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WEATHER  SUMMARY 


This  was  a  rather  typical  January  in  Idaho, 
in  contrast  to  last  year  when  the  weather  was 
unusually  cold  in  the  north,  and  to  January 
1949  when  there  were  record-breaking  state- 
wide low  temperatures. 

This  year,  average  temperatures  were  very 
close  to  the  January  means  in  all  divisions 
of  the  State,  although  for  individual  stations 
the  departures  ranged  from  -4.9°  to  +4.7°. 
Precipitation  averages  showed  moderate  pos- 
itive departures  from  the  mean  in  the  northern 
and  southwestern  divisions  and  moderate  de- 
ficiency in  the  southeast;  at  individual  sta- 
tions departures  ranged  from  -1.01  inches  at 
American  Falls  to  +2.51  inches  at  Pierce 
Ranger  Station.  Snowfall  averaged  above  the 
January  mean  for  the  State,  but  was  only  62% 
of  the  record-breaking  average  of  January 
1950.  Percent  of  possible  sunshine,  based 
on  reports  from  the  few  stations  that  record 
such  data,  was  below  the  January  mean  and 
wind  movement  was  greater  than  usual. 

Weather  conditions  were  mostly  favorable 
for  stock  and  the  agricultural  outlook,  al- 
though some  grain  land  remained  bare  with 
alternate  periods  of  thawing  and  freezing. 
Mountain  snow  depths  were  generally  above 
normal  in  all  sections  at  the  close  of  the 
month.  The  cold  wave  during  the  closing  days 
was  believed  to  have  had  little  effect  on 
fruit  trees,  but  probably  did  some  damage  to 
fall-sown  grains.     No  losses  of  livestock 


were  reported.  There  was  heavy  feeding,  but 
hay  was  plentiful  and  livestock  remained  in 
good  condition  in  all  sections. 

Day  to  day  weather  was  rather  uneventful 
during  most  of  the  month  with  mild  conditions 
prevailing  most  of  the  time.  A  particularly 
warm  spell  occurred  in  mid-month,  accompanied 
by  widespread  and  rather  generous  amounts  of 
precipitation.  High  winds  were  reported  on 
a  number  of  days  in  all  sections  of  the  State, 
but  the  windstorm  of  the  15th  in  northern 
Idaho  was  the  only  one  classed  as  destructive. 
At  Coeur  d'Alene  this  windstorm  resulted  in 
one  fatality  when  a  man  was  struck  by  a  fall- 
ing tree.  Reported  damage  from  this  storm 
included  the  breaking  of  telephone  and  power 
lines  and  the  uprooting  of  trees,  with  some 
blocking  of  roads,  in  Shoshone  County.  Earlier 
in  the  month,  on  the  3d,  Shoshone  County  also 
sustained  considerable  damage  to  power  lines 
when  freezing  precipitation  overloaded  the 
wires . 

One  of  the  outstanding  events  of  the  month 
was  the  cold  wave  that  moved  southward  across 
the  State,  entering  northern  counties  on  the 
evening  of  the  26th  and  covering  all  sections 
by  early  morning  of  the  28th.  Subzero  tem- 
perature readings  were  reported  from  nearly 
all  parts  of  the  State  during  the  last  four 
days  of  the  month,  with  only  the  warmer,  low- 
elevation  localities  remaining  a  few  degrees 
above  the  zero  mark. 

DJS 


In  addition  to  the  cllmatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydroclimatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
gic  Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
gages — mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
in  order  to  provide  records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the 
planning, of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation     has  transferred    about  $25,000  per 


year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins) 
which  were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief.U.S.  Weather  Bureau, Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  in- 
dividuals as  listed  in  the  Station  Index. 
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0.2 

45 

26 

-10 

29 

1156 

0 

30 

3.92 

.14 

.61 

3 

40.0 

14 

20+ 

20 

1 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

29.2 

51 

15  + 

-12 

29 

1103 

0 

28 

2.  53 

.48 

2 

11.0 

5 

4 

14 

0 

0 

BONNERS  FERRY 

26.1 

2.7 

47 

15 

-  8 

30 

1199 

0 

31 

4.  58 

1.89 

.67 

21 

34.8 

18 

21+ 

19 

3 

0 

BURKE  2  NNE 

21.7 

-  0.5 

39 

15+ 

-16 

29 

1341 

0 

30 

8. 10 

1.84 

1.67 

3 

82.9 

60 

21 

23 

5 

2 

CLARK  FORK  1  ENE 

27.2 

1.2 

49 

25 

-  8 

29+ 

1164 

0 

29 

4.60 

1.23 

17 

0 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

27.1 

46 

15 

-  5 

29 

1167 

0 

30 

1.76 

.38 

25 

36.  5 

11 

22  + 

18 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

29.6 

2.8 

49 

15 

-  2 

29 

1090 

0 

28 

4.38 

1.07 

.85 

2 

19.7 

11 

22 

20 

3 

0 

COTTONWOOD 

25.1 

1.5 

46 

15 

-15 

29 

1234 

0 

30 

1.44 

-  .66 

.37 

14 

11.5 

8 

23 

13 

0 

0 

ELK  CITY 

20. 1 

48 

21 

-40 

29 

1386 

0 

31 

4. 13 

.76 

14 

38.0 

20 

23+ 

19 

3 

0 

FENN  RS 

29. 7M 

0.2 

48 

26 

-  5 

29 

1085 

0 

3.84 

.24 

.78 

14 

11.2 

3 

12 

18 

2 

0 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

16.9 

44 

25 

-25 

28+ 

1483 

0 

31 

2.90 

.36 

17 

43.9 

32 

18+ 

18 

0 

0 

GRANGEVILLE 

27.0 

-  1.6 

54 

25 

-15 

29 

1172 

0 

30 

.82 

-  .91 

.29 

14 

6.6 

2 

14  + 

10 

0 

0 

KELLOGG 

28.  5 

1.6 

50 

16  + 

-  5 

29 

0 

29 

3.43 

-  .02 

.65 

3 

25.1 

8 

■1 

22 

2 

0 

KOOSKIA 

32.4 

3.2 

57 

21 

-  3 

29+ 

1001 

0 

25 

1.44 

-  .67 

.25 

15 

T 

T 

4+ 

14 

0 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

35.4 

2.2 

55 

15 

4 

30 

912 

0 

18 

.94 

-  .47 

.30 

17 

.2 

T 

27 

10 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

33.2 

55 

15 

1 

30 

975 

0 

23 

.51 

.26 

17 

.8 

1 

27 

9 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

28.8 
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-  3.9 

36 

25 

-20 

28 

1523 

0 

31 

5.40 

1.42 

.84 

2 

47.  1 

71 

27+ 

25 

2 

0 

NEZPERCE 

25.9 

-  0.6 
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0 

30 
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0 

27 
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8 
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-  0.5 
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15+ 
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0 

31 

7.05 
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11 

21+ 
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1 
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2.0 

50 

15 
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31 
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0 

27 

2.87 

.08 

.  50 

2 
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5 

21 

16 

1 
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24.9 

1.3 

45 

15 

-16 

29+ 
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0 
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1.66 

.86 

2 

40.1 

25 
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20 

3 
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34.2 
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56 

15+ 

3 
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0 

22 
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17 

9 

0 
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29.2 

0.7 

50 

15 

-  8 

31 

1105 

0 

28 

4.55 

1.29 

.72 

2 

29.8 

9 

23 

21 

3 
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15.6 

-  1.8 

52 

26 

-26 

30 

1524 

0 

31 

.55 

-  .14 

.36 

14 

8 

15 

6 

0 
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27.1 

1.6 

46 

25 

-10 

29+ 

1168 

0 

30 

5.15 

1.48 

32.5 

20 

21 

17 

0 

WALLACE 

25.9 

-  0.9 

47 

25 

-  9 

29 

1204 

0 

30 

5.85 

1.08 

.80 

3  + 

39.0 

20 

22+ 

20 

4 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

24.8 

-  1.2 

48 

16 

-13 

29 

0 

30 

5.15 

1.25 

40.2 

23 

21 

20 

WINCHESTER  1  SE 

23.9 

-  2.3 

46 

24+ 

-22 

29 

1270 

0 

31 

2.11 

.75 

.40 

17 

14 

DIVISION 

26.6 

0.1 

3.33 

.34 

29.3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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18. 1 

-  0.3 

49 

25 

-33 

31 

1453 

0 

31 

3.23 

.  01 

.73 

3 

45.2 

24 

23 

0 
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25.  3 

49 

24 

-12 

30 

1225 

0 

31 

3.60 

.74 

2 

39.  5 

18 

21 

i  ■» 

0 
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24.  0 

-  0.9 

51 

16 

-  8 

31 

0 

31 

4.26 
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1.18 

3 

39.6 

18 
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21 .  7 

0.6 

48 

25 

-18 

29 

1338 

0 
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4.62 
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.87 

14 
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57 

23 

K 

2 

0 
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25.8 

-  1.3 

48 

17+ 

-10 

30+ 

1208 

0 

30 

1.60 

.36 

.63 

2 

19.  0 

6 

21 

0 

BOISE  WB  AP  // 

29. 1 

1 . 2 

56 

17 
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30 
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0 
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1.66 
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.50 

23 

10.3 
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15 

-  3 
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.  09 
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30.  5 

2.2 

60 

15 

2 

29+ 
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0 
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.  19 
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2+ 

3.2 

I? 
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CAMBRIDGE 

27 . 2 

5.1 

44 

17 

-19 

30 

0 

29 

3.08 

.  10 

1.00 

2 

28.  0 

2 

1 

CASCADE  1  NW 

20.  0 

44 

26 

-22 

29 

1390 

0 

31 

1.94 

.37 

17 

36 .  0 

17 

19.+ 

9n 

u 

0 

CRALLIS 

18.0 

-  0.7 

47 

15+ 

-27 

29+ 

1452 

0 

31 

.  78 

.30 

.30 

18 

7.5 

5 

23  + 

0 

COUNCIL  2  NNE 

25.3 

1.6 

42 

15+ 

-12 

30 

1224 

0 

31 

3.64 

.  07 

1.02  2 

i  9 

1 

DEADWOOD  DAM 

16.9 

1 . 2 

38 

26 

-35 

31 

1491 

0 

31 

5.11 

..30 

1 . 19 

17 

56.  5 

49 

19 

OA 

2 

1 

DEER  FLAT  DAM 

31.6 

4.9 

60 

15+ 

0 

30 

1028 

0 

27 

1.22 

.  22 

.38 

23 

2 . 0 

2 

23 

a 
8 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

24.  0 

49 

15 

-12 

30+ 

1289 

0 

31 

2.31 

.90 

22 

12 

21 

0 

EMMETT  2  E 

30.  5M 

1.4 

58 

15 

1 

30 

1075 

0 

30 

1.33 

.05 

.30 

23 

3 . 0 

2 

23 

in 

_ 

0 

FAIRFIELD  RS 

14.  OM 

41 

24 

-34 

30+ 

1584 

0 

31 

3.03 

.72 

17 

35.  5 

31 

23 

n 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

25.7 

1.9 

53 

15 

-16 

31 

1211 

0 

31 

3.73 

.  50 

.83 

2 

33.0 

12 

21  + 

1  A 

■* 

0 

GLENNS  FERRY 

29.6 

0.  4 

54 

26 

-  4 

30 

1091 

0 

29 

1.58 

.  44 

.42 

2 

8.5 

3 

4 

** 

0 

GOODING  CAA  AP 

23.1 

-  0.6 

48 

15 

-14 

30 

1295 

0 

31 

1.51 

.  27 

.47 

2 

25.7 

12 

21 

14 

0 

0 

GRAND  VIEW 

30.2 

1.2 

62 

15 

1 

29 

1074 

0 

29 

.82 

.  10 

.28 

17 

5 

0 

0 

HA  I LEY 

18.  5 

-  1.0 

46 

26 

-25 

31 

1436 

0 

31 

2 . 57 

.34 

1.02 

17 

34.0 

25 

19 

10 

1 

1 

HA Z ELTON 

25.9 

-  0.3 

52 

15 

-10 

29 

1205 

0 

31 

1 . 39 

.  15 

.  35 

18 

17.5 

8 

19+ 

12 

0 

0 

HILL  CITY 

14.3 

-  1.0 

40 

15+ 

-36 

31 

1567 

0 

31 

2 . 60 

.  52 

.  47 

2 

40.0 

36 

23 

9 

0 

0 

HOLLISTER 

27. 3M 

0.8 

55 

25 

-  5 

30 

1162 

0 

1.  50 

.63 

.69 

18 

9 

1 

0 

IDAHO  CITY 

21 .7 

-  2.6 

51 

25 

-27 

30 

1340 

0 

31 

3 . 61 

.  47 

1 . 05 

17 

44.2 

16 

1 

1 

JEROME 

24.9 

-  1.6 

56 

15 

-11 

29+ 

1235 

0 

31 

1 . 06 

-  .01 

.35 

2 

12.9 

12 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

29.8 

1 . 5 

56 

1  5 

-  2 

30 

1085 

0 

28 

E  1 . 57 

.37 

5.6 

2 

4 

10 

0 

0 

LOWMAN 

22.  5 

0.2 

45 

25 

-22 

30+ 

1308 

0 

31 

4.30 

1.10 

.69 

17 

40.8 

29 

24 

2 

0 

MC  CALL 

20.2 

2.1 

40 

15+ 

-23 

29 

1390 

0 

31 

3.61 

.  12 

.79 

2 

36 

17 

10 

0 

MERIDIAN  1  SSW 

28.4 

-  0.2 

57 

17 

-  2 

30+ 

1126 

0 

30 

.91 

.  51 

.23 

24 

5 

_ 
0 

0 

MESA 

25.6 

46 

17 

-11 

30 

1216 

0 

31 

3.35 

.97 

2 

25.5 

13 

24  + 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

27.6 

-  0.2 

54 

15+ 

-  4 

30+ 

1153 

0 

30 

E  1 .  59 

.41 

.  37 

2+ 

17.0 

7 

19 

Q 

jj 

0 

NAMPA 

31.  3M 

1.9 

56 

15 

3 

31 

1035 

0 

30 

1.32 

.26 

.  42 

23 

r, 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

31.1 

58 

16 

1 

30 

0 

27 

1.19 

.  53 

24 

4.5 

1 

4  + 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

20.3 

1.0 

43 

15+ 

-33 

30 

1384 

0 

31 

3.32 

.34 

.  71 

2 

31.0 

19 

21  + 

20 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

12 . 2 

-  2.2 

43 

24 

-42 

29 

1630 

0 

31 

1 .78 

.  21 

.  44 

17 

24.0 

35 

17+ 

17 

0 

0 

OLA 

24.2 

48 

15+ 

-17 

30+ 

1258 

0 

31 

E  3.64 

1 . 00 

.  89 

2 

32 .  5 

13 

24 

12 

3 

0 

PARMA  EXP  STA 

29 .  2M 

1 .  4 

57 

15 

0 

30 

0 

31 

.90 

.23 

.38 

24 

2 

24 

13 

0 

0 

PAYETTE 

29.9 

2 . 7 

57 

17 

1 

30+ 

1080 

0 

30 

1.22 

.  33 

.38 

2 

8.6 

2 

23  + 

11 

0 

0 

RICHFIELD 

18 . 8 

-  1.4 

42 

14+ 

-26 

29 

1426 

0 

31 

2.02 

.73 

.  54 

17 

25. 1 

14 

21 

10 

1 

0 

SHOSHONE 

22 . 1 

-  1.2 

48 

15 

-18 

29 

1324 

0 

31 

1.95 

.52 

.46 

2 

27.3 

10 

21+ 

13 

0 

0 

STIBNITE 

17 . 7 

45 

25 

-28 

28 

0 

31 

6.37 

1 . 42 

3 

-75.3 

43 

18 

® 

1 

SUN  VALLEY 

12 . 4 

-  2.9 

43 

26 

-35 

30+ 

1625 

0 

31 

2.40 

.29 

.78 

17 

41.0 

38 

22+ 

0 

SWAN  FALLS  PH 

33 . 1 

1 . 7 

60 

15 

5 

30 

982 

0 

27 

1.21 

.24 

.38 

18 

2.5 

3 

4 

J 

n 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

26 . 7 

0.0 

54 

15 

-  4 

31 

1182 

0 

30 

1.60 

.  50 

.  55 

18 

17. 1 

7 

18 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

24 . 9 

-  1.9 

54 

16 

-  6 

29+ 

0 

31 

1.57 

.68 

.  55 

18 

16.  1 

7 

18  + 

19 

~ 

0 

WEISER 

28 .  8 

2 . 5 

52 

17 

-  2 

29+ 

1116 

0 

31 

E  2.19 

.  40 

.  65 

21 

17.3 

6 

23 

in 
10 

0 

DIVISION 

24 .  4 

-  0.2 

2.34 

.25 

26.0 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

21 . 9 

1.7 

43 

18 

-12 

29 

1328 

0 

31 

.  62 

.  06 

.  12 

4+ 

9.1 

4 

21 

13 

0 

0 

ALBION 

25.  3 

-  2.8 

57 

26 

-  7 

20 

0 

30 

1 . 42 

-  .05 

.  47 

18 

14.5 

7 

18 

11 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

24.6 

0.8 

45 

17 

-  8 

29 

0 

30 

.39 

-  1.01 

.  10 

21 

6.9 

3 

19 

9 

0 

0 

ASHTON  1  S 

15.2 

-  3.0 

43 

25 

-22 

29+ 

1539 

0 

31 

1 . 23 

-  .65 

.  30 

2 

15.  0 

18 

19 

7 

0 

0 

BLACKFOOT 

24.2 

3.0 

44 

15+ 

-  9 

29 

1260 

0 

31 

.  59 

-     .  42 

.  18 

23 

12.5 

3 

11  + 

5 

0 

0 

BURLEY 

27.4 

1.4 

56 

26 

-  4 

29+ 

0 

29 

1 . 33 

.39 

.43 

18 

13.0 

4 

11  + 

13 

0 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

25.0 

1 . 0 

50 

26 

-  6 

30 

0 

31 

.61 

-  .31 

.22 

18 

12.0 

10 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

25.  4 

0.  0 

51 

25 

-  6 

30 

1218 

0 

30 

.  84 

.  19 

.  28 

18 

12.4 

6 

21 

12 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

9.8 

-  4.9 

39 

18 

-32 

30 

1704 

0 

31 

.  15 

-  .09 

!l0 

18 

3.0 

2 

0 

0 

CONDA 

19.  4 

49 

26 

-27 

31 

0 

31 

1 . 57 

.01 

.30 

2 

35.  0 

2 

0 

DRIGGS 

16. 1 

-  0.4 

48 

26 

-33 

29 

0 

31 

.  89 

-  .78 

.31 

2 

J* 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

16 .  1M 

-  1.5 

39 

22 

-19 

29 

1509 

0 

31 

.  42 

-  .53 

.  18 

2+ 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

15. 1 

-  2.7 

41 

25 

-18 

31 

1541 

0 

31 

.  49 

-  .37 

.15 

2 

5.7 

7 

11  + 

0 

FORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

24.  OH 

2.3 

46 

15 

-12 

29 

1264 

0 

Z3 

.  53 

-  .23 

.92 

40 

* 

0 

GRACE  PH 

19.6 

-  0.1 

42 

25 

-15 

31 

1400 

0 

31 

1 . 01 

-  .19 

.  18 

17 

16.0 

15 

23 

16 

0 

GRAY 

17 . 6 

-  0.1 

47 

25 

-29 

29 

1469 

0 

31 

1.63 

.  03 

.35 

17 

19.  5 

22 

23m- 

10 

2 

0 

GROUSE 

10.  8 

42 

26 

-42 

29 

1675 

0 

31 

.  52 

.45 

.20 

19 

9.5 

10 

21 

? 

0 

IiAMER  4  NW 

17.3 

4.  7 

42 

22 

-18 

29 

1483 

0 

30 

.  38 

.25 

.20 

2 

6.5 

6 

9+ 

4 

2 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

18.  9 

-  0.  4 

42 

15 

-16 

29 

1423 

0 

31 

.79 

-  .52 

.  19 

23 

11.4 

6 

21 

1  4 

9 

0 

IRWIN  2  S 

21.  5 

2.2 

46 

25 

-20 

29 

1340 

0 

31 

.  80 

-  .62 

.28 

18 

8.5 

6 

4  + 

~ 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

12.6 

-  0.2 

36 

15 

-33 

29+ 

1619 

0 

31 

3 . 39 

.31 

.65 

17 

50.  0 

36 

3+ 

16 

2 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

18.9 

1.1 

44 

26 

-12 

31 

1421 

0 

31 

.  62 

.  02 

.09 

19+ 

9.8 

8 

23* 

2 

0 

MAC KAY  RS 

16.7 

-  0.4 

46 

16 

-17 

29 

1493 

0 

31 

.  42 

-  .41 

.11 

18 

4.6 

6 

19  + 

2 

0 

MA  LAD 

32.7M 

1  .  0 

47 

25 

_  g 

30 

1302 

o 

31 

2 .  00 

.  58 

.39 

22 

18 . 7 

16 

23 

A 

14 

0 

o 

MALAD  CAA  AP 

19.0 

43 

17 

-22 

30 

1421 

0 

31 

1 . 29 

.  42 

21 

19.5 

15 

22 

13 

0 

0 

MAY  RS 

15.5 

-  1.9 

49 

1  5 

-30 

29 

1 528 

o 

3 1 

.  20 

.24 

.09 

23 

3 . 3 

5 

1  + 

6 

0 

o 

MC  CAMMON 

23.1 

49 

25 

-14 

30 

1293 

0 

31 

2 .  43 

.  59 

3 

20.0 

10 

22 

•* 

0 

MINIDOKA  DAM 

46 

.  57 

.12 

18  + 

JJ 

MONTPEL IER  RS 

18.6 

1.0 

48 

27 

-17 

31 

0 

31 

1 . 33 

.33 

.28 

19 

26.  0 

13 

22  + 

1 4 

0 

0 

OAKLEY 

27.4 

-  0.6 

53 

26 

-  6 

30 

1158 

0 

29 

1 . 05 

.29 

.45 

18 

16.0 

7 

18  + 

9 

0 

0 

PALISADES  DAM 

18.  511 

45 

15+ 

-28 

29 

1444 

0 

31 

1 .  50 

.25 

16 

15 

0 

0 

PAUL  1  E 

25. 1 

-  0.9 

48 

16 

-  5 

29+ 

0 

31 

1.03 

.03 

.30 

22 

11  .  0 

19  + 

8 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

23.8 

1.5 

45 

15 

-  9 

29 

1271 

0 

30 

.  44 

-  .90 

.  10 

18 

7.9 

I 

11  + 

11 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

22.7 

2.2 

48 

25 

-14 

31 

1305 

0 

31 

1.40 

.00 

.43 

22 

19.7 

11 

22+ 

13 

o 

0 

RIRIE 

21.3 

43 

15 

-17 

29 

0 

31 

E  2.02 

11 

0 

RUPERT 

24.5 

-  0.1 

49 

16 

-  7 

29+ 

0 

31 

1.08 

.02 

.25 

18+ 

8.0 

3 

18+ 

11 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

16.8 

44 

25 

-25 

30 

1488 

0 

31 

1.41 

.50 

2 

16.2 

9 

11  + 

17 

1 

0 

SPENCER  RS 

11.9 

-  2.6 

38 

15 

-29 

29 

1642 

0 

31 

1.19 

-  .29 

.30 

11 

21.0 

18 

19+ 

11 

0 

0 

SPR I NGF I ELD 

21.2 

0.9 

44 

18 

-17 

29 

1352 

0 

31 

1.22 

.21 

.22 

2 

16.4 

11 

0 

0 

SUGAR 

17. 4M 

0.8 

47 

25 

-25 

30 

1469 

0 

31 

.88 

-  .32 

.45 

2 

11.0 

8 

18  + 

6 

0 

0 

TETON I A  EXP  STA 

15.8 

0.0 

45 

15 

-37 

29 

1519 

0 

31 

.63 

-  .47 

C9 

0 

0 

DIVISION 

19.9 

0.0 

1.03 

-     .  18 

14.3 

STATE 

23.4 

-  0.1 

2.13 

.12 

22.9 

See  reference  notes  following  Station  Index 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1    |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

T 

.05 

.02 

.  12 

.01 

.01 

.01 

.05 

.06 

.06 

.  12 

in 

.02 

.03 

ALBION 

05 

.04 

.  16 

.03 

.02 

.11 

.47 

.08 

.14 

.05 

.27 

ALPHA  1  NX 

.42 

73 

.25 

T 

.17 

.05 

.19 

14 

.54 

.  10 

.16 

.17 

.  11 

.17 

.03 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

.01 

06 

T 

.04 

.05 

T 

.01 

T 

.04 

.05 

.10 

.03 

ANDERSON  DAM  1  SW 

.74 

.  15 

14 

T 

T 

T 

.22 

T 

.09 

02 

.73 

.15 

.33 

.60 

T 

.21 

.20 

.02 

T 

AAROWROCK  DAM 

.13 

1.  18 

.08 

.06 

05 

.31 

.12 

.12 

.85 

16 

.25 

.07 

.23 

.02 

.63 

T 

T 

ASHTON  1  S 

T 

.30 

.26 

T 

T 

T 

.01 

.22 

T 

T 

14 

.10 

T 

20 

I 

T 

ATLANTA  1  E 

.31 

34 

22 

.05 

T 

.87 

* 

30 

.74 

ng 

.  17 

T 

.33 

.27 

.32 

.20 

.11 

ATLANTA  1  E 

//R 

.01 

.63 

35 

25 

.05 

.34 

.52 

.28 

.21 

1  116 

.13 

.22 

.40 

.22 

.40 

.11 

.20 

AVERY  RS 

.  16 

22 

61 

48 

.08 

T 

.04 

.08 

.09 

.17 

.22 

T 

.48 

.07 

.02 

.18 

.27 

.20 

.05 

.18 

I 

.31 

.03 

BANCROFT 

//R 

.02 

.  13 

.05 

.04 

03 

.32 

.05 

.09 

.06 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

.48 

.23 

.11 

T 

T 

T 

7 

.08 

.09 

.15 

T 

T 

04 

.35 

.10 

.06 

38 

.06 

.15 

T 

.25 

BENTON  DAU 

R 

.89 

.02 

.04 

.  14 

.09 

.35 

.03 

.32 

.44 

.02 

.  12 

.10 

.06 

.81 

.05 

.28 

.74 

.03 

BLACKFOOT 

T 

T 

.  12 

.10 

T 

(IB 

T 

.  11 

.18 

BLISS 

.63 

.02 

.05 

T 

.09 

.01 

.  10 

.30 

.  11 

.12 

T 

.14 

.03 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAU 

.05 

.14 

.20 

.19 

.06 

.02 

.16 

.28 

.01 

T 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

R 

.10 

.02 

.36 

.09 

.01 

BOISE  WB  AP 

//R 

T 

.45 

.13 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.08 

.18 

T 

.  11 

.04 

.01 

.50 

1 1 

.01 

T 

BONKERS  FERRY 

.62 

.10 

.04 

T 

T 

T 

T 

.02 

.07 

.04 

.39 

T 

.57 

.49 

.11 

.  17 

.16 

.02 

.67 

.02 

.02 

.48 

.47 

.  12 

BONNE RS  FERRY 

R 

.52 

.15 

.03 

02 

.04 

.02 

.33 

.01 

.56 

i,, 

.11 

.10 

.04 

.58 

.02 

.02 

.45 

.50 

.09 

BRIDGE 

//R 

.29 

.03 

.04 

BUHL 

.08 

.24 

.04 

.48 

.04 

.23 

BURKE  2  NNE 

.  13 

.52 

1.67 

.42 

.11 

.05 

T 

.03 

.  11 

.27 

.37 

.24 

.20 

1.13 

.26 

.10 

.32 

.72 

.  15 

.03 

.21 

.06 

.91 

.09 

BUR LEY 

.01 

.19 

.08 

09 

.05 

.04 

.09 

T 

.43 

.06 

.01 

.04 

.03 

.21 

T 

T 

BUR LEY  FACTORY  1  NW 

.09 

.02 

.05 

.07 

T 

.03 

.03 

.22 

.02 

.01 

T 

.07 

T 

BUR LEY  CAA  AP 

.07 

.  10 

01 

T 

T 

.01 

T 

.05 

.01 

.28 

.02 

.07 

.04 

.12 

.06 

T 

T 

BUR LEY  CAA  AP 

//* 

.06 

.  10 

.02 

.02 

02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.20 

.05 

(14 

.03 

.17 

.03 

CALDWELL 

38 

.10 

.01 

.01 

.02 

.02 

.16 

• 

.15 

T 

.38 

.22 

T 

CAMBRIDGE 

.06 

1.00 

I 

T 

.10 

.35 

.48 

61 

T 

.48 

CASCADE   1  NW 

.01 

23 

.09 

.04 

T 

.01 

T 

T 

.  10 

.01 

.02 

.18 

.01 

.04 

.37 

.05 

.19 

.01 

28 

.08 

.15 

.05 

.02 

CASCADE  RS 

//R 

1.04 

09 

.03 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

.99 

.56 

.  10 

.27 

.47 

.11 

.16 

10 

.07 

CENTERVILLE  ARB  AUG  II 

.01 

1  09 

.12 

25 

T 

.21 

.02 

.12 

.17 

.15 

.  16 

1.22 

.17 

.31 

44 

.  14 

.24 

.20 

T 

06 

CHALL  IS 

.07 

.10 

.30 

T 

.  18 

.10 

.03 

CHILLY  BARTON  FLAT 

T 

.10 

.05 

T 

CLARK  FORK  1  ENE 

T 

45 

.32 

.49 

.10 

T 

.17 

.41 

.04 

.35 

.10 

.36 

16 

.08 

T 

.48 

.16 

.21 

• 

.72 

CLARK  FORK  1  ENE 

R 

.04 

.59 

.26 

45 

.01 

.17 

.  26 

.05 

.30 

.29 

.11 

.11 

.05 

.01 

.36 

.  15 

.20 

* 

84 

CLARK  IA  RS 

//R 

1.03 

• 

.  72 

.02 

.07 

.04 

.  16 

.61 

.25 

.05 

• 

.97 

.02 

.18 

05 

.39 

16 

.09 

43 

34 

.03 

CLEMENTS  V  ILLE  4  S 

//R 

15 

.  14 

.05 

.03 

.03 

COEUR  D  ALE  HE  CAA  AP 

T 

31 

.03 

.  14 

T 

T 

.04 

.01 

.  11 

.05 

.02 

T 

09 

.01 

.01 

.05 

.02 

.23 

.08 

T 

.17 

.38 

T 

COEUR  D  ALE  NX  CAA  AP 

R 

64 

• 

.24 

.01 

.07 

.04 

.  18 

.24 

.07 

.04 

.  14 

.01 

.02 

.05 

.02 

.23 

.08 

29 

.46 

COEUR  D  ALE HE  RS 

85 

19 

.20 

.03 

.01 

.01 

.03 

.  18 

.53 

.01 

.  16 

.04 

.45 

.08 

.09 

.02 

.79 

.  19 

.27 

.25 

T 

CONDA 

.30 

.02 

.  15 

.05 

.03 

T 

T 

T 

26 

.08 

.26 

.18 

.12 

.10 

COTTONWOOD 

T 

.33 

.05 

.13 

T 

.01 

I 

.02 

.37 

.01 

T 

.21 

T 

T 

.11 

.03 

.13 

.02 

T 

.02 

T 

COTTONWOOD  2  SW 

R 

• 

• 

* 

• 

• 

.17 

• 

* 

• 

* 

• 

• 

• 

.40 

• 

• 

29 

• 

• 

.20 

COUNCIL  2  NNE 

1  02 

.40 

.03 

• 

.55 

.05 

.26 

.12 

.42 

.18 

.10 

.51 

CRA  IGUONT 

//R 

.02 

.  12 

.09 

.06 

.01 

.04 

.03 

.  10 

.08 

.  IS 

.04 

.08 

.03 

.03 

.04 

.01 

CROUCH  2  NKW 

1.13 

.42 

T 

.  13 

.37 

.13 

93 

.13 

.23 

.40 

.33 

.18 

DEADWOOD  DAM 

.01 

75 

.34 

.17 

.05 

T 

21 

.01 

.07 

.39 

.19 

.08 

1  19 

.27 

.  18 

.03 

45 

.14 

.24 

.18 

.16 

T 

DEADWOOD  DAM 

//R 

.01 

1.15 

.15 

.  19 

.13 

.14 

.02 

.  17 

.40 

.21 

.39 

1 . 13 

.02 

.19 

.01 

.48 

.11 

.35 

13 

.  14 

DEER  FLAT  DAM 

.24 

24 

.10 

.04 

T 

T 

.04 

.02 

.38 

.  16 

DRIGGS 

.31 

T 

I 

.  16 

T 

.05 

.01 

.03 

T 

.  18 

.10 

T 

.01 

.04 

DUBOIS  EXP  STA 

.18 

.03 

T 

.03 

T 

.18 

T 

T 

T 

DUBOIS  CAA  AP 

T 

.15 

T 

.01 

T 

T 

.05 

.11 

T 

.01 

T 

.10 

.02 

T 

.04 

T 

T 

T 

DUBOIS  CAA  AP 

//R 

16 

.01 

.02 

.06 

.  12 

.01 

.07 

.02 

(14 

EDEN  HUNT  PROJECT 

.11 

• 

.28 

T 

.10 

.04 

.09 

.  55 

T 

((4 

.90 

.05 

.15 

ELK  CITY 

.05 

.73 

.07 

.16 

.  12 

T 

.0 

i  T 

.02 

.03 

.  76 

.10 

.  17 

.56 

.14 

.25 

.04 

.05 

.37 

14 

.12 

EMMETr  2  E 

.  10 

.05 

.12 

T 

T 

.  18 

.10 

.09 

.08 

T 

.30 

.25 

.06 

FAIRFIELD  RS 

50 

.31 

25 

T 

.15 

T 

.10 

T 

.  72 

.  22 

.47 

T 

.31 

T 

FENN  RS 

36 

.35 

.  16 

T 

.24 

.13 

.78 

.20 

.42 

.02 

.02 

.10 

.55 

.05 

.24 

.10 

.12 

FORNEY   BLACKBIRD  MINE 

T 

.24 

.  21 

.26 

.02 

T 

T 

.02 

.33 

.20 

.20 

.36 

.20 

.06 

T 

.23 

.22 

.14 

.04 

.10 

.06 

.01 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

T 

03 

.07 

.04 

.06 

T 

.08 

.05 

.07 

.04 

.09 

GARDEN  VALLEY  RS 

.83 

.22 

.15 

T 

.11 

T 

.10 

.12 

.14 

.04 

.67 

.  13 

.  17 

.50 

.30 

.25 

GLENNS  FERRY 

.42 

T 

.14 

T 

.09 

T 

.  12 

.40 

.06 

.20 

.15 

GOODING  CAA  AP 

.47 

T 

.07 

.01 

.01 

02 

.03 

T 

.05 

.18 

15 

16 

.03 

.18 

.  10 

.05 

T 

GOODING  CAA  AP 

//R 

.28 

.07 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

19 

.  17 

.20 

.03 

.07 

.05 

.05 

GRACE  PH 

.02 

.03 

.07 

.02 

05 

.03 

.03 

.07 

.18 

.15 

.15 

.02 

.10 

.03 

.04 

.02 

GRAND  VIEW 

.07 

.25 

.28 

.05 

T 

.17 

T 

GRANGE V ILLE 

6 

T 

.  13 

T 

T 

.04 

T 

.29 

T 

T 

.  12 

T 

.13 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

GRAY 

.05 

.21 

.10 

.05 

T 

T 

T 

.20 

T 

.35 

.10 

.05 

T 

.20 

.32 

GROUSE 

.03 

03 

T 

.04 

.07 

.20 

.  14 

.01 

BAILEY 

.36 

29 

.04 

.10 

T 

1.02 

.08 

.21 

.  .30 

.16 

.02 

BAUER  4  NW 

20 

T 

T 

T 

.  11 

T 

I 

.04 

.03 

T 

T 

HAZE  LTD  N 

T 

.13 

.01 

.27 

.03 

.06 

.04 

.02 

.35 

.05 

.  10 

T 

.23 

.  10 

T 

BILL  CITY 

.47 

.33 

.11 

.18 

T 

.44 

.18 

.20 

.45 

.24 

T 

HOLLISTER 

« 

16 

.04 

.23 

.09 

.04 

.69 

.02 

.23 

HOWE 

I 

T 

T 

T 

T 

.32 

T 

T 

IDAHO  CITY 

.03 

.42 

.12 

14 

.12 

.25 

.18 

1.05 

.26 

.25 

.  18 

.27 

26 

01 

.02 

.05 

IDAHO  CITY  13  SW 

1  42 

.  15 

15 

T 

T 

.12 

.  50 

.03 

.20 

.03 

.10 

1 .37 

15 

.37 

.  53 

.08 

.41 

.26 

.06 

T 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

T 

18 

.04 

T 

I 

T 

.04 

.02 

01 

.09 

T 

T 

.01 

T 

.01 

.04 

.06 

.03 

T 

.03 

.  19 

.04 

I 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

//R 

.  18 

.07 

H2 

04 

.05 

.01 

.05 

.01 

01 

.04 

.06 

.03 

.03 

.17 

.04 

IRWIN  2  S 

T 

.04 

.11 

.23 

.28 

.05 

.09 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

.06 

.38 

.52 

.07 

26 

.05 

.05 

.07 

.25 

.65 

.17 

.20 

.05 

.08 

40 

.13 

JEROME 

.35 

.01 

.22 

.12 

.04 

.02 

.10 

.01 

.02 

.05 

.07 

.05 

T 

KAMI  AH  1  HE 

.02 

.17 

.13 

.01 

.  11 

T 

.04 

• 

• 

.25 

.16 

.07 

.04 

.05 

.07 

.11 

T 

T 

KELLOGG 

.03 

.03 

.65 

.39 

.  10 

.01 

.01 

.07 

.  14 

.11 

.08 

.09 

.24 

.02 

.03 

.  14 

.11 

.36 

.  13 

.03 

62 

.04 

KOOSKIA 

.02 

22 

.03 

22 

.05 

I 

T 

.07 

T 

.25 

.20 

T 

11 

03 

.09 

.09 

.03 

.03 

T 

KUNA  2  NKE 

45 

.09 

T 

T 

T 

.02 

.23 

.05 

E  .05 

.07 

.35 

.26 

T 

LEA  DO  RE 

R 

• 

• 

• 

• 

.13 

.03 

.02 

.20 

.06 

.03 

.05 

.04 

.01 

LEWISTON  WATER  PLANT 

.24 

T 

.07 

.01 

I 

T 

.03 

.05 

T 

.30 

T 

11 

.04 

T 

.07 

.02 

LEWISTON  WH  AP 

6 

T 

.07 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.04 

.03 

T 

.26 

T 

.01 

.01 

T 

.04 

.03 

LIFTON  PUMPING  STA 

.03 

08 

.04 

.  04 

T 

T 

I 

T 

.08 

T 

.07 

.09 

I 

.09 

.05 

.04 

T 

.01 

LOWMAN 

.57 

.25 

.17 

.14 

.14 

.45 

.17 

06 

.69 

.30 

.16 

.35 

T 

.41 

.29 

.  15 

MAC KAY  RS 

.06 

.01 

T 

.02 

.11 

.09 

.02 

.03 

04 

.04 

MAC  KAY  RS 

R 

.07 

.09 

.01 

.09 

.04 

.02 

.04 

.04 

MA  LAD 

T 

.  14 

.14 

.14 

.03 

* 

.  18 

.01 

.21 

09 

.05 

.28 

.39 

.16 

18 

MA  LAD 

R 

.  16 

.10 

.12 

OS 

05 

13 

.02 

21 

.08 

.06 

.56 

11 

.23 

.10 

MA LAD  CAA  AP 

6 

T 

04 

.04 

.07 

T 

.03 

.03 

.  10 

T 

T 

T 

.08 

.09 

.05 

.42 

.  13 

.17 

.04 

T 

MAY  RS 

T 

T 

I 

T 

.02 

.02 

.05 

T 

.01 

.09 

.01 

T 

MC  CALL 

.  79 

.34 

.15 

.47 

.78 

.08 

.  10 

.  50 

.37 

.03 

MC  CAMMON 

32 

.59 

.10 

T 

T 

T 

.11 

T 

.32 

.  19 

T 

.09 

.31 

T 

.40 

MERIDIAN  1  SSW 

.21 

.11 

T 

.14 

T 

.22 

.23 

MESA 

.  97 

.11 

I 

T 

.19 

.15 

.  13 

.26 

T 

.17 

.12 

.42 

T 

.38 

.40 

.05 

MINIDOKA  DAM 

T 

T 

.11 

.04 

.03 

T 

.  12 

.02 

.02 

.08 

.12 

.03 

MONTPEL  IER  RS 

.02 

T 

.02 

.02 

.10 

.08 

.06 

.28 

.03 

.20 

.01 

.14 

.03 

T 

MOSCOW  U  OF  I 

.57 

.11 

.09 

T 

.02 

T 

.08 

.03 

.07 

.07 

.43 

T 

.42 

.07 

.03 

.  13 

.06 

MOUNTAIN   HOME   1  W 

.  37 

I 

.17 

T 

E  .05 

T 

T 

T 

.06 

.37 

.30 

T 

.17 

.10 

S 

MOUNTAIN   HOME   1  W 

R 

.35 

.15 

02 

.02 

.06 

.39 

.27 

.01 

.26 

.10 

NULLA N  PASS  CAA 

.12 

.  84 

.36 

.11 

.05 

T 

.05 

.02 

.08 

.05 

.07 

.41 

16 

.18 

.42 

.37 

.23 

.20 

.09 

.63 

.13 

.01 

.20 

.24 

.30 

.08 

NULLA N  PASS  CAA 

R 

.  12 

84 

.36 

11 

05 

.05 

.02 

.08 

.05 

.07 

41 

.16 

.18 

42 

.37 

.23 

.20 

.09 

.63 

.13 

.01 

.20 

.24 

.30 

.08 

NAN  PA 

10 

.16 

T 

T 

T 

.21 

T 

.10 

• 

.33 

.42 

NAN  PA  2  NW 

T 

.30 

.09 

T 

.03 

T 

.02 

.12 

.05 

.05 

T 

.53 

NEW  MEADOWS  RS 

.02 

71 

.10 

.09 

.03 

.20 

.06 

.31 

.13 

.19 

.59 

.01 

.07 

.01 

.31 

.09 

.18 

.11 

.08 

.03 

NKZ  PERCE 

T 

.  16 

T 

T 

.17 

T 

T 

T 

.12 

.21 

T 

E  .  10 

.24 

T 

T 

t 

OAKLEY 

T 

.06 

.07 

.03 

T 

.08 

.45 

.10 

.04 

.  IS 

T 

.07 

OBSIDIAN  4  NNE 

.06 

.25 

.01 

.02 

.10 

T 

.08 

.06 

.10 

.44 

.  10 

.05 

.  14 

.15 

.09 

.08 

.04 

.01 

OLA 

.  89 

.16 

E  .30 

E  .30 

E  .50 

03 

.03 

.06 

.21 

.45 

.21 

E  .50 

t 

OROFINO 

T 

50 

.25 

29 

.30 

02 

T 

.10 

T 

.10 

.  12 

.25 

.16 

T 

75 

T 

T  4 

.18 

09 

.15 

03 

PALISADES  DAM 

T 

.05 

.07 

.11 

.05 

.05 

.08 

.07 

25 

.09 

.10 

.03 

.10 

.10 

.12 

.23 

PARMA  EXP  STA 

.  02 

.25 

.06 

.02 

.02 

.02 

.02 

T 

.01 

.01 

.02 

T 

38 

.03 

.04 

T 

PAUL  1  E 

14 

.  19 

.03 

.04 

.05 

.22 

.06 

.30 

PAYETTE 

.  36 

02 

I 

T 

.03 

.06 

.04 

02 

.01 

06 

.  17 

.15 

T 

T 

PIERCE  RS 

.10 

1 . 03 

.83 

53 

.40 

.10 

.  10 

.18 

.30 

48 

.23 

.09 

1.03 

.  18 

.11 

.50 

.30 

.  17 

19 

13 

.07 

PIERCE  RS 

//R 

.03 

.18 

• 

.85 

.03 

23 

57 

• 

.24 

• 

;i 

.12 

.20 

.OS 

.01 

.03 

PINS  2  SSW 

.81 

35 

15 

T 

19 

.02 

.26 

T 

.07 

1.24 

.17 

.40 

T 

72 

.08 

39 

.  18 

T 

PLUMMER  3  WSW 

R 

.  72 

.08 

.11 

18 

.05 

.11 

.19 

.17 

.03 

29 

.03 

.07 

OS 

• 

52 

.24 

.46 

POCATEI.LO  WU  AP 

//R 

T 

.  OS 

.05 

T 

T 

.04 

.02 

■  14 

T 

T 

T 

.01 

02 

.10 

.02 

04 

T 

.05 

T 

T 

T 

PORT)  ILL 

3fl 

.10 

02 

.03 

.32 

.50 

I 

10 

>6 

46 

T 

.20 

.15 

.  16 

POTLATC!! 

50 

.10 

.32 

.05 

T 

07 

.03 

.18 

.06 

25 

43 

.03 

.40 

.05 

22 

.01 

.17 

T 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

T 

.01 

.08 

.08 

.02 

.01 

.02 

T 

.01 

20 

.11 

07 

.13 

43 

T 

23 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

86 

.26 

.07 

.02 

.01 

.22 

.06 

.60 

.24 

.30 

33 

43 

.  11 

.02 

.85 

OS 

.01 

.29 

.20 

.46 

T 

RICHFIELD 

29 

T08 

RIGGINS  RS 

.03 

.02 

.05 

.07 

.07 

T 

!o4 

!  19 

02 

T 

mn 

.25 

.64 

T 

T 

.25 

B  .40 

E  .05 

T 

.43 

I 

RUPERT 

T 

.08 

.10 

.06 

.04 

.04 

I 

.08 

T 

.25 

.07 

T 

08 

.03 

25 

SAINT  ANTHONY 

T 

50 

.01 

.05 

.02 

.04 

.05 

.04 

.16 

.02 

.02 

.10 

I 

.12 

.04 

T 

OS 

11 

.05 

.03 

T 

SAINT  MARIES 

.01 

.  72 

.41 

.  20 

T 

.08 

.11 

.  14 

.31 

.13 

.13 

.07 

.61 

.02 

.09 

.04 

.45 

18 

.OS 

.22 

.54 

.04 

SALMON 

6 

.01 

.02 

.07 

36 

T 

.05 

I 

T 

.04 

I 

SAKDPOINT  EXP  STA 

T 

83 

.15 

04 

T 

T 

.  19 

95 

.  17 

.27 

.38 

.18 

12 

.83 

.33 

.08 

.63 

SANDPOIirr  EXP  STA 

R 

95 

.11 

08 

.05 

.08 

.  10 

.52 

.05 

.  14 

.64 

.19 

10 

.14 

.  70 

.05 

.26 

.70 

.OS 

SHOSHONE 

.46 

04 

I 

.03 

.21 

T 

.06 

.36 

.23 

.04 

15 

.01 

.18 

.0, 

I 

SPENCER  RS 

T 

.25 

.18 

x" 

T 

T 

.  12 

.30 

.02 

.01 

T 

.02 

.13 

12 

.04 

.02 

Sm  r*t*r*ncw  not**  following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3— Continued  January  1951 


Manon 

Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

-  —   

SPRlNGr  IELD 

T 

.22 

.08 

.12 

.04 

.15 

.10 

.11 

.07 

06 

10 

17 

T 

1.22 

STIBN ITE 

.  SO 

.  10 

1.42 

.15 

.12 

.04 

T 

T 

.05 

.08 

.  03 

.43 

.43 

.74 

.  74 

.07 

.01 

.22 

51 

.05 

.28 

.38 

.02 

6.37 

SUGAR 

T 

.45 

.  10 

T 

T 

T 

.03 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

2C 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

.88 

SUN  VALLEY 

07 

02 

2.40 

SUN  VALLEY                        / /R 

.58 

los 

!o5 

.04 

.05 

.01 

09 

!05 

17 

.94 

.01 

!so 

.02 

.02 

2.  55 

SWAN  FALLS  PH 

.34 

.14 

.38 

.04 

.15 

.16 

1.21 

TETON IA  EXP  STA 

.03 

.05 

*■* 

.08 

.02 

04 

03 

.29 

T 

T 

.63 

TWIN  FALLS  2  NNE 

.26 

.28 

.01 

.04 

.03 

.03 

.55 

.04 

.11 

.02 

.20 

.03 

T 

1.60 

TV  IN  FALLS  3  SE 

.01 

.30 

.18 

.10 

T 

.01 

.07 

.01 

.  55 

.04 

.06 

T 

.01 

.23 

1.57 

WALLACE 

.07 

.70 

.80 

.29 

.08 

.10 

.06 

.49 

.08 

.24 

.30 

.63 

24 

.  19 

.14 

.80 

.10 

T 

.32 

.03 

19 

T 

5.85 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.08 

1.42 

.36 

.18 

.03 

.12 

.22 

.04 

.12 

.67 

14 

.13 

.40 

.  10 

49 

.01 

.  10 

.44 

.10 

5. 15 

WALLACE  WOODLAND  PARK  R 

.07 

1.50 

.29 

.  10 

.02 

.01 

.08 

.27 

.07 

.20 

.40 

.43 

12 

.18 

.26 

.63 

04 

.17 

43 

.35 

5.62 

WEISER 

.45 

T 

T 

.  18 

.02 

£  08 

.12 

.03 

.18 

.65 

.  18 

.30 

E  2.  19 

WINCHESTER  1  SE 

.32 

.01 

.19 

.09 

.10 

.05 

.05 

.40 

.28 

.19 

.04 

.01 

14 

24 

2.11 

HOURLY  PRECIPITATION 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Total 

1    |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

—Is 

it" 

ATLANTA  1  £ 

// 

.01 

.01 

BANCROFT 

// 

.01 

.01 

.02 

CLARK  FORK  1  ENE 

.01 

.01 

.02 

.04 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*! - 

CRAIGMONT 

// 

.01 

.01 

.02 

DEADWOOD  DAM 

// 

.  01 

.01 

LEW ISTON  WB  AP 

* 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

* 

* 

.07 

* 

* 

* 

• 

* 

.03 

* 

* 

• 

.02 

.  12 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.02 

.01 

.02 

.02 

.07 

-2 

d- 

ATLANTA  1  E 

// 

+ 

* 

* 

* 

* 

• 

» 

• 

* 

» 

» 

» 

» 

« 

* 

* 

* 

* 

+ 

* 

.58 

.02 

.03 

.63 

BANCROFT 

// 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.06 

.  13 

BENTON  DAI! 

.01 

.02 

.03 

.  14 

.03 

.05 

.03 

.09 

.08 

.  11 

.  11 

.08 

.05 

.01 

.02 

.03 

.89 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

.03 

.02 

.03 

.03 

.05 

.04 

.10 

.07 

.06 

.02 

.45 

BONDERS  FERRY 

.03 

.  04 

.03 

.05 

.  02 

.05 

.05 

.05 

.06 

.06 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.52 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

CASCADE  RANGER  STATION 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.  04 

.04 

.05 

.07 

.16 

.  16 

.  07 

.03 

.  07 

.08 

.11 

.04 

.01 

.02 

.02 

1.04 

CLARK  FORK  1  ENE 

.  01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.02 

.06 

.06 

.05 

.05 

.04 

.01 

.03 

.05 

.07 

.03 

.03 

.59 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

* 

* 

.72 

.02 

.03 

.04 

.01 

.05 

.  05 

.05 

.06 

1.03 

CLEUENTSVILLE  4  SE 

// 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.53 

.01 

.01 

.08 

.01 

.64 

COTTONWOOD  2  SW 

* 

♦ 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

CRA IGMONT 

// 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.  12 

DEADWOOD  DAM 

// 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.95 

.10 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

1.15 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

// 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

GOODING  CAA  AIRPORT 

// 

.02 

.09 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

GRANGEVILLE 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

• 

* 

* 

* 

* 

.11 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.03 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  18 

LEADORE 

* 

LEWISTON  WB  AP 

6 

* 

* 

• 

.02 

* 

* 

* 

01 

* 

: 

.  04 

_ 

MACKAY  RS 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

MA  LAD 

• 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.  16 

MALAD  CAA  AIRPORT 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

.01 

* 

• 

* 

.01 

* 

* 

• 

* 

* 

.02 

_ 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

* 

* 

* 

« 

• 

* 

* 

* 

.35 

.35 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

* 

.06 

* 

* 

* 

* 

* 

.  17 

* 

* 

* 

* 

* 

.29 

* 

* 

* 

• 

* 

.  24 

.08 

.84 

PLUMMER  3  WSW 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

.66 

.  01 

.02 

.01 

.02 

.72 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

// 

.  02 

.02 

.  01 

.05 

SANDPOINT  EXP  STATION 

.01 

.02 

.05 

.05 

.10 

.  08 

.08 

.08 

.06 

.  10 

.10 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.  03 

.03 

.  01 

.95 

SUN  VALLEY 

// 

.04 

.01 

.01 

.04 

.  01 

.04 

.  05 

.  10 

.08 

.  10 

.05 

.04 

.01 

.58 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.01 

.01 

.02 

.04 

.  02 

.  04 

.02 

.04 

.06 

.07 

.02 

.04 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

—  Q 

O 

LI 

ATLANTA  1  E 

// 

.05 

.06 

.09 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.35 

BANCROFT 

// 

.03 

.01 

.01 

.05 

BONNERS  FERRY 

.01 

.01 

.01 

.02 

.  08 

.01 

.  01 

.15 

CASCADE  RANGER  STATION 

// 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.09 

CLARK  FORK  1  ENE 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.  03 

.02 

.01 

.01 

.06 

.04 

.01 

.26 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

.09 

.02 

.03 

.01 

.04 

.01 

.  05 

.03 

.01 

* 

* 

* 

* 

• 

« 

* 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.01 

* 

* 

* 

CRAIGMONT 

// 

.01 

.02 

.02 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.09 

DEADWOOD  DAM 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

15 

GOODING  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.03 

.03 

.07 

LEWISTON  WB  AP 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

.01 

* 

MALAD 

.09 

.01 

.10 

MALAD  CAA  AIRPORT 

6 

.04 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

* 

.14 

* 

* 

.05 

* 

.07 

* 

* 

+ 

.08 

.02 

.36 

PLUUMER  3  WSW 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.08 

SANDPOINT  EXP  STATION 

.  03 

.01 

.04 

.  02 

.01 

.11 

SUN  VALLEY 

// 

.01 

.01 

.02 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

* 

* 

* 

* 

.89 

.04 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

1.50 

-41 

th- 

ATLANTA  1  E 

// 

.01 

.03 

.01 

.05 

.04 

.  01 

.  04 

.05 

.01 

.25 

BANCROFT 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

BENTON  DAM 

.01 

.01 

.02 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

.  02 

.  03 

.04 

.03 

.01 

.  13 

BONNERS  FERRY 

.02 

.01 

.03 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

// 

.  02 

.03 

.  01 

.01 

.03 

.  10 

CASCADE  RANGER  STATION 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

CLARK  FORK  1  ENE 

.01 

.  02 

.02 

.03 

.07 

.08 

.  08 

.03 

.02 

.  01 

.03 

.05 

.45 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

* 

* 

* 

* 

• 

.40 

.  01 

.01 

.01 

.  72 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

* 

* 

* 

* 

.  20 

.03 

.24 

CRA IGMONT 

// 

.01 

.02 

.03 

.06 

DEADWOOD  DAM 

// 

.02 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.02 

.03 

.19 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.02 

.03 

.02 

.07 

LEWISTON  WB  AP 

6 

.01 

MALAD 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.  12 

MALAD  CAA  AIRPORT 

6 

• 

• 

.07 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

.03 

.05 

.03 

.03 

.01 

.  15 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

• 

.05 

* 

.06 

.  11 

PLUMMER  3  WSW 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.  11 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

// 

.  01 

.02 

.02 

.05 

SANDPOINT  EXP  STATION 

.01 

.02 

.02 

.  03 

.08 

SUN  VALLEY 

// 

.03 

.02 

.05 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

* 

• 

+ 

.15 

.03 

.01 

.29 

Se*>  rolAtenc*  cotM  following  Station  lodwi 

-  6  - 


Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JANUARY  1951 


A.  M-  Hour  ending 


S  6 


8       9      10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


CLARK  FORK  1  ENE 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

CRA IGMONT  // 

MULLAN  PASS  CAA  // 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEADORE 


CASCADE  RANGER  STATION  // 

CRA IGMONT  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
LEADORE 


BANCROFT  // 

BUR LEY  CAA  AIRPORT 

CLARK IA  RANGER  STATION  // 

COTTONWOOD  2  SW 

GOODING  CAA  AIRPORT  // 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MULLAN  PASS  CAA  // 


BANCROFT  // 

BUR LEY  CAA  AIRPORT 

GOODING  CAA  AIRPORT  // 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 

MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
MOUNTAIN  HOME  1  W 
MULLAN  PASS  CAA  // 
POCATELLO  WB  AIRPORT 


BENTON  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 
BONNERS  FERRY 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SAND POINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BENTON  DAM 
BONNERS  FERRY 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 
BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 
CI  .ARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
DEADWOOD  DAM  // 
GRANGEVILLE  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 

BENTON  DAM 

BONNERS  FERRY 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

CRA IGMONT  // 

DEADWOOD  DAM  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 

MULLAN  PASS  CAA  // 


.01 
.01 
.01 


•  .05 

.06     .01  .01 


-5th- 


-6th- 


.01 
.08 


-7th- 


-8th- 


-9th- 


.01     .01  .01 


.01 

.01 
.01 


.01 

.01      .01  .01 


-10th- 


.01 
.01 


.01  • 

.03  .02 


.01 
.01 
.01 


.02 
.01 


.03  .03 
.02 


.01 

.01 

.07 

.01 

.01 

.07 

.02 

.03 

.  13 

.  01 

.02 

.06 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

.03 

.  07 

:08 

.02 

.01 

.01 

.18 

.01 

.02 

.01 

.  01 

.05 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

-nth- 


.02 


.01 

.02 


.01 
.01 


.06 

.01 


.01 
.01 


.01 
.02 


.01 

.01 


.02 
01 


.03 
.01 
01 


01 

.02 

.02 
.01 
.09 


.02  .01 
.01  .02 


.01 
See  refer* 


.03 
.01 


-12th- 


.01 
.03 
.03 


.02 
.01 


.01 
.01 


.04 
04 

.03 


.03 
.02 


.02 
.01 


.04 
.02 
.01 

.03 
.03 


.01  • 

.01     .01  .01 


-13th- 


.02 
.04 
.02 
.01 


.05 
.02 
.04 

.02 


.03 
.02 
.05 
.01 


.03 
.02 
.03 
.03 
.05 
.01 


.01 

.02 

.02 

.01 

.09 

01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.17 

.01 

.02 

.03 

.02 

.16 

01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.18 

.02 

.02 

.07 

.  01 

.01 

.18 

.03 

.02 

.01 

.11 

01 

.02 

.02 

.  02 

.10 

.01 

.01 

.08 

01 

.02 

.02 

.05 

.06 

.09 

31 

.35 

.01 

.33 

03 

.01 

.01 

.02 

.26 

05 

.05 

.02 

.03 

.02 

.03 

.61 

.24 

01 

.03 

01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.17 

.01 

• 

• 

• 

.15 

.01 

.41 

»  note*  following  Station  lnd«x 


Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JANUARY  1951 


A.  M.  Horn  ending 


10       11  12 


P  M  Houi  ending 


10  11 


PIERCE  RANGER  STATION  // 

PLUMMER  3  WSW 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SDN  VALLEY  // 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BENTON  DAK 
BONNERS  FERRY 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARK  I A  RANGER  STATION  // 
COEDR  D  ALENE  CAA  AP 
CRAIGHONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
GRANGE V ILLE  6 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BENTON  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 
BONNERS  FERRY 

BUR LEY  CAA  AIRPORT  // 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARK  LA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

DEADWOOD  DAM  // 

GOODING  CAA  AIRPORT  // 

LEADORE 

LEWISTON  WB  AP  6 

MULLAN  PASS  CAA  // 

PIERCE  RANGER  STATION  // 

PLUMMER  3  WSW 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SDN  VALLEY  // 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BENTON  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 
BONNERS  FERRY 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

CRA IGMONT  // 

DEADWOOD  DAM  // 

GOODING  CAA  AIRPORT  // 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 

LEADORE 

LEWISTON  WB  AP  6 
MALAD 

MOUNTAIN  HOME  1  W 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BENTON  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 
BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 
BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
CASCADE  RANGER  STATION  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
CRA IGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
GRANGEVILLE  6 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEADORE 

LEWISTON  W/  AP  6 

MAC KAY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
MOUNTAIN  HOME  1  f 
MDLLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLDMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SDN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 

BANCROFT  // 
BENTON  DAM 
BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

CASCADE  RANGER  STATION  // 
CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

CLEMENTSVILLE  4  SE  // 


.02  .01 
.01 


.03     .05  .03 


.01  .01  .02 
.02     .03  .05 


.03     .02  .05 


.02     .03  .03 


.04  .01 

.01 


.04     .03  .03 


.01  .01  .02 
.02     .01  .01 


.03     .05  .09 


.01     .02  .02 

.01  .01 

.01  .01  .01 
.01 


.03 

.02  .05 

.02  .01 

.03  .03 


.  03 

.01  .01 

.01  .01 
.01 


.  01 

.02  .02 


.02 
.01 


.03 
.01 


.01 
02 


.04 

02 


.01  .03 
.01  .02 


.03 
.03 


.04 
.04 


.07 
.02 


.02  .03  .09 
.03 


.03  .05  .05 
.06     .09  .10 


.23 
.02 


.01 

.06  .05 


.02     .02  .01 


.01  .01 
.01 


.04 
05 


.06!  .07 
. 02  .01 


.01  .02 
.  03  • 


.04 
.01 


.  08l    .07  .05 


.02 
.01 


.03 
.03 
.01 


.01 
.03 

.02 


.06 
.02 
.02 
.02 


.07 
.02 


-14th- 


.01     .01     .02  .02 


.02     .01  .01 


.  01 

.44  .01 


.01 
.03 


.03 
.02 

.02 

.01 


.05 
.03 
.04 


-15th- 


.01  .03  .01 
.52  .03  .01 
.03  .02 


.01 
.05 


-16th- 


.01 
.03 


.02     .03     .05  .05 
.02     .01  .01 


-17th- 


.90 

.  03 
03 


.02  .06  .07  .06 
.02  .01  .02 

.01  .01 


.02 


.02 


.04  .01 

.05     .03  .01 


-18th- 


.03 
.03 
.02 


.01 
.03 


.06 
.01 


.04 

.03 


.02 
.02 


.01 
.01 
.03 


.03 
.03 

.06 
.01 
.03 


.09 
.02 
.04 


.01  .01 
.01 

.03  .02 


.03  .01 
.01 


.06 
.01 


.  10 
.02 


.03 
.01 

.01 


.  10 
.02 


.01  .07 
.02 


.03 
.02 
.48 


.09 
.02 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


T&ble  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JANUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


Station 


P.  M.  Hour  ending 


3 

4 

5 

5 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

• 

* 

• 

.04 

• 

* 

.02 

.01 

.  01 

.02 

.02 

.01 

.01 

• 

* 

♦ 

• 

.  07 

* 

• 

* 

* 

• 

.02 

* 

* 

• 

• 

• 

* 

.37 

*02 

.15 

.05 

.01 

.01 

.02 

.02 

.  02 

.02 

.  01 

.01 

.04 

.08 

.02 

.03 

.01 

.  01 

.01 

.04 

.01 

.04 

-19 

th- 

.02 

.02 

.07 

.  05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.05 

.01 

.02 

.03 

.  02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

.07 

.  07 

.  01 

.01 

.03 

.  02 

.02 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

* 

* 

• 

* 

• 

.  03 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

• 

* 

• 

* 

» 

* 

* 

.40 

.01 

.07 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

* 

.03 

.02 

.04 

.01 

.02 

.02 

.03 

.  01 

.  01 

.  01 

.05 

.04 

.01 

.01 

* 

.03 

* 

* 

• 

• 

• 

.03 

• 

• 

* 

* 

* 

.03 

* 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.  01 

.03 

.04 

.01 

.  01 

.01 

* 

* 

« 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

. 

.33 

th- 

.01 

.  01 

.01 

• 

« 

.06 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.09 

.01 

.07 

.01 

-21 

st— 

.02 

.03 

.  05 

.06 

.05 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.04 

.06 

.07 

.07 

.12 

.05 

.10 

.08 

.08 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.  01 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

.  38 

.07 

.07 

.03 

.01 

.02 

.02 

.04 

.  04 

.01 

.01 

.  02 

.02 

.  01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.07 

.06 

.  01 

.01 

.02 

.05 

■  93 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

■ 

.06 

.04 

.06 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

■ 

.09 

.  07 

.04 

.01 

* 

* 

.  15 

* 

* 

* 

• 

• 

CiA 

* 

* 

.04 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

• 

.04 

.05 

.05 

.06 

.05 

.02 

.04 

.  06 

.  O^ 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

* 

* 

* 

• 

.  13 

.01 

* 

* 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  04 

.  08 

.  04 

.  05 

.  01 

.  02 

* 

.21 

.01 

* 

• 

14 

* 

• 

« 

* 

* 

.  19 

* 

* 

* 

.24 

• 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.02 

.  03 

.03 

.02 

.03 

.  02 

.05 

.05 

.07 

.07 

.09 

.09 

.  if 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.  11 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.08 

.05 

.05 

.08 

.08 

.05 

.02 

-2: 

ld- 

.02 

.03 

.05 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

• 

* 

* 

.02 

.01 

.01 

03 

01 

01 

05 

.  04 

.01 

.02 

.03 

.07 

]03 

.01 

15 

• 

.03 

.05 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

• 

• 

* 

» 

.01 

8       9       10      11  12 


COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

DEADWOOD  DAM  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

GOODING  CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 

MAC KAY  RS 

MA  LAD 

MA LAD  CAA  AIRPORT  6 
MOUNTAIN  HOME  1  W 
MULLAN  PASS  CAA  // 
POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK  I  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

DEADWOOD  DAM  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

GOODING  CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 

LEADORE 

MAC KAY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
MOUNTAIN  HOME  1  W 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 
BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
DEADWOOD  DAM  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 

BANCROFT  // 

BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 
BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
CASCADE  RANGER  STATION  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
CRA IGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
GRANGEVILLE  6 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEADORE 

LEWISTON  WB  AP  6 

MAC KAY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
MOUNTAIN  HOME  1  W 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK   1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

CLEMENTSVILLE  4  SE  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

CRA IGMONT  // 

DEADWOOD  DAM  // 

GRANGEV ILLE  6 

LEADORE 

LEWISTON  WB  AP  6 
MACKAY  RS 


.02 
.01 


.02 
.01 


.03  .02 
.02  .04 


.02 
.02 


.01 
.06 


.01 
.01 


*  . 

.01  • 


.01     .02     .01  .02 


.01     .01  .01 


.02     .01  .07 


.05  .01 
.01  .02  .01' 
.01  .02 

.03 
.01  .01 


.05 

.08     .  02     .  03 


.03     .04  .02 
.01 


.01 
.03  .07 


.01 

.08     .05  .08 


.01 
.01 


.01 
.03 


>  notM  following  Station  Ind.z 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JANUARY  1951 


A.  M  Houi  ending 


P.  M.  Hour  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

[ 

5 

.  04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

* 

.  03 

• 

* 

• 

.09 

.01 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

.69 

.01 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

.25 

.01 

01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

-2C 

3d- 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.04 

.06 

.08 

.03 

.02 

.01 

.01 

.  02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.04 

.01 

.  02 

.  02 

.  05 

.  05 

.  06 

04 

.  05 

!oi 

.01 

.  02 

02 

.  02 

05 

04 

01 

.  01 

.03 

!oi 

!o5 

!o3 

!oi 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.  01 

.  02 

.  03 

.  05 

.  02 

01 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

t 

. 

• 

.29 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.03 

.  03 

.04 

.06 

.04 

.  03 

.02 

.  01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.05 

.02 

.03 

.01 

* 

.01 

.02 

.02 
• 

.02 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.  01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.  01 

.02 

.  02 

-24th- 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.  01 

.05 

.04 

02 

.02 

.  02 

.  02 

.03 

.02 

.05 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 

.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.38 

.01 

.  02 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.02 

.  10 

.02 

.01 

.03 

.03 

.03 

.  02 

.02 

.03 

.03 

.  04 

.05 

.05 

.01 

.02 

.02 

.  01 

.  03 

.01 

.01 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.  01 

.03 

.  05 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.  02 

* 

* 

* 

* 

.02 

* 

* 

* 

.02 

* 

* 

* 

.  02 

.02 

.  01 

.04 

.  01 

.  02 

* 

* 

* 

* 

.  02 

* 

* 

* 

» 

» 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  12 

06 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.  01 

.02 

.03 

.01 

.01 

03 

02 

04 

03 

04 

01 

.  05 

01 

.  01 

* 

* 

.  16 

.01 

.  02 

.02 

!o4 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03 

.  02 

.03 

-25  th- 

.02 

.04 

.  04 

.08 

.07 

.02 

.05 
« 

.05 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

-26  th- 

.01 

.  13 

.05 

.01 

.03 

.01 

01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

03 

.  02 

.01 

• 

• 

B  1 

.01 

.01 

.10 

.03 

• 

• 

* 

* 

.05 

♦ 

* 

* 

* 

.  21 

* 

* 

* 

• 

.03 

.01 

.05 

.02 

.02 

-27th- 

.01 

* 

* 

• 

• 

.02 

• 

* 

• 

* 

.03 

• 

• 

• 

• 

.02 

.  01 

* 

• 

* 

.03 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

-28th- 

* 

.20 

.01 

.01 

.02 

.01 

MUD 

UALAD  CAA  AIRPORT  6 
HULLAN  PASS  CAA  // 
PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 

BANCROFT  // 
BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 
BONNERS  FERRY 

BUR LEY  CAA  AIRPORT  // 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

CLEMENTSVILLE  4  SE  // 
COTTONWOOD  2  SW 

CRA IGMONT  // 

DEADWOOD  DAM  // 
GOODING  CAA  AIRPORT 

GRANGEVILLE  6 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 

LEWISTON  WB  AP  6 
MACKAY  RS 
UALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

MULLAN  PASS  CAA  // 

PIERCE  RANGER  STATION  // 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SUN  VALLEY  // 


ATLANTA  IE  // 

BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
CASCADE  RANGER  STATION  // 
CLARK  FORK  1  EKE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
CLEUENTSVILLE  4  SE  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
CRA IGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
GRANGEVILLE  6 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 

UOUNTAIN  HOME  1  W 

MULLAN  PASS  CAA  // 

PIERCE  RANGER  STATION  // 

PLUMMER  3  WSW 

SANDPOINT  EXP  STATION 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 

BONNERS  FERRY 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

CLEMENTSVILLE  4  SE 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

HULLAN  PASS  CAA  // 

PIERCE  RANGER  STATION  // 

PLUMMER  3  WSW 

SANDPOINT  EXP  STATION 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

CLEMENTSVILLE  4  SE  // 

COTTONWOOD  2  SW 

CRA IGMONT  // 

DEADWOOD  DAM  // 

MULLAN  PASS  CAA  // 

PIERCE  RANGER  STATION  // 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SUN  VALLEY  // 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


CRA IGMONT  // 

GRANGEVILLE  6 
LEADORE 

LEWISTON  WB  AP  6 

HULLAN  PASS  CAA  // 

PIERCE  RANGER  STATION  // 


COTTONWOOD  2  SW 
LEADORE 
UACKAY  RS 


.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.02 

.03 

.04 

.03 

.01  .01  .01 

*  *  * 

.01  .01 

.02  .02  .03 

.01  .01  .01 


.02  .05 
.02  .03 


.02  .02 
.  01 


.04 
.06 


.12  .08 

.06  .05 


.09     .16  .10 


.  13 
.  07 


.  11 

.05 


.02  .02  .02 
•  •  .10 
.04     .04  .02 


.05 
.10 
.12 


.02 
.05 


.03 
.02 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1951 


Station 


Day  of  month 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ID 

ID 

30 

37 

33 

30 

23 

20 

24 

25 

29 

33 

29 

31 

42 

32 

33 

24 

26 

17 

lb 

7 

-  3 

-  1 

14 

10 

14 

2 

19 

25 

22 

20 

^9 

t  9 

^n 

?o 

^9 

?c 

39 

29 

^ft 

XI 

™ 

9ft 

94 

r! 

~Z 

14 

in 

9fl 

Ifi 

14 

31 
31 

■ifi 

44 

in 

OA 

A 

Q 

9n 

zz 

9 

in 

99 

1 

19 

zi 

is 

11 

97 

99 

97 
1 1 

11 

9<1 

IX 

4rt 

J  T 

49 

g  J 

9fi 

XT 

zt 

1Q 

4 

a 

IT 

q 

94 

™j 

OA 

9Q 

33 

23 

an 

Jl 

11 

9fi 

OA 

f  * 

Ifi 

11 

14 

in 

49 

43 

41 

■SZ 

9fi 

11 

1ft 

91 

94 

14 

ii 

32 

17 

30 

42 

38 

32 

28 

16 

17 

25 

34 

40 

36 

33 

32 

41 

51 

22 

27 

27 

16 

8 

2 

2 

3 

15 

26 

19 

17 

18 

31 

22 

?q 

^9 

?n 

*a 

?o 

?9 

yi 

^9 

^4 

20 

17 

28 

JJ 

27 

25 

~11 

39 

28 

35 

ia 

33 

35 

28 

30 

43 

35 

1  R 

1  * 

19 

if 

In 

i« 

Ifi 

11 

11 

19 

in 

ifl 

14 

4n 

35 

TQ 

44 

9  a 

in 

9fi 

ii 

19 

19 

27 

32 

in 

40 

40 

lid 

33 

30 

in 

35 

36 

36 

35 

17 

46 

5  1 

41 

26 

in 

29 

91 

19 

1 2 

91 

24 

25 

2S 

28 

in 

32 

28 

30 

34 

35 

32 

23 

19 

23 

29 

37 

38 

31 

30 

41 

44 

44 

21 

26 

20 

16 

-  1 

1 

15 

15 

27 

7 

20 

31 

24 

34 

42 

3  7 

33 

28 

32 

34 

30 

36 

35 

32 

32 

40 

t  ti 

41 

30 

32 

22 

9 

10 

20 

21 

14 

90i 

20 

16 

57 

4  6 

24 

4  n 

40 

34 

28 

25 

25 

29 

38 

35 

37 

45 

56 

18 

^•J 

9fi 

is 

1Q 

14 

9fi 

9fi 

9fl 

If 

91^ 

"z 

15 

•17 

49 

4  7 

9S 

9fi 

9(1 

91 

21 

19 

99 

14 

14 

19 

is 
18 

26 

|: 

9H 

_ 
27 

9fl 
28 

36 

44 

36 

36 

30 

28 

30 

32 

34 

38 

36 

34 

44 

60 

50 

30 

34 

28 

17 

12 

9 

12 

12 

12 

24 

12 

20 

28 

30 

22 

?^ 

^9 

?I 

?«! 

?c 

^1 

1R 

9* 

94 

94 

o? 

25 

9Q 

4  9 

Ifi 
^ 

14 

in 

94 

~Z 

in 

■14 

31 
Jl 

^ 

sn 

OQ 

OA 
J* 

19 

a 

11 

ii 

IB 

9R 

TO 

AO 

ot 

43 

94 

9Q 

29 

99 

91 

99 

36 

•1-7 

4Q 
9^ 

an 

19 

it 

a 

in 

in 

in 

IT 

19 

T  1 

M 

Ifi 

in 

97 

9fi 

If 

15 

14 

36 

29 

36 

44 

28 

21 

9n 
20 

9 

in 
10 

a 

B 
* 

15 

3 

20 

32 

34 

22 

38 

45 

40 

37 

32 

28 

29 

31 

37 

37 

42 

40 

47 

60 

44 

29 

29 

29 

19 

13 

12 

14 

20 

20 

27 

31 

25 

31 

36 

25 

^fi 

?n 

?9 

?o 

9^ 

35 

40 

4  j! 

on 

97 

1Q 

14 

32 

21 

23 

•12 

19 

19 

in 

94 

IP 

94 

IT 

31 

30 

31 

a 

1<! 

OA 

14 

5 

14 

24 

11 

26 

qg 

IS 

in 

97 

91 

9fi 

9T 

25 

25 

97 

45 

4 

37 

99 

19 

1(5 

1 

6  7 

9^ 

99 

9fi 

94 

94 

1Q 

"lQ 

22 

9f= 

23 

23 

3H 

15 

A 

- 

14 

-14 

9r 
-20 

c 

-10 

-  7 

-15 

15 

9 

36 

37 

40 

34 

30 

32 

27 

38 

36 

39 

34 

35 

42 

45 

35 

23 

31 

28 

24 

12 

10 

19 

2E 

17 

24 

24 

29 

31 

32 

29 

?? 

?fi 

™j 

34 

34 

t? 

1(1 

26 

9? 

17 

22 

28 

28 

31 

4C 

_ 

if 

94 

38 

35 

35 

39 

4  t 

33 

30 

|f 

Ifi 

ic 

9' 

19 

30 

32 

9Q 

28 

29 

91 

2.. 

2e 

30 

24 

27 

40 

23 

14 

f 

0 

17 

8 

10 

19 

?f 

36 

35 

1* 

~14 

"« 

9f 

35 

36 

33 

35 

35 

4( 

as 

29 

18 

20 

Ifi 
lb 

12 

9f 

20 

15 
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27 

33 

36 

39 

36 

28 

22 

25 

30 

31 

40 

35 

37 

39 

42 

39 

26 

32 

30 

22 

£ 

-  3 

5 

12 

15 

26     211  19 

26 

31 

24 

if 

32 

30 

\ 

9^ 

28 

30 

32  29 

28 

19  21 

4 

6 

20  5 

8 

24 

14 

43 

42 

45 

10 

94 

9f 

33 

41     38  43 

43 

51 

B0 

43 

; 

31 

32 

ot 

IT 

r; 
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16 

20 

31  25 

39 
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28 

29 

91 
i 

9r 

ij 

9* 

29 

20 

21 

32 

20 

37 

40 

20 

21 

c 

"*  * 

8 

-  1     11  6 

9 

29 

18 

29 

27 

1  c 

_9C 

22 

27 

27 

30 

19 

2S 

37 

32 

1 

3 

10 

1 
* 

1 
* 

C 

12 

12 

19 

8 

13 

15 

18 

9 

31 

34 

26 

19 

18 

27 

28 

28  34 

27 

30 

22 

28 

39 

30 

1 

7 

-  3 

1 

-  3 

-  7 

-  1 

2 

10 

19 

7 

14 

14 

19 

8 

?i 

40 

32 

?4 

25 

32 

34 

35 

33 

33 

43 
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29 
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35 

32 

1' 

9f 

31 

31 

29 

33 

37 
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43 

43 

15 

21 

it 

1 - 

15 

-  5 

4 

19 

15 

30 

25 

32 

4  1 

45 

40 

9K 

_9C 

9- 

29  36 

41 

39     38    4  7 

58 

42 

31 

32 

32 

9f 

is 

1  ' 

J; 

1( 

18 

27 

31 

32 

28 

32 

26 

28 

27 

31 

28 

9- 

i  -i 

9' 

22 

30 

27 

23 

24  37 

40  33 

15 

22 

14 

r 
* 

- 

91 

-21 

A 

- 

0 

~  3 

15 

-  9 

1  19 

24  3 

41  38 

36 

37 

34 

32 

40  35 

39 

34 

37 

38 

45 

39 

33  30 

30 

27 

23 

21 

20  21 

24 

24     3  0  31 

31  28 

26 

2  7  26 

2* 

32 

32 

34 

37 

31 

32 

3U 

31 

8 

181  12 

c 

3 

J 

I 

7 

3 

6 

9 

12 

19 

24 

12 

30 

35 

33 

?c 

Of 

* 

27 

38 

36 

32 

4  1 

46 

43 

25     27  21 

14 

10 

-  2 

17  26 

34 

23 

33 

42  39 

31 

28 

if 

33 

34 

40 

35 

35 

36 

53 

37 

19 

30  28 

9 

-  5 

* 

19 

19 

27 

20 

18 

1H 

30 

23 

40 

43 

39 

3; 

31 

36 

43 

41 

39  35 

35 

40 

53 

40 

30 

33 

29 

16 

14 

e 

i' 
13 

18 

23 

18 

21 

19 

28 

34 

23 

40 
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31 

29 

22 

2H 

31 

26 

34 

32 

27 

29 

44 

48 

35 

26 

22 

21 

11 

6 

11 

U 
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15 

18 

31 

16 

23 

30 

32 
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23 

22 

25 

32 
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28 

26 

32 

40 

34 

15 
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23 

12 
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37 

40 
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62 
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31 
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7 

5 

1! 
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36 

24 
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36 

35 
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15 

12 

21 

21 
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29 

30 

27 
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31 

20 

24 

36 

21 

29 

31 

24 

25  29 

36 

37 

14     16  20 

13 

-  7 

-11 

6 

10  13 

19 

5     10  12 

2f 

15 

26 

1  33 

30 

33 

28 

26 

26 

37  29 

30 

33 

28 

37 

38 

36 

-  fi 

11 

-  1 

I  -14 

-18 

-18 

-  9 

-  4 

-  9 

-  6 

16 

-11 

-  8 

16 

5 

29 

35 

31  30 

27 

31 

26 

27  35 

32 

31 

27  40 

36 

39 

4 

17  13 

2 

1 

-  9 

« 

0i  C 

12  6 

0 

17 

27 

10 

26 

40  26 

19 

18  22 

25 

29     31  33 

29  29 

30 

3H 

36 

10 

11 

a 

5  -15  -  5 

14 

14 

19 

16 

9 

18  6 

12 

36 

42 

32 

31 

2. 

28  31 

31  34 

35  34 

34 

42 

52 

45 

27  31 

24 

1  13 

8  5 

1C 

13 

16 

1  11 

11 

18  27 

32 

25 

ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 
ALPHA  1  ME 
AMERICAN  FALLS   1  NW 
ANDERSON  DAM  1  SW 

ARROWROCK  DAD 
ASHTON  1  S 
ATLANTA  1  E 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BAS 

BLACKFOOT 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  KB  AP 
BONDERS  FERRY 

BUHL 

BURKE  2  NNE 
BURLEY 

BURLEY  FACTORY  1  N» 
BURLEY  CAA  AP 

CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
C HALL  IS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CLARK  FORK  1  ENE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 

COUNCIL  2  NNE 
DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 

DUBOIS  CAA  AP 
EDEN  HUNT  PROJECT 
ELK  CITY 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 

FENN  RS 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 
FORT  HALL  IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 

GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
GRAY 

GROUSE 
HA  I  LEY 
HAMER  4  NW 
HAZELTON 


MAX, 
U  IN 
MAX 
b  IN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


max;  35 
MIN  18 
MAX 
MINI 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


MAX.  31 

MINI  12 

MAX  36 

MIN  19 
MAX 
MIN 

MAX  35 

MIN  21 

MAX  40 

MIN  28 


MAX 
MIN 
MAX 
MINI 
MAX 
MIN| 
MAX| 
MINI 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


MAXl  40 
MIN  29 
MAX,  34 
UIN  28 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAXl 
MIN 


MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN  -14 


MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


3m  r .,!«,  MM  t 


1  lollomng  Station  lade 


DAILY  TEMPERATURES 

Table  5-Continued  JANUARY  1951 


Day  of  mouth 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

HILL  CITY 

MAX 

21 

27 

32 

28 

24 

12 

14 

24 

25 

27 

24 

27 

26 

37 

40 

30 

38 

26 

22 

20 

25 

36 

27 

40 

38 

38 

36 

21 

0 

-  1 

-  3 

25 

2 

KIN 

4 

16 

25 

14 

-  1 

-15 

-22 

-  7 

4 

4 

15 

-7 

8 

22 

22 

10 

17 

20 

4 

-15 

8 

20 

1 

22 

10 

5 

11 

0 

-27 

-26 

-36 

3 

4 

HOLLISTER 

MAX 

36 

1" 

25 

?o 

1 7 

?c 

?n 

t  s 

40 

t? 

48 

52 

?I 

*a 

*c 

^A 

36 

3 

MIN 

23 

26 

9«! 

in 
1? 

17 

19 

94 

21 

9fi 

97 

18 

3 

IDAHO  CITY 

MAX 

11 

11 
1  ^ 

17 

1ft 

35 

19 

41 

ifi 

ai 

41 

14 

91 

IS 

19 

30 

a9 

SI 

ao 

4f> 

in 

~9n 

IS 

Ifi 

35 

0 

MIN 

3 

oa 

00 

99 

A 

11 

n 

19 

ia 

9n 

a 

7 

9fl 

94 

19 

9fi 

91 

in 

OA 

*o 

1  1 

9n 

0 

91 

97 

9fi 

8 

3 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

^9 

zz 

35 

zz 

™ 

30 

,  ™ 

1 « 

20 

91 

9fi 

97 

ia 

25 

9H 

ifi 

42 

11 

an 

90 

2S 

1  ft 

^7 

20 

is 

19 

4n 

1 

19 

19 

7 

27 

7 

MIN 

10 

o 

1 

11 

17 

1  H 

97 

99 

91 

9A 

« 

9a 

19 

19 

10 

0 

IRWIN  2  S 

MAX 

"24 

ta 
24 

30 

'10 

91 

91 

99 

91 
\ 

19 

in 

1^ 

99 

1H 

4S 

41 

4S 

9Q 

in 

21 

in 

30 

ifi 

4fi 

44 

4  1 

9fl 

fi 

29 

6 

MIN 

-  5 

13 

oo 
23 

25 

18 

a 
" 

A 

- 

19 

13 

on 
20 

16 

i  a 
18 

31 

in 
30 

99 

9ft 
28 

9n 
20 

i  n 

11 

in 

30 

17 

9fi 

19 

94 

1 

9n 
-20 

Ifi 

Ifl 
-18 

13 

4 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

18 

20 

25 

22 

21 

21 

17 

24 

26 

31 

25 

28 

21 

24 

36 

35 

32 

32 

21 

18 

18 

33 

27 

30 

35 

35 

29 

-  5 

6 

9 

3 

23 

2 

MIN 

-23 

-  1 

19 

17 

0 

5 

-22 

-19 

8 

8 

6 

12 

12 

14 

21 

16 

16 

20 

16 

-  1 

-  7 

15 

-  4 

17 

24 

14 

-10 

-23 

-33 

-25 

-33 

1 

9 

JEROHE 

MAX 

?q 

2Q 

^fl 

?i 

44 

56 

30 

4  0 

35 

46 

47 

4  5 

35 

1 

MIN 

9i( 

in 

9rt 

in 

ifi 

16 

a? 

91 

25 

25 

16 

14 

27 

18 

28 

20 

24 

24 

7 

-11 

11 

14 

7 

KELLOGG 

MAX 

9«i 

AI 

A9 

_z 

OQ 

9ft 

in 

17 

14 

41 

a7 

sn 

_19 

4  3 

50 

4  A 
4» 

" 

^l 

_ 

1  u 

35 

7 

MIN 

9n 

9R 

32 

9rt 

19 

fl 

11 

1Q 

17 

99 

99 

97 

32 

11 

in 

in 

97 

22 

97 

30 

28 

20 

27 

31 

38 

-  5 

_ 

_ 

21 

2 

KOOSKIA 

MAX 

Aft 

t? 

39 

AA 

an 

aa 

17 

19 

Ifi 

4ft 

4fi 

44 

. 

57 

51 

91 

^3 

99 

91 

39 

5 

MIN 

31 

ifi 

Xa 

9? 

17 

91 

9S 

9n 

9S 

OA 

11 

34 

31 

30 

35 

29 

26 

23 

3  1 

27 

32 

34 

34 

20 

10 

1 

0 

25 

3 

KUNA  2  NNE 

MAX 

37 

97 

aa 

9Q 

"  ? 

ia 

97 

97 

11 

17 

17 

39 

1R 

45 

56 

39 

54 

51 

34 

32 

42 

4  5 

44 

38 

38 

50 

36 

32 

20 

23 

37 

5 

MIN 

21 

^ 

30 

9n 
30 

14 

in 
10 

11 

91 

97 

29 

24 

34 

37 

26 

32 

30 

23 

12 

27 

34 

27 

32 

2H 

29 

25 

15 

_ 

22 

0 

LEW1STON  WATER  PLANT 

MAX 

42 

41 

48 

43 

45 

42 

40 

38 

44 

40 

48 

41 

46 

48 

55 

44 

45 

47 

41 

43 

46 

45 

39 

50 

31 

52 

44 

25 

19 

22 

25 

41 

9 

MIN 

33 

36 

38 

34 

30 

27 

26 

31 

31 

28 

32 

35 

31 

38 

35 

30 

38 

424? 

29 

26 

33 

34 

32 

35 

37 

40 

22 

11 

5 

4 

5 

28 

8 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

42 

46 

ta 

9^ 

1  1 

it 

44 

t? 

46 

t  9 

*i 

91 

2? 

39 

9 

MIN 

97 

99 

in 

OQ 
9^ 

9Q 

ZZ 

11 

17 

19 

in 

27 

9fi 

26 

32 

32 

ia 

ia 

14 

it 

1 

?" 

26 

4 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

22 

9ft 

29 

35 

9S 

9n 

17 

9S 

ZD 

9ft 

9fi 

9fl 

97 

a  1 

41 

97 

9fi 

^n 

32 

49 

a  1 

A  A 

44 

14 
it 

19. 

\ 

*r 

z. 

29 

0 

MIN 

2 

17 

yi 

j7 

c 

O 

7 

1 

19 

99 

ia 

99 

17 

2q 

91 

1  s 

9S 

11 

"z 

8 

8 

LOWMAN 

MAX 

30 

in 

9a 

9fi 

ia 
it 

1Q 

Ifi 

ifi 

ifi 

94 

a  1 

ii 

4n 

ifi 

in 

91 

ia 

^fi 

17 

as 

42 

94 

"is 

ia 

32 

7 

MIN 

10 

OA 

9R 

1 A 

7 

IA 

OR 

a 

11 

97 

in 

17 

9fi 

21 

11 

fi 

9a 

in 

J*o 

17 

91 

99 

99 

12 

3 

MAC  KAY  RS 

MAX 

^7 

27 

OQ 

9ft 

28 

94 
24 

94 

91 

9Q 

9fi 

9ft 

9Q 

97 

19 

a  1 

afi 

aa 

41 
4J 

9S 

9? 

99 
22 

97 

ift 

is 

42 

1R 

97 

19 

19 

fl 

29 

0 

MIN 

19 

ft 

ft 

- 

1 

e 

n 

ft 

0 

0 
3 

4 

ift 

in 

is 

20 

n 

1 

1 

9 

in 

s 

s 

g 

r 
» 

S 

17 
-17 

Ifi 

-lb 

IS 
-ID 

4 

3 

MA  LAD 

MAX 

26 

26 

37 

38 

30 

26 

24 

26 

24 

27 

37 

35 

34 

43 

36 

37 

35 

33 

37 

26 

32 

41 

31 

41 

47 

37 

32 

16 

12 

16 

31 

5 

MIN 

7 

17 

25 

16 

in 

6 

-  1 

1 

13 

14 

22 

10 

17 

25 

22 

26 

20 

28 

23 

4 

15 

16 

17 

28 

18 

15 

9 

6 

-  4 

-  9 

13 

9 

MA LAD  CAA  AP 

MAX 

2J 

9^ 

t'a 

28 

?n 

^1 

?i 

"*q 

29 

?a 

to 

?s 

tn 

40 

?q 

2« 

29 

32 

?9 

?n 

35 

Z^ 

31 

1 

MIN 

1  ^ 

~rt 

17 

23 

X 

91 

l"l 

99 
-22 

-19 

6 

9 

MAY  RS 

MAX 

30 

is 

it 

in 

9fi 

Ifi 

"iq 

99 

94 

28 

49 

1Q 

10 

34 

9S 

28 

IS 

36 

4R 

99 

17 

!j 

a 

27 

4 

MIN 

7 

1 

19 

H 

fi 

11 

1 

1 

7 

c 

99 

90 

Ifi 

9n 

3 

10 

IS 

9, 

„ 

fi 

in 

90 

3 

5 

MC  CALL 

MAX 

24 

.  . 

9a 

ft 

9a 

OA 

99 

30 

94 

~9fi 

ifi 

ifi 

Ifi 

40 

an 

_ 

5 

_1  ft 

28 

0 

MIN 

99 

99 

94 

fi 

9 

fi 

in 

i« 

9fi 

19 

ifi 

9fi 

19 

ifi 

ift 

12 

9n 

Sfl 

19 

9fi 

28 

fi 

91 

2f 

IS 

12 

4 

MC  CAMMON 

MAX 

in 

94 

14 

11 

~9fi 

91 

11 

"Z 

Ifi 

in 

Jb 

IS 

43 

1ft 

10 

4  S 
ID 

4  1 

36 

an 

10 

40 

40 

46 

q 

2S 

1 

1  9 

- 

33 

3 

MIN 

1 

91 

1  ft 

- 

99 

14 

97 

in 
30 

9S 

s 

27 

21 

10 

. 

30 

19 

27 

4 

1  9 
-12 

14 

12 

8 

MERIDIAN  1  SSW 

MAX 

35 

37 

43 

42 

38 

31 

25 

27 

31 

37 

38 

38 

37 

43 

56 

38 

57 

50 

33 

33 

42 

44 

35 

38 

36 

50 

38 

29 

19 

20 

23 

36 

9 

MIN 

20 

29 

29 

27 

11 

7 

8 

10 

16 

^!0 

25 

25 

23 

32 

35 

23 

28 

26 

19 

13 

25 

30 

25 

29 

27 

26 

21 

12 

-  1 

-  2 

-  2 

19 

9 

MESA 

MAX 

36 

of 

36 

26 

^a 

25 

?n 

36 

40 

44 

36 

46 

34 

4 1 

4  2 

?fi 

^7 

14 

*i 

32 

8 

MIN 

9n 

Jl 

27 

Jl 

t« 

9n 

10 

9Q 

97 

in 

9n 

9S 

9« 

97 

^5 

18 

3 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

4 1 

34 

11 

97 

94 

91 

90 

ifi 

OQ 

Jo 

9S 

91 

42 

4fi 

14 

as 

in 

9fl 

97 

an 

IS 

44 

41 

AA 

44 

7 

13 

17 

12 

32 

5 

MIN 

20 

97 

29 

_ 

99 

9 

lb 

OA 

94 

99 

97 

99 

91 

ifo 

_  s 

18 

4 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

24 

91 

19 

10 

97 

9n 

9C\ 

91 

OQ 

90 

7Q 

jy 

40 

ii 

is 

9fl 

90) 

11 

35 

33 

ia 

an 

4J 

an 

ll 

12 

is 

30 

2 

MIN 

18 

19 

10 

1 

^5 

*^3 

26 

16 

20 

10 

oc 
25 

18 

1 

1 1 

16 

22 

S 

11 

7 

7 

6 

9 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

37 

40 

39 

34 

33 

33 

11 

32 

35 

34 

39 

36 

3? 

4 1 

4ft 

36 

40 

36 

34 

34 

39 

36 

46 

46 

4  7 

33 

11 

16 

14 

IS 

34 

5 

MIN 

28 

31 

31 

30 

27 

91 

7 

24 

26 

24 

30 

28 

30 

32 

32 

26 

28 

24 

21 

21 

28 

91 

31 

33 

1  3 

2 

23 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

MAX 

34 

35 

41 

38 

36 

31 

30 

27 

32 

40 

39 

38 

39 

42 

54 

42 

54 

44 

37 

33 

40 

43 

37 

52 

48 

50 

41 

31 

19 

20 

21 

37 

7 

MIN 

20 

28 

30 

24 

9 

3 

1 

7 

13 

20 

24 

24 

10 

30 

34 

20 

28 

24 

5 

-  1 

25 

32 

20 

31 

26 

25 

13 

-  1 

-  4 

-  4 

17 

5 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

^7 

^t 

?o 

^7 

?o 

?o 

9? 

?r 

^A 

26 

?o 

ot 

31 

12 

*j 

20 

5 

MIN 

19 

19 

ts 

1  g 

15 

on 

tn 

tfi 

19 

19 

i"n 

1  A 
It 

It 

9C 

- 19 

~9n 

in 

-12 

11 

0 

NAM  PA 

MAX 

ac 

a9 

it 

is 

9ft 

91 

07 

an 

OQ 

ao 

AO 

AS 

9Q 

A  9 

9Q 

OC 

42 

9^ 

~oc 

is 

19 

39 

6 

MIN 

91 

99 
9^ 

9a 

9S 

1  Q 

11 

ia 

1Q 

91 

9Q 

90 

9S 

97 

1Q 

99 

9S 

97 

9Q 

17 

97 

9fl 

91 

in 

91 

a 

1 

23 

0 

NAMPA  2  NW 

MAX 

49 

49 

10 

19 

9ft 

97 

99 

Ifi 

is 

a  1 

1Q 

a7 

SB 

as 
to 

Sfi 

43 

Ifi 

is 

4 O 

aa 

Ifi 

97 

ifi 
3b 

1R 

10 

99 

38 

1 

MIN 

z: 

9fl 

11 

14 

IT 

IT 

1Q 

24 

9Q 

9Q 

Ofi 

OR 

is 

OT 

27 

99 

27 

17 

OQ 

it 

9Q 

OO 

91 

31 

27 

1  c 

0 

1 

7 

24 

0 

NEW  MEADOWS  R  S 

MAX 

19 

Ifi 

40 

10 

20 

16 

97 

9fl 

1Q 
9^ 

IS 

ia 

an 

ai 

^n 

a  1 

17 

11 

i- 

11 

10 

an 
ta 

ti 

Ifl 

32 

0 

MIN 

9n 

9f1 

20 

24 

17 

7 
7 

.in 

-19 

1 

12 

25 

n 

91 

21 

oc 
26 

OQ 

29 

10 

9S 

25 

OS 

25 

7 

01 
21 

19 

9A 

24 

24 

23 

12 

7 

99 
-32 

99 

-33 

19 

-32 

8 

5 

NEZ PERCE 

MAX 

35 

35 

37 

34 

35 

30 

32 

30 

33 

31 

35 

34 

35 

37 

45 

36 

35 

37 

32 

33 

40 

32 

34 

40 

46 

43 

31 

11 

14 

12 

13 

32 

5 

MIN 

23 

26 

29 

23 

22 

16 

15 

16 

24 

19 

24 

26 

28 

31 

31 

29 

28 

15 

18 

14 

29 

15 

18 

30 

34 

30 

8 

-  1 

-10 

-  8 

-  4 

19 

3 

OAKLEY 

MAX 

?i" 

40 

35 

36 

?I 

ol 

?7* 

?o 

46 

te> 

43 

^o 

7*7 

to 

t!t 

4  1 

**o 

^0 

*c 

*a 

36 

7 

MIN 

97 

97 

j? 

16 

zz 

on 

36 

18 

23 

16 

77 

^t 

99 

99 

18 

1 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

99 

25 

28 

9fi 

21 

ifi 

IT 

9a 

99 

9fl 

ii 

35 

9S 

^s 

^9 

1Q 

ia 
it 

9  i 

9Q 

is 

an 
tfi 

"h 

fi 

a 

fi 

24 

7 

MIN 

- 

7 

AO 

ia 

1  ft 

10 

-  6 

5 

^4 

Q 

0 

n 

94 

in 
in 

IS 

ia 

it 

1 

S 

10 

7 

q 

a9 

an 

Ifl 

_ 

3 

OLA 

MAX 

~  ft 

an 

97 

99 

32 

Ifl 

"lQ 

An 

A  O 

tn 

A  fl 

aa 
tt 

IS 

AK. 

IS 

AA 

is 

as 

~99 

ifi 

~i  0 

"ifi 

36 

0 

MIN 

24 

25 

99 

1  n 

c 

19 

ia 

11 

fi 

99 

99 

17 

fi 

ifi 

9S 

fz. 

19 

9ft 

17 

ia 

]  9 

1 

19 

17 

17 

12 

4 

OROFINO 

MAX 

41 

4  7 

46 

*  y 

49 

is 

9^ 

aa 

37 

Zk 
40 

9Q 

ia 

A 

R9 

SO 

AI 

39 

7Q 

an 

51 

43 

9Q 

AO 
tl 

an 
tn 

sn 

99 

"o9 

22 

~91 

~9S 

25 

39 

9 

MIN 

31 

32 

35 

32 

in 
30 

9n 

9Q 

21 

28 

30 

19 
32 

si 

00 

32 

9Q 
29 

11 

31 

26 

9fi 
26 

94 
24 

31 

31 

9S 

28 

33 

30 

19 

33 

Q 

1 

n 

25 

6 

PALISADES  DAM 

MAX 

23 

25 

32 

30 

30 

21 

18 

18 

23 

28 

30 

28 

27 

45 

45 

38 

38 

29 

25 

26 

39 

32 

35 

44 

45 

40 

29 

7 

6 

2 

28 

6 

MIN 

-  9 

7 

21 

22 

16 

-  3 

-10 

-10 

0 

6 

16 

12 

11 

20 

20 

18 

18 

24 

14 

7 

6 

22 

14 

23 

28 

19 

29 

-  5 

-28 

-23 

-24 

8 

4 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

43 

40 

43 

?s 

?q 

45 

?i 

33 

?q 

?9 

1i 

2? 

36 

3 

MIN 

29 

32 

32 

9S 

11 

94 

99 
if 

in 

9fi 

9Q 

19 

90 

90 

9n 

1  Q 

9« 
J* 

9R 

11 

9R 

22 

0 

PAUL  1  E 

MAX 

32 

32 

42 

14 

_ 
*?_ 

97 

11 

99 

it 

is 

9fl 

9fi 

as 

Aa 

IS 

as 
45 

OQ 

oia 

OQ 

29 

37 

ia 

A  R 

7c 
45 

97 

in 

1 9 

34 

5 

PAYETTE 

MIN 

1  s 

22 

28 

21 

11 

1  <i 

19 

77 

7 

fl 

on 

9A 

at 

20 

29 

on 

6 

9 

9A 

it 

99 

28 

_ 

K 

5 
5 

15 

6 

MAX 

36 

38 

43 

42 

37 

19 

9fl 

9Q 

31 

ia 

1 1 

Ifi 

ai 

si 

S9 

D  / 

tt 

IS 

34 

4S 

ac 

37 

Ifl 

36 

in 

17 

1  Q 

23 

36 

9 

MIN 

26 

30 

30 

25 

90 

1^ 

91 

91 

19 

9R 

oa 
it 

00 

9Q 

99 

28 

9A 

97 
27 

01 

Ol 

31 

9 

1  A 

0 

1 

i 

22 

9 

PIERCE  RS 

MAX 

33 

33"  34 

Jl 

90 

25 

14 

90 

32 

ii 

ia 

ift 
38 

IS 

ia 

ia 
it 

91 

33 

33 

34 

99 

3  / 

^0 

ia 

IS 

38 

94 
34 

1Q 

10 

on 

31 

3 

MIN 

24 

29 

29 

90 

26 

a 

1 

11 

91 

23 

fl 

28 

07 

27 

07 
27 

01 
31 

31 

01 
21 

0 

28 

14 

8 

11 

20 

24 

13 

OA 

30 

9fl 
26 

32 

* 

5 

00 
-22 

00 
-22 

on 
-20 

16 

0 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

28 

36 

34 

38 

27 

30 

27 

30 

26 

36 

36 

26 

32 

40 

45 

35 

45 

43 

29 

26 

39 

40 

35 

42 

43 

45 

39 

14 

16 

13 

15 

32 

6 

PORTHILL 

MIN 

10 

26 

24 

22 

20 

6 

0 

1 

17 

10 

17 

2 

23 

30 

33 

22 

28 

21 

19 

10 

15 

26 

22 

27 

23 

22 

13 

-  5 

-  5 

-  5 

15 

0 

MAX 

40 

35 

40 

?o 

26 

31 

37 

35 

42 

46 

42 

42 

35 

33 

30 

38 

38 

38 

35 

44 

42 

30 

13 

10 

15 

32 

5 

MIN 

25 

23 

25 

i  a 

13 

22 

24 

OK 

2D 

25 

32 

31 

26 

29 

29 

15 

14 

10 

22 

19 

25 

19 

29 

30 

6 

-10 

-  9 

-  9 

17. 

5 

POTLATCH 

MAX 

47 

40 

40 

IS 

11 

IS 

IS 

to 

^a 

40 

50 

35 

40 

35 

35 

34 

40 

40 

36 

46 

4  7 

46 

35 

2? 

20 

20 

36 

1 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MIN 

3C 

32 

30 

■11 

;  ' 

9n 

9*1 

ot 

00 

00 

00 

35 

33 

30 

25 

26 

24 

30 

31 

21 

32 

35 

33 

1 0 

2 

it 

5 

24 

0 

MAX 

29 

36 

39 

31 

90 

9fl 

90 

97 

ia 
38 

19 

33 

90 

38 

40 

40 

AA 

44 

39 

39 

33 

26 

25 

37 

35 

40 

48 

4  1 

40 

15 

"oA 

20 

16 

33 

3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MIN 

16 

25 

21 

7 

c 

-  3 

4 

11 

13 

6 

9 

24 

28 

24 

18 

27 

22 

A 

4 

23 

20 

28 

17 

11 

13 

12 

-  2 

-  9 

- 14 

12. 

0 

MAX 

14 

36 

37 

97 

9fl 

97 

30 

35 

32 

34 

38 

45 

38 

39 

35 

29 

36 

35 

35 

33 

31 

44 

42 

30 

15 

14 

15 

1  9 

31. 

9 

MIN 

91 

22 

29 

24 

20 

on 
20 

0 
? 

17 

25 

15 

27 

27 

30 

28 

27 

25 

28 

16 

18 

24 

26 

23 

20 

19 

30 

29 

5 

-  6 

-16 

-16 

-  14 

17. 

8 

RICHFIELD 

MAX 

30 

32 

35 

31 

29 

22 

20 

28 

26 

29 

28 

26 

24 

42 

39 

37 

39 

37 

27 

22 

27 

37 

33 

39 

36 

42 

33 

24 

3 

8 

6 

28. 

7 

RIGGINS  RS 

MIN 

10 

23 

24 

13 

-  1 

-  3 

5 

10 

13 

9 

11 

3 

11 

18 

26 

13 

15 

23 

14 

-  6 

12 

25 

4 

23 

16 

13 

22 

1 

-26 

-25 

-22 

8. 

8 

MAX 

37 

43 

44 

\  \ 

37 

o*j 

41 

42 

39 

42 

ai 
4  J 

56 

50 

48 

45 

40 

41 

4  8 

4  H 

44 

43 

49 

56 

50 

27 

23 

21 

26 

41. 

0 

RIRIE 

MIN 

32 

37 

19 

21 

oc 

33 

32 

31 

30 

35 

38 

30 

35 

28 

29 

27 

33 

33 

30 

27 

37 

36 

25 

10 

3 

3 

5 

27. 

3 

MAX 

24 

26 

33 

11 

>■ 

^0 

9T 

?i 

o** 

35 

27 

^? 

43 

31 

41 

39 

28 

24 

38 

3  7 

29 

33 

40 

40 

35 

20 

10 

^o 

8 

29. 

1 

RUPERT 

MIN 

17 

24 

99 

o\ 

9^ 

\o 

19 

26 

30 

22 

24 

26 

18 

10 

14 

29 

22 

22 

17 

17 

16 

-  9 

-17 

13. 

5 

MAX 

32 

32 

41 

17 

ia 
it 

19 

\ 

90 
29 

33 

9Q 

39 

29 

40 

44 

49 

37 

46 

30 

2? 

31 

44 

37 

36 

45 

46 

46 

34 

9 

12 

16 

33. 

9 

SAINT  ANTHONY 

MIN 

18 

22 

27 

on 

IT 

C 

12 

11 

19 

7 

e 

20 

30 

22 

21 

27 

20 

1 

4 

29 

25 

25 

23 

23 

29 

4 

-  7 

-  7 

-  7 

MAX 

20 

26 

33 

30 

21 

23 

24 

27 

38 

40 

30 

38 

33 

23 

28. 

7 

MIN 

-10 

-  6 

19 

9 

3 

-  5 

-  9 

-  9 

10 

11 

14 

34 

16 

13 

19 

19 

20 

25 

9 

1 

-22 

17 

5 

19 

27 

12 

1 

-12 

-22 

-25 

-21 

4. 

9 

SAINT  MARIES 

MAX 

37 

38 

42 

38 

34 

38 

33 

32 

38 

35 

41 

35 

35 

44 

50 

38 

41 

36 

34 

38 

39 

39 

34 

36 

42 

46 

39 

15 

21 

19 

24 

35. 

8 

SALMON 

MIN 

30 

31 

34 

31 

24 

18 

12 

16 

26 

21 

30 

27 

31 

33 

32 

29 

30 

28 

22 

26 

31 

28 

22 

31 

34 

32 

9 

2 

-  7 

-  7 

22. 

5 

MAX 

30 

32 

37 

38 

3  5 

23 

14 

14 

25 

10 

25 

29 

29 

38 

50 

35 

40 

37 

27 

45 

39 

26 

35 

22 

52 

29 

3 

-  1 

-  1 

i 

27. 

2 

SAND POINT  EXP  STA 

MIN 

14 

10 

10 

19 

5 

-  7 

-13 

-  5 

-  3 

-10 

3 

3 

12 

25 

17 

19 

29 

9 

6 

-21 

10 

20 

15 

13 

10 

11 

-  2 

-19 

-25 

26 

4. 

0 

MAX 

42 

38 

39 

36 

31 

27 

27 

31 

32 

32 

34 

34 

34 

40 

4  0 

38 

39 

35 

30 

37 

37 

36 

39 

37 

46 

43 

32 

24 

15 

13 

14 

33. 

3 

SHOSHONE 

MIN  29 

27 

31 

22 

22 

23 

11 

17 

26 

25 

27 

27 

32 

30 

28 

26 

29 

20 

24 

27 

27 

25 

26 

20 

35 

32 

4 

0 

-10 

-  4 

-10 

20. 

9 

MAX 

34 

33 

37 

32 

30 

23 

25 

29 

28 

32 

30 

30 

27 

43 

48 

35 

40 

39 

30 

20 

31 

39 

31 

46 

41 

41 

35 

25 

8 

11 

8 

31. 

0 

MIN 

17 

25 

27 

17 

19 

5 

8 

13 

12 

14 

16 

5 

10 

16 

29 

14 

21 

28 

15 

-  2 

19 

30 

10 

26 

20 

16 

20 

5 

-18 

-17 

-15 

13. 

1 

reference  notea  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continued  JANUARY  1951 


Day  of  month 

c 

i 

Station 

 r 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPENCER  RS 

MAX 

20 

21 

33 

22 

22 

19 

27 

27 

25 

26 

27 

27 

19 

24 

38 

39 

38 

33 

24 

18 

20 

34 

24 

31 

35 

34 

30 

-  9 

2 

5 

1 

23.  1 

M  IN 

0 

-  9 

8 

8 

-  7 

-15 

-ia 

-  3 

3 

8 

14 

-  a 

11 

12 

18 

4 

12 

13 

0 

-13 

4 

8 

1 

3a 

10 

22 

24 

-10 

-34 

-39 

-14 

-19 

SPRINGFIELD 

MAX 

31 

29 

35 

38 

30 

21 

19 

23 

27 

30 

37 

26 

30 

35 

41 

38 

42 

44 

2  a 

24 

30 

38 

30 

38 

41 

36 

2? 

11 

16 

10 

30.  3 

g 

19 

26 

17 

10 

12 

IS 

25 

37 

19 

22 

25 

16 

19 

23 

STIBNITE 

MAX 

27 

29 

23 

27 

24 

32 

37 

28 

29 

37 

32 

31 

32 

36 

37 

28 

31 

24 

24 

27 

34 

30 

27 

39 

45 

34 

23 

"S 

~\l 

35 

13 

28.  7 

M1N 

10 

19 

18 

13 

-  6 

-  4 

3 

12 

9 

14 

15 

14 

17 

15 

15 

15 

17 

1 

6 

8 

18 

8 

15 

" 

1H 

19 

-11 

-38 

-23 

-20 

-IS 

6.6 

SUGAR 

MAX 

22 

27 

32 

30 

28 

22 

21 

26 

30 

28 

34 

37 

41 

39 

40 

37 

23 

23 

25 

40 

30 

33 

47 

38 

36 

18 

12 

13 

29.0 

M  I N 

-11 

1 

21 

15 

7 

a 

-17 

-11 

10 

10 

10 

-  1 

33 

20 

21 

23 

11 

8 

1 

23 

13 

20 

38 

13 

6 

-10 

-21 

-25 

-21 

5.8 

SUN  VALLEY 

MAX 

28 

27 

31 

27 

29 

27 

28 

39 

30 

32 

28 

30 

27 

35 

37 

37 

34 

34 

35 

18 

24 

28 

26 

40 

40 

43 

35 

28 

12 

10 

28.6 

MIN 

-10 

1 

8 

-  1 

-11 

-17 

-18 

-  a 

-  6 

-  9 

1 

10 

-  6 

10 

30 

-  4 

15 

19 

a 

-31 

3 

20 

-  4  9 

-  4 

14 

-  8 

-13 

-26 

-35 

-35 

-  3.8 

SWAN  FALLS  PB 

MAX 

38 

40 

45 

52 

40 

34 

30 

29 

33 

34 

38 

40 

39 

49 

60 

42 

59 

54 

38 

38 

51 

S3 

41 

40 

47 

55 

42 

38 

22 

24 

24 

40.  8 

MIN 

26 

32 

32 

31 

23 

15 

12 

L8 

31 

23 

28 

33 

26 

34 

33 

30 

35 

32 

39 

16 

28 

37 

32 

33 

31 

32 

30 

17 

6 

5 

25.  3 

TETON IA  EXP  STA 

MAX 

16 

23 

29 

29 

28 

17 

19 

27 

25 

33 

30 

2.1 

29 

35 

45 

40 

35 

33 

3! 

22 

32 

32 

27 

39 

44 

40 

36 

37 

2 

-  4 

27.  8 

- 16 

_  4 

12 

in 

29 

18 

19 

18 

15 

20 

THIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

33 

37 

39 

34 

33 

27 

27 

3S 

29 

33 

36 

39 

42 

54 

50 

50 

47 

39 

25 

42 

44 

36 

47 

43 

47 

44 

34 

13 

18 

17 

35.8 

MIN 

20 

29 

33 

27 

9 

1 

4 

8 

17 

12 

21 

10 

11 

27 

32 

24 

28 

27 

16 

-  1 

10 

30 

26 

31 

23 

24 

29 

10 

-  3 

-  3 

-  4 

17.5 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

33 

35 

43 

40 

35 

34 

30 

39 

30 

32 

36 

36 

40 

45 

54 

41 

50 

33 

32 

29 

45 

40 

42 

53 

47 

47 

44 

20 

13 

19 

36.  8 

MIN 

IS 

19 

25 

23 

11 

a 

-  2 

-  3 

4 

8 

16 

37 

20 

30 

23 

19 

19 

18 

6 

3 

18 

33 

26 

24 

22 

29 

10 

-  6 

-  6 

-  4 

13.  0 

WALLACE 

MAX 

32 

37 

34 

32 

31 

28 

26 

32 

35 

35 

35 

31 

38 

40 

45 

35 

38 

34 

32 

34 

38 

36 

34 

38 

47 

45 

30 

8 

12 

13 

14 

32.  2 

MIN 

26 

30 

30 

29 

24 

11 

12 

31 

27 

19 

25 

30 

29 

34 

32 

28 

28 

17 

15 

22 

31 

24 

30 

22 

38 

29 

0 

-  5 

-  9 

-  5 

19.6 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

33 

32 

37 

32 

32 

30 

30 

31 

30 

34 

33 

38  32 

39 

43 

48 

37 

36 

33 

30 

40 

38 

33 

35 

46 

45 

40 

9 

7 

13 

15 

32.6 

MIN 

26 

17 

30 

28 

21 

5 

10 

11 

25 

19 

20j 

14 

23 

30 

31 

27 

27 

19 

8 

23 

22 

24 

17  33 

31 

35 

5 

-  9 

-13 

-12 

-11 

16.9 

WEISER 

MAX 

38 

38 

43 

45 

40 

32 

28 

28 

33 

37 

36 

45 

35 

38 

48 

40 

52 

46 

38 

35 

45 

47 

36  38 

38 

37 

40 

37 

20 

22 

20 

36.9 

MIN 

28 

29 

27 

31 

22 

18 

12 

15 

22 

24 

22 

30 

24 

20 

27 

22 

32 

27 

18 

4 

25  20 

23 

30 

32 

30 

20 

13 

-  3 

-  3 

20.6 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

34 

32 

34 

35 

33 

34 

33 

35 

35 

36 

37 

4< 

32 

37 

45 

35 

34 

32 

29 

29 

39'  32 

35 

46 

46 

45 

30 

24 

13 

10 

IS 

33.0 

MIN 

22 

26 

25 

23 

21 

s 

3 

20 

20 

16 

34 

25 

36 

29 

38 

21 

34 

11 

11 

-  4 

20 

24 

15  31 

2B 

36 

10 

10 

-22 

-18;  -16 

14.7 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.4 
T 

0.1 
T 

1.5 
2 

2 

2 

2 

2 

0.1 

2 

2 

0.2 
1 

1 

1 

1 

T 

0.1 
T 

0.5 

1.0 
1 

1.4 

2 

g 

2.8 
4 

1 

1.0 
1 

T 

1 

1 

ANDERSON  DAK  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.5 
7 

0.2 
5 

2.5 
7 

7 

7 

7 

T 

7 

T 

6 

T 

5 

3.0 
8 

8 

T 

g 

0.8 
8 

7 

0.4 

7 

7.0 
10 

2.0 
10 

6.0 
14 

14 

5.5 
1  R 

14 
14 

2.8 
16 

1.5 
15 

14 

0.3 

12 

11 

11 

11 

11 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

x 

2.2 
3 

5.8 
9 

2.2 
11 

11 

10 

10 

10 

0.5 
11 

10 

6.0 
16 

15 

13 

0.5 
13 

10 

0.7 

n 

8.5 
18 

T 
14 

4.0 
18 

1.2 
17 

5.0 
18 

15 

14 

3.0 
17 

T 
16 

T 

U 

14 

14 

14 

14 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

g 

3.0 
11 

3.0 
13 

T 
13 

13 

T 

13 

13 

T 
13 

1.0 
14 

14 

14 

14 

2.0 
16 

15 

14 

14 

T 
14 

3.0 
17 

1.0 
18 

17 

T 

16 

1 5 

2.0 
11 

T 
17 

U 

T 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

5.0 
18 

6.0 

22 

3.0 
24 

T 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

T 

23 

9.5 
30 

30 

4.0 
33 

12.0 
43 

6.0 
47 

3.0 
49 

48 

4.5 

52 

3.5 
54 

4.0 
57 

56 

54 

2.0 
54 

53 

52 

52 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.5 

3 

1.0 
4 

10.0 
12 

1.0 

12 

12 

12 

T 
11 

g 

g 

0.5 
7 

1.0 
8 

2.0 
g 

1.0 
6 

1.0 
5 

T 

5 

5.0 

3.0 
9 

0.5 

g 

5.0 
14 

1C 

3.0 
12 

1.0 
14 

1.0 

13 

12 

ic 

0.5 

K 

BLACKPOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1.0 
1 

2.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
3 

3 

3 

2 

1.0 

2.0 
2 

1.0 
2 

1 

] 

1.0 
] 

2.0 

3 

2 

j 

] 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.3 

x 

T 

3.2 
2 

T 

2 

2 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.7 

T 

T 

2.2 

2 

2 

0.5 
T 

T 
T 

0.4 
T 

T 
T 

T 

T 

BONNERS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.2 
5 

T 

4 

0.8 

5 

5 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

0.8 

5 

0.1 
5 

1.8 
6 

T 

g 

5.0 
7 

8.0 
15 

T 
H 

2.6 
13 

2.0 
15 

T 

13 

6.0 
18 

T 
17 

T 
1€ 

2.5 
18 

13 

c 

{ 

c 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

1 

1.7 

3 

3 

3 

3 

0.4 
3 

0.3 
3 

T 

3 

0.3 
3 

3 

T 

3 

2 

1.0 
1 

0.1 

5.1 

0.5 

1.0 

0.2 

2 

0.4 

T 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.2 

* 

1.5 
T 

T 

T 

T 

CASCADE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

6.0 
10 

2.0 
10 

1.0 
10 

T 
10 

9 

9 

T 

g 

T 

g 

T 

7 

3.0 
9 

T 

9 

1.0 
10 

2.0 
9 

0.5 
9 

2.0 
H 

7.0 
16 

1.0 
16 

5.0 
17 

T 
17 

3.0 

0.5 

2.0 

T 

T 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
.12 

9.0 
20 

0.5 
19 

2.5 
20 

20 

19 

19 

19 

19 

T 
19 

2.5 
21 

0.3 
20 

1.2 
21 

1.7 
21 

1.5 
22 

1.5 

23 

9.3 
30 

2.0 
30 

5.0 
34 

32 

5.0 
33 

1.0 

33 

3.5 
35 

2.0 
34 

T 
33 

0.5 
31 

3C 

29 

2S 

2< 

28 

COEVR  D  ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 
4 

1.4 

2 

2.2 
5 

0.3 
6 

5 

T 

5 

0.2 
5 

4 

1.3 
4 

0.5 
5 

2.6 
5 

3.7 
8 

0.9 
7 

T 

3 

6.7 

5 

£ 

1.0 
7 

1.4 
g 

0.5 
8 

3.6 
g 

3.4 
11 

T 
11 

1.8 
1C 

g 

] 

T 

COEDR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
T 

T 

2.5 
3 

0.3 
3 

2 

2 

0.1 

1.0 
1 

1.5 

3 

0.5 

0.5 

0.8 

1.5 

0.5 

0.5 

0.2 

3.0 

5.0 

1.0 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
4 

0.7 
4 

1.4 

5 

4 

4 

4 

T 

5 

4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

2.3 
7 

1.3 

T 

T 

T 

T 

2.5 

0.3 

T 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
25 

7.0 
32 

3.0 
34 

3.0 
33 

1.0 
32 

32 

31 

T 
30 

30 

30 

4.0 

32 

T 
31 

1.0 
31 

2.0 
32 

2.5 
34 

1.0 
34 

14.0 
47 

3.0 
48 

3.0 
49 

0.5 
47 

4.0 
48 

1.0 

4.0 
48 

1.5 

1.0 
1 3 

T 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

2.1 
5 

5 

5 

T 

5 

0.2 
5 

T 

5 

4 

T 

4 

0.8 

5 

1.7 
7 

T 

7 

T 

7 

7 

7 

g 

0.9 
7 

T 

7 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

EMMETT  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
T 

2.0 

2 

FENN  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

T 

3.0 

3 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

1.0 

2.C 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

17 

3.0 
20 

3.0 
23 

4.0 
24 

0.3 
24 

22 

20 

20 

T 
20 

20 

20 

T 

20 

0.3 

9.5 

1.5 

3.5 

5.0 

3.0 

0.8 

T 

l.E 

4.3 

2.3 

0.3 

0.8 

0.3 

0.5 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

9.0 
9 

7 

1.0 
g 

8 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

1.0 
g 

T 

1.0 

1.0 

5.0 

3.0 

6.0 

3.0 

3.0 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

1 

2.0 
3 

2 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

2.0 

2.0 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.9 

5 

T 

4 

2.0 
6 

5 

4 

4 

1.0 
4 

2.0 
4 

T 

T 

1.0 

3.2 

3.3 

4.0 

1.0 

2.3 

i.a 

T 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1.0 
1 

T 

x 

T 

1.0 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 

2.0 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
10 

4.5 
14 

2.0 
12 

1.0 
12 

T 
12 

12 

T 

T 

1.0 

T 

5.0 

2.0 

1.0 

T 

2.0 

HAILEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

4.0 

4.0 

0.5 

1.5 

0.5 
10 

10 

12.0 

1.0 
21 

6.0 
25 

2.5 
24 

2.0 
24 

T 

23 

22 

22 

21 

20 

2C 

20 

20 

20 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.0 
5 

5 

5 

5 

5 

T 

T 

0.5 

3.0 

T 

T 

T 

T 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

g 

6.0 
6 

3.0 
14 

2.0 
16 

16 

3.0 

T 

6.0 

3.0 

4.0 

9.0 

4.0 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

3.0 

12.0 

1.0 

6.0 

4.0 

3.2 

1.0 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 

cxi  tw  rvn 

7 

11.8 
1 7 

0.7 
17 

2.6 

T 

T 

2.0 

7.5 

0.7 

0.7 

T 

2.0 

9.5 

2.0 

30 

6.0 
36 

36 

4.0 
36 

1.3 
34 

4.0 
36 

1.0 

36 

35 

T 

35 

T 
34 

33 

T 

32 

31 

30 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

2.3 

1.2 

T 

0.1 
4 

T 

4 

0.5 
4 

0.5 
5 

0.4 

5 

0.7 
5 

T 

5 

T 

5 

0.2 
4 

T 

3 

0.2 
3 

0.5 

2 

1.0 
4 

0.5 

5 

T 

5 

0.5 

6 

3 

1.9 
4 

0.5 
5 

5 

3 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

0.5 

1.5 
4 

4.0 

1.5 
5 

5 

5 

5 

5 

1.0 
6 

6 

S 

5 

5 

5 

5 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
24 

8.5 
30 

9.0 

36 

0.5 
34 

4.0 

i.o 

2.5 

3.0 

2.0 

4.0 

1.0 
31 

6.0 
36 

2.0 

35 

2.0 
34 

3.0 
34 

1.0 
34 

33 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

0.7 
1 

T 

T 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

4.5 
11 

1.5 

12 

2.3 
14 

14 

13 

12 

2.4 
13 

1.7 
13 

1.8 
13 

T 
13 

0.5 
13 

11.0 
23 

T 
23 

2.2 
25 

4.0 

25 

T 
24 

5.2 
28 

2.5 
29 

27 

1.2 
26 

25 

25 

25 

24 

24 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

5 

0.1 
5 

4 

4 

4 

0.3 
4 

1.2 
5 

1.0 
6 

0.3 
6 

0.3 
6 

0.3 
6 

0.5 
5 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

0.5 
1 

2.0 
4 

1.2 
5 

T 

5 

5 

5 

5 

0.7 

5 

0.5 
5 

1.6 
7 

7 

T 

7 

T 

5 

5 

T 

5 

1.2 
5 

2.0 
7 

1.0 
8 

8 

4.8 

10 

1.9 

15 

1.9 

12 

0.2 
11 

11 

11 

11 

11 

T 
11 

11 

11 

See  reference  notes  following  Station  Index 


Table  '/-Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
JANUARY  1951 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAT  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

5 

4 

0.1 
4 

T 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

0.1 
3 

3 

3 

2 

1 

0.4 
1 

0.4 

2 

2 

0.6 

3 

3 

T 

2 

0.5 
2 

1.0 

0.2 
3 

3 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

MC  CALL 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

24 

25 

29 

29 

28 

27 

27 

27 

26 

2.0 
25 

25 

24 

24 

6.0 
29 

30 

8.0 

36 

3.0 
34 

2.0 
35 

35 

4.0 
34 

34 

3.0 
35 

34 

34 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
7 

6 

1.0 
7 

T 

7 

6 

6 

T 

6 

6 

1.0 
7 

1.0 
7 

1.0 
8 

8 

1.5 
9 

8 

7 

6 

5 

2.0 
7 

7 

4.5 
10 

9 

3.0 
12 

3.0 
13 

13 

0.5 
13 

12 

11 

11 

11 

11 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
40 

8.3 
45 

2.8 
48 

0.6 
48 

0.4 
48 

48 

T 
48 

0.5 
48 

0.2 
48 

0.8 
48 

0.4 
49 

0.7 
49 

3.9 

52 

1.3 
54 

1.6 
56 

3.6 
58 

3.1 
63 

2.1 
64 

1.7 

65 

0.9 
66 

5.2 
69 

1.3 
69 

0.1 
69 

1.3 
70 

1.7 
65 

2.8 
70 

0.6 
71 

71 

71 

71 

71 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2.0 
1 

T 

1 

0.5 
1 

1 

T 

T 

1.5 
2 

1 

1 

0.5 
2 

0.7 

2 

T 

2 

1.5 
3 

2 

2 

2.5 
4 

3 

T 

3 

2 

1.0 
2 

2.5 
4 

0.7 
4 

4 

3 

2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

3 

OAKLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 

8.0 
7 

1.5 
7 

6 

1.0 
6 

2.0 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

0.5 
18 

1.5 
20 

T 

20 

T 

20 

20 

20 

1.0 
21 

20 

20 

20 

20 

T 

20 

3.5 
23 

T 

23 

1.5 
24 

10.5 
35 

T 
34 

T 
34 

33 

2.0 
35 

T 
33 

2.0 
35 

T 
33 

33 

1.5 
34 

34 

T 
34 

33 

33 

33 

OLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

4.0 

5 

5 

1.5 
5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

3.0 
8 

3.0 
11 

5.0 
11 

T 
11 

9 

8 

8 

7 

4.0 
11 

9 

5.0 
12 

10 

2.0 
12 

5.0 
13 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

PATETTE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
1 

0.5 
1 

T 

0.5 
1 

T 

T 

0.3 
T 

1  .0 
1 

-1 

2.0 
T 

T 

2.8 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 
10 

10.0 
18 

6.5 
22 

6.0 
26 

10.0 
32 

30 

29 

0.5 
29 

28 

28 

1.0 
28 

2.0 
29 

2.5 
30 

1.0 
30 

T 
30 

1.0 
30 

12.0 
40 

38 

2.0 
40 

1.5 
40 

2.0 
41 

1.0 
41 

1.0 
40 

0.5 
39 

38 

T 

37 

0.5 
36 

36 

36 

35 

35 

PINE  2  SSf 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

7.0 
21 

3.0 
21 

2.5 
23 

T 

22 

21 

21 

21 

20 

20 

2.0 
21 

21 

0.4 

20 

2.0 

22 

T 
21 

1.0 
22 

14.1) 

33 

1.5 
32 

5.8 

36 

T 
34 

7.5 
39 

0.4 

36 

5.0 
39 

0.6 
37 

37 

37 

36 

T 
34 

33 

32 

32 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 
T 

1 

1.2 
1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

0.9 

2 

0.4 

2 

0.8 
4 

T 

4 

4 

T 

1 

T 
T 

0.2 
T 

0.2 
T 

3.0 
3 

0.4 

3 

3 

T 

3 

T 
T 

0.3 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

POR THILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
6 

1.0 
4 

1.0 
5 

5 

S 

5 

5 

4 

4 

0.5 
4 

4 

1.0 
3 

3 

8.0 
7 

T 

7 

3.0 
9 

9 

2.0 
10 

10 

7.0 
12 

12 

T 
12 

4.0 
14 

10 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 
3 

T 
T 

3.0 
3 

1.5 
3 

3 

3 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.3 

2 

6.0 
3 

2 

0.5 
3 

3 

3.0 
5 

1.0 
2 

2 

1 

T 
T 

PRIEST  RIVER  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

6.6 
9 

0.4 
8 

0.8 
9 

0.4 
9 

8 

8 

8 

8 

T 

8 

3.5 
11 

0.6 
12 

6.0 
13 

13 

1.0 
14 

2.6 
15 

2.3 
16 

3.1 
18 

2.0 
19 

T 
18 

8.3 

25 

T 

23 

T 

23 

2.5 
25 

21 

19 

T 
18 

18 

18 

18 

18 

BIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

T 

SALMON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

•8 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

T 

4 

1.0 
5 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

2.5 
7 

T 

7 

5.5 
12 

T 

8 

8 

3.0 
11 

4.0 
11 

3.0 
14 

1.0 
14 

14 

6.5 
20 

19 

18 

1.0 
19 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8 

4.0 
10 

3.0 
12 

T 
12 

T 
11 

T 
11 

11 

11 

11 

2.0 
13 

4.0 
14 

1.0 
14 

14 

T 
14 

14 

T 
14 

14 

3.0 
17 

2.0 
18 

18 

1.0 
18 

17 

17 

17 

1.0 
17 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
24 

3.0 
26 

13.5 
33 

4.5 
34 

2.0 
34 

1.0 

32 

29 

29 

0.3 
29 

28 

1.0 
29 

28 

1.5 
27 

0.8 

27 

8.4 

30 

6.5 
34 

11.5 
42 

7.5 
43 

1.0 
40 

0.1 
38 

3.0 
39 

1.8 
40 

0.5 
39 

2.7 
41 

38 

3.2 
40 

39 

0.5 
39 

38 

38 

38 

SDN  VALLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

3.0 
13 

6.0 
19 

2.0 
20 

1 9 

19 

1.0 

17 

1.0 

1.0 

T 
19 

14.  0 

q ;( 

2.0 
35 

4.0 

36 

36 

3.0 
36 

4.0 

38 

T 
38 

34 

33 

T 
32 

32 

3C 

28 

2~i 

27 

SWAN  FALLS  PH 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2.5 
3 

T 
T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
1 

T 

3.2 
3 

3 

3 

3 

3 

0.6 
3 

3 

0.5 

3 

3 

3 

2 

T 

1.9 

1 

8.0 

7 

1.0 

s 

5 

1  .a 

3 

T 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

6.0 
7 

•4 .  n 
11 

5.0 
14 

1.5 
15 

14 

14 

14 

14 

13 

1.0 
14 

1.0 
14 

0.5 
12 

T 
11 

T 

7 

4.0 
11 

4.0 
13 

3.0 
15 

3.0 
16 

2.0 
18 

2.0 
19 

1.0 
20 

T 
20 

15 

12 

11 

T 
1 1 

l  1 

11 

11 

11 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

a 

Obeer 
vahon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Elevabi 

Temp.  | 

Precip. 

AH EH DFFN  EXP  STATION 

0010 

B  1  NOHAW 

12 

42  56 

112  50 

4400 

SP 

5P 

EX PER  I  ME NT  STATION 

2  3      5  6 

7 

ALBION 

01  49 

CASSIA 

12 

42  25 

113  35 

4750 

8A 

B 1 

S  IDAHO  COL  EDUCATION 

2  3  5 

ALPHA   1  HE 

VALLEY 

GLENN  STRAWN 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

0227 

POWER 

12 

42  46 

112  52 

4316 

HA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANDERSON  DAM  1  5W 

0282 

ELMORE 

a 

43  20 

IIS  30 

3867 

3P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

ARCO 

03  }  i 

6 

113  19 

5320 

6P 

JAMES  W  MARTIN 

2  3  5 

7 

AKROWROCK  DAM 

0441 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

3216 

8A 

8A 

U  S  BUB  RECLAMATION 

2  3      5  6 

7 

AS  ETON  1  3 

FREMONT 

GUST  STEINMAN 

ATLANTA  1  I 

0483 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

6000 

5P 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  4  5 

7 

AVERT  RANGER  STATION 

052  1 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2500 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

BANCROFT 

BANNOCK 

12 

42  43 

111  54 

5285 

Mil' 

KENNETH  E  CRUMP 

3  4 

BATVIEW  MODEL  BASIN 

m  h  7 

KOOTENAY 

9 

47  59 

116  33 

207  0 

4P 

4P 

U  S  NAVY 

2  3  5 

BENTON  DAM 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK 

063S 

11 

45  08 

115  20 

5737 

5P 

5P 

MARY  A  WEYMOUTH 

2  3  4  5 

7 

BLACKFOOT 

Ml  1 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  21 

4303 

6P 

6P 

EARL  RODGERS 

2  3  5 

3 

BLACKFOOT  DAM 

M20 

12 

111  43 

6200 

SP 

SP 

FORT  BALL  IR  PROJ 

2  3  4  5  6 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

SP 

L>P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

BOGUS  BASIN 

BOISE 

F  H  KUHN 

BOISE  MB  AP 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2844 

NIK 

UN 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7 

BONDERS  FERRY 

1  07  9 

BOUNDARY 

6 

48  42 

116  18 

1842 

IIP 

1  IP 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

2  3  4  5 

7 

BRIDGE 

I  156 

12 

42  08 

113  21 

4700 

MID 

MARL I N  H  BOOTH 

3  4 

BURL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

SP 

5P 

WILLIAM  A  LOW 

2  3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  NNE 

S BOS BORE 

5 

47  32 

115  48 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  5 

128* 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

BURLET  I  NW  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

4200 

8A 

RA 

2  3  5 

BITRLEY  CAA  AP 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

«m 

MM 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

1380 

CANYON 

HAROLD  ■  TUCKER 

CAMBRIDGE 

i  A08 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2651 

8A 

8A 

J  I  LORTON 

2  3  5 

CASCADE  1  Ht 

1514 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

4860 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

CASCADE  RANGER  STATION 

1524 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

Mir. 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

CENTER VI LLE  ARBAUGH  RCR 

183* 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

4780 

4P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

C HALL IS 

1883 

5P 

U  S  FOREST  SERYICE 

CBILLT  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

l\ 

44  02 

113  48 

6500 

5P 

SP 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  5 

CLARK  FORK  1  ENE 

1810 

BONNER 

8 

48  09 

116  10 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  4  S 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

CLEMENTS VI LLE  4  SE 

1881 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

MID 

TETON I A  EXP  STATION 

3  4 

COEUR  D  ALE ME  CAA  AP 

1851 

KOOTENAY 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CO EUR  D  ALENE  R3 

1956  KOOTENAY 

5 

47  41 

116  45 

2160 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

COHDA 

2071 

CARIBOU 

12 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  S 

rOTTON*i.x>N 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

6P 

MRS  M  D  KLAPPRICH 

2  3  5 

7 

COTTONIOOD  2  S» 

215-5 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

HID 

SABI    PRE  I 

3  4 

COUNCIL  2  NNE 

2187 

ADAMS 

JOHN  W  HOOVER 

CRA1GMONT 

■846 

LEWIS 

3 

46  14 

116  28 

2950 

HID 

LEWIS  I  PHILLIPS 

3  4 

CROUCH  2  NNW 

tan 

BOISE 

44  08 

113  58 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

3 

DEADWOOD  DAM 

2185 

8 

44  19 

115  38 

5375 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  4  5 

DEADWOOD  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

1 1 

44  32 

115  34 

7000 

VAH 

U  S  SOIL  CON  SEP. 

S 

DECEPTION  CREEK 

lu  a 

KOOTENAY 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

2510 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATION 

1  7  07 

CLARK 

6 

44  14 

112  14 

5462 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AP 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

KID 

VIII. 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

EDEN  HUNT  PROJECT 

2823 

JEROME 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EMMETT  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  50 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

7 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  46 

5065 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

3289  LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

6825 

6P 

6P 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCT 

1297 

BINGHAM 

FORT  HALL  IR  PROJ 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

B 

44  04 

115  55 

3147 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

11 

44  19 

113  31 

6600 

Ml 

STAN  L  SWANGER 

s 

GLENN S  FERRY 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2589 

TP 

7P 

E  D  STONE 

2  3  5 

7 

GOODING  CAA  AP 

3682  GOODING 

1? 

114  46 

3696 

410 

uin 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

GRACE  POWER  HOUSE 

nr.' 

CARIBOU 

42  35 

SS 

H  A  WESTENF ELDER 

GRAND  VIEW 

3760 

12 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

CLARA  M  JENKINS 

2  3  5 

GRANGE VI LLE 

3771 

IDAHO 

45  56 

116  06 

3409 

MID 

HID 

MRS  A 1  .VERA  POSTER 

2  3  4  5 

7 

3828 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDBBTT 

2  3  5 

7 

GROUSE 

3882  CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

HA I LEY 

194? 

BLAINE 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

BAUER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

5P 

5P 

■■!■.»  SERVICE 

2  3  5 

7 

HA Z ELTON 

•140 

JEROME 

12 

42  36 

114  06 

4060 

SP 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

7P 

8A 1 CARROLL  DAMMEN 

2  3  5 

7 

80LLISTER 

■1245 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

SP 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

HOWE 

13*4 

BUTTE 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

4442  BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3  5 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

(450 

BOISE 

2 

116  01 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  03 

115  09 

6000 

VAR 

CHRIS  C ALLEN 

S 

IRWIN  2  S 

4988 

BONNEVILLE 

43  24 

111  18 

5200 

5P 

5P 

ANNA  FLEMING 

2  3  3 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4Mb 

FREMONT 

3 

44  25 

111  24 

6300 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

JEROME 

1670 

JEROME 

12 

42  43 

114  32 

3774 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

4  7'.  ! 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDER3 

3 

KELLOGG 

4631 

4 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  B  LAS KEY 

2  3  5 

KOOSKIA 

5011  IDAHO 

3 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

501H 

2 

43  31 

116  24 

268  5 

SP 

5P 

HARRY  V  GIBSON 

2  3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

44  40 

115  32 

Ml 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LEADORE 

5169  LEMHI 

44  41 

113  22 

6100 

HID 

RODNEY  B  TOBIAS 

3  4 

LEWIS TON 

5?  10 

NEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LEW  1 5 TON  WATER  PLANT 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

5P 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3  5 

7 

LEW IS TON  WB  AP 

3241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

HID 

■ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  16 

5926 

6P 

UTAH  P  8  L  COMPANY 

2  3       5  6 

t      1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER ,     4  COEUR  D 'ALENE ,      5  KOOTENAY,     6  LOST ,     7  PALOHSE,     8  PAYETTE,  9 
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Station 

Index  No. 

County 

CD 

c5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

LOLO  PASS 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

LOWMAN 

BOISE 

8 

44  05 

115  35 

3870 

SP 

SP 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3  3 

7  8 

MAC KAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  55 

113  17 

5900 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  4  5 

7 

MA  LAD 

BS4  i 

ONEIDA 

1 

42  11 

112  16 

4420 

TP 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3  4  3 

MALAD  CAA  AP 

ONEIDA 

l 

112  19 

4460 

MID 

MID  U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

MAY  RANGER  STATION 

5683 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  6 

7 

MCCALL 

VALLEY 

8 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

MCCAMMON 

57  16 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

5P 

5P 

R  FRED  LINDENSCHMIT1 

2  3  5 

MERIDIAN  1  SSW 

5841 

ADA 

2 

43  36 

116  24 

2607 

SP 

5P 

L  A  ROSS 

2  3  S 

MESA 

ADAMS 

12 

116  26 

3244 

8P 

8P 

MESA  CO 

2  3  3 

7 

MI NIDOKA 

42  40 

113  29 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3       5  6 

MONTPELl  ER  RANGER  STA 

t.053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

5943 

8A 

8A 

V  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

■on 

IDAHO 

46  08 

114  50 

2400 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW,  u  OF  I 

6  1  5,' 

7 

117  00 

2628 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDABO 

2  3      8  6 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

ELMORE 

12 

115  43 

3150 

6P 

6P 

DURHAM  NICHOLS 

2  3  4  5 

NULLA N  PASS  CAA 

CANYON 

Mill 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

NAMPA 

2 

SP 

C  W  NELSON 

2  3  8 

NAMPA  2  NW 

6  3  no 

CANYON 

3 

43  37 

116  35 

2470 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6388 

ADAMS 

11 

44  58 

116  17 

3860 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICB 

2  3  5 

NEZPERCE 

116  14 

3082 

SP 

5P 

WAYNE  S  SHAEPFER 

2  3  5 

7 

NEZ PERCE  PASS 

114  30 

6575 

VAH 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

OAKLET 

CASSIA 

12 

5* 

BP  HERBERT  J  HARDY 

2  3  8 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

6353 

CUSTER 

1 1 

44  03 

114  48 

6900 

5P 

MARJOR IE  L  SHAW 

6  5H6 

GEM 

44  10 

116  17 

3075 

SP 

5P  DAISY  V  NEWELL 

2  3  4  3 

7 

OROFINO 

h6Hl 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

43  22 

5386 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3      5  6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

2 

43  47 

116  57 

2224 

STATE  EXP  STATION 

2  3  S 

PAUL  1  E 

687  7 

MINIDOKA 

12 

42  37 

4200 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

PAYETTE 

8891 

PAYETTE 

8 

44  04 

116  56 

2159 

6P 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2  3  5 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3175 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  4  9 

PINE  2  SSW 

7  07  9 

ELMORE 

43  28 

115  19 

4225 

5P 

GENEVA  B  SCHRAET 

3 

7 

PLUMMER  3  WSW 

7188 

BENEWAH 

4 

47  19 

116  57 

2970 

■ID 

U  S   INDIAN  SERVICE 

3  4 

POCATELLO  WB  AP 

7211 

BANNOCK 

MID 

u  l  r  > 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116  30 

1800 

SP 

SP 

R  E  DENHAH 

2  3  5 

7 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  55 

116  53 

2550 

7P 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3  5 

7 

PRESTON  2  SE  SUG  FAC 

7353 

FRANKLIN 

42  05 

111  52 

4718 

4P 

C  M  CRAB TREE 

2  3  S 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

48  21 

116  50 

2380 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

12 

ROY  POTTER 

RICHFIELD 

76  7  3 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

SP 

SP 

LESLIE  F  BUSEY 

2  3  5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45  25 

116  19 

1685 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

7721 

JEFFERSON 

43  38 

111  47 

4962 

6P 

6P 

CALVIN  E  LARSON 

I  I  l 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7  MS* 

SHOSHONE 

10 

47  21 

115  40 

4150 

SP 

50 

J  L  RANDOLPH 

2  3  9 

7 

RUPERT 

T96H 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

HA 

8A 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2  3  5 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

43  58 

111  40 

4968 

7P 

7P 

E  M  JERGSNSON 

2  3  5 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  33 

2155 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SALMON 

8076 

45  11 

113  53 

3949 

HI  U 

HID  U  S  WB  AIRWAY  OBS 

2  3  4  5 

SANDPOI NT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

9 

48  17 

116  34 

2100 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3  4  5 

SHOSHONE 

8380 

LINCOLN 

12 

42  56 

114  24 

3970 

7P 

7P 

LEONARD  V  BOND 

2  3  5 

SOLDIER  CREEE 

8548 

CAMAS 

12 

43  30 

114  50 

5755 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

SPENCER  RANGER  STATION 

8804 

CLARK 

6 

44  21 

112  11 

5883 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

SPRI NGF I ELD 

B I NGHAM 

6P 

E  T  SBELAN 

2  3  3 

STIBNITE 

VALLEY 

11 

lia  io 

7A 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3  5 

7 

STREVELL  CAA  AP 

CASSIA 

12 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

SUGAR 

12 

6P 

WM  C  ROBERTS  JR 

2  3  5 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

12 

SP 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3  4  5 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  3 

7 

TETON  I A  EXPERIMENT  STA 

9059 

TETON 

12 

43  49 

111  10 

6040 

6P 

6P 

2  3  3 

9114 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

6P 

L  E  TANKER 

2  3  5 

7 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS 

12 

SP 

U  S  BUB  ENTOMOLOGY 

2  3  5 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

32 

114  25 

3770 

8  A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

WALLACE 

9  49  3 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  56 

2770 

6P 

6P 

W  FEATHERSTONE  JR 

2  3  5 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

8A 

RA  ROBERT  J  SKANTEL 

2  3  5 

WEISER 

WASHINGTON 

1? 

44  15 

116  58 

2114 

6P 

ROLAND  HEME NW AY 

2  3  5 

WINCHESTER  1  SE 

'■m-i'i 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

T  CENSKY 

2  3  S 

WOLF  LODGE  SUMMIT 

9862 

KOOTENAY 

47  43 

116  30 

465TJ 

urn 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  7/10 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

11 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

8 

NEW  STATIONS 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

V  A  B 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

S077 

43  56 

115  40 

5990 

MID  !'  S  SOIL  CON  SER 

3  4 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  35 

4650 

Hill 

VICTOR  J  AC ARREGUI 

3  4 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8301 

ELMORE 

3 

43  37 

115  10 

4730 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICB 

S 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

3 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

ELMORE 

3 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

VIENNA 

9422 

11 

43  49 

114  51 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

PUN GO  CREEK 

7433 

VALLEY 

11 

44  45 

115  04 

4800 

VAR 

M  EDWARD  BUD ELL 

s 

ATLANTA  SUMMIT 

04  99 

ELMORE 

3 

43  45 

115  14 

7590 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

DOLLAR HIDE  SUMMIT 

CAMAS 

3 

43  36 

114  41 

86S0 

MTTJ 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

3 

43  32 

116  04 

2833 

U  S  ENGINEERS 

2  3  4  5 

ELK  CITY 

2678 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

4P 

4P 

MRS  LORA  b  VILAS 

OREILLE,      10  ST.    JOE,      11  SALMON,      12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There 
will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index, but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be 
included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches, and  wind  movement  in  miles.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  other- 
wise shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  January,  1949. 

Amounts  In  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the 
Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  HST. 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5, is  indicated  by  no  entry.  When  hourly 
precipitation  is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6        Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of 
new  snowfall . 

H        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   If  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R        Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

S        Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  June 
issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks,  postal  notes  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence 
regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SAN  FRANCISCO:  1951 


IDAHO  -  FEBRUARY  1951 
E.  H.   Jones,  Section  Director  -  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


This  month  was  characterized  by  average 
temperatures  above  the  February  mean  in  all 
divisions  of  the  State  and  by  above-normal 
precipitation,  ranging  from  124%  of  normal 
in  the  Northern  Division  to  136%  in  the  South- 
east. Temperature  departures  at  individual 
stations  were  positive  with  few  exceptions, 
nearly  all  in  the  Northern  Division.  A  some- 
what larger  number  of  stations  showed  nega- 
tive departures  of  monthly  precipitation, 
most  of  them  in  the  Clearwater  Basin  and  in 
an  area  extending  from  the  vicinity  of  Hailey 
northeastward  to  the  vicinity  of  Dubois  and 
Spencer.  Snowfall,  averaged  on  a  statewide 
basis,  was  about  97%  of  the  53-year  mean,  be- 
ing above  the  average  of  last  February  but 
far  below  the  record-breaking  snowfall  of 
February  1949.  Sunshine  was  somewhat  defi- 
cient in  western  and  northern  sections  but 
just  about  normal  in  the  southeast. 

The  cold  spell  of  late  January  carried  over 
into  February  with  all  but  a  few  Idaho  sta- 
tions recording  lowest  temperatures  of  the 
month  on  the  first;  a  large  majority  reported 
subzero  readings  on  this  date.  Much  of  the 
precipitation  of  the  month  fell  during  the 
first  week,  when  the  principal  storm  track 
lay  across  Idaho.  After  the  first  two  days 
of  the  month  temperatures  were  above  normal 
for  a  prolonged  period,  reaching  unseasonably 
high  levels  throughout  the  State  from  the 
8th  to  the  11th.  During  this  4-day  period 
air  was  imported  from  the  south  and  southwest 
as  a  deep  low  pressure  center  moved  inland 
at  higher  latitudes  and  the  "Great  Basin  High" 
reached  its  greatest  development  on  the  9th. 
The  early  part  of  the  month  was  also  a  period 
of  much  cloudiness  with  sunshine  noticeably 


deficient  during  the  first  10  days.  During 
that  period  the  sun  shone  but  a  few  hours  in 
the  Northern  Division,  and  in  southern  divi- 
sions the  total  sunshine  was  only  about  25% 
of  possible.  After  the  11th,  the  remainder 
of  the  month  brought  more  typical  February 
weather  with  frequent,  though  generally  small, 
temperature  changes,  occasional  strong  gusty 
winds,  and  frequent  occurrences  of  light  pre- 
cipitation. 

The  weather  of  the  month  apparently  had 
little  adverse  effect  on  the  economy  of  the 
State.  Some  damage  to  winter  wheat  was  re- 
ported as  the  result  of  alternate  periods  of 
freezing  and  thawing  early  in  the  month,  but 
a  light  snow  cover  provided  protection  from 
low  temperatures  late  in  the  month.  Fruit 
buds  were  believed  to  have  survived  with 
little  or  no  damage  from  the  cold  wave  of 
late  January  and  early  February,  as  well  as 
from  the  later  change  to  colder,  following 
the  midwinter  mild  spell.  Early  lambing 
began  during  the  month  with  weather  conditions 
generally  favorable.  Livestock  was  being 
returned  to  lower  pastures  and  ranges  by  the 
third  week,  and  a  plentiful  carryover  of  hay 
was  reported.  The  heavier  rains  of  the  4th 
to  7th  sent  a  few  small  streams  in  the  South- 
ern Division  over  their  banks,  but  little  or 
no  damage  was  reported.  The  month  was  par- 
ticularly free  from  damage  due  to  windstorms; 
on  the  basis  of  records  from  Boise,  Pocatello 
and  Spokane  it  appears  that  extreme  winds 
were  generally  under  35  miles  per  hour.  Moun- 
tain snow  depths  gave  promise  of  abundant 
water  supplies  for  nearly  all  irrigation 
projects . 
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In  addition  to  the  el lma tologica 1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydrocllmatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
glc  Bulletin  Series.  The  Hyaroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
gages — mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
in  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning  of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation     has  transferred     about  $25,000  per 


year  to  meet  the  Increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins) 
which  were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief, U.S.  Weather  Bureau, Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  in- 
dividuals as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


IDAHO 
FEBRUARY  1951 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

0 

_  a 
*  ■« 
«  * 

Q  St 

5:30A  MST 

n 

X 

s 

n 

5:30P  MST 

i- 
co 
a 

o. 
o 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-  99 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Degree  day 
65  base 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

25 

11.5 

32 

NW 

25 

82 

69 

61 

81 

10 

6 

5 

I 

0 

0 

22 

45 

7.9 

n 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

NE 

11 

4.7 

_ 

79 

68 

62 

77 

6 

11 

0 

0 

0 

0 

17 

7.7 

to  a 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

9.0 

31 

SW 

5 

84 

69 

63 

80 

5 

7 

4 

0 

0 

0 

16 

49 

7.6 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

| 

■ 

«  o 

•3  a 

Year 

■ 

0 

Is 
-o  a 

! 

1 

ja 
o> 

west 

1 

1 

i  * 

o  o 

■ 

Ja 

8 

i 

I 
« 

1  ° 

o  0 

X 

i 

> 

< 

<  ■ 

£s 

> 
< 

£ 

< 

<  ° 

0  ~H 

ZO 

1894 

20.8 

58 

-31 

1.86 

7 

1915 

33.5 

67 

-19 

1.65 

5.9 

10 

1895 

26.6 

64 

-34 

.68 

4 

1916 

29.6 

63 

-29 

2.68 

23.9 

10 

1896 

31.1 

_2fi_ 

-17 

.99 

6 

1917 

24.5 

60 

-34 

2.07 

19.8 

9 

1897 

28.8 

67 

-22 

2.40 

9 

1918 

30.1 

69 

-28 

1.74 

13.8 

9 

1898 

31.1 

69 

-18 

1.57 

8 

1919 

28.5 

56 

-28 

2.95 

27.6 

13 

1899 

23.2 

58 

-41 

1 .82 

15.6 

8 

1920 

30.7 

66 

-25 

.46 

3.8 

3 

1900 

29.2 

76 

-29 

1.52 

10.4 

7 

1921 

29.0 

66 

-33 

1 .  77 

13.5 

9 

1901 

28.3 

69 

-28 

1.97 

6.8 

9 

1922 

22.8 

56 

-34 

1.73 

19.4 

10 

1902 

33  .3 

63 

-35 

2.57 

10.5 

11 

1923 

22.2 

63 

-28 

.71 

9.5 

4 

1903 

19.0 

58 

-37 

.52 

5.0 

3 

1924 

35.9 

67 

-  9 

1.67 

3.1 

8 

1904 

30.2 

73 

-31 

3.13 

19.2 

12 

1925 

34.4 

64 

-23 

2.24 

6.0 

10 

1905 

26.7 

70 

-48 

.68 

4.8 

4 

1926 

34.1 

71 

-21 

2.30 

9.2 

11 

1906 

29.6 

60 

-22 

1.96 

9.8 

9 

1927 

30.5 

63 

-33 

3.37 

13.8 

12 

1907 

35.7 

65 

2.07 

8.7 

8 

1928 

27.4 

57 

-33 

.46 

3.8 

5 

1908 

29.5 

69 

-4  2 

1.13 

8.8 

7 

1929 

19.1 

57 

-44 

.96 

8.6 

6 

1909 

31.8 

60 

-19 

2.34 

14.4 

11 

1930 

34.8 

70 

-15 

2.32 

10.0 

11 

1910 

22.8 

60 

-30 

2.60 

21.4 

11 

1931 

28.5 

74 

-18 

1  ..08 

4.9 

6 

1911 

23.0 

56 

-31 

1.07 

11.7 

7 

1932 

23.2 

66 

-34 

1 .83 

14.8 

9 

1912 

30.8 

61 

-29 

2.03 

8.6 

9 

1933 

15.9 

58 

1.76 

21.2 

8 

1913 

22.4 

61 

-33 

.68 

5.2 

4 

1934 

38  .0 

69 

-11 

.95 

2,0 

7 

1914 

28  .  1 

64 

-43 

1.61 

9.8 

9 

1935 

28.8 

61 

-27 

.72 

5.6 

5 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

Average 
snowlall 

No.  of  days 
.01  or  more 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

20.7 
23.4 
31.3 
22.6 
32.8 

61 
66 
69 
60 
71 

-37 
-34 
-29 
-31 
-27 

2.84 
2.49 
1.82 
2.01 
3.56 

27.4 
24.8 
15.5 
19.7 
13.1 

13 
10 
9 
10 
15 

1941 
1942 
1913 
1944 
1945 

32.8 
23.8 
29.3 
28.3 
32.0 

67 
59 
65 
60 
65 

-18 
-47 
-25 
-34 
-21 

1.20 
1  .60 
1.48 
1.47 
2.28 

4.0 
11.9 
11.5 
13.5 

8.5 

8 
11 

6 
10 
12 

1946 
1947 
1948 
1949 

27.5 
32.4 
28.0 
23.6 

64 
67 
69 
60 

-24 
-30 
-37 
-45 

1.78 
1 .04 

2.10 
2.91 

14.0 
3.8 
11.4 
29.8 

10 
5 
9 

11 

1950 

29.0 

74 

-46 

1 .67 

9.1 

9 

1951 

30.1 

69 

-46 

2.19 

11.7 

10 

PERIOD 

28. 1 

1.78 

12.1 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Temperature 

Precipitation 

1 
e 
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< 

Departure 
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• 

J3 

a 

Date 
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£ 

a 

Degree  days 
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Total 

Departure 
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Date 

Snow 
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M 
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Total 
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e 

Q 

s 

0 

1 

o 

3 

.50  or  more 

1.00  or 
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NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

32.2 

0.7 

50 

23 

1 

910 

0 

24 

4.46 

1.52 

1.22 

11 

12.0 

16 

2 

13 

4 

1 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

32.5 

60 

11 

10 

903 

0 

22 

1.69 

.40 

9 

8.0 

7 

2 

10 

0 

0 

BONNERS  FERRY 

29.  9M 

1.5 

51 

10 

-  3 

977 

0 

28 

2.96 

1.31 

.59 

7 

17 

8 

15 

3 

0 

BURKE  2  NNE 

26.3 

-  0.  1 

42 

15 

-  9 

1079 

0 

25 

6.89 

1.73 

1.81 

9 

27.6 

59 

4+ 

15 

5 

2 

CLARK  FORK   1  ENE 

31.1 

0.6 

50 

10 

0 

942 

0 

25 

4.53 

1.79 

1.27 

9 

8 

2 

12 

4 

1 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

31.2 

50 

10 

5 

941 

0 

25 

1.27 

.37 

7 

10.2 

6 

2 

11 

0 

0 

C0EUR  D  ALENE  RS 

32.5 

2.4 

48 

9+ 

5 

907 

0 

23 

2.07 

-  .32 

.73 

2 

8.0 

7 

2 

13 

1 

0 

COTTONWOOD 

30.6 

0.4 

50 

15 

-  6 

955 

0 

23 

1 . 18 

-  .54 

.25 

11 

6.9 

7 

2+ 

13 

0 

0 

FENN  RS 

34  .  4M 

0.0 

49 

22+ 

2 

851 

0 

26 

3.88 

.50 

.90 

9 

11 

2 

0 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

23.6 

52 

10 

-12 

1155 

0 

28 

3.34 

.78 

7 

33.8 

39 

8 

16 

2 

0 

CRANGEVILLE 

31.3 

-  0.2 

60 

10 

-  2 

939 

0 

24 

1.36 

-  .24 

.30 

11 

14.5 

6 

16+ 

10 

0 

0 

KELLOGG 

32.8 

1.6 

54 

10 

1 

0 

23 

4.  23 

.  44 

1.10 

8 

8.9 

5 

2 

14 

3 

1 

KOOSKIA 

36.  5 

1.6 

61 

11 

5 

794 

0 

22 

1  .39 

-  .42 

.29 

25 

1.0 

T 

6 

12 

0 

0 

LEWISTON  WATER  PLAN 

38.9 

1.6 

55 

11 

12 

723 

0 

17 

.62 

-  .60 

.14 

7 

11 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

37.2 

56 

9 

14 

774 

0 

21 

.39 

.09 

7 

.6 

T 

1+ 

11 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

33.2 

1.5 

51 

8+ 

8 

886 

0 

23 

1 .65 

-  .46 

.58 

9 

9 

1 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

20.9 

-  0.3 

42 

10 

-  5 

1228 

0 

28 

3.98 

-  .18 

.86 

9 

31.2 

93 

25+ 

21 

3 

0 

NEZPERCE 

30.6 

0.3 

56 

10 

1 

958 

0 

24 

1.29 

-  .02 

.48 

25 

12.8 

5 

4  + 

7 

0 

0 

OROFINO 

37.2 

2.1 

53 

10+ 

9 

772 

0 

21 

1 .80 

-  .86 

.35 

2  + 

5.0 

5 

2 

10 

0 

0 

PIERCE  RS 

26. 1 

-  2.5 

48 

15 

-  7 

26 

1083 

0 

28 

5.72 

1.74 

1.43 

1  2ft 

33.2 

43 

3 

14 

5 

1 

PORTHIL1. 

28.6 

1.2 

51 

10 

-  5 

1014 

0 

25 

2.23 

.65 

.  45 

7 

18.0 

12 

7 

11 

0 

0 

POTLATCH 

33.4 

1.8 

52 

8+ 

6 

878 

0 

21 

2.54 

.31 

.71 

9 

8.5 

4 

2 

11 

2 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

27.6 

0.3 

SO 

10 

-  6 

1042 

0 

26 

3.51 

.72 

.96 

9 

12.8 

25 

2+ 

15 

3 

0 

RIGGINS  RS 

38.  8M 

-  1.7 

62 

10+ 

12 

728 

0 

16 

1.18 

-  .12 

.29 

25 

T 

T 

3+ 

12 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

28.0 

1.3 

46 

11 

-  2 

1030 

0 

25 

9.76 

3.92 

1.97 

9 

47.6 

80 

4 

11 

7 

•1 

SAINT  MARIES 

33.9 

1.6 

S3 

9 

4 

864 

0 

23 

3.35 

.96 

1.06 

11 

9.4 

7 

2 

11 

4 

1 

SALMON 

27.  8M 

3.7 

55 

10 

-19 

1036 

0 

27 

1.32 

.90 

.46 

7 

10 

5 

9 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

30.4 

1 .  4 

49 

10 

-  2 

961 

0 

25 

3.90 

1.08 

1.51 

9 

8.5 

16 

2 

11 

1 

WALLACE 

30.9 

-  0.1 

50 

10 

-  1 

949 

0 

25 

6.29 

2.55 

1.95 

9 

9.0 

14 

2 

11 

5 

2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

28.8 

-  1.1 

51 

10 

-11 

0 

25 

3.32 

-  .16 

.81 

9 

10.3 

13 

4+ 

13 

3 

0 

WINCHESTER  1  SE 

28.8 

-  1.8 

55 

10 

-  8 

1009 

0 

25 

1.53 

-     .  14 

.56 

25 

12 

1 

0 

DIVISION 

31.2 

0.5 

3.02 

.59 

14. 1 

Soe  tsteraac*  notM  following  Station  Indax. 
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Temperature 

Precipitation 
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from  normal 

Higheot 

Date 
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£ 

a 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  norma] 

Greatest  day 

Date 
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Total 
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a 

S 

0 

a 

0 

V 

o 

a 

o 
to 

1.00  or 
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SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA  1  NE 

24.9 

2.0 

52 

10 

-18 

1115 

0 

25 

4.20 

1.32 

.73 

7 

31.0 

28 

3 

13 

3 

0 

ANDERSON  DAM  1  SW 

30.8 

53 

8 

-  3 

950 

0 

26 

3.76 

1. 10 

5 

17.6 

17 

4 

12 

3 

1 

ARROWROCK  DAM 

31.6 

1.1 

47 

11  + 

-  7 

0 

24 

4.24 

1.85 

1.51 

5 

13. 1 

19 

4 

11 

3 

1 

ATLANTA  1  E 

27.7 

3.6 

53 

10 

-12 

1039 

0 

27 

4.98 

1.65 

1.20 

3 

43.5 

76 

5 

11 

4 

2 

BLISS 

35.2 

2.7 

58 

11 

-  3 

829 

0 

23 

1.21 

.25 

.60 

4 

1.0 

2 

2 

7 

1 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

37.  5M 

58 

16 

3 

764 

0 

19 

2.02 

.73 

5 

1.8 

1 

2 

9 

2 

0 

BOISE  WB  AP  // 

36.9 

3.3 

64 

10 

10 

783 

0 

20 

2.16 

.72 

.92 

4 

3.6 

1 

1  + 

12 

1 

0 

BUHL 

36.  5 

3.8 

64 

10+ 

0 

798 

0 

20 

.96 

.05 

.  41 

4 

6.0 

2 

27 

5 

0 

0 

CALDWELL 

37.1 

2.4 

58 

8+ 

11 

r 

776 

0 

22 

2.13 

.99 

.70 

4 

.  5 

T 

2 

9 

2 

0 

CAMBRIDGE 

28.6 

1.3 

46 

12 

-  4 

f 

0 

25 

2.34 

.00 

.71 

11.0 

6 

1 

0 

CASCADE  1  NW 

25.5 

51 

10 

-10 

1099 

0 

23 

1.85 

.58 

7 

20.0 

16 

3+ 

14 

1 

0 

CHALLiS 

28.0 

2.8 

57 

10 

-20 

1031 

0 

28 

.70 

.22 

.35 

7 

1.6 

6 

3+ 

8 

0 

0 

COUNCIL  2  NNE 

31 .3 

2,0 

50 

8 

-  3 

937 

0 

24 

3.  57 

.35 

1.00 

5 

10 

1 

DEADWOOD  DAM 

24.0 

2.7 

48 

15 

-22 

1141 

0 

28 

4.25 

-  .21 

.97 

7 

27.5 

52 

4 

15 

2 

0 

DEER  FLAT  DAM 

38.3 

5.4 

61 

10 

11 

744 

0 

18 

2.03 

1.22 

.68 

4 

.0 

6' 

8 

2 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

33.6 

65 

10 

2 

874 

0 

26 

1.41 

.40 

7 

5.8 

4 

2+ 

6 

0 

0 

EMMETT  2  E 

37.0 

1 . 5 

60 

8 

9 

778 

0 

20 

2.30 

1  .  10 

1.0 

1 

2 

9 

0 

FAIRFIELD  RS 

20.  4M 

49 

10 

-30 

1243 

0 

33 

4 

GARDEN  VALLEY  RS 

32.4 

3.4 

52 

8+ 

-  5 

905 

0 

25 

3.96 

1.43 

1.02 

7 

15.5 

16 

4 

14 

3 

1 

GLENNS  FERRY 

37.6 

2.2 

65 

10 

1 

1 

761 

0 

22 

1.49 

.52 

.53 

4 

1.0 

1 

2 

5 

1 

0 

GOODING  CAA  AP 

32.4 

2.9 

53 

11 

-  6 

908 

0 

26 

1.  59 

.57 

.78 

4 

7.2 

4 

4 

11 

1 

0 

GRAND  VIEW 

38. 1 

2.8 

64 

10 

7 

746 

0 

24 

.  81 

.09 

.33 

6 

T 

3 

0 

0 

HA  I  LEY 

25.8 

2.2 

52 

9 

-18 

1094 

0 

27 

1.53 

.  45 

.  54 

7 

16.2 

28 

3  + 

10 

1 

0 

HAZELTON 

34.7 

3.4 

66 

10 

-  4 

844 

0 

21 

1.74 

.  50 

.  47 

7 

5.0 

2 

2+ 

10 

0 

0 

HILL  CITY 

21 . 8 

2.2 

45 

11 

-31 

1203 

0 

28 

2.62 

.75 

.78 

7 

7 

3 

0 

HOLLISTER 

33. 7M 

2.6 

66 

11 

1 

887 

0 

20 

1.09 

.  24 

.25 

4 

1 .  5 

0 

9 

0 

0 

IDAHO  CITY 

29.  4 

0.6 

54 

8 

-16 

991 

0 

28 

3.95 

.93 

.  93 

5 

24.  5 

15 

3 

0 

JEROME 

32.9 

1.3 

55 

11 

-  7 

893 

0 

25 

1.65 

.64 

.  50 

4 

10 

1 

0 

KUNA  2  NNE 

37.  0 

3.2 

65 

10 

10 

780 

0 

20 

1.90 

.90 

.  57 

4 

1.1 

T 

25 

8 

1 

0 

LOWMAN 

30.0 

1.7 

58 

14 

-13 

974 

0 

28 

4.32 

1.73 

1. 10 

7 

22.3 

33 

4 

13 

2 

1 

MC  CALL 

22.  8 

0.7 

44 

10 

-10 

1182 

0 

27 

3.62 

.  50 

.  84 

7 

24.  0 

40 

4+ 

12 

2 

0 

MERIDIAN  1  SSW 

35.9 

1.3 

66 

10 

7 

806 

0 

22 

1 . 95 

.  70 

.  61 

4 

T 

6 

3 

0 

MESA 

30.8 

50 

8 

-  2 

949 

0 

23 

3.51 

.98 

4 

20.5 

15 

2 

11 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

36.4 

3.0 

64 

10 

0 

796 

0 

23 

1.16 

.05 

.  49 

5 

.  5 

T 

20+ 

4 

0 

0 

NAMPA 

38.  4M 

2.4 

69 

10 

12 

1 

736 

0 

20 

2.32 

1 .47 

9 

NAMPA  2  NW 

37.4 

62 

11 

4 

0 

18 

2 . 13 

.  71 

5 

1.5 

1 

21 

9 

2 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

26.  OM 

1.1 

48 

10 

-15 

1083 

0 

28 

3.34 

.84 

.74 

7 

26.1 

26 

4 

12 

3 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

20.6 

2.3 

48 

10 

-16 

26 

1236 

0 

28 

1.87 

.22 

.82 

7 

11.5 

44 

5 

11 

1 

0 

OLA 

31.9 

54 

11 

-  3 

920 

0 

28 

3. 13 

.57 

.79 

7 

12.5 

14 

2+ 

13 

3 

0 

PARMA  EXP  STA 

34.0 

-  0.7 

57 

8 

2 

1 

0 

25 

E 

1  .  41 

.52 

.54 

7 

.2 

T  ! 

2+ 

4 

1 

0 

PAYETTE 

34.7 

1.7 

55 

11 

9 

I 

841 

0 

23 

1.75 

.53 

.50 

7 

5.1 

2 

2+ 

10 

1 

0 

RICHFIELD 

26.6 

2.3 

47 

11 

-18 

1069 

0 

28 

2.51 

1.50 

.54 

7 

16.6 

15 

3+ 

9 

1 

0 

SHOSHONE 

30.5 

2.8 

51 

8 

-11 

960 

0 

25 

2. 16 

.98 

.48 

7 

12.9 

10 

2 

11 

0 

0 

STIBNITE 

23.1 

51 

10+ 

-  7 

25 

0 

28 

4.10 

.91 

3 

36.8 

SO 

5+ 

14 

2 

0 

SUN  VALLEY 

20.5 

0.9 

49 

9 

-33 

1 

1238 

0 

28 

2.20 

-  .55 

.60 

7 

28.0 

38 

3+ 

12 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

39.9 

1.9 

65 

11 

14 

699 

0 

16 

1.04 

.24 

.35 

7 

T 

0 

7 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

35.7 

3.5 

69 

10 

-  2 

7 

815 

0 

21 

1.54 

.66 

.34 

7 

7.2 

1 

2 

12 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

31.5 

-  1.0 

60 

8 

-  5 

0 

26 

1.14 

.30 

.29 

5+ 

5.2 

12 

0 

0 

WEISER 

34. 7M 

0.7 

53 

15 

7 

_ 

820 

0 

25 

1.67 

.  17 

.54 

7 

4.0 

3 

1 

6 

2 

0 

DIVISION 

31.5 

1.8 

2.36 

.50 

11.2 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

31.9 

6.0 

57 

11 

-12 

920 

0 

24 

1.14 

.46 

.34 

4 

8.6 

3 

2 

11 

0 

0 

ALBION 

31 .9 

1.4 

65 

11 

-  7 

0 

21 

1.84 

.53 

.50 

5 

5.0 

3 

19 

13 

1 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

32.2 

4.  8 

57 

10+ 

-  8 

0 

22 

1.47 

.34 

.  51 

5 

12.1 

4 

27 

10 

1 

0 

ASHTON  1  S 

22.3 

0.6 

45 

10 

-28 

1193 

0 

28 

2.04 

.  52 

.56 

7 

5.1 

24 

7 

9 

1 

0 

BLACKFOOT 

32.3 

6.6 

56 

10 

-  7 

911 

0 

24 

1.05 

.22 

.30 

7 

10.  0 

3 

3 

6 

0 

0 

BURLEY 

35. 1 

4.0 

65 

10+ 

-  2 

0 

21 

1 . 65 

.  70 

.  40 

5 

7.3 

2 

24+ 

10 

0 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

33.0 

3.2 

63 

11 

-  3 

0 

22 

1.24 

.20 

.32 

5 

12.8 

9 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

34.3 

3.1 

63 

10 

-  3 

5 

856 

0 

24 

1.62 

.80 

.63 

4 

4.0 

1 

27 

11 

1 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

16.6 

-  1.9 

44 

10+ 

-34 

1350 

0 

28 

.72 

.51 

.32 

7 

4.0 

6 

0 

0 

CONDA 

25.7 

4.7 

51 

11 

-  7 

28 

0 

25 

2.21 

.77 

.  45 

7 

25.4 

13 

0 

0 

DRIGGS 

23.8 

4.3 

56 

10 

-30 

0 

26 

1.71 

.44 

.60 

23 

1 1 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

23.0 

1.2 

44 

10+ 

-20 

.. 

1172 

0 

28 

.  46 

.31 

.29 

24 

7 

1+ 

5 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

24.0 

2.5 

48 

10 

-23 

1 

1141 

0 

28 

.  43 

-  .31 

.12 

24 

9.8 

7 

3+ 

9 

0 

0 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

32.  IM 

4.7 

59 

10 

-11 

912 

0 

_4 

1.29 

.57 

.42 

7 

10 

0 

0 

GRACE  PH 

27.1 

3.5 

49 

10 

-21 

1056 

0 

27 

1.71 

.61 

.48 

5 

11.0 

8 

3 

11 

0 

0 

GRAY 

24. 5M 

2.2 

54 

10 

-27 

1128 

0 

26 

1.27 

-  .31 

.  56 

7 

10.0 

30 

5+ 

5 

1 

0 

GROUSE 

18.5 

48 

8 

-35 

1299 

0 

28 

.  47 

-  .53 

.  17 

7 

5.5 

6 

0 

0 

HAMER  4  NW 

24.8 

6.5 

48 

10 

-25 

1121 

0 

27 

_ 

.  40 

-  .02 

E  .10 

23 

6.0 

4 

7 

8 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

28.0 

4.5 

48 

10 

-18 

1032 

0 

27 

.89 

-  .08 

.29 

7 

10.2 

4 

3 

11 

0 

0 

IRWIN  2  S 

28.9 

6.4 

59 

10 

-21 

J 

1008 

0 

24 

1.45 

.30 

.  47 

7 

7.5 

8 

4 

6 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

18.7 

1.9 

51 

10 

-46 

1289 

0 

28 

3.  48 

.24 

.  58 

7 

48.5 

55 

28 

14 

2 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

25.1 

4.6 

54 

11 

-22 

r 

1110 

0 

26 

.69 

.00 

.22 

7 

7.5 

6 

2+ 

11 

0 

0 

MACKAY  RS 

23.1 

1.9 

49 

10 

-20 

1169 

0 

28 

.61 

-     .  16 

.26 

7 

4.2 

5 

1+ 

12 

0 

0 

MALAD 

29 .  5 

2 . 3 

51 

• 

2.34 

1 .  02 

.  55 

7 

17 

4 

12 

2 

o 

MA LAD  CAA  AP 

26.3 

47 

8 

-26 

1079 

0 

26 

1.91 

!45 

7 

13.2 

15 

4 

9 

0 

0 

MAY  RS 

27.3 

3 . 8 

1 0 

-25 

28 

.  55 

.  23 

.  30 

7 

6 . 2 

5 

3 

8 

0 

o 

MC  CAMMON 

3l!o 

52 

11 

-19 

946 

0 

24 

1.73 

'.SI 

4 

1.9 

7 

2 

8 

2 

0 

MINIDOKA  DAM 

33 . 8 

60 

10 

-  4 

868 

0 

21 

1 .  44 

.  50 

7 

8.3 

2 

24 

10 

1 

0 

MONTPELIER  RS 

24. 4M 

2.7 

51 

11 

-26 

* 

0 

28 

1.36 

.04 

.26 

5+ 

9.5 

11 

3  + 

11 

0 

0 

OAKLEY 

34.7 

3.1 

66 

10 

-  3 

840 

0 

23 

1.02 

.26 

.25 

5 

6.5 

2 

27 

11 

0 

0 

PALISADES  DAM 

26.4 

56 

10 

-28 

1074 

0 

26 

1.96 

.61 

5 

8 

2 

0 

PAUL  1  E 

34.1 

2.7 

66 

11 

-  3 

0 

22 

1.80 

.71 

11 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

32.7 

5.8 

59 

10 

-  7 

899 

0 

22 

1.46 

.26 

.46 

7 

8.7 

4 

27  + 

11 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

31.3 

5.1 

52 

10+ 

-19 

\ 

934 

0 

23 

1.21 

-  .21 

.27 

5 

11.9 

10 

0 

R I R I  E 

28. 5M 

-14 

1016 

0 

23 

E 

.70 

.20 

3 

5.3 

6 

0 

0 

RUPERT 

33.0 

3.2 

64 

11 

-  4 

\ 

0 

24 

1.72 

.77 

.44 

7 

3.9 

2 

24 

11 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

24.1 

49 

10 

-27 

1139 

0 

28 

1.72 

.48 

.35 

7 

24.0 

13 

2 

11 

0 

0 

SPENCER  RS 

20.8 

2.6 

47 

Ml 

-35 

1231 

0 

28 

1.23 

-  .33 

.44 

24 

21.0 

24 

28 

11 

0 

0 

SPRINGFIELD 

30.5 

5.0 

54 

10 

-15 

961 

0 

24 

3.08 

2.26 

1.14 

7 

17.7 

9 

3 

10 

2 

1 

SUGAR 

24.  4M 

4.0 

46 

22 

-27 

1134 

0 

28 

1.13 

.21 

9.5 

8 

2 

8 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

23.7 

4.4 

52 

11 

-35 

1151 

0 

26 

1.12 

.  14 

.32 

7 

6 

0 

0 

DIVISION 

27.6 

3.7 

1.40 

.37 

10.7 

STATE 

30.1 

2.1 

2.19  | 

.47 

11.7 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 
FEBRUARY  1931 
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.  25 

.45 

.63 

13 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

.37 

.24 

■  °" 

.  16 

.  03 

.  78 

■  59 

■  15 

• "° 

.  03 

•  05 

.  14 

.03 

T 

* 08 

T 

1  ol 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

.02 

.01 

■  *J 

.  30 

.42 

T 

.  13 

.04 

■ 08 

n? 
.07 

nt 
• 08 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

.39 

.  14 

.  90 

.  23 

1 .  02 

.05 

■  ®3 

.  16 

.  21 

.02 

T  QC 

GLENNS  FERRY 

.  04 

Cl 

.39 

.45 

•p 

T 

•p 

.08 

1  to 

GOODING  CAA  AP 

.  13 

.02 

7t 

.07 

.  04 

.  34 

T 

T 

.12 

n! 

T 

■  ®* 

1  ' 

GOODING  CAA  AP 

//R 

.05 

.08 

ar 

.  07 

.  16 

.25 

■  zz 

It  '  - 

.05 

GRACE  PH 

.07 

.12 

■  13 

.48 

T 

.45 

.07 

•  20 

.03 

.06 

.03 

GRAND  VIEW 

.  30 

.  33 

1ft 

T 

T 

«1 

GRANGEVILLE 

6 

T 

T 

.01 

.  15 

.  26 

T 

■ 30 

01 

.28 

.  03 

.24 

■  ■ 38 

GRAY 

.  11 

.  20 

■  ~z 

.  10 

.  56 

T 

T 

GROUSE 

.08 

.04 

T 

.  17 

■  ^ 

.02 

n  J 

BAILEY 

.44 

T 

.  10 

.54 

ni 

.01 

ni 

•  ^ 

T 

n^ 

1  « 

_  5? 

KAMER  4  NW 

.04 

.  03 

.07 

T 

E  .  10 

■  ^~ 

■  J*  j 

.01 

,  '  1  ? 

BAZELTON 

.  15 

T 

IT 

.38 

T 

47 

.02 

■  °° 

*  09 

T 

HILL  CITT 

.48, 

.  10 

.50 

.  78 

IK 

_ 

T 

2  62 

HOLLISTER 

.  16 

■  ^ 

.  18 

.  15 

.07 

T 

.03 

.05 

no 

.09 

I  ,  OB 

HOWE 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  CITY 

.20 

.  23 

.93 

.  07 

.  88 

no 

02 

30 

02 

32 

.02 

20 

1  OS 

IDAHO  CITY  13  SW 

.  31 

.  27 

1  .  00 

.  11 

1.  00 

T 

T 

06 

■  zZ 

- 

* 

.01 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

.  11 

.01 

11 

.  02 

T 

.  29 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

AO 

■ 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

//R 

.  23 

.05 

91 

.  01 

.40 

ni 

ni 

■ 

.10 

m 

ni 

n<5 

IRWIN  2  S 

.  11 

10 

.44 

.47 

T 

■  ^ 

ISLAND  PARK  DAM 

.  29 

.  06 

?e 

■  ZZ 

T 

.41 

.  58 

■  0 

T 

_ 
.OJ 

■  J: 

ift 

.08 

1    2 « 

1  ««! 

JEROME 

.  02 

T 

.27 

T 

.  35 

T 

.  19 

1  s 

T 

ns 

I  91 

K A  VI  A H    1  NE 

.  14 

.  06 

•  zz 

.  25 

■  12 

!! 

.  14 

■  3^ 

KELLOGG 

.  34 

.  06 

■  y? 

.  04 

.  15 

1 .  10 

ZZ 

■ 32 

1! 

■  Vz 

.  11 

•  0 

ni 

ic 

T 

KOOSK I A 

.  08 

.06 

■  tz 

.09 

.  04 

■ 

.  21 

?j 

1  1Q 

KUNA  2  NNE 

T 

T 

■  5 

.47 

T 

.42 

T 

T 

no 

.  09 

.05 

*  2 

T 

T 

•  °* 

1  on 

LEA DOR E 

R 

.02 

.  03 

.  35 

10 

«9 

LEWISTON  WATER  PLANT 

.04 

T 

■  zZ 

.04 

.  02 

.  14 

■  ^4 

.  07 

■  "3 

T 

T 

T 

■  02 

T 

* 

!! 

■ 82 

LEWISTON  WB  AP 

6 

- 

T 

.  04 

.01 

■ 

.02 

.  05 

.  09 

T 

T 

.  02 

T 

T 

■ 01 

.05 

LIFTON  PUMPING  STA 

.09 

.  04 

■  *° 

.  06 

.  22 

'  0 

T 

T 

no 

■  j;3 

■ 03 

* 07 

c.a 

LOWMAN 

.43 

.25 

.  90 

.  06 

1.10 

.22 

in 

T 

A  19 

MAC  KAY  RS 

.03 

.01 

.01 

.  26 

.05 

ni 

■  ^ 

.03 

09 

"  ZZ 

MAC  KAY  RS 

R 

.  OS 

.  03 

.  03 

.  33 

04 

.10 

ni 

n9 

AO 

MA  LAD 

.07 

.  27 

■  27 

.  50 

.55 

.04 

■  J3 

T 

.09 

■  ^8 

• 27 

MA  LAD 

R 

.  23 

.  12 

■  83 

.  15 

.  57 

'  ZZ 
■ 

\\ 

■  "3 

.06 

■  27 

9  OA 
t  fl! 

MA  LAD  CAA  AP 

6 

.  21 

.  10 

.  21 

.  01 

.45 

T 

■  *3 

.09 

T 

T 

MAY  RS 

.  08 

.  07 

no 

.01 

.30 

T 

T 

ni 

T 

T 

.01 

MC  CALL 

.49 

.  20 

■  ZZ 

.  35 

.  84 

■ 

■ 

•  ** 

10 

tz 

1  a 

.26 

1  A9 

MC  CAMMON 

.  07 

Dl 

.  09 

.  50 

T 

T 

1  71 

MERIDIAN  1  SSW 

T 

.  50 

.  50 

■  J3 

T 

T 

* 

1  '  ^1 

MESA 

T 

.41 

T 

a 
■  98 

.  06 

.  12 

.  88 

.21 

■  "fi 

.05 

•  zz 

■  27 

T 

.46 

1 

MINIDOKA  DAM 

nt 

.38 

.  50 

■  08 

•  °n 

T 

1 1 

MONTPELIER  RS 

03 

26 

.  09 

.  26 

T 

.OS 

T 

nq 

19 

1  16 

MOSCOW  U  OF  I 

.  25 

1 

it 

.  38 

T 

•  **B 

*  *^ 

.02 

T 

* 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

49 

* 

T 

.42 

in 

■  zrz 

T 

T 

T 

1  ifi 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

■ 

9* 

.02 

■  ZZ 

ni 

.02 

MULLAN  PASS  CAA 

1  7 

1  a 

■  J8 

~01 

"02 

■ 30 

.03 

.05 

.02 

.09 

.09 

.04 

_ 
1  ^2 

.01 

1~OS 

MULLAH  PASS  CAA 

R 

■  ~Z 

* 

• 21 

•  zz 
1 . 04 

.  23 

.03 

.05 

.OS 

" 

.10 

NAMPA 

■TO 

■  Vz 

_n 

•r- 
T 

.  10 

T 

* 

.12 

KAJfPA  2  NW 

_ 

* 

no 

T 

T 

T 

no 

9  11 

NEW  MEADOWS  RS 

■  zz 

*  08 

■  _ 

■  "5 

■ 1^ 

.  09 

' 25 

NEZPERCE 

T 

T 

.11 

07 

■  *2 

• 

.  10 

T 

T 

OAKLEY 

.03 

11 

■  ~z 

.12 

* 

n9 

OBSIDIAN  4  NNE 

.  15 

.35 

na 

'36 

■  zz 

no 

_ 

T 

T 

OLA 

.28 

.52 

•  70 

.09 

•  0 ' 

•  °* 

■  0* 

.  02 

• 02 

.  04 

■  23 

*  3 

OLA 

R 

* 37 

ni 
ni 

OROFINO 

.35 

.02 

T 

.  10 

mm 

■  " 

T 

11 

T 

T 

1  fl 

"  An 

PALISADES  DAM 

.13 

T 

.61 

T 

.  55 

'  0 

T 

* 0 

in 
.  10 

T 

Oft 

PARMA  EXP  STA 

T 

T 

.45 

T 

.54 

riai 

PAUL  1  E 

.69 

■  53 

T 

■  zz 

■  °^ 

.18 

•  02 

' 

PAYETTE 

.12 

43 

.20 

.05 

.50 

■  01 

T 

T 

■  j8 

■ 08 

.  19 

il 

^  79 

PIERCE  RS 

1  43 

.62 

.30 

.04 

.  71 

PINE  2  SSW 

.68 

.45 

1. 12 

.02 

1  24 

.  10 

.11 

PLUMMER  3  WSW 

R 

.  22 

.38 

.62 

.  06 

.  29 

.  12 

.  39 

.04 

07 

1 

■  ZZ 

1 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

.02 

.03 

.  39 

.08 

T 

.46 

T  ■ 

A 

•  }z 

T 

.13 

-  04 

no 

■  ^9 

01 

.  08 

T 

PORTH I LL 

38 

T 

.45 

.  06 

.  39 

.  28 

.  30 

.06 

■  zz 

* 

.21 

,1 

9  91 
2  •  23 

POT  LATCH 

.47 

.  08 

.06 

.06 

.35 

■  07 

.  71 

.  37 

.03 

T 

PRESTON  BUG  FACT  2  SE 

.04 

.10 

.  25 

.27 

.02 

.18 

T 

■  ~z 

.01 

■  "3 

■  ™" 

■  "2 

j  '  ?J 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

.61 

.03 

.  OS 

.33 

.  27 

.  96 

.07 

na 

in 

RICHFIELD 

.39 

.30 

.34 

.49 

.54 

* 

■  "7 

T 

•  28 

■  ^7 

RIGCINS  RS 

.07 

T 

.01 

.11 

.  17 

.  08 

.  09 

.  08 

.01 

• 

■ 2* 

ran 

20 

.  16 

.  14 

T 

ROLAND  W  PORTAL 

T 

02 

.98 

1 . 15 

1 .09 

.  26 

1 . 97 

1 . 96 

T 

.97 

T 

.23 

RUPERT 

.03 

.06 

.38 

.44 

.  09 

.03 

T 

.  21 

.  02 

.  10 

1.72 

SAINT  ANTHONY 

.19 

.03 

.20 

.25 

.35 

.05 

.12 

.31 

.02 

.  17 

.03 

1.72 

SAINT  MARIES 

.01 

.63 

.03 

.03 

.54 

.  11 

.76 

T 

1.06 

T 

.04 

.05 

T 

T 

.09 

T 

3.35 

SALMON 

6 

.28 

T 

.IB 

.03 

T 

.46 

.06 

.21 

T 

.03 

.04 

.03 

T 

1.32 

SANDPOINT  EXP  STA 

T 

.72 

.44 

.30 

1.51 

T 

.53 

T 

T 

.11 

.19 

.10 

3.90 

SANDPOIHT  EXP  STA 

R 

.92 

10 

10 

2.  10 

.53 

.11 

.  16 

.02 

.08 

3.82 

SHOSHONE 

21 

07 

44 

.44 

.48 

.03 

T 

.05 

.03 

T 

.22 

.09 

T 

.10 

2.  16 

SPENCER  RS 

.03 

.01 

T 

T 

.09 

T 

T 

.07 

T 

.03 

.15 

.04 

.44 

.11 

.  17 

.09 

1.23 

SPRINGFIELD 

.  17 

.35 

.14 

.85 

1.14 

.03 

T 

T 

1  .03 

.13 

.05 

.  19 

3.08 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Continued  February  1951 


Station 

Day  of  month 

"a 

I 

1 

2 

3 

4 

 - 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 — 

12 

 - 

13 

14 

IS 

16 

— — 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e2 

ST  INN  I Tf 

T^1 

■  'J 

■  67 

.21 

■ 35 

■  1* 

■ " 

 7T 

T 

.  22 

T 

T 

.  10 

.  10 

T 

4  . 10 

SUGAR 

'  10 

15 

02 

T 

T 

.06 

T 

.  10 

T 

1. 13 

SUN  VALLEY 

.47 

.42 

.  15 

.  16 

.60 

T 

.04 

.  10 

.01 

.  10 

.  10 

T 

.01 

.  04 

T 

2.  20 

SUW  VALLEY  //R 

.65 

.27 

.26 

.05 

.65 

.01 

.  03 

.  n 

.02 

.09 

.04 

.15 

.03 

.03 

2.  39 

SWAN  FALLS  PH 

.26 

.20 

.35 

T 

.12 

.08 

.01 

T 

.02 

1.04 

TETONIA  EXP  STA 

.  10 

.28 

.16 

.  18 

.32 

T 

08 

1.12 

THREE  CREEK 

.08 

T 

.02 

.25 

T 

.08 

TWIN  FALLS  2  NNE 

.07 

.05 

.29 

.27 

T 

.34 

.01 

06 

T 

.11 

.21 

.05 

.01 

.07 

1.54 

TWIN  PALLS  3  SE 

.02 

.05 

.05 

.29 

.06 

29 

.07 

T 

T 

.  17 

.06 

.01 

.01 

.06 

T 

1.14 

WALLACE 

.02 

.62 

T 

.  12 

I 

.63 

.  30 

1.95 

.51 

1.  72 

T 

.09 

T 

.05 

T 

.28 

T 

6.29 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.19 

.17 

.09 

.04 

.40 

.81 

.50 

.72 

.07 

.10 

.04 

.  11 

.08 

3.32 

WALLACE  WOODLAND  PARK  R 

.04 

.62 

.  10 

.  10 

.48 

.33 

1 .  88 

36 

.09 

04 

.06 

.  14 

WEISER 

.21 

.50 

.10 

.04 

.54 

T 

.28 

1.67 

WINCHESTER  1  SE 

.08 

.02 

.06 

,09 

.10 

.05 

.02 

.20 

.30 

.01 

.04 

56 

1.53 

HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 


io    n  12 


P  M.  Hour  ending 


10 

 L 

11 

 1 

12 

.01 

.01 

.02 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

.02 

.04 

.04 

.01 

.01 

.0  1 

.02 

.05 

.01 

.01 

.03 

.03 

.08 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.  10 

.01 

.01 

.01 

.03 

.07 

.17 

* 

* 

* 

* 

* 

.03 

* 

.03 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

* 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.09 

.04 

.01 

.02 

.03 

.04 

.04 

.04 

.22 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.04 

.0  1 

.02 

.01 

.01 

.64 

.01 

.01 

.01 

.69 

.04 

.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

.01 

.01 

.01 

.04 

.09 

.03 

.02 

.0  1 

.02 

.02 

.43 

.47 

.83 

.07 

.01 

.06 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.04 

.77 

.07 

.05 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

.0  1 

.23 

.02 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.07 

.23 

.04 

.10 

- 

• 

* 

* 

* 

* 

.12 

.02 

.70 

.38 

.01 

.02 

.04 

.06 

.04 

.05 

.03 

.06 

.01 

.62 

.05 

•22 

.04 

.01 

.01 

.02 

.65 

.02 

.0* 

.01 

.01 

.03 

.01 

.62 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

.02 

.01 

.01 

.01 

.0  1 

.07 

.10 

.10 

.02 

.01 

.01 

.14 

.06 

.01 

.08 

.05 

.01 

.01 

.03 

.03 

.12 

• 

• 

• 

• 

.03 

.02 

.1' 

.03 

.01 

.01 

.02 

.  10 

.27 

.01 

.10 

.02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.01 

.05 

.03 

.04 

.06 

.07 

.10 

.08 

.04 

.87 

.03 

.04 

.06 

.09 

.08 

.07 

.01 

.92 

.44 

.02 

.03 

.04 

.05 

.07 

.07 

.67 

.03 

.03 

.02 

.10 

.05 

.02 

.02 

.53 

.01 

.05 

.03 

.12 

.15 

.02 

.06 

.01 

.01 

.01 

.05 

* 

.0  1 

.01 

.02 

.04 

.07 

.08 

.09 

.09 

.01 

.03 

.80 

.05 

.04 

.02 

.04 

.03 

.01 

.23 

* 

* 

* 

.02 

.03 

.03 

.05 

.10 

.14 

.63 

.03 

.25 

* 

.03 

.16 

ATLANTA  IE  // 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARK I  A  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

CRAIGMONT  // 

DEADWOOD  DAM  // 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 

MULLAN  PASS  CAA  // 

PLUMMER  3  WSW 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  1  E  // 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

BUR LEY  CAA  AIRPORT  // 
CASCADE  RANGER  STATION  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LE ADORE 

LEWISTON  WB  AP  6 

MAC KAY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PLUMMER  3  W3W 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BENTON  DAM 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

CRAIGMONT  // 

DEADWOOD  DAM  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 

GOODING  CAA  AIRPORT  // 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LE ADORE 

LEWISTON  WB  AP  6 

MACKAY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 

MULLAN  PASS  CAA  // 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SANDPOINT  EXP  STATION 

SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BANCROFT  // 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
CASCADE  RANGER  STATION  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LE  ADORE 

LEWISTON  WB  AP  6 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

MULLAN  PASS  CAA  // 


.01 

.03 

.05 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.06 

.05 

.01 

.03 

.03 

.08 

.08 

.07 

.01 

.05 
.01 


.05     .03  .05 


.01     .03  .03 


.01 
.01 
.02 

.01 

.02 


.01 
.01 


.01 
.01 
.01 
.02 


.02 
.01 


.03     .02 | 

.10 
•  * 

.04  .05 

.01  .01 


.04     .06     .04'  .02 


.05 
.04 
.07 


.01 
.01 


.02 
.01 


.03 
.05 


.02 
.03 
.03 


.01 
.01 


.01  .01 
.03  .02 


.02 
.01 


.01 
.01 
.01 


.01 
.04 


.02 
.05 


.02 
.04 


.01  .01 
.01  .02 


.05!  .05 
.05 


.07 
.02 


.05 
.08 


.  13 
.01 


-1st- 


.01  .01 

*         .541    .02     .04  .02 


-2d- 

01 


.02  .06 
.04  .10 


.01     .01  .02 
.01 

.03 

.04  .05  .06  .02 
.07  .05 1  .05 
.04 


.01  .01  .01 
.01  .01 

.01     .01     .01  .01 


»  .16 
.02  .01 


.01 

.02  .05 


.04 
.04 

-3d- 


.03 

.01  .01 


•  .02 
.03  .06 


.08     .06  .03 

.01     .01  .01 

-4th- 


.04      .01  .01 


•  .22 

.02     .01]    .01  .01 


.04  .04 
.01  .02 


.01 

.01  .01 


.03 
.05 


.06     .08  .06 


.01  .02 

.01     .05     .01  .02 


.01 

.01 


.02 
.03 


.02  .01  .01 
.03     .01  .01 


.04 |  .01 
.04     .05  .05 


.04 
.04 


.02 

.03 


.04 

.06 


.01     .01  .01 


.04 
.01 


.06 
.03 


Sm  t*f«r«ac*  notM  following  Station  Ind.i 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
FEBRUARY  1951 


Station 

A  M  Hour  ending 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

II 

.02 

.04 

.03 

.02 

SANDPOINT  EXP  STATION 

.01 

.02 

.01 

SOT  VALLEY 

II 

.02 

.03 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

« 

*  • 

* 

* 

.10 

—51 

h— 

ATLANTA   1  E 

II 

• 

* 

t 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

» 

1.44 

BANCROFT 

II 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.OS 

.03 

.02 

.01 

.04 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

BOISE  WB  AIRPORT 

II 

.05 

.03 

.01 

.04 

.06 

.01 

BRIDGE 

II 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

II 

.01 

.01 

.01 

CASCADE  RANGER  STATION 

II 

.01 

.01 

.22 

.03 

.02 

.02 

.01 

CLARK  FORK   1  ENE 

.01 

.01 

CLARKI A  RANGER  STATION 

.02 

.01 

.01 

.01 

DEADWOOD  DAM 

// 

* 

.44 

GOODING  CAA  AIRPORT 

II 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.0  1 

IDABO  FALLS  CAA  AIRPORT 

II 

.01 

LEWISTON  WB  AP 

6 

* 

• 

.03 

MAC  KAY  RS 

.01 

.01 

.01 

MA  LAD 

.05 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

6 

• 

» 

* 

.  16 

• 

* 

* 

• 

• 

.06 

• 

• 

• 

• 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

MULLAN  PASS  CAA 

II 

.01 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

II 

.03 

.02 

.03 

SUN  VALLEY 

II 

.02 

.03 

D 

ATLANTA  1  E 

II 

» 

* 

• 

• 

» 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

.11 

.01 

BANCROFT 

II 

• 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

.18 

BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

II 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

II 

CASCADE  RANGER  STATION 

II 

.0  1 

COUNCIL  2  NNE 

CRAIGMONT 

II 

.01 

.01 

DEADWOOD  DAM 

II 

.01 

GOODING  CAA  AIRPORT 

II 

LEWISTON  WB  AP 

6 

• 

* 

• 

• 

* 

MALAD  CAA  AIRPORT 

6 

MULLAN  PASS  CAA 

II 

h— 

ATLANTA  1  E 

II 

.11 

.  11 

t 

.12 

.04 

.11 

.08 

* 

* 

• 

.05 

.07 

.06 

.01 

.03 

.01 

BANCROFT 

II 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 

.09 

_ 

_ 

BENTON  DAM 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.05 

.05 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.01 

.01 

.01 

.07 

.01 

.01 

.04 

BOISE  WB  AIRPORT 

II 

.01 

.03 

.03 

.02 

.03 

.04 

BONNERS  FERRY 

.03 

• 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

.45 

BRIDGE 

II 

.01 

.05 

.01 

.02 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

II 

.13 

.07 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

CASCADE  RANGER  STATION 

II 

.08 

.05 

.02 

.03 

.05 

.05 

.02 

.06 

.06 

.03 

CLARK  FORK   1  ENE 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.02 

.06 

.07 

.09 

.10 

.08 

CLARK  I A  RANGER  STATION 

II 

.03 

.01 

.02 

.02 

.09 

.06 

.12 

.  13 

.01 

.04 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.02 

.02 

.04 

.05 

.06 

.10 

.05 

.01 

COTTONWOOD  2  SW 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

« 

.51 

.01 

.06 

.06 

.02 

COUNCIL  2  NNE 

.05 

.04 

.01 

.  10 

.11 

.08 

.08 

.07 

.01 

CRAIGMONT 

II 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

DEADWOOD  DAM 

II 

• 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

« 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

II 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

GOODING  CAA  AIRPORT 

II 

.03 

.02 

.03 

.04 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

IDABO  FALLS  CAA  AIRPORT 

II 

.08 

.06 

.02 

.01 

.04 

.02 

.04 

.09 

.02 

.01 

.01 

LE ADORE 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

LEWISTON  WB  AP 

6 

* 

• 

* 

* 

• 

MACKAY  RS 

.02 

.  03 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.0  1 

.07 

MALAD 

.02 

.07 

.09 

.05 

.01 

.02 

.06 

.09 

.01 

.01 

MALAD  CAA  AIRPORT 

6 

* 

• 

.30 

* 

.09 

• 

* 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

MULLAN  PASS  CAA 

II 

* 

* 

* 

• 

.02 

» 

* 

* 

* 

.09 

* 

* 

* 

PLUMMER  3  WSW 

.01 

.02 

.04 

.08 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.14 

.06 

.04 

.04 

.01 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

II 

.04 

.08 

.  11 

.01 

.01 

.04 

.05 

.04 

.06 

SANDPOINT  EXP  STATION 

* 

* 

• 

• 

• 

« 

• 

• 

SUN  VALLEY 

II 

.03 

.02 

.05 

.04 

.07 

.08 

.05 

.04 

.08 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.07 

.06 

.05 

.05 

-8th- 

ATLANTA   1  E 

II 

.01 

.01 

BENTON  DAM 

.02 

.04 

.07 

.02 

.04 

BONNERS  FERRY 

.01 

.03 

.01 

.01 

CLARK  FORK   1  ENE 

.  10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.07 

.03 

.03 

.01 

CLARKI A  RANGER  STATION 

II 

.03 

!o4 

.01 

.01 

.01 

.01 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.03 

COTTONWOOD  2  SW 

.03 

• 

* 

• 

* 

* 

CRAIGMONT 

II 

.09 

.01 

GOODING  CAA  AIRPORT 

II 

.02 

.01 

LEWISTON  WB  AP 

6 

• 

• 

.05 

MALAD 

.01 

.02 

MULLAN  PASS  CAA 

II 

• 

a 

.08 

e 

* 

.04 

* 

» 

• 

• 

• 

PLUMMER  3  WSW 

.02 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.04 

.06 

.06 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

-9th- 

ATLANTA  1  E 

// 

.01 

.01 

BENTON  DAM 

.13 

.  10 

.05 

.03 

.05 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.02 

.05 

BONNERS  FERRY 

.05 

.08 

.08 

.04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

CASCADE  RANGER  STATION 

II 

.01 

.05 

.01 

.03 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

CLARK  FORK   1  ENE 

.06 

09 

.09 

.08 

.07 

.02 

.04 

.05 

.09 

.05 

.01 

.06 

.03 

.06 

.04 

.02 

CLARKI A  RANGER  STATION 

// 

.32 

.  12 

.10 

.  12 

.  12 

.08 

.  14 

.04 

.05 

.01 

.02 

.07 

.02 

.01 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.05 

.  15 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

COUNCIL  2  NNE 

.02 

04 

05 

09 

0 1 

02 

03 

.02 

.01 

CRAIGMONT 

II 

.01 

.04 

!02 

.04 

.04 

!o2 

!o2 

.01 

.01 

DEADWOOD  DAM 

II 

.05 

.02 

.03 

.03 

.07 

.03 

.04 

.01 

.01 

.03 

MULLAN  PASS  CAA 

II 

.04 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.  19 

.09 

.05 

.06 

.05 

.05 

.05 

.05 

.06 

.05 

OLA 

PLUMMER  3  WSW 

.06 

.  10 

.05 

.02 

.02 

.02 

.02 

SANDPOINT  EXP  STATION 

1 .65 

.04 

.10 

.11 

.06 

.04 

.05 

.02 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.09 

.08 

.  11 

.  10 

.  10 

.IS 

.15 

.  14 

.11 

.  12 

.06 

.07 

.05 

.06 

.08 

.06 

-10 

th- 

BENTON  DAM 

.01 

BONNERS  FERRY 

.01 

.01 

.03 

P.  M  Hour  ending 


.01 
.03 


.01  .02 
.01 


01 

.04 
.02 


.05 
.01 


.02  .05 

.02     .04  .04 


.04 
.01 


.05  .08 
.01  .04 


.01 
.02 


.02 

.01 
.02 


.01 
.02 


.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.04 

.06 

.02 

.07 

.06 

.07 

.  13 

.18 

.17 

.0  7 

.08 

.06 

.0  2 
.11 


.03 
.07 


.02 

.02 

.01 

.03 

.05 

.02 

* 

• 

.33 

• 

.01 

.01 

• 

.01 

• 

.11 

.01 

.02 

.05 

.02 

• 

.10 

.10 

.12 

.02 

.04 

.07 

.03 

.05 

.09 

.01 

.03 

.01 

.03 

.05 

• 

• 

• 

.02 

.03 

.03 

.01 

.03 

.05 

.01 

.06 

.05 

.01 

.01 

.01 

.OS 

.02 

.02 

.03 

.04 

.05 

.031 

Sm  r»fer«oc«  note*  following  Station  Indax. 


-  25  - 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
FEBRUARY  1951 


A  M.  Hour  ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


1       2  3 


10  11 


CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK   1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

DEADWOOD  DAH  // 

HULLAN  PASS  CAA  // 

PLUHHER  3  WSW 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SUN  VALLEY  // 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BENTON  DAH 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK   1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

COUNCIL  2  NNE 

CRAIGHONT  // 
DEADWOOD  DAH  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
OLA 

PLUHHER  3  WSW 

SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
CASCADE  RANGER  STATION  // 
DEADWOOD  DAH  // 
HA  LAD 
OLA 


BENTON  DAH 
BONNERS  FERRY 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

COUNCIL  2  NNE 

HULLAN  PASS  CAA  // 
PLUHHER  3  WSW 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


CLARK  FORK   1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

CRAIGHONT  // 

HULLAN  PASS  CAA  // 

OLA 


ATLANTA  IE  // 
BENTON  DAH 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAH 
BOISE  WB  AIRPORT  // 
CASCADE  RANGER  STATION  // 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COUNCIL  2  NNE 

DEADWOOD  DAH  // 

HACKAY  RS 

HOUNTAIN  BOHE  1  W 

HULLAN  PASS  CAA  // 

PLUHHER  3  WSW 

SUN  VALLEY  // 


ATLANTA  1  E  // 

BANCROFT  // 

BENTON  DAH 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAH 

BOISE  WB  AIRPORT  // 

BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

CASCADE  RANGER  STATION  // 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

DEADWOOD  DAH  // 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 

LE ADORE 

HACKAY  RS 

HALAD 

HALAD  CAA  AIRPORT  6 

HOUNTAIN  HOHE  1  W 

OLA 

PLUHHER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  DAH 
BONNERS  FERRY 
CLARK  FORK  1  ENE 


.02 
.01 


.03 
.13 


.12 
.05 


-nth- 


.03     .01  .02 
.03 


.02  .01 
.05  .08 


.01 
.07 


.02 
.12 


.08  .06  .01 
.09  .01 


.04 


.02 
.22  .13 
.06  .05 


.05  .03 
.01 

.01 


05  .02 
02 


.06  .05 
.01  .09 


.04     .02  .01 
.01 

.01 


.02     .02  .01 


.04  .01 
.02 


.10 
.01 
.05 


.01     .02  .03 


.01  .02  .03 
.02 


.02  .01 
.05     .03  .05 
.01 

•  .02 


.08     .01  .01 


.01 


.0  1 


.03  .08  .05 
.01 

.03 


.02 

.10     .09  .03 


-12th- 


.01 

.01      .01  .01 


-15th- 


.01  .01 
.01 


-16th- 

.01  .01 


-17th- 


.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01  .01 

.02 


.01  .02 
.03 


01  .01 
.04 


.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.07 

.03 

.06 

.01 

.03 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

-18th- 


.01  .02 
.01 


.01  .01 
•  .05 


.01 
.01 


.01 

.01  .01 


-19th- 

.03     .04  .01 


See  reference  notef  following  Station  Index. 
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.01 
.03 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 
.04 

.03 

.04 

.02 

* 

.04 

.03 
.02 

.03  .01 
.01 
.01  .03 


.01  .03 
.03 


.01  .03 


.02     .01  .01 


.02  .02 


.05  .06 
.01 

.03  .03 

.04  .01 

.01  .01 


.03 
.02 


.05 
.01 


.01  .01 
.01  .02 
.01 


Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


P.  M  Houi  ending 


1        2  3 


IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 


ATLANTA  1  E 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  KB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY 
CASCADE  RANGER  STATION 
CLARK  FORK  1  ENE 
COUNCIL  2  NNE 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
MACKAY  RS 
MA  LAD 

MOUNTAIN  HOME  1  I 


.01     .02  .01 

-20th- 


// 
// 


SAUDPOINT  EXP  STATION 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

SUN  VALLEY 

II 

ATLANTA   1  E 

II 

.01 

BOISE  WB  AIRPORT 

II 

.01 

CASCADE  RANGER  STATION 

II 

.04 

.02 

.01 

COUNCIL  2  NNE 

.03 

.01 

.01 

DEADWOOD  DAM 

n 

.01 

.02 

.01 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

II 

.03 

.01 

.01 

.01 

LEWISTON  WB  AP 

6 

Ml  LI  AN  PASS  CAA 

II 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

OLA 

• 

* 

• 

* 

* 

SUN  VALLEY 

II 

.01 

.02 

.01 

DEADWOOD  DAM 

II 

ATLANTA  1  E 

II 

.01 

.04 

.04 

.01 

BOISE  LUCKY'  PEAK  DAM 

.01 

BRIDGE 

II 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1/ 

DEADWOOD  DAM 

II 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

II 

GOODING  CAA  AIRPORT 

II 

.03 

.01 

.01 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

II 

.04 

H  l\K,  t\n  I  nCt 

MA  LAD 

.01 

.01 

.01 

MALAD  CAA  AIRPORT 

6 

• 

.05 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

.01 

.01 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

II 

.01 

.01 

SUN  VALLEY 

II 

.02 

.01 

.02 

.05 

ATLANTA   1  E 

II 

.02 

.02 

.01 

BENTON  DAM 

CASCADE  RANGER  STATION 

II 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION 

II 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

COUNCIL  2  NNE 

CRAIGMONT 

II 

DEADWOOD  DAM 

II 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

II 

.01 

.02 

.03 

.04 

GOODING  CAA  AIRPORT 

II 

.01 

.01 

.02 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

II 

.02 

.02 

.01 

.01 

LEADORE 

LEWISTON  WB  AP 

6 

MACKAY  RS 

MULLAN  PASS  CAA 

II 

OLA 

PLUMMER   3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

II 

.02 

.01 

.01 

SANDPOINT  EXP  STATION 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

ATLANTA  1  E 

II 

.01 

.01 

.01 

BANCROFT 

II 

BENTON  DAM 

.01 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

II 

BONNERS  FERRY 

.02 

.02 

.01 

.01 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

II 

CASCADE  RANGER  STATION 

II 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

CLARK  FORK   1  ENE 

.01 

.01 

.01 

CLARKIA  RANGER  STATION 

II 

.02 

.05 

COTTONWOOD  2  Sf 

• 

COUNCIL  2  NNE 

CRAIGMONT 

II 

DEADWOOD  DAM 

II 

.01 

.01 

.01 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

II 

IDABO  FALLS  CAA  AIRPORT 

II 

LEWISTON  WB  AP 

6 

MULLAN  PASS  CAA 

II 

OLA 

.02 

.01 

.01 

.01 

.07 

PLUMMER  3  WSW 

.01 

.01 

.01 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

II 

SANDPOINT  EXP  STATION 

.01 

.02 

.01 

.01 

SUN  VALLEY 

II 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.01 

.01 

.01 

.01 

ATLANTA  1  E 

II 

.01 

.01 

BANCROFT 

II 

BRIDGE 

II 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

II 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

II 

GOODING  CAA  AIRPORT 

II 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

II 

.04     .02  .04 

.02  .02 

.01  .01 

.01 

.01      .01  .02 


.01  .01 

.02  .02 

.07  .03 

.01  .03 

.02  .04 
.01 
.01 


.01 

.02 
.03 

.03 

.nr. 
.03 


.02 
.02 


.02  .01 
.02  .02 


.03     .03  .04 


.05 
.03 


.02  .04 
.04  .05 


-21st- 


.01  .01 
.01 


-22d- 

i 

-23d- 


.04  .01 
.04 


.01 

.01  .01 
.10 

.03  .02 


.01 

.01     .01  .01 


.07  .01 
.03  .01 


-24th- 


.01     .01  .01 


.02  .03 
.02  .01 


•  .04 

.03  .02 


.02  .01 
.02 


.01     .04     .01  .02 


.01  .01 
.01 


•  .01 
.01 
.01  .01 


-25th- 


.01 
.02 


.35     .06  .07 


.08 
.04 


.03 
* 

.01 


.01  .01 
.02 


.06 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.27 

.02 

.02 

.01 

.07 
.18 


04     .01     .01     .01     .01  .01 


-26th- 


.02     .01     .01  .02 


.03 
.01 
.01 


.01 

.01  .01 


.03  .01 
.02 


.04 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.0  1 

.01 

.01 

Sm  r*(ar«nce  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
FEBRUARY  1951 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

P-  M.  Hour  ending 

Total 

1       2  3 

4       5  |  6 

7        8  9 

10      11  12 

1        2  3 

4       S  6 

7        8  9 

10       11    |  12 

MACKAY  RS 
HALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
POCATELLO  WB  AIRPORT  // 

ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LE ADORE 
MACKAY  RS 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SUN  VALLEY 

DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
MULLAN  PASS  CAA  // 

.01  .01 
.01 

.01  .01 
.02  .01 
.02     .05  .01 

.01  .01 
.02     .05  .01 

.02 

.01 

.01 
.01 
.01 

.01 

.01  .01 

.01 

.01 
.01 

-27 
-28 

.01  .03 

til- 
th- 

.(H 

•        *  .03 

.01  .01 

.01 
.01 

.10     .01  .09 
.01 

.01  .02 

.03 

•        •  .24 

.01 
.27 

.01 

.01 
.02 
.01 
.03 
.04 
.09 
.07 
.02 
.08 
.03 

.01 
.03 
.01 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 


Day 

of  month 

Station 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

13 

23 

37 

39 

40 

40 

51 

47 

55 

55 

57 

46 

38 

39 

48 

46 

43 

41 

35 

38 

39 

49 

48 

44 

39 

38 

31 

31 

41 .  1 

M  IN 

-12 

21 

22 

34 

32 

34 

34 

31 

31 

33 

30 

20 

18 

22 

25 

17 

28 

20 

21 

26 

25 

25 

23 

24 

9 

21 

15 

22 . 7 

ALBION 

MAX 

13 

30 

40 

41 

* 

45 

42 

49 

55 

57 

61 

65 

52 

42 

40 

47 

51 

37 

49 

31 

35 

39 

41 

48 

39 

40 

38 

29 

27 

42 . 3 

MI  N 

_  7 

0 

28 

31 

38 

35 

36 

37 

29 

34 

39 

33 

20 

16 

20 

24 

15 

21 

21 

12 

20 

22 

25 

13 

17 

2 

11 

8 

21.4 

ALPHA   1  NE 

MAX 

17 

32 

38 

36 

41 

38 

48 

49 

42 

52 

44 

36 

36 

36 

49 

34 

40 

36 

35 

36 

35 

35 

38 

35 

33 

22 

28 

32 

36 . 9 

MI  N 

-18 

1 

25 

28 

32 

24 

33 

32 

28 

34 

33 

26 

4 

3 

6 

5 

-  3 

-11 

20 

23 

17 

0 

5 

I! 

18 

-15 

o 

0 

12 . 9 

AMERICAN  FALLS   1  N* 

MAX 

13 

28 

40 

41 

41 

43 

52 

48 

55 

57 

57 

45 

40 

39 

42 

42 

44 

42 

34 

38 

38 

44 

45 

40 

38 

35 

30 

31 

40.8 

HIN 

-  8 

8 

23 

29 

35 

34 

36 

36 

35 

32 

33 

28 

21 

18 

20 

28 

17 

27 

21 

24 

25 

26 

28 

25 

25 

2 

21 

9 

23.5 

ANDERSON  DAM  1  SW 

MAX 

15 

21 

41 

36 

41 

40 

41 

53 

48 

44 

48 

44 

"42 

38 

41 

38 

37 

39 

39 

35 

37 

44 

46 

42 

36 

32 

32 

37 

38.8 

MI  N 

-3 

20 

31 

32 

27 

34 

30 

32 

37 

32 

29 

21 

16 

22 

21 

16 

25 

9 

24 

23 

19 

29 

32 

26 

8 

19 

14 

ARROHROCK  DAM 

MAX 

7 

26 

36 

40 

39 

41 

40 

44 

46 

45 

47 

47 

44 

42 

40 

46 

45 

40 

37 

40 

39 

40 

47 

42 

43 

40 

38 

40 

an  n 

M  IN 

-  7 

5 

24 

30 

32 

29 

30 

33 

33 

35 

35 

32 

22 

17 

17 

23 

21 

16 

15 

30 

24 

23 

26 

31 

30 

12 

13 

19 

99  9 

ASHTON  1  S 

MAX 

6 

16 

32 

35 

34 

33 

38 

44 

40 

45 

40 

35 

30 

34 

36 

31 

35 

30 

29 

33 

38 

41 

43 

33 

3  4 

33 

32 

33 

99  '  7 

MI  N 

-28 

-  6 

10 

20 

21 

23 

25 

30 

21 

27 

26 

18 

1 

_  3 

3 

5 

-  i 

13 

1 

12 

12 

11 

23 

17 

1  8 

3 

2 

-  3 

108 

ATLANTA  1  E 

MAX 

16 

29 

34 

31 

41 

36 

45 

45 

46 

53 

47 

40 

42 

52 

47 

44 

40 

37 

34 

35 

40 

45 

45 

43 

35 

33 

27 

35 

-12 

8 

23 

21 

29 

20 

30 

28 

25 

31 

33 

24 

7 

14 

22 

10 

8 

18 

0 

15 

13 

12 

22 

23 

1  5 

8 

6 

-  2 

16  1 

AVERY  RS 

MAX 

21 

33 

41 

40 

-1 1 

36 

36 

39 

38 

38 

45 

40 

43 

47 

48 

43 

45 

39 

44 

44 

43 

45 

50 

44 

34 

42 

42 

35 

40.6 

19 

32 

31 

32 

21 

31 

33 

33 

33 

33 

25 

16 

20 

28 

27 

20 

30 

27 

31 

25 

20 

18 

20 

29 

12 

8 

12 

23.8 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

20 

36 

39 

43 

43 

96 

35 

46 

51 

58 

60 

40 

39 

40 

37 

40 

36 

37 

40 

41 

40 

40 

41 

38 

41 

38 

36 

40 

9^  C 

10 

15 

34 

32 

20 

28 

33 

33 

45 
45 

33 

19 

12 

20 

23 

30 

21 

32 

18 

31 

28 

29 

20 

15 

29 

14 

12 

19 

BLACKFOOT 

MAX 

11 

19 

39 

39 

38 

39 

48 

49 

53 

56 

54 

44 

39 

43 

48 

43 

45 

47 

34 

36 

41 

50 

47 

40 

40 

37 

35 

34 

MIN 

-  7 

6 

17 

26 

33 

30 

36 

36 

31 

32 

38 

28 

19 

18 

20 

2  5 

26 

17 

15 

23 

27 

25 

29 

26 

24 

17 

23 

20 

996 

BLISS 

U^M 

^9 

26 

43 

40 

47 

43 

43 

53 

50 

55 

58 

51 

45 

45 

50 

45 

41 

46 

5n 

47 

47 

46 

47 

40 

40 

15 

41 

;s  1 

32 

j?a 

37 

25 

26 

26 

22 

a? 

20 

28 

29 

26 

30 

28 

25 

15 

9a  9 
26  .  3 

Duiai    i  i  1  r  :    Ktniv  una 

99 

36 

42 

45 

do 

av 

54 

sn 

5a 

58 

55 

44 

46 

so 

42 

U  ' 

18 

3! 

34 

39 

36 

39 

43 

9K 

" 

9a 

26 

24 

27 

21 

30 

29 

30 

29 

18 

25 

23 

276 

BOISE  WB  AP 

MAX 

91 

38 

45 

41 

50 

46 

■is 

57 

59 

64 

53 

41 

44 

47 

54 

41 

40 

40 

41 

38 

45 

44 

45 

38 

35 

36 

38 

44.8 

10 

33 

39 

s? 

_ 

99 

27 

21 

31 

29 

23 

27 

24 

28.9 

BONNERS  FERRY 

MAY 

*9 

26 

41 

37 

44 

32 

28 

42 

4ft 

as 

_  _ 

?_ 

95 

97 

95 

40 

42 

49 

40 

39 

43 

39 

40 

9? '  e 

10 

2  5 

26 

L'(t 

18 

22 

27 

„n 

9 

1  4 

91 

29 

28 

1  Q 

1 

15 

30 

22 

13 

16 

21 . 6 

BURL 

MAX 

20 

30 

46 

46 

46 

50 

50 

54 

60 

64 

64 

50 

44 

48 

52 

50 

50 

46 

44 

44 

44 

46 

44 

46 

40 

54 

30 

39 

46 . 5 

MIN 

0 

12 

26 

30 

38 

34 

36 

36 

34 

38 

48 

34 

24 

24 

28 

28 

22 

24 

22 

24 

26 

22 

30 

22 

18 

14 

26.5 

BURKE  2  NNE 

16 

32 

32 

36 

33 

31 

34 

37 

37 

37 

38 

33 

35 

39 

42 

36 

97 

32 

33 

35 

35 

34 

39 

99 

35 

30 

27 

33.9 

g 

34 

33 

I  \ 

9a 

a? 

1 

19 

5 

18.6 

BURLEY 

MAX 

97 

9Q 

47 

46 

d6 

Sfi 

Sfi 

afi 

ai 

aQ 

54 

43 

5a 

*»7 

1 

aa 

50 

*: 

43 

46 

**1 

32 

45.0 

11 

99 

9Q 

9C 

99 

99 

99 

27 

20 

90 

O  A 

24 

9C 

13 

25.2 

mini  w  FArTTtnv   i  nw 

MAX 

25 

38 

43 

44 

44 

45 

56 

54 

C9 

62 

63 

54 

44 

39 

43 

50 

40 

49 

33 

40 

42 

50 

40 

41 

42 

29 

30 

42.0 

MIN 

-  3 

-  1 

21 

32 

35 

33 

35 

34 

28 

32 

36 

3  4 

20 

21 

22 

26 

18 

21 

24 

24 

29 

27 

27 

24 

25 

18 

18 

9 

23.9 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

21 

37 

43 

44 

44 

45 

55 

52 

60 

63 

53 

44 

40 

47 

51 

39 

50 

36 

38 

40 

43 

49 

41 

40 

42 

30 

30 

34 

43.3 

MIN 

-  3 

18 

32 

32 

35 

34 

38 

31 

30 

31 

34 

30 

22 

22 

25 

21 

18 

27 

24 

23 

29 

27 

27 

25 

25 

18 

18 

12 

25.2 

CALDWELL 

MAX 

25 

34 

46 

42 

56 

48 

57 

58 

58 

58 

55 

50 

46 

48 

50 

47 

50 

45 

46 

41 

40 

48 

45 

52 

43 

40 

43 

45 

47.0 

MIN 

11 

17 

22 

34 

34 

29 

36 

32 

39 

35 

33 

32 

22 

26 

27 

23 

23 

28 

20 

32 

30 

24 

31 

24 

29 

19 

26 

22 

27.1 

CAMBRIDGE 

MAX 

12 

20 

27 

34 

40 

41 

40 

39 

38 

39 

44 

46 

42 

39 

37 

33 

38 

37 

36 

39 

37 

38 

39 

40 

36 

32 

28 

29 

35.7 

MIN 

-  4 

11 

12 

15 

32 

33 

35 

33 

30 

30 

29 

28 

18 

13 

12 

17 

19 

22 

23 

24 

26 

25 

29 

31 

29 

3 

10 

15 

21.4 

CASCADE  1  NW 

MAX 

13 

34 

36 

36 

41 

38 

47 

47 

44 

51 

42 

35 

35 

31 

43 

38 

37 

33 

30 

34 

33 

35 

37 

37 

33 

25 

24 

26 

35.  5 

MIN 

-10 

11 

21 

27 

31 

26 

33 

34 

34 

36 

34 

26 

8 

9 

12 

12 

1 

20 

-  8 

19 

22 

2 

7 

11 

23 

-  9 

1 

0 

15.5 

CHALLIS 

MAX 

7 

20 

40 

38 

43 

42 

47 

48 

57 

54 

46 

33 

36 

42 

47 

40 

40 

36 

36 

35 

36 

36 

42 

42 

33 

32 

31 

38.4 

MIN 

-20 

-  5 

17 

21 

21 

?! 

23 

29 

27 

32 

32 

29 

12 

12 

19 

24 

11 

29 

15 

23 

17 

12 

12 

22 

24 

12 

18 

11 

17.5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

S 

13 

34 

37 

40 

35 

38 

40 

32 

44 

44 

35 

30 

29 

35 

28 

27 

26 

22 

27 

30 

28 

38 

35 

25 

26 

30 

25 

30.6 

MIN 

-34 

-13 

-  8 

10 

9 

6 

20 

20 

10 

12 

18 

20 

-2 

-10 

2 

0 

-  8 

11 

-  4 

3 

» 

0 

3 

1 

10 

-14 

8 

-  8 

2.5 

CLARK  FORK  1  ENE 

MAX 

19 

32 

44 

40 

43 

35 

33 

38 

40 

50 

48 

36 

39 

43 

41 

36 

43 

37 

38 

43 

41 

42 

41 

35 

38 

42 

39 

41 

39.2 

MIN 

0 

16 

31 

30 

29 

23 

27 

31 

34 

37 

34 

21 

15 

15 

23 

30 

20 

30 

27 

30 

23 

19 

16 

16 

29 

15 

9 

15 

23.0 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

18 

36 

38 

36 

.36 

32 

34 

44 

49 

50 

45 

33 

35 

38 

41 

36 

38 

39 

37 

44 

37 

38 

40 

40 

35 

38 

37 

37 

37.9 

MIN 

5 

11 

31 

32 

22 

18 

26 

33 

38 

44 

26 

22 

18 

17 

27 

26 

24 

30 

29 

29 

27 

25 

22 

22 

24 

17 

17 

21 

24.4 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

23 

37 

38 

41 

37 

36 

34 

40 

48 

48 

46 

37 

37 

42 

43 

40 

43 

37 

40 

47 

42 

44 

43 

40 

40 

42 

40 

39 

40. 1 

MIN 

5 

" 

34 

32 

32 

20 

28 

33 

36 

38 

36 

23 

17 

18 

25 

30 

21 

31 

29 

31 

26 

20 

18 

20 

30 

15 

14 

17 

24.9 

CONDA 

MAX 

15 

27 

31 

33 

37 

36 

38 

43 

49 

45 

51 

46 

33 

29 

28 

38 

48 

42 

36 

34 

34 

35 

42 

40 

33 

39 

29 

30 

36.5 

MIN 

0 

12 

25 

30 

26 

32 

33 

29 

38 

35 

26 

6 

-  4 

0 

8 

3 

12 

11 

-  3 

12 

6 

18 

22 

18 

11 

10 

9 

-  7 

14.9 

COTTONWOOD 

MAX 

22 

34 

36 

37 

44 

36 

45 

47 

46 

47 

49 

38 

38 

43 

50 

38 

42 

37 

36 

40 

40 

38 

42 

43 

33 

30 

32 

35 

39.2 

MIN 

-  6 

18 

29 

28 

23 

18 

31 

35 

35 

40 

37 

25 

15 

25 

33 

12 

16 

26 

22 

24 

27 

21 

20 

23 

22 

1 

9 

8 

22.0 

COUNCIL  2  NNE 

MAX 

17 

33 

38 

39 

45 

39 

43 

50 

49 

48 

47 

42 

40 

38 

41 

37 

40 

43 

41 

41 

43 

44 

44 

43 

39 

36 

31 

36 

40.3 

MIN 

-  3 

12 

20 

28 

32 

26 

33 

32 

34 

33 

34 

32 

16 

12 

18 

17 

15 

22 

13 

25 

28 

27 

26 

24 

28 

9 

18 

11 

22.2 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

12 

28 

35 

34 

39 

37 

43 

45 

41 

47 

43 

38 

40 

43 

48 

37 

38 

34 

28 

29 

38 

45 

43 

35 

31 

30 

29 

27 

36.3 

MIN 

-22 

7 

25 

24 

30 

21 

30 

29 

25 

30 

31 

18 

2 

-  2 

3 

8 

-  6 

18 

-17 

14 

20 

2 

12 

21 

21 

-20 

-  2 

6 

11.7 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

33 

32 

45 

42 

52 

55 

57 

54 

58 

61 

52 

■14 

48 

48 

50 

44 

50 

40 

46 

40 

41 

48 

45 

50 

47 

41 

40 

47 

46.8 

MIN 

11 

22 

26 

32 

32 

34 

35 

34 

41 

38 

34 

33 

34 

42 

29 

26 

26 

31 

20 

32 

32 

34 

31 

26 

30 

20 

26 

20 

29.  7 

DRIGGS 

MAX 

1 

,\ 

12 

40 

42 

37 

43 

45 

45 

56 

45 

47 

34 

39 

40 

35 

39 

36 

31 

36 

37 

44 

41 

30 

35 

31 

27 

27 

35.0 

MIN 

-30 

-  5 

9 

18 

18 

29 

32 

32 

37 

35 

3 

5 

3 

10 

14 

5 

17 

10 

1 

18 

16 

24 

22 

21 

12 

13 

5 

12.6 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

3 

13 

27 

29 

29 

31 

34 

34 

36 

44 

40 

40 

32 

36 

38 

34 

33 

30 

30 

29 

28 

35 

30 

44 

29 

28 

26 

23 

30.9 

MIN 

-20 

-  6 

9 

15 

24 

9 

23 

29 

26 

29 

25 

24 

10 

10 

16 

14 

12 

10 

14 

21 

18 

23 

19 

19 

19 

9 

7 

12 

15.0 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

5 

15 

30 

31 

35 

32 

37 

36 

38 

48 

44 

41 

32 

38 

41 

34 

33 

30 

32 

32 

37 

35 

45 

29 

32 

31 

29 

24 

33.1 

MIN 

-23 

0 

6 

10 

22 

14 

25 

28 

25 

23 

23 

24 

11 

8 

11 

15 

11 

21 

12 

19 

23 

23 

23 

23 

14 

4 

18 

5 

14.9 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

17 

32 

47 

43 

42 

43 

48 

50 

58 

65 

55 

48 

39 

45 

52 

38 

49 

39 

39 

42 

42 

49 

45 

42 

39 

39 

34 

36 

43.5 

MIN 

2 

10 

25 

30 

34 

30 

30 

29 

30 

31 

31 

33 

22 

22 

24 

25 

17 

28 

22 

23 

26 

26 

29 

22 

24 

1  5 

17 

3 

23.6 

EMMETT  2  E 

MAX 

23 

30 

37 

44 

52 

49 

55 

60 

59 

58 

56 

49 

47 

44 

49 

47 

50 

47 

42 

43 

42 

49 

48 

42 

45 

40 

39 

43 

46.0 

MIN 

9 

19 

12 

32 

36 

32 

36 

35 

41 

37 

36 

33 

24 

25 

27 

24 

24 

29 

21 

33 

32 

28 

30 

30 

29 

21 

25 

22 

27.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  idaho 

Table  5-Conhnued  FEBRUARY  1951 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

11 

20 

33 

38 

49 

44 

41 

35 

40 

30 

32 

32 

30 

31 

34 

37 

40 

34 

31 

21 

29 

29 

32.8 

MIN 

-30 

3 

16 

24 

29 

29 

2 

-  4 

7 

10 

-  6 

15 

-  3 

11 

18 

4 

11 

24 

15 

-10 

12 

-  4 

7.9 

FENN  RS 

MAX 

22 

41 

42 

42 

35 

37 

45 

43 

46 

45 

43 

42 

46 

48 

43 

44 

42 

45 

48 

47 

49 

49 

45 

38 

42 

39 

41 

42  .6 

MIN 

2 

26 

30 

3  1 

29 

30 

31 

32 

36 

33 

31 

23 

23 

27 

30 

24 

30 

27 

28 

29 

22 

21 

24 

31 

18 

18 

20 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

14 

26 

29 

37 

39 

36 

41 

41 

37 

52 

44 

35 

36 

41 

47 

45 

37 

37 

34 

33 

34 

36 

-42 

43 

3  5 

34 

25 

26 

36  3 

MIN 

-12 

17 

15 

22 

19 

18 

20 

21 

20 

29 

14 

_  4 

5 

17 

12 

2 

15 

2 

16 

g 

2 

10 

15 

12 

H 

2 

-  5 

10.8 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

MAX 

14 

28 

38 

40 

39 

41 

54 

50 

54 

59 

55 

44 

41 

43 

51 

46 

46 

33 

37 

40 

54 

51 

42 

38 

35 

32 

32 

42 . 1 

MIN 

-11 

g 

18 

25 

34 

32 

37 

37 

32 

31 

35 

28 

18 

14 

16 

24 

15 

10 

20 

25 

25 

27 

26 

27 

5 

22 

20 

22 . 1 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

18 

24 

43 

38 

45 

45 

42 

52 

40 

41 

50 

47 

44 

38 

48 

43 

39 

40 

36 

42 

46 

52 

45 

44 

42 

39 

37 

39 

41.4 

MIN 

_  5 

14 

23 

32 

32 

32 

33 

32 

30 

32 

33 

33 

15 

12 

17 

19 

12 

26 

27 

24 

29 

19 

28 

29 

28 

11 

18 

20 

23 . 4 

GLENNS  FERRY 

MAX 

22 

31 

46 

42 

50 

49 

51 

61 

60 

65 

60 

52 

45 

49 

54 

46 

50 

44 

48 

43 

47 

48 

53 

53 

48 

46 

38 

45 

48.1 

MIN 

1 

11 

27 

33 

33 

30 

37 

32 

32 

38 

31 

36 

24 

21 

33 

27 

21 

31 

20 

31 

28 

29 

31 

32 

30 

16 

26 

15 

27.0 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

14 

30 

43 

42 

41 

41 

46 

50 

45 

50 

53 

46 

37 

42 

47 

40 

42 

38 

40 

36 

43 

49 

42 

42 

41 

35 

31 

37 

40.  8 

MIN 

-  6 

13 

27 

30 

32 

29 

34 

32 

28 

36 

32 

29 

21 

23 

29 

24 

19 

25 

21 

25 

27 

21 

30 

26 

23 

13 

18 

9 

23 , 9 

GRACE  PH 

MAX 

22 

36 

36 

3K 

37 

43 

45 

40 

49 

46 

38 

36 

39 

40 

40 

38 

34 

33 

36 

46 

47 

46 

34 

34 

3  7 

34 

28 

MIN 

-21 

4 

20 

23 

3  0 

29 

30 

31 

28 

35 

32 

25 

14 

10 

12 

18 

12 

18 

10 

-  2 

13 

14 

21 

20 

20 

15 

10 

0 

17 . 1 

GRAND  VIEW 

MAX 

25 

45 

48 

44 

50 

51 

59 

60 

60 

64 

57 

52 

4H 

50 

55 

47 

50 

45 

46 

38 

40 

47 

49 

50 

45 

47 

40 

44 

48 . 4 

MIN 

•t 

1 5 

24 

30 

30 

29 

36 

31 

31 

39 

43 

36 

26 

27 

28 

25 

29 

30 

25 

31 

27 

27 

26 

30 

29 

25 

19 

GRANGEV I LLE 

MAX 

18 

39 

39 

37 

3  8 

33 

50 

50 

55 

60 

52 

37 

39 

46 

53 

42 

40 

38 

?s 

41 

4  1 

40 

42 

42 

32 

30 

11 

36 

40  7 

MIN 

-  2 

15 

31 

29 

2  5 

23 

30 

38 

45 

34 

23 

1  K 

21 

28 

1  4 

14 

22 

27 

26 

19 

20 

24 

12 

1  n 
10 

8 

010 

GRAY 

MAX 

9 

21 

28 

35 

33 

35 

43 

41 

43 

54 

47 

33 

35 

39 

35 

43 

40 

32 

35 

45 

41 

42 

38 

38 

32 

29 

29 

36.1 

MIN 

-27 

1 

18 

22 

29 

21 

30 

31 

27 

34 

25 

4 

-  1 

5 

12 

4 

5 

13 

2 

8 

7 

18 

18 

15 

10 

10 

7 

12.9 

GROUSE 

MAX 

1  o 

1 5 

33 

40 

45 

43 

45 

48 

45 

47 

40 

43 

35 

40 

42 

34 

35 

34 

35 

32 

37 

39 

40 

38 

26 

35 

32 

MIN 

-35 

-19 

4 

4 

3 

_  7 

14 

12 

-  8 

2 

2 

_  2 

^5 

- 13 

nn'  n 

BAILEY 

MAX 

15 

23 

40 

40 

4 4 

39 

45 

47 

52 

46 

50 

48 

36 

37 

43 

36 

35 

35 

30 

36 

31 

43 

43 

37 

34 

32 

31 

30 

37  9 

MIN 

-18 

_  5 

18 

18 

28 

10 

29 

26 

21 

31 

40 

18 

5 

10 

10 

9 

7 

g 

g 

9 

9 

14 

28 

21 

18 

2 

11 

-  3 

13.6 

BAKER  4  NW 

MAX 

6 

16 

34 

33 

36 

28 

38 

36 

37 

48 

46 

44 

37 

36 

39 

35 

35 

36 

38 

34 

37 

41 

43 

41 

39 

32 

30 

31 

35. 2 

MIN 

-25 

-  6 

-  4 

7 

2  5 

10 

25 

23 

18 

16 

26 

21 

9 

4 

6 

10 

6 

19 

7 

27 

27 

33 

31 

24 

20 

g 

21 

13 

14.3 

HAZELTON 

MAX 

17 

35 

37 

44 

44 

44 

55 

51 

60 

66 

60 

46 

40 

44 

55 

50 

50 

48 

39 

41 

42 

48 

48 

40 

40 

32 

32 

36 

44.  4 

-  4 

15 

31 

31 

35 

35 

36 

35 

29 

33 

35 

36 

22 

22 

25 

25 

20 

27 

23 

23 

28 

24 

22 

23 

26 

18 

15 

6 

24. 9 

HILL  CITY 

MAX 

9 

21 

32 

37 

37 

40 

40 

42 

43 

43 

45 

38 

30 

31 

32 

29 

27 

28 

28 

30 

30 

34 

38 

35 

33 

29 

25 

28 

32.6 

MIN 

-31 

3 

16 

24 

32 

22 

32 

30 

19 

28 

28 

22 

1 

-  6 

6 

10 

-  6 

17 

-  5 

10 

1  5 

2 

8 

23 

15 

-16 

13 

-  5 

11.0 

HOLLISTER 

MAX 

22 

34 

45 

45 

48 

49 

57 

56 

65 

66 

39 

50 

52 

49 

50 

41 

39 

41 

40 

46 

40 

43 

39 

37 

29 

36 

44 . 5 

MIN 

1 

9 

26 

34 

32 

36 

40 

33 

37 

33 

21 

18 

31 

19 

23 

25 

15 

23 

24 

22 

22 

22 

18 

12 

g 

8 

22 . 8 

IDAHO  CITY 

MAX 

20 

27 

41 

37 

46 

40 

40 

54 

47 

47 

47 

45 

43 

46 

47 

49 

47 

42 

38 

35 

45 

48 

45 

41 

38 

39 

38 

38 

41 . 8 

MIN 

-16 

13 

21 

29 

3  1 

25 

32 

29 

25 

31 

31 

28 

7 

3 

12 

9 

3 

19 

-  3 

21 

27 

9 

16 

27 

26 

-  6 

16 

12 

17.0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

g 

22 

38 

35 

36 

37 

44 

42 

45 

48 

46 

41 

34 

36 

43 

34 

40 

31 

28 

39 

39 

46 

43 

34 

36 

33 

29 

28 

36.  3 

MIN 

-18 

2 

17 

27 

29 

20 

30 

32 

27 

28 

33 

25 

1 6 

12 

15 

22 

12 

25 

7 

15 

22 

23 

27 

26 

2  5 

18 

21 

1  4 

19 . 7 

IRWIN  2  S 

MAX 

5 

18 

36 

36 

42 

38 

42 

46 

43 

59 

54 

45 

4  0 

37 

38 

40 

40 

35 

32 

33 

40 

48 

46 

34 

36 

33 

34 

31 

37 . 9 

MIN 

-21 

-18 

18 

28 

32 

25 

33 

36 

32 

36 

38 

31 

1  3 

14 

12 

13 

g 

23 

16 

7 

18 

16 

28 

26 

23 

26 

26 

14 

19.  8 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

2 

12 

30 

31 

32 

29 

32 

37 

35 

51 

47 

36 

30 

35 

43 

35 

35 

31 

31 

33 

34 

37 

47 

37 

28 

32 

30 

22 

32.6 

MIN 

-46 

-  7 

-  1 

15 

2  5 

15 

22 

29 

27 

17 

20 

13 

-14 

-21 

-12 

-10 

-13 

12 

-10 

10 

12 

18 

3 

9 

20 

3 

3 

-  5 

4.8 

JEROME 

MAX 

13 

37 

44 

44 

45 

48 

47 

52 

54 

51 

55 

51 

42 

43 

47 

43 

43 

40 

40 

40 

43 

50 

46 

42 

41 

33 

31 

35 

42 . 9 

MIN 

_  j 

g 

23 

29 

33 

32 

34 

34 

26 

32 

32 

32 

22 

20 

25 

23 

16 

19 

19 

23 

24 

16 

28 

24 

22 

14 

19 

1 1 

22 . 8 

KELLOGG 

MAX 

21 

28 

41 

41 

39 

40 

34 

40 

47 

54 

51 

42 

39 

43 

47 

47 

40 

45 

37 

44 

46 

43 

45 

47 

35 

35 

41 

40 

41 . 1 

MIN 

g 

27 

32 

34 

23 

25 

33 

36 

40 

40 

28 

1  9 

2 1 

24 

29 

22 

26 

29 

32 

25 

25 

21 

21 

24 

12 

12 

15 

24.  4 

KOOSKIA 

MAX 

24 

45 

50 

46 

46 

45 

37 

53 

52 

49 

51 

45 

49 

43 

53 

52 

42 

45 

46 

49 

49 

53 

50 

50 

48 

41 

40 

43 

46 . 3 

MIN 

5 

20 

28 

32 

34 

26 

32 

33 

35 

39 

33 

1  9 

20 

27 

28 

20 

25 

30 

23 

20 

25 

32 

18 

15 

26 . 3 

KUNA  2  NNE 

MAX 

?n 

^ 

?_ 

fin 

!?7 

47 

AO 

1R 

38 

ift 

40 

MIN 

10 

18 

OA 

36 

19 

1Q 

11 

Al 

43 

1  A 

34 

32 

23 

9S 

28 

23 

23 

9ft 

on 

33 

in 
30 

OS 

in 

OS 

oo 

19 

OS 

21 

07  *  a 
27.  8 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

29 

50 

54 

48 

51 

45 

44 

53 

51 

50 

55 

47 

49 

49 

51 

49 

49 

50 

47 

52 

51 

52 

49 

47 

45 

45 

44 

45 

48.3 

MIN 

12 

21 

33 

33 

35 

25 

32 

32 

41 

43 

43 

35 

21 

34 

36 

26 

Z?. 

32 

26 

37 

26 

22 

22 

24 

35 

24 

21 

22 

29.5 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

30 

54 

44 

sn 

Afi 

42 

42 

46 . 3 

MIN 

1 4 

24 

35 

33 

2  B 

25 

35 

32 

44 

42 

39 

2fi 

23 

31 

32 

24 

30 

31 

28 

33 

26 

24 

22 

23 

25 

21 

18 

I  9 

28. 1 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

2* 

32 

40 

3  9 

40 

43 

46 

46 

53 

54 

40 

3 1 

31 

32 

36 

38 

34 

29 

30 

36 

43 

40 

34 

35 

32 

31 

25 

35 . 8 

MIN 

-22 

21 

19 

32 

31 

33 

34 

21 

26 

32 

25 

9 

5 

7 

9 

10 

19 

15 

4 

g 

11 

14 

17 

12 

14 

0 

-  3 

14.4 

LOWMAN 

MAX 

20 

25 

41 

37 

43 

38 

41 

51 

41 

41 

49 

46 

49 

58 

47 

41 

39 

38 

40 

38 

41 

49 

47 

40 

37 

40 

39 

34 

41 . 1 

MIN 

-13 

12 

23 

28 

3  1 

30 

31 

30 

26 

31 

31 

31 

9 

g 

11 

14 

5 

25 

10 

21 

25 

12 

17 

27 

26 

0 

13 

17 

18. 9 

MACKAY  RS 

MAX 

9 

16 

35 

38 

4  1 

41 

41 

45 

43 

49 

45 

39 

36 

36 

39 

32 

32 

28 

31 

31 

35 

32 

42 

35 

32 

22 

31 

28 

34. 4 

MIN 

-20 

-11 

3 

10 

17 

16 

25 

28 

20 

20 

25 

25 

1  0 

g 

14 

12 

5 

22 

9 

10 

11 

14 

16 

14 

10 

_  1 

14 

4 

11.7 

MA  LAD 

MAX 

10 

22 

38 

40 

43 

37 

43 

48 

47 

42 

51 

47 

39 

36 

33 

44 

42 

39 

38 

37 

45 

42 

36 

38 

40 

33 

34 

34 

38.5 

MIN 

-  7 

4 

19 

27 

35 

33 

32 

33 

26 

30 

35 

27 

17 

11 

13 

17 

15 

26 

15 

9 

23 

27 

28 

23 

18 

21 

11 

6 

20.5 

MA LAD  CAA  AP 

MAX 

9 

21 

37 

40 

42 

41 

42 

47 

45 

41 

46 

43 

36 

36 

37 

44 

41 

36 

36 

37 

42 

46 

41 

38 

40 

34 

33 

35 

38. 1 

MIN 

-26 

3 

20 

24 

33 

34 

32 

23 

20 

23 

26 

21 

1  2 

g 

7 

g 

10 

13 

7 

_  J 

19 

22 

23 

20 

11 

21 

_  J 

-  3 

14.  5 

MAY  RS 

MAX 

4 

22 

41 

38 

42 

32 

46 

47 

44 

61 

50 

41 

34 

38 

47 

37 

38 

35 

34 

37 

37 

37 

40 

41 

40 

35 

34 

31 

38 . 0 

MIN 

-25 

-  3 

13 

18 

23 

7 

26 

30 

27 

29 

32 

27 

12 

11 

20 

11 

10 

24 

7 

23 

18 

16 

14 

20 

26 

15 

17 

14 

16.  5 

MC  CALL 

MAX 

14 

20 

30 

30 

38 

35 

40 

40 

38 

44 

42 

36 

34 

36 

40 

34 

32 

34 

34 

32 

32 

34 

36 

30 

26 

28 

22 

24 

32 . 7 

MIN 

-10 

18 

16 

22 

22 

20 

30 

28 

28 

30 

34 

28 

6 

3 

8 

g 

_  4 

12 

_  7 

16 

16 

4 

10 

14 

22 

-10 

0 

-  5 

12 . 8 

MC  CAMMON 

MAX 

^1 

39 

4  5 

48 

44 

46 

43 

48 

52 

43 

3  9 

40 

42 

45 

44 

37 

34 

34 

41 

48 

48 

43 

40 

37 

32 

37 

40. 1 

MIN 

1  Q 

20 

26 

34 

32 

34 

36 

31 

29 

39 

27 

18 

16 

20 

20 

14 

28 

14 

14 

23 

21 

30 

24 

24 

18 

19 

18 

21 . 9 

MERIDIAN  1  SSW 

MAX 

24 

37 

45 

41 

52 

47 

57 

57 

58 

66 

53 

48 

44 

47 

50 

48 

50 

43 

42 

40 

39 

47 

45 

43 

40 

39 

38 

42 

45.8 

MIN 

7 

15 

21 

33 

33 

30 

37 

32 

37 

37 

35 

29 

21 

24 

25 

20 

23 

26 

17 

30 

28 

26 

27 

24 

27 

18 

23 

21 

25.9 

MESA 

MAX 

2  5 

42 

38 

45 

39 

42 

50 

43 

48 

45 

42 

43 

36 

43 

40 

39 

43 

36 

38 

42 

42 

42 

40 

33 

37 

34 

38 

39. 4 

MIN 

22 

32 

27 

2  0 

20 

17 

20 

22 

15 

1  7 

27 

26 

30 

26 

26 

9 

16 

1  3 

22 . 1 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

_n 

40 

44 

42 

42 

54 

51 

58 

60 

51 

43 

37 

39 

44 

43 

42 

35 

36 

37 

41 

43 

42 

42 

42 

32 

28 

32 

41 . 3 

MIN 

35 

2  5 

23 

26 

28 

21 

29 

24 

27 

27 

30 

30 

22 

25 

17 

20 

13 

26 . 3 

MONTPELIER  RS 

MAX 

9Q 

19 

10 

ai* 

Afi 

AS 

AS 

sn 

38 

^n 

^0 

^7 

39 

32 

29 

31 

37 

43 

40 

38 

31 

36.  0 

MIN 

OA 

c 

In 

*  ■ 

9*7 

ii 

•39 

z~ 

91 

0-7 

19 

jj 

on 

12 

19 

13 

12 . 7 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

~oft 

'  A1 

An 

•>? 

ifi 

SI 

sn 

50 

•10 

Afi 

_ 

An 

i« 

41 

44 

39 

i« 

38 

40.  9 

MIN 

8 

17 

33 

31 

3  0 

25 

31 

ZZ 
33 

in 
38 

ic 
36 

38 

OR 

21 

30 

30 

1  r 
15 

00 

OB 

00 

11 
31 

9*1 

OS 

20 

01 

9fi 

a 

13 

17 

25.4 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MAX 

22 

33 

46 

42 

4H 

51 

53 

60 

63 

64 

58 

50 

43 

46 

54 

48 

48 

43 

44 

42 

40 

41 

50 

49 

43 

40 

36 

41 

46.4 

MIN 

0 

18 

28 

33 

35 

29 

37 

31 

32 

33 

31 

35 

22 

28 

29 

24 

22 

27 

18 

31 

25 

28 

29 

29 

29 

16 

22 

15 

26.3 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

13 

27 

23 

Jjj 

1 !? 

?7 

24 

32 

24 

23 

18 

22 

18 

26.  4 

MIN 

on 
20 

is 

on 

OB 

29 

11 

1  a 

11 

on 

10 

17 

18 

13 

10 

14 

16 

1  0 

7 

10 

1  0 

15.4 

NAMPA 

MAX 

I 

in 

Afi 
*jj 

ss 

sn 

sc 

CI 

62 

fiQ 

fin 

sn 

S4 

sn 

.  _ 

41 

40 

52 

40 

49 

50 

46 

40 

38 

37 

47 . 9 

MIN 

oo 

An 

1A 

40 

37 

33 

20 

25 

31 

25 

32 

29 

30 

21 

3  0 

26 

26 

29 

22 

26 

25 

28.  9 

NAMPA  2  NW 

MAX 

rrx 

A7 

S9 

A7 

S7 

SQ 

60 

62 

53 

48 

45 

50 

51 

45 

51 

42 

44 

41 

39 

49 

45 

50 

39 

40 

39 

45!  8 

MIN 

A 

in 

01 

_ 

42 

24 

26 

30 

24 

25 

32 

22 

34 

31 

26 

32 

26 

34 

20 

25 

23 

28.9 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

OA 

i  \ 

in 

an 

1ft 

as 

1Q 

AA 

AS 

4S 

40 

39 

44 

40 

35 

39 

35 

37 

44 

4  2 

41 

35 

32 

35 

39.2 

MIN 

-15 

i  o 
12 

i  a 
19 

24 

32 

91 

32 

30 

in 
30 

_ 

31 

97 

2 

_  4 

14 

4 

20 

22 

1 

4 

4 

-  5 

9 

12.  8 

NEZPERCE 

MAX 

20 

36 

39 

37 

37 

31 

43 

47 

45 

56 

52 

36 

37 

40 

48 

36 

36 

39 

36 

39 

31 

40 

40 

45 

33 

33 

34 

33 

38.5 

MIN 

1 

18 

25 

30 

28 

20 

30 

34 

37 

40 

35 

20 

19 

24 

30 

10 

20 

25 

22 

26 

29 

30 

23 

22 

22 

6 

2 

5 

22.6 

OAKLEY 

MAX 

22 

?c 

a? 

ii 

49 

43 

51 

46 

39 

45 

42 

48 

40 

4  1 

43 

35 

31 

3  5 

44.7 

MIN 

ic 

■ja 

ia 

10 

is 

90 

10 

9** 

24 

21 

26 

19 

29 

27 

25 

22 

28 

20 

14 

10 

5 

24.7 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

~12 

in 

OQ 

3  7 

is 

AO 

AA 

49 

Aft 

AA 

3  4 

39 

36 

32 

29 

26 

28 

41 

39 

43 

32 

28 

24 

30 

32 

34.3 

"J" 

a 

C 

99 

in 

9-3 

1  a 

is 

10 

2 

-10 

g 

-11 

1  7 

g 

_  1 

3 

13 

9 

-16 

1 

5 

6.9 

OLA 

MAX 

22 

oa 
29 

Al 
41 

47 

Afi 
46 

An 
40 

43 

48 

4S 

AA 

S4 

AS 

~41 

40 

48 

44 

45 

41 

39 

4  1 

42 

48 

44 

42 

42 

39 

38 

37 

42  .0 

MIN 

-  3 

12 

22 

30 

30 

26 

31 

29 

29 

30 

1  1 

97 

26 

2  4 

27 

g 

18 

17 

21 . 8 

OROFINO 

MAX 

25 

51 

48 

44 

44 

43 

44 

49 

49 

53 

49 

46 

4  9 

48 

53 

48 

45 

49 

47 

49 

51 

53 

52 

48 

44 

44 

44 

50 

47 . 1 

MIN 

9 

20 

27 

32 

32 

33 

37 

32 

26 

32 

2  7 

22 

2  1 

23 

33 

20 

22 

20 

27 . 2 

PALISADES  DAM 

MAX 

-  1 

22 

36 

36 

40 

37 

40 

46 

50 

56 

55 

43 

36 

32 

35 

40 

36 

35 

31 

32 

37 

46 

47 

40 

35 

38 

32 

30 

37.2 

MIN 

-28 

-  4 

18 

24 

29 

20 

30 

32 

29 

33 

35 

28 

5 

4 

6 

7 

3 

1  8 

13 

1 

13 

12 

23 

23 

19 

16 

19 

10 

15.6 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

23 

27 

36 

37 

50 

38 

44 

57 

45 

53 

52 

46 

45 

44 

SO 

45 

46 

42 

42 

41 

37 

46 

41 

46 

39 

38 

41 

42 

42.6 

MIN 

2 

14 

16 

16 

31 

30 

31 

32 

35 

35 

36 

32 

23 

28 

27 

27 

22 

28 

21 

21 

28 

26 

30 

26 

25 

21 

21 

23 

25.3 

PAUL  1  E 

MAX 

15 

27 

39 

45 

45 

45 

45 

57 

53 

64 

66 

65 

45 

40 

43 

53 

40 

49 

36 

38 

40 

43 

50 

40 

45 

43 

31 

29 

44.0 

MIN 

-  3 

0 

22 

32 

35 

33 

33 

35 

29 

32 

36 

35 

2  3 

23 

23 

27 

19 

22 

24 

23 

26 

27 

28 

25 

26 

15 

17 

1  1 

24.2 

PAYETTE 

MAX 

23 

30 

31 

37 

42 

38 

46 

50 

46 

52 

55 

50 

46 

43 

48 

46 

41 

47 

43 

43 

42 

47 

44 

47 

44 

40 

41 

42 

43.0 

MIN 

10 

12 

9 

27 

33 

30 

35 

29 

35 

33 

38 

31 

24 

26 

28 

25 

24 

29 

22 

30 

30 

24 

29 

24 

30 

20 

25 

25 

26.3 

S—  tnlorence  not«»  following  Station  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5-Continued 


Day  of  month 

g 

otation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E 
< 

PIERCE  RS 

MAX 

24 

38 

40 

37 

40 

'  34 

34 

39 

35 

37 

39 

37 

43 

37 

48 

39 

36 

40 

39 

41 

41 

44 

43 

38 

33 

37 

36 

37 

38.1 

MIN 

6 

20 

12 

20 

31 

16 

31 

31 

30 

31 

32 

28 

9 

9 

18 

6 

15 

8 

3 

-  2 

3 

17 

-  7 

-  3 

-  3 

14.0 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

16 

34 

39 

42 

41 

43 

54 

■19 

56 

59 

51 

3  9 

39 

47 

52 

38 

45 

37 

33 

39 

41 

54 

46 

40 

40 

34 

28 

31 

41.7 

20 

23 

16 

15 

PORTBILL 

MAX 

14 

20 

40 

39 

44 

35 

28 

37 

48 

51 

45 

36 

32 

35 

34 

39 

37 

38 

37 

38 

43 

39 

36 

35 

37 

40 

35 

35 

36.7 

MIN 

-  5 

10 

17 

23 

26 

16 

19 

23 

34 

.  36 

35 

21 

14 

11 

18 

26 

16 

27 

30 

30 

26 

15 

14 

13 

29 

19 

14 

1  5 

20.4 

POTLATCH 

MAX 

21 

40 

40 

44 

37 

37 

44 

52 

52 

45 

52 

37 

40 

48 

40 

40 

45 

42 

39 

45 

45 

45 

46 

40 

35 

40 

35 

38 

41.6 

MIN 

6 

19 

34 

34 

30 

24 

32 

35 

40 

35 

35 

26 

20 

29 

31 

18 

20 

27 

25 

33 

22 

22 

25 

20 

25 

13 

10 

14 

25. 1 

PRESTON  SUG  PACT  2  SE 

MAX 

15 

.  22 

40 

44 

40 

42 

45 

46 

46 

52 

51 

48 

41 

41 

43 

45 

46 

46 

40 

38 

45 

49 

52 

39 

40 

40 

36 

34 

41.6 

MIN 

-19 

5 

19 

27 

34 

35 

34 

3  5 

25 

28 

34 

27 

20 

14 

15 

20 

19 

27 

20 

6 

16 

22 

30 

21 

22 

20 

17 

15 

21.0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

17 

22 

36 

37 

39 

32 

33 

41 

42 

50 

47 

36 

39 

44 

34 

33 

39 

35 

34 

39 

39 

45 

42 

36 

36 

40 

38 

37 

37.2 

MIN 

-  6 

7 

21 

21 

27 

21 

25 

31 

33 

36 

30 

12 

7 

8 

19 

23 

13 

28 

21 

28 

16 

18 

7 

7 

28 

14 

2 

7 

18.0 

RICHFIELD 

MAX 

8 

20 

38 

39 

37 

38 

39 

44 

41 

42 

47 

42 

38 

34 

37 

36 

34 

36 

30 

31 

35 

39 

40 

38 

37 

31 

28 

30 

35.3 

MIN 

21 

20 

7 

-  3 

RIGGINS  RS 

MAX 

26 

38 

36 

44 

52 

50 

49 

54 

52 

62 

62 

54 

47 

46 

59 

54 

52 

50 

47 

45 

45 

49 

49 

44 

37 

37 

41 

47^4 

MIN 

12 

22 

25 

33 

34 

34 

32 

38 

41 

44 

44 

39 

25 

35 

33 

29 

29 

32 

26 

36 

27 

25 

32 

31 

17 

19 

18 

30.1 

RIRIE 

MAX 

10 

29 

35 

35 

36 

38 

45 

4  5 

44 

40 

46 

37 

41 

35 

29 

37 

38 

49 

48 

34 

36 

35 

35 

29 

36.8 

MIN 

-14 

-  2 

25 

29 

32 

26 

33 

35 

33 

14 

18 

14 

12 

25 

7 

16 

22 

19 

29 

26 

25 

19 

20 

15 

20.2 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

14 

31 

32 

33 

34 

31 

37 

37 

42 

44 

46 

33 

37 

39 

45 

37 

39 

33 

32 

37 

34 

34 

42 

43 

32 

29 

33 

31 

35.4 

MIN 

-  2 

13 

28 

27 

28 

20 

27 

33 

33 

35 

32 

17 

9 

17 

24 

24 

14 

25 

23 

26 

21 

18 

20 

14 

25 

8 

10 

7 

20.6 

RUPERT 

MAX 

13 

25 

38 

43 

44 

45 

44 

56 

53 

60 

64 

54 

44 

38 

44 

53 

40 

49 

36 

38 

41 

41 

49 

42 

41 

42 

31 

30 

42.8 

MIN 

-  4 

11 

23 

30 

34 

32 

32 

34 

22 

32 

35 

33 

19 

20 

21 

22 

21 

25 

25 

26 

23 

24 

15 

16 

12 

23.1 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

8 

17 

37 

39 

36 

33 

40 

43 

42 

49 

47 

42 

31 

35 

40 

34 

35 

32 

32 

35 

39 

47 

43 

34 

36 

33 

34 

28 

35.8 

12 

22 

27 

20 

25 

v»9 

21 

24 

22 

1  9 

_  i 

_  2 

2 

5 

0 

13 

5 

14 

17 

23 

22 

23 

2 

18 

14 

SAINT  MARIES 

MAX 

24 

43 

43 

41 

40 

37 

46 

46 

53 

44 

50 

38 

42 

50 

44 

39 

45 

43 

42 

46 

43 

46 

44 

43 

37 

40 

39 

39 

42.4 

MIN 

4 

20 

36 

32 

29 

23 

31 

35 

36 

35 

37 

26 

18 

22 

28 

27 

23 

31 

27 

31 

26 

24 

19 

21 

27 

17 

11 

15 

25.4 

SALMON 

MAX 

2 

20 

35 

40 

41 

29 

41 

47 

39 

55 

50 

47 

35 

35 

43 

40 

37 

36 

40 

39 

43 

41 

40 

42 

44 

39 

38.5 

MIN 

-19 

3 

10 

15 

7 

-  3 

23 

25 

26 

29 

36 

23 

12 

10 

20 

19 

11 

20 

29 

25 

25 

18 

12 

22 

27 

*o 

17.0 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

15 

32 

38 

38 

43 

32 

34 

41 

43 

49 

47 

39 

35 

36 

35 

34 

38 

42 

35 

38 

38 

38 

40 

35 

38 

43 

37 

38 

37.5 

MIN 

-  2 

12 

31 

34 

31 

21 

25 

32 

31 

41 

36- 

18 

14 

16 

21 

30 

19 

30 

27 

31 

24 

26 

23 

13 

27 

18 

10 

14 

23.3 

SHOSHONE 

MAX 

12 

22 

42 

42 

43 

42 

40 

51 

44 

47 

50 

43 

38 

38 

44 

38 

38 

37 

36 

34 

40 

46 

42 

40 

38 

33 

32 

36 

38.9 

MIN 

-11 

8 

21 

27 

34 

25 

34 

32 

25 

33 

30 

32 

19 

18 

28 

19 

21 

28 

20 

31 

27 

21 

8 

22 

2 

22.  0 

SPENCER  RS 

MAX 

1 

13 

28 

33 

35 

29 

36 

38 

37 

47 

42 

36 

30 

30 

38 

31 

30 

31 

31 

32 

37 

32 

46 

33 

31 

28 

30 

26 

31.8 

21 

5 

4 

4 

8 

SPRINGFIELD 

MAX 

11 

23 

38 

37 

38 

38 

47 

48 

52 

54 

52 

41 

39 

40 

49 

39 

46 

37 

34 

40 

40 

49 

47 

38 

39 

34 

31 

30 

39^7 

MIN 

-15 

4 

20 

22 

33 

30 

34 

33 

28 

30 

33 

28 

18 

16 

19 

21 

14 

27 

14 

19 

25 

25 

26 

24 

23 

10 

21 

13 

21.3 

STIBNITE 

MAX 

23 

29 

28 

35 

40 

36 

41 

40 

40 

51 

43 

39 

42 

51 

47 

32 

38 

30 

34 

32 

34 

38 

35 

30 

32 

30 

25 

25 

35.7 

MIN 

-  3 

21 

19 

23 

12 

20 

29 

28 

26 

28 

22 

1 

2 

10 

15 

1 

10 

-  2 

-  2 

13 

4 

5 

14 

18 

-  7 

-  6 

-  6 

-  2 

10.5 

SUGAR 

MAX 

7 

15 

38 

35 

40 

42 

42 

44 

43 

41 

34 

30 

33 

33 

34 

32 

37 

46 

41 

34 

35 

33 

33 

27 

34.5 

MIN 

-27 

-  7 

28 

18 

27 

32 

22 

24 

32 

22 

6 

0 

3 

1 

3 

12 

14 

15 

21 

24 

25 

12 

19 

15 

14.2 

SUN  VALLEY 

MAX 

11 

23 

35 

40 

39 

38 

43 

45 

49 

46 

46 

43 

38 

41 

41 

37 

40 

36 

30 

34 

36 

45 

44 

35 

31 

29 

27 

24 

36.6 

MIN 

-33 

-13 

12 

17 

24 

1 

24 

18 

14 

21 

28 

7 

-  6 

-  9 

13 

-  9 

5 

-  1 

0 

14 

8 

10 

-11 

7 

-12 

4.3 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

25 

34 

47 

43 

54 

52 

59 

61 

56 

64 

65 

5  4 

48 

48 

54 

51 

52 

49 

47 

43 

41 

49 

49 

51 

48 

40 

40 

45 

48.9 

33 

28 

25 

24 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

2 

16 

45 

37 

43 

35 

35 

37 

41 

50 

52 

39 

30 

34 

40 

34 

38 

34 

30 

34 

32 

43 

38 

32 

31 

27 

27 

25 

34!3 

MIN 

-35 

-  S 

5 

10 

29 

8 

25 

20 

30 

34 

35 

25 

5 

1 

4 

12 

3 

25 

5 

7 

16 

14 

22 

21 

15 

11 

15 

9 

13.1 

THREE  CREEK 

MAX 

40 

36 

40 

36 

40 

38 

37 

35 

26 

25 

32 

- 

MIN 

22 

-  1 

10 

19 

14 

15 

5 

20 

5 

-  3 

3 

- 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

19 

31 

44 

47 

46 

48 

57 

53 

59 

69 

61 

53 

41 

46 

52 

47 

50 

45 

40 

44 

43 

48 

46 

40 

42 

32 

30 

37 

45.4 

MIN 

-  2 

13 

28 

32 

35 

35 

37 

35 

30 

33 

37 

35 

23 

22 

24 

25 

20 

29 

22 

22 

28 

21 

31 

27 

29 

20 

20 

18 

26.0 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

16 

21 

40 

45 

48 

48 

50 

60 

55 

40 

41 

55 

47 

40 

45 

54 

42 

50 

38 

41 

45 

40 

50 

39 

42 

41 

29 

31 

42.6 

MIN 

-  5 

-  3 

13 

28 

32 

31 

33 

32 

26 

32 

33 

31 

20 

18 

18 

21 

15 

16 

17 

16 

21 

21 

15 

23 

22 

15 

15 

13 

20.3 

WALLACE 

MAX 

22 

38 

40 

42 

35 

35 

36 

39 

47 

50 

44 

3  4 

37 

45 

47 

35 

42 

38 

38 

42 

40 

40 

43 

38 

33 

37 

35 

34 

38.8 

32 

26 

24 

19 

23 

12 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

16 

28 

37 

37 

41 

35 

35 

37 

43 

51 

49 

37 

34 

39 

46 

49 

34 

45 

38 

38 

41 

40 

40 

45 

38 

30 

37 

36 

38.4 

HIN 

-11 

2 

27 

30 

32 

13 

15 

32 

33 

37 

34 

24 

13 

13 

18 

25 

16 

21 

27 

28 

21 

18 

17 

16 

18 

6 

4 

6 

19.1 

WEISER 

MAX 

22 

32 

32 

40 

42 

38 

43 

50 

45 

49 

52 

48 

48 

53 

49 

44 

48 

44 

42 

50 

52 

50 

48 

38 

45 

45 

45 

44.2 

MIN 

9 

16 

7 

26 

32 

29 

34 

28 

30 

32 

33 

22 

22 

25 

22 

23 

26 

21 

28 

31 

23 

28 

23 

30 

22 

25 

30 

25.1 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

22 

40 

37 

42 

39 

36 

45 

47 

51 

55 

52 

3  4 

40 

46 

49 

37 

42 

40 

34 

38 

38 

37 

38 

40 

34 

33 

31 

34 

39.7 

MIN 

-  8 

15 

17 

25 

27 

9 

28 

29 

34 

42 

34 

24 

11 

15 

29 

15 

12 

23 

14 

22 

21 

13 

12 

11 

21 

1 

0 

1 

17.8 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
FEBRUARY  1951 


Day  of  month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
2 

1.2 
3 

0.6 
1 

T 

0.4 

0.2 

T 

0.5 

1.3 
] 

1  .0 
T 

1.8 

2 

2 

ANDERSON  DAM  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

4.0 
15 

1.0 
15 

4.5 
17 

0.5 
16 

T 
16 

15 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

4.0 

9 

7 

0.2 
7 

2.0 
8 

7 

0.2 
6 

6 

1.2 
7 

7 

T 

7 

T 

6 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

1.8 
15 

1.3 
16 

3.8 
19 

17 

15 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

'  7 

6 

2.3 
8 

8 

8 

3.0 
11 

1( 

9 

8 

8 

0.9 
9 

9 

8 

8 

ASHTON   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

3.5 
18 

2.0 
20 

2.1 
22 

2.0 
23 

21 

3.5 
24 

21 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

1.0 
19 

19 

19 

18 

18 

17 

6.0 
23 

21 

19 

:i.(> 

22 

2.0 
23 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

51 

10.0 
60 

12.0 
70 

6.0 
73 

10.0 
76 

T 
64 

53 

51 

50 

48 

T 
47 

45 

44 

42 

41 

40 

39 

3.0 
40 

39 

39 

38 

38 

2.0 
38 

37 

0.5 
37 

37 

36 

36 

AVERY  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

10 

6.0 
16 

12 

0.5 
12 

12 

12 

10 

9 

9 

9 

0.5 
9 

9 

9 

9 

8 

0.5 
9 

9 

1.0 
9 

0.5 
8 

8 

8 

7 

6 

6 

3.1 
8 

6 

6 

6 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 

3 

2 

T 

1.0 

1.0 

2.0 
1 

T 

3.0 

2 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
T 

T 
T 

0 . '.' 

T 
T 

1.5 
T 

0.1 

T 

T 

T 

".8 
T 

T 

T 
T 

T 

BONKERS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

14 

14 

13 

12 

12 

13 

17 

14 

10 

6 

4 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

1  ''3 

3 

3 

3 

8URLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

I 

T 

1.0 
T 

T 

T 

1.5 

T 
T 

0.3 
T 

0.9 
T 

0.3 
1 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

5.0 
15 

1.0 
16 

2.0 
15 

1.0 
16 

T 
14 

T 

12 

11 

10 

9 

T 

9 

T 

8 

8 

8 

7 

T 

7 

T 

fi 

3.0 
9 

8 

T 

8 

5.0 
12 

11 

T 
10 

T 

10 

3.0 
12 

12 

12 

T 
11 

CENTERVILLE  ARBAUCH  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

7.0 
35 

2.3 
37 

4.5 
39 

2.0 
37 

T 

36 

33 

30 

30 

28 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

4.0 
30 

29 

1.0 
30 

1  .  5 

30 

29 

1.0 
29 

28 

3.5 
31 

31 

T 

30 

T 
30 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
1 

3.8 
6 

T 

5 

0.8 
4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

3 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

1.4 
1 

T 

1 

0.2 
T 

T 

0.4 

T 
T 

T 
T 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

7.5 
7 

6 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
4 

3.0 
7 

7 

5 

5 

0.7 
7 

3 

2 

T 

T 

0.8 
1 

0.2 
T 

2.1 

2 

2 

1 

1 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
41 

8.0 
48 

2.5 
49 

4.0 
52 

3.0 
51 

T 
50 

2.0 
49 

47 

45 

44 

T 
42 

T 
42 

42 

42 

42 

T 
42 

42 

2.0 
44 

T 
44 

1.0 
44 

2.0 
45 

T 
45 

T 
44 

T 
44 

3.0 
47 

T 
47 

T 
46 

T 
46 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2.0 
6 

1.2 
7 

0.6 
7 

T 

6 

6 

1.0 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

T 

3 

2 

T 

3 

3 

0.8 

2 

0.6 
3 

2 

T 

2 

2.9 
6 

T 

5 

T 

5 

0.7 
6 

T 

6 

EMMETT  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

FENN  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

5.0 
5 

3 

2 

2 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

7.0 
36 

4.0 
37 

1.5 
37 

2.0 
37 

0.5 
37 

1.5 
37 

4.5 
39 

7.5 
37 

32 

0.5 
32 

1.0 
32 

31 

31 

30 

T 

30 

30 

1.0 
31 

31 

31 

1.3 
32 

T 

32 

31 

31 

T 
31 

T 
31 

1.5 
31 

T 
31 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

5.0 
15 

2.0 
15 

3.0 
16 

14 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

1.0 
9 

9 

1.0 
9 

3.0 
12 

11 

11 

10 

0.5 
10 

9 

9 

9 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

0.3 

3 

T 

3 

1.0 
4 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.8 

1.2 
1 

T 
T 

0.3 

1.6 
T 

T 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
T 

T 
T 

1.0 

2.0 
2 

5.0 
5 

0.5 
6 

T 

3 

T 

2 

1 

6.0 
6 

5 

5 

4 

GRAY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

22 

2.0 
24 

2.0 
24 

3.0 
28 

3.0 
30 

30 

29 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

T 
28 

28 

28 

28 

28 

27 

26 

T 
26 

26 

T 

26 

26 

26 

BAILEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

7.0 
27 

0.1 
28 

2.0 
28 

1.0 
27 

26 

1.0 

25 

25 

23 

20 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

1.0 
19 

19 

1.0 
19 

1.0 

20 

19 

0.5 
19 

0.5 
19 

0.1 
19 

19 

1.0 
20 

20 

HA  HER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

0.5 
4 

2 

1 

T 

1 

1.0 

1.5 
2 

1.0 
2 

T 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

2.0 

4.0 

- 

- 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

3.0 

3.0 

5.5 

4.0 

2.5 

4.0 

2.5 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
31 

3.5 
34 

3.0 
37 

10.0 
40 

T 

36 

35 

33 

T 
32 

T 
31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

28 

26 

26 

2.2 
28 

3.0 

31 

30 

T 
29 

28 

4.0 

33 

33 

T 
32 

T 
31 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2.1 
3 

0.4 
4 

0.3 

3 

0.1 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.1 
T 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

1  .4 
T 

1.2 
1 

1.4 
T 

0.4 
T 

1.8 
2 

T 

2 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2.0 

6 

1.0 

3.0 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

8.0 
41 

2.0 
40 

2.0 
42 

T 

4.5 
45 

6.0 
47 

T 
44 

T 
40 

2.0 
42 

0.5 
41 

41 

0.5 
41 

6.5 
46 

8.5 
52 

3.0 
54 

3.0 
54 

2.0 
55 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

0.1 

0.4 
T 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

24 

6.3 
30 

3.4 
31 

2.8 
33 

1.3 
31 

30 

28 

26 

25 

24 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

4.5 
26 

25 

1.6 
26 

0.8 
26 

25 

T 
24 

T 
24 

1.6 
25 

25 

T 
24 

T 
24 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

5 

0.4 

5 

0.1 

5 

5 

0.1 
5 

4 

T 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0.9 
2 

1 

0.2 
1 

0.4 
1 

1 

1.3 
2 

0.3 
2 

1 

0.2 
1 

".3 
1 

1 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

11 

2.3 
11 

1.6 
13 

2.6 
15 

13 

9 

6 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.9 
7 

7 

7 

6 

5 

0.8 
5 

T 

5 

T 

j 

4.0 

5 

9 

9 

MAY  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

a 

1.1 
3 

1.8 

5 

0.4 
4 

0.2 
3 

3 

1.2 
3 

2 

1 

T 

0.5 
T 

T 
T 

T 

T 

0.8 

T 

T 

0.2 

See  reference  notes  following  Station  1 
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Table  7-Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
FEBRUARY  1951 


Day  of  month 


ota  li  on 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MC  CALL 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

7.0 
36 

4.0 

38 

2.0 
40 

40 

38 

36 

32 

30 

30 

30 

2.0 
31 

4.0 
34 

3.0 
36 

2.0 
37 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

5.5 
15 

T 

13 

6.0 
14 

12 

10 

8 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

0.5 
3 

3 

1.0 
4 

4 

T 

4 

3.0 

5 

4 

4 

3 

4.5 
5 

5 

2 

2 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
71 

7.0 
78 

1.6 
80 

1.6 
81 

0.1 
82 

0.2 
82 

3.6 
83 

2.6 
85 

2.2 
85 

0.6 
84 

4.6 
88 

88 

88 

87 

0.2 
87 

0.5 
88 

0.2 
88 

0.9 
89 

0.9 
90 

0.4 
91 

0.2 
91 

91 

91 

0.5 
91 

2.3 
93 

93 

93 

0.1 
91 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

2 

2.0 
4 

1.5 
5 

3 

2.0 
2 

T 
T 

T 

T 

1.5 

T 

0.8 

5.0 
5 

« 

4 

4 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

1.0 

0.5 

1.0 
T 

1.5 

2.0 
2 

] 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

2.0 
36 

4.0 
40 

T 
40 

4.0 
44 

42 

38 

T 

37 

T 

36 

35 

T 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

0.5 
34 

34 

34 

34 

34 

34 

1.0 

35 

T 

35 

T 
35 

T 
35 

T 

35 

OLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

5.0 
14 

3.0 
14 

10 

10 

10 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

0.5 
2 

2 

2 

2.0 
3 

2 

2 

2 

2.0 
3 

1 

1 

T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.3 

2 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
T 

T 

0.8 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

12.0 
42 

5.0 
43 

1.0 
40 

0.5 
40 

0.2 
40 

39 

37 

36 

34 

32 

30 

30 

30 

29 

0.5 
30 

30 

4.0 
32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

10.0 
39 

35 

34 

34 

PINE  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

8.0 
39 

4.0 
41 

8.0 
47 

3.0 
44 

42 

41 

35 

34 

33 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

4.0 
33 

33 

0.5 

33 

1.0 
33 

33 

1.0 
32 

T 
31 

31 

31 

T 
31 

31 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

0.5 
T 

T 

2.2 
1 

T 

2 

1 

T 
T 

T 

1.7 
T 

0,3 
1 

1.8 
T 

0.3 
2 

1.6 
4 

T 

g 

POR THILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5.0 
8 

5 

T 

5 

5 

5 

7.0 
12 

9 

6 

4 

1 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

1.0 
1 

T 

2.0 
1 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

6.0 
4 

1 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

1.5 
1 

T 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
19 

6.2 
25 

0.2 
25 

23 

23 

23 

2.3 
24 

24 

21 

18 

14 

14 

14 

14 

1.2 

15 

15 

15 

0.1 
15 

0.6 
16 

0.8 
17 

17 

17 

17 

0.1 
17 

0.5 
17 

17 

17 

RIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
59 

2.3 
61 

11.8 
72 

12.5 
80 

77 

76 

69 

67 

61 

56 

T 
56 

56 

55 

54 

52 

52 

T 

53 

T 

53 

5.4 
58 

5.9 
64 

T 
64 

64 

4.6 
68 

5.1 
73 

T 
74 

74 

74 

73 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

4 

7 

7 

10 

g 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

SAND POINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
11 

* 

16 

12 

• 

12 

6.5 
11 

10 

0.5 
10 

10 

9 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

1.0 
4 

3 

3 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
16 

T 
16 

T 
16 

T 
16 

14 

14 

14 

14 

T 
14 

14 

1.0 
15 

T 

1.0 

3.0 

2.0 

5.0 
20 

2.0 
21 

21 

4.0 
23 

2.0 
24 

STIBNITE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

37 

6.0 
42 

9.2 
48 

1.7 
47 

3.6 
50 

45 

5.0 
50 

0.5 
42 

0.3 
42 

40 

38 

2.0 
39 

38 

37 

36 

2.0 
38 

37 

1.8 
39 

T 

39 

38 

2.7 
41 

T 
40 

39 

T 
39 

1.3 
40 

0.7 
41 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

7.0 
34 

7.0 
38 

2.0 

1.0 

5.0 

T 

T 

1.0 

29 

3.0 

2.0 
29 

T 
29 

T 
29 

29 

T 
29 

T 
28 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.0 

1.0 

5.0 
3 

2 

2 

2 

2 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
T 

0.5 

0.5 
T 

2.0 
1 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
11 

5.0 
14 

T 
12 

T 
11 

T 
11 

10 

10 

9 

8 

7 

T 

4 

4 

4 

3 

T 

3 

0.5 
3 

T 

3 

3 

T 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

3.0 

o 

3 

2 

T 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Station 


ABERDEEN  EXP  STATION 

ALBION 

ALPHA   I  HE 

AUKS  I CAN  FALLS  1  WW 

ANDERSON  DAW  1  Si 

ARCO 

ARROW ROCK  DAW 

AS STOW  1  3 

ATLANTA  1  I 

AVERY  RANGER  STATION 

BANCROFT 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BIG  CREEK 
8 LACK FOOT 

BLACK FOOT  DAM 
BLISS 

BOOTS  BASIN 
BOISE  WB  AP 
BONNER 5  FERRY 

BRIDGE 

IDA 

BUNGAIOt  RANGER  STATION 

BURKE  2  KME 

BURLIY 

BURLEY  1  WW  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  WW 

CASCADE  RANGER  STATION 
CBNTERVILLE  ARB A UGH  RCH 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  I  ENE 


ON 


CLARK  I  *  RANGER  STAT 
CLEWENTSVI LLE  4  SE 
COEUR  0  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL  2  WRE 
CRAIGMONT 
CROUCH  2  NWW 

DIADVOOD  DAM 
DSADWOOD  SUMMIT 
DECEPTION  CREEK 
DEIR  FLAT  DAM 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  CAA  AP 
KDEN  HUNT  PROJECT 
EMMETT  2  E 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

FENW  RANGER  STATION 
FORNEY  BLACKBIRD  MINE 
FORT  HALL  INDIAN  AGENC 
GARDEN  VALLEY  RS 
GILMORE  SUMMIT  RANCH 

CLERKS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  POWER  HOUSE 
GRAWD  VIEW 
GRANGE VI LLE 

GRAY 
GROUSE 
HA  I LEY 
RAWER  4  WW 
HAZE  LTD  N 

BILL  CITY 
BOLL ISTER 
■0*1 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  13  SW 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDA  VADA 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAJf 
JEROME 


LANDMARK  RANGER  STATION 


Obser- 

a 

vation 

Relnr 

6 

■ 

1 

0 

time 

Observer 

County 

t 

"Tj 

a 

to 

a 

S3 

& 
c 

! 

9 

mp 

s 

tables 

3 

E2 

e2 

non> 



B I NGHAM 

12 

42  56 

112  50 

~ 4400 

3P 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

S  6 

7 

BA 

BA 

5  IDAHO  COL  EDUCATION 

2  3 

o  i  ■*** 

VALLEY 

8 

44  24 

113  59 

4780 

7P 

7P 

GLENN  STRAW N 

2  3 

5 

0227 

l? 

42  40 

112  52 

4316 

6A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

02H2 

ELMORE 

2 

43  20 

115  30 

3887 

sp 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

0375 

BUTTE 

e 

43  38 

U3  19 

3320 

6P 

8P 

JAMES  W  MARTIN 

2  8 

S 

7 

ELMORE 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

5  6 

7 

0470 

FREMONT 

12 

44  03 

111  27 

3100 

^P 

GUST  STEINMAN 

2  a 

041  i 

ELMORE 

2 

43  48 

113  07 

6000 

5P 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  a 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  13 

US  48 

2500 

9P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  a 

5 

7 

0M3 

BANNOCK 

12 

42  43 

111  54 

5283 

■ID 

KENNETH  E  CRUMP 

a 

4 

KOOTENAT 

4P 

U  S  NAVY 

5 

0789 

BONNER 

9 

48  21 

116  30 

2640 

MID 

V  S  FOREST  SERVICE 

a 

4 

0033 

VALLEY 

1 1 

43  OB 

US  20 

5737 

SP 

MARY  A  WEYMOUTH 

a  a 

4  5 

7 

0915 

BINGHAM 

43  11 

112  21 

4503 

6P 

8P 

EARL  RODGERS 

2  a 

5 

7 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

5P 

SP 

FORT  HALL  IR  PRO J 

2  3 

4  5  6 

GOODING 

SP 

SP 

NORTH  S I DE  CANAL  CO 

5 

BOISE 

2 

43  46 

116  06 

6200 

F  H  KUHN 

3 

4 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2844 

HID 

Mill 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5 

7 

107-* 

BOUNDARY 

a 

48  42 

116  18 

1842 

IIP 

IIP 

GOLDIE  L  NEUHAYER 

2  a 

4  S 

7 

1156 

CASSIA 

12 

42  08 

113  21 

4700 

HID 

MARLIN  H  BOOTH 

a 

4 

1217 

TWIN  FALLS 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

5 

1244  CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

il' 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  a 

S 

1272  SHOSHONE 

5 

47  32 

115  48 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  a 

128B 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

9A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  a 

5 

129H 

CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

4200 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  a 

s 

noi 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  5 

7 

11H0 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

3S 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3 

5 

7 

i  «oa 

WASHINGTON 

12 

1  !  U 

116  41 

2631 

BA 

J  I   LOR TON 

2  3 

5 

1514 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

4860 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

1524 

9 

44  31 

116  03 

4740 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

4 

1636 

BOISE 

4P 

MABEL  H  ARBAUGH 

i 

1663 

COSTER 

1 1 

44  30 

114  14 

5171 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

1671 

CUSTER 

6 

44  02 

113  48 

6500 

SP 

SP 

GEORGE  A  MILLER 

2  a 

S 

1610 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2123 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  a 

4  5 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

4  .. 

TETON 

HID 

TETONIA  EXP  STATION 

4 

19S1 

KOOTENAY 

5 

47  46 

116  49 

2273 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  S 

7 

KOOTENAY 

5 

47  41 

116  45 

2160 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  a 

5 

7 

CARIBOU 

IS 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  a 

5 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

6P 

MRS  H  D  KLAPPR1CH 

2  '! 

5 

7 

2159 

IDAHO 

HID 

4 

21K7 

12 

44  43 

116  25 

3150 

7P 

JOHN  W  HOOVER 

2  3 

4  5 

1246 

LEWIS 

3 

46  14 

116  28 

2950 

MID 

LEWIS  I  PHILLIPS 

3 

4 

2279 

BOISE 

44  08 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

3 

2385 

5375 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

4  5 

T 

239S 

VALLEY 

44  32 

115  34 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

242? 

KOOTENAY 

3000 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

4 

2444 

CANYON 

2510 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

2676 

TETON 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3 

5 

2707  CLARK 

112  14 

5462 

SP 

:>p 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

2717 

CLARK 

44  10 

VI). 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2823 

JEROME 

12 

42  41 

114  15 

3958 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

2  942 

2 

43  SO 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3 

J10H 

CAMAS 

12 

43  21 

114  46 

5065 

hi' 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

314T 

IDAHO 

3 

46  06 

1600 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

3289 

114  21 

6P 

6P 

CALERA  MINING  CO 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

3448 

BOISE 

44  04 

115  55 

3147 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

|3576 

CUSTER 

l  l 

113  31 

6600 

VAR 

STAN  L  SWANGER 

8 

3831 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

5 

7 

GOODING 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADU 

3732  CARIBOU 

12 

42  35 

111  44 

5400 

S3 

38 

H  A  WESTENFELDER 

2  3 

5 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  08 

2600 

4P 

CLARA  H  JENKINS 

2  3 

5 

3771 

IDAHO 

45  56 

116  08 

3409 

HID 

MID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3 

4  5 

7 

iH2', 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

5 

7 

3SR2 

CUSTER 

43  42 

5P 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

5 

in? 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5347 

SP 

V  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

5P 

SP 

U  S  F  ft  W  SERVICE 

2  3 

5 

7 

1140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

5 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

7P 

HA 

CARROLL  DAMUEN 

2  3 

5 

7 

429  S 

TWIN  FALLS 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

5 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3940 

SP 

5P 

R  JOHN  MEL LOR 

2  3 

S 

7 

4450 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

5000 

8P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

4  4:.7 

BONNEVILLE 

13 

43  31 

MHi 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  5 

7 

417S 

OWYHEE 

115  09 

6000 

CHRIS  C ALLEN 

S 

4388 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  a 

5 

7 

'4598 

FREMONT 

12 

44  25 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

4*70 

JEROME 

12 

5P 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

5 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

L190 

7A 

7A  HR5  HART  E  LUNDERS 

3 

4  urn 

SHOSHONE 

116  08 

9A 

9A 

IRVING  H  LAS  KEY 

5 

SOU 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2  3 

5 

5036 

2 

43  31 

116  24 

268  5 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

5 

5110 

VALLEY 

1  i 

44  40 

115  32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

LEMHI 

!  1 

44  41 

113  22 

6100 

HID 

RODNEY  H  TOBIAS 

3 

4 

;:-io 

WEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

a 

5236 

NEZ  PERCE 

a 

46  25 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3 

5 

5241 

NEZ  PERCE 

a 

46  23 

117  02 

1413 

HID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5 

7 

527  5 

BEAR  LAKE 

i 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

6P 

UTAH  P  8  L  COMPANY 

2  3 

5  6 

LEWI  S  TO* 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 
LIFTOW  PUMPIWG  STATION 

I      1  BIAS,      2  BOISE,      3  CLEARWATER ,      4  COEUR  D 'ALENE ,      5  KOOTENAY ,     6  LOST,     7  PALOUSE ,      8  PAYETTE,      9  PEND  ORE  I LLE ,      10  ST.    JOE,      11  SALMON ,      12  SNAKE . 


Station 

b 
z 

N 

■3 

County 

5 

I 
Q 

0 

£1 

J3 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

LOLO  PASS 

S3  5* 

IDAHO 

a 

46  38 

VAX 

U  S  FOREST  SERVICE 

SP 

JAHX3  D  CHAPMAN 

MAC KAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

9 

43  55 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

7 

HA  LAD 

-.',44 

ONEIDA 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROW THE R 

2 

a 

4  3 

MA LAD  CAA  AP 

9559 

ONEIDA 

i 

42  10 

112  19 

4480 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

a 

4  5 

7 

MAY  RANGER  STATION 

S68S 

LEHHI 

1 1 

44  36 

8P 

U  S  FOREST  SERVICE 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UCCAMMON 

S716 

BANNOCK 

12 

42  39 

5P 

R  FRED  LINDENSCHMin 

MERIDIAN   1  SSW 

5841 

ADA 

43  36 

116  24 

2607 

5P 

SP 

1,  A  ROSS 

2 

a 

5 

MESA 

3638 

ADAMS 

12 

44  37 

116  28 

3244 

BP 

8P  MESA  CO 

2 

a 

5 

7 

MINIDOKA  DAM 

VIHO 

MINIDOKA 

12 

42  40 

* 

SP  V  3  BUR  RECLAMATION 

2 

HOKTPXLXD.  RANGER  STA 

BEAR  LAKE 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

hhHV 

IDAHO 

a 

46  08 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

7 

46  44 

117  00 

2628 

SP 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2 

a 

5  6 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

6174 

ELMORE 

i? 

43  OB 

115  43 

3150 

6P 

6P  DURIIAH  NICHOLS 

2 

a 

4  S 

Ml) L LAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

9293 

SP 

C  V  NELSON 

NAHPA  2  WW 

oJOu 

CANYON 

-' 

43  37 

AMALGAMATED  SUGAR 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

~IHH 

ADAMS 

44  58 

116  17 

3860 

SP 

11 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3 

5 

NEZ PERCE 

6421 

LEWIS 

3 

46  14 

116  14 

3082 

SP 

SP 

WAYNE  S  SHAEFFER 

% 

:.! 

5 

7 

NEZPERCE  PASS 

8430 

LEMHI 

11 

45  43 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

6P  HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  4  NNE 

6553 

CUSTER 

11 

44  03 

SP 

HARJORIE  L  SHAW 

6586 

GEK 

9 

44  10 

116  17 

3075 

11 

DAISY  V  NEWELL 

2 

s 

4  S 

7 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

i 

5 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

S 

U  S  BUR  RECLAMATION 

i 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  1  E 

6877 

MINIDOKA 

12 

42  37 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

• 

116  56 

2159 

6P 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2 

:. 

5 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3175 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3 

4  5 

7 

PINE  2  SSW 

7  07  9 

ELMORE 

2 

43  28 

5P 

GENEVA  B  SCHRAFT 

PLUMUER  3  WSW 

BENEWAH 

HID 

U  S  INDIAN  SERVICE 

POCATELLO  WB  AP 

7211 

BANNOCK 

12 

42  55 

■ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116  30 

1800 

SP 

SP 

R  E  DENHAM 

:: 

a 

4  5 

7 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  55 

116  53 

2550 

7P 

7P  | POTLATCH  FOREST  INC 

2 

a 

5 

PRESTON  2  SE  SUG  FAC 

ra  sa 

FRANKLIN 

1 

42  05 

4P 

C  M  CRAB TREE 

116  50 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

t".3nn 

VAR 

ROY  POTTER 

S 

RICHFIELD 

r673 

LINCOLN 

1 2 

43  04 

114  09 

4306 

SP 

S 

LESLIE  F  BUSBY 

3 

5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

45  25 

116  19 

1685 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

a 

5* 

7 

RIRIE 

7721 

JEFFERSON 

12 

43  38 

CALVIN  E  LARSON 

ROLAND  WEST  PORTAL 

S  HOS  HO  NE 

10 

47  21 

J  L  RANDOLPH 

RUPERT 

7966 

MINIDOKA 

12 

42  37 

z 

MINIDOKA   IR  PROJ 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

4968 

7P 

7P  E  H  JERGENSON 

2 

:i 

S 

SAINT  MARIES 

10 

47  19 

116  33 

2155 

BP 

SPIU  S  FOREST  SERVICE 

2 

a 

5 

SALMON 

LEMHI 

11 

45  11 

HID 

U  S  WB  AIRWAY  OBS 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

9 

48  17 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There 
will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index, but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be 
included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches, and  wind  movement  in  miles.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  other- 
wise shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January,  1949. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the 
Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5, is  indicated  by  no  entry.  When  hourly 
precipitation  is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6        Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of 
new  snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R        Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

S        Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  June, 
July  and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks,  postal  notes  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence 
regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docments ,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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E.  H.  Jones,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


For  the  State  as  a  whole  this  was  the 
coolest  March  in  nearly  30  years.  At  every 
station  the  average  temperature  was  below 
the  March  mean,  with  departures  of  more  than 
5°  at  many  points  in  the  Northern  and  South- 
western Divisions.  Precipitation  was  much 
lighter  than  a  year  previous  yet  averaged 
nearly  83%  of  the  weighted  mean,  with  a  fair 
percentage  of  stations  reporting  precipitation 
totals  in  excess  of  the  March  mean.  Snowfall, 
averaged  for  the  State,  was  nearly  double  the 
53-year  mean  and  exceeded  all  records  for 
March  since  1917. 

From  the  2d  to  the  9th  precipitation  oc- 
curred daily  over  much  of  the  State,  and  in 
the  Panhandle  Area  daily  precipitation  con- 
tinued through  the  15th  or  16th.  Near  bliz- 
zard conditions  were  common  in  the  southeast 
portion  during  the  first  few  days.  The  15th 
was  a  day  of  widespread  rains  throughout  the 
State  and  one  of  few  days  in  the  first  half 
of  the  month  with  temperatures  above  normal . 
After  the  16th,  for  a  period  of  nearly  two 
weeks,  precipitation  was  infrequent.  But 
near  the  close  of  the  month  a  storm  front  of 
the  cold  type  moved  across  the  State,  accom- 
panied by  general  precipitation. 

Temperatures  were  subnormal  for  much  of 
the  first  three  weeks.  In  the  first  week 
this  could  be  accounted  for  by  marked  defi- 
ciencies in  sunshine  and  a  circulation  pattern 
which  brought  air  from  higher  latitudes  of 
the  North  Pacific.  During  this  period  the 
principal  storm  track  lay  along,  or  to  the 
north  of,  the  50th  parallel  of  latitude  while 
the  Pacific  Anticyclone  was  unusually  exten- 
sive and  far  to  the  northwest  of  its  normal 
position  for  the  season.  In  the  second  week 
an  outbreak  of  continental  polar  air,  out  of 
Canada  by  way  of  northern  Idaho  and  western 
Montana,  brought  a  marked  depression  of  tem- 
peratures to  all  sections  of  the  State.  A 
majority  of  Idaho  stations,  particularly  south 


of  the  Salmon  River,  recorded  the  month's 
lowest  readings  on  the  10th  or  11th.  At  the 
more  elevated  stations,  where  the  snow  cover 
was  still  of  some  depth,  the  readings  were 
well  below  zero,  and  even  at  lower-elevation 
stations  most  temperatures  were  between  10° 
and  20°.  Mild  spells  were  infrequent  and 
short-lived,  but  decidedly  in  contrast  to 
the  deficiencies  of  10°  to  20°  during  the 
colder  spells  of  the  first  half  of  the  month. 

Agriculture  was  adversely  affected  by  the 
weather  during  March.  Cold,  wet  weather 
delayed  plowing,  slowed  the  growth  of  fall 
sown  grains  (which  also  suffered  some  damage 
from  alternate  freezing  and  thawing)  and 
delayed  shearing  of  sheep.  Lambing,  and  the 
general  condition  of  livestock,  suffered 
little;  but  pastures  and  ranges  were  slow  in 
starting  spring  growth.  In  general,  the 
agricultural  season  was  several  days  late 
and  by  the  close  of  the  month  reports  from 
orchard  areas  indicated  only  swelling  buds 
with  no  opened  blossoms.  At  the  month's 
end  mountain  snow  depths  and  water  content 
were  somewhat  above  those  at  the  close  of 
February,  particularly  in  the  central  portion 
of  the  State.  On  nearly  all  projects  pros- 
pects for  irrigation  water  supplies  were  very 
good . 

Storm  damage  was  rather  light,  being  con- 
fined to  the  effects  of  blowing  and  drifting 
snow  throughout  the  State  on  the  4th  and  5th, 
some  property  damage  and  bodily  injuries  due 
to  high  winds  in  Nezperce  and  Clearwater 
Counties  on  the  15th,  and  the  disruption  of 
telephone  and  electric  services  due  to  high 
winds  and  wet  snow  in  southwestern  counties 
on  the  29th.  At  Boise  a  new  extreme  wind  for 
March  of  55  mph  was  recorded. 

Although  temperatures  were  fairly  low, 
rivers  and  streams  ran  rather  high  for  the 
time  of  year. 

DJS 


In  addition  to  the  climatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydrocllmatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
glc Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
gages — mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
In  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning  of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation     has  transferred    about  $25,000  per 


year  to  meet  the  Increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States, 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins) 
which  were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief, U.S.  Weather  Bureau, Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  in- 
dividuals as  listed  in  the  Station  Index. 


-  36  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

ph. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

nset 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

fastest  mile 

H 

< 

O 

in 

H 

Oi 

< 

O 
CO 

,  ra  

H 
n 

a 

& 

o 
n 

f 
to 
a 

ft 
o 

cn 

rl 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66—09 

1  00-1  99 

2.00 
and  over 

3 

& 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

fi 

Is 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

21 

13.2 

50 

W 

29 

75 

57 

49 

72 

7 

5 

6 

0 

0 

0 

18 

59 

7.4 

<N 

LEWISTON  KB  AIRPORT 

■ 

16 

6.4 

71 

58 

51 

67 

10 

6 

1 

0 

0 

0. 

17 

8.1 

H 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

18 

9.8 

52 

SW 

15 

79 

56 

52 

71 

e 

7 

1 

0 

0 

0 

14 

55 

6.9 

TAB 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

E  S 

Year 

• 

0 

«  2 
-a  a 

s 

■ 

i 

s 

■ 

<a  -r 
l  * 

o  S 

> 

< 

0> 

2 

3 

> 

< 

<  • 

6  rH 

2  O 

1894 

34.2 

78 

-22 

2.85 

17 

1895 

33.5 

78 

-20 

1.15 

7 

1896 

34  .0 

80 

-33 

1 .75 

11 

1897 

29.3 

67 

-30 

3.11 

12 

1898 

31  .8 

74 

-26 

1 . 10 

7 

1899 

34.4 

68 

-14 

1.54 

11.1 

9 

1900 

42.5 

86 

-  2 

1.34 

3.4 

5 

1901 

36.6 

72 

-16 

1.37 

8.0 

7 

1902 

33.8 

72 

-14 

1.43 

9.9 

8 

1903 

34  .8 

79 

-27 

1.78 

9.4 

9 

1904 

34.5 

63 

-14 

4.34 

21 .0 

17 

1905 

41.0 

76 

-  1 

2.20 

7.3 

11 

1906 

31.2 

71 

^35_ 

2.26 

13.9 

10 

1907 

37.7 

75 

-  2 

3.38 

15.1 

15 

1908 

35.2 

78 

-12 

1.60 

7.6 

8 

1909 

37.4 

74 

-22 

1 .02 

4.0 

6 

1910 

43.0 

81 

-  2 

1.18 

2.2 

5 

1911 

37.9 

82 

-21 

.86 

2.1 

5 

1912 

33.4 

78 

-24 

1 .48 

9.7 

8 

1913 

32.8 

78 

-27 

2.08 

7.8 

10 

1914 

39.0 

75 

-12 

.75 

3.3 

5 

Temperature 

Precipitation 

CO  0 

Year 

erage 

ihest 

| 
i 

a 

0* 

1 
■ 

i* 

|  5 
-o  B 

o  5 

> 
< 

§ 

3 

> 
< 

J  s 

<  <n 

d  ~ 
ZQ 

1915 

40.6 

78 

-13 

1.09 

1.1 

6 

1916 

39.5 

80 

-20 

2.73 

11.0 

10 

1917 

25.5 

74 

-34 

2.03 

21  .  1 

11 

1918 

38.7 

76 

-20 

1.79 

1  fi 

8 

1919 

35.9 

90 

-18 

1.92 

10.0 

7 

1920 

34.9 

78 

-18 

2.20 

8.2 

10 

1921 

39.0 

89 

-10 

1.71 

3.3 

8 

1922 

30.7 

69 

-35 

1  .86 

11 .  1 

10 

1923 

32.4 

85 

-22 

1 .00 

6.6 

6 

1924 

33.8 

66 

-20 

.90 

6.9 

7 

1925 

38.3 

78 

-11 

1.40 

3.6 

8 

1926 

39.4 

80 

-11 

.58 

2.0 

4 

1927 

35.6 

79 

-19 

1  .28 

4.1 

8 

1928 

38.1 

81 

-27 

2.76 

4.0 

11 

1929 

35.8 

75 

-12 

1.50 

4.0 

8 

1930 

37.8 

79 

-28 

1.38 

3.0 

6 

1931 

35.9 

77 

-20 

2.34 

6.5 

11 

1932 

33.2 

78 

-27 

3.14 

10.5 

12 

1933 

33.5 

72 

-14 

1 .22 

4.0 

7 

1934 

44  .3 

82 

-  2 

1  .97 

0.6 

7 

1935 

34.1 

78 

-17 

1.74 

12.2 

9 

Temperature 

Precipitation 

Year 

'erage 

I 

J3 

oi 

west 

erage 

si 

>•  * 

4  0 

tj  a 

°  0 

< 

X 

3 

< 

1  ° 

6  — 
2p 

1936 

33.0 

74 

-24 

1.45 

10.4 

9 

1937 

35.5 

74 

-15 

1.35 

4.8 

8 

\938 

35.5 

67 

-28 

3.40 

12.4 

16 

1939 

36.8 

82 

-24 

1.29 

9.2 

7 

1940 

40.0 

79 

-22 

2.36 

1  .  9 

11 

1941 

39.8 

81 

-13  v 

.74 

1.5 

5 

1942 

32.8 

79 

-24 

.82 

3.3 

6 

1943 

32.0 

81 

-35 

1.94 

6.2 

8 

1944 

32.1 

73 

-35 

1.03 

7.6 

7 

1945 

34.6 

69 

-25 

2.31 

9.3 

12 

1946 

38.0 

77 

-11 

2.22 

6.1 

12 

1947 

39.9 

78 

-30 

1.72 

5.3 

9 

1948 

32.1 

72 

-28 

1.70 

11.3 

10 

1949 

36.8 

74 

-20 

1.03 

4.1 

8 

1950 

34.0 

80 

-25 

2.83 

11.7 

14 

1951 

31 .5 

70 

-34 

1 .39 

14.3 

9 

PERIOD 

35.7 

1.77 

7.4 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 

Q 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

£ 

Q 

Snow,  Sleet.  Hail 

No  of  days 

Max  90° 
or  above 

M 

1  8 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

e 

0 

a 

0 

s 

0 

o 

a 

0 

o 
to 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

35. 6M 

-  2.3 

62 

25 

9 

8 

908 

0 

29 

2.  10 

-  1.49 

.43 

15 

17.5 

10 

6 

15 

0 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

4 

11 

0 

30 

1.99 

.  42 

5 

14.0 

14 

9 

12 

0 

0 

BONKERS  FERRY 

31.9 

-  5.5 

58 

25 

1 

8 

1020 

0 

27 

2.65 

.97 

.86 

4 

16 

9+ 

12 

1 

0 

BURKE  2  NNE 

27.4 

-  4.4 

48 

25+ 

1 

8 

1158 

0 

31 

4.11 

-  .72 

.71 

15 

44.0 

71 

10 

14 

0 

CLARK  FORK   1  ENE 

32.9 

-  4.6 

57 

31 

3 

11 

987 

0 

30 

2.60 

-  .63 

.63 

15 

21.5 

10 

5+ 

11 

2 

0 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

32.2 

59 

25 

8 

5 

1011 

0 

29 

.96 

.29 

12 

20. 1 

13 

10 

14 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

33.5 

-  4.8 

58 

24+ 

,  ■  .4  ' 

7 

969 

0 

29 

?.R6 

.57 

.57 

5 

21.5 

15 

10 

16 

1 

0 

COTTONWOOD 

31.5 

-  4.8 

57 

20 

7 

8+ 

1033 

0 

27 

1 .60 

-  .33 

.  66 

,'  4! 

14.4 

11 

4 

11 

1 

0 

FENN  RS 

36.3 

-  6.3 

60 

24 

15 

8 

882 

0 

27 

3.71 

-  .31 

.  56 

5 

24.5 

14 

6+ 

13 

2 

0 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

23.  4M 

49 

21  + 

-10 

10 

1283 

0 

31 

2. 10 

.36 

7 

21.5 

41 

9 

15 

0 

0 

GRANGEVILLE 

31.9 

-  5.5 

54 

24 

11 

8 

1020 

0 

30 

1  .95 

-  .40 

.69 

4 

9 

10 

14 

1 

0 

KELLOGG 

34.5 

-  4.2 

60 

26 

12 

11 

0 

27 

2.30 

-  .69 

.68 

16 

13.0 

7 

10+ 

13 

1 

0 

■DOSHA 

39.3 

-  3.5 

65 

20 

14 

10 

789 

0 

24 

2.07 

-  .31 

.69 

4 

11.0 

8 

6 

10 

1 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

42.3 

-  3.2 

68 

24 

22 

3 

695 

0 

17 

.78 

-  .44 

.45 

4 

T 

0 

8 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

39.7 

64 

25 

20 

5 

776 

0 

18 

.66 

.35 

t'  * 

3.9 

3 

4+ 

7 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

35.0 

-  3.4 

58 

20+ 

14 

10 

923 

0 

25 

1.21 

-  .95 

.38 

15 

10.4 

9 

0 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

20.9 

-  5.5 

43 

20 

-  3 

6 

1362 

0 

31 

3.84 

.27 

.59 

4 

36.3 

120 

16  + 

21 

2 

0 

HEZPERCE 

32.0 

-  5.1 

55 

20 

7 

10 

1016 

0 

26 

1.83 

.  10 

.92 

5 

20.  0 

16 

9 

6 

j 

0 

OROFINO 

42  .  1M 

-  0.9 

68 

21 

19 

8+ 

705 

0 

25 

1 .38 

-  1  .37 

.25 

15 

10.0 

8 

4 

9 

0 

0 

PIERCE  RS 

29.2 

-  5.3 

55 

20 

-  2 

8 

1104 

0 

31 

4.49 

-  .27 

1.15 

4 

42.7 

55 

4 

18 

3 

1 

POR THILL 

31.0 

-  4.8 

55 

26 

-  5 

6 

1047 

0 

28 

1.43 

.02 

.61 

4 

23.5 

15 

9 

6 

1 

0 

POTLATCH 

35.  0M 

-  3.4 

60 

20+ 

10 

7 

923 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

30.2 

-  4.6 

56 

25 

-  1 

11 

1073 

0 

31 

3.28 

.73 

.58 

15 

35.2 

40 

8 

14 

1 

0 

RIGGINS  RS 

40.9 

-  5.4 

67 

25 

20 

10+ 

742 

0 

19 

1.56 

.11 

.  47 

5 

4.5 

1 

5+ 

12 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

28  .  0 

-  4.1 

52 

25 

5 

5+ 

1 138 

0 

30 

6. 16 

.73 

1.13 

10 

78.3 

108 

10 

13 

5 

1 

SAINT  MARIES 

35.  4M 

-  4.1 

66 

31 

10 

8 

911 

0 

31 

2.62 

.  10 

.68 

IS 

21.8 

9 

6 

13 

I 

0 

SALMON 

31.8 

-  3.7 

61 

21 

0 

10 

1023 

0 

30 

.  56 

.05 

.25 

15 

3 

10 

6 

0 

0 

SANDPO I  NT  EXP  STA 

31.4 

-  5.8 

58 

31 

-  2 

11 

1036 

0 

27 

2.  56 

-  .08 

.65 

15 

23.0 

23 

12 

11 

1 

0 

■  AM  tl  1 

32.0 

-  5.6 

58 

25 

6 

8 

1017 

0 

31 

3. 16 

-  .79 

.80 

15 

17.0 

16 

10 

13 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

30.3 

-  6.1 

57 

26 

1 

8 

0 

30 

2.36 

-  1  .32 

.70 

16 

25.3 

18 

10 

17 

1 

0 

WINCHESTER  1  SE 

30.1 

-4.9 

56 

20 

3 

8+ 

1072 

0 

31 

2.48 

.58 

.75 

4 

12 

1 

0 

DIVISION 

32.9 

-  4.8 

2.38 

-  .15 

22. 1 

S*m  rotorooc*  not«M  following  Station  Lndox 
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HEMATOLOGICAL  DATA 

Table  2-Conttnued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
bom  normal 

Highest 

• 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

Max.  90" 
or  above 

«  0 

.  *3 

0  -° 

2  o 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

5 

a 

q 

5 
1 

0 

o 

1.00  or 
more 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA  1  NE 

25.0 

-  5.0 

57 

20 

-21 

11 

1235 

0 

31 

2.73 

-  .09 

.90 

15 

29.0 

36 

9+ 

10 

2 

0 

ANDERSON  DAM  1  SW 

32.8 

60 

20 

4 

10 

991 

0 

30 

1.01 

.39 

4 

9.9 

12 

4 

10 

0 

0 

ARROWROCK  DAII 

33.7 

-  5.3 

60 

25 

6 

10+ 

0 

30 

1.76 

-  .17 

.  59 

4 

11.2 

17 

4 

8 

1 

0 

ATLANTA  1  E 

26.2 

-  4.6 

54 

20 

-  6 

11 

1200 

0 

31 

3.58 

1.20 

.61 

5 

56.0 

59 

8  + 

14 

2 

0 

BLISS 

36.  4M 

-  3.5 

66 

21 

7 

10 

889 

0 

28 

.  47 

-  .37 

.26 

4 

8.0 

3 

4 

5 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

39.  9M 

70 

21  + 

12 

11 

753 

0 

22 

1.24 

.  51 

30 

1 

9 

9 

1 

0 

BOISE  WB  AP  // 

37.1 

-  4.3 

63 

20 

16 

10 

860 

0 

28 

1 . 05 

-  .30 

.21 

4 

11.9 

3 

30 

11 

0 

0 

BUHL 

37. 1 

-  3.2 

62 

21+ 

14 

3+ 

867 

0 

28 

.56 

-  .12 

.25 

2 

8.5 

1 

30+ 

4 

0 

0 

CALDWELL 

39.  5 

-  3.3 

66 

20 

16 

11 

783 

0 

27 

1.32 

.28 

.65 

4 

8.0 

T 

4  + 

6 

1 

0 

CAMBRIDGE 

34.7 

-  3.3 

60 

26 

4 

10 

0 

28 

1.27 

-  .55 

.40 

4 

12.  0 

7 

0 

0 

CASCADE  1  Nil 

25.5 

50 

21 

-13 

11 

1218 

0 

31 

2.15 

.42 

6 

36.0 

33 

9 

10 

0 

0 

CHALLIS 

30.3 

-  4.4 

59 

21 

-  4 

10 

1070 

0 

29 

.34 

-  .05 

.19 

7 

6.3 

3 

7  + 

4 

0 

0 

COUNCIL  2  NNE 

33.4 

-  3.7 

58 

24 

3 

10 

974 

0 

29 

1.95 

-  .69 

12 

0 

DEADWOOD  DAM 

23.8 

-  3.4 

57 

20 

-24 

11 

1269 

0 

31 

4.18 

.  56 

.74 

15 

48.0 

72 

8 

IS 

3 

0 

DEER  FLAT  DAM 

39.0 

-  2.8 

65 

20 

17 

10+ 

800 

0 

26 

.98 

.04 

.32 

30 

5.0 

3 

7 

5 

0 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

33. 6M 

63 

21 

9 

10 

964 

0 

30 

.56 

.28 

4 

1.2 

3 

5 

5 

0 

0 

EMMETT  2  E 

39. 2M 

-  4.9 

66 

20 

17 

11 

809 

0 

.98 

-  .22 

.  53 

30 

5 

1 

0 

FAIRFIELD  RS 

22.  6M 

46 

20+ 

-16 

1 

1308 

0 

E  1.26 

.34 

6 

13.0 

28 

6  + 

4 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

33.6 

-  2.9 

59 

20+ 

-  3 

11 

966 

0 

30 

2.54 

.11 

.57 

4 

25.0 

20 

4+ 

9 

2 

0 

GLENNS  FERRY 

38.4 

-  5.5 

67 

2 1 

12 

10 

815 

0 

27 

.43 

-  .26 

.  15 

4 

7.0 

2 

4 

6 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

33.8 

-  4.5 

61 

21 

5 

10 

963 

0 

28 

.92 

.17 

.29 

30 

7.6 

4 

4+ 

8 

0 

0 

GRAND  VIEW 

41.0 

-  2.4 

68 

15+ 

15 

11 

735 

0 

24 

.60 

-  .12 

.35 

30 

2 

0 

0 

HA  I  LEY 

26.8 

-  4.4 

49 

25 

-  3 

10 

1177 

0 

31 

.86 

-  .43 

.20 

4 

15.5 

32 

7 

9 

0 

0 

HAZELTON 

35.3 

-  4.1 

64 

21 

10 

1 

915 

0 

29 

.  41 

.59 

.14 

6 

9.0 

3 

5 

6 

0 

0 

HILL  CITY 

23.3 

-  3.8 

47 

20+ 

-16 

1 

1286 

0 

31 

1.60 

.35 

.35 

5 

22 . 0 

8 

0 

0 

HOLLISTER 

32.  8M 

-  4.7 

63 

21+ 

8 

9+ 

1004 

0 

30 

.61 

-  .09 

.19 

5 

8.0 

5 

0 

0 

IDAHO  CITY 

29.  2 

-  6.0 

60  ' 

24 

-16 

10 

1103 

0 

31 

2.41 

.  14 

.56 

4 

20.0 

13 

1 

0 

JEROME 

34.2 

-  4.8 

63 

21 

10 

1+ 

946 

0 

31 

.32 

-  .48 

.09 

6 

4.9 

5 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

38.0 

-  3.9 

67 

20 

16 

3+ 

827 

0 

28 

.  54 

.56 

.  16 

30 

7.0 

T 

2+ 

7 

0 

0 

LOWMAN 

30.9 

-  3.7 

60 

20 

-12 

11 

1050 

0 

'X) 

2.93 

.75 

.  54 

7 

31.0 

40 

8+ 

12 

1 

0 

MC  CALL 

22.3 

-  6.4 

46 

20 

-16 

11 

1323 

0 

31 

5.  56 

3.02 

1.53 

6 

60 

9 

11 

5 

1 

MERIDIAN  1  SSW 

37.3 

-  5.4 

66 

20 

14 

3 

850 

0 

27 

.64 

-  .57 

.32 

30 

T 

2 

3 

4 

0 

0 

MESA 

34.3 

58 

24 

4 

10 

945 

0 

27 

1.20 

.41 

15 

7.5 

3 

7+ 

10 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

37.2 

-  3.4 

66 

20 

11 

10 

854 

0 

29 

.46 

-  .55 

3.0 

1 

5+ 

5 

0 

0 

NAMPA 

41  .  I  M 

-  0.8 

69 

23 

18 

10+ 

734 

0 

23 

.65 

-  .19 

.25 

4 

.3 

4 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

37.9 

65 

25 

16 

28 

0 

28 

.88 

.28 

4 

8.0 

3 

4 

6 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

25.  4M 

-  6.7 

53 

26 

-15 

11  + 

1221 

0 

31 

2.74 

.67 

.  58 

15 

34.1 

33 

9 

13 

2 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

20.  3M 

-  4.3 

50 

21 

-23 

11 

1383 

0 

31 

2.03 

.63 

.  53 

7 

13.0 

43 

8 

12 

1 

0 

OLA 

35.1 

64 

20+ 

-  1 

10 

920 

0 

31 

1.67 

-  .66 

.  57 

4 

7.5 

6 

4  + 

11 

1 

0 

PARMA  EXP  STA 

36.7 

-  6.2 

64 

21 

15 

11 

0 

30 

.53 

-  .21 

.  19 

4 

6 

0 

0 

PAYETTE 

39.  5M 

-  3.0 

63 

20 

17 

10 

778 

0 

25 

.87 

-  .21 

.30 

30 

5.8 

T 

4+ 

8 

0 

0 

RICHFIELD 

28.4 

-  5.8 

53 

21 

-  5 

11 

1124 

0 

31 

.67 

-  .05 

.28 

4 

5.4 

11 

6 

5 

0 

0 

SHOSHONE 

32.5 

-  4.5 

60 

21 

2 

10 

999 

0 

31 

.85 

.07 

.26 

4 

11.  5 

3 

4+ 

10 

0 

0 

STIBNITE 

21.9 

50 

20+ 

-  8 

10 

0 

31 

3.35 

.74 

6 

32.0 

53 

8 

16 

2 

0 

SUN  VALLEY 

21.2 

-  4.4 

49 

25 

-24 

10 

1351 

0 

31 

.98 

-  .74 

.27 

5 

17.0 

40 

6 

7 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

42.1 

-  2.6 

68 

20+ 

20 

10 

706 

0 

24 

.78 

-  .21 

.  45 

30 

T 

2+ 

4 

0 

0 

THREE  CREEK 

30.3 

60 

25 

-11 

10 

1069 

0 

31 

1.38 

.18 

.28 

6+ 

11 

5 

8 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

36.4 

-  3.5 

64 

21  + 

14 

1 

880 

0 

29 

.38 

-  .47 

.15 

6 

4.0 

T 

5+ 

5 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

31.9 

-  8.4 

65 

22+ 

10 

1 

0 

31 

.42 

-  .43 

.21 

6 

6.0 

3 

6 

6 

0 

0 

WEISER 

39.1 

-  4.3 

66 

20 

16 

3  + 

797 

0 

28 

.76 

-  .26 

.23 

31 

3.5 

T 

5+ 

4 

0 

0 

DIVISION 

32.8 

-  4.5 

1.  37 

-  .26 

13.8 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

33.2 

-  2.0 

63 

21 

8 

1 

981 

0 

30 

.39 

-  .28 

.  17 

5 

8.3 

4 

3  + 

6 

0 

0 

ALBION 

31.6 

-  6.3 

61 

26 

3 

1+ 

0 

30 

.36 

-  .74 

.  16 

5 

11.5 

10 

5 

5 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

33.3 

-  2.4 

59 

21 

6 

1 

0 

29 

.23 

-  1.05 

.06 

31 

7 

0 

0 

ASHTON  1  S 

22.8 

-  5.7 

49 

21 

-11 

2  + 

1301 

0 

31 

1 .30 

.  09 

.  40 

4 

16.  5 

35 

5 

6 

0 

0 

BLACKFOOT 

34.7 

-  0.2 

64 

21 

11 

1 

933 

0 

30 

.36 

-  .55 

.24 

5 

5.0 

3 

5 

3 

0 

0 

BURLEY 

35.7 

-  3.3 

70 

22 

13 

1 

0 

28 

.44 

-  .28 

.20 

5 

7.0 

4 

6 

4 

0 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

33. 7M 

-  4.5 

67 

22 

11 

1 

0 

31 

.22 

-  .60 

4.5 

5 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

34. 1 

-  3.7 

67 

21 

12 

1+ 

950 

0 

30 

.  15 

-  .67 

.  08 

5 

3.2 

2 

6 

5 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

20.3 

-  8.4 

46 

20+ 

-23 

11 

1381 

0 

31 

.64 

.20 

.34 

5 

9.0 

4 

0 

0 

CONDA 

23.3 

-  3.6 

52 

22 

-12 

11 

0 

31 

1.09 

-  .17 

.22 

6 

20.4 

11 

0 

0 

DRIGGS 

25. 1 

-  1.5 

53 

21 

-12 

11 

0 

31 

1.58 

.48 

.  41 

30 

10 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

24.0 

-  5.1 

48 

31 

-  2 

10 

1261 

0 

31 

?! 

-  .42 

.  12 

7 

1.5 

2 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

26.5 

-  3.4 

52 

31 

0 

1 

1184 

0 

31 

.  16 

-  .58 

.08 

30 

3.3 

7 

6  + 

5 

0 

0 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

33.  1M 

-  3.1 

62 

21 

8 

11 

995 

0 

30 

.24 

-  .57 

.  17 

5 

o 

0 

GRACE  PH 

26.9 

-  4.2 

54 

21 

-  8 

11 

1173 

0 

31 

.69 

-  .43 

.20 

4 

8.0 

4 

5+ 

11 

0 

0 

GRAY 

23.  5M 

-  3.9 

50 

21 

-15 

11 

1283 

0 

31 

GROUSE 

21  .  4 

49 

21 

-26 

10 

1345 

0 

31 

.38 

-  .51 

.  12 

30 

3.5 

8 

0 

0 

HAMER  4  NW 

28.3 

-  1.2 

60 

21 

-  6 

1 

1129 

0 

31 

.  14 

-  .26 

.08 

31 

3.5 

4 

6 

4 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

30.2 

-  3.4 

59 

21 

4 

11 

1075 

0 

30 

.59 

-  .49 

.21 

4 

8.6 

8 

5 

9 

0 

0 

IRWIN  2  S 

28.3 

-  2.3 

58 

21 

-  6 

11 

1131 

0 

30 

1.52 

.38 

.50 

5 

21.0 

14 

5 

8 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

18.9 

-  4.9 

50 

21  + 

-34 

11 

1423 

0 

31 

3.45 

.97 

1.10 

4 

44.5 

63 

6+ 

10 

2 

1 

LIFTON  PUMPING  STA 

24.1 

-  3.3 

47 

21 

-12 

11 

1263 

0 

31 

1.16 

.33 

.  47 

6 

13.5 

10 

6  + 

8 

0 

0 

MACKAY  RS 

26.2 

-  4.7 

52 

-  7 

10+ 

1197 

0 

31 

.38 

-  .13 

.12 

5 

5.9 

4 

8 

7 

0 

0 

MALAD 

31.1 

-  4.3 

60 

91 
*L 

5 

o 

30 

.  42 

.  84 

.  14 

g 

4.  4 

2 

2+ 

6 

0 

o 

MA LAD  CAA  AP 

30. 1 

57 

2  1 

-  3 

1 

1076 

0 

30 

.37 

.14 

6 

5.8 

11 

6 

8 

0 

0 

MAY  RS 

30.1 

30 

.  10 

4 . 3 

2 

7 

6 

0 

0 

MC  CAMMON 

32^2 

61 

21 

5 

10 

1009 

0 

30 

.67 

.26 

5 

5^0 

3 

6  + 

8 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

34.0 

63 

21 

13 

10 

951 

0 

28 

.  17 

.  07 

5 

9 . 0 

1 

6 

0 

MONTPELIER  RS 

25.  1M 

-  3.5 

53 

10+ 

-  9 

11 

0 

31 

1.23 

.00 

.31 

6 

22.1 

14 

7 

10 

0 

0 

OAKLEY 

35.4 

-  3.4 

67 

9 

1 

908 

0 

27 

.40 

-  .41 

.19 

5 

4.5 

2 

5 

5 

0 

0 

PALISADES  DAM 

26.  OM 

55 

21 

-12 

11 

1205 

0 

31 

1.84 

.82 

5 

15 

1 

0 

PAUL  1  E 

34.0 

-  4.3 

66 

22 

11 

1 

0 

31 

.34 

-  .53 

.11 

4 

2.5 

2 

6 

5 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

33.1 

-  2.8 

63 

21 

10 

1 

980 

0 

28 

.38 

-  .90 

.  14 

2 

5.2 

5 

2+ 

6 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

33.3 

-  1.0 

61 

21 

0 

12 

977 

0 

1.09 

-  .45 

.39 

6 

18.4 

10 

6 

0 

RI R I E 

30.1 

59 

21 

4 

12 

1258 

0 

28 

E     1. 54 

9.0 

9 

RUPERT 

33.  4M 

-  4.9 

66 

22 

12 

1  + 

0 

30 

.  41 

-  .37 

.14 

5 

4.0 

3 

6 

5 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

24.8 

51 

31 

-15 

3 

1237 

0 

31 

1.23 

.39 

.47 

5 

14 

5 

11 

0 

0 

SPENCER  RS 

21.6 

-  3.3 

47 

21- 

-12 

10 

1338 

0 

31 

1.10 

-  .30 

.25 

5 

17.0 

13 

0 

0 

SPRI NGFIELD 

32.7 

-  2.6 

67 

28 

5 

1 

996 

0 

30 

.60 

-  .04 

.28 

5 

5.8 

7 

0 

0 

SUGAR 

27. 2M 

-  2.8 

52 

31 

-  9 

3 

1168 

0 

31 

.64 

-  .04 

.32 

4 

7.0 

13 

5 

4 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

23.3 

-  3.7 

51 

21 

-13 

11 

1284 

0 

31 

1.02 

.20 

.53 

8 

8 

1 

0 

DIVISION 

28.7 

-  3.5 

.73 

-  .43 

9.5 

STATE 

31 .5 

-  4.2 

1.  39 

-  .29 

14.3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

$ 

23 

28 

29 

31 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

3 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

30 

ABERDEEN  EX P  STA 

.Ofi 

.01 

.  17 

.  01 

.02 

.  10 

.36 

ALBION 

T 

.  16 

.  10 

T 

.05 

.02 

.03 

.36 

ALPHA  1  NE 

.07 

.  70 

.39 

.04 

.  11 

.06 

,  90 

.01 

T 

.01 

.48 

2.73 

AMERICAN  FALLS  1  N1 

.03 

.03 

.03 

T 

T 

.02 

.05 

T 

.  02 

.06 

.23 

ANDERSON  DAK  1  SI 

.07 

.39 

.  11 

112 

T 

T 

T 

.  04 

.13 

.04 

.03 

T 

.  11 

.01 

1.01 

ARROWROCK  DAM 

T 

59 

.32 

T 

.  16 

.03 

.03 

T 

.06 

.  19 

T 

.37 

1.78 

ASBTOK   1  S 

.31 

:io 

.  33 

.07 

.  05 

T 

.  25 

T 

T 

T 

1.30 

ATLANTA  1  1 

.  10 

.OS 

.31 

1.6] 

.09 

2  .60 

.37 

.  23 

.  09 

.40 

.13 

T 

T 

.04 

.44 

.  09 

6.38 

AVERY  RS 

.04 

.  10 

.  IS 

.  13 

.  03 

.33 

.  12 

.37 

T 

.43 

.15 

.07 

.  10 

.  01 

.  Ot 

2.10 

BANC ROFT 

//B 

.02 

.03 

.09 

.OS 

10 

.03 

.08 

.07 

.  13 

.01 

.37 

8ATV IE*  MODEL  BAS I N 

.05 

.  13 

.42 

2t> 

.  12 

.02 

.21 

.  13 

.01 

.21 

T 

.38 

.  10 

.  02 

T 

1.99 

BENTON  DAM 

.31 

.36 

.30 

.34 

.  23 

.58 

.  07 

.04 

.01 

.45 

.66 

.10 

.14 

.13 

.06 

3.66 

BLACKFOOT 

T 

.24 

T 

.  12 

.36 

.04 

.36 

.02 

.  05 

.10 

T 

T 

T 

.  10 

T 

.47 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

.04 

.42 

.06 

.  03 

.02 

.  51 

.  03 

1.24 

BO  I S E  LUC  K  V   PEA  K  DAM 

.03 

.04 

.03 

.41 

.10 

.03 

.01 

.08 

.09 

.47 

1.29 

BOISE  WB  AP 

/ /R 

.03 

.  02 

.04 

.  31 

.  13 

.  08 

.  01 

T 

.  16 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

.  16 

.  11 

1.06 

BONNERS  TERRY 

.01 

.  86 

.  12 

.  13 

.  12 

.45 

.04 

.03 

.35 

.04 

.45 

T 

.  05 

T 

2.66 

BOMNERS  FERRY 

R 

.  73 

.06 

.12 

.  11 

.43 

.  01 

.30 

.39 

.04 

.01 

2.20 

BRIDGE 

R 

.  04 

.07 

.05 

.03 

.  19 

.08 

.46 

BUHL 

.35 

.06 

.07 

T 

T 

T 

T 

.  11 

T 

.56 

BURKE  2  NNE 

T 

.07 

.53 

.30 

.22 

.32 

T 

.46 

.42 

.05 

T 

.39 

T 

.71 

.24 

T 

.06 

.  19 

■ 

T 

T 

.  23 

T 

4.11 

BUR  LEY 

.06 

.  2( 

ill 

.07 

.44 

BURLEY   FACTORY   1  NW 

.  1C 

.  08 

T 

.  03 

.  01 

.33 

BUR LEY  CAA  AP 

.01 

T 

T 

.06 

.03 

T 

T 

.  02 

T 

T 

T 

.  03 

T 

.15 

BCftLEY  CAA  AP 

//B 

.01 

.05 

.  08 

.  03 

.  02 

.  01 

.20 

CALDWELL 

T 

.65 

.ic 

.  24 

T 

.05 

.01 

x 

.  2' 

1.32 

CAMBR  IDCE 

.40 

.04 

lis 

.04 

.  05 

.30 

.  25 

x 

1.27 

CASCADE  1  Nl 

.02 

.31 

.27 

.  -1  2 

.  11 

.09 

.  18 

.  07 

.  38 

T 

T 

T 

T 

.  30 

T 

2.15 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

T 

.  79 

.21 

.39 

.47 

.  24 

.15 

T 

.06 

.51 

.  13 

T 

.06 

T 

T 

.01 

.  3( 

.03 

3.57 

CBALLIS 

T 

.09 

.  19 

.04 

.02 

T 

T 

T 

x 

.34 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.34 

.  10 

.  10 

.  10 

.64 

CLARK  FORK  1  ENE 

.08 

.17 

.30 

.  10 

.11 

.02 

.  26 

.  17 

T 

.  26 

T 

.63 

.  3C 

T 

2.60 

CLARK  FORK  1  ENE 

.10 

.40 

.11 

.24 

.  16 

.  07 

.  16 

.  13 

.  11 

.  12 

.  11 

.64 

.06 

.  IS 

2.48 

CLARKIA  RS 

//B 

.03 

.21 

.06 

.  11 

.  12 

.29 

.  19 

.05 

.  25 

.11 

.03 

.  89 

.  04 

.07 

.  21 

.  17 

.06 

3.39 

COSUR  D  AL£NE  CAA  AP 

.  11 

.01 

.02 

.06 

.01 

.06 

.01 

.  01 

T 

.  29 

.01 

T 

.  18 

.01 

.  02 

.  13 

T 

.96 

COKUH  D  ALENE  CAA  AP 

R 

.  19 

.02 

.10 

06 

.03 

.  13 

.01 

.01 

.  30 

.  IE 

.01 

.  03 

.  13 

1.19 

COSUR  D  ALENE  RS 

.04 

.31 

.57 

22 

.  2€ 

.  13 

.  21 

.  19 

.02 

.06 

.  20 

.41 

.  02 

.  02 

T 

.Of 

.05 

2.86 

COHDA 

.03 

.  1C 

.  11 

.11- 

22 

.  12 

.  13 

.05 

.  15 

.  02 

T 

.03 

T 

1.09 

COTTONWOOD 

.08 

.66 

•  H 

.  02 

T 

.08 

.13 

.15 

.04 

.04 

T 

.  28 

.01 

1.60 

COUNCIL  2  NNE 

.01 

.40 

.04 

:lu 

.06 

.16 

.  12 

I 

.54 

.06 

.24 

1.95 

COUNCIL  2  NNE 

R 

.  13 

.30 

.03 

.30 

.08 

.15 

.  1  1 

.03 

.12 

.45 

.30 

.  1! 

2.06 

CRA ICMONT 

R 

.03 

.03 

.  7(3 

.02 

.04 

.03 

.09 

.  01 

.01 

.  03 

.04 

.11 

.03 

.03 

.0! 

1.31 

CROUCH  2  NNW 

1.  16 

.19 

.  16 

.  37 

.  25 

.  1  2 

.64 

.  2! 

3.14 

DEAD WOOD  DAM 

T 

.04 

.70 

.29 

.67 

.47 

.30 

.33 

T 

T 

.18 

.74 

.07 

.03 

.07 

.03 

T 

T 

.21 

.01 

4.18 

DEAD WOOD  DAN 

//B 

.10 

.74 

.2E 

.31 

.  31 

.02 

.  03 

.  12 

.87 

.03 

.03 

.04 

.05 

.  03 

.  01 

.05 

.25 

.02 

DEER  FLAT  DAM 

.20 

T 

.10 

.  30 

.06 

.32 

.98 

DRIGGS 

T 

.28 

.31 

.  12 

.06 

.01 

.07 

.05 

.26 

.01 

.41 

1.58 

DUBOIS  EXP  STA 

T 

.12 

T 

.  10 

.22 

DUBOIS  CAA  AP 

T 

T 

T 

.02 

.09 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.08 

.02 

.16 

DUBOIS  CAA  AP 

//B 

.05 

.08 

.05 

.03 

.  13 

.05 

.35 

EDEN  HUNT  PROJECT 

T 

.  28 

.05 

.  06 

T 

T 

T 

.  1< 

.0' 

.56 

EMMETT  2  E 

.06 

.30 

T 

.  07 

.  12 

T 

T 

.  53 

.98 

FAIRFIELD  RS 

T 

.  28 

.15 

T 

T 

.27 

T 

.  2S 

1.26 

FENN  RS 

.48 

.56 

.11 

.15 

.38 

.  50 

.  27 

.  15 

.  11 

.43 

.  06 

.33 

.  24 

3.71 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

.03 

.06 

.  16 

.32 

22 

.36 

.05 

.32 

T 

.01 

T 

.  10 

.29 

T 

,  05 

T 

.04 

.  06 

.07 

2.10 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

T 

.17 

.12 

.02 

T 

.  02 

.0: 

.24 

GARDEN  VALLEY  RS 

.57 

.09 

.  14 

.45 

.  23 

.  03 

.41 

T 

•  5< 

2.54 

GLENNS  FERRY 

.06 

.  15 

T 

.03 

T 

.  06 

.01 

.  1( 

.43 

GOODING  CAA  AP 

.OS 

.Ofi 

.22 

.07 

.OS 

T 

T 

.  09 

T 

T 

T 

.  21 

.0! 

.92 

GOODING  CAA  AP 

//a 

.05 

.  0€ 

.  17 

.13 

.  07 

.1( 

.  02 

.  11 

.0' 

.66 

GRACE  PH 

.01 

.20 

.15 

.  14 

.04 

.02 

.01 

.01 

.  05 

.  01 

.  0! 

.89 

GRAND  VIEW 

.35 

T 

T 

T 

.  33 

.60 

GRANGE V  I LLE 

6 

.04 

T 

.69 

.02 

.07 

.06 

.  14 

T 

.08 

.  13 

.  01 

.  01 

.  07 

T 

.02 

.  2( 

.41 

T 

1.95 

GRAY 

.  36 

.  19 

T 

T 

.  13 

T 

T 

T 

T 

- 

GROUSE 

.05 

.  05 

.  07 

T 

.  01 

.  02 

.  03 

.  IS 

.04 

.38 

BAILEY 

.  02 

.  2C 

.03 

.  16 

.06 

.  08 

.09 

.  04 

.  13 

.86 

BAMER  4  NW 

T 

T 

.03 

02 

.01 

T 

.01 

.14 

HAZELTON 

.02 

Tio 

.10 

.  1*1 

T 

T 

T 

.04 

.  0  J 

.41 

BILL  CITY 

.25 

!ia 

.35 

.  14 

.  12 

T 

.23 

.05 

.  21 

T 

1.60 

HOLLISTER 

.19 

.  U 

T 

.09 

T 

.  13 

.03 

.61 

HOWE 

.19 

T 

T 

T 

T 

T 

.21 

.47 

IDAHO  CITY 

.56 

.16 

.  02 

.  26 

.  19 

.  17 

.07 

.25 

.  06 

.  02 

.  20 

.03 

.43 

2.41 

IDABO  CITY   13  SW 

T 

T 

T 

1 .  24 

.26 

.  H 

.  09 

.  22 

T 

.06 

.44 

.  03 

T 

T 

T 

.  01 

T 

T 

.05 

.  16 

T 

2.75 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

.02 

.07 

.2] 

.01 

T 

.01 

.04 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

.  04 

T 

.0' 

T 

.39 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

//B 

.03 

.05 

.26 

.17 

.01 

.05 

.  09 

.01 

.04 

.  11 

.04 

.66 

181 IN  2  S 

T 

T 

.3t 

.50 

.  11 

T 

T 

.06 

.IS 

.  13 

.07 

.  15 

T 

1.32 

ISLAND  PARK  DAM 

.87 

.08 

.  30 

.04 

T 

.32 

.33 

T 

.30 

T 

.  03 

.08 

3.45 

JEROME 

T 

*:« 

.  Of 

T 

T 

T 

.01 

T 

.06 

.01 

.33 

KAMI AH  1  NE 

T 

.  73 

.09 

.  32 

T 

T 

.  16 

.07 

.  16 

T 

.10 

.  04 

.  06 

1.73 

KELLOGG 

.OS 

.  19 

.12 

.19 

.32 

.08 

.26 

T 

.03 

.68 

.06 

.  05 

.Ofi 

2.30 

KOOSKIA 

T 

T 

.20 

T 

.39 

T 

T 

.  21 

.  17 

T 

.  03 

.  17 

.04 

T 

.  14 

.03 

2.07 

KUNA  2  NNE 

.04 

.12 

.04 

.  06 

.04 

.08 

T 

T 

T 

.16 

.34 

LXADORE 

R 

.  02 

.13 

.  21 

.04 

.07 

_ 

_ 

.08 

.03 

.  15 

.03 

LEWISTON  WATER  PLANT 

.02 

:45 

.0! 

.  OS 

T 

.04 

.09 

.06 

.08 

T 

.78 

LEW IS TON  WB  AP 

6 

T 

T 

.35 

T 

.  04 

T 

.05 

T 

.02 

.  08 

T 

.  07 

T 

T 

T 

.05 

T 

.86 

LIFTON  PUMPING  STA 

.  1( 

.211 
.24 

.4' 

.13 

T 

.07 

T 

.14 

.  01 

T 

.03 

1.18 

LOWHAN 

.  3S 

.  o: 

.23 

54 

.  23 

.  29 

.  17 

.26 

.  13 

.  03 

.08 

.41 

2.93 

MAC  KAY  RS 

.12 

.03 

.04 

.11 

.  05 

.03 

T 

T 

X 

.38 

MAC KAY  RS 

R 

.02 

.03 

.2li 

.  14 

.  05 

.  03 

.92 

MA  LAD 
HALAD 

R 

T 

.05 

.04 

.07^ 
.08 

.  14 

.  lb 

.07 

.  13 

.  04 
.04 

.01 
•  OJ 

T 

.42 
.  M 

MA LAD  CAA  AP 

6 

.  06 

T 

.O'i 

.03 

.  u 

T 

.  03 

.  0] 

T 

.02 

T 

.  OS 

T 

.37 

MAY  RS 

.05 

.  1( 

.  01 

.01 

.0; 

T 

T 

.o: 

.20 

HC  CALL 

.25 

.  9( 

.69 

1. 53 

.  0* 

.  7( 

.23 

.  6( 

.  15 

.  03 

.4; 

5.56 

MC  CAMMON 

.  03 

.04 

.26 

x 

.11 

T 

T 

T 

.  03 

.0' 

x 

.67 

MBBIDIAN   1  SSW 

T 

T 

.  1! 

'o< 

.08 

T 

.  3S 

.64 

MESA 

.06 

.  14 

.  IS 

:o7 

.  12 

.  0( 

.  01 

.41 

T 

.05 

.01 

1.20 

MINIDOKA  DAM 

T 

.  01 

.  OS 

.07 

T 

.  o: 

T 

.0! 

.03 

.17 

MONTPELIER  RS 

.  K 

.27j 

.3] 

.  3< 

T 

T 

.03 

.02 

.08 

.  04 

T 

1.23 

MOSCOW  U  OF  I 

T 

.  3: 

.  It 

.03 

.  06 

.  16 

.  3( 

.01 

.08 

x 

1.21 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

.  24 

.05 

T 

T 

x 

T 

T 

T 

T 

T 

.  15 

.03 

.46 

MOUNTAIN  HOME  1  I 

R 

.06 

.  Oi 

.  1* 

.06 

.  01 

.OS 

.46 

MULLAH  PASS  CAA 

.2: 

:S 

.4. 

23 

.  26 

.  09 

.  01 

.  27 

.  2S 

T 

.  1< 

.  OS 

.01 

T 

.03 

.04 

.01 

3.84 

MULLAN  PASS  CAA 

R 

.o: 

.2'. 

.  5t 

.5: 

!4: 

21 

.  2" 

'.  24 

.  31 

.  OS 

.  1( 

.01 

.21 

.  24 

.  K 

.  1( 

.03 

.04 

.01 

3.84 

MAMPA 

.  k 

T 

.  21 

T 

T 

.  1< 

T 

.  20 

.65 

NAM  PA  2  HI 

.  03 

.  21 

.06 

.  2C 

.  10 

T 

T 

.  11 

.88 

NEW  MEADOWS  RS 

.  18 

.  51 

.17 

.41 

.  oi 

.  33 

.  01 

.06 

.58 

.03 

.03 

.06 

.  21 

2.74 

HEZ  PERCE 

T 

T 

T 

.92 

T 

'.  3S 

T 

.  oi 

.  11 

T 

.  08 

T 

T 

.  18 

1.83 

OAKLEY 

.  04 

.19 

.  0! 

T 

.  06 

T 

.06 

.40 

OBSIDIAN  4  NNE 

.  M 

.25! 

.  1< 

.53 

.13 

.01 

.1< 

.30 

.  07 

.  10 

.33 

.01 

2.03 

OLA 

.01 

.  51 

.0! 

.  24 

.  OA 

.OA 

ot 

.IS 

.  15 

.  01 

T 

.35 

1.67 

OLA 

R 

_ 

_ 

.35 

.24 

- 

OBOFINO 

T 

T 

.2C 

.05 

.15 

T 

.  13 

T 

.25 

T 

T 

.13 

T 

.07 

.  14 

T 

1.38 

PALISADES  DAM 

.  05 

.  H 

.82 

I 

.  o: 

.  01 

.01 

.  03 

.  o; 

.  IS 

.  22 

T 

.06 

T 

.09 

.  06 

.  01 

.04 

1.64 

PARMA  EXP  STA 

.  11 

.  1( 

.06 

.04 

T 

.04 

.08 

.33 

PAUL  1  E 

.09 

T 

.  OS 

.  03 

.34 

PAYETTE 

.02 

T 

,16 

.03 

.05 

.  04 

T 

.  30 

.87 

PIERCE  RS 

.01 

.  2C 

I,  i; 

.35 

.  1! 

«■ 

T 

.36 

.  07 

.04 

.  09 

.  54 

.  51 

.  20 

T 

.33 

.08 

.03 

.  14 

4.49 

PINE  2  SSW 

x 

x 

.  s: 

.39 

.16 

.  ie 

.10 

T 

.  31 

.  0! 

.05 

T 

.  15 

.02 

2.20 

PLUMBER  3  WSW 

R 

.  2' 

.05 

.  2! 

o< 

.01 

.  IS 

08 

.  31 

.  6( 

.04 

.  03 

.  10 

2.07 

POCATELLO  lb  AP 

//a 

* 

'  ^ 

■08 

x 

T 

.  04 

x 

T 

T 

.06 

.02 

.38 

P0BT8ILL 

.03 

x 

T 

.35 

.  Ot 

.  2: 

T 

1.43 

POT  LATCH 

2f 

.04, 

03 

.  o; 

.  OJ 

.21 

.03 

T 

.  12 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

.06 

'  ?; 

T 

.  01 

T 

.01 

.03 

1.09 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

44 

.20  .31 

.  3! 

.21 

.01 

.  58 

.  21 

.01 

.  14 

3.28 

R1CHFIKLD 

.  13 

.Of 

.67 

RIGGINS  RS 

IV 

.47 

M 

.26 

.07 

.  20 

.  03 

T 

.03 

.  11 

.01 

1.56 

RIB  II 

1.  141 

? 

h  .05 

E  .ic 

T 

I   .  Oi 

I  1.54 

ROLAND  W  PORTAL 

.03 

.7« 

.is 

.2\ 

ijj 

.83  .47 

1.13 

T 

.26 

T 

.83 

.24 

T 

T 

.50 

.30 

T 

6. 16 

RUPERT 

.0( 

.14 

.1C 

.02 

.  03 

.41 

SAINT  ANTHONY 

.01 

.3C 

47 

.03 

T 

.1. 

T 

.05 

T 

.05 

.03 

.03 

.03 

.06 

1.  23 

SAINT  MARIES 

.If 

41 

.  10 

.22 

.01 

.17 

.16 

.03 

.06 

.36  T 

.68 

T 

T 

.07 

T 

.05 

2.82 

SALMON 

6 

.051 

.04 

.  13 

.04 

.06 

.25 

T 

T 

.36 

SAND POINT  EXP  STA 

.01 

.31 

.IS 

.23 

.2. 

T 

.15 

.11 

.65 

.23 

T 

.07 

2.56 

SAND POINT  EXP  STA 

R 

.24 

,5S 

.OC 

M 

.46 

.03 

.65 

.06 

.09 

.07 

.03 

2.52 

SHOSHONE 

.01 

.24 

.03 

.  IS 

1  T 

T 

.01 

.03 

.02 

.25 

.10 

.83 

SPENCER  RS 

.0' 

.0' 

.  25 

.1! 

.IS 

.01 

.01 

T 

.03 

.03 

.05 

T 

.  11 

.08 

1.  10 

SPR1NGFIKLD 

.o: 

.  0! 

■  28 

T 

i  .03 

TW 

.06 

.  12 

.04 

.60 

STIBNITB 

T 

.01 

.«< 

.  1H 

. 

.0! 

1  ■« 

.04 

T 

.13 

T 

ie 

.56 

.07 

T 

.  10 

.03 

.  14 

.04 

T 

.19 

T 

3.35 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Conttnued 


_ 

otabon 

Day  of  month 

3 

1  |  2 

3 

4 

5 

D 

7 

a 
a 

Q 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

i\ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SUGAR 

T 

T 

T 

■ 

SUN  VALLEY 

T 

T 

•  ■  ■ 

■  }^ 

T 

.15 

T 

T 

T 

' 

SUN  VALLEY  //H 

" 

•  |  ^ 

no 

.  12 

* 

.15 

.07 

SWAN  FALLS  PB 

.08 

T  * 

'  7« 

TETON IA  EXP  STA 

.08 

.06 

.05 

.06 

T 

THREE  CREBK 

I 

.10 

T 

.25 

.28 

T 

.16 

.06 

T 

T 

.  25 

.28 

1.38 

TWIN  FALLS  2  HNE 

.01 

.04 

.  15 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  12 

.06 

.38 

TWIN  PALLS  3  SE 

.04 

.01 

.01 

.03 

.21 

T 

T 

.01 

.04 

.07 

.42 

WALLACE 

.08 

.37 

.20 

.12 

.09 

.25 

.31 

.21 

T 

.29 

T 

.  80 

T 

.04 

.30 

T 

T 

.  10 

3.16 

WALLACE  WOODLAND  PARE 

.01 

.  19 

.15 

.16 

.09 

.01 

.17 

.  15 

.25 

.11 

.  10 

.02 

.  70 

T 

.10 

.08 

.05 

.02 

2.36 

WALLACE  WOODLAND  PARK  R 

.07 

.29 

.  11 

.10 

.09 

.15 

.18 

.20 

.05 

.  12 

.11 

.86 

.04 

.08 

.09 

.04 

.09 

2.67 

WEISBR 

.23 

T 

T 

T 

.22 

.08 

T 

.23 

.76 

WINCHESTER   1  SE 

.02 

.29 

.  75 

.43 

.10 

.35 

.07 

.13 

.05 

.11 

.09 

.09 

2.48 

HOURLY  PRECIPITATION 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

0 

s- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

— IS 

at 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.02 

.02 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

.02 

.01 

.03 

A  — 

BANCROFT 

// 

.01 

.01 

.02 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.04 

BOISE  WB  AIRPORT 

.01 

.  01 

.02 

BR  I DGE 

// 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.04 

BUR LEY  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

CLARKIA  RANGER  STATION 

.01 

.01 

.02 

CRAIGMONT 

.01 

.  01 

.02 

GOODING  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.  02 

.  01 

.  01 

.05 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.  01 

.01 

.01 

.03 

HA  LAD 

.02 

.02 

.  01 

.05 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

6 

.  05 

.  01 

- 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

.  01 

.  02 

.02 

.  01 

.06 

MULLAN  PASS  CAA 

» 

.  02 

.01 

.03 

OLA 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

// 

.02 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.  14 

o 
— O 

J 

a— 

BANCROFT 

// 

.01 

.  01 

.01 

.03 

BENTON  DAM 

.02 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.02 

.  03 

.  03 

.  02 

.01 

.01 

.01 

.21 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.03 

.02 

.05 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

.02 

.02 

.04 

BONNERS  FERRY 

. 

* 

* 

* 

* 

CLARK  FORK  1  ENE 

.01 

.  03 

.  02 

ul 

.  01 

.01 

.01 

.10 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

.01 

.01 

.  01 

.  02 

.  01 

.  01 

02 

.  02 

.  01 

.03 

.  02 

.02 

.  02 

.21 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.  02 

'  .  02 

.  01 

.  04 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.  19 

COUNC I L  2  NNE 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  05 

.  13 

CRAIGMONT 

// 

.  01 

.01 

.  01 

.03 

DEADWOOD  DAM 

// 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.02 

.02 

.10 

GOODI NG  CAA  A I RPORT 

// 

.  01 

.  02 

.  02 

.01 

.06 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.  01 

.  01 

.01 

.  02 

.05 

MACKAY  RANGER  STATION 

.  01 

.  01 

.02 

MALAD 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

.01 

.01 

.02 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

• 

* 

.  02 

• 

.  03 

.  07 

.  08 

.03 

.23 

PLUMMER  3  WSW 

.  01 

.  02 

.  01 

.  01 

.  02 

.  04 

.  02 

.  03 

.  01 

.  02 

.  03 

.02 

.24 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

// 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.04 

SANDPOINT  EXP  STATION 

.  02 

.01 

.  03 

.  03 

.  03 

.  03 

.04 

.  04 

.01 

.24 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.07 

-4 

h- 

BANCROFT 

// 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

BENTON  DAM 

.  01 

.  01 

.01 

.  02 

.  02 

.  04 

.  03 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

.01 

.04 

.07 

.  02 

.01 

!36 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.04 

.  06 

.  31 

.41 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

.02 

.02 

.  04 

.  04 

.02 

.  01 

.  02 

.02 

.02 

.21 

BONNERS  FERRY 

.  51 

.  03 

.  01 

.  01 

.  04 

.  06 

.  02 

.  02 

.  01 

.02 

.  73 

BRIDGE 

// 

.  01 

.  01 

.01 

.  02 

.  01 

.01 

.07 

BUR LEY  CAA  AIRPORT 

// 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.05 

CLARK  FORK  1  ENE 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.  02 

01 

.  01 

01 

.  03 

.  04 

.  03 

.  05 

.  10 

.40 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

.  01 

.  04 

.  04 

.03 

.  02 

.02 

.  02 

.  02 

.  01 

.  02 

.  02 

.  02 

.  06 

.  08 

.  04 

.  01 

.  04 

.  01 

.51 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.01 

.  01 

.02 

COUNCIL  2  NNE 

.04 

.  01 

.  04 

.  01 

.02 

.  02 

.01 

.02 

.  03 

.01 

.  01 

.02 

.01 

.05 

.30 

CRAIGMONT 

// 

.01 

.01 

.  08 

.09 

.07 

.09 

.03 

.  08 

.09 

.  04 

.  11 

.01 

.  05 

.01 

.01 

.78 

DEADWOOD  DAM 

// 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.03 

.03 

.  04 

.05 

.06 

.  07 

.05 

.  03 

.05 

.04 

.  03 

.02 

.  01 

.02 

.01 

.74 

GOODING  CAA  AIRPORT 

// 

.03 

.  04 

.04 

.03 

.  02 

.  01 

.17 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.08 

.06 

.03 

.01 

.01 

.  01 

.26 

LEADORE 

.01 

.01 

.02 

LEWISTON  WB  AP 

6 

.  06 

• 

.  22 

.07 

MACKAY  RANGER  STATION 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.05 

MALAD 

.  14 

.  14 

MALAD  CAA  AIRPORT 

6 

.05 

.  02 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

.01 

.  01 

.02 

.  04 

.02 

.  01 

.  02 

.03 

.16 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

.  04 

.27 

.  13 

* 

• 

.  13 

.02 

.59 

PLUMMER  3  WSW 

.01 

.02 

.04 

.03 

.08 

.18 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

SANDPOINT  EXP  STATION 

.03 

.  04 

.  08 

.05 

03 

.  13 

.07 

.05 

.01 

.02 

.03 

.  01 

.  01 

.  03 

.59 

SUN  VALLEY 

// 

.03 

.02 

.02 

.03 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.  04 

.01 

.  01 

.04 

.  24 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.08 

.01 

.  01 

.04 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  01  . 

.01 

.02 

.01 

.29 

-5- 

h- 

BENTON  DAM 

.02 

.05 

.03 

.02 

.  01 

.01 

.  01 

.04 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.30 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

.08 

.03 

.02 

.  13 

BONNERS  FERRY 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

BRIDGE 

// 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.05 

BUR LEY  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

CLARK  FORK  1  ENE 

.09 

.01 

.03 

.01 

.  01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.24 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

.01 

.01 

.  02 

.01 

.01 

.06 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.  01 

.01 

.  01 

.02 

.01 

.02 

.  01 

.01 

.  10 

COUNCIL  2  NNE 

.01 

.01 

.01 

.03 

BANCROFT 

// 

.01 

.01 

.02 

Sm  teletenc*  notes 
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Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
MARCH  19S1 


Stahon 

A.  M.  Hour  ending 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

CRA IGMONT 

// 

.02 

DEADWOOD  DAM 

// 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

// 

.04 

.01 

GOODING  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.06 

.03 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.02 

.01 

.  11 

.01 

.02 

LEADORE 

.07 

.02 

.  03 

.  01 

MAC KAY  RANGER  STATION 

.  03 

.  05 

.  02 

.  02 

.  01 

.  01 

MA  LAD 

.  01 

.01 

.  05 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

6 

* 

.02 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

.  03 

.  11 

» 

PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.  01 

.02 

.  02 

SALMON 

6 

* 

* 

• 

• 

* 

.03 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

SUN  VALLEY 

// 

.09 

.05 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.01 

— P.\ 

Ol 

BANCROFT 

// 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

BENTON  DAM 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

BONNE RS  FERRY 

* 

• 

* 

• 

• 

BUR LEY  CAA  AIRPORT 

// 

.02 

.01 

CLARK  FORK  I  ENE 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

CLARK  I A  RANGER  STATION 

// 

.  01 

.  01 

.02 

.02 

.03 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

COUNCIL  2  NNE 

.01 

.01 

.01 

.01 

CRA IGMONT 

// 

.02 

DEADWOOD  DAM 

// 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.02 

.01 

GOODING  CAA  AIRPORT 

// 

.02 

.  01 

.02 

.  01 

.  01 

LEADORE 

LEWISTON  WB  AP 

6 

♦ 

.  01 

* 

MA  LAD 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.  01 

.01 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

6 

.06 

; 

; 

.08 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

» 

i 

» 

.05 

.06 

PLUMMER  3  WSW 

.  01 

.03 

.01 

.01 

.  04 

.02 

SALMON 

6 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SUN  VALLEY 

// 

.  02 

.03 

.  02 

.03 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

1 

BANCROFT 

// 

.  01 

.01 

BENTON  DAM 

.06 

.  05 

.04 

.  01 

.02 

.  02 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.01 

.01 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

.01 

BONNERS  FERRY 

.  01 

.  04 

* 

.06 

CLARK  FORK  1  ENE 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

CLARKIA  RANGER  STATION 

I  / 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.  02 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.01 

.01 

.01 

COUNCIL  2  NNE 

.  01 

.  01 

.01 

.04 

.  01 

CRAIGMONT 

// 

.  02 

DEADWOOD  DAM 

// 

.04 

.09 

.02 

.05 

.03 

.  02 

.02 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

LEADORE 

.  01 

.  07 

.  08 

.  01 

.  03 

.  01 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

.03 

.  18 

PLUMMER  3  WSW 

.02 

.03 

.  04 

SALMON 

6 

• 

* 

* 

• 

.  02 

• 

* 

* 

• 

* 

.  10 

SANDPOINT  EXP  STATION 

.  02 

.  02 

.02 

SUN  VALLEY 

// 

.01 

.01 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

Q4 

ot 

BENTON  DAM 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BONNERS  FERRY 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION 

.  01 

.01 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COUNCIL  2  NNE 

.  03 

.  01 

.01 

.  02 

.  02 

CUA  I  (iMONT 

// 

DEADWOOD  DAM 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.  02 

.03 

.01 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

LEADORE 

.  01 

.  01 

LEWISTON  WB  AP 

6 

MAC KAY  RANGER  STATION 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.  01 

.01 

MA  LAD 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

• 

.04 

PLUMMER  3  WSW 

.  01 

SALMON 

6 

* 

• 

* 

.  04 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SUN  VALLEY 

// 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.02 

.  02 

.01 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

— yt 

BENTON  DAM 

.01 

.01 

.  01 

.02 

.01 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.  01 

.01 

.01 

.04 

.01 

BOISE  WB  AIRPORT 

// 

.  02 

.  02 

.03 

.  04 

.05 

CLARK  FORK  1  ENE 

.01 

.  01 

.01 

.  02 

.  01 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

.  12 

.  02 

COF.I'lt  D  ALENE  CAA  AP 

COUNCIL  2  NNE 

.  07 

.04 

CRAIGMONT 

// 

.  01 

DEADWOOD  DAM 

// 

.  02 

.02 

.09 

.0 

.03 

.03 

.02 

.03 

LEADORE 

.  02 

.01 

.01 

MACKAY  RANGER  STATION 

.  01 

.01 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

6 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

• 

. 

.  04 

• 

• 

• 

• 

• 

.08 

PLUMMER  3  WSW 

.  01 

SALMON 

6 

.06 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.03 

.01 

.01 

-10 

BENTON  DAM 

.01 

.01 

.01 

BONNERS  FERRY 

.01 

CLARK  FORK  1  ENE 

.01 

.  01 

.02 

.01 

.02 

.01 

CLARKIA  RANGER  STATION 

// 

.03 

.01 

.  01 

.  02 

.01 

P.  M.  Houi  ending 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

,2 

.02 

.05 

.  01 

.  01 

0 1 

.  13 

!l7 

.13 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.21 

.01 

.08 

.01 

.05 

• 

.36 

• 

- 

t 

.04 

.01 

.55 

.05 

.05 

.06 

- 

.14 

.  02 

.01 

.11 

.01 

.01 

.10 

.01 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.24 

.04 

.05 

.01 

.10 

.  01 

.06 

.01 

.08 

• 

.  12 

.12 

.03 

.01 

.04 

.01 

.01 

.16 

.  01 

.  1 1 

.02 

!06 

.  02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

.01 

.01 

.04 

.01 

.05 

.07 

.07 

- 

.05 

.07 

.03 

.01 

.04 

.03 

.16 

* 

.30 

t 

t 

* 

.02 

.43 

.  02 

.07 

.01 

.22 

• 

* 

* 

* 

* 

.04 

- 

.01 

.  07 

.01 

.09 

.  01 

.01 

.  02 

.  01 

.  04 

.01 

.01 

.21 

.  01 

.01 

.  10 

.02 

.01 

.01 

.23 

.02 

.01 

.11 

.12 

.03 

.08 

.03 

.01 

.28 

.01 

.21 

.02 

.23 

.09 

- 

.06 

.02 

.09 

.  04 

.03 

.  07 

.05 

.  02 

.  14 

.06 

.03 

.03 

.04 

.58 

.01 

.01 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

.42 

.01 

.43 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.01 

.01 

.04 

.19 

.01 

.01 

.04 

.06 

• 

• 

* 

• 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.01 

.13 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

!o9 

.  04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.31 

.05 

.  01 

.01 

.04 

• 

.05 

.  01 

.  01 

.  01 

.14 

.01 

.06 

.07 

.02 

.  21 

.02 

.27 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.  01 

.01 

- 

.15 

.01 

.12 

.01 

.01 

.02 

.03 

.06 

.02 

.15 

.  01 

.07 

.08 

.16 

.01 

.02 

.02 

.01 

.13 

.  29 

.01 

.01 

.11 

.01 

.31 

.07 

.05 

.02 

.03 

.07 

.02 

.24 

.01 

.01 

.02 

.06 

.01 

.01 

.01 

.18 

.01  .02 
.03  .02 


.01  .01 
.07  .03 


S*»  r«f»r*ao«  notM  following  Station  !nd«x 
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Table  4-ConUnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


1        2  3 


7        8  9 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


1       2  3 


s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

• 

» 

* 

* 

.03 

.03 

.31 

• 

.  11 

.12 

.02 

.  01 

.  02 

.  01 

.  20 

.01 

.01 

.05 

.08 

.05 

.  10 

.01 

.04 

.02 

.07 

.03 

.45 

.  04 

.05 

• 

* 

* 

» 

* 

.  16 

.30 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.12 

.02 

.  05 

.01 

.01 

.01 

.05 

.07 

.01 

.25 

.  04 

• 

.21 

• 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.03 

* 

* 

* 

• 

• 

.08 

- 

.02 

* 

* 

• 

* 

• 

.04 

.01 

.08 

.  02 

.  03 

.01 

.  04 

.07 

.08 

.01 

.04 

.31 

.06 

.04 

.04 

.02 

.05 

.05 

.02 

.02 

.46 

.  01 

.03 

.01 

.01 

.06 

.12 

.02 

.02 

.  11 

.11 

.30 

.  12 

.04 

.12 

.05 

.05 

.10 

.01 

.03 

.11 

.03 

• 

- 

.01 

.01 

.01 

.06 

.08 

.66 

.02 

.01 

.09 

.  05 

.04 

.10 

.39 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.64 

.03 

.04 

.02 

.02 

.03 

.05 

.89 

.  18 

.  03 

.  03 

.45 

.11 

.06 

.05 

.  35 

.01 

.87 

.01 

.08 

.10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.05 

* 

• 

.01 

.08 

* 

* 

* 

« 

* 

.05 

.02 

.25 

.60 

.01 

.  01 

.04 

.01 

• 

.  16 

.65 

.01 

.01 

.86 

.04 

.03 

.24 

.15 

.04 

.03 
- 

.  05 

.05 

.10 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.03 

.02 

.06 

.01 

.07 

.01 

.01 

.  02 

.  03 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.02 

02 

* 

.05 

.  10 

.02 

.02 

.04 

.05 

.01 

.06 

.08 

COEUR  D  ALE  HE  CAA  AP 
CRAIGIIONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PLUMMER  3  WSW 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 

CLARKIA  RANGER  STATION 
LEADORE 
PLUMMER  3  WSW 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 

BONKERS  FERRY 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COE'JR  D  ALENE  CAA  AP 

COUNCIL  2  NNE 

CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BUR LEY  CAA  AIRPORT  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COUNCIL  2  NNE 

CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
MACKAY  RANGER  STATION 
MULLAN  PASS  CAA  // 
POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


CLARKIA  RANGER  STATION  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 


BANCROFT 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COUNCIL  2  NNE 

CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SALMON  6 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


CLARKIA  RANGER  STATION  // 

DEADWOOD  DAM  // 

MA LAD  CAA  AIRPORT  6 

MULLAN  PASS  CAA  // 
OLA 

SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


DEADWOOD  DAM  // 


BENTON  DAM 
BONNERS  FERRY 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  / 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
MULLAN  PASS  CAA  // 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


.  10 
* 

.01 


•         .  10  • 

.02  .01 


.01  .05 
.01 


.01     .01  .01 


.  02  • 
.02  .02 


.01 

.03 

.01 

.02 

.  01 

.02 

.  01 

.04 

.01 

* 

* 

* 

.04 

.02 

.02 

.02 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.06 

.03 

.03  .01 


.02 
.01  .02 


.03 
.02 


.02  .07 
.02  .02 


.01     .02  .01 


.02     .01  .01 


.01  .04 

.03  .06 

«  * 
.01 
.01 

.04  .02 


.04     .  06  .14 

.02     .  04  .14 

.02  .03 


-11th- 


.02  .01 


.01  .01 

-12th- 


.01  .01 
.01  .01 


.01     .03  .03 
.01 


-13  th- 


•  .03 
.01 


.01     .01  .01 

-14th- 


-15th- 


.06 
.02 
.09 


.05 
.03 
.01 

.06  .02 


.01 


.06  .11 


.05 
.09 


.06 

.15  .10 


.  12 
.01 


-16th- 


-17  th- 
-18th- 

-21st- 


.03  • 
.01  .04 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  42  - 


Tabl*  ♦-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


5  6 


P-  M.  Hour  ending 


10      11      12       1       2  3 


8       9       10      11  12 


BANCROFT 
BENTON  DAM 

CLARK  FORK  1  ENE 
CLARK  I A  RANGER  STATION 
COEUR   D  ALKNK   CAA  AP 
DEADWOOD  DAM 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEA  DORK 

■A LAD  CAA  AIRPORT 
MTTLLAN  PASS  CAA 
PLUMMER  3  ITSW 
SAND POINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


DEADWOOD  DAM 


BONNERS  FERRY 

DEADWOOD  DAM 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 


BENTON  DAM 
CRAIG MONT 
LEADORE 
MA  LAD 


BENTON  DAM 


BANCROFT 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AIRPORT 
BRIDGE 

CLARKIA  RANGER  STATION 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COUNCIL  2  NNE 
DEADWOOD  DAM 
GOODING  CAA  AIRPORT 
LEWISTON  WB  AP 
MOUNTAIN  HOME  1  W 
MULLAN  PASS  CAA 
OLA 

PLuMMER  3  WSW 

SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BANCROFT 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AIRPORT 
BRIDGE 

BUR LEY  CAA  AIRPORT 
CLARKIA  RANGER  STATION 
COUNCIL  2  NNE 
CRA  If. MONT 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEA  DO  RE 
MA  LAD 

MA LAD  CAA  AIRPORT 
MOUNTAIN  HOME  1  W 
MULLAN  PASS  CAA 
OLA 

POCATELLO  WB  AIRPORT 
SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


// 
// 


// 
// 


6 

// 


ti 


// 


// 
// 


// 
// 
// 


// 
6 


.01  .02  .02 
.03     .02  .01 


.01 

.02 

.03  .01 

*  * 

* 

* 

.03 

.01 

.01  .02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.02  .02 


.  01 

.05  .03 


DEADWOOD  DAM 

// 

.01 

.01 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.02 

GOODING  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

// 

.01 

LEA  DO  RE 

.01 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

MULLAN  PASS  CAA 

// 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

// 

•  .41 

.01     .02  .01 


.01 

.01 

.01  .02 
.03  .01 
.01     .01  .01 
.05     .02  .02 


.01     .01  .02 


.03 

.05 

.02     .05  .02 


.04  .01 
.03     .05  .02 


.01 

.01  .01 


.02 
.02 


-22d- 


.02  .01 

.01     .01  .02 

•  .02 


.01 

.01 


-25  th- 
-26  th- 


-27th- 


-28th- 
-29th- 


.02     .01  .02 


.01 

-30th- 


.01  .02 
.04  .01 


.03 

.07 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.04 

.01 

.01 

.01  .01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.  02 

.02 

.07 

.02 

.01 

.01  .01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 
.  01 


.01  .01 
.01  .01 


-31st- 


.01  .01 

.01  .01 


.01 
.01 


.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

• 

.03 

.  02 

.01 

.02  .02 
.01 


.03     .02  .02 


.01  .01 


.02     .01  .05 


.01     .01  .01 


.02  .01 
.01  .01 


.03     .02  .01 


.01 
.02 


.02 

.01 

.13 

* 

* 

.01 

.01 

.06 

.16 

.19 

.02 

.17 

.06 

.13 

.06 

.07 

.02 

.30 

.05 

.05 

.02 

.02 

.02 

.03 

.06 

.03 

.03 

.15 

.  10 

.10 

.35 

.10 

.01 

.07 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.47 

.03 
.01 


.01  .03 
.01 


See  reierenoe  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 


btauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

„  1 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

32 

34 

32 

39 

381 

40 

38 

38 

45 

31 

32 

37 

37 

47 

50 

49 

34 

40 

46 

MIN 

8 

18 

15 

22 

20 

13 

31 

22 

27 

11 

9 

16 

26 

29 

31 

23 

19 

16 

23 

ALBION 

MAX 

32 

34 

32 

^9 

^« 

36 

45 

38 

51 

54 

31 

33 

45 

MIN 

18 

OR 

Ol 

Ofi 

A.X 

14 

ALPHA   1  NE 

MAX. 

28 

07 

33 

-»n 

Zl 

77 

90 

9=i 

^7 

46 

42 

"58 

30 

^« 

d  s 

MIN 

-12 

4 

-  9 

to 

\q 

14 

ii 

Ifi 

11 

91 

8 

lift 

3 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

MAX 

3 1 

34 

30 

41 

A 

40 

*1Q 

91 

_91 

if 

97 

4Q 

51 

36 

1  % 

MIN 

1  6 

16 

20 

20 

1  Q 

if? 

99 
™ 

o«; 

1A 

11 

lb 

26 
47 

71 

91 

26 

ANDERSON  DAM  1  SW 

MAX 

33 

34 

31 

31 

Af\ 

*»« 

OX 

2^ 

94 

46 

45 

47 

45 

43 

53 

MIN 

i 

22 

13 

20 

21 
21 

90 

2S 

23 

23 

A 

Si 

17 
17 

27 

24 

35 

24 

19 

22 

14 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

39 

39 

37 

34 

43 

34 

42 

35 

46 

32 

34 

39 

44 

51 

48 

57 

34 

37 

44 

MIN 

13 

15 

16 

15 

23 

23 

28 

23 

24 

6 

6 

9 

16 

25 

27 

26 

23 

20 

22 

ASHTON   1  S 

MAX 

29 

27 

28 

30 

?d 

tl 

27 

?f 

**i 

11 

MIN 

~«l 

1  1 

™  * 

10 

tI 

IT 

00 
f« 

94 

ATLANTA  1  E 

MAX 

35 

34 

_2 

29 

•in 

77 

AA 

AA 

dn 

79 

dfl 

^fi 

MIN 

"  * 

*j 

o 

** 

I 

a 

is 

1  O 
In 

TO 

9 

fi 

97 

1*7 

98 

19 

zz 

d 

1 

AVERY  RS 

MAX 

4  0 

35 

36 

32 

oo 

z~. 
zl 

"do 

A  9 

da 

55l 

MIN 

18 

16 

19 

25 

19 

16 

17 

17 

* 

25 

17 

17 

0( 

32 

71 
31 

91 

OS 

9n 

99! 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

J 

MIN 

16 

26 

20 

16 

12 
12 

14 

14 

25 

14 

28 

32 
32 

29 

la 

13 

2d 
20 

BLACKFOOT 

MAX 

38 

35 

31 

39 

40 

42 

39 

41 

48 

34 

35 

39 

43 

45 

49 

48 

44 

39 

49 

MIN 

1  1 

16 

16 

20 

21 

17 

29 

22 

28 

14 

19 

16 

25 

31 

31 

22 

27 

16 

23 

BLISS 

MAX 

38 

35 

o!t 

41 

?n 

0 1 

?o 

MIN 

i7 

27 

20 

24 

oo 

in 

on 
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i« 

9Q 
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Oft 

90 
~z 

19 

1Q 
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BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

4  1 

38 

44 

dS 

4? 
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4E 

CO 

0? 

4 1 
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29 
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16 

24 

26 

30 
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77 

30 
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tft 

on 
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MAX 

38 

3  b 

33 

44 

33 

36 

36 

7Q 

AQ 

7? 

7R 

41 

55 

MIS 

io 
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90 

18 
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71 

di 

99 
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27 

91 

25 
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MAX 

7a 

71 

17 

OO 
\ 

99 

9d 

34 

77 

d7 

dfi 

d7 

42 

47 
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01 

94 
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?o 

12 

1 
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in 

2*4 
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91 

07 

15 

16 

18 
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MAX 

36 

34 

34 

46 

44 

42 

42 

42 

42 

36 

40 

44 

46 

50 

60 

60 

38 

44 

54 

MIN 

16 

14 

30 

22 

22 

26 

24 

26 

14 
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20 

32 

20 

36 

24 

22 

20 

26 
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33 

^d 

?a 

^7 

?n 

30 

?o 

?d 
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50 

45 
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45 
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47 

53 
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.7 
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OQ 
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9T 
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01 

?4 

7fi 

7fi 

37 

79 
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77 
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18 

1 

99 
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-14 

15 

n 

16 

10 

-35 

16 

CLARK  FORK  1  ENE 

MAX 

38 

38 

38 

40 

27 

23 

35 

31 

40 

39 

40 

42 

50 

45 

46 

40 

42 

45 

50 

MIN 

18 

19 
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11 

4 

25 
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27 
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26 
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34 

o^ 
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43 
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70 

36 
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26 
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27 
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z, 

27 

17 
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-12 
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20 

25 

15 
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MAX 

OQ 

~Z 
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33 

32 

39 

36 

36; 
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50 

45 

34 

32 

40 

50 
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is 

15 

2.2. 

Id 
14 

22 

1  A 

14 

10 

* 

15 

12 

7 

24 

31 

24 

99 
33 

23 

19 

13 

22 

COUNCIL  2  NNE 

MAX 

41 

37 

32 

39 

38 

37 

36 

35 

37 

33 

37 

40 

42 

41 

43 

38 

37 

44 

51 

MIN 

15 

22 

8 

24 

21 

28 

25 

17 

28 

3 

7 

21 

28 

22 

29 

20 

18 

14 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

?n 

?d 

35 

45 

44 

40 

38 

29 

4C 

47 
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ifi 

in 
In 
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Id 
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2 
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ii 
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R9 
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5C 
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oa 

OO 

Ol 

99 

oc 

29 

oc 
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17 

9T 

9^ 

26 

36 

2e 

0^ 

DRIGGS 

MAX 

29 

27 

23 

26 

30 

-»n 

a" 

45 

39 

„ 

35 

OR 

25 

38 

MIN 

3 

8 

-  5 

10 

9 

ii 

or 

26 

3 

-12 

17 

13 

29 

9 

2 

-  c 

14 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

23 

22 

19 

18 

22 

70 

z~ 

31 

36 

37 

^il 

32 

34 

27 

23 

28 

MIN 

5 

13 

5 

14 

10 

** 

i  r 
10 

13 

16 

-  2 

?9 
19 

21 

22 

14 

4 

* 

?5 
15 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

27 

27 

19 

32 

30 

33 

34 

32 

41 

33 

27 

31 

36 

31 

39 

34 

32 

30 

38 

MIN 

0 

9 

5 

15 

12 

15 

S 

10 

18 

1 

2 

7 

19 

26 

27 

19 

9 

fl 

19 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

36 

36 

30 

44 

40 

39 

32 

36 

44 

43 

50 

56 

51 

3£ 

41 

50 

MIN 

11 

10 

16 

15 

20 

2C 

22 

26 

25  9 

10 

1 8 

IE 

26 

33 

23 

19 

18 

21 

EMMETT  2  E 

MAX 

43 

40 

36 

45 

44 

4C 

47 

39 

40 

4  2 

52 

56 

60 

54 

44 

4C 

58 

MIN  21 

27  19 

21  21 
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o- 

30  19 

20 

32 

29 

42 

4ft 
40 

s2 

FAIRFIELD  RS 
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29 

30 

31 

33  31 

3C 

9C 

28  27 

29 

34 

40 

32 

39 

33 

29 

32 

MIN 

-16 

16 

0 

15 

13 

1C 

If 

15 

16 

-14 

—13> 

-  3 

19 

22 

22 

15 

3 

-  S 

FENN  RS 

MAX 

44 

55 

33 

32 

38 

32 

3£ 

4  2 

42  40 

4  6 

44 

44 

46 

44 

41 

39 

46 

\% 

M  IN  20 

20 

23 

27 

23 

21 

22 

15 

29  18 

20 

28 

31 

30 

32 

29 

29 

25 

21 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

MAX  29 

29 

21 

25 

24 

29 

28 

30 

28 

22 

33 

43 

40 

39 

42 

37 

48 

HIN 

-  5 

-  2 

-  5 

9 

5 

14 

5 

11 

-10 

-  91 

5 

26 

11 

26 

11 

-  5 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX  37 

35 

29 

38 

39 

4f 

42 

50 

33 

341 

40  40 

47 

50 

51 

34 

38 

48 

MIN  16 

18 

15 

20 

19 

IS 

3C 

2t 

26 

14 

8 

13 

25 

31 

30 

22 

19 

11 

26 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

40 

40 

37 

38 

42 

4C 

35 

32 

38 

37 

43 

41 

54 

47 

45 

50 

40 

49 

55 

MIN 

20  11 

23 

22 

21 

2'i 

21 

21 

-  1 

-  3 

17 

31 

21 

33 

27 

19 

10 

16 

GLENNS  FERRY 

MAX 

43* 

39  40 

46 

43 

^\ 

4  0 

44 

38  40 

42 

40 

55 

57 

59 

55 

45  51 

61 

MIN 

16 

28 

20<    26  26 

25 

2'i 

2t 

28     12  15 

25 

32 

22  39 

28 

24 

16 

21 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

33 

32 

31 

41 

40 

39 

37 

3  7 

37 

34 

32 

37 

39 

49 

60 

36 

39 

43 

54 

MIN 

14 

22 

17 

21 

21 

23 

23 

21 

15  5 

81 

18 

30  29 

33 

25 

21 

20 

23 

GRACE  PH 

MAX 

34 

30 

25 

31 

32 

33 

37 

39 

44 

26 

27 

31 

41 

37 

41 

38 

27 

30 

37 

MIN 

2 

8 

11 

lt> 

12 

11 

22 

15 

17 

-  6 

-  8 

-  2 

22 

16 

31 

15 

9 

3 

20 

GRAND  VIEW 

MAX 

42 

39  39 

53 

46 

5^ 

3£ 

48 

40  41 

44 

51 

57 

58 

68 

46 

47 

53 

63 

MIN 

19 

23  24 

30 

23 

2z 

26 

2f 

25  21 

15 

28 

31 

25 

32 

30  30 

30 

27 

GRANGEVILLE 

MAX 

36 

31!  27 

35  30 

34 

3C 

31 

33 

38 

39  46 

45 

50 

32 

35 

40  49 

MIN 

12 

201     15  25 

17 

15 

15 

1] 

18  14 

12 

24 

28 

24 

28 

24 

23     16  26 

GRAY 

MAX 

32  33 

21 

27 

28 

33 

32 

4  0 

4  7 

26 

35  36 

42    41  38 

39  30 

41 

GROUSE 

MIN 

-  9 

-  7 

-11 

10 

1  10 

9 

20 

If 

1  -  9 

-15 

-  7 

20  10 

25 

S 

4 

-10 

15 

MAX 

31  32 

25 

27 

30 

30 

30 

3*3 

34 

32 

35 

37  44 

42 

42 

39 

32 

39 

42 

MIN 

-21 

-  3 

-  8 

13 

-  5 

22 

11 

IB1  -26 

-25 

13 

7 

-  1 

10 

9 

2 

-11 

-  3 

HA  I  LEY 

MAX 

33 

33 

27     31  33 

31 

35 

4C 

46 

31 

30 

35 

36 

36 

37 

36 

31 

32 

40 

MIN 

1 

16 

4 

10  17 

9 

26 

1 

21 

-  3 

-  2 

8 

12 

12 

26 

11 

4 

5 

HAMER  4  NW 

MAX  29 

27 

25 

35 

33 

.  36 

41 

36 

46 

32 

29 

32 

42  39 

44     42  31 

35 

42 

MIN 

-  6 

13-1 

15 

19 

7 

23 

13 

11 

5  0 

12 

19 

23     29  19 

8 

6 

20 

HAZELTON 

MAX 

35 

33 

28 

42 

42 

42  41 

42 

41 

34  36 

44     42  52 

57i  54 

37 

41 

51 

HILL  CITY 

MIN 

10 

22 

16 

24 

19 

20 

i  27 

22 

24 

11 

13 

20 

29 

25 

33 

23 

21 

19 

23 

MAX 

25 

27 

27 

33 

33  27 

32 

30 

3C 

25  24 

33 

37 

34 

40 

31 

26 

31 

40 
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18 

7 

12 

13 
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15 
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19 
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17 

10 
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21 

22 

23' 

24 

56 
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48 
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21 

51 

9? 
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ZZ 
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11 
IB 

sn 
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id 

Od 
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26 
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26 
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23 
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29 
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56 
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52 

48 

56 

22 

30 

30 

21 

25 

b5 

66 
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31 
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ri 

7Q 

23 

0£ 

26 

99 

Sfl 

45 

fi9 

79 

99 
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^9 

da 

sn 

do 

45 
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07 

27 

70 
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29 

99 
33 

60 

62 

56 

54 
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32 
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28 

26 

30 

si 

09 

OO 

zz 

9S 

t? 

fi9 

d  1 

" 

0Q 

09 

fr 

25 

IT 

fin 

zz 

52 

OH 

ii 

fi9 

dC 

so 

97 

27 

OS 
25 

1  Q 
19 

99 
22 

66 

63 

60 

58 

65 

26 

36 

29 

20 

22 

OS 

71 

or 
d*^ 

9Q 

17 

sn 

d9 

4  8 

in 

OS 

on 

1  r 
I- 

is 

00 

so 

Sll 

55 

OO 

OK 

i- 

21 

46 

dd 

7fi 

tn 

15 

12 

20 

8 

10 

52 

52 

42 

47 

54 

23 

28 

30 

24 

27 

j5 

^0 

54 

32 

28 

2' 

J 

44 

45 

58 

on 

29 

30 

do 

*  f 

d9 

52 

28 

on 

24 

6 

in 

sn 

37 

48 

56 

OS 

28 

77 

33 

24 

22 

27 

52 

51 

48 

51 

58 

26 

30 

25 

19 

22 

57 

40  43 

r'c' 

on 

li  -  1 

56 

ss 
\a 

51 

55 

OO 

28 

22 

OK 

™ 

S7 

35 

37 

sn 
50 

™ 

OO 

27 

9 

15 

38 

dS 

42 

44 

15 

Od 

24 

20 

9 

16 

45 

51 

38 

40 

47 

21 

28 

20 

15 

20 

63 

48 

50 

9S 

28 

16 

3o 

66 

62 

62 

55 

63 

30 

25 

26 

46 

4  1 

41 

40 

45 

2  1 

20 

6 

16 

5  K 

« 

39 

49 

60 

26 

28 

30 

29 

29 

47 

49 

43 

38 

49 

14 

24 

" 

3 

10 

5  1 

62 

47 

54 

23 

25 

18 

19 

59 

56 

50 

53 

59 

23 

27 

16 

20 

66 

b7 

50 

57 

0** 

-4 

31 

31 

15 

30 

60 

61 

41 

50 

59 

28 

35 

27 

23 

27 

46 

54 

43 

40 

47 

25 

32 

20 

16 

20 

68 

0! 

51 

59 

67 

31 

39 

31 

24 

28 

53 

42 

38 

48 

54 

32 

25 

24 

26 

4 

50 

40 

34 

46 

20 

18 

16 

4 

11 

49 

43 

40 

46 

7 

14 

19 

-  2  4 

45 

48 

41 

39 

45 

23 

28 

26 

11  19 

4  8 

60  52 

43  53 

17 

25 

28 

13  16 

6C 

64 

55 

50  58 

26 

30 

28 

18  21 

47 

47 

35 

36 

42 

2H 

18 

18 

8 

15 

60 
34 
48 

27 
62 
27 


54 
4^ 


13  21 
46 

q 


52  4  8 

37  31 

50  46 

28  301 


58  51  45  55 
33|    31     25  29 

3i 


42  38 
25  19 


37 


56 
31 
52 


27 
58 
33 
46 
15 


54  4  9  4  7 

38!  30  211 

62  53  55 

36  33  18 


30    21     28    30  2 


55 
32 


53  57 
32  36 


54     4  9 

32  27 


52 
39 

58 
30 
46 
32 


36  33 
64  53 
32      32  16 


59  55 
35  31 


29  32 

40  42 

16  II 

551  4  7 

25,  17 


28    2ll  14| 


52 
34 
51  48 


33     28  23 


14  28  17 
61  53  58 
37    29  28 


49 

27) 


49  46 
20  25 
59  52 
37 
55 


29  23 

50  50 

32  22 

37  41 

281 


64     54     4  7  55 


62 
32 

57    60    59    53  54 


58 
19 


53; 
22 
Sll 

35  28  26 
57  531  55 
38  30  23 
47  42  30 
19  22  5 
47  42 


26 


55 


23 


24 

32  45! 


17  18 


43  46 

17  19 
50  58 

18  28 
56  58 
21  37 


47  36 
24  26 


41 

30 

32 
28j  28 


41  39 
10  29 


45    43|    44  43  42, 

fl  23  26 

56!    50    57  56  45 

35     35     22  30  32, 


48 

23  32 

56  48 

31  31 
57,  50 
42  32 

57  42 

32  31 
52  46 
29  35 


37  32 


58  53  48 
27    28  33 


41  41. 

5  17! 


53 

14  19 

56,  50 

18  30 

57  58! 

16;  30 

50  52 

20  30 

40 
16 
60  59 
40 
52 
30 
35  441 
2  9 
45  40 


40  41 
15  24 


49!  59 
20!  28 


48  37 

29  29 

44  50 

31  31 

54  40 

31  32 


53 
29 
57 
33 


58  52  44 

32  30  30 

48  41  48 

26l  27  27 


351 


27     30  29 

49    571  39 

27     291  29 

59    42  40 

3i 


29 


311 
53 

31  36  28 
44  38  45 
27  28  22) 
49  47  50 
25  31  33 
4  1  40  46| 
18    26)  26 


54  46  57) 

28  28  28) 

49  44  57 
34  3  2  31 

50  4  1  58 

29  34  31 


4  7  54| 
30  34 


34  34 

42  43 

29  29 

3a  48; 

27  29 

40  52 

31  31 

4S  421 

29l  29 

55  59 

33  32 


s 


30 
45 
32 
50  55 
33 


40) 

29  24 
48!  58 
32  35 
42  42 
28  29 
44  43 

30  23 

38  48 
29 

39  45 
30  26 


notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Conhnued 


IDAHO 
MARCH  1951 


Station 


H0TXT5TKH  

IDAHO  CITT 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IBWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAB 

JEROME 
KELLOGG 
KOOSK1A 
KUNA  2  NNE 

LEIISTON  WATER  PLANT 

LEIISTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 
UWUI 
BACKAY  RS 
MA  LAD 

MA LAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CABBON 
MERIDIAN  1  SSW 

MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  W 

Mill. LAN    PASS  CAA 
NAM  PA 

NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 

NEZ  PERCE 

OAKLET 

OBSIDIAN  4  NNE 


Day  of  month 


MAX 

33 

29 

33 

it 

BIN 

17 

10 

14 

22 

MAX 

3a 

37 

35 

35 

MIN 

-  4 

-  3 

-  1 

9 

MAX 

33 

30 

23 

35 

MIN 

a 

14 

9 

17 

MAX 

35 

31 

26 

31 

MIN 

5 

17 

2 

16 

MAX 

29 

27 

27 

25 

MIN 

2 

-10 

-20 

10 

MAX 

33 

34 

31 

45 

MIN 

10 

23 

15 

21 

MAX 

34 

40 

40 

31 

MIN 

20 

20 

23 

24 

MAX 

49 

46 

48 

36 

MIN 

21 

25 

27 

27 

MAX 

39 

38 

36 

46 

MIN 

20 

26 

16 

27 

MAX 

50 

43 

39 

40 

MIN 

23 

34 

22 

32 

MAX 

46 

36 

35 

39 

MIN 

22 

26 

26 

28 

MAX 

25 

29 

25 

33 

MIN 

-  5 

7 

7 

17 

MAX 

40 

40 

35 

34 

MIN 

0 

12 

2 

19 

MAX 

30 

27 

24 

34 

ult 

10 

0 

-  1 

MAX 

"« 

36 

35 

38 

MIN 

3i 

15 

16 

22 

MAX 

39 

32 

39 

-  3 

13 

16 

23 

MAX 

32 

33 

27 

4  1 

MIN 

■ 

JI 

8 

16 

MAX 

30 

28 

24 

24 

MIN 

-  2 

6 

-10 

12 

MAX 

37 

34 

32 

31 

MIN 

18 

17 

17 

21 

MAX 

40 

38 

37 

44 

MIN 

20 

24 

14 

23 

MAX 

40 

36 

31 

40 

MIN 

17 

23 

11 

23 

MAX 

33 

35 

28 

42 

MIN 

16 

22 

18 

23 

MAX 

34 

MIN 

11 

MAX 

40 

35 

29 

35 

MIN 

23 

25 

19 

25 

MAX 

45 

38 

36 

45 

MIN 

15 

25 

12 

25 

MAX 

24 

16 

15 

21 

MIN 

10 

10 

7 

11 

MAX 

38 

35 

45 

50 

25 

25 

20 

20 

MAX 

44 

40 

39 

37 

MIN 

22 

28 

19 

22 

MAX 

32 

31 

26 

34 

MIN 

-  4 

-  4 

-11 

20 

MAX 

41  30 

25 

32 

MIN 

13  22 

15  23 

MAX 

34 

38 

31 

43 

MIN 

9 

14 

12  20 

MAX 

25 

31 

25  23 

MIN 

-18  -  2 

-10 

8 

MIN 

11 

22 

11 

21 

OROFINO 

MAX 

50 

57 

37 

37 

MIN 

22 

27 

29 

PALISADES  DAM 

MAX 

34 

h 

30 

MIN 

0 

a 

40 

13 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

43 

40 

35 

MIN 

23 

26 

171 

17 

PAUL  1  E 

MAX 

35 

33 

36 

37 

MIN 

11 

15 

18 

19 

PAYETTE 

MAX 

42 

42 

36 

4H 

MIN 

25 

30 

20 

26 

PIERCE  RS 

MAX 

40 

35 

29 

32 

MIN 

1 

9 

11 

12 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

37* 

35 

25 

40' 

MIN 

10 

20 

15 

201 

PORTHILL 

MAX 

34 

35 

32 

30 

MIN 

14 

22 

17 

19 

POT  LA  Tea 

MAX 

40 

37 

30 

37 

MIN 

23 

23 

25 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

38 

37 

33 

38 

MIN 

12 

20 

17 

21 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

36 

32 

35 

MIN 

3l 

16 

11 

25 

RICHFIELD 

MAX 

27 

34 

28 

36 

MIN 

-  2 

15 

14 

17 

RIGGINS  RS 

44 

42 

34 

44 

MIN 

22 

31 

21 

30 

BIB  II 

33 

32 

23 

34 

BIN 

11 

20 

5 

11 

ROLAND  W  PORTAL 

32 

30 

27 

28 

MI« 

12 

17 

12 

19 

RUPERT 

34 

34 

36 

33 

MIN 

16 

16 

17 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

33 

23 

32 

MIN 

! 

4 

-15 

" 

SAINT  MARIES 

MAX 

39 

35 

39 

MIN 

20 

19 

22 

25 

SALMON 

MAX 

35 

37 

30 

38 

MIN 

10 

18 

13 

24 

SAND POINT  EXP  STA 

MAX 

36  34 

32 

38 

MIN 

25 

.6 

20 

SHOSHONE 

MAX 

11 

36 

30 

40 

MIN 

1 

22 

15 

20 

MAX    42    40    38  41 


30 

131 

26 


38 
141 
21 
3 
26 
19 
3H 

I 

35 
IS 


36  39 
27  21 
22  29 


45|  40 
23  23 
37  37 


34 

221 
36 

17     10  18 


23 
9 


39    40  40 

21     18  26 


16 
23 

362 
21 


51.4 
30.4 
39.6 


22 

8 

10 

4 

25 

28 

21 

21 

71 

21 

27i 

33 

33 

23 

16 

24 

28 

35 

Ji 

171 

21 

32 

29 

20.5 

23 

22 

33 

35 

39 

38 

38 

29 

34 

38 

44 

51 

40 

32 

38 

49 

52 

46 

19 

45 

48 

41 

47 

36.  0 

16 

16 

18 

24 

32 

29 

29 

21 

12 

10; 

17 

23' 

30 

22 

25 

20 

30 

34 

28 

18 

29 

27 

27 

20.  0 

4  6 

42 

35 

45 

38 

51 

54 

34 

40 

SO 

60 

66 

39 

51 

58 

63 

52 

45 

50 

58 

34 

44.9 

26 

12 

12; 

22 

24 

32 

21 

» 

16 

24 

28 

28 

19 

20 

27 

35 

30 

17 

25 

28 

28 

21.9 

47 

2H 

28 

33 

41 

36 

41 

41 

28 

33 

39 

42 

47 

44 

40 

43 

44 

46 

3  7 

40 

43 

38 

Sli 

37.  9 

20 

-  ■ 

-  9 

20 

20 

21 

14 

-  1 

-  5 

14 

15 

12 

23 

5 

12 

27 

21 

28 

29 

T 

11.6 

40 

34 

44 

42 

44 

46 

49 

41 

55 

60 

59 

43 

SO 

61 

52 

58 

;; 

45 

66| 

46.0 

24 

19 

17 

30 

32 

29 

32 

28 

18 

22 

29 

28 

26 

1 

30 

30 

23 

32 

31 

32 

24.  7 

35 

34 

32 

39 

48 

44 

48 

36 

35 

35 

49 

49 

61 

41 

50 

5H 

59 

58 

48 

53 

55 

50 

53 

43.9 

11 

0 

2 

10 

27 

21 

29 

24 

20 

13 

21 

21 

25 

26 

21 

23 

26 

30 

27 

21 

21 

33 

30 

19.6 

32 

33 

35 

37 

44 

41 

44 

40 

41 

44 

46 

46 

40 

39 

51 

55 

51 

S3 

51 

48 

44 

58 

40.6 

21 

13 

-  2 

25 

31 

33 

27 

30 

16 

15 

19 

22 
54 

28 

29 

26 

36 

29 

37 

34 

23 

30 

11 

31 

22.  1 

33 

32 

31 

35 

38 

45 

49 

42 

37 

40 

49 

60 

46 

50 

59 

55 

53 

•6 

52 

53 

43 

41 

43.  1 

23 

a 

3 

12 

25 

30 

32 

24 

19 

15 

20 

25 

30 

29 

20 

24 

31 

30 

IS 

18 

30 

29 

30j 

21.9 

So*  teiertor*  not**  following  Station  Iod«X. 


DAILY  TEMPERATURES 

Table  S-Continued    MARCH  1951 


Day  of  month 

| 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 
< 

SPENCER  RS 

MAX 

32 

21 

19 

27 

29 

27 

31 

30 

38 

23 

27 

28 

37 

29 

34 

36 

28 

26 

37 

41 

47 

40 

36 

40 

44 

46 

36 

41 

38 

41 

42 

33.9 

MIN 

e 

4 

2 

12 

14 

9 

15 

5 

18 

-12 

-10 

-10 

12 

16 

18 

5 

-  6 

-  6 

8 

8 

19 

19 

c 

6 

13 

26 

14 

12 

7 

28 

31 

9.  2 

SPRINGFIELD 

MAX 

32 

34 

29 

38 

38 

40 

39 

39 

35 

31 

33 

40 

40 

47 

49 

48 

35 

39 

48 

56 

63 

47 

48 

55 

59 

55 

47 

67 

54 

44 

44 

44.  3 

MIN 

S 

14 

15 

20 

20 

IS 

27 

32 

15 

10 

8 

13 

25 

28 

28 

22 

18 

13 

22 

21 

26 

30 

18 

21 

24 

35 

29 

15 

21 

30 

30 

21.  0 

STIBNITE 

MAX 

27 

27 

19 

25 

19 

28 

24 

31 

24 

25 

33 

38 

40 

43 

38 

24 

29 

39 

46 

50 

46 

26 

41 

47 

50 

42 

29 

40 

43 

32 

42 

34.4 

MIN 

-  1 

-  3 

1 

8 

6 

15 

6 

13 

-  5 

-  8 

9 

18 

12 

15 

11 

8 

-  5 

2 

14 

21 

15 

1 

8 

9 

26 

18 

11 

23 

20 

19 

9.4 

SUGAR 

MAX 

30 

34 

24 

32 

33 

31 

36 

38 

45 

36 

39 

37 

41 

42 

31 

32 

42 

42 

47 

46 

39 

46 

45 

45 

39 

39 

41 

39 

52 

38.  7 

MIN 

-  2 

7 

-  9 

12 

U 

11 

25 

18 

19 

-  2 

22 

25 

21 

12 

7 

0 

9 

17 

23 

25 

12 

20 

21 

29 

27 

14 

16 

32 

30 

15.6 

SUN  VALLEY 

MAX 

32 

30 

23 

29 

29 

27 

32 

35 

35 

31 

28 

38 

41 

45 

41 

35 

28 

31 

45 

48 

48 

40 

36 

44 

49 

48 

43 

37 

41 

37 

43 

37. 1 

MIN 

-19 

5 

-12 

13 

1 

23 

11 

16 

-24 

-22 

-  8 

10 

2 

16 

15 

-10 

-  9 

2 

9 

15 

6 

-  1 

6 

13 

22 

12 

5 

14 

30 

20 

5.2 

SWAN  FALLS  PB 

MAX 

45 

39 

38 

49 

48 

55 

49 

50 

49 

42 

43 

47 

54 

60 

67 

60 

45 

54 

62 

68 

68 

59 

60 

67 

63 

60 

58 

61 

57 

56 

58 

54 . 5 

MIN 

21 

26 

21 

28 

28 

27 

31 

30 

29 

20 

21 

29 

31 

31 

39 

26 

31 

24 

28 

34 

41 

31 

26 

29 

35 

39 

30 

27 

41 

33 

31 

29.6 

TETON IA  EXP  STA 

MAX 

34 

24 

25 

35 

30 

30 

35 

40 

42 

25 

25 

27 

33 

36 

36 

40 

22 

2t 

30 

40 

51 

38 

35 

41 

48 

39 

38 

31 

42 

40 

43 

34.8 

MIN 

3 

8 

-  1 

8 

L4 

10 

10 

18 

23 

4 

-13 

20 

15 

25 

10 

4 

-  8 

5 

13 

24 

18 

9 

14 

19 

25 

23 

6 

10 

29 

28 

11.  8 

THREE  CREEK 

MAX 

33 

29 

26 

42 

3b 

44 

38 

48 

39 

31 

38 

« 

42 

51 

51 

48 

28 

39 

49 

57 

57 

45 

47 

59 

60 

50 

49 

48 

49 

42 

37 

43.9 

MIN 

5 

18 

-  3 

16 

14 

16 

22 

14 

10 

-11 

-  5 

5 

26 

14 

28 

17 

16 

13 

22 

25 

31 

25 

16 

21 

24 

32 

22 

16 

24 

23 

23 

16.  7 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

36 

33 

33 

47 

43 

48 

43 

43 

40 

35 

38 

45 

47 

55 

60 

57 

41 

44 

53 

61 

64 

54 

53 

60 

64 

60 

51 

51 

59 

51 

44 

48.  8 

MIN 

14 

23 

17 

25 

21 

22 

28 

25 

25 

15 

15 

21 

29 

27 

34 

24 

22 

17 

21 

28 

29 

29 

21 

21 

24 

26 

32 

15 

36 

29 

30 

24.  0 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

37 

35 

26 

32 

47 

29 

47 

39 

43 

33 

35 

38 

45 

46 

57 

59 

37 

25 

43 

53 

63 

65 

42 

40 

51 

65 

54 

47 

51 

60 

44 

44.  8 

MIN 

10 

13 

12 

13 

17 

17 

24 

21 

23 

12 

12 

12 

19 

22 

25 

19 

12 

12 

17 

25 

23 

25 

18 

19 

22 

25 

26 

19 

23 

25 

25 

18.9 

WALLACE 

MAX 

38 

35 

28 

36 

32 

26 

29 

39 

32 

30 

39 

41 

42 

46 

42 

36 

39 

45 

47 

54 

48 

36 

44 

53 

5  8 

44 

45 

53 

55 

44 

55 

41.6 

MIN 

IS 

15 

18 

24 

10 

12 

11 

6 

24 

15 

16 

29 

30 

29 

18 

20 

15 

21 

24 

30 

28 

29 

24 

30 

27 

27 

22 

30 

31 

30 

22.3 

WALLACE  WOODLAND  FARE 

MAX 

33 

38 

36 

29 

40 

19 

27 

27 

34 

28 

28 

38 

40 

44 

45 

42 

35 

39 

43 

49 

56 

43 

33 

43 

53 

57 

41 

45 

51 

54 

40 

39.7 

MIN 

11 

14 

16 

22 

16 

12 

12 

1 

18 

18 

9 

13 

30 

28 

30 

27 

17 

13 

19 

19 

24 

28 

28 

23 

28 

36 

31 

21 

21 

32 

31 

20.9 

WEISER 

MAX 

47 

42 

36 

48 

4b 

48 

45 

40 

40 

42 

46 

44 

56 

52 

63 

46 

48 

54 

60 

66 

64 

50 

58 

65 

58 

60 

55 

59 

54 

50 

62 

51.7 

MIN 

26 

32 

16 

26 

22 

30 

27 

25 

28 

16 

17 

30 

31 

26 

32 

28 

27 

18 

22 

30 

32 

24 

18 

24 

30 

33 

29 

20 

38 

35 

30 

26.  5 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

35 

35 

23 

32 

30 

32 

31 

40 

36 

31 

39 

40 

48 

50 

47 

32 

33 

40r  50 

56 

54 

50 

4  5 

54 

52 

47 

42 

51 

50 

37 

45 

41.3 

MIN 

9 

20 

7 

13 

11 

11 

12 

3 

3 

9 

9 

24 

29 

23 

28 

21 

20 

11 

18 

26 

29 

21 

17 

22 

31 

31 

24 

21 

27 

25 

26 

18.7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  „  ijj-o 

MARCH  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

3.8 
4 

0.4 

2 

3.1 
4 

0.3 
3 

2 

1 

T 

T 

0.7 

ANDERSON  DAH  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

1.0 
6 

6 

6.5 
12 

0.5 
10 

0.3 
10 

I 

9 

T 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

1.0 
9 

9 

8 

T 

8 

8 

6 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 

T 

ARROW ROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 

8 

8 

8.7 
17 

14 

T 
14 

T 
12 

1.0 
13 

T 
13 

T 
13 

12 

12 

T 
12 

11 

10 

10 

T 

9 

8 

8 

6 

4 

2 

T 

1.5 
2 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

23 

3.0 
26 

5.0 
31 

4.  0 
35 

2.5 

1.0 

0.5 

0.5 

26 

23 

20 

20 

19 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

6.0 

12.0 

2.0 

10.0 

4.0 

3.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

6.0 

2.0 
38 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 

1.0 

1.5 

3.0 

0.5 

4.0 

• 

2.0 

1.0 
6 

T 

2.0 

3 

3 

2.0 
4 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

4.0 

• 

1.0 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.2 

1.0 

2.2 

2.0 

T 

0.3 

T 

2.6 

T 

T 

T 

T 

1.4 

1.2 

BONKERS  FERRY 

SNOWFALL 
an  UN   l.i N I) 

. 

- 

_ 

. 

- 

_ 

6 

3 

T 

BDRLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 

1.0 

T 

T 

0.2 

T 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

T 
T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

1.0 
11 

7.0 
17 

5.0 
21 

8.0 
27 

3.0 

29 

2.0 
30 

4.0 
33 

31 

30 

28 

2.0 
28 

27 

25 

T 

25 

T 
24 

23 

21 

20 

18 

T 
18 

17 

17 

16 

16 

15 

14 

12 

4.0 
14 

T 
12 

CHfTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

T 
30 

12.0 
42 

2.0 
42 

5.0 
46 

5.8 
50 

3.0 
SO 

2.0 
50 

50 

46 

T 
44 

0.6 
41 

40 

T 
38 

0.2 
37 

T 
37 

36 

34 

33 

31 

0.3 
31 

31 

30 

28 

28 

0.  1 
27 

26 

25 

4.5 
28 

0.3 
25 

COEDR  D  ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
1 

0.8 

3.4 
5 

4.2 
9 

0.3 
9 

4.S 
10 

0.6 
12 

1.0 
13 

T 

12 

0.4 
10 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

1.7 
T 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
S  N  ON  GND 

1.0 

4.0 

7.0 

2.0 

3.0 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o.e 

9.6 

1.5 

0.5 

T 

8 

1.2 

9 

7 

0.2 

3 

0.8 
1 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
46 

o.s 

11.0 
57 

4.0 
57 

12.0 
65 

6.0 
67 

6.0 
72 

4.0 
71 

T 
69 

68 

T 

66 

T 

63 

62 

1.0 
63 

0.5 
62 

0.5 
61 

64 

58 

56 

55 

0.5 
54 

53 

53 

52 

51 

T 
51 

50 

T 
49 

2.0 
51 

T 
49 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

T 

5 

T 

5 

T 

5 

0.7 
6 

2.0 
7 

T 
7 

T 

6 

T 

4 

4 

4 

4 

0.6 
3 

T 
2 

T 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

FENN  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

6.0 
6 

6.0 
12 

2.0 
14 

3.0 
1  4 

12 

3.0 
13 

12 

9 

7 

6 

5 

5 

1.5 
6 

2 

2 

3.0 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

2.5 

3.0 

1.0 

4.0 

0.5 

5.0 

T 

T 

T 

T 

3.0 

0.5 

1.0 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12. 0 

1.0 

1.0 

6.0 

4.0 

18 

17 

1.0 
1 5 

15 

12 

12 

10 

9 

7 

T 

7 

6 

4 

T 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

5.0 
2 

T 
T 

1.0 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

1.3 
T 

2.9 
4 

0.7 
4 

0.4 
3 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

2.0 
1 

T 
T 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

4 

2 

8 

8 

8 

7 

8 

9 

8 

6 

5 

4 

_ 

3 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

1 

_ 

_ 

T 

_ 

T 
T 

_ 

_ 

4 

2 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

26 

26 

3.0 
28 

2.0 
28 

T 
28 

T 
28 

28 

28 

28 

27 

27 

26 

T 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

T 
26 

26 

26 

25 

T 
25 

25 

25 

25 

T 

25 

T 

25 

BAILEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

8.0 

1.0 

2.0 

2.0 
32 

2  0 

T 

T 

BAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

1.5 
3 

1.0 
4 

1.0 

BILL  CITY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

3.0 

4.0 

6.0 

3.0 

2.0 

4.0 

12 

IDABO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

1.5 

2.5 

2.0 

2.0 

1.0 

3.0 

IDABO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
30 

T 
30 

T 
29 

14.0 
42 

1.0 
40 

2.0 
41 

1.0 
40 

3.0 
43 

43 

42 

42 

T 
41 

1.0 
41 

40 

38 

T 
37 

T 
36 

T 
36 

35 

34 

T 
34 

T 
33 

33 

32 

3 1 

T 
30 

T 
29 

27 

1.5 
26 

T 

IDABO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.2 
1 

1.3 
1 

3.2 
5 

2.0 
8 

T 

6 

0.2 
6 

0.9 
6 

T 

6 

5 

5 

T 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 

0.1 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

6.0 
14 

3.0 
12 

2.0 

1.0 

1.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18.0 
62 

8.0 
62 

2.5 
63 

63 

6.0 
63 

0.5 
54 

T 
54 

3.0 
57 

2.0 
57 

0.5 
54 

2.5 
52 

I 
48 

0.5 
46 

1.0 
45 

LXWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LEW  1 3  TON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.5 
2 

T 

3 

0.4 

3 

T 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

24 

24 

4.6 
29 

3.0 
30 

4.3 
33 

8.0 
38 

4.5 
40 

3.8 
40 

39 

37 

34 

2.0 
31 

29 

28 

0.8 
28 

T 
28 

27 

25 

24 

23 

23 

21 

20 

19 

17 

16 

IS 

14 

14 

_ 

MACIAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

0.4 
1 

1.6 
2 

0.5 
2 

0.6 
3 

2.1 
4 

0.3 
3 

3 

3 

2 

0.4 

2 

2 

1 

T 

T 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
9 

1.4 

10 

0.1 
8 

1.0 
9 

0.6 
9 

2.4 

11 

T 
10 

10 

0.2 
5 

5 

5 

5 

S 

3 

T 

4 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.3 
2 

0.3 
1 

0.5 
1 

1 

1 

T 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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Table  7-Con  1 1  nued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MARCH  19S1 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28. 

29 

30 

31 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

3.0 
36 

9.0 
45 

4.0 
48 

12.0 
59 

57 

55 

8.0 
60 

54 

49 

SO 

50 

49 

47 

46 

43 

39 

37 

36 

35 

4.0 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

3.0 

2 

2 

0.5 
2 

0.5 
3 

0.  5 
2 

1.0 
3 

2 

2 

1 

1.0 
2 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

0.5 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

90 

0.3 
90 

2.3 
91 

5.9 
98 

4.7 
103 

4.3 
108 

2.0 
110 

2.9 
111 

2.2 
115 

2.6 
118 

0.3 
118 

0.9 
118 

0.9 
118 

0.1 
118 

1.9 
118 

2.2 
120 

T 

120 

119 

119 

T 
118 

1.0 
116 

0.9 
117 

T 
116 

115 

114 

0.1 
1  14 

T 
114 

113 

0.3 
111 

0.4 
111 

0. 
1 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2 

T 

2 

8.0 
10 

3.0 
13 

12 

10 

10 

6.0 
16 

15 

14 

T 

8 

5 

3 

T 

3 

T 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

1.0 
J 

T 

T 

T 
T 

2.0 
T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

0.5 
T 

1.0 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

T 
35 

35 

1.0 
36 

3.0 
39 

T 
39 

3.0 
42 

1.0 
43 

T 
42 

42 

42 

41 

T 
41 

41 

T 
40 

T 
40 

40 

40 

40 

39 

38 

2.0 
40 

40 

39 

38 

38 

38 

38 

38 

3.0 
41 

T 
31 

OLA 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

6.0 
6 

T 

6 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

4 

1.5 
4 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
T 

T 
T 

T 
T 

0.8 
T 

2.0 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

34 

3.0 
37 

20.0 
55 

2.0 
52 

2.0 
51 

2.0 
50 

48 

3.5 
51 

0.5 
50 

0.2 
47 

45 

T 
43 

42 

40 

2.0 
41 

40 

39 

37 

35 

T 

35 

5.0 
40 

1.0 
35 

33 

32 

31 

1.0 
31 

29 

28 

0.5 
28 

21 

PINE  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
31 

T 
30 

30 

10.0 
40 

4.0 
40 

2.5 
41 

1.0 
40 

1.0 
40 

1.0 
39 

39 

38 

37 

T 
36 

34 

32 

0.5 
32 

32 

31 

30 

29 

28 

T 
28 

27 

25 

24 

22 

21 

21 

19 

2.0 
20 

IS 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.6 

2 

0.9 
5 

0.3 

3 

1.2 
4 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 
T 

T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
8 

1.0 
8 

0.5 
8 

0.5 
9 

0.5 
9 

9.0 
15 

13 

12 

1.0 

12 

1.0 
8 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

2 

2 

T 

1 

1 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

3.0 
4 

0.4 

1 

0.4 
1 

1.0 

3 

3 

3 

0.5 
3 

2 

2 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

2.4 
19 

4.7 

23 

6.5 
30 

3.4 

34 

5.5 
39 

3.6 
40 

4.3 
38 

T 
37 

T 

35 

4.0 
38 

T 

35 

T 
33 

T 
30 

30 

29 

29 

24 

22 

22 

0.8 

22 

22 

22 

18 

18 

15 

13 

13 

T 
12 

10 

RIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 

2.0 
1 

T 

1.0 
T 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

72 

72 

2.1 
74 

10.3 
80 

8.7 
84 

2.6 
85 

3.5 
87 

11.9 
96 

5.8 
99 

12.7 
108 

104 

T 
102 

4.3 
97 

T 
93 

T 
77 

5.7 
81 

T 
80 

78 

71 

58 

T 
53 

5.8 
58 

4.9 

62 

57 

46 

T 
40 

38 

37 

36 

34 

33 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1.0 

2 

7.0 
8 

8 

1.0 
9 

5.0 
14 

3.5 
18 

4.0 

22 

T 
22 

21 

1.5 
23 

21 

9 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

5.0 
27 

3.0 

2.0 

T 

2.0 

25 

T 

1.0 

25 

25 

T 

20 

T 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

39 

T 

39 

0.8 
40 

6.0 
45 

1.8 
45 

7.5 
51 

0.4 
49 

4.2 

53 

0.3 

52 

T 
51 

49 

1.4 
49 

46 

2.0 
46 

0.6 
47 

0.6 
47 

T 
47 

46 

44 

42 

1.3 
41 

0.4 
41 

39 

36 

1.5 
36 

0.  5 
32 

T 
31 

29 

2.7 
30 

T 
29 

27 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

T 
28 

T 
28 

2.0 
29 

6.0 
36 

4.0 
40 

2.0 
3K 

3.0 
39 

T 
37 

36 

35 

34 

33 

31 

T 
29 

T 
28 

28 

28 

26 

25 

T 

25 

T 
24 

24 

21 

21 

19 

19 

17 

16 

T 
16 

14 

SWAN  FALLS  PH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

3 

1 

11 

6 

4 

2 

6 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

10 

7 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
T 

2.0 
r 

I 

T 

T 

1.0 
T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1 

1 

1.0 
2 

5.0 
7 

1.0 
8 

1.0 
9 

1.0 
10 

2.0 
1L' 

2.0 
14 

2.0 
16 

10 

T 

8 

T 

4 

T 

3 

T 

3 

T 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Obser 


Station 

1 

County 

■ 

9 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  1 

Temp.  1 

Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

□010 

BINGHAM 

EXPERIMENT  STATION 

0149 

S   IDAHO  COL  l:lil'i  ATTON 

i.H-l'.l 

GLENN  5TRAWN 

0317 

POWER 

42  46 

112  S2 

4316 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

osas 

ELMORE 

43  20 

115  30 

3867 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

3 

7 

UESO 

0375 

BUTTE 

6 

JAMES  W  MARTIN 

ELMORE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FREMONT 

GUST  STEINMAN 

04«t  1 

ELMORE 

43  48 

US  07 

6000 

5P 

5P 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3 

4  5 

7 

OSS  5 

SHOSHONE 

47  IS 

115  48 

2300 

SP 

8P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

BANCROFT 

oses 

BANNOCK 

12 

KENNETH  E  CRUMP 

KOOTENAT 

U  S  NAVY 

07B9  BONNER 

U  S  FOHEST  SERVICE 

0638 

43  08 

115  20 

5737 

SP 

5P 

MARY  A  WEYMOUTH 

2  3 

4  5 

T 

Bf]  | 

BINGHAM 

43  11 

112  21 

4503 

6P 

6P 

KARL  RODGERS 

S  3 

5 

7 

BLACK FOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

FORT  HALL  IR  PROJ 

LOOS 

GOODING 

1014 

BOISE 

1023 

43  34 

116  13 

2842 

MID 

Ml  D 

2  3 

4  5 

7 

1070 

BOUNDARY 

48  42 

116  16 

1842 

UP 

IIP 

2  3 

4  5 

7 

BRIDGE 

1 1 M 

CASSIA 

12 

MARL IN  H  BOOTH 

1317 

TWIN  FALLS 

1344 

CLEARWATER 

SHOSHONE 

47  32 

113  48 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3 

S 

1308 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

BVRLEY  1  NW  FACTORY 

1308 

12 

AMALGAMATED  SUGAR 

1903 

CASSIA 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

1  1HO 

CANYON 

HAROLD  M  TUCKER 

CAMftRI  r>Gt 

hum  'A9BI  MOTOR 

44  34 

116  41 

2651 

8A 

8A 

J  I    LOR TON 

2  3 

5 

CASCADE    1  KW 

1 9 1 1 

VALLEY 

44  31 

116  03 

4860 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

CASCADE  RANGER  STATION 

1334 

VALLEY 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

1636  BOISE 

1063 

CUSTER 

L671 

CUSTER 

44  02 

113  48 

6500 

BP 

SP 

2  3 

5 

1810  BONNER 

48  09 

116  10 

212S 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

4  S 

CLARK I A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

U  S  FOREST  SERVICE 

1881 

TETON 

19S1 

KOOTENAT 

1956 

KOOTENAY 

47  41 

116  45 

2160 

5P 

5P 

2  3 

5 

7 

3071 

CARIBOU 

42  43 

111  33 

6200 

M 

BA 

2  3 

5 

COTTONWOOD 

3134 

IDAHO 

3 

MRS  M  D  KLAPPHICH 

31S9 

IDAHO 

2167 

13  M 

LEWIS 

46  14 

116  28 

2950 

MID 

3 

4 

2279 

BOISE 

44  08 

US  58 

3100 

6P 

3 

DEADNOOD  DAM 

2383 

VALLEY 

8 

U  S  BUR  RECLAMATION 

339  ■ 

VALLEY 

2422 

KOOTENAY 

l\ 

2444 

CANYON 

43  35 

116  44 

2510 

6P 

6P 

S  3 

5 

2676 

TETON 

43  43 

111  07 

6097 

BA 

9A 

2  3 

5 

DUBOIS  EXP  STATION 

8707 

CLARK 

6 

U  S  FOREST  SERVICE 

2717 

CLARK 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2823 

JEROME 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2942 

GUI 

43  SO 

116  32 

2500 

6P 

6P 

NAYNE  F  HARPER 

2  3 

5 

7 

3109 

CAMAS 

43  21 

114  48 

5065 

8P 

6P 

2  3 

5 

FINN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

U  S  FOREST  SERVICE 

3389 

LEMHI 

CAI.ERA  MINING  CO 

3397 

BINGHAM 

FORT  HALL  IR  PROJ 

3446 

BOISE 

44  04 

115  55 

3147 

SP 

5P 

2  3 

5 

7 

3576 

CUSTER 

44  19 

113  31 

6600 

VAR 

8 

GLENNS  FERRY 

ELMORE 

12 

E  D  STONE 

ll.H? 

GOODING 

3732 

CARIBOU 

3700 

OWTHEE 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

4P 

2  3 

S 

CRANGFV1  LLE 

3771 

IDAHO 

45  56 

116  08 

3409 

MID 

MID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3 

4  5 

7 

3825 

BONNEVILLE 

12 

ROSCOE  T  SIDBETT 

GROUSE 

IMS 

CUSTER 

19  ia 

BLAINE 

3964 

JEFFERSON 

43  59 

112  15 

4796 

SP 

SP 

2  3 

5 

7 

JEROME 

42  36 

114  08 

4060 

SP 

u> 

2  3 

5 

HILL  CITY 

4266 

CAMAS 

12 

CARROLL  DAMMEN 

4S93 

TWIN  FALLS 

43  47 

1 143 

BOISE 

43  50 

115  50 

-  3940 

'  SP 

SP 

2  3 

5 

7 

44S0 

BOISE 

43  42 

116  01 

5000 

6P 

3 

7 

IDAHO  PALLS  CAA  AP 

4437 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

mo 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  5 

7 

447S 

ONYHEE 

42  03 

115  09 

6000 

\  Alt 

1568 

BONNEVILLE 

43  24 

111  18 

5200 

SP 

SP 

2  3 

S 

7 

ISLAND  PARK  DAN 

4V»H  FREMONT 

44  25 

111  24 

6300 

SP 

5P 

2  3 

S 

7 

4670 

JEROME 

42  43 

114  32 

3774 

5P 

5P 

2  3 

5 

KAMI  AH  1  Ml 

4793 

LEWIS 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4931 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

2305 

M 

9A 

IRVING  H  LAS KEY 

2  3 

S 

XOOSK1A  , 

SOU 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GTLROY 

2  3 

5 

KUNA   2  NWE 

3038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

268  5 

SP 

5P 

HARRY  V  GIBSON 

2.  3 

5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

11 

44  40 

US  32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

LIADORE 

5109 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

Ml  D 

RODNEY  H  TOBIAS 

3 

4 

LIVISTON 

5210 

NEZ  PERCE 

13 

46  23 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LEVI STON  RATER  PLANT 

5336 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEW I STON  WATER  DEP 

2  3 

5 

7 

LtWISTON  WB  AP 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

MID 

KID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5 

7 

LIPTON  PUMPING  STATION 

S27S 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

S926 

6P 

CP 

UTAH  P  k  L  COMPANY 

2  3 

5  6 

t      I  BEAR,     2  BOISE ,     3  CLEARWATER ,      4  COEUR  D ' ALENE ,      3  KOOTENAY,     6  LOST ,      7  PALOUSE ,      8  PAYETTE,  9 
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Station 

Index  No. 

County 

Drainage* 

• 

2 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Temp. 

£ 

LOI.O  PANS 

IDA  no 

3 

46  3M 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN 

BOISE 

• 

44  03 

SP 

JAMES  D  CHAPMAN 

MACKAY  RANGER  STATION 

CUSTER 

e 

43  53 

BP 

U  8  FOREST  SERVICE 

MA  LAD 

BS4M 

ONEIDA 

42  U 

112  16 

4420 

TP 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3  4  5 

MA LAD  CAA  AP 

BBSS 

ONEIDA 

i 

42  10 

112  19 

4460 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  3 

MAY  RANGER  STATION 

LEMHI 

1 1 

44  36 

6P 

V  3  FOREST  SERVICE 

MCCALL 

VALLEY 

8 

44  34 

4P  U  S  FOREST  SERVICE 

MCCAMMON 

BANNOCK 

12 

42  39 

BP 

R  FRED  LI NDKNSCHMI Tl 

MERIDIAN  1  SSW 

5941 

2  43  30 

116  24 

2607 

SP 

5P 

L  A  ROSS 

2  3  5 

MESA 

5859 

ADAMS 

1 

44  37 

116  26 

3244 

» 

BP 

MESA  CO 

2  3  S 

7 

MINIDOKA  DAM 

MINI DOKA 

12 

42  40 

5P  U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPEL I ER  RANGER  STA 

BEAR  LAKE 

HA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

IDAHO 

Mil' 

U  S  FOREST  SERVICE 

6152 

117  00 

2626 

5P 

BP 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3      5  6 

MOUNTA I N  HOME  1  W 

6174 

ELMORE 

115  43 

3130 

8P 

BP 

DURHAM  NICHOLS 

2  3  4  3 

NULLA N  PASS  CAA 

SHOSHONE 

4 

47  27 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CANYON 

BP 

C  W  NELSON 

NAMPA  2  NW 

CANYON 

HA 

AMALGAMATED  SUGAR 

StM   MEADOWS  RANGER  STA 

6  1KN 

ADAMS 

116  17 

3860 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  8 

6421 

LEWIS 

1 

3082 

SP 

WAYNE  S  SHAKFFER 

2  3  S 

T 

NEZPEHCE  PASS 

LEMHI 

11 

45  43 

FAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

CASSIA 

6P 

HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

BP 

MARJORIE  L  SHAW 

OLA 

6586 

GEM 

116  17 

3073 

SP 

DAISY  V  NEWELL 

2  3  4  3 

7 

OROF I NO 

6681 

CLEARWATER 

46  29 

116  15 

1027 

SP 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

PALISADES  DAM 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

a 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

116  56 

2159 

6P 

8P 

MICHAEL  HARRIS 

2  3  5 

7 

PI  ERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

* 

46  30 

115  48 

3175 

5P 

5P  jU  3  FOREST  SERVICE 

2  3  4  3 

PINE  2  SSN 

ELMORE 

2 

43  28 

GENEVA  8  SCHRAFT 

PLUM HER  3  WSW 

BENEWAH 

MID  11  S    I  Nil]  AN  SERVICE 

POCATELLO  WB  AP 

BANNOCK 

HID 

V  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

116  30 

1800 

BP 

SP 

R  E  DENHAM 

2  3  5 

7 

POTLATCH 

7301 

7 

46  55 

116  53 

2350 

7P 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3  5 

7 

PRESTON  2  SE  SUG  FAC 

FRANKLIN 

1 

42  05 

» 

C  M  CRAB TREE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

VAR 

ROY  POTTER 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

43  04 

114  09 

4306 

5P 

BP 

LESLIE  P  BUSBY 

2  3  5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

1  1 

45  25 

116  19 

1685 

SP 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

RIRIE 

JEFFERSON 

12 

43  38 

BP 

CALVIN  E  LARSON 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SHOSHONE 

10 

47  21 

5P 

J  L  RANDOLPH 

RUPERT 

MINIDOKA 

12 

42  37 

MINIDOKA   IR  PROJ 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

111  40 

4968 

7P 

7P 

E  M  JERGENSON 

2  3  S 

SAINT  MARIES 

B06S 

BENEWAH 

116  33 

2155 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

LEMHI 

U  S  WB  AIRWAY  OBS 

SANDPOINT  EXP  STATION 

BONNER 

SP 

STATE  EXP  STATION 

SHOSHONE 

LINCOLN 

7P 

LEONARD  V  BOND 

SOLDIER  CREEK 

B548 

CAMAS 

114  SO 

5735 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

SPENCER  RANGER  STATION 

B604 

CLARK 

6 

44  21 

112  11 

5883 

BP 

5P  U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

SPRINGFIELD 

8626 

BINGHAM 

12 

43 

112  41 

4420 

6P 

6P 

E  T  SHE LAN 

2  3  5 

STIBNITE 

8738 

VALLEY 

115  20 

6550 

7A 

7  A 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3  5 

7 

STREVELL  CAA  AP 

8786 

CASSIA 

12 

42  01 

113  13 

5275 

MID 

VIII) 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  52 

111  45 

4892 

SP 

SP 

WH  C  ROBERTS  JR 

2  3  5 

SUN  VALLEY 

B906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

BP 

SP 

EDWARD  F  SEAGLE 

2  3  4  5 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

B929 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

SP 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  5 

7 

TETONIA  EXPERIMENT  STA 

TETON 

12 

43  49 

111  10 

6040 

6P 

BP 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  03 

US  10 

5400 

6P 

BP 

L  E  TANNER 

2  3  5 

7 

TWIN  FALLS  2  NKE 

9  2  9  -1 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

5P 

SP 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3  S 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

BA 

HA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

9493 

47  28 

115  56 

2770 

6P 

6P 

W  FEATHERS TONE  JR 

2  3  5 

7 

9498 

4 

47  30 

115  53 

2950 

8A 

88 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3  5 

WE ISER 

9638 

12 

44  15 

116  58 

2114 

SP 

BP 

ROLAND  HEMENWAY 

2  3  5 

9840 

3 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

4P  T  CENSKY 

2  3  S 

9662 

4 

47  43 

116  30 

4650 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  7/10 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

11 

44  58 

US  29 

4760 

L  J  MILLER 

S 

NEW  STATIONS 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

VAR 

V  S  SOIL  CON  SER 

8 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

2 

43  56 

115  40 

5990 

MID 

U  S  SOIL  CON  SER 

3  4 

PRAIR IE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  35 

4650 

MID 

VICTOR  J  ACARREGUI 

3  4 

SMART-   CREEK  RANGER  STA 

B303 

ELMORE 

2 

43  37 

US  10 

4730 

V  A II 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

V  S  SOIL  CON  SER 

8 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

US  38 

3475 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  SI 

8800 

VAR 

V  S  SOIL  CON  SER 

8 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

l  l 

44  45 

115  04 

4800 

M  EDWARD  BUD ELL 

8 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

V  A  U 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

DOLLAR HIDE  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

2 

43  36 

114  41 

8650 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

4P 

U  S  ENGINEERS 

2  3  4  5 

ELK  CITY 

287S 

IDAHO 

3 

45  49 

LIB  26 

3975 

4P 

MRS  LORA  B  V I  LAS 

OREILLE,     10  ST.  JOE,     U  SALMON,     12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There 
will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index, but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be 
included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches, and  wind  movement  in  miles.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  other- 
wise shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January,  1949. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the 
Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5, is  indicated  by  no  entry.  When  hourly 
precipitation  is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6        Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of 
new  snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R        Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

S        Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  June, 
July  and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks,  postal  notes  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  Spates.  Remittances  and  correspondence 
regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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IDAHO  -  APRIL  1951 


E.  H.   Jones,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  this  month's 
weather  in  Idaho  was  the  prolonged  dry  spell, 
extending  from  the  closing  days  of  March  to 
the  beginning  of  the  final  week  of  April  in 
most  of  the  State.  For  the  Northern  Division 
the  average  precipitation  hit  a  new  low  for 
the  month  in  58  years  of  record,  but  late  rains 
brought  Southern  Division  averages  close  to 
the  long-period  mean.  All  but  two  stations 
north  of  the  44th  parallel  of  latitude  re- 
corded subnormal  precipitation,  while  south 
of  that  line  positive  and  negative  departures 
were  about  evenly  divided.  The  average  tem- 
perature for  the  month  was  more  than  3°  above 
that  of  April  1950,  but  just  1.1°  above  the 
55-year  mean.  Departures  from  station  mean 
temperatures  were  predominantly  positive, 
but  mostly  small,  with  greatest  departure 
of  about  3°  occurring  at  scattered  stations 
in  the  south-central  and  southeast  sections 
of  the  State.  Sunshine  was  unusually  abun- 
dant, apparently  running  15  to  20  percent 
above  the  April  mean,  and  placing  this  month 
among  the  sunniest  Aprils  on  record.  Strong 
winds  occurred  on  several  days  but  little  or 
no  damage  was  reported. 

A  day-by-day  examination  of  the  weather 
in  Idaho  during  this  month  reveals  warm, 
sunny  weather  prevailing  throughout  the  State 
during  the  first  week.  Sunny  conditions  con- 
tinued through  the  second  and  third  weeks  in 
most  sections,  but  during  this  period  two 
cold  fronts  moved  almost  directly  from  north 
to  south  across  the  State,  the  first  on  the 
9th-10th,  the  second  on  the  19th-20th.  Fol- 
lowing passage  of  each  front  all  sections  of 
the  State  experienced  a  hard  freeze.  The 
first  did  relatively  little  damage,  because 
vegetation  had  not  generally  reached  a  vul- 
nerable stage.  The  second  cold  period  caught 
fruits  at  a  more  critical  stage  of  develop- 
ment and  damage  to  soft  fruits  reached  80  to 
90%  of  the  crop  in  some  south-central  areas; 
extensive  heating,  however ,  saved  much  of  the 
crop  in  southwestern  orchards.  First  real 
indications  of  a  break  in  the  drought  came 
on  the  19th  when  stations  in  the  southeast 
corner  of  the  State  recorded  fairly  substan- 
tial amounts  of  rain.  During  the  ensuing 
four  days  scattered  light  showers  occurred 


in  areas  south  of  the  Salmon  River  and  on 
the  24th  that  same  section  of  the  State  ex- 
perienced widespread  showers  with  totals 
reaching  three  tenths  of  an  inch  or  more  at 
a  number  of  stations.  The  25th  brought  light 
and  scattered  showers,  and  on  the  26th  south- 
ern Idaho  again  had  widespread  showers,  light 
to  moderate  in  intensity.  Finally  on  the 
27th  showers  fell  throughout  the  State  as 
the  forerunner  of  a  storm  front  from  the 
Pacific.  That  formation,  moving  rather  slowly, 
passed  eastward  beyond  Idaho  by  the  29th; 
but  accompanying  it  across  the  State,  and 
within  the  air  mass  that  followed  the  storm 
inland  from  the  Pacific,  precipitation  was 
general,  and  in  many  areas  moderate  to  heavy. 
During  this  period  a  number  of  stations  in 
the  southwestern  division  recorded  one-day 
totals  in  excess  of  an  inch. 

Snowfall  was  much  lighter  than  usual,  av- 
eraging 0.8  inch  for  the  State .compared  to 
a  55-year  mean  of  2.6  inches  for  April.  By 
the  end  of  the  month  only  a  few  stations  re- 
ported snow  on  the  ground,  although  mountain 
snow  accumulations  were  sufficient  to  assure 
plentiful  supplies  of  water  for  nearly  all 
irrigation  projects. 

The  persistently  warm  weather  of  the  first 
week  or  ten  days  resulted  in  rapid  snow  melt 
and  higher- than-average  stages  on  several 
streams  in  the  southern  part  of  the  State, 
where  near  bankful  stages  were  reached  about 
the  15th.  The  Big  Wood,  Malad  and  Port  Neuf 
Rivers  reached  bankful  stages,  or  a  little 
above,  from  the  13th  to  the  15th,  occasioning 
some  alarm  but  causing  little  or  no  material 
damage.  Northern  Idaho  rivers  showed  sub- 
stantial increases  in  flow  during  the  month 
but  remained  well  below  bankful  stages. 

The  prolonged  period  of  dry,  sunny  weather 
permitted  steady  outdoor  activities  on  farms 
and  ranches,  but  also  resulted  in  such  drying 
of  the  topsoil  in  many  areas  as  to  retard 
early  growth  of  hay,  wheat,  early  row  crops, 
and  ranges.  The  principal  damage  due  to 
weather  elements  was  to  fruits,  in  the  hard 
freeze  at  the  end  of  the  third  week. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

P  h 

Relat 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

■ 

T)  . 
1  I 

is 

Q  to 

Station 

o> 
a 

i 
> 
■ 

r£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

(■ 

03 
X 

o 
o 

■9 

n 

< 

o 
n 

■ 

a 
o 

CO 
if) 

t- 
n 
a 

Pi 
o 

-> 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99  j 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

20 

8.8 

38 

NW 

20 

69 

40 

30 

57 

6 

1 

1 

1 

0 

0 

9 

84 

4.3 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

w 

12 

4.4 

62 

41 

29 

48 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

* 

- 

4.1 

u  u 

U  J 

W  CD 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

18 

8.6 

48 

SW 

9 

70 

41 

32 

54 

3 

1 

3 

0 

0 

n 

7 

77 

4.4 

i 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

is 

Year 

■ 

•3  a 

! 

1 

■fl 

| 

i 

■ 

i 

St 
1] 

o  s 

e 

> 
< 

t> 

2 

& 

> 
< 

<  2 

0  ~ 
Z  Q 

1894 

44.3 

97 

6 

1.71 

8 

1895 

46.5 

95 

0 

.77 

3 

1896 

41.8 

80 

-10 

1.55 

9 

1897 

45.3 

90 

6 

1 .04 

6 

1898 

48.0 

94 

4 

.91 

4 

1899 

42.9 

84 

3 

1.58 

3.3 

6 

1900 

47.6 

89 

20 

1.91 

3.2 

9 

1901 

43.2 

84 

-10 

1.12 

6.6 

6 

1902 

44.0 

87 

6 

1.26 

1.5 

8 

1903 

42.4 

86 

-  4 

1.30 

6.3 

7 

1904 

46.3 

91 

0 

1.25 

3.0 

6 

1905 

47.0 

83 

8 

1.29 

1.1 

6 

1906 

46.6 

96 

0 

1.12 

2.5 

5 

1907 

45.0 

81 

10 

1.37 

4.0 

7 

1908 

46.8 

92 

-  6 

.85 

0.7 

5 

1909 

41.5 

80 

-  9 

.64 

1.9 

4 

1910 

50.5 

100 

7 

1.55 

1.3 

6 

1911 

42.9 

85 

-11 

1.15 

4.9 

7 

1912 

43.8 

84 

-  7 

2.16 

4.2 

11 

1913 

45.9 

87 

0 

1.08 

0.9 

6 

1914 

47.0 

84 

-  2 

1.69 

0.5 

9 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

» 

tJ 

0 

cr 

«  =3 

li 

TJ  B 

S 

1 

jci 

* 

0 

« 

5 

o  0 

At, 

tj> 

2 

3 

> 
< 

Av, 

0 

0  ~. 
Zp 

1915 

51 

0 

95 

18 

1 

.54 

1 

.5 

8 

1916 

46 

0 

90 

5 

1 

.10 

0 

.8 

7 

1917 

39 

0 

76 

-10 

2 

.23 

7 

,2 

10 

1918 

44 

0 

85 

-  6 

.88 

1 

3 

4 

1919 

46 

5 

95 

4 

1 

.47 

1 

.0 

7 

1920 

40 

5 

78 

-18 

2 

.10 

6 

.7 

10 

1921 

41 

9 

83 

-10 

2 

.19 

4 

.9 

10 

1922 

40 

1 

79 

-14 

1 

.81 

6 

.8 

9 

1923 

44 

0 

88 

0 

1 

.96 

0 

9 

10 

1924 

44 

3 

84 

-  4 

.57 

1 

.1 

4 

1925 

47 

3 

86 

6 

1 

.80 

.1 

.4 

9 

1926 

50 

6 

96 

-11 

1 

.10 

1 

.3 

7 

1927 

43 

2 

95 

-10 

1 

.24 

4 

0 

7 

1928 

42 

5 

86 

-16 

1 

41 

3 

.6 

9 

1929 

41 

4 

80 

-11 

1 

.89 

5 

5 

10 

1930 

50 

8 

89 

10 

1 

62 

0 

1 

8 

1931 

45 

8 

85 

-  1 

1 

00 

1 

(i 

5 

1932 

44 

8 

86 

-  5 

1 

85 

2 

5 

10 

1933 

42 

6 

86 

-12 

90 

2 

3 

6 

1934 

52 

6 

96 

-  2 

85 

0 

5 

5 

1935 

43 

4 

80 

-  2 

2 

30 

2 

3 

10 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

I 

tj 

V 

A 
D* 

west 

tj, 
g 
■ 

it 

is 

TJ  B 

~3  S 

> 
< 

2 

3 

< 

>  a 
<  2 

0  M 

ZQ 

1936 

46.8 

96 

-21 

1.00 

2.2 

7 

1937 

41 .  7 

87 

2.44 

3.4 

11 

1938 

45.5 

86 

-11 

1.45 

0.7 

8 

1939 

47.8 

98 

-  1 

.68 

0.7 

4 

1940 

46.7 

87 

8 

2. 18 

0.4 

11 

1941 

45.8 

89 

3 

1.68 

1.6 

9 

1942 

46.6 

89 

-  3 

1.52 

1.7 

8 

1943 

48.9 

90 

14 

1 .  58 

0.6 

8 

1944 

44.1 

85 

1 

2.29 

3.6 

11 

1945 

41.2 

89 

-11 

1.25 

4.4 

6 

1946 

47.5 

99 

2 

1.00 

1.1 

7 

1947 

45.3 

90 

-  2 

1.17 

1.5 

8 

1948 

43.3 

87 

-  9 

2.20 

4.4 

12 

1949 

48.5 

90 

-  2 

.54 

0.2 

4 

1950 

42.9 

85 

-  3 

.96 

1.6 

7 

1951 

46.3 

85 

2 

1.06 

0.8 

4 

PERIOD 

45.2 

1  .42 

2.5 

DATA  FOR  THE  PERIOD  BEGINNING  WITH  APRIL  1948  TO  DATE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ON  AN  AREAL  BASIS  AND  ARE  NOT  COMPARABLE  WITH  UNWEIGHTED  VALUES  PUBLISHED  IN  THIS  TABLE 
FOR  EARLIER  YEARS. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Date 

s 

* 

3 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max  90" 
or  above 

Min.  32" 
or  below 

Total 

Max  depth! 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

.01  or  more 

.50  or  more 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

47.1 

0.8 

78 

12 

19 

21 

530 

0 

27 

.86 

1.59 

.32 

29+ 

T 

T 

30 

4 

0 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

44.9 

73 

13 

19 

21 

595 

0 

24 

.25 

.23 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

BONNERS  FERRY 

47.  1 

0.4 

75 

12 

19 

19 

529 

0 

20 

.62 

.  44 

.31 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

BURKE  2  NNE 

38.7 

0.2 

62 

12 

11 

21 

783 

0 

28 

1.33 

1.11 

.53 

29 

3.7 

51 

1 

3 

2 

0 

CLARK  FORK  1  ENE 

44.7 

-  2.2 

72 

12 

18 

19+ 

604 

0 

25 

.87 

1.33 

.45 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

COEUR  D  ALERE  CAA  AP 

45. 1 

73 

12 

19 

19 

588 

0 

22 

.41 

.20 

28 

T 

0 

3 

0 

0 

C0EUR  D  ALENE  RS 

47.3 

0.3 

73 

17+ 

18 

21 

525 

0 

23 

.44 

1.32 

.23 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

COTTONWOOD 

46.3 

2.9 

72 

12 

18 

21 

556 

0 

17 

.55 

1.55 

.44 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

ELK  CITY 

40.8 

71 

12 

15 

4+ 

722 

0 

28 

1.37 

.83 

29 

14 

1 

2 

2 

0 

FENN  RS 

49.9 

-  0.6 

82 

16 

24 

22 

448 

0 

21 

1.13 

2.31 

.85 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

37. 7M 

62 

12 

5 

21 

816 

0 

18 

1 

GRANGEVILLE 

46.4 

1.5 

73 

13 

19 

21 

551 

0 

12 

.92 

1.69 

.65 

29 

-3 

1 

0 

KELLOGG 

47.5 

1.1 

74 

26 

22 

21 

0 

22 

.62 

1  .  55 

.38 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

KOOSKIA 

51.7 

1.1 

82 

12 

22 

21+ 

392 

0 

14 

1.39 

1.28 

1.32 

29 

T 

0 

3 

1 

1 

LEWISTON  WATER  PLANT 

53.2 

0.2 

80 

12 

23 

21 

349 

0 

6 

.33 

.79 

.28 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

51.8 

80 

13 

22 

21 

386 

0 

6 

.45 

.25 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOSCOW  u  OF  I 

46.9 

0.7 

74 

12 

17 

21 

537 

0 

15 

.36 

1.23 

.25 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

35.4 

-  0.1 

54 

12 

2 

19 

880 

0 

18 

.59 

1.63 

.  15 

29+ 

3.9 

106 

1 

5 

0 

0 

WEZPERCE 

45.7 

1.3 

75 

13 

18 

21 

570 

0 

16 

.60 

1.53 

.50 

29 

T 

0 

2 

1 

0 

OR0FIN0 

52. 2M 

0.8 

82 

12 

24 

21 

378 

0 

14 

.68 

1.44 

.  53 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

PIERCE  RS 

42.0 

-  0.3 

69 

13 

18 

21 

686 

0 

29 

1.45 

1.93 

.0 

25 

1 

3 

PORTHILL 

46. 1 

0.3 

73 

12+ 

15 

19 

561 

0 

22 

.44 

.  50 

.24 

29 

.  0 

0 

2 

0 

0 

POTLATCH 

46.3 

0.8 

75 

12 

19 

21 

556 

0 

23 

.55 

1.44 

.33 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRIFf-  RIVER  EXP  STA 

43.4 

-  0.5 

72 

12 

17 

21 

644 

0 

26 

.56 

1.35 

.34 

28 

.0 

8 

1 

3 

0 

0 

RIGGINS  RS 

54.7 

2.1 

85 

13 

25 

21 

299 

0 

2 

.30 

1.21 

.24 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

44.9 

5.2 

70 

12 

19 

19 

595 

0 

14 

1.06 

2.17 

.  58 

30 

4.0 

32 

1 

3 

1 

0 

SAINT  MARIES 

46.  9M 

-  0.5 

75 

12+ 

20 

21 

534 

0 

23 

1.01 

.69 

.55 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

SALMON 

46.7 

0.8 

78 

13 

19 

11  + 

541 

0 

22 

.40 

.25 

.32 

29 

0 

2 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

45.  7M 

-  0.3 

71 

12 

22 

19 

588 

0 

23 

.46 

1.43 

.21 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

WALLACE 

44.9 

-  0.9 

75 

12 

17 

21 

598 

0 

24 

.94 

1.55 

.50 

29 

T 

T 

16 

3 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

43  .  8M 

-  0.4 

72 

13 

16 

21 

0 

26 

.75 

1.65 

.  40 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

WINCHESTER  1  SE 

42.7 

-  0.6 

70 

12 

14 

21 

661 

0 

23 

.67 

1.84 

.48 

29 

.0 

2 

0 

0 

DIVISION 

45.9 

-  0.2 

.72 

"l.26 

.4 

'— "  I : ■■ a  ■■■  DottM  following  Station  Indax 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

Table  2-Continued  APRIL  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

| 

-a 
D» 
S3 
X 

Date 

Lowest 

e 

" 

Degree  days 

No,  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow 

.  Sleet.  Hail 

No  of  days 

o  S 
o>  o 
«  -9 
3S  S 

Min,  32° 
or  below 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

0 

a 

o 

o> 

0 

a 

0 

tn 

1.00  or 
more 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA    1  NE 

39. e 

0.7 

67 

13 

17 

21 

747 

J: 

26 

1.63 

-  .48 

1.21 

28 

1.0 

13 

1 

3 

l 

1 

ANDERSON  DAM 

49.2 

75 

13 

29 

1 

469 

8 

1.65 

1.38 

28 

T 

0 

1 

ARROWROCK  DAM 

49.9 

1.2 

74 

14 

26 

21 

7 

1.66 

.  07 

.  88 

29 

.0 

0 

2 

0 

ATLANTA  1  E 

41.4 

1.2 

65 

13 

19 

21 

699 

0 

26 

2.27 

.62 

.92 

28 

14.  0 

37 

1  + 

6 

0 

BLISS 

50.7 

1.9 

78 

13 

23 

22 

423 

0 

14 

.81 

-     .  04 

.60 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

53.  6M 

76 

13  + 

24 

21 

324 

0 

1. 15 

.83 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

BOISE  WB  AP  " 

50.7 

1.6 

13 

24 

21 

422 

0 

4 

.94 

-  .24 

.71 

28 

T 

0 

3 

1 

0 

BUHL 

51  .6M 

3.0 

74 

14 

30 

1  + 

399 

0 

8 

.  59 

-  .36 

.  54 

28 

T 

2 

1 

0 

CALDWELL 

52.6 

1.7 

82 

12 

25 

366 

0 

13 

.92 

-  .02 

.82 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMBRIDGE 

52.3 

3.1 

82 

26 

23 

20 

0 

13 

1.00 

-  .50 

.  53 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

CASCADE  I  NW 

41.4 

65 

13 

20 

21 

702 

0 

26 

1.05 

.74 

28 

2.0 

10 

1 

3 

1 

0 

CHALLIS 

46.3 

2.0 

13 

22 

21  + 

553 

0 

19 

.43 

-      .  15 

.30 

29 

T 

T 

20+ 

3 

0 

0 

COUNCIL  2  NNE 

50.3 

2.7 

7R 

13 

23 

21 

434 

0 

5 

1.39 

-  .87 

1.05 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

DEADWOOD  DAM 

37.8 

1.0 

65 

13 

13 

812 

0 

30 

1.87 

-  .09 

1.20 

28 

1.0 

46 

1 

6 

1 

1 

DEER  FLAT  DAM 

52.9 

2.3 

81 

13 

24 

22 

359 

0 

7 

.57 

-  .25 

.57 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

47.8 

72 

17 

19 

21 

509 

0 

18 

1.18 

.  46 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

EMMETT  2  E 

52. 1 

0.2 

79 

13 

25 

21 

382 

0 

9 

1.48 

.44 

1.29 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

FAIRFIELD  RS 

M 

0 

1.95 

.85 

28 

.0 

8 

1 

5 

2 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

48.7 

2.3 

77 

13 

23 

11  + 

481 

0 

23 

1.28 

-     .  50 

1.03 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

GLENNS  FERRY 

52.3 

0.7 

82 

13 

23 

11 

373 

0 

13 

.90 

.  14 

.73 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

GOODING  CAA  AP 

49.8 

2.4 

75 

13 

26 

21  + 

449 

0 

7 

.97 

.03 

.68 

28 

T 

0 

5 

1 

0 

GRAND  VIEW 

55. 1 

2.8 

84 

12 

28 

22 

289 

0 

5 

.38 

-  .50 

.38 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAILEY 

45.  5 

2.6 

72 

13 

22 

11 

578 

0 

18 

2.74 

1.59 

1.23 

28 

T 

0 

5 

2 

1 

HAZ ELTON 

48.7 

0.9 

73 

13 

22 

11+ 

480 

0 

15 

1.24 

-  .03 

.45 

26+ 

1.0 

0 

5 

0 

0 

HILL  CITY 

42.4 

2.2 

13 

11 

2 

670 

0 

19 

1.97 

.91 

1.50 

28 

.0 

4 

1 

1 

HOLLISTER 

48.  1M 

2.4 

73 

13 

24 

22 

498 

0 

15 

.98 

-  .20 

.63 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

IDAHO  CITY 

45. 1 

0.9 

75 

7 

19 

22 

586 

0 

24 

1.88 

.37 

1.20 

28 

.0 

4 

1 

1 

JEROME 

49.7 

1.1 

77 

13 

21 

22 

451 

0 

14 

1.05 

.  07 

.40 

28 

T 

0 

5 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

50. 1M 

0.8 

78 

13 

22 

21 

441 

0 

14 

.84 

-  .21 

.65 

28 

T 

0 

2 

*  1 

0 

LOW  MAN 

45.  3M 

2.2 

73 

13 

20 

11 

585 

0 

25 

1.42 

-  .20 

.  84 

28 

.0 

11 

1 

4 

1 

0 

MC  CALL 

35.6 

-  2.0 

60 

13 

15 

21 

882 

0 

30 

.68 

-  1.23 

.38 

29 

.0 

30 

1 

2 

0 

0 

MERIDIAN  1  SSW 

49.6 

-  0.8 

78 

13 

22 

11+ 

455 

15 

1.09 

-  .02 

.85 

28 

.0 

0 

1 

0 

MESA 

51 . 3 

78 

13 

24 

21 

405 

5 

1.17 

1 .  09 

28 

.  0 

0 

J 

1 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

50.  5 

1.9 

79 

13 

20 

21 

430 

0 

15 

.  88 

-  .06 

.70 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

NAMPA 

53 .  6M 

1.6 

82 

13 

28 

11  + 

336 

9 

1  .  00 

.02 

.  90 

28 

.  0 

o 

\ 

1 

0 

NAMPA    2  NW 

52.2 

81 

14 

25 

11 

0 

11 

.64 

.0 

0 

4 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

42 . 3 

0. 1 

74 

13 

15 

21 

677 

0 

27 

1 . 02 

.  67 

.  82 

28 

.  0 

7 

1 

2 

1 

o 

OBSIDIAN  4  NNE 

33.7 

o!o 

60 

5 

9 

21 

931 

0 

30 

1.07 

-      .  14 

!34 

24 

T 

38 

1  + 

5 

0 

0 

OLA 

48.4 

78 

13 

11 

20+ 

490 

0 

21 

1.40 

-  .38 

1.20 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

PARMA  EXP  STA 

52.  5M 

0.7 

82 

14 

26 

22 

0 

12 

.38 

-  .45 

.24 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

PAYETTE 

52.9 

1.6 

82 

13 

27 

21+ 

356 

0 

9 

.93 

.13 

.89 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

RICHFIELD 

47.2 

2.2 

75 

13 

20 

22 

526 

0 

21 

1.37 

.47 

.60 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

SHOSHONE 

48.7 

1.9 

75 

13 

24 

22 

482 

0 

11 

1.45 

.  49 

.76 

28 

0 

5 

1 

0 

STIBNI TE 

37.6 

61 

12+ 

12 

20 

0 

29 

.86 

.  40 

28 

3.9 

24 

1 

6 

0 

0 

SUN  VALLEY 

39.6 

1.8 

70 

13 

13 

2 

756 

0 

28 

2.35 

1.26 

1.10 

28 

4.0 

13 

1 

6 

3 

1 

SWAN  FALLS  PH 

55.7 

1.7 

82 

13+ 

33 

1  + 

261 

0 

0 

.  14 

-  .71 

.  14 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

THREE  CREEK 

43.9 

72 

13 

15 

626 

0 

23 

1.40 

.06 

.75 

29 

3 

30 

4 

1 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

50.4 

2.3 

77 

13 

23 

22 

431 

0 

12 

.74 

-  .37 

.33 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

47.2 

-  1.5 

74 

18 

22 

22 

0 

17 

1.02 

-  .05 

.37 

29 

T 

0 

6 

0 

0 

WEISER 

52.  6M 

0.2 

85 

13 

23 

21 

366 

0 

13 

1.05 

.06 

.98 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

47.9 

1.4 

1.18 

-  .04 

.6 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

46.8 

1.7 

74 

13 

18 

1 1 

538 

0 

21 

.62 

-  .37 

.29 

29 

1.2 

0 

5 

0 

0 

ALBION 

44.8 

-  0.4 

71 

14 

15 

22 

0 

21 

1.48 

.01 

.87 

30 

11 

30 

3 

2 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

47.4 

1.9 

72 

13 

19 

0 

17 

.99 

-  .33 

.  55 

29 

2.5 

3 

30 

5 

1 

0 

ASHTON  1  S 

40.6 

-  0.4 

70 

17 

15 

2 1 

726 

0 

26 

1.03 

-  .13 

.58 

27 

1.5 

7 

1 

4 

1 

0 

BLACKFOOT 

48.5 

3.1 

75 

13 

21 

487 

0 

17 

.48 

-  .48 

.32 

30 

T 

0 

2 

0 

0 

BUR LEY 

50.6 

3.3 

76 

14 

26 

11+ 

0 

12 

1.19 

.04 

.68 

29 

3.0 

3 

30 

5 

1 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

47.6 

0.4 

74 

14 

22 

22 

0 

16 

1.34 

-  .10 

.86 

29 

2.C 

2 

30 

6 

1 

0 

BURLEY  CAA  AP 

47.3 

0.1 

75 

13 

23 

11  + 

523 

0 

17 

1.67 

.86 

.80 

28 

2.0 

0 

6 

1 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

39.  5 

-  0.5 

67 

13 

14 

11+ 

756 

0 

25 

1.00 

.  45 

.40 

28 

T 

0 

3 

0 

0 

DRIGGS 

40.6 

2.8 

65 

14 

15 

1 1 

0 

22 

1.  55 

.37 

.66 

27 

9 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

43.7 

1.0 

70 

13 

16 

21 

633 

0 

17 

.66 

-  .27 

.20 

27  + 

T 

0 

6 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

44.2 

0.3 

73 

13 

18 

16 

617 

0 

19 

.55 

-  .35 

.24 

2f 

T 

T 

20 

7 

0 

0 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

46. 6M 

1.0 

75 

13 

18 

11 

546 

0 

19 

.89 

-  .22 

.53 

30 

3 

1 

0 

GRACE  PH 

42.2 

0.1 

68 

13 

17 

11 

678 

0 

20 

1.31 

-  .07 

.38 

29 

2.0 

2 

30 

7 

0 

0 

GRAY 

37.  9M 

0.0 

61 

13 

12 

11 

807 

0 

24 

1.18 

-  .45 

.35 

25 

24 

1+ 

7 

0 

0 

GROUSE 

40.2 

78 

17 

13 

22 

738 

0 

26 

1.34 

.30 

.67 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

HAMER  4  NW 

44.8 

2.1 

75 

13 

13 

599 

0 

21 

.37 

-  .34 

.  15 

29 

T 

0 

5 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

45.3 

0.4 

73 

13 

21 

585 

0 

19 

.  52 

-  .42 

.  15 

26 

T 

0 

6 

0 

0 

IRWIN  2  S 

44.5 

4.0 

69 

13 

18 

11 

609 

0 

20 

1.24 

.18 

.66 

26 

2.0 

0 

4 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

35.7 

-  0.8 

18 

8 

+ 

874 

0 

28 

.  51 

.26 

30 

4.5 

4 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

43. 1 

3.0 

fiT 

13 

22 

653 

0 

16 

1.70 

.50 

.83 

24 

•  1  ffl-  |l 

0 

8 

1 

0 

MAC  KAY  RS 

43.9 

1.5 

7H 

16 

17 

627 

0 

21 

1.  19 

.53 

.  54 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

MA  LAD 

JL 

: 

0 

8 

1 

MAI, AD  CAA  AP 

46.2 

It 

18 

624 

0 

19 

1.16 

.35 

29 

4.7 

T 

29 

7 

0 

0 

MAY  RS 

73 

605 

0 

21 

.  48 

.  04 

.  29 

29 

T 

5 

0 

MC  CAMMON 

47^4 

73 

13 

18 

22 

521 

0 

20 

.65 

.36 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

47.7 

7 1 

13 

27 

511 

0 

6 

1. 10 

.34 

28 

0 

5 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

41  ,7M 

0.8 

67 

16 

17 

0 

23 

2.20 

.59 

.67 

24 

.  5 

1 

24 

10 

1 

0 

OAKLEY 

48.5 

1.7 

73 

13 

25 

492 

o 

15 

1.23 

.08 

.63 

29 

T 

0 

5 

1 

0 

PALISADES  DAM 

42.  8M 

68 

13 

15 

663 

0 

21 

.97 

.24 

29 

6 

0 

0 

PAUL  1  E 

47.5 

1.2 

77 

IS 

19 

22 

0 

17 

1.96 

.81 

1.36 

29 

2.0 

2 

30 

3 

1 

1 

POCATELLO  WB  AP  " 

46.9 

2.0 

74 

13 

20 

11 

535 

0 

17 

1.02 

-  .45 

.42 

30 

.9 

1 

30 

4 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2 

48.2 

2.8 

70 

13+ 

19 

11 

495 

15 

2.46 

.53 

.92 

24 

5.4 

1 

30 

0 

45.2 

72 

13 

18 

20 

585 

0 

16 

1.23 

.33 

21 

5 

0 

0 

RUPERT 

47.  8M 

0.8 

74 

14 

20 

11 

0 

18 

1.26 

.24 

.77 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

42.6 

73 

13 

16 

11  + 

664 

0 

25 

1.19 

.13 

.28 

27 

2.0 

2 

2+ 

6 

0 

0 

SPENCER  RS 

39.6 

1.8 

67 

17 

10 

21 

758 

0 

27 

1.16 

-  .34 

.40 

27 

T 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD 

46.1 

1.6 

75 

13 

17 

11 

559 

0 

19 

.77 

-  .32 

.29 

30 

2.0 

0 

4 

0 

0 

SUGAR 

45.  9M 

2.9 

74 

13 

19 

11 

570 

0 

1.27 

.48 

.40 

30 

2.0 

5 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

39.0 

-  0.7 

64 

13 

11 

21 

776 

0 

25 

1.45 

.40 

.63 

27 

5 

1 

0 

DIVISION 

44.5 

1.7 

1  .14 

.01 

1.3 

STATE 

46.3 

1.1 

1.06 

-  .31 

.8 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  54  - 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 
APRIL  1951 


Day  oi  month 


13 


15 


16 


17     18     19  20 


22    23    24    25    26    27  28 


29  30 


//R 


//R 


//R 


//R 


//R 


R 


ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 
ALPHA   1  NB 
AMERICA*  FALLS  1 
ANDERSON  DAM 
ARROWROCK  DAM 
A3BT0N  1  8 
ATLANTA  1  I 
ATLANTA  1  B 
AVERT  RS 
BANCROFT 

BATVIEW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BLACEFOOT 
BLACEFOOT  DAH  //R 
BLISS 

BOISE  LUCET  PEAE  DAH 
BOISE  IB  AP  //R 
BONNERS  FERRY 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE 
BUHL 

BUR  EE  2  NNE 
BUR  LEY 

BUR LEY  FACTORY   1  NT 
BUR  LEY  CAA  AP 
BUR LEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  Ml 
CENTERV ILLE  ARBAUGH 
CHALL  IS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARE  FORE  1  EKE 
CLARE  FORE  1  EKE 
CLARE  IA  RS 

COEUR  D  ALE  HE  CAA  AP 
COEUR  D  ALKNE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL  2  NNE 
COUNCIL  2  NNE 
CRAIGHONT 
CROUCH  2  NNW 
DEADWOOD  DAM 
DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
DUBOIS  CAA  AP 
EDEN  HUNT  PROJECT 
ELE  CITY 
EMMETT  2  B 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORNEY  BLACEBIRD  HINE 
FORT  BALL  IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLEKNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIEW 
GRANCEV ILLE 
GRAY 
GROUSE 
BAILEY 
HAMER  4  NW 
BAZELTON 
BILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWB 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  CAA  AP  R 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
EAMIAH  1  HE 
KELLOGG 
BOOSE IA 
EUNA  2  NNE 
LEADORE 

LEWISTON  WATER  PLANT 

LEW  IS  TON  WB  AP 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOW  MAN 

MAC  BAY  RS 

MAC BAY  RS 

HALAD 

HALAD 

HALAD  CAA  AP 
MAT  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  SSW 
HE  9  A 

K IN  IPO  HA  DAH 
HONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNT  A I N  HOME  1  I 
MOUNTAIN  HOME  1  W 
NULLA N  PASS  CAA 
NULLA N   PASS  CAA 
NAN  PA 

NAMPA  2  NT 
NEW  MEADOWS  RS 
MBZPERCE 
OA ELE Y 

OJSIDIAN  4  NNE 

OLA 

OLA 

OBOFINO 
PALISADES  DAH 
PAR  HA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

PIERCE  RS  / 

PINE  2  SSW 

PLUMMER  3  WSW 

POC ATELLO  WB  AP 

POR  THILL 

POT  LA  IT  H 

PRESTON  SUG  FACT  2  3E 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
RICHFIELD 
tIGGINS  RS 
SIR  IB 

ROLAND  W  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SAND  POINT  EXP  STA 
SANDPO I  NT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
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.  06 

.  06 

.  27 

Ot 

1.  70 

.16 

.  1C 

.  84 

.  32 

1.42 

.02 

03 

T 

.  03 

.15 

.54 

.  4C 

1.19 

.  02 

.01 

.04 

.  19 

.  76 

.  14 

1.16 

.  02 

.  02 

.21 

T 

.  10 

.  05 

.  05 

.  50 

_fi 

1 .31 

.  01 

.05 

.01 

.24 

.  OS 

.  04 

.  26 

72 

1.42 

.  01 

T 

04 

.22 

.  1C 

T 

.  18 

.35 

1.16 

T 

T 

.01 

.  08 

.  01 

.  2fi 

m 

48 

.30 

.38 

T 

.68 

T 

T 

T 

.  03 

T 

.  04 

.  36 

22 

.85 

.  85 

.  24 

1  .09 

1 .  09 

.  08 

1. 17 

.08 

.  20 

T 

.  34 

.  23 

1.10 

.  33 

.  07 

16 

.67 

.34 

.  21 

.  07 

.  09 

2.20 

.  25 

.  11 

36 

.16 

T 

.  70 

.02 

.98 

.16 

.  73 

.  07 

96 

_ 

ia 

03 

.  14 

15 

•J? 

59 

OS 

m 

.  02 

.  16 

.  IS 

.89 

T 

.  90 

.  10 

_ 

1  00 

.  02 

.64 

.  82 

.  20 

1  02 

.  10 

.  50 

.60 

.11 

.  33 

06 

'63 

1.23 

20 

.34 

.  19 

^32 

.  02 

1.07 

1 .  20 

.  20 

1  40 

1 . 22 

.22 

1  44 

.  15 

.  53 

.66 

T 

.  11 

21 

.  03 

.20 

,  24 

97 

.  24 

.  10 

.38 

T 

.  36 

T 

1 . 36 

1.96 

.  89 

.04 

.93 

1.15 

.30 

1.43 

20 

T 

.38 

T 

1 .  52 

26 

T 

2.16 

.  15 

.  35 

!l3 

.63 

T 

T 

T 

.  08 

22 

.30 

.43 

1  02 

_ 

T 

.  24 

20 

.44 

.  33 

.  22 

.55 

.02 

.30 

.92 

.09 

.12 

,u 

.69 

2.46 

T 

T 

34 

.16 

06 

56 

T 

.32 

.60 

.35 

.10 

1.37 

T 

.06 

.24 

I 

.30 

33 

.20 

.  18 

T 

.25 

27 

1  23 

T 

T 

T 

.  03 

4  5 

.38 

1.06 

.10 

05 

01 

T 

.  77 

.33 

1.26 

13 

.11 

28 

.20 

.26 

.21 

1.19 

T 

14 

.55 

.02 

1.01 

T 

32 

06 

40 

T 

T 

.21 

.16 

.09 

.48 

• 

.50 

SO 

T 

.18 

20 

76 

.  16 

.16 

1.45 

T 

T 

T 

T 

40 

30 

.32 

.14 

1.16 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Conhnued  APRIL  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPRINGFIELD 

STIBNITE 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SUN  VALLEY  //R 

SWAN  FALLS  PH 

TETON IA  EXP  STA 

THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SE 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WALLACE  WOODLAND  PARK  R 
WEISER 

WINCHESTER   I  SE 

.05 

T 

T 

T 

T 

.02 
.01 

T 

12 
04 

.03 

.32 
T 

.  05 

05 

.  51 
.47 

T 
T 

.02 

T 

T 
T 
T 

.05 
T 

.23 
.  02 
.04 

OS 

.10 
.10 
T 

.25 
.27 
.02 

.63 
T 

.13 

.17 
40 

T 
1  10 
1  08 

.20 
.20 
.33 
.15 
08 
.20 
.25 
98 
19 

.26 
.06 
.25 
66 
.63 

T 

.75 
.22 
.37 
.50 
.40 
.45 
.07 
.48 

.29 
.  05 
.40 
T 

.22 
35 
.09 
.30 
.36 
.13 
57 

.  77 
86 
1.27 
2.35 
2.25 

.14 
1.45 
1.40 
74 
1.02 
94 

.75 
1.28 
1.05 

.67 

HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 


4        5       6       7        8  9 


10      11  12 


P  M.  Hour  ending 


1        2  3 


4       5       6        7       8       9  10 


PIERCE  RANGER  STATION 


PIERCE  RANGER  STATION 


BANCROFT  // 
BRIDGE  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
MALAD 

BULLA*  PASS  CAA  // 


BANCROFT  // 

BLACKFOOT  DAM  // 

BRIDGE  // 
UALAD 

UALAD  CAA  AIRPORT  6 

MULLAN  PASS  CAA  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 

BLACKFOOT  DAM  // 

DEADWOOD  DAM  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
MACKAY  RANGER  STATION 


BLACKFOOT  DAM  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LE  ADORE 

SUN  VALLEY  // 


BRIDGE 

MACKAY  RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 


ATLANTA  IE  // 

BANCROFT  // 

BRIDGE  // 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

DEADWOOD  DAM  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 

GOODING  CAA  AIRPORT  // 
LE  ADORE 

MACKAY  RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  i> 
MOUNTAIN  HOME   1  W 

SUN  VALLEY  // 


BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 


ATLANTA  IE  // 

BANCROFT  // 

BLACKFOOT  DAM  // 

BRIDGE  // 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

DEADWOOD  DAM  // 

DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 

GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
MACKAY  RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 

SUN  VALLEY  // 


ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BENTON  DAM 


.02  .01 
.04     .01  .01 


.01 

.14     .07  .02 


.07  .07  .01 
.01 

.01 


.02  .01 
.01 


-lst- 
-3d- 
-18th- 


-19th- 


-20th- 


-21st- 


.08  .13 
.01     .01|  .01 


-23d- 


-24th- 


.01     .08     .15     .10  .04  .04  .0" 

.01  .01 i  .07 

.05  .10 

.08     .06     .05     .02  .02  .03  .03     .01  .01 


.01     .02     .03  .03 


.01 

.in 


.04     .08  .02 


.01  .02 
.02 


.01     .01  .01 


.09     .13  .22 


-25th- 


-26th- 


.01  .01 

.03  .01 


.12     .01  .01 
.20  .18 
.01 


.05     .09  . 

.03  .01 


.02 
.03 


.03 
.01 


.01 

.05  .02 


01  .01 
02     .01     .011  .01 

.01  .01 
02  .09     .03  .08 


.0- 


.09  .03 
.02 


.02  .03 
.01  .02 


.05     .02,  .01 
.01     .02     .04     .04     .0l|  .02 
.04 


.04 


.01  .02 
.01 


.06 

.09     .02  .04 
.01 

.02 

.04 

.01  .01 


.01 
.01 


-27th- 


.02 

.03     .01     .02  .01 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
APRIL  1951 


A.  M  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

,2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.04 

.03 

.  0H 

.02 

.02 

.19 

.01 

.04 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

!03 

!02 

!08 

.02 

.17 

.01 

.05 

.03 

.03 

.01 

.01 

.14 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.02 

.07 

.01 

.01 

.01 

.03 

* 

* 

t 

02 

.02 

.01 

.01 

.04 

01 

Ol 

.02 

.  03 

.01 

.04 

.02 

.  03 

01 

01 

.  15 

• 

J 

* 

-28 

in 

.02 

.02 

.07 

.  14 

.  16 

.  10 

.  05 

.05 

.  04 

.02 

.02 

.06 

.04 

01 

.  03 

.  03 

.  06 

.  06 

17 

15 

05 

09 

01 

03 

1.41 

.  02 

.  01 

.  03 

.01 

.07 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.  05 

.01 

.  02 

.22 

.02 

.01 

04 
.04 

03 

03 

.13 

.07 

.03 

.04 

.01 

.02 

.09 

.05 

.  07 

.04 

.  02 

.01 

.01 

.20 

.02 

.  02 

.01 

.71 

.  02 

.04 

.02 

.08 

.  06 

10 

.16 

.05 

.04 

*  10 

.01 

.01 

.  12 

.  15 

.05 

.02 

.03 

.58 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.04 

.06 

.01 

.  03 

.  02 

.02 

.01 

.01 

.02 

01 

0 1 

01 

.01 

.05 

01 

.32 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.07 

.02 

.04 

.22 

.05 

.01 

.  05 

.02 

.01 

.14 

.09 

.07 

.07 

.03 

.05 

.  10 

.  10 

.  10 

.  08 

.07 

.04 

.04 

.01 

01 

.  10 

.  10 

.  14 

.02 

.03 

1.25 

.01 

.  02 

.02 

.  09 

.  02 

.02 

.  04 

.01 

.01 

.24 

.06 

.  15 

.05 

.03 

.07 

.09 

07 

02 

- - 

* 

.06 

.03 

05 

02 

02 

06 

.  13 

.  05 

.  10 

03 

.  02 

1.22 

.01 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.16 

.01 

.01 

.03 

.06 

.04 

.06 

.04 

.05 

.03 

.  02 

.01 

.04 

.01 

.  10 

.  07 

.03 

.02 

.01 

.6* 

.03 

.01 

.02 

.06 

# 

.03 

t 

.  10 

• 

t 

.  10 

* 

• 

.02 

- 

.02 

.03 

.02 

.06 

.09 

.07 

.01 

.03 

.04 

.03 

.04 

!06 

.03 

.04 

.03 

.03 

.03 

!06 

.04 

.76 

.05 

.05 

.06 

.04 

.06 

.26 

* 

.  18 

_ 

.02 

.02 

.01 

.03 

.06 

.07 

.07 

.03 

.04 

.09 

.  03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.  17 

.  02 

.01 

.73 

.01 

.  01 

.01 

.  02 

.01 

.  03 

.01 

.01 

.  02 

01 

.02 

.  16 

.04 

.04 

.06 

.  06 

.05 

.08 

.06 

.06 

.08 

11 

.06 

.06 

.01 

.  02 

.06 

.20 

.  15 

.01 

.01 

1.22 

.02 

.  02 

.01 

.01 

.  03 

.03 

02 

.01 

.05 

.  20 

.04 

.  06 

.01 

.  04 

01 

.02 

.06 

.01 

.06 

.01 

.01 

.  02 

!35 

.01 

.  03 

.  04 

.02 

.  11 

.01 

.22 

01 

.01 

.  08 

10 

09 

09 

.  04 

10 

.04 

.06 

.13 

09 

.  06 

.  08 

.  03 

.01 

.  03 

.01 

.01 

.01 

1.08 

.05 

.04 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.25 

-29th- 

.  04 

.02 

.01 

.  03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.07 

.05 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.35 

.03 

.08 

.02 

.03 

.01 

.04 

.01 

.01 

.03 

01 

01 

.28 

.01 

.01 

.01 

.03 

.  02 

.04 

.06 

.06 

.24 

.01 

.01 

.08 

.02 

.01 

.01 

.  02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.21 

.01 

01 

01 

.01 

.04 

.03 

02 

01 

.01 

01 

.01 

.  18 

.  01 

.04 

.  04 

.  05 

01 

.  02 

.01 

.18 

09 

07 

04 

03 

02 

06 

.  15 

.46 

02 

01 

.  02 

01 

n  i 

.  04 

05 

.01 

.  02 

.01 

.01 

.01 

.22 

01 

03 

.01 

.02 

.10 

06 

09 

05 

08 

04 

03 

04 

03 

05 

.02 

.03 

.04 

.  06 

.  03 

.  08 

.  02 

.02 

.  01 

.78 

01 

01 

01 

02 

01 

01 

.07 

.03 

02 

.04 

.03 

02 

.01 

Ol 
.01 

.01 

.03 

.03 

04 

* 

09 

01 

.36 

01 

01 

03 

05 

.10 

02 

.03 

07 

01 

01 

01 

02 

04 

.21 

.  02 

.01 

.02 

.02 

.02 

01 

.  02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

03 

01 

.02 

.  01 

.08 

01 

01 

.  01 

.03 

.  01 

.02 

.02 

.01 

.  02 

.02 

»01 

.02 

.13 

# 

.  04 

.  14 

- 

06 

03 

03 

.01 

.01 

.  14 

.05 

!oi 

!oi 

.02 

.04 

.01 

.01 

.04 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

.14 

* 

* 

* 

* 

.13 

* 

* 

* 

* 

.02 

* 

* 

* 

* 

* 

.05 

- 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

•19 

02 

01 

01 

01 

•?? 

•  |*~ 

02 
*  J: 

•  ^ 

.01 

.  04 

•  zz 

•  ~~ 

*na 
n!> 

" 

.03 

.07 

.05 

•  ^ 

■ 

.03 

.02 

.04 

04 

• 

.05 

02 

01 

!oi 

.01 

.01 

ni 

ni 

* 

.  13 

.07 

.08 

.05 

.02 

*  1 

01 

• 

.01 

.01 

.02 

.30 

.  22 

; 

* 

.10 

.01 

.01 

.02 

.01 

i  n 

.  15 

.15 

.05 

01 

ni 

04 

.  63 

.01 

.01 

.01 

.  02 

.  02 

.  04 

.  04 

.04 

.03 

.06 

.02 

.04 

.01 

!02 

.01 

.01 

ni 

04 

* 

01 

• 

.45 

-30th- 

.02 

.01 

.  01 

.  03 

.01 

.01 

.01 

02 

01 

.13 

.01 

.  04 

.  04 

]02 

.02 

.02 

.01 

.16 

.  <  >  1 

.02 

m 

02 

.16 

n? 

* 

'  Ofi 

* 

07 

.07 

.  04 

0 1 

.01 

.03 

.31 

.02 

• 

.03 

.21 

.  01 

.02 

.01 

.04 

05 

05 

* 

15 

10 

10 

04 

04 

02 

01 

04 

.  03 

.63 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.02 

.07 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.01 

.11 

.40 

.  72 

* 

• 

• 

• 

.19 

• 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.04 

.07 

.03 

.02 

.04 

.06 

.03 

.02 

.01 

.40 

.02 

.04 

.04 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.42 

* 

.05 

.03 

• 

• 

• 

.50 

.50 

.02 

.01 

.02 

.03 

.05 

.06 

.07 

.09 

.05 

.05 

.05 

.05 

.01 

.01 

.57 

BLACKFOOT  DAM  // 
BOISE  WB  AIRPORT  // 
BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 
CLARK  FORK   1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION  // 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM 

DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEWISTON  WB  »P  6 
MALAD 

MULLAN  PASS  CAA  // 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 


ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BENTON  DAM 

BLACKFOOT  DAM  // 
BOISE  WB  AIRPORT  // 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

CLARK  FORK  1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

COUNCIL  2  NNE 

CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MAC KAY  RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MULLAN  PASS  CAA  // 

OLA 

PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA  IE  // 
BANCROFT  // 
BENTON  DAM 

BLACKFOOT  DAM  // 
BOISE  WB  AIRPORT  // 
BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 

BURLEY  CAA  AIRPORT  // 

CLARK  FORK  I  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION  // 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

COONCIL  2  NNE 

CRAIGMONT  // 
DEADWOOD  DAM  // 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LEWISTON  WB  AP  6 
MACKAY  RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MULLAN  PASS  CAA  // 

OLA 

PIERCE  RANGER  STATION  // 
PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SALMON  6 
SUN  VALLEY  // 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BANCROFT  // 
BENTON  DAM 

BLACKFOOT  DAM  // 
BONNERS  FERRY 

BRIDGE  // 
BURLEY  CAA  AIRPORT  // 
CLARK  FORK  1  ENE 
DUBOIS  CAA  AIRPORT  // 
GOODING  CAA  AIRPORT  // 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  // 
LE  ADORE 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT  6 
MULLAN  PASS  CAA  // 
POCATELLO  WB  AIRPORT  // 
SALMON  6 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1951 


Station 

Day  of  month 

rage 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

51 

60 

64 

63 

65 

65 

68 

64 

67 

60 

58 

68 

74 

72 

58 

69 

72 

68 

65 

62 

58 

64 

63 

59 

65 

63 

67 

62 

49 

45 

62.  9 

MIN 

28 

25 

25 

29 

26 

27 

29 

31 

42 

31 

18 

22 

28 

32 

23 

23 

38 

40 

48 

23 

30 

20 

32 

36 

25 

43 

36 

48 

33 

31 

30.7 

ALBION 

MAX 

38 

55 

61 

53 

63 

61 

62 

f  % 

0 1 

Ii 

66 

61 

67 

68 

60 

58 

49 

66 

60 

55 

56 

53 

63 

53 

35 

oft 

MIN 

26 

23 

25 

25 

29 

24 

29 

40 

45 

00 

OS 

j?Q 

fi|? 

Afl 

Xa 

30 

15  31 

^fl 

32 

29 

ALPHA  1  NE 

MAX 

46 

50 

53 

55 

55 

57 

58 

57 

52 

en 

50 

fifi 

fi7 

fi«i 

o£ 

4fl 

45  58 

50 

47 

9^ 

fin 

fin 

zz 

37  42 

'Z   '  ^ 

MIN 

19 

21 

18 

19 

37 

25 

21 

24 

28 

21 

19 

00 

OK 

oc 

00 

^7 

01 

07 

90 

Ol 

17 

18  23 

zz 

fil 

94 

32 

31 

9A  7 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

MAX 

47 

57 

62 

60 

61 

61 

64 

63 

60 

59 

fie 

no 

7n 

fifi 

7n 

fifi 

fiA 

fin 

59 

62 

62 

fifl 

ZZ 

fin 

65 

48 

44 

fil  A 

MIN 

31 

25 

26 

30 

31 

32 

28 

36 

4  9 

31 

19 

o< 

24 

AO 

ZZ 

OQ 

07 

OA 

OO 

AO 

AG 

ZZ 

Oft 

31 

21 

36 

AO 

49 

42 

31 

ANDERSON  DAM 

MAX 

53 

60 

67 

67 

69 

68 

67 

67 

68 

0^ 

®4 

7A 

fiQ 

79 

zt 

71 

fifl 

fi9 

55 

67 

64 

61 

62 

60 

60 

55 

38 

48 

63  4 

MIN 

29 

31 

31 

31 

36 

34 

33 

34 

38 

32 

30 

34 

OK 

35 

Ofi 

38 

00 
33 

35 

oa 
39 

OO 

37 

on 
37 

OA 

34 

32 

31 

36 

39 

Ofi 

3D 

AA 

44 

00 

97 

37 

36 

oa  "  a 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

54 

62 

65 

69 

67 

69 

69 

68 

65 

63 

59 

65 

73 

74 

69 

67 

73 

71 

69 

61 

59 

53 

68 

66 

62 

66 

68 

67 

50 

42 

64.4 

MIN 

31 

31 

32 

33 

35 

35 

35 

34 

36 

34 

31 

34 

37 

39 

33 

36 

41 

38 

34 

29 

26 

31 

34 

41 

36 

43 

43 

45 

37 

37 

35.4 

ASHTON  1  S 

MAX 

43 

51 

48 

51 

54 

53 

58 

55 

^0 

fa 

^0 

49 

56 

54 

58 

44 

44 

MIN 

19 

20 

23 

22 

22 

22 

24 

24 

00 

00 

00 

oc 

OA 

OO 

90 

OO 

or 

j:Z 

15 

99 

on 

32 

Ofi 

38 

30 

29 

9A  '  Q 

ATLANTA  1  E 

MAX 

49 

54 

56 

58 

59 

59 

zz 

zz 

R7 

zz 

fiq 

fi9 

fin 

fi9 

fiO 

fiO 

ZZ 

zz 

46 

55 

55 

50 

54 

58 

S7 

55 

55  6 

MIN 

26 

25 

26 

27 

33 

30 

28 

07 

? 

0* 

zz 

Ol 

OO 

Ol 

OO 

zz 

c? 

97 

97 

9fl 

19 

25 

28 

3G 

27 

33 

29 

33 

29 

25 

27  2 

AVERY  RS 

MAX 

66 

66 

70 

73 

73 

72 

63 

62 

55 

zz 
zz 

zz 

■TO 

01 

fiQ 

OA 

on 

fifi 

KC 

AO 

JZ 

56 

63 

64 

53 

42 

oq*  ? 

MIN 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

Ofi 

on 

Ol 

OQ 

9fi 

9Q 

on 

Ol 

90 

ZZ 

19 

24 

26 

9fi 

9T 

19 

32 

43 

40 

34 

ZZm  _ 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

59 

61 

56 

61 

59 

64 

«f 

0? 

zz 

R7 

fiO 

70 

7n 

fi9 

fil 

79 

7n 

4fl 

45 

46 

60 

69 

fi4 

fiR 

67 

56 

54 

50 

' 

MIN 

30 

28 

29 

28 

28 

27 

26 

31 

on 

32 

OA 

24 

24 

oa 
28 

46 

OO 

27 

*>a 
28 

9fi 

26 

on 
30 

OQ 

39 

90 
23 

9Q 

19 

24 

26 

97 

27 

on 

40 

41 

40 

BLACKFOOT 

MAX 

55 

62 

65 

65 

65 

66 

68 

65 

68 

60 

60 

68 

75 

72 

58 

70 

74 

69 

66 

63 

58 

60 

64 

60 

68 

63 

67 

63 

48 

41 

63.5 

MIN 

35 

27 

29 

30 

31 

32 

33 

33 

43 

30 

21 

27 

32 

39 

27 

28 

42 

43 

47 

25 

28 

28 

26 

39 

31 

44 

42 

47 

34 

32 

33.5 

BLISS 

MAX 

60 

67 

aJ> 

o? 

Tt 

^9 

63 

67 

69 

65 

68 

67 

70 

66 

48 

54 

67 . 2 

MIN 

9Q 

29 

•11 

30 

32 

94 

99 

19 

19 
32 

ZZ 

9« 

OO 

99 

Ifi 

43 

33 

28 

23 

41 

34 

35 

42 

39 

38 

34 .  2 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

fiA 

69 

79 

79 

zz 

fiO 

OK 

75 

7fi 

7fi 

__ 

74 

79 

72 

69 

69 

65 

70 

70 

72 

70 

50 

69.  4 

MIN 

90 

40 

90 

90 

A  1 

00 

01 

01 

40 

07 

24 

7I 

35 

BOISE  WB  AP 

MAX 

fifi 

67 

67 

7n 

fifi 

fiCI 

^* 

zz 

*Q 

fid 

73 

7fi 

7n 

fifi 

79 

7"( 

71 

fir 

Sfl 

53 

67 

62 

64 

66 

70 

53 

44 

51 

64  6 

MIN 

99 

9C 

38 

39 

A  1 

on 

OQ 

01 

7^ 

A1 

OQ 

zz 

OK 

An 

OH 
t.0 

oq 

ZZ 

9fl 

ffl 

24 

33 

34 

An 

Afi 

35 

34 

BONNERS  FERRY 

MAX 

K9 

fifi 

69 

69 

fil 

fifi 

fiQ 

<!c 

en 

" 

79 

zz 

fi7 

79 

7n 

55 

62 

64 

7n 

73 

79 

65 

6n 

56 

47 

63  2 

MIN 

32 

9n 
30 

30 

30 

33 

9n 
30 

on 
28 

oa 
36 

OA 

34 

OS 

28 

07 
27 

on 
30 

If 
44 

9« 

9R 

0.9 
32 

9fi 
26 

10 
19 

91 

22 

25 

30 

97 

28 

33 

41 

4n 

40 

44 

37 

31.0 

BUHL 

MAX 

58 

66 

66 

68 

68 

66 

68 

64 

62 

70 

70 

74 

72 

70 

72 

70 

70 

62 

60 

64 

64 

62 

64 

62 

70 

66 

56 

48 

65.4 

MIN 

30 

32 

39 

34 

42 

38 

40 

42 

30 

34 

42 

46 

32 

34 

44 

46 

45 

36 

30 

30 

39 

40 

36 

44 

40 

46 

36 

32 

37.8 

BURKE  2  NNE 

MAX 

52 

55 

56 

56 

56 

53 

49 

**o 

9^ 

40 

47 

50 

9«[ 

43 

38 

MIN 

27 

26 

27 

27 

28 

26 

27 

oc 

00 

23 

00 

OQ 

00 

Ofi 

90 

on 

^c 

1A 

17 

" 

20 

24 

94 

9fi 

9Q 

30 

34 

31 

9S  Q 

ZZ  '  ? 

BUR  LEY 

MAX 

40 

68 

70 

79 

9^ 

71 

«o 

zz 

zz 

z. 

65 

0 

74 

7fi 

79 

cfi 

7A 
Jl 

75 

79 

fi7 

65 

56 

69 

fil 
1 

fin 

fiS 

ifi 

69 

53 

50 

MIN 

29 

29 

32 

36 

00 

AO 

zz 

00 

oc 

AK 
0^ 

AO 

on 

AO 

OO 
^1 

30 

26 

38 

01 

4S 

Zz 

46 

33 

32 

OC  '  0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

MAX 

90 

9I 

64 

67 

fia 

67 

^ 

fiQ 

zz 

KO 

fin 

72 

74 

70 

64 

79 

79 

fiQ 

ot 

63 

54 

66 

fi9 

fin 

zz 

55 

6® 

51 

40j 

fi9  A 

MIN 

26 

25 

25 

29 

91 

37 

OB 

AA 

OO 

OA 

OA 

32 

36 

42 

AO 

28 

22 

33 

9« 

AA 

Ofi 

45 

33 

31 

09  7 
ZZ  "  ' 

BUR LEY  CAA  AP 

MAX 

58 

64 

66 

67 

66 

67 

67 

~z 

63 

0 

CO 

C 

zz 

70 

on 
In 

CO 

Oft 

In 

lo 

CO 

fiO 

54 

65 

63 

9? 

CA 

KO 

CO 

40 

46 

MIN 

25 

26 

25 

28 

30 

27 

32 

37 

AO 

43 

OS 

28 

OO 

23 

23 

OO 

33 

40 

09 
32 

9fi 

26 

40 

43 

A9 

42 

Ofi 

36 

27 

23 

35 

34 

9ft 

28 

A9 

42 

OH 

38 

99 
33 

32 

32 

09  1 

CALDWELL 

MAX 

64 

69 

71 

72 

75 

73 

75 

70 

68 

69 

77 

82 

75 

71 

78 

78 

73 

78 

73 

61 

58 

68 

65 

70 

71 

75 

76 

62 

49 

57 

70.1 

MIN 

25 

30 

29 

29 

46 

37 

31 

40 

33 

27 

28 

32 

33 

45 

30 

38 

45 

37 

37 

29 

27 

26 

40 

41 

31 

48 

42 

44 

36 

36 

35. 1 

CAMBRIDGE 

MAX 

60 

70 

1\ 

of 

65 

78 

78 

76 

79 

69 

56 

MIN 

9n 

90 

31 

44 

44 

£9 

ok 
^7 

oc 

OK 

OO 

OQ 

Z° 

OQ 

on 

^ 

33 

OA 

OK 

OA 

on 

00 

28 

33 

32 

<;? 

OQ 

00 
^ft 

OR 

37 

40 

48 

oa  '  n 
^  •  J? 

CASCADE  1  NW 

MAX 

49 

40 

54 

55 

K7 

zl 

ok 

kk 

AO 

zz 
zz 

zz 

64 

58 

fi9 
9^ 

fiO 

fiO 

fin 

AO 

44 

57 

55 

9^ 

fiO 

9? 

36 

39 

MIN 

91 

Zl 

91 

22 

22 

9« 

07 

Ol 

zz 

97 

zl 

zz 

07 

on 

^n 

28 

9fl 

9ft 
^ft 

20 

22 

31 

9fi 

OQ 

38 

31 

J4 

31 

31 

97  fi 

CHALLIS 

MAX 

fifi 

61 

63 

CA 

fifi 

zz 

zz 

fin 
oli 

fi7 

79 

fifi 

fi9 

fiH 

70 

fi7 

fiA 

50 

61 

55 

=.9 

SQ 

65 

56 

50 

61  1 

MIN 

9G 

99 

27 

27 

9Q 

OQ 

oi 

00 

ZZ 

AA 

00 

OO 

OK 

ZZ 

OQ 

ZZ 

OO 

Ol 

OO 

z? 

22 

22 

38 

9B 

a\ 

OC 
^A 

OO 

^1 

45 

34 

34 

01  0 

ZZ  "Z 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

4C 

59 

54 

56 

Cfi 

*h 

of 

jz 

Xa 

AQ 

fiO 

C7 

61 

fil 
1  \ 

fiO 

fiA 

fin 

46 

57 

56 

RK 

50 

46 

37 

ZZ  '  _ 

MIN 

91 

1  Q 

20 

19 

34 

19 

21 

28 

38 

21 

14 

1  fi 

16 

on 
20 

34 

99 

ol 

24 

9A 

24 

90 

23 

9ft 
28 

18 

14 

25 

9Q 
29 

91 
21 

OA 

34 

97 
27 

33 

29 

27 

CLARK  FORK  1  ENE 

MAX 

64 

65 

66 

68 

63 

65 

69 

57 

60 

57 

63 

72 

68 

64 

63 

69 

69 

65 

42 

45 

51 

57 

62 

67 

70 

69 

65 

56 

51 

47 

61.6 

MIN 

27 

27 

28 

28 

27 

26 

27 

29 

30 

25 

24 

27 

30 

26 

25 

26 

30 

35 

18 

18 

19 

22 

25 

24 

25 

29 

34 

42 

42 

35 

27.  7 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

65 

68 

0? 

0? 

9^ 

fa 

0? 

50 

57 

60 

9^ 

of 

52 

46 

33 

30 

30 

30 

29 

9fi 

OQ 

oo 

00 

on 

ZZ 

oa 

00 

31 

OQ 

on 

00 

ZZ 

zz 

21 

25 

29 

OQ 

41 

49 

41 

35 

on "  0 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

65 

65 

69 

71 

CO 

oy 

7H 

fiQ 

fil 

•at 

SQ 

fi7 

7fi 

79 

65 

68 

71 

70 

47 

51 

53 

59 

66 

70 
rti. 

Z.Z. 

7n 

4n 

57 

^9 

54 

49 

fi4  fi 

MIN 

35 

29 

30 

29 

0-7 
27 

oa 

01 

zz 

OA 

lo 

OK 

on 

OQ 

25 

OQ 

09 

09 

91 

18 

25 

25 

9fl 

OO 

43 

41 

36 

COTTONWOOD 

MAX 

58 

62 

65 

63 

fin 

zz 

zz 

fil 

70 

71 

CO 

7n 

on 

fiO 

fin 

fi9 

47 

61 

58 

fil 

fi7 

zz 
»t 

fi7 

42 

44 

fin  7 

MIN 

30 

32 

32 

30 

9C 

OO 

33 

OO 

OA 

oa 

ZZ 

on 

on 

Ofi 

^0 

32 

31 

on 

OO 

oa 

9fi 

1  a 

zz 

18 

21 

32 

9n 

OO 

45 

97 
fil 

4n 

35 

34 

Ol  Q 

ZZ '  * 

COUNCIL  2  NNE 

MAX 

61 

67 

70 

71 

1=9 

68 

71 

Ii 

71 

ZZ. 

fin 

ZZ 

fifi 

71 

78 

71 

71 

7K 

7ft 

fi7 

55 

61 

63 

7n 

0^ 

CO 

58 

55 

54 

MIN 

29 

33 

34 

37 

43 

41 

35 

Ofi 
Jo 

OQ 

39 

** 

OO 

OA 
J4 

35 

AO 

43 

36 

OO 

33 

07 
37 

OA 

34 

07 
37 

on 
30 

23 

25 

41 

49 
42 

OO 

33 

35 

9H 

37 

36 

34 

OK  1 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

53 

55 

60 

57 

63 

57 

57 

55 

50 

49 

56 

62 

65 

57 

57 

58 

61 

57 

51 

48 

44 

56 

52 

48 

55 

56 

58 

46 

37 

39 

54.0 

MIN 

21 

19 

16 

16 

29 

19 

18 

19 

26 

17 

13 

17 

19 

23 

16 

17 

23 

21 

21 

22 

13 

14 

32 

28 

24 

28 

28 

30 

30 

29 

21.6 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

63  68 

72 

71 

74 

0^ 

55 

70 

63 

68 

0^ 

lo 

68 

62 

46 

55 

07  ^ 

MIN 

29  31 

33 

33 

44 

oa 

zz 

17 

zJ 

aa 

AO 

oa 

zz 

30 

31 

OK 
f  n 

07 

AA 
1 

AO 

oa 

^o 

on 

30 

24 

42 

4  * 

% 

41 

44 

37 

37 

cl"  1 

DRIGCS 

MAX  43 

44 

49 

54 

58 

kc 

co 

zz 

z7 

41 

A  O 

48 

KO 

cc 

50 

44 

60 

0 

63 

63 

58 

54 

53 

52 

54 

CO 

60 

0*^ 

57 

60 

53 

1'  1 

MIN  28 

22 

25 

22 

23 

oo 

oc 

Zz 

00 

20 

15 

20 

0 

30 

29 

18 

19 

35 

37 

40 

19 

18 

20 

30 

33 

0 

31 

34 

34 

4 1 

32 

30 

co  1 

DUBOIS  EXP  STA 

.  MAX 

48 

49 

52 

59 

58 

ko 

ii 

KQ 

62 

70 

0^ 

52 

62 

68 

6o 

66 

5o 

44 

59 

55 

55 

59 

58 

60 

58 

45 

42 

MIN 

23 

28 

29 

30 

36 

zz 

S2. 

OK 

OK 

OK 

25 

on 
20 

27 

30 

31 

22 

26 

33 

32 

36 

17 

16 

23 

37 

35 

37 

36 

38 

4 1 

34 

32 

0  0 
30.  3 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

53 

58 

61 

63 

60 

Co 

ZZ 

64 

!-o 

63 

- 

61 

44 

55 

64 

00 
73 

55 

55 

63 

71 

69 

66 

60 

45 

60 

60 

58 

63 

55 

63 

54 

45 

45 

58.  9 

MIN 

23 

26 

26 

30  34 

33 

30 

39 

31 

25 

20 

21 

29 

29 

25 

18 

33 

31 

26 

21 

21 

25 

36 

32 

38 

36 

38 

42 

33 

34 

29.  5 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

59 

65 

65 

68 

61 

68 

68 

62 

63 

58 

61 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

69 

63 

63 

67 

64 

65 

60 

66 

60 

66 

62 

49 

47 

64.1 

MIN 

28  28 

28 

30 

32 

33 

29 

34 

41 

26 

22 

29 

30 

37 

26 

25 

34 

40 

42 

32 

19 

28 

33 

29 

31 

44 

36 

35 

35 

29 

31.5 

ELK  CITY 

MAX 

56  59 

57 

58  57 

^n 

51 

59 

71 

67 

64 

60 

69 

67 

64 

59 

39 

46 

58 

59 

60 

67 

62 

67 

62 

55 

37 

58 . 7 

MIN 

27 

211  20 

19 

Oft 

19 

22 

Off 

35 

21 

18 

19 

23 

23 

20 

19 

23 

23 

27 

28 

18 

15 

15 

22 

19 

31 

29 

33 

31 

31 

22.  9 

EMMETT  2  E 

MAX 

63 

68 

71 

71 

76 

71 

J: 

7? 

5? 

o^ 

62 

68 

77 

79 

77 

70 

76 

76 

76 

62 

61 

57 

69 

66 

67 

72 

74 

75 

70 

47 

55 

68 . 7 

MIN  32 

34 

35 

36 

46 

35 

33 

36 

32 

29 

26 

35 

35 

39 

32 

36 

40 

35 

36 

28 

25 

29 

43 

39 

32 

48 

41 

45 

36 

36 

35 .  5 

FAIRFIELD  RS 

MAX  47 

45 

47 

64 

^0 

0^ 

6 1 

64 

67 

54 

62 

56 

46 

MIN 

18 

17 

20 

OQ 

30 

28 

33 

37 

26 

27 

37 

38 

30 

33 

32 

FENN  RS 

MAX  66 

67 

73 

70 

68 

71 

'j 

fifi 

78 

77 

68 

75 

82 

76 

73 

61 

51 

54 

60 

69 

72 

76 

72 

76 

68 

56 

42 

67.9 

MIN 

31  32 

32 

30 

31 

32 

31 

00 
32 

on 

39 

o 

27 

26 

28 

28 

30 

29 

28 

31 

33 

34 

30 

25 

24 

33 

28 

29 

43 

36 

46 

38 

38 

31.8 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

MAX  42 

53 

55  58 

55 

56 

52 

55 

51 

42 

54 

62 

61 

60 

52 

59 

58 

58 

57 

43 

34 

48 

53 

54 

52 

53.0 

MIN 

16 

20     22  21 

26 

24 

22 

22 

33 

18 

12 

12 

26 

27 

20 

21 

27 

27 

23 

17 

5 

12 

27 

24 

34 

35 

31 

22.4 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

MAX 

53 

61 

64 

65 

65 

a  \ 

oil 

0' 

^0 

65 

0* 

59 

62 

62 

J?  9. 

66 

64 

61 

47 

39 

MIN 

34  25 

27 

24 

28 

00 

oo 

zz 

OB 

"id 

00 

^0 

00 

oc 
7^ 

45 

29 

21 

33 

36 

26 

42 

99 

46 

33 

31 

Oft'  c 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

62 

67 

70  71 

75 

71 

71 

ZZ 

fi« 

ZZ 

77 

7* 
75 

TA 

79 

zz 

62 

56 

65 

64 

60 

**n 

I? 

7n 

?o 

44 

52 

fi7  9 

MIN  27 

27 

28 

27 

38 

zl 

7^ 

00 

00 

9fi 

00 

Ofi 

31 

oc 

oa 

0 

00 

nn 

29 

27 

25 

23 

41 

31 

29 

36 

34 

43 

39 

38 

Oft  "  0 

GLENNS  FERRY 

MAX 

62 

70 

71 

74 

74 

'*? 

zz 

fiC 

fifi 

fifi 

7C 

BO 

82 

76 

01 

Tz 

oc 

on 

oc 
I 

^0 

60 

68 

72 

68 

IP 

'0 

7? 

64 

49 

55 

fiQ  Q 

GOODING  CAA  AP 

MIN  25 

30 

27 

28 

38 

OO 

41 

zz 

aa 

Ofl 

23 

OQ 

29 

00 

oc 

oc 

ZZ 

30 

25 

33 

43 

46 

40 

39 

OA  O 
fiO  I 

MAX  57 

63 

66 

67 

67 

fi7 

fiC 

61 

7n 

7n 

zz 

on 
J9 

OO 

I9 

fiQ 

fiO 

55 

65 

65 

fi9 

CK 

a? 

7n 

44 

49 

MIN     29  35 

34 

36 

40 

•17 
37 

ZZ 
36 

38 

A9 
42 

oc 
29 

28 

35 

00 
39 

AA 

44 

01 
31 

37 

42 

AA 

44 

A  1 

zz 

32 

26 

26 

37 

40 

Ofi 

36 

4  1 

9fi 
36 

An 
40 

35 

35 

Ofi  n 
36.  0 

GRACE  PH 

MAX 

52 

56 

58 

57 

57 

56 

60 

55 

58 

48 

50 

61 

68 

61 

53 

63 

65 

62 

57 

58 

42 

60 

60 

47 

58 

53 

56 

59 

41 

37 

55.6 

GRAND  VIEW 

MIN 

26 

24 

25 

26 

25 

26 

27 

30 

35 

23 

17 

22 

28 

33 

22 

21 

33 

36 

39 

27 

29 

35 

26 

34 

40 

39 

32 

28 

28.  7 

MAX 

64 

70 

73 

72 

76 

75 

77 

70 

64 

71 

78 

84 

76 

72 

78 

80 

78 

69 

69 

67 

71 

70 

70 

72 

76 

78 

61 

60 

71.2 

GRANGEVILLE 

MIN 

35 

36 

39 

39  42 

46 

50 

50 

38 

29 

31 

34 

45 

35 

31 

42 

42 

35 

36 

35 

32 

28 

40 

43 

33 

48 

43 

51 

42 

41 

39.  0 

MAX 

59 

62 

65 

65 

62 

63 

65 

60 

53 

55 

60 

72 

73 

CO 

62 

62 

72 

70 

66 

39 

41 

49 

59 

60 

62 

68 

65 

67 

60 

40 

42 

59.  9 

GRAY 

MIN 

28 

33 

32 

33 

37 

34 

33 

34 

35 

26 

28 

30 

46 

34 

31 

32 

37 

37 

26 

20 

19 

23 

35 

34 

32 

44 

42 

39 

34 

35 

32.  8 

MAX 

59 

50 

52 

51 

0? 

53 

51 

4  7 

44 

43 

50 

61 

55 

49 

60 

60 

58 

54 

53 

49 

52 

48 

56 

51 

51 

54 

36 

34 

35 

50 .  b 

GROUSE 

MIN 

22 

18 

18 

25 

24 

34 

18 

12 

16 

18 

30 

22 

22 

29 

34 

34 

30 

21 

21 

34 

28 

35 

35 

31 

26 

24 

25 

25 . 2 

MAX 

47 

52 

56 

58 

56 

60 

60 

60 

59 

46 

58 

63 

69 

62 

58 

61 

78 

63 

59 

54 

46 

57 

57 

49 

58 

51 

58 

52 

42 

44 

56 . 4 

MIN 

18 

19 

20 

20 

25 

22 

32 

31 

38 

21 

14 

17 

20 

37 

15 

15 

24 

29 

26 

17 

23 

13 

19 

29 

19 

35 

25 

34 

30 

30 

23.  9 

HA  I  LEY 

MAX 

50 

55 

58 

60 

58 

61 

64 

62 

62 

56 

58 

63 

72 

69 

62 

67 

69 

68 

64 

58 

55 

60 

59 

58 

61 

56 

60 

56 

45 

49 

59.8 

HAMER  4  NW 

MIN 

29 

28 

29 

30 

34 

32 

32 

29 

34 

27 

22 

25 

29 

36 

26 

33 

40 

33 

34 

28 

27 

25 

34 

33 

30 

40 

34 

32 

32 

36 

31.1 

MAX 

56 

61 

63 

64 

62 

62 

67 

62 

65 

55 

57 

67 

75 

70 

52 

67 

73 

71 

69 

61 

55 

61 

61 

58 

65 

59 

63 

60 

47 

45 

61.  8 

HAZELTON 

MIN 

25 

24 

22 

23 

23 

28 

25 

34 

30 

25 

13 

20 

20 

36 

22 

17 

27 

28 

32 

21 

21 

22 

32 

37 

36 

38 

38 

43 

35 

34 

27.7 

MAX 

60 

65 

65 

66 

65 

67 

67 

67 

59 

53 

61 

69 

73 

71 

69 

70 

71 

68 

67 

60 

60 

65 

68 

60 

65 

65 

67 

64 

50 

44 

64.0 

HILL  CITY 

MIN 

29 

30 

32 

33 

36 

35 

32 

37 

40 

27 

22 

28 

31 

28 

29 

29 

39 

42 

44 

34 

27 

22 

38 

38 

31 

■13 

37 

4:i 

35 

31 

33.4 

MAX 

43 

47 

47 

52 

54 

56 

56 

54 

53 

50 

57 

65 

67 

64 

60 

65 

65 

62 

62 

56 

54 

60 

58 

55 

57 

57 

62 

57 

42 

44 

56.0 

MIN 

20 

11 

16 

18 

22 

21 

27 

22 

28 

28 

30 

28 

37 

38 

30 

28 

37 

35 

36 

32 

25 

23 

33 

34 

28 

38 

33 

39 

33 

31 

28.7 

See  refeieoce  notes  following  Station  Index, 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1951 


Station 



Day  of  month 

 _ 

Average 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

10 

1  1 

\\ 

12 

13 

— — 1 
14 

15 

16 

17 

hr 

18 

19 

1  1- 

20 

21 

22 

 r 

23  1 

74 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOLLISTER 

MAX 

63 

65 

65 

65 

66 

65 

62 

6  2 

56 

60 

69 

73 

69 

69 

70 

68 

68 

62 

53 

65 

63 

60 

63 

54 

67 

61 

41 

44 

62.7 

MIN 

29 

32 

30 

37 

33 

34 

37 

42 

25 

26 

30 

37 

35 

30 

29 

39 

43 

43 

31 

27 

24 

341 

:i« 

31 

41 

38 

36 

31 

28 

33.4 

IDAHO  CITY 

MAX 

56 

63 

66 

66 

6  9 

67 

75 

64 

60 

59 

65 

71 

73 

71 

67 

70 

69 

68 

67 

59 

57 

64 

64, 

60 

64 

67 

65 

50 

39 

49 

63.5 

MIN 

22 

24- 

23 

35 

30 

26 

26 

25 

29 

25 

20 

23 

26 

28 

22 

23 

31 

27 

27 

23 

20 

19 

33| 

3  7 

25 

36 

24 

36 

24 

33 

26.7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

52 

59 

60 

65 

61 

63 

65 

62 

66 

46 

57 

65 

73 

56 

54 

65 

70 

67 

64 

60 

49 

59 

62 

54 

68 

53 

63 

61 

44 

43 

59.5 

MIN 

32 

28 

29 

30 

29 

30 

32 

36 

32 

28 

21 

26 

33 

33 

25 

21 

34 

41 

31 

23 

24 

25 

35 

34 

28 

41 

43 

43 

33 

31 

31.0 

IRWIN  2  S 

MAX 

52 

55 

58 

60 

61 

60 

60 

60 

61 

46 

53 

62 

69 

66 

64 

65 

67 

65 

64 

59 

54 

57 

59 

54 

61 

54 

61 

63 

45 

40 

58.5 

MIN 

30 

15 

26 

28 

28 

28 

25 

28 

36 

26 

IB 

25 

28 

28 

26 

24 

30 

37 

41 

28 

27 

25 

37| 

39 

35 

39 

38 

38 

36 

31 

30.4 

ISLAND  PARK  DAK 

MAX 

50 

47 

50 

50 

58 

54 

52 

50 

49 

42 

46 

48 

59 

50 

41 

50 

60 

61 

60 

50 

42 

49 

49 

53 

55 

54 

52 

52 

47 

40 

50.8 

MIN 

10 

13 

15 

18 

18 

20 

19 

22 

31 

17 

10 

22 

23 

20 

8 

12 

20 

22 

22 

14 

B 

9 

38 

31 

30 

25 

33 

31 

32 

28 

20.  7 

JEROUE 

MAX 

59 

64 

66 

68 

68 

68 

70 

68 

65 

60 

62 

71 

77 

75 

69 

71 

74 

71 

70 

62 

6  3 

66 

671 

63 

6. 

64 

71 

68 

52 

SO 

66.3 

MIN 

25 

31 

33 

35 

35 

33 

31 

35 

34 

32 

30 

29 

31 

41 

32 

33 

36 

41 

41 

31 

25 

21 

34 

32 

30 

42 

34 

43 

34 

29 

33.1 

KELLOGG 

MAX 

5K 

66 

67 

70 

71 

70 

70 

69 

58 

56 

60 

68 

72 

72 

65 

67 

72 

72 

60 

44 

47 

53 

61 

1,5 

72 

74 

70 

66 

55 

47 

63.  9 

MIN 

32 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

32 

33 

27 

27 

31 

34 

31 

29 

29 

32 

38 

23 

271 

22 

25 

29 

2  7 

29 

33 

37 

44 

42 

3S 

31.1 

KOOSKIA 

MAX 

69 

71 

75 

75 

72 

72 

74 

78 

64 

66 

72 

82 

79 

73 

74 

81 

79 

74 

64 

54 

57 

6  7 

74 

74 

79 

77 

77 

74 

52 

4  a 

70.  9 

MIN 

31 

31 

31 

30 

34 

34 

30 

33 

43 

27 

26 

29 

34 

33 

30 

29 

33 

34 

35 

281 

22 

2  2 

35 

3  5 

30 

34 

35 

46 

40 

40 

32.5 

KUNA  2  NNK 

MAX 

62 

69 

70 

70 

72 

70 

72 

67 

67 

60 

65 

75 

78 

74 

68 

75 

75 

62 

59 

55 

69 

67 

66, 

69 

73 

72 

68 

47 

53 

67.2 

MIN 

28 

30 

30 

30 

45 

34 

29 

36 

34 

27 

23 

32 

32 

40 

26 

33 

33 

36 

28 

22 

26 

34 

39 

31 

41 

42 

42 

36 

36 

32.  9 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

70 

73 

79 

77 

70 

74 

75 

70 

65 

66 

72 

80 

77 

75 

75 

77 

75 

71 

63 

58 

62 

64 

71 

72 

77 

75 

70 

60 

56 

59 

70.3 

MIN 

38 

36 

36 

35 

40 

35 

35 

39 

42 

32 

31 

34 

40 

36 

34 

34 

37 

41 

37 

26 

23 

30 

33, 

31 

34 

38 

40 

47 

44 

41 

36.0 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

66 

71 

73 

74 

69 

70 

72 

66 

63 

63 

69 

79 

80 

68 

72 

77 

78 

67 

48 

54 

57 

63 

68 

70 

75 

74 

69 

58 

54 

56 

67.4 

MIN 

3  7 

38 

37 

37 

43 

37 

36 

36 

43 

28 

32 

36 

40 

39 

34 

36 

39 

40 

34 

23 

22 

30 

33 

3  2 

37 

41 

40 

45 

41 

40 

36.2 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

45 

49 

53 

55 

55 

54 

58 

55 

57 

53 

46 

51 

63 

62 

56 

56 

60 

58 

51 

55 

52 

56 

62 

16 

52 

52 

55 

55 

52 

40 

53.  9 

MIN 

32 

33 

23 

26 

25 

35 

26 

33 

38 

25 

22 

28 

30 

43 

32 

30 

38 

38 

*i 

371 

34 

28 

42 

33 

32 

39 

40 

38 

34 

30 

32.2 

LOWUAN 

MAX 

65 

62 

64 

66 

69 

65 

66 

65 

62 

57 

65 

71 

73 

69 

71 

70 

71 

66 

66 

59 

63 

57 

65 

64 

66 

64 

48 

48 

64.2 

MIN 

25 

23 

22 

21 

29 

24 

24 

24 

27 

21 

20 

23 

25 

21 

25 

22 

26 

25 

25 

24j 

26 

35 

29 

30 

32 

39 

35 

35 

26.3 

MAC KAY  RS 

MAX 

53 

56 

57 

60 

61 

61 

59 

59 

58 

53 

58 

60 

68 

68 

69 

78 

66 

66 

61 

58 

60 

56 

54 

50 

57 

56 

59 

54 

46 

58.7 

MIN 

26 

26 

29 

28 

37 

28 

30 

36 

42 

24 

17 

20 

26 

30 

31 

21 

35 

35 

31 

21 

20 

18 

35 

33 

27 

37 

32 

33 

32 

29 

29.0 

HA  LAD 

MAX 

58 

61 

63 

65 

65 

65 

69 

64 

66 

51 

60 

68 

72 

73 

63 

68 

70 

64 

62 

62 

5  8 

65 

70 

6  2 

62 

56 

63 

63 

45 

40 

62.4 

MIN 

34 

28 

28 

31 

31 

32 

31 

36 

41 

30 

22 

27 

31 

44 

35 

28 

38 

37 

43 

35 

36 

24 

41 

40 

31 

41 

42 

44 

35 

31 

34.2 

MA LAD  CAA  AP 

MAX 

57 

60 

64 

65 

64 

65 

67 

62 

65 

51 

59 

67 

73 

68 

62 

68 

69 

65 

62 

62 

53 

65 

68 

55 

63 

56 

64 

62 

45 

40 

61.5 

MIN 

31 

25 

26 

27 

27 

28 

29 

36 

36 

25 

18 

24 

25 

37 

30 

24 

33 

32 

43 

34 

29 

20 

39 

34 

29 

40 

40 

41 

32 

30 

30.8 

MAY  RS 

MAX 

57 

60 

62 

64 

63 

65 

63 

61 

58 

48 

59 

68 

71 

68 

62 

73 

68 

67 

63 

57 

49 

62 

55 

5  7 

61 

60 

65 

56 

47 

41 

60.3 

MIN 

22 

26 

24 

24 

39 

27 

27 

33 

43 

26 

19 

23 

27 

39 

25 

23 

29 

30 

28 

25 

18 

19 

37 

32 

39 

35 

34 

29 

33 

30 

28.8 

MC  CALL 

MAX 

46 

50 

52 

50 

50 

50 

50 

46 

46 

50 

50 

54 

60 

56 

52 

56 

56 

54 

52 

40 

38 

46 

48 

42 

52 

52 

54 

44 

30 

34 

48.7 

MIN 

18 

18 

18 

20 

30 

22 

20 

20 

26 

20 

18 

20 

20 

24 

20 

19 

24 

22 

19 

19 

15 

16 

28 

30 

22 

30 

26 

32 

28 

28 

22.4 

MC  CAMMON 

MAX 

58 

61 

62 

61 

61 

65 

66 

63 

62 

58 

65 

68 

73 

70 

61 

69 

69 

68 

64 

64 

69 

6  8 

65 

63 

63 

59 

60 

60 

59 

52 

63.5 

MIN 

24 

26 

27 

28 

29 

29 

30 

32 

43 

28 

21 

25 

26 

33 

26 

23 

34 

38 

48 

30 

32 

18 

32 

38 

26 

39 

42 

43 

34 

31 

31.2 

MERIDIAN  1  SSW 

MAX 

62 

69 

69 

70 

75 

69 

70 

66 

65 

62 

66 

76 

78 

75 

70 

76 

73 

74 

67 

58 

55 

70 

62 

64 

68 

70 

73 

59 

47 

52 

67.0 

MIN 

26 

33 

29 

31 

41 

30 

29 

33 

34 

25 

22 

28 

33 

39 

25 

30 

40 

30 

34 

25 

22 

25 

40 

37 

32 

44 

39 

41 

34 

34 

32.2 

MESA 

MAX 

61 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

65 

60 

59 

68 

72 

78 

74 

70 

72 

75 

70 

68 

53 

56 

65 

64 

59 

68 

71 

68 

66 

43 

51 

65.7 

MIN 

31 

35 

36 

41 

46 

41 

40 

35 

40 

30 

33 

38 

36 

43 

35 

35 

40 

36 

37 

32 

24 

2  7 

42 

4  0 

3  7 

44 

40 

38 

36 

35 

36.8 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

47 

58 

65 

65 

62 

66 

66 

62 

60 

50 

60 

68 

71 

69 

57 

69 

69 

66 

61 

61 

51 

67 

63 

57 

61 

55 

63 

53 

40 

45 

60.2 

MIN 

30 

33 

33 

34 

33 

33 

34 

38 

37 

32 

27 

34 

33 

40 

35 

34 

39 

44 

46 

35 

31 

28 

37 

38 

35 

44 

39 

37 

33 

30 

35.2 

MONTPELIER  RS 

MAX 

45 

4.8 

53 

55 

56 

57 

60 

58 

44 

43 

59 

51 

59 

67 

61 

65 

60 

51 

57 

52 

57 

62 

46 

56 

54 

58 

60 

51 

55.2 

MIN 

26 

22 

23 

26 

23 

26 

25 

22 

17 

20 

24 

21 

31 

34 

29 

30 

38 

32 

30 

20 

35 

31 

27 

35 

39 

38 

34 

29 

28.1 

MOSCOW  U  OF  I, 

MAX 

61 

65 

68 

68 

66 

68 

63 

57 

55 

57 

64 

74 

71 

67 

65 

69 

67 

65 

56 

49 

SO 

56 

58 

65 

69 

68 

64 

53 

50 

50 

61.  9 

MIN 

36 

35 

34 

36 

34 

30 

31 

30 

35 

25 

26 

37 

36 

29 

28 

36 

35 

43 

26 

26 

17 

30 

32 

25 

29 

31 

35 

43 

33 

34 

31.  9 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MAX 

61 

70 

71 

70 

73 

74 

72 

67 

65 

64 

67 

78 

79 

74 

70 

77 

75 

74 

70 

65 

58 

70 

68 

70 

70 

70 

73 

63 

45 

51 

68.5 

MIN 

25 

30 

32 

34 

35 

36 

27 

36 

40 

29 

22 

30 

31 

40 

26 

30 

41 

35 

37 

29 

20 

21 

34 

32 

31 

42 

38 

38 

36 

35 

32.4 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

49 

46 

49 

50 

51 

52 

45 

37 

33 

37 

45 

54 

50 

41 

47 

50 

49 

40 

18 

21 

33 

4  1 

42 

49 

5  3 

50 

49 

40 

33 

31 

42.8 

MIN 

30 

36 

36 

38 

38 

35 

35 

30 

24 

21 

29 

39 

36 

24 

21 

35 

40 

15 

2 

6j 

9 

21 

27 

27 

33 

38 

30 

32 

28 

24 

28.0 

NAMPA 

MAX 

66 

72 

72 

74 

74 

74 

68 

74 

68 

65 

69 

78 

82 

81 

72 

77 

77 

75 

78 

5  9 

60 

68 

71 

78 

75 

75 

71 

50 

55 

71.0 

MIN 

29 

34 

34 

34 

47 

39 

41 

34 

40 

32 

28 

39 

35 

45 

30 

34 

46 

42 

32 

28 

28 

28 

29 

34 

49 

44 

44 

35 

34 

36.1 

NAMPA  2  NW 

MAX 

59 

64 

70 

71 

72 

75 

72 

74 

69 

68 

64 

68 

76 

81 

74 

70 

77 

77 

77 

63 

60 

5  8 

70 

64 

6  7 

69 

75 

72 

53 

49 

68.6 

MIN 

29 

32 

32 

32 

47 

36 

31 

38 

38 

28 

25 

33 

35 

42 

27 

34 

45 

39 

40 

29 

27 

27 

39 

38 

34 

49 

44 

46 

39 

37 

35.7 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

51 

54 

56 

58 

58 

63 

66 

64 

60 

55 

67 

69 

74 

69 

64 

68 

71 

65 

62 

45 

49 

56 

57 

58 

66 

65 

65 

62 

42 

47 

60.2 

MIN 

20 

21 

18 

19 

24 

25 

24 

24 

31 

23 

21 

22 

24 

26 

21 

20 

25 

23 

26 

22 

15 

17 

29 

30 

23 

23 

27 

40 

34 

33 

24.3 

NEZPERCE 

MAX 

59 

63 

66 

64 

60 

61 

66 

58 

50 

53 

60 

72 

75 

61 

62 

71 

67 

63 

53 

50 

47 

5  9 

60 

62 

68 

63 

66 

56 

42 

43 

60.0 

MIN 

30 

33 

32 

33 

34 

30 

33 

31 

37 

27 

25 

29 

37 

33 

26 

30 

36 

39 

26 

26 

18 

23 

27 

27 

29 

46 

33 

42 

35 

34 

31.4 

OAKLEY 

MAX 

58 

64 

67 

65 

64 

65 

65 

61 

63 

57 

60 

68 

73 

67 

63 

70 

67 

65 

65 

61 

58 

86 

60 

57 

58 

60 

65 

56 

53 

45 

62.2 

MIN 

28 

31 

35 

31 

32 

31 

35 

34 

42 

29 

27 

32 

37 

43 

25 

32 

45 

41 

45 

30 

30 

26 

39 

36 

36 

42 

38 

45 

32 

31 

34.7 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

49 

55 

53 

55 

60 

54 

54 

50 

45 

42 

49 

55 

55 

52 

49 

54 

53 

40 

46 

42 

38 

17 

50 

4  2 

49 

52 

49 

44 

37 

35 

48.5 

MIN 

15 

10 

13 

12 

35 

11 

22 

16 

32 

15 

10 

14 

16 

24 

12 

13 

23 

20 

23 

20 

9 

10 

26 

29 

15 

24 

24 

32 

26 

24 

18.8 

OLA 

MAX 

64 

68 

71 

71 

75 

72 

72 

67 

66 

62 

68 

75 

78 

72 

69 

74 

75 

74 

71 

65 

62 

69 

67 

62 

70 

73 

74 

70 

43 

52 

68.4 

MIN 

24 

28 

27 

28 

40 

35 

27 

33 

31 

23 

24 

26 

26 

29 

24 

23 

31 

25 

30 

11 

11 

19 

40 

36 

25 

41 

31 

36 

33 

33 

28.3 

OROF 1  NO 

MAX 

69 

73 

75 

76 

76 

73 

72 

70 

65 

66 

72 

82 

81 

74 

79 

77 

75 

66 

59 

60 

65 

72 

78 

78 

72 

66 

52 

57 

70.7 

MIN 

30 

33 

32 

31 

34 

33 

32 

34 

36 

28 

28 

31 

33 

32 

31 

34 

37 

38 

27 

24 

26 

33 

30 

43 

38 

48 

42 

44 

33.6 

PALISADES  DAM 

MAX 

50 

55 

55 

59 

62 

60 

59 

60 

56 

50 

60 

68 

65 

62 

67 

66 

63 

62 

57 

52 

58 

55 

59 

60 

62 

55 

40 

58.4 

MIN 

26 

21 

22 

25 

24 

25 

21 

33 

23 

15 

21 

25 

18 

22 

27 

35 

38 

27 

23 

22 

35 

37 

33 

36 

37 

32 

29 

27.1 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

62 

62 

69 

70 

72 

75 

72 

75 

70 

67 

62 

69 

75 

82 

72 

70 

72 

76 

75 

58 

69 

63 

66 

69 

74 

73 

54 

46 

68.5 

MIN 

28 

31 

32 

33 

40 

38 

35 

41 

45 

32 

29 

32 

35 

46 

31 

37 

42 

42 

38 

26 

30 

39 

32 

44 

41 

47 

39 

38 

36.5 

PAUL  1  E 

MAX 

40 

58 

63 

66 

66 

65 

69 

69 

64 

64 

53 

60 

70 

75 

77 

63 

70 

72 

69 

641 

60 

54 

66 

63 

59 

64 

54 

69 

66 

40 

63. 1 

MIN 

27 

27 

24 

28 

3  1 

28 

30 

35 

44 

26 

20 

24 

30 

39 

30 

25 

35 

40 

44 

34 

23 1 

19 

33 

39 

27 

44 

38 

45 

35 

32 

31.  9 

PAYETTE 

MAX 

63 

68 

70 

72 

75 

74 

75 

70 

67 

63 

70 

75 

82 

75 

72 

75 

80 

78 

73 

59 

58 

6  9 

65 

66 

71 

75 

73 

58 

52 

55 

69.  3 

MIN 

30 

32 

31 

31 

40 

39 

33 

38 

43 

33 

28 

33 

33 

45 

45 

30 

38 

36 

40 

33 

27 

27 

48 

42 

31 

47 

42 

44 

39 

38 

36.5 

PIERCE  RS 

MAX 

57 

60 

61 

62 

60 

60 

59 

57 

51 

54 

60 

68 

69 

65 

62 

68 

65 

62 

53 

46 

48 

57 

60 

63 

6  7 

65 

66 

59 

40 

35 

58.6 

MIN 

22 

20 

23 

22 

34 

23 

23 

26 

29 

21 

21 

24 

26 

25 

24 

24 

26 

28 

28 

26 1 

18 

19 

28 

2  5 

21 

35 

28 

32 

32 

32 

25.3 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

52 

60 

63 

65 

64 

65 

66 

62 

65 

50 

59 

67 

74 

64 

59 

68 

71 

68 

64 

61 

53 

63 

63 

54 

66 

53 

65 

60 

40 

43 

60.  9 

MIN 

33 

27 

29 

27 

31 

30 

32 

35 

36 

27 

20 

26 

42 

40 

24 

27 

41 

46 

48 

25 

33 

2i. 

38 

35 

28 

45 

41 

33 

32 

31 

32.  9 

PORTHILL 

MAX 

64 

62 

66 

66 

63 

66 

68 

5S 

57]    58  65 

73 

72 

62 

63 

71 

70 

65 

45 

47) 

53 

58 

63 

68 

73 

71 

63 

60 

57 

51 

62.6 

MIN 

33 

28  28 

28 

32 

29 

27 

33 

35l    28  26 

28 

in 

27 

25 

26 

30 

30 

15 

22 

22 

25 

37 

29 

29 

36 

44 

44 

40 

29.5 

POT LATCH 

MAX 

62 

64 

69 

69 

6S 

65 

63 

58 

55    58  65 

75 

70 

68 

66 

70 

70 

62 

49 

50 

sv 

60 

65, 

68 

70 

51 

M 

50 

62. 1 

MIN 

37 

32 

32 

31 

30 

30 

31 

30 

33  24 

27 

32 

34 

26 

26 

30 

32 

42 

29 

25 

19 

2  5 

26 

35 

2f 

30 
30 

32 

44 

35 

30.4 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

61 

61 

64 

64 

64 

64 

66 

64 

62 

57 

65 

70 

70 

61 

6E 

68 

65 

63 

60 

58 

64 

70 

63 

62 

61 

63 

63 

61 

43 

63.2 

MIN 

31 

26 

27 

29 

31 

31 

28 

1 

38  31 

19 

23 

29 

36 

36 

25 

39 

43 

43 

Si 

37] 

23 

43 

38 

31 

41 

44 

41 

38 

31 

33  .  2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

60 

62 

66 

68 

63 

64 

65 

54 

56 

64 

72 

69 

62 

62 

6£ 

6S 

63 

42 

45 

sol 

57 

6i 

67 

68 

67 

63 

55 

52 

46 

60.  7 

MIN 

26 

2E 

26 

26 

35 

24 

25 

27    26    22i  23 

26 

28 

25 

23 

25 

27 

35 

18 

211 

17 

21 

27 

23 

24 

26 

28 

41 

38 

33 

26.0 

RICHFIELD 

MAX 

54 

6( 

64 

65 

64 

65 

67    64  64 

57  61 

69 

75 

72 

64 

6£ 

72 

67 

65 

62 

56 

64 

62j 

60 

6  5 

60 

65 

60 

47 

52 

63.0 

MIN 

27 

29 

29 

30 

32 

33 

32 

29 

38  24 

25 

29 

30 

34 

39 

28 

37 

37 

38 

28 

33 

2C 

31 
1 

32 

31 

40 

31 

43 

40 

32 

31.4 

RIGGINS  RS 

MAX 

71 

73 

73 

70 

72 

76 

71 

64 

69 

83 

85 

80 

71 

82 

81 

79 

60 

56 

56 

70 

65 

69 

78 

72 

75 

71 

53 

50 

70.6 

Nil 

36 

3*7 

38 

35 

39 

36 

39 

11 

43 

33 

32 

39 

43 

4C 

36 

39 

42 

40 

41 

33 

25 

33 

40 

4  1 

39 

50 

40 

48 

43 

41 

38.8 

RIRIE 

MAX 

\l 

5! 

61 

61 

61  61 

63 

60 

64 

44 

50 

64 

72 

55 

51 

65 

ti 

66 

61 

Is] 

52 

58 

60 

53 

62 

53 

62 

54 

47 

41 

58.0 

MIN 

33 

30 

32 

32 

33 

32 

34 

3U    29  26 

19 

26 

35 

35 

24 

29 

37 

38 

50 

18 

25 

2  8 

40 

35 

35 

38 

41 

45 

32 

31 

32.4 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

55 

56 

58 

59 

59 

56 

57  55 

51 

54 

61 

70 

66 

61 

60 

67 

66 

56 

50 

38 

18 

5  5 

56 

63 

69 

65 

62 

54 

49 

41 

57.2 

MIN 

34 

29 

30 

3C 

32 

30 

29    29  35 

31 

30 

35 

4C 

35 

34 

34 

36 

42 

19 

23 

20 

28 

33 

3  2 

37 

38 

37 

41 

39 

35 

32.6 

RUPERT 

MAX 

39 

58 

64 

66 

65 

65 

65 

67 

64 

62 

51 

61 

6E 

74 

70 

70 

71 

68 

64 

63 

66 

6  3 

59 

70 

67 

71 

52 

39 

62.  9 

MIN 

28 

38 

26 

2{ 

29 

29 

30 

35 

44 

28 

20 

27 

30 

38 

29 

38 

42 

44 

33! 

28 

23 

18 

31 

43 

39 

45 

32 

30 

32.  7 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

51 

55 

59 

61 

5  5 

SO 

64 

65  61 

45 

55 

64 

73 

67 

51 

65 

70 

69 

67 

59 

52 

5  7 

59 

56 

65 

60 

60 

58 

46 

43 

58  .  7 

MIN 

25 

31 

23 

25 

25 

23 

25 

28 

22 

16 

21 

25 

30 

17 

18 

26 

29 

31 

16 

18 

2  2 

32 

34 

32 

33 

40 

42 

32 

30 

26.5 

SAINT  MARIES 

MAX 

65 

69 

69 

61 

69 

65 

56 

58 

63 

75 

75 

67 

71 

70 

67 

ti 

50 

65 

67 

70 

69 

67 

57 

52 

42 

63.2 

MIN 

29 

31 

29 

31 

30 

31 

30 

26 

27 

30 

34 

28 

30 

32 

38 

27 
27 

20 

32 

26 

2  9 

32 

36 

40 

38 

35 

30.6 

SALMON 

MAX 

64 

66 

68 

68 

72 

69 

70 

66 

60 

55 

66 

72 

78 

62 

65 

73 

75 

74 

60 

4" 

53 

63 

61 

67 

70 

69 

72 

67 

52 

41 

64.8 

MIN 

22 

25 

25 

24 

35 

26 

26 

30  32 

23 

19 

22 

27 

31 

24 

21 

30 

30 

33 

28 

23 

19 

37 

33 

27 

36 

32 

44 

40 

34 

28.6 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

63 

65 

66 

61 

62 

65 

66 

61 

58 

56 

61 

71 

..9 

60 

63 

69 

70 

65 

43 

45 

50 

5  5 

62 

69 

67 

69 

65 

53 

52 

50 

61.0 

MIN 

30 

39 

29 

29 

it 

31 

27 

32 

33 

30 

26 

28 

22 

26 

26 

28 

29 

34 

24 

28 

38 

4  1 

42 

37 

30.3 

SHOSHONE 

MAX 

56 

63 

67 

68 

68 

68 

69 

64 

65 

55 

62 

71 

75 

71 

65 

71 

72 

68 

64 

63 

55 

66 

64 

60 

6  5 

59 

68 

59 

46 

SO 

63.  9 

MIN 

27 

32 

33 

34 

35 

1  « 

34 

33 

40 

27 

27 

34 

31 

35 

J  3 

32 

36 

39 

40 

28| 

28 

34 

32 

38 

35 

43 

34 

42 

36 

33 

33.5 

S*»  r«l«t*oc«  ootM  following  Station  Indss 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1951 


Day  of  month 

« 

Station 

3 

■ 

_ 

Q 

in 

11  1 

19 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1Q 

?n 

71 
21 

<!2 

2J 

24 

zo 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SPENCER  RS 

MAX 

5  1 

55 

57 

52 

54 

58 

5< 

52 

40 

47 

60 

6(1 

63 

47 

52 

67 

65 

66 

62 

41 

55 

61 

58 

59 

54 

58 

49 

46 

45 

54 . 6 

KIN 

22 

19 

21 

22 

34 

26 

26 

2f 

28 

22 

14 

20 

21 

29 

19 

18 

17 

27 

26 

14 

10 

17 

3( 

33 

32 

30 

31 

38 

32 

31 

24 . 6 

SPRINGFIELD 

MAX 

53 

61 

65 

65 

65 

66 

68 

64 

67 

54 

57 

66 

75 

64 

59 

68 

72 

69 

65 

62 

55 

63 

61 

56 

66 

57 

67 

58 

47 

44 

62.0 

UIN 

32 

25 

24 

28 

26 

28 

28 

30 

37 

29 

17 

22 

33 

33 

21 

23 

33 

39 

44 

23 

28 

21 

32 

36 

25 

42 

37 

45 

34 

32 

30.2 

STIBNITE 

MAX 

48 

53 

52 

56 

54 

56 

55 

53 

46 

43 

54 

61 

61 

53 

53 

59 

33 

57 

51 

44 

46 

46 

50 

41 

54 

53 

55 

47 

36 

34 

51.0 

MI  N 

21 

21 

22 

27 

24 

22 

22 

32 

20 

l'i 

23 

25 

29 

2C 

22 

26 

26 

23 

25 

12 

18 

26 

2£ 

26 

30 

27 

33 

29 

25 

24 

24  . 2 

SUGAR 

MAX 

57 

59 

59 

54 

65 

74 

69 

66 

73 

71 

69 

61 

55 

61 

5£ 

57 

64 

61 

61 

59 

47 

42 

61 .0 

UIN 

25 

25 

271 

19 

24 

25 

33 

28 

41 

43 

22 

22 

24 

32 

36 

35 

36 

41 

43 

33 

32 

30 . 8 

SDN  VALLEY 

45 

51 

49 

56 

58 

58 

58 

54 

54 

62 

7C 

66 

63 

62 

65 

64 

61 

58 

53 

55 

55 

55 

58 

56 

57 

54 

44 

45 

56.  6 

Ml  h 

19 

13 

15 

15 

23 

ie 

20 

22 

30 

22 

15 

19 

21 

31 

18 

18 

26 

22 

22 

18 

23 

14 

21 

31 

21 

36 

26 

33 

31 

32 

22.  5 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

63 

72 

75 

73 

75 

74 

73 

73 

68 

67 

69 

80 

62 

82 

74 

80 

78 

78 

75 

64 

60 

70 

68 

68 

70 

74 

77 

72 

50 

56 

71 . 3 

MIN 

33 

36 

38 

38 

54 

46 

42 

4: 

42 

3£ 

35j 

39 

4  1 

54 

40 

40 

46 

46 

44 

36 

34 

33 

44 

44 

39 

48 

38 

45 

20 

21 

40. 1 

TETON I A  EXP  STA 

MAX 

43 

50 

51 

53 

55 

52 

it 

51 

58 

42 

47 

55 

64 

49 

59 

63 

62 

56 

58 

45 

50 

54 

50 

57 

54 

56 

58 

43 

38 

52.4 

MIN 

29 

22 

25 

23 

18 

20 

22 

22 

36 

21 

16, 

21 

32 

27 

19 

19 

35 

35 

22 

17 

11 

20 

30 

32 

34 

32 

32 

34 

31 

30 

25.6 

THREE  CREEK 

MAX 

52 

58 

61 

61 

59 

61 

62 

57 

61 

59 

57 

67 

72 

65 

65 

67 

69 

63 

60 

62 

58 

67 

68 

59 

56 

56 

70 

61 

34 

41 

60. 3 

MIN 

15 

27 

25 

28 

32 

33 

26 

2't 

35 

28 

19 

21 

27 

29 

20 

27 

37 

28 

37 

22 

25 

19 

2£ 

34 

27 

33 

26 

33 

30 

26 

27. 5 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

57 

65 

67 

68 

69 

68 

70 

68 

65 

61 

62 

71 

77 

74 

68 

71 

72 

70 

68 

63 

62 

67 

66 

62 

67 

64 

69 

64 

52 

48 

65.  8 

MIN 

28 

28 

37 

29 

39 

35 

34 

39 

49 

26 

25 

28 

34 

45 

30 

25 

37 

46 

45 

34 

29 

23 

34 

40 

32 

42 

38 

46 

37 

32 

34 .  9 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

43 

58 

65 

67 

67 

68 

69 

69 

63 

65 

56 

62 

72 

65 

65 

65 

70 

74 

71 

64 

63 

54 

72 

64 

61 

66 

59 

70 

53 

41 

63.4 

MIN 

25 

25 

25 

26 

37 

33 

33 

31 

34 

25 

25 

24 

36 

44 

28 

26 

37 

44 

42 

32 

25 

22 

23 

36 

28 

39 

38 

35 

24 

27 

31 . 0 

WALLACE 

MAX 

63 

63 

65 

67 

66 

67 

64 

57 

53 

58 

64 

75 

68 

61 

63 

68 

68 

57 

40 

42 

51 

59 

63 

70 

73 

67 

66 

52 

48 

40 

60.6 

HIN 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

26 

26 

31 

33 

28 

27 

28 

31 

37 

20 

21 

17 

23 

26 

25 

27 

31 

34 

42 

39 

35 

29.  1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

55 

61 

61 

64 

67 

65 

65 

63 

55 

52 

54 

62 

72 

67 

58 

61 

67 

67 

55 

38 

49 

57 

59 

65 

69 

66 

63 

52 

43 

59.7 

MIN 

30 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

29 

30 

25 

25 

25 

28 

27 

26 

26 

28 

31 

20 

20 

16 

23 

24 

25 

28 

32 

39 

40 

37 

27.8 

WEISER 

MAX 

65 

70 

75 

76 

77 

75 

72 

73 

66 

72 

76 

85 

75 

75 

76 

82 

78 

64 

60 

62 

68 

68 

70 

73 

75 

72 

58 

50 

52 

70.3 

MIN 

39 

32 

32 

32 

34 

45 

37 

47 

28 

28 

30 

32 

40 

36 

30 

38 

34 

38 

27 

23 

25 

44 

40 

32 

40 

40 

42 

38 

30 

34.  9 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

57 

59 

63 

63 

60 

61 

60 

57 

64 

52 

59 

70 

69 

63 

61 

67 

64 

61 

57 

43 

I! 

53 

57 

60 

64 

63 

62 

54 

40 

40 

58.3 

MIN 

25 

28 

28 

26 

33 

24 

25 

26 

34 

21 

24 

26 

35 

29 

20 

27 

31 

37 

21 

15 

22 

26 

27 

25 

34 

33 

36 

30 

30 

27.1 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.25 

.23 

.25 

.21 

.  18 

.  17 

.14 

.10 

.19 

.  17 

.  10 

.  19 

.27 

.01 

.09 

WIND 

49 

37 

53 

41 

72 

66 

61 

41 

69 

45 

31 

51 

56 

50 

183 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.07 

.  13 

.13 

.  17 

.  16 

.26 

.19 

.21 

.21 

.  13 

.  17 

.42 

.25 

.18 

.20 

.22 

.01 

.  10 

.00 

.36 

.21 

.16 

.11 

.11 

.13 

.21 

.05 

.06 

B  4.94 

WIND 

85 

15 

16 

28 

34 

76 

35 

95 

93 

158 

112 

41 

37 

140 

117 

47 

59 

92 

99 

38 

148 

48 

85 

70 

35 

73 

68 

126 

115 

140 

2325 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.27 

.26 

.60 

.23 

.  14 

.19 

.46 

.33 

.23 

.26 

.30 

.  44 

.37 

.29 

.34 

.  12 

.15 

.  17 

.21 

.06 

.21 

.02 

.00 

.52 

B  7.71 

WIND 

70 

90 

70 

85 

70 

45 

60 

170 

315 

170 

85 

75 

125 

125 

145 

110 

90 

220 

185 

125 

280 

85 

50 

125 

105 

100 

90 

95 

200 

310 

3870 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.13 

.  14 

.  11 

.  14 

.  16 

.15 

.22 

.11 

.18 

.14 

.13 

.21 

.23 

.19 

.15 

.25 

.19 

.35 

.  16 

.14 

.16 

.14 

.17 

.2C 

.15 

.26 

.  14 

.01 

.03 

.13 

4.92 

WIND 

50 

50 

93 

90 

48 

26 

81 

41 

83 

47 

13 

4  5 

6  7 

32 

27 

52 

70 

219 

37 

45 

26 

45 

30 

35 

30 

70 

29 

45 

145 

187 

1858 

In  addition  to  the  climatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydroclimatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
gic  Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
gages — mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
in  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning  of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  trough  working  funds  trans- 
ferred annually  to  tne  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to,  provide  data  required  in  its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation    has  transferred     about  $25,000  per 


year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins) 
which  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief, U.S.  Weathei  Bureau , Wash ington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  In- 
dividuals as  listed  in  the  Station  Index. 


See  reference  notei  following  Station  Index 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
APRIL  1951 


Day  ol  month 


otation 

1  2 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.2 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

5 

4 

■1 

3 

2 

1 

1.5 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

37 

36 

32 

30 

26 

24 

24 

23 

22 

20 

18 

14 

11 

8 

4 

1.0 

5.0 

. 

8.0 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

r 

T 

2.0 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

7 

5 

3 

T 

T 

2.0 

CENTERVI LLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

22 

20 

18 

16 

15 

12 

11 

9 

8 

6 

4 

1 

0.2 

i 

0.3 

T 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

46 

45 

43 

41 

39 

37 

35 

33 

31 

30 

29 

27 

25 

23 

22 

21 

19 

17 

16 

15 

T 
13 

1 1 

10 

T 

9 

7 

5 

4 

i  ii 
i 

T 

1 

3 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

15 

10 

9 

7 

6 

4 

4 

2 

T 
T 

- 

- 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GRANGEVI LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

24 

24 

24 

22 

21 

19 

18 

18 

16 

14 

12 

6 

4 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

HA  I  LEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

ISLAND  PARK  DAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2.0 
6 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

7 

5 

3 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.7 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

27 

26 

25 

24 

23 

19 

14 

9 

6 

3 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

106 

103 

98 

95 

94 

93 

93 

T 
93 

T 
93 

T 
93 

91 

89 

86 

86 

84 

84 

83 

T 
80 

1.2 
81 

80 

79 

77 

72 

65 

56 

52 

50 

T 
48 

1.2 
49 

1.5 
SO 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

38 

37 

36 

35 

34 

32 

31 

30 

30 

28 

26 

23 

21 

20 

19 

17 

15 

12 

11 

T 
I  0 

9 

7 

T 

7 

6 

5 

3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

22 

18 

15 

12 

10 

7 

4 

2 

PINE  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

16 

14 

12 

11 

9 

7 

6 

4 

■  3 

2 

1 

T 

T 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

8 

g 

ROLAND  w  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

30 

29 

28 

27 

26 

24 

23 

22 

20 

18 

16 

15 

13 

11 

9 

8 

T 

8 

7 

6 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

21 

0.1 

0.3 

T 

2.5 
2 

0.7 
2 

0.3 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

13 

12 

11 

9 

7 

5 

3 

1 

2.0 

2.0 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1.0 
3 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  OS  GND 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


IDAHO 
i  1*1 1  |  1951 


otation 

Index  No. 

yf 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  '■ 

Latitude 

Longitude 

a 

0 

10 

S 
> 

a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Temp.  1 

PrecipJ 

Temp 

|  Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATIOK 

BINGHAM 

12 

EXPERIMENT  STATION 

LOLO  PASS 

|i    S    FORtS  r  SERVICE 

ALBION 

CASSIA 

12 

S  IDAHO  COL  EDUCATION 

LOW MAN 

JAMES  D  CHAPMAN 

ALPHA   1  HT. 

GLENN  STRAWN 

Id  AC  KAY  RANGER  STATION 

CUSTER 

5900 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMERICAN  FALLS  1  111 

POWER 

t 

U  S  BUR  RECLAMATION 

HA  LAD 

ONEIDA 

4420 

J  L  CROWTHER 

ANDERSON  DAM 

0282 

ELMORE 

43  21 

115  28 

3862 

6P 

BP 

U  S  BUR  RECLAHATION 

2  3 

5 

7 

A  59 

ONEIDA 

i 

42  10 

112  19 

HID 

mo 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

2  3  4  5 

7 

1Kb 

BUTTE- 

6 

JAHBS  W  MARTIN 

MAY  RANGER  STATION 

LEHHI 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

AKROWROCK  DAM 

ELMORE 

2 

U  S  BUR  RECLAHATION 

HCCALL 

VALLEY 

5025 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FREMONT 

GUST  STEINMAN 

MCCAMMON 

BANNOCK 

4774 

5P 

R  FRED  LINDENSCHHIT1 

ATLANTA  1  1 

ELMORE 

2 

PHILLIP  T  PETERSON 

HERIDIAN   1  SSW 

ADA 

2607 

5P 

L  A  ROSS 

AVERY  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  15 

US  48 

2500 

5F 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3 

7 

HESA 

12 

44  37 

116  26 

3244 

8P 

8P 

HESA  CO 

2  3  S 

7 

BANCROFT 

BANNOCK 

12 

KENNETH  E  CRUMP 

MINIDOKA  DAH 

5P 

U  S  BUR  RECLAHATION 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

KOOTENAY 

9 

U  S  NAVY 

HONTPELI ER  RANGER  STA 

BEAR  LAKE 

5943 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BENTON  DAM 

BONNER 

U  S  FOREST  SERVICE 

IHOOSE  CREEK  RANGER  STA 

IDAHO 

2400 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK 

VALLEY 

11 

HARY  A  WEYMOUTH 

MOSCOW  U  OF  I 

LATAH 

2628 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

BLACKFOOT 

0915 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  21 

4503 

6P 

8P 

EARL  RODGERS 

2  3 

a 

7 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

8174 

ELHORE 

12 

43  08 

115  43 

6P 

DURHAH  NICHOLS 

2  3  4  5 

BLACKFOOT  DAH 

CARIBOU 

12 

FORT  HALL  IR  PROJ 

Mil L LAN  PASS  CAA 

SHOSHONE 

■10 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

BLISS 

GOODING 

12 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

CANYON 

5P 

C  W  NELSON 

F  H  KUHN 

NAHPA  2  NW 

CANYON 

2470 

AMALGAMATED  SUGAR 

BOISE  KB  AP 

ADA 

2 

V  S  WEATHER  BUREAU 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAHS 

3860 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BONKERS  FERRY 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  42 

116  18 

1842 

i  ip 

IIP 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

2  3 

4  5 

7 

NEZ PERCE 

3 

46  14 

116  14 

3082 

5P 

5P 

WAYNE  S  SHAEFFER 

2  3  5 

7 

BRIDGE 

CASSIA 

12 

MARL IN  H  BOOTH 

NEZPERCE  PASS 

LEHHI 

6575 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUHL 

TWIN  FALLS 

12 

WILLIAH  A  LOW 

OAKLEY 

CASSIA 

4600 

f.P  BUSEST,  J  HARDY 

Cl.F.ARWATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

6900 

5P 

MARJORIE  L  SHAW 

BURKE  2  NNK 

SHOSHONE 

5 

MONTANA  POWER  CO 

GEM 

3075 

5P 

DAISY  V  NEWELL 

BURLEY 

128B 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

HA 

BA 

U  S  BUR  RECLAHATION 

2  3 

5 

OROFINO 

*hVi 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

5P 

5P  U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BURLEY  1  NW  FACTORY 

CASSIA 

12 

AMALGAMATED  SUGAR 

PALISADES  DAH 

BONNEVILLE 

5386 

4P 

U  S  BUR  RECLAHATION 

BURLEY  CAA  AP 

CASSIA 

12 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

STATE  EXP  STATION 

CALDWELL 

CANYON 

2 

HAROLD  H  TUCKER 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

4200 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

CAMBRIDGE 

WASHINGTON 

12 

J  I  LORTON 

PAYETTE 

2159 

BP 

MICHAEL  HARRIS 

CASCADE  1  MW 

1514 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

4860 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

1 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3175 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  4  5 

7 

CASCADE  RANGER  STATION 

VALLEY 

• 

U  S  FOREST  SERVICE 

ELMORE 

5P 

GENEVA  B  SCHRAFT 

CENTERVI LLE  ARBAUGH  RCH 

1636 

BOISE 

2 

MABEL  H  ARBAUGH 

PLUMMER  3  WSW 

BENEWAH 

■ID 

U  S   INDIAN  SERVICE 

CHALLI S 

1663 

CUSTER 

U  S  POREST  SERVICE 

POCATELLO  WB  AP 

BANNOCK 

4444 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

GEORGE  A  HILLER 

PORTHILL 

BOUNDARY 

1800 

SP 

R  E  DENHAM 

CLARK  FORK  1  ENE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

6P 

BP 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

4  5 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  55 

116  53 

2550 

TP 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3  S 

7 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

U  S  FOREST  SERVICE 

PRESTON  2  SE  SUG  FAC 

FRANKLIN 

4718 

4P 

C  M  CRABTREE 

CLEMENTSVILLE  4  SE 

1881 

TETON 

12 

TETON I A  EXP  STATION 

jPRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

2380 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

KOOTENAY 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There 
will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index, but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be 
included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches, and  wind  movement  in  miles.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  other- 
wise shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January,  1949. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the 
Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5, is  indicated  by  no  entry.  When  hourly 
precipitation  is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6        Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of 
new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R        Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

S        Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  June 
July  and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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E.  H.  Jones,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


Although  this  month  averaged  about  three 
and  one-half  degrees  warmer  than  May  1950, 
precipitation  was  again  below  the  56-year 
mean.  Except  in  the  Clearwater  Basin  and 
at  a  few  points  in  the  southeastern  divi- 
sion, precipitation  deficiencies  were  mod- 
erate and  about  30%  of  the  stations  report- 
ed totals  in  excess  of  the  mean  for  May. 
The  greatest  excesses  in  precipitation  were 
recorded  at  Clark  Fork  and  at  several  sta- 
tions in  Shoshone  County.  Sunshine  appar- 
ently was  a  little  above  normal  in  southern 
Idaho,  but  somewhat  deficient  in  Northern 
districts . 

The  cool  spell  of  the  closing  days  of 
April  carried  over  to  the  opening  days  of 
May.  A  majority  of  stations  in  the  south- 
western division,  and  about  one-third  of 
those  in  the  southeastern  division,  reported 
the  lowest  temperature  of  the  month  on  one 
of  the  first  three  days,  and  all  but  a  few 
readings  were  freezing  or  below.  During  the 
first  two  days  scattered  showers  were  re- 
ported, but  precipitation  totals  were  of 
little  consequence,  except  in  the  extreme 
North.  From  the  3d  or  4th  through  the  11th, 
temperatures  were  generally  above  normal 
and  substantial  rains  fell  in  all  parts  of 
the  State.  The  principal  showery  period 
was  from  the  6th  to  8th,  during  which  a  low 
pressure  trough,  slowly  moving  eastward, 
was  followed  by  moist  air  from  off  the  Pa- 
cific. These  showers  improved  soil  mois- 
ture and  were  generally  beneficial  to  ranges, 
pastures  and  dry  farms.  The  next  period  of 
extensive  shower  activity  began  on  the  11th, 
as  a  slow-moving  storm  center ,  and  its  at- 
tendant cold  front  ,  passed  inland  across 
the  State.  Pronounced  temperature  drops 
were  felt  in  all  sections  by  the  12th,  but 
no  frosts  were  reported  as  cloudy  skies  pre- 
vailed throughout  the  State.  The  showers 
ended  in  southern  divisions  on  the  13th, 
but  continued  another  day  in  the  North. 
Scattered  light  frosts  occurred  on  the  morn- 
ing of  the  14th,  as  skies  began  to  clear. 
A  return  to  generally  sunny  and  moderately 
warm  weather  during  the  following  10  days 
to  2  weeks  brought  the  best  growing  weather 
of  the  season  to  date,  and  farming  operations 


were  hampered  but  little  by  the  scattered 
light  showers.  Highest  temperatures  of  the 
month  were  recorded  at  nearly  all  stations 
in  the  State  between  the  22d  and  28th. 
Southern  sections  received  fairly  good  rains 
during  the  last  4  or  5  days  of  the  month 
and  soil-moisture  conditions  were  improved, 
particularly  in  south-central  and  south- 
eastern areas.  A  cold  air  mass,  originating 
over  regions  far  to  the  North  and  Northwest, 
moved  in  on  Idaho  at  the  close  of  the  month 
and  subnormal  temperatures  were  general  on 
the  last  2  or  3  days.  Clearing,  or  partial 
clearing,  of  skies  at  night  resulted  in 
freezing  temperatures  on  the  mornings  of  the 
28th,  29th  and  30th  at  many  points  in  the 
northern  and  southwestern  divisions.  For 
the  most  part  crops  were  just  nipped  by  the 
freeze,  but  some  tender  garden  vegetables 
were  killed  and  some  fruit  crops  suffered 
further  damage.  Despite  some  frost  damage 
and  some  crop  injury  by  hail  (principally 
on  the  27th) ,  the  effects  of  weather  on  the 
economy  of  Idaho  were  about  normal  for  May, 
but  crop  development  was  still  about  a  week 
late  at  the  close  of  the  month. 

Storm  damage  was  principally  caused  by 
hail.  About  a  dozen  stations  in  south- 
western Idaho  reported  small  hail  on  the 
27th;  the  largest  hail  stones  apparently 
fell  on  the  north  side  of  Camas  Prairie 
where  the  observer  at  Fairfield  reported 
stones  averaging  1/2  inch  in  diameter  with 
the  largest  about  2  inches.  Reports  indi- 
cate damage  to  hay,  roof  tops,  and  window 
glass.  Minor  hailstorms  occurred  in  Oneida 
and  Lincoln  Counties  on  the  night  of  the  7th 
and  in  Canyon  County  on  the  12th. 

Rivers  and  streams  of  the  Snake  system 
made  secondary  crests  on  the  17th.  Bankful 
stages  were  not  even  approached  on  the  lower 
Snake  and  tributaries.  On  the  upper  Snake 
and  tributaries,  flows  were  near  levels  pre- 
viously considered  dangerous  but  were  held 
in  check  by  recently  constructed  dikes  and 
by  careful  distribution  of  the  water  in  ir- 
rigation canals.  All  the  larger  reservoirs 
were  at  capacity  as  the  month  closed. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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LEW  I STON  WB  AIRPORT 

NE 

IS 

4.4 

76 

SO 

39 

60 

5 

3 

4 

0 

0 

0 

12 

5.8 

w  w 
w  3 

H 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

20 

10.3 

45 

SW 

11 

70 

43 

33 

57 

4 

6 

1 

0 

0 

0 

11 

73 

5.7 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

You 

• 

e 

-3  a 

I 
1 

1 

M 

1 
* 

1 

?! 

o  s 

> 
< 

9 

s 

a 

e 

> 
< 

i  s 

6  — 
55  P 

1893 

50. 1 

91 

12 

1.57 

7 

1894 

S4.6 

95 

21 

1 .29 

6 

189S 

52.1 

92 

14 

2.17 

8 

1896 

47.2 

93 

11 

3.10 

13 

1897 

60.  0 

100 

13 

1.00 

5 

1898 

52.8 

96 

20 

2.36 

10 

1899 

49  .  0 

88 

6 

1 .68 

2.0 

8 

1900 

55.3 

100 

18 

1.91 

0.2 

7 

1901 

57.2 

99 

19 

1.50 

0.0 

6 

1902 

53.2 

103 

16 

1.92 

1.6 

9 

1903 

51.5 

102 

18 

1.61 

1.8 

7 

1904 

53.5 

90 

12 

.68 

0.1 

4 

190S 

51 .2 

94 

11 

2.37 

1.6 

11 

1906 

52.0 

93 

14 

3.14 

1.1 

11 

1907 

52.9 

95 

16 

1.03 

0.2 

S 

1908 

48.9 

92 

20 

2.38 

2.1 

12 

1909 

50.1 

96 

8 

1.63 

1.1 

8 

1910 

55.2 

107 

19 

1.53 

0.1 

6 

1911 

51.2 

92 

12 

2.63 

0.7 

10 

1912 

52.7 

90 

12 

2.23 

0.3 

9 

1913 

54.6 

99 

11 

1.61 

T 

8 

Temperature 

Precipitation 

n  o 

Year 

1 

e 

1  a 
•3  a 

Brag 

1 

J3 

> 

S 

■ 

?! 

"°  0 

> 
< 

a 

i 

1 

ll 

is 

1914 

46.0 

100 

16 

1 .31 

0.2 

7 

1915 

51  2 

91 

18 

4.11 

1.9 

17 

1916 

48.1 

89 

3 

1  h6 

1.6 

9 

1917 

49.7 

92 

12 

2.35 

0.8 

11 

1918 

50.  5 

98 

12 

1.26 

0.3 

6 

1919 

54.3 

105 

12 

.90 

0.1 

4 

1920 

50.7 

89 

12 

1.24 

0.2 

6 

1921 

53.5 

97 

15 

2.37 

0.1 

10 

1922 

51.8 

93 

10 

1.26 

0.7 

7 

1923 

52.7 

93 

10 

2.05 

0.1 

10 

1924 

57.3 

102 

10 

.30 

0.1 

2 

1925 

56.7 

95 

18 

1 .  52 

0.1 

7 

1926 

54.2 

95 

14 

1.42 

0.0 

7 

1927 

49.6 

102 

9 

2.38 

1.2 

11 

1928 

58.3 

104 

11 

.62 

T 

4 

1929 

52.5 

99 

10 

.61 

0.2 

4 

1930 

52.0 

97 

16 

2.  13 

0.8 

10 

1931 

55.3 

100 

12 

.74 

0.2 

4 

1932 

53.3 

98 

18 

1.86 

0.1 

9 

1933 

48.  5 

96 

11 

1.65 

0.8 

10 

1934 

59.4 

105 

14 

.66 

T 

4 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

* 

3 

Average 

If 
41 

No.  of  days 
.01  or  more 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

51.3 
57.7 
55. 1 
51.8 
56. 1 

92 
105 
95 
96 
100 

15 
17 
18 
6 
12 

1.23 
.94 
.75 

1.55 
.81 

0.1 
0.2 
0.2 
0.7 
0.0 

6 
5 
4 
8 

5 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

57.0 
54.3 
49.6 
50.2 
54.0 

100 
97 
95 
94 

95 

12 
18 
10 
12 
 1_ 

.55 
2.98 
3. 14 
1.43 
1.21 

0  0 
0.1 
1.7 
0.7 

0.2 

4 
13 
15 
9 
8 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

53.2 
52.7 
57.2 
52.8 
56.5 

91 
91 
99 
100 
97 

21 
12 
20 
9 
17 

2.65 
1.58 
1.40 
2.57 
2.02 

0.2 
0.1 
T 
0.9 
0.  1 

14 

7 
6 
10 
10 

1950 
1951 

50.0 
53.4 

90 
96 

8 
16 

.90 
1 .29 

1.3 
0.7 

6 
7 

PERIOD 

53.1 

1.67 

0.6 

DATA  FOR  THE  PERIOD  BEGINNING  WITH  APRIL  1948  TO  DATE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ON  AN  AREAL  BASIS  AND  ARE  NOT  COMPARABLE  WITH  UNWEIGHTED  VALUES  PUBLISHED  IN  THIS  TABLE 
FOR  EARLIER  YEARS. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

si 

3  o 
-E  a 

la 

1 

2* 

Date 

1 

I 

• 

& 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

e 

s 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Mai.  90* 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Marc  depth, 
on  ground 
at  oban. 

Date 

• 

o 

a 

o 
p 

• 

o 

a 

o 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

AVERT  RS 

53.9 

-  0.2 

91 

22 

27 

30 

342 

1 

3 

3.08 

.89 

.98 

13 

.0 

0 

13 

2 

0 

BAYVIEV  MODEL  BASIN 

51.7 

85 

22* 

27 

29 

408 

0 

5 

1.41 

.50 

12 

.0 

0 

8 

1 

0 

BONNER 3  FERRY 

54.8 

1.3 

87 

22 

30 

29 

308 

0 

2 

1.46 

-  .11 

.29 

14 

0 

11 

0 

0 

BURKE  2  NNE 

45.1 

0.2 

77 

22 

25 

29 

608 

0 

18 

4.90 

1.89 

1.6S 

13 

13.4 

7 

1 

14 

4 

1 

CLARE  FORK  1  ENE 

52.2 

-  2.0 

82 

22 

27 

29 

390 

0 

6 

3.74 

1.49 

1.18 

13 

.0 

0 

10 

4 

1 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

52.8 

84 

22 

31 

29+ 

373 

0 

3 

1  .  08 

.39 

13 

T 

0 

10 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

55. 1 

0.1 

88 

22 

21 

30 

309 

0 

5 

1.28 

-  .51 

.34 

13 

.0 

0 

11 

0 

0 

COTTONWOOD 

50.9 

0.1 

82 

22 

29 

29 

430 

0 

7 

1.62 

-1.  00 

.57 

7 

.0 

0 

10 

1 

0 

ELK  CITY 

49. 1 

82 

22 

23 

19 

485 

0 

16 

1 .65 

.42 

11 

.0 

14 

0 

0 

FKNN  RS 

55.7 

-  1.5 

90 

22 

28 

29 

287 

1 

1 

2.07 

-  .92 

.70 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

44. 2M 

73 

23 

18 

3 

638 

0 

2.17 

T 

0 

12 

0 

GRANGEVILLE 

51.3 

-  0.6 

83 

22 

30 

12  + 

417 

0 

4 

1 .61 

-1 .  54 

.57 

11 

0 

8 

1 

0 

IZLLOOG 

54. 1M 

0.5 

90 

23 

31 

29 

1 

3 

3.61 

1.12 

1.27 

14 

.0 

0 

14 

2 

1 

KOOSIIA 

58.7 

1.1 

96 

22 

30 

29 

206 

2 

2 

1.74 

-1.03 

.48 

11 

.0 

0 

10 

0 

0 

LEW IS TON  WATER  PLANT 

60.7 

0.7 

94 

22  + 

33 

30 

157 

2 

0 

.83 

-  .66 

.43 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

LEW  I  S  TON   WB  AP 

57.8 

90 

22 

32 

30 

226 

1 

1 

1.05 

.32 

7 

.0 

0 

7 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

55.1 

2.1 

85 

22 

28 

29+ 

307 

0 

3 

1.04 

-  .83 

.26 

5 

.0 

0 

8 

0 

0 

MTJLLAN  PASS  CAA 

41.1 

-  2.3 

71 

22 

21 

1 

736 

0 

14 

1.93 

-  .35 

1.00 

13 

15.5 

51 

2 

12 

1" 

1 

OROFINO 

59  4M 

1.0 

95 

22 

32 

30 

186 

2 

1 

1.15 

-1.09 

.34 

13 

.0 

0 

14 

0 

0 

PIERCE  RS 

49.8 

-  3.3 

83 

22 

26 

■  3 

463 

0 

11 

3.01 

.01 

1.14 

13 

.0 

0 

15 

2 

1 

PORTHILL 

54.  5 

0.9 

84 

22 

29 

29 

0 

3 

2.08 

.43 

.58 

1 

.0 

0 

8 

1 

0 

POTLATCR 

53.8 

1.7 

87 

22 

28 

29+ 

340 

0 

4 

.86 

-  .84 

.23 

11 

.0 

0 

7 

0 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STATION 

51.9 

0.5 

83 

22 

25 

29 

400 

0 

7 

1.82 

-  .28 

.47 

12 

T 

0 

12 

0 

0 

RIGGINS  RS 

59.4 

-  1.9 

93 

22 

36 

29 

185 

2 

0 

.70 

-1.25 

.  18 

11 

.0 

0 

13 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

47.1 

-  1.5 

79 

22 

27 

29 

548 

0 

9 

2.73 

.40 

.86 

13 

12.7 

10 

1 

6 

3 

0 

SAINT  MARIES 

55.  4M 

0.8 

89 

22 

28 

30 

298 

0 

2 

1  .84 

-  .10 

.31 

14 

.0 

0 

12 

0 

0 

SALMON 

55.0 

1.5 

89 

22 

24 

3 

304 

0 

5 

1.23 

.11 

.65 

7 

0 

10 

1 

0 

SANDPOINT  EXP  STATION 

53.8 

0.7 

82 

22 

28 

29 

338 

0 

2 

1.67 

-  .41 

.36 

12 

.0 

0 

10 

0 

0 

WALLACE 

51.0 

-  1.9 

86 

22 

28 

30 

425 

0 

6 

3.41 

.77 

.96 

13 

T 

0 

13 

3 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

49.8 

-  1.8 

84 

23 

28 

29+ 

0 

5 

3.41 

1.02 

.86 

14 

.0 

0 

12 

4 

0 

WINCHESTER  1  SE 

49.2 

-  0.9 

81 

22 

25 

30 

481 

0 

10 

1.89 

-1.42 

1.05 

7 

.0 

0 

10 

1 

1 

DIVISION 

52.7 

-  0.7 

2.00 

-  .32 

1.5 

r„!..;           ootM  following  Station  Indax 
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Table  2-Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
MAT  1051 


Temperature 


Station 

Average 

Departure 
from  normal 

tj 
I 

o> 

a 

■J 
Q 

I 

f 

3 

■S 

& 

•s 

■ 

1 
Q 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

_g 

T3 

1 
1 
6 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

's  > 
1  S 

Min.32* 
or  below 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  oban. 

• 

1 
CX 

.01  or  more 

.50  or  more 

1.00  or 
more 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA  1  NE 

47 . 8 

0. 1 

77 

22+ 

23 

3 

526 

o 

i 

■  3* 

.  47 

12 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

56 .  8 

86 

27 

33 

14 

251 

o 

J: 

7C 

Ic 

.23 

19 

0 

5 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

55 . 9 

-  1 .  z 

85 

23 

33 

1 

o 

I* 

'  »B 

.  50 

5 

1 

0 

ATLANTA  1  E 

47 . 9 

0.  6 

73 

26+ 

20 

1 

524 

o 

'  na 

1.43 

T 

7 

1 

1 

BLISS 

57 . 4 

-  0.1 

89 

27 

29 

14 

239 

o 

■* 

7ft 

I- 

'  9 
.21 

.23 

.  0 

0 

6 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

59 .  3M 

86 

22  + 

31 

1 

192 

o 

.55 

19 

*  " 

0 

5 

1 

0 

BOISE  WB  AP  // 

56 . 8 

0.7 

85 

22 

33 

1 

254 

n 

n 

OA 

.43 

19 

® 

6 

0 

0 

BUHL 

58.3 

2.1 

86 

27+ 

32 

1 

222 

o 

* 

• " 

•  2z 

-   .  86 

.11 

I'- 

. 0 

0 

3 

0 

0 

CALDWELL 

58 . 0 

0.1 

86 

22 

34 

4 

218 

o 

.  86 

-  .12 

.40 

ll 

.  0 

0 

4 

0 

0 

CAMBRIDGE 

56 . 2 

-  0.5 

82 

6 

32 

2 

o 

.  12 

.  0 

0 

5 

0 

CASCADE  1  NW 

49 . 1 

77 

22 

25 

3 

485 

o 

.  98 

.27 

1  \ 

1 . 0 

0 

7 

0 

0 

CHALLIS 

<^'« 

78 

26 

28 

3+ 

385 

o 

8 

.39 

* "  n 

■ 

0 

COUNCIL  2  NNE 

n  9 

83 

22+ 

28 

1 

287 

o 

i  d<; 
i  '  a? 

.63 

11 

• 

* 

2 

DEADWOOD  DAM 

n  -a 

76 

22 

20 

3 

608 

o 

9fi 

"  1  c 

.60 

\ 

0 

DEER  FLAT  DAM 

0.6 

83 

22 

36 

2 

220 

0 

ft 

oc 

.50 

_ 

■ 

27 

•» 
* 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

90 

27 

29 

14 

288 

1  "/V7 

.80 

J: 

EMMETT  2  E 

'  RV 

1.2 

87 

22 

30 

29 

229 

o 

i? 

fift 

.37 

n 

? 

FAIRFIELD  RS 

ta '  Q 

79 

27 

27 

29 

398 

o 

I 

1  ^fi 

.21 

J: 

** 

GARDEN  VALLEY  RS 

_ 

87 

22 

27 

29 

307 

o 

** 

■ 

.52 

J: 

? 

GLENN S  FERRY 

t  - '  O 

n  ft 

92 

27 

32 

14 

181 

1 

■ 

"  M 

.35 

1  9 

" 

J* 

*| 

K 

GOODING  CAA  AP 

ft  R 

88 

27 

31 

1 

274 

o 

1  9Q 

In 

.52 

j: 

0 

GRAND  VIEW 

X\  '  a 

1  '  A 

92 

27 

36 

3 

139 

A  1 

.21 

n 

*  J* 

J* 

if 

0 

HA  I  LEY 

t«  *  T 

ft  Q 

79 

27 

27 

2 

375 

o 

* 

'  «r 

"  1  O 

.47 

99 

•  j* 

* 

0 

0 

HAZELTON 

ft  Q 

86 

27 

32 

1  + 

269 

o 

"In 

"     "  97 

.47 

* 

• n 

u 

2 

2 

HILL  CITY 

eft  n 
e-l  I 

ft  o 

78 

27 

28 

3+ 

439 

o 

9 

.  60 

-   .  49 

.40 

T 

■ 

0 

0 

HOLLISTER 

53 .  6M 

ft  1 
-  0.1 

85 

27 

30 

1  + 

353 

o 

\ 

■  ®1 

•  **2 

.28 

1  9 

12 

•  2 

3 

0 

0 

IDAHO  CITY 

-  1.6 

81 

22 

24 

1 

419 

o 

10 

1 . 90 

.  34 

.37 

I* 

.  0 

0 

12 

0 

0 

JEROME 

55 . 8 

-  1.6 

89 

27 

27 

14 

288 

o 

4 

.  87 

.  07 

.52 

7 

T 

0 

5 

1 

0 

RUN A  2  NNE 

ef  n 

-  0.6 

86 

22 

32 

1  + 

272 

o 

1 . 36 

.  19 

.47 

.  0 

0 

8 

0 

0 

LOWMAN 

it  '  o 

0. 3 

82 

22 

24 

3 

428 

o 

-  .  17 

.65 

* 

.  0 

0 

7 

1 

0 

MC  CALL 

47  .  8 

0 . 7 

74 

22 

16 

1 

531 

o 

6 

1  19 

-  .75 

.38 

12 

.  0 

0 

8 

0 

0 

MER I  DAN  1  SSW 

54.9 

-  2.8 

86 

22 

29 

1  + 

308 

o 

2 

1.18 

.01 

.49 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

MESA 

56.6 

83 

22+ 

28 

1 

258 

1 

2.03 

.87 

11 

T 

0 

7 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

57.  5M 

1.5 

90 

27 

30 

28 

242 

4 

.54 

-  .36 

.35 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

NAMPA 

59.  5M 

1.1 

92 

23 

35 

1  + 

185 

0 

.77 

-  .64 

.46 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

NAMPA  2  NX 

57.9 

86 

23 

34 

1  + 

0 

.86 

.55 

12 

T 

0 

5 

1 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

49. 6M 

0.3 

84 

23 

21 

3 

470 

n 

16 

.88 

-  .84 

.37 

11 

.0 

0 

6 

0 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

41.9 

-  1.0 

70 

26 

16 

3 

711 

0 

28 

.  93 

-   .  46 

.30 

12 

2 . 0 

2 

12 

8 

0 

0 

OLA 

54 . 1 

83 

22+ 

26 

1 

329 

0 

5 

1 . 12 

-   .  50 

.40 

7 

.  0 

0 

5 

0 

0 

PARMA  EXP  STATION 

58 . 8 

-  0.7 

89 

22+ 

34 

29 

198 

0 

0 

.  95 

.  26 

.42 

12 

T 

0 

4 

0 

0 

PAYETTE 

59 . 1 

0 . 3 

87 

22 

33 

1 

189 

0 

0 

1.10 

.  10 

.  52 

11 

.  0 

0 

6 

1 

0 

RICHFIELD 

54.  5 

1 . 1 

84 

27 

27 

1  + 

322 

0 

6 

.  57 

-  .37 

.34 

7 

.  0 

0 

5 

0 

0 

SHOSHONE 

56 . 0 

1.4 

27 

279 

0 

3 

1.12 

.  15 

.  53 

7 

T 

0 

8 

1 

0 

STIBNITE 

44 . 6 

72 

23 

22 

1  + 

17 

1 . 68 

.45 

30 

4 

30 

11 

0 

0 

SUN  VALLEY 

o 

.  82 

•  rj: 

1 

* 

12 

2 

2 

SWAN  FALL  PH 

fiO  '  ft 

Q  '  ? 

ft 

0.1 

90 

22 

39 

13 

127 

1 

? 

.65 

-  .  30 

!32 

11 

.  0 

0 

? 

THREE  CREEK 

84 

27 

23 

14 

464 

o 

"  ?q 

.50 

^9 

3 . 0 

* 

\ 

* 

J 

? 

TWIN  FALLS  2  NNE 

i  '  \ 

90 

27 

31 

3  + 

224 

o 
■ 

■ 

.54 

* 

* 

J 

jj 

TWIN  FALLS  3  SE 

88 

28 

28 

1  + 

o 

.  86 

A 

■  ?7[ 

.51 

n 
■  J 

J 

? 

WEISER 

•  8 

1.5 

90 

22 

29 

1 

206 

4 

1. 16 

.34 

.63 

19 

12 

.  0 

• 

1 

0 

DIVISION 

ft 

0.  1 

1 . 06 

-   .  26 

.2 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STATION 

55 .  5 

1 . 8 

87 

27 

27 

14 

293 

o 

6 

.32 

-  .  73 

.15 

29 

.  0 

0 

4 

0 

0 

ALBION 

I 

-  0.7 

83 

28 

24 

14 

4 

.  80 

-   .  82 

.31 

13 

T 

6 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

55.  5 

1 . 5 

83 

27+ 

30 

14 

294 

2 

.  54 

-  .  95 

.29 

26 

.  0 

0 

8 

0 

0 

ASHTON  1  S 

50 . 1 

-  0.1 

84 

27 

27 

3 

452 

o 

8 

1 . 20 

-  .  51 

.34 

13 

3.0 

T 

13 

5 

0 

0 

BLACKFOOT 

57 . 5 

4.  0 

87 

27 

31 

14 

239 

o 

2 

.  26 

-1 . 06 

.16 

28 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BLACKFOOT  DAM 

48.2 

1.4 

80 

30 

20 

14 

514 

A 

16 

1 .38 

-  .  25 

.20 

7+ 

.  0 

0 

13 

0 

0 

BURLEY 

57 .  5 

1 .  4 

88 

28 

32 

1+ 

2 

.64 

-  .  26 

.33 

7 

.  0 

3 

0 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

55.0 

-  0.2 

82 

28 

29 

14 

3 

1 . 02 

.  02 

.39 

7 

.  0 

6 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

55.0 

0.6 

85 

27 

30 

14 

306 

J? 

3 

.  80 

-  .  24 

.36 

7 

T 

0 

5 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

47 . 1 

-  1.3 

79 

27 

18 

3 

548 

19 

1.  40 

.  32 

.35 

7 

6.0 

7 

0 

0 

DRIGGS 

49 . 0 

2.3 

78 

28 

23 

14 

J: 

9 

2.46 

.  50 

.57 

12 

.0 

0 

13 

2 

0 

DUBOIS  EXP  STATION 

52 . 6 

-  0.2 

83 

27 

26 

2 

381 

6 

1 . 20 

-  .  12 

.38 

7 

1.0 

0 

7 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

52 . 8 

1.3 

85 

27 

24 

2 

374 

5 

.97 

-  .  29 

.20 

31 

T 

0 

10 

0 

0 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

55 .  3M 

0.8 

85 

27 

28 

14 

300 

3 

.  53 

-  .60 

.31 

28 

.  0 

0 

5 

0 

0 

GRACE  PH 

49 . 7 

-  0.9 

80 

27 

26 

1 

466 

J: 

8 

1 . 72 

.  11 

.33 

7 

T 

13 

0 

0 

GRAY 

48 . 9 

0.7 

81 

29 

24 

1  + 

490 

? 

10 

1 . 57 

-  .  30 

.42 

31 

.  0 

0 

7 

0 

0 

GROUSE 

46 . 3 

74 

27 

18 

3  + 

571 

0 

20 

1 . 04 

.  01 

.42 

7 

.  0 

0 

7 

0 

0 

HA  MER  4  NW 

53 . 4 

0.7 

87 

27 

19 

2 

355 

[? 

5 

.77 

-  .  18 

.27 

8 

T 

0 

8 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

54 . 4 

1.2 

86 

27 

27 

14 

326 

J: 

5 

.93 

-  .31 

.41 

8 

.3 

0 

8 

0 

0 

IRWIN  2  S 

52 . 0 

2.  5 

82 

27 

25 

14 

398 

J? 

5 

1 . 29 

-  .38 

.51 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

46 . 5 

0.1 

78 

28 

19 

14 

567 

18 

1.91 

-  .46 

.70 

13 

12.  5 

8 

1 

0 

LIFTON  PUMPING  STATION 

51 . 7 

0.3 

75 

27+ 

29 

1 

403 

4 

.93 

-   .  02 

.63 

16 

T 

0 

10 

1 

0 

MACKAY  RS 

51.2 

0.0 

80 

27 

27 

2 

418 

4 

.95 

-  .11 

.36 

7 

.2 

T 

13 

7 

0 

0 

MA  LAD 

55.1 

1.0 

85 

27 

31 

3 

306 

n 

2 

1.28 

-  .02 

.63 

7 

T 

0 

7 

1 

0 

MALAD  CAA  AP 

53.7 

85 

27 

28 

3 

342 

4 

1.24 

.35 

7+ 

T 

0 

9 

0 

0 

MAY  RS 

51.2 

-  1.1 

79 

22 

24 

3 

419 

J: 
JJ 

8 

1.34 

.24 

.52 

13 

4.0 

0 

7 

1 

0 

MC  CAMMON 

55.2 

87 

27 

27 

14 

298 

1 

1.11 

.30 

7 

.5 

0 

8 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

55.2 

81 

26 

30 

1 

297 

jj 

2 

.38 

.21 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

49. 6M 

-  0.8 

84 

28 

25 

13 

0 

8 

.79 

1.0 

0 

12 

0 

0 

OAKLEY 

54.4 

0.2 

87 

27 

28 

14 

323 

0 

4 

1.  59 

.29 

.94 

7 

.0 

0 

8 

1 

0 

PALISADES  DAM 

51.4 

80 

27 

20 

14 

413 

0 

9 

1.80 

.50 

31 

.0 

0 

12 

1 

0 

PAUL  1  E 

55.0 

0.0 

82 

28 

29 

14 

0 

3 

.72 

-  .02 

.39 

7 

.0 

2 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

56.1 

3.1 

86 

27 

30 

14 

279 

0 

2 

.39 

-1.34 

.23 

27 

T 

T 

1+ 

7 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

55.2 

1.3 

85 

27 

30 

3+ 

296 

0 

2 

1.55 

.04 

.59 

12 

T 

0 

13 

1 

0 

RIRIE 

54.4 

86 

27 

30 

15 

330 

0 

4 

1.06 

.37 

8 

.8 

0 

6 

0 

0 

RUPERT 

54. 3M 

-  1.0 

0 

3 

.32 

-  .69 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

52.5 

89 

26 

25 

14 

382 

0 

10 

1 .60 

.06 

.55 

7 

1.0 

0 

6 

1 

0 

SPENCER  RS 

49.4 

1.2 

78 

27 

20 

3 

476 

0 

13 

1.86 

-  .39 

.57 

12 

3.0 

0 

9 

1 

0 

SPRINGFIELD 

54.0 

0.9 

86 

27 

25 

14 

335 

0 

5 

.51 

-  .59 

.19 

28 

.0 

0 

7 

0 

0 

SUGAR 

52.  5M 

0.6 

86 

27 

27 

14 

377 

0 

7 

1.45 

.20 

.35 

7 

.0 

0 

6 

0 

0  ' 

TETONIA  EXP  STATION 

48.8 

0.4 

78 

27 

23 

14 

494 

0 

14 

1.57 

-  .01 

.63 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

52.6 

1.0 

1.10 

-  .32 

.8 

STATE 

53.4 

0.2 

1.29 

-  .30 

.7 

Precipitation 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


6 

7 

8 

9 

08 

.  06 

.  If 

.04 

.  02 

.  25 

.  17 

.  U2 

.05 

.03 

.05 

.  18 

.  10 

.01 

.  12 

.  25 

T 

T 

1.43 

.04 

.  15 

1.32 

.04 

.01 

.  17 

.04 

T 

T 

.  02 

T 

T 

.  20 

.  10 

T 

.OS 

.  1C 

.  10 

.  15 

T 

.04 

.07 

.  09 

T 

T 

.08 

.  02 

.06 

T 

.03 

T 

.33 

T 

.  39 

.  04 

.OS 

.36 

T 

• 

.47 

.  03 

.07 

.34 

.40 

I 

.26 

.17 

.24 

.03 

.20 

.33 

.IS 

.03 

.10 

.26 

.  10 

.35 

.15 

.07 

.07 

.05 

.11 

T 

.03 

.01 

.041 

.02 

.04 

.OS 

.57 

.23 

.24 

.61 

.25 

.26 

.11 

.  11 

.  13 

.32 

.07 

.10 

.32 

.06 

.OS 

.60 

.12 

.21 

.44 

.06 

.26 

.17 

.02 

.36 

.08 

T 

.  1( 

.16 

.09 

T 

.  16 

.16 

.08 

.80 

.05 

T 

.03 

.17 

T 

.IS 

.33 

.06 

.30 

.43 

T 

.01 

.02 

.16 

.53 

.09 

.01 

.16 

.03 

-  17 

.IS 

.52 

.15 

.It 

.51 

.33 

.10 

.12 

.40 

.15 

.20 

.20 

.43 

.08 

.(M 

.49 

.  1C 

.10 

.27 

.41 

.03 

.40 

T 

T 

.01 

.  It 

T 

.13 

.31 

.33 

.  15 

T 

.0! 

.  14 

T 

.41 

.15 

.36 

.2! 

.IS 

.40 

.15 

.5! 

.03 

.  OS 

.oe 

.11 

.01 

.03 

.01 

.21 

.IS 

.05 

.04 

.os 

.0! 

.13 

.4! 

.03 

.11 

.3! 

.Of 

.09 

I 

.  10 

.65.  .12 

.08 

.38  .16 

.06 

!6: 

:S2 

.63  .01 

T 

.35  T 

T 

.20  .18 

.  2C 

.20  .06 

.30  .08 

T 

T 

.50 

.06  .02 

.05 

.22  .05 

T 

.03 

.01 

.03 

•  02j 

.  14 

.04 

11  ,  12  |  13     14  15 


16     17     18     19    20    21  22 


23    24    25    26    27    28    29  30 


//R 


ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 
ALPHA  1  NI 
AMIR I CAM  PALLS  1  HW 
ANDERSON  DAM 
ARROIROCE  DAM 
A SB TON  1  S 
ATLANTA   1  I 
ATLANTA  1  I  //R 
AVERY  RS 
BANCROFT 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BLACKFOOT 
BLACKFOOT  DAM 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCET  PEAK  DAM 
BOISE  LUCET  PEAE  DAM 
BOISE  MB  AP 
BONNERS  FERRT 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE  //I 
BUHL 
BUR.EE  2  NNK 
BURLRT 

BURLST  FACTORY  1  MW 
BURLBT  CAA  AP 
BUR LET  CAA  AP  //B 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NT 
CASCADE  RS 
C ENTER V  ILLS  ARBAUGH 
CBALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARE  FORE  1  KNE 
CLARE  FORE  1  ENE 
CLARE  I A  RS 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  0  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL  2  NNE 
COUNCIL  2  NNE 
CRAIGMONT 
CROOCH  2  NNW 
DEAD WOOD  DAM 
DEADIOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
DUBOIS  CAA  AP 
EDEN  HUNT  PROJECT 
ELK  C ITT 
EMMETT  2  1 
FAIRFIELD  RS 
FEN  K  RS 

FORNEY  BLACEBIHD  MINE 
FORT  BALL  IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENN S  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PB 
GRAND  VIEW 
GRANGE V  ILLE 
GRAY 
GROUSE 
BAILEY 
BAMER  4  NW 
BAZELTON 
■ILL  CITT 
HOL LISTER 
HOWE 

IDAHO  CITT 
IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARI  DAM 
JEROME 
LAM  I AH    I  HE 
KELLOGG 
EOOSKIA 
EUNA  2  NNE 
LEADORE 

LEW  I STUN  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 
LIFTON   PUMPING  STA 
LOWMAN 
MACEAT  RS 
MAC EAT  RS 
MA  LAD 
lALAD 

MALAX)  CAA  AP 
HAY  RS 
MC  CALL 
MC  CANNON 
MERIDIAN    1  SSW 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
HONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HUME   I  W 
MOUNTAIN  HOME  1  W 
NULLA N  PASS  CAA 
NULLA N  PASS  CAA 
WANT  A 

NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA 
OLA 

OROFINO 
PALISADES  DAM 
PAEMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PI  EMC  I  RS 


.03 
.06 
.01 
.02 


.04 

.08 
.28 


.53j 
T 

.16 


//R 


//R 


//R 


//R 


.15 
T 

.321  .031 


PIE 


Bfl 


PUU  2  SSW 
PLOMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AP  / 

FORTH ILL 

POTLATCH 

PRESTON  SOG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
RICHFIELD 
R1GGINS  RS 

■21 II 

ROLAND  ■  POSTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SAND POINT  EXP  STA 
SAND  POINT  EXP  STA 


.05 


:S3 


40      .33  T 


.16  1.27 
.22  .10 


. 03     . 35 


.09,     .06  T 


.02 

.  55 

•'3 

.37 

.25 

.03 

.17 

.26 

■  03 

T 

.30 

.08 

25 

.  25 

.IT 

.24 

.30 

.  04 

.  2h 

.07 

.  34 

.23 

T 

.40 

.04 

.42 

.38 

.02 

.33 

.S3 

.42 

.1* 

.  11 

.  17 

1.14 

.35 

.15 

1.19 

V 

.16 

.  18 

.04 

.34 

.  18 

.12 

T 

.08 

T  I 

.31 

.  16 

.30 

11 

.04 

.16 

.59 

.05 

.09 

.47 

.23 

.31 

.03 

oe 

.05 

.09 

.18 

.02 

.01 

.01 

.  18 

.14 

T 

.64 

.86 

.67 

T 

.  17 

.02 

.  16 

.40 

04 

.22 

.28 

.31 

.04 

1  1 

.11 

.09 

.06 

.36 

.23 

.29 

T 

.  33 

.07 

.25 

.22 

.02     .05  .03 


03l     .20  .21 


02       (II  .05 


.16  .09 
■  . 

.03  .05 


.01 

.02  .08 


.03  .25 
T 

.03  .02 


.  12 
.  12 
.35 


t1 


.41 

.04 

I 

1.61 

.16 

.42 

1.57 

.02 

1.04 

.  10 

1.21 

.06 

.77 

T 

.77 

.60 

.61 

.75 

.01 

.02 

1.  90 

T 

.95 

I 

.01 

.93 

.02 

.89 

T 

.51 

1.29 

.30 

1.91 

.87 

.17 

1.42 

3.61 

.14 

I 

1.74 

0 

1.36 

.08 

.24 

1.54 

.83 

T 

1.05 

02 

.02 

.93 

T 

1.66 

.95 

I 

.  13 

.86 
1.28 

.  14 

1.30 

T 

.17 

1.24 

02 

.13 

1.34 

1. 19 

T 

.  12 

1.11 

1.18 

.  10 

2.03 

.38 

.03 

.07 

.79 

1.04 

.54 

.64 

T 

1.93 

2.78 

.77 

.86 

.88 

1.59 

.03 

.93 

I 

1. 12 

1.03 

t 

1.15 

.10 

.50 

1.  80 

.9S 

.72 

1.10 

.02 

3.01 

.01 

T 

.95 

1.09 

.01 

.02 

.39 

.01 

2.08 

.86 

.  10 

1.55 

1.82 

.S7 

T 

.02 

.70 

I 

1.06 

I 

T 

2.73 

.32 

.08 

1.60 

1.84 

.11 

.06 

1.23 

1.67 

1.61 

S*m  raUraoc*  not**  following  Station  lodoi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

Day  of  month 

3 
,2 

H 

1 

„ 

g 

5 

7 

Q 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHOSHONE 

.01 

.5S 

.22 

.01 

.10 

.  16 

.05 

.04 

.04 

.05 

T 

SPENCER  RS 

.37 

.15 

.02 

.57 

.31 

T 

03 

.  19 

1  R6 
111 

SPRINGFIELD 

.03 

.07 

T 

.01 

.  10 

.01 

.  10 

.45 

"  ^ 

STIBNITE 

.  05 

.41 

.  10 

T 

.17 

.22 

.02 

.02 

.21 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

.35 

.31 

.21 

.32 

T 

T 

.20 

I 

T 

To 

.35 

T 

T 

.12 

.11 

.04 

.10 

SUN  VALLEY  //R 

.31 

.05 

.  10 

.  10 

.14 

.  10 

SWAN  FALLS  PH 

.05 

.32 

.  22 

.05 

.Ob 

.04 

TETON IA  EXP  STA 

.06 

.17 

.63 

T 

.21 

.30 

.05 

.25 

.07 

.07 

.50 

T 

T 

.08 

T 

1.32 

TWIN  FALLS  2  NNE 

.54 

T 

.05 

.  19 

.07 

1  r 

.85 

TWIN  FALLS  3  SE 

.01 

.51 

.01 

.07 

.13 

.  13 

.  56 

T 

.86 

WALLACE 

.19 

.27 

T 

T 

.03 

T 

.52 

.18 

.96 

.  17 

.20 

.03 

.  18 

.  10 

.02 

3.41 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.62 

.02 

.29 

.01 

.58 

.20 

.  86 

.04 

.14 

.13 

.07 

.06 

.55 

.03 

3.41 

WALLACE  WOODLAND  PARK  R 

.06 

.25 

.02 

.50 

.06 

.89 

.13 

.53 

.01 

.02 

2.68 

WEISER 

.21 

.32 

.63 

.  14 

.09 

1.16 

WINCHESTER  1  SE 

.01 

1.05 

.14 

.26 

.03 

.12 

.  01 

.04, 

1.89 

ACKNOWLEDGMENTS 


In  addition  to  the  climatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydroclimatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
gic  Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
gages--mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
in  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning  of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work, 
"Mid  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation     has  transferred    about  $25,000  per 


year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins) 
which  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  tbll  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief, U.S.  Weather  Bureau , Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  in- 
dividuals as  listed  in  the  Sta  ion  Index. 


S4M  reference  ool*>»  lollowung  Sta  boo  Index 
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HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
MAY  1951 


ATLANTA   1  E 
BANCROFT 
BENTON  OAH 
BLACKFOOT  DAM 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE 

CLARK  FORK   1  ENE 
LEAOORE 

MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STATION 
MALL ACt   MOODLAND  PARK 


ATLANTA   1  E 
BURLEY   CAA  AIRPORT 
CLARK  FORK   1  ENE 
MULLAN  PASS  CAA 


BENTON  DAM 
BONNERS  FERR- 
CASCADE   RANGcR  STATION 
CLARK   FORK    1  ENE 
CLARK  1 A   RANGER  STATION 
COEUR  0  ALENE   CAA  AP 
COUNCIL   2  NNE 
OEAOHOOO  DAM 
LEMISTON  MB  AP 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER  3  MSM 
SANDPOINT   EXP  STATION 
MALL ACE   MOODLAND  PARK 


PLUMMER   3  MSM 


ATLANTA   1  E 

BOISE  LUCKY   PEAK  OAM 

BOISE   MB  AIRPORT 

COTTONMOOD  2  SM 

COUNCIL   2   NNE  \ 

CRAIGMONT 

OEADMOOD  DAM 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

GOODING  CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

LEAOORE 

LEMISTON  MB  AP 
MACKAY  RS 
MOUNTAIN  HOME   1  M 
OLA 

POCATELLO  MB  AIRPORT 
SALMON 


ATLANTA    1  E 
BANCROFT 
BLACKFOOT  DAM 
BRIDGE 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CASCADE   RANGER  STATION 
CLARKIA   RANGER  STATION 
COEUR   0  ALENE   CAA  AP 
COTTONMOOD  2  SM 
COUNCIL   2  NNE 
CRAIGMONT 
DEADMOOO  DAM 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
LEAOORE 

LEMISTON  MB  AP 

MACKAY   RANGER  STATION 

MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
OLA 

PIERCE   RANGER  STATION 
POCATELLO  MB  AIRPORT 
SALMON 
SUN  VALLEY 


ATLANTA   1  E 
BANCROFT 
BENTON  DAM 
BLACKFOOT  OAM 
BRIDGE 

BURLEY   C«~  AIRPORT 
CASCADE   RANGER  STATION 
CLARK   FORK    1  ENE 
CLARKIA   RANGER  STATION 
COTTONMOOD  2  SM 
CRAIGMONT 

DUBOIS   CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
IOAHU  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEAOORE 

LEMISTON   MB  AP 

MACKAY   RANGER  STATION 

MALAD 

MULLAN  PASS  CAA 
OLA 

PIERCE   RANGER  STATION 
PLUMMER    3  MSM 
POCATELLO  MB  AIRPORT 


1 

2 

3 

4 

s 

e 

.01 

.01 

.01 

•  02 

.OS 

•  03 

.03 

•  02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

•  05 

.0* 

•  0* 

•  03 

.01 

.06 

.09 

.08 

•  09 

•  OS 

.OA 

.01 

•  01 

::; 

.02 

.02 

•  05 

•  03 

•  02 

.01 

.01 

.01 

A.  M.  Hour  Ending 
7 


P.  M.  Hour  Ending 


.01 
.02 


-1st- 

•01  .01 


•01  .00 
•  17 
.01 


-2d- 


-4th- 


.09      .IS  .13 


.02     .OA  .01 

.02  .02 
•09      .01      .01      .01  .01 
.01  .01 

.01      .03      .011     .01      .02  .02 


.12     .IS  .10 


.02 

.06     .03  .01 


.02  .05 
.01  .07 


.01     .01  .01 


.01     .01  .01 


•  01     .02     .12:  .06 


-5th- 

•  OlJ  .01 

-6th- 


-7th- 


•01  .01 
•09  .01 


4 

S 

6 

7  1 

8 

9 

10 

U 

12 

,2 

•  01 

.01 

•  05 

•  OA 

.02 

•  02 

•  03 

.01 

.  . 

•  28 

•  03 

•  21 

•  03 

.01 

•  01 

.01 

•  01 

.01 

•  73 

•  19 

•  01 

•  01 

.06 

•  02 

.02 

•  01 

- 

.01 

•  01 

.06 

.01 

•  OA 

•  06 

•  01 

•  03 

a  10 

.ob 

•  OA 

•  15 

•  13 

.06 

•  01 

.20 

.01 

.02 

•  02 

•  15 

.06 

.23 

.27 

.27 

.12 

.02 

•  02 

•  09 

.29 

.01 

.08 

.01 

• 

.15 

•  02 

•  03 

.05 

•  12 

•  10 

.AO 

•  01 

•  05 

•  12 

•  01 

.09 

.02 

.30 

•  10 

.06 

•  02 

•  OA 

•  01 

.25 

.02 

.01 

.08 

.01 

•  03 

.15 

.07 

.07 

.02 

•  02 

.  10 

•  01 

.06 

•  OA 

.03 

.2A 

.02 

.03 

.06 

.11 

•  01 

.01 

.01 

.OA 

.05 

.01 

.13 

•  01 

.07 

.13 

.21 

.06 

.08 

.16 

•  15 

.15 

.10 

•  OA 

•  01 

•  15 

•  02 

•  02 

* 

* 

* 

* 

* 

•  19 

* 

- 

.06 

.01 

•  09 

.03 

•  03 

.02 

.06 

.12 

•  20 

.02 

.02 

* 

• 

• 

* 

* 

.03 

- 

•  02 

.01 

•  01 

.01 

.01 

1.32 

-06 

.17 

.10 

.01 

•  01 

.09 

•  A7 

.02 

.01 

.0 

.02 

•  2A 

•  01 

•  01 

•  0 

.07 

.01 

•  OA 

.02 

.02 

•  01 

.61 

.01 

•  01 

.11 

•  01 

.02 

•  01 

.32 

.02 

.01 

.01 

•  OA 

•  05 

•  01 

•  01 

.  AA 

.01 

.16 

.18 

.01 

•  02 

•  03 

• 

.02 

* 

•  01 

• 

.02 

■  OA 

.01 

.01 

.02 

■  41 

.01 

.02 

.63 

.20 

.02 

.07 

.01 

.01  .01 

-8th- 


.01     .Oil  .OA 
•01     .03     .01!     .OA     .01     .051  .05 
.01,     .01  .01 


.02  .02  .03!  .01 
•         •         •  • 

•  Oil  .01 

•  01 

.01 


.03 
.02 


•  01 


.01 

.01  .02 
.02     .02  .01 


Smm  ral»r«nOk  note  following  Station  Icdu 
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Table  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
MA.Y  1951 


SALMON 

WALLACE   WOOOLANO  PARK 


ATLANTA   1  E 
BANCROFT 
BENTON  DAM 
BLACKFOOT  DAM 
BOISE  LUCKY   PEAK.  OAM 
BOISE  MB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CASCADE   RANGER  STATION 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARK  I  A   RANGER  STATION 
COEUR  0  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL   2  NNE 
CRA I GMONT 
DEADWOOD  OAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 

LEWISTON  WB  AP 
MALAD  CAA  AIRPORT 
MOUNTAIN  HOME    1  W 
MULLAN  PASS  CAA 
OLA 

PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER    3  WSW 
SALMON 

SANDPOINT   EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


ATLANTA   1  E 

BANCROFT 

BLACKFOOT  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

BONNERS  FERRY 

BRIDGE 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CASCADE  RANGER  STATION 
CLARK  FORK   1  ENE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL  2  NNE 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS   CAA  AIRPORT 
LEADORE 

MAC  KAY   RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
MOUNTAIN  HOME    1  W 
MULLAN  PASS  CAA 
OLA 

PIERCE  RANGER  STATION 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE   WOODLAND  PARK 


ATLANTA   1  E 

BENTON  DAM 

BLACKFOOT  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

BONNERS  FERRY 

CASCADE   RANGER  STATION 

CLARK  FORK    1  ENE 

CLARK  1 A  RANGER  STATION 

COEUR  D  ALENE   CAA  AP 

COUNCIL   2  NNE 

CRA 1GM0NT 

DEADWOOD  DAM 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

GOODING  CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

LEADORE 

LEWISTON  WB  AP 

MACKAY   RANGER  STATION 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MULLAN  PASS  CAA 

OLA 

PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER  3  WSW 
SALMON 

SANDPOINT   EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE   WOODLAND  PARK 


ATLANTA   1  E 
BENTON  DAM 
BONNERS  FERRY 
CLARK  FORK   1  ENE 
CLARKIA   RANGER  STATION 
COEUR  D  ALENE   CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
CRA IGMONT 
LEWISTON  WB  AP 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


A.  M.  Hour  Ending 


.03  .01 
.01 


.01 
.01 

.05  .08 


•03  .02 
.05  .05 
.03  .03 


.03  .03 
.01  .01 
.05  .02 


.01 
.01 


9       10      11  12 


.03  .02 

.02  .01 


.01 


.00 
•  01 


.04 


•03  .01 
.01  .02 

Sm  nfuuo* 


.01 
.06 


P.  M.  Hour  Ending 


-nth- 


•  01  .01  .Oil  .01 
.01  aOl|  .01 

•01  .01 

Am  following  Station  Index. 


-12th- 


.02 
.04 


•  01 

-13th- 

.061  .13 

•03  .05 
.15  .13 


.00  .03 

-14th- 


g 

7 

S 

9 

10 

12 

_ 
.0 

.08 

.06 

•  05 

.01 

•  01 

.01 

.01 

.01 

.41 

•  01 

.01 

.06 

.02 

.08 

•  15 

.08 

.03 

.02 

.05 

.01 

•  50 

.01 

•  01 

•  10 

•  12 

.01 

.28 

.01 

.01 

.01 

•  32 

.09 

.01 

.01 

.11 

.03 

.08 

.11 

•  05 

.05 

•  03 

.01 

.01 

.15 

.05 

.01 

•  01 

.03 

.01 

.17 

•  03 

•  12 

.23 

.02 

.03 

.04 

.07 

.54 

.05 

•  09 

.05 

•  03 

.01 

.26 

•  03 

.03 

•  05 

.09 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.28 

.01 

•  07 

•  06 

•  01 

.38 

.OA 

.02 

•  OA 

.03 

.03 

.06 

.02 

.46 

.04 

•  02 

.03 

•  01 

.28 

.03 

•  OA 

.02 

.01 

.02 

.30 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

.01 

.02 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

* 

* 

.22 

_ 

.01 

.01 

.21 

.03 

.06 

.07 

.02 

.01 

.02 

.01 

.22 

•  0* 

.03 

.02 

.01 

.24 

.13 

.05 

.03 

.OA 

.01 

.02 

.  35 

.07 

.05 

.05 

•  03 

•  02 

.24 

# 

* 

.11 

•  03 

.02 

•  06 

•  10 

•  09 

.01 

.03 

.03 

.02 

.39 

.01 

.02 

.02 

.05 

.02 

•  06 

•  20 

.16 

.01 

.02 

•  01 

.02 

.50 

.02 

.01 

.02 

•  01 

.02 

•  OA 

.05 

.05 

.05 

.03 

.40 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.19 

.12 

.03 

•  02 

.01 

.03 

.58 

.OA 

•  01 

.43 

.04 

.07 

•  01 

.21 

.03 

•  03 

•  02 

•  01 

•  01 

•  23 

.03 

.01 

•  10 

.02 

.01 

.07 

.01 

•  02 

•  03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.26 

.07 

•  OA 

.02 

.01 

•  01 

.29 

•  01 

•  01 

.03 

•  01 

•  OA 

.01 

•  01 

•  21 

.05 

•  15 

.01 

.03 

•  30 

• 

* 

.05 

.03 

•  35 

•  OA 

•  13 

•  01 

■  02 

•  01 

.01 

•  06 

•  30 

•  01 

•  02 

.01 

.01 

.05 

•  1  5 

.01 

.01 

.08 

* 

• 

a 

•  05 

» 

ft 

» 

.06 

.07 

.01 

.01 

.02 

•  OA 

•  02 

.10 

.06 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.34 

.01 

.01 

.01 

•  03 

.13 

.04 

.04 

.06 

.10 

•  06 

•  03 

.03 

.03 

.03 

•  03 

•  02 

1.32 

* 

• 

* 

* 

.  14 

•  OA 

•  OA 

.01 

.02 

•  01 

.44 

.11 

.05 

.06 

•  08 

•  03 

•  08 

.48 

ft 

.02 

•  05 

* 

* 

• 

. 

ft 

• 

.04 

•  OA 

.07 

.06 

•  02 

.01 

.01 

.02 

.02 

1.19 

.03 

.07 

•  03 

.18 

.01 

.01 

•  02 

.01 

.01 

.25 

•  06 

.02 

.10 

.12 

.02 

■  14 

.05 

.01 

.01 

.02 

.89 

.02 

.02 

•  1  9 

.23 

•  01 

•  01 

.29 

•  82 

•  03 

•  OA 

.05 

1.A0 

.03 

•  39 

.12 

•  01 

.01 

.01 

.01 

•  22 

•  01 

.01 

.13 
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Table  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


Station 


CLARK   FORK    I  ENE 
CLARK  1 A   RANGER  STATION 


BENTON  DAM 
BLACKFOOT  OAM 
MALAO 

MA LAO  CAA  AIRPORT 


BANCROFT 
BENTON  OAM 
BONNERS  FERRY 
BR  I OGE 

CLARK  FORK   1  ENE 
CLARK  1 A   RANGtR  STATION 
COEUR  O  ALENE  CAA  AP 
MAC  KAY   RANGER  STATION 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


BANCROFT 

DUBOIS   CAA  AIRPORT 


MALAO  CAA  AIRPORT 


DUBOIS  CAA  AIRPORT 
MALAD 

MALAO  CAA  AIRPORT 


GOODING  CAA  AIRPORT 


BLACKFOOT  OAM 
BONNERS  FERRY 
BR  I DGE 

CLARK   FORK    1  ENE 
CLARKIA   RANGER  STATION 
COEUR  O  ALENE  rAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
CRA I GMONT 
MULLAN  PASS  CAA 
PLUMMER  3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  OAM 

BONNERS  FERRY 

CLARKIA   RANGER  STATION 

COEUR  0  ALENE  CAA  AP 

CRA I GMONT 

LEADORt 

MULLAN  PASS  CAA 
PLUMMER   3  WSW 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


CLARKIA   RANGER  STATION 
CRA I GMONT 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
WALLACE   WOOOLANO  PARK 


BOISE   WB  AIRPORT 


BANCROFT 

BLACKFOOT  DAM 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

BRIDGE 

CRA I GMONT 

DEAOWOOO  DAM 

DUBOIS   CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS   CAA  AIRPORT 

LEADORE 

MACKAY   RANGER  STATION 
MALAO 

MALAO  CAA  AIRPORT 
PIERCE  RANGER  STATION 
POCATELLO   WB  AIRPORT 
SALMON 
SUN  VALLEY 

WALLACE   WOOOLANO  PARK 


ATLANTA    1  E 

BLACKFOOT  DAM 

BONNERS  FERRY 

COUNCIL   2  NNE 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

MALAO 

MALAO  CAA  AIRPORT 
MULLAN  PASS  CAA 


A.  M.  Hour  Ending 


IDAHO 
MAY  1951 


P.  M.  Hour  Ending 


.0*  .02 
•01  .01 


-15th- 

01  .03 

•  U<J  .01 

-16th- 


-17th- 


•09  .01 

•02  .05  .01 
*        *     I  * 


•07     .01  .02 


•  01 

•  OS]  .02 
.01  .oil  «01 


.11 

•  01 


•05     .05     .03  .01 

-18th- 


-19th- 
-20th- 


-21st- 
-23d- 


.01  .01 
•  01 


-24th- 


.03  .05 

.01     .10  .02 
.02 
.01 

•02  .01 
.05 


.01  .01 
.01 


.01  .01 

.05     .06     .OBl    .02     .14     .13     .01     .01  .04 
•01  .01)  .01 

.01     .03     .0".]    .10     .01     .06,    .05     .02     .Oil  .04 


•  01 
.02 


.13  .04  .01 
•01  .01 


.01 
.18 


.05 

.07 


•  05 

•  02 


-25th- 


-26th- 
-27th- 

•01  .01 


•  05|     .02     .01  .01 


.03  .01 


.01     .01  .ul 


•03'    .04     .01  .02 


•05     .01  .Oil 


»  •  .24  .03 
.08  .01  .07 


|  .01 


.05  .02  .01 

•01  .01  .01 
•  01 

•oi  .ui 


-28th- 


.11      .08  .01 

♦  .02) 

.06     .01'  .03 


•05     .05     .03     «01  .01 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


IDAHO 
MAY  1951 


10       11       12       1        2  3 


4       5       6       7  8 


BANCROFT 
BLACKFOOT  0AM 


BANCROFT 
BLACKFOOT  0AM 
BRIDGE 

CASCADE   RANGER  STATION 
COTTONKOOD  2  SK 
0EADMOO0  DAM 
LEADORE 

PIERCE  RANGER  STATION 
POCATELLO  MB  AIRPORT 
SALMON 


ATLANTA   1  E 
BANCROFT 
BLACKFOOT  DAM 
BR  I  Due 

DOBOIS  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 
MALAD 

MALAO  CAA  AIRPORT 
POCATELLO   «B  AIRPORT 
SALMON 

SUN  VALLEV  


.02  .OA  .02 

.02     .01  .01 
.01 

.07  .01 
.01  .01 
.01  .01 

.02     .10  .01 

•  02 


-29th- 


-30th- 


.11  .01 
.01 


-31st- 


.02      .00  .03 


.01      .03  .OA 


.01  .01 
.01  .01 


.01      .01  .01 


Soe  reference  Qotm  following  Station  Index 
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78 

04 

04 

61 

61.4 

MIN 

n 

21 

20 

27 

26 

4> 

33 

36 

31 

28 

31 

27 

26 

19 

28 

31 

14 

38 

26 

30 

36 

31 

12 

34 

38 

40 

37 

42 

24 

35 

30 

31.5 



JEROME 

M 

•2 

"74 

74 

80 

80 

63 

63 

71 

77 

74 

44 

95 

42 

70 

73 

71 

71 

74 

73 

75 

83 

80 

73 

8  2 

89 

79 

70 

70 

62 

71*3 

1 

30 

IS 

12 

42 

33 

42 

43 

41 

42 

42 

43 

32 

35 

27 

33 

3"9 

44 

47 

39 

41 

45 

42 

42 

*2 

»• 

42 

56 

48 

37 

42 

34 

40.2 

L 

MAI 

49 

♦7 

St 

74 

7a 

75 

76 

53 

SB 

77 

84 

04 

&e 

44 

79 

64 

44 

71 

74 

00 

44 

SO 

** 

74 

7* 

6-2 

61 

67  «1 

yt> 

".1 

12 

40 

40 

46 

49 

47 

45 

42 

43 

40 

41 

36 

40 

47 

39 

34 

30 

38 

41 

52 

48 

41 

39 

49 

44 

31 

32 

34 

41*1 

KOOSK I  A 

97 

4  7 

70 

71 

83 

84 

75 

64 

79 

68 

80 

59 

56 

57 

76 

Tl 

10 

72 

74 

TO 

84 

94 

03 

77 

73 

66 

88 

78 

44 

65 

62 

74*0 

Ml  N 

M> 

41 

12 

43 

33 

4B 

52 

49 

43 

43 

45 

40 

40 

43 

42 

42 

45 

41 

35 

47 

39 

43 

51 

46 

45 

49 

48 

50 

30 

33 

49 

42*4 

KUHA  2  NME 

MAX 

39 

tl 

70 

74 

73 

74 

64 

69 

73 

82 

77 

54 

57 

64 

72 

79 

75 

70 

72 

12 

77 

84 

61 

13 

70 

79 

79 

65 

** 

44 

61 

70*8 

MIN 

32 

17 

IS 

45 

33 

49 

*>y 

47 

38 

45 

45 

39 

36 

39 

40 

43 

42 

42 

42 

34 

40 

42 

54 

44 

40 

40 

54 

42 

32 

43 

36 

41*4 

LEW I HON  WATER  PLANT 

MAX 

42 

70 

SI 

70 

78 

81 

72 

70 

7, 

as 

84 

60 

59 

61 

79 

83 

82 

73 

74 

00 

84 

94 

04 

15 

Tl 

63 

80 

74 

70 

69 

69 

76.6 

MIN 

3* 

17 

17 

50 

37 

54 

51 

49 

44 

48 

51 

40 

44 

47 

41 

45 

S3 

44 

46 

42 

43 

49 

68 

44 

91 

49 

52 

47 

37 

33 

33 

44.8 

LEVI  STOW  W6  AP 

MAX 

AO 

40 

70 

74 

78 

80 

5* 

65 

77 

63 

61 

59 

38 

59 

73 

74 

15 

78 

74 

TO 

•  1 

9  6 

7*4 

10 

TJ 

79 

*^ 

44 

63 

71  »0 

33 

30 

30 

41 

38 

35 

49 

47 

45 

50 

39 

38 

46 

45 

42 

44 

32 

43 

37 

41 

42 

50 

54 

44 

90 

50 

53 

43 

36 

32 

34 

41  •  7 

LlC TOW   POMP  I Nb  STA 

MAX 

17 

43 

57 

67 

70 

47 

56 

52 

59 

66 

68 

59 

48 

96 

57 

90 

01 

•5 

44 

64 

49 

67 

07 

44 

64 

7  2 

73 

73 

71 

64 

61.8 

Ml  N 

29 

31 

31 

40 

43 

48 

41 

40 

37 

39 

39 

39 

32 

35 

39 

37 

40 

46 

45 

45 

•4 

46 

46 

50 

91 

47 

31 

53 

42 

47 

37 

41  •  6 

LO  MA 

47 

10 

71 

70 

77 

70 

60 

44 

73 

76 

72 

47 

53 

62 

74 

n 

TO 

78 

71 

Tl 

74 

92 

00 

44 

'* 

66 

^ 

" 

72 

00 

49.  4 

MIN 

25 

11 

24 

35 

27 

38 

39 

41 

34 

33 

34 

37 

34 

29 

30 

■5 

32 

30 

IS 

32 

30 

17 

34 

19 

38 

41 

27 

28 

20 

12*5 

MAC  KAY  RS 

MAX 

45 

54 

01 

45 

72 

65 

61 

59 

62 

66 

66 

59 

46 

57 

44 

71 

ro 

64 

44 

04 

78 

73 

73 

*^ 

64 

7* 

80 

* 

** 

04 

90 

44  .  5 

Ml  M 

29 

27 

12 

34 

33 

33 

41 

40 

39 

30 

35 

34 

30 

40 

47 

37 

34 

41 

>9 

41 

41 

40 

42 

41 

41 

45 

48 

43 

37 

36 

34 

17«0 

MA  LAO 

MAX 

47 

54 

00 

Tl 

77 

74 

39 

42 

69 

71 

74 

47 

93 

62 

49 

00 

Tt 

73 

76 

n 

72 

74 

TO 

IS 

TO 

61 

SB 

71 

73 

74 

94 

44.6 

33 

3* 

11 

41 

43 

49 

39 

38 

40 

37 

40 

37 

32 

33 

41 

40 

44 

47 

42 

44 

42 

42 

47 

46 

49 

45 

SO 

53 

42 

49 

37 

41.5 

•"ALiV    s_»»»a7»l  a*^ 

MAS 

4* 

54 

60 

74 

77 

75 

59 

61 

44 

72 

73 

49 

53 

42 

70 

47 

TO 

7*> 

48 

00 

78 

34 

74 

7"3 

34 

8  2 

49 

7  0 

74 

73 

94 

64*  S 

MIN 

32 

12 

28 

37 

38 

46 

40 

34 

35 

35 

37 

33 

32 

34 

41 

44 

IS 

44 

42 

40 

40 

46 

41 

4* 

40 

41 

44 

46 

39 

43 

37 

34*  0 

MAT 

NAX 

48 

M 

07 

71 

77 

72 

60 

54 

69 

72 

70 

44 

30 

36 

48 

7* 

?* 

64 

44 

44 

70 

74 

TO 

40 

40 

78 

73 

63 

64 

62 

31 

64*2 

Ml  N 

29 

30 

24 

34 

33 

42 

44 

41 

36 

37 

39 

39 

31 

26 

31 

34 

10 

37 

34 

34 

38 

34 

46 

37 

45 

49 

34 

42 

28 

35 

31 

34.2 

MAX 

40 

90 

61 

42 

66 

70 

54 

54 

44 

66 

44 

42 

44 

54 

44 

60 

44 

68 

2 

62 

70 

7* 

62 

66 

H 

68 

72 

62 

54 

52 

44 

40a  3 

MIN 

16 

24 

24 

34 

28 

40 

40 

42 

34 

3* 

42 

38 

34 

36 

34 

34 

15 

33 

33 

32 

42 

3* 

41 

3* 

42 

42 

40 

38 

34 

35 

31 

35.2 

MC  CAMM8M 

MAX 

42 

17 

OS 

74 

82 

74 

64 

55 

47 

72 

74 

67 

62 

60 

70 

70 

15 

73 

Tl 

72 

73 

77 

77 

73 

72 

90 

8-7 

82 

70 

70 

58 

70a0 

MIN 

33 

15 

10 

40 

40 

47 

46 

37 

33 

34 

40 

34 

3* 

27 

41 

44 

40 

47 

45 

43 

42 

43 

47 

51 

41 

47 

45 

45 

33 

46 

36 

40.4 

NER IOI  AN   1  SSW 

MAX 

94 

02 

70 

73 

75 

T3 

62 

67 

74 

81 

68 

31 

5* 

44 

70 

T5 

7* 

70 

71 

70 

78 

86 

77 

74 

73 

80 

77 

64 

65 

60 

61 

69.8 

Ml  N 

29 

IS 

38 

48 

34 

49 

46 

45 

38 

45 

44 

37 

35 

33 

38 

42 

42 

42 

3* 

34 

40 

42 

54 

V3 

43 

40 

40 

39 

29 

39 

33 

39.9  1 

MF5A 

MAX 

*1 

00 

71 

67 

79 

77 

71 

64 

73 

79 

74 

50 

56 

61 

74 

77 

70 

70 

79 

73 

80 

83 

01 

73 

79 

83 

69 

64 

61 

58 

10»4  • 

28 

11 

30 

49 

41 

48 

48 

46 

45 

46 

40 

38 

37 

37 

43 

48 

48 

41 

42 

44 

46 

46 

55 

43 

45 

49 

50 

42 

34 

43 

34 

42*8 

MIN100KA  (MM 

MAX 

44 

04 

00 

70 

73 

72 

58 

58 

69 

7* 

62 

45 

52 

62 

70 

7? 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

70 

70 

81 

80 

61 

74 

56 

59 

47*1  i 

MIN 

30 

15 

30 

49 

41 

45 

44 

41 

44 

42 

41 

36 

36 

32 

40 

44 

47 

49 

46 

47 

47 

51 

60 

50 

<*-6 

43 

tl 

39 

40 

40 

41a  1 

MONTPELIER  RS 

37 

10 

40 

62 

66 

74 

70 

55 

63 

67 

73 

49 

55 

56 

64 

M 

47 

64 

t! 

70 

11 

74 

7  0 

•*- 

70 

73 

71 

6-4.2 

MIN 

27 

20 

26 

37 

36 

37 

37 

32 

31 

35 

36 

25 

30 

30 

33 

M 

36 

42 

36 

10 

40 

42 

39 

43 

34 

42 

33 

34a0  1 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

53 

61 

71 

71 

73 

73 

69 

63 

72 

78 

75 

53 

^0 

54 

70 

14 

T2 

64 

48 

70 

77 

84 

03 

44 

*» 

72 

70 

70 

61 

62 

61 

44.  3 

MIN 

35 

10 

40 

49 

33 

52 

4* 

45 

44 

48 

43 

34 

39 

42 

41 

42 

45 

41 

45 

41 

46 

47 

51 

47 

40 

44 

44 

36 

28 

28 

31 

41a0  1 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MAX 

54 

04 

70 

73 

82 

80 

67 

69 

79 

.3 

80 

56 

56 

65 

73 

M 

74 

77 

70 

80 

84 

04 

7» 

74 

85 

90 

7* 

63 

62 

64 

73.8 

MIN 

31 

12 

35 

59 

32 

47 

49 

45 

39 

41 

45 

36 

34 

34 

34 

48 

44 

40 

37 

44 

43 

55 

45 

44 

40 

34 

it 

40 

37 

34 

41.1 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

31 

11 

53 

34 

33 

54 

48 

39 

39 

66 

61 

33 

31 

36 

53 

57 

44 

4-2 

96 

SO 

44 

54 

42 

47 

60 

31 

40 

43 

33 

37 

44  .  7 

21 

24 

26 

35 

34 

46 

36 

35 

35 

45 

28 

29 

27 

29 

33 

38 

30 

31 

34 

41 

44 

47 

34 

32 

20 

3-8 

40 

24 

27 

27 

23 

llaS 

■AMPA 

MAI 

54 

OS 

65 

79 

79 

78 

73 

79 

65 

76 

58 

62 

67 

76 

00 

70 

74 

79 

M 

80 

04 

03 

SO 

M 

90 

7  1 

78 

70 

63 

IS  a  7 

- 

35 

17 

35 

43 

36 

51 

44 

44 

46 

47 

38 

37 

39 

43 

44 

40 

45 

45 

40 

42 

46 

46 

44 

50 

46 

4% 

30 

44 

96 

41al 

NAMPA    2  MM 

MAI 

54 

S7 

66 

77 

70 

77 

79 

65 

72 

78 

82 

60 

51 

60 

64 

76 

7S 

74 

73 

70 

74 

80 

M 

80 

30 

74 

44 

96 

45 

44 

6*2 

71  aO  ' 

MI  N 

34 

17 

42 

51 

34 

49 

92 

49 

43 

44 

45 

40 

39 

40 

44 

44 

47 

44 

42 

42 

43 

57 

47 

47 

4* 

55 

42 

35 

43 

37 

43.1 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

30 

SO 

71 

46 

74 

77 

60 

7* 

71 

46 

50 

60 

69 

14 

71 

•7 

6' 

44 

74 

IS 

04 

63 

00 

79 

77 

72 

60 

31 

34 

67a6  ' 

MIN 

24 

25 

21 

35 

24 

34 

45 

31 

36 

35 

33 

33 

28 

32 

11 

31 

" 

27 

30 

32 

41 

34 

14 

37 

37 

37 

23 

29 

20 

31a4> 

OAKLEY 

MAX 

44 

50 

60 

71 

7V 

74 

70 

33 

67 

74 

66 

45 

94 

58 

67 

71 

44 

70 

Tl 

70 

73 

80 

74 

74 

70 

80 

B7 

79 

43 

02 

54 

64.2 

MIN 

32 

12 

IS 

51 

33 

47 

40 

45 

42 

42 

40 

34 

33 

28 

32 

42 

44 

44 

»2 

44 

37 

« 

54 

43 

48 

46 

42 

47 

34 

41 

33 

40.! 

OBSIDIAN  A>  NME 

MAX 

39 

45 

54 

6-4 

62 

32 

44 

51 

59 

61 

36 

49 

40 

49 

61 

60 

01 

94 

57 

90 

44 

41 

5" 

40 

62 

70 

64 

44 

57 

94 

44 

56a» 

Ml  N 

1  7 

25 

16 

23 

30 

32 

32 

33 

25 

28 

31 

26 

23 

18 

23 

25 

28 

28 

27 

26 

28 

28 

34 

32 

12 

32 

32 

37 

20 

29 

26 

21a« 

OLA 

MAX 

54 

02 

70 

7* 

79 

47 

59 

69 

74 

80 

75 

33 

59 

44 

75 

00 

70 

70 

74 

73 

71 

81 

S3 

74 

72 

eo 

73 

70 

47 

65 

37 

10a! 

MIN 

24 

27 

28 

45 

34 

43 

44 

42 

39 

3B 

43 

36 

34 

33 

36 

38 

41 

33 

38 

38 

45 

36 

41 

39 

41 

41 

45 

36 

32 

36 

31 

37a! 

OMPIMO 

MAX 

37 

07 

02 

•2 

82 

45 

79 

n 

89 

56 

57 

7  0 

•  0 

7* 

75 

73 

74) 

84 

95 

01 

14 

74 

82 

80 

77 

44 

64 

69 

75aS 

MIN 

38 

30 

30 

44 

39 

51 

42 

43 

43 

40 

45 

45 

43 

47 

40 

40 

38 

41 

-0 

43 

59 

43 

41 

48 

49 

49 

34 

32 

37 

42al 

PALISADES  OAM 

MAX 

42 

41 

61 

74 

73 

74 

69 

50 

65 

69 

71 

62 

49 

61 

71 

70 

13 

74 

10 

00 

"72 

75 

77 

71 

70 

77 

80 

72 

72 

73 

61 

67a! 

MIN 

27 

11 

20 

37 

35 

40 

38 

38 

33 

31 

34 

33 

iO 

20 

24 

33 

17 

42 

17 

35 

35 

39 

40 

3* 

43 

42 

45 

48 

27 

44 

31 

36a: 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

5* 

OS 

70 

7» 

76 

74 

73 

73 

74 

61 

80 

54 

60 

44 

75 

77 

77 

72 

72 

74 

80 

»• 

00 

77 

76 

79 

82 

70 

72 

72 

63 

13a' 

MIN 

35 

35 

30 

37 

36 

51 

51 

46 

43 

43 

47 

40 

38 

39 

41 

44 

40 

43 

42 

43 

43 

44 

60 

49 

48 

46 

44 

43 

34 

45 

34 

43.1 

PAUL  \  £ 

MAX 

4* 

4< 

50 

60 

75 

80 

80 

39 

59 

7  0 

75 

65 

46 

55 

61 

70 

71 

74 

2 

73 

70 

73 

00 

77 

11 

78 

75 

82 

Ol 

78 

71 

48a 

MIN 

32 

14 

j2 

48 

35 

48 

45 

41 

39 

38 

43 

34 

35 

29 

34 

39 

41 

48 

42 

45 

45 

42 

54 

49 

47 

42 

51 

47 

37 

40 

36 

41  ai 

PAYETTE 

MAX 

34 

03 

70 

71 

77 

82 

70 

73 

76 

82 

76 

55 

61 

69 

77 

10 

77 

73 

14 

70 

83 

81 

04 

80 

74 

83 

84 

73 

70 

42 

63 

74  a 

MI  N 

33 

3* 

44 

51 

37 

37 

41 

47 

43 

44 

47 

41 

37 

42 

42 

49 

49 

47 

42 

42 

47 

44 

62 

47 

49 

48 

52 

45 

40 

46 

37 

44. 

PIERCE  RS 

MAX 

42 

»s 

71 

74 

74 

75 

63 

53 

72 

I" 

75 

49 

44 

46 

67 

70 

61 

60 

67 

60 

75 

83 

01 

64 

04 

70 

71 

69 

57 

56 

54 

a4i 

MIN 

32 

12 

26 

35 

30 

42 

44 

41 

36 

34 

37 

36 

33 

37 

36 

34 

18 

35 

29 

32 

32 

35 

44 

41 

28 

40 

41 

34 

28 

27 

29 

34  a 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

47 

S4 

67 

74 

79 

74 

60 

36 

68 

74 

71 

46 

9* 

44 

74 

13 

74 

72 

73 

72 

76 

78 

00 

73 

72 

82 

84 

65 

74 

68 

59 

69. 

MIN 

32 

14 

41 

46 

38 

49 

46 

43 

36 

39 

41 

36 

35 

30 

34 

41 

44 

51 

48 

47 

47 

45 

50 

49 

M 

48 

56 

48 

41 

41 

38 

43. 

PORT  Hi  LL 

NAX 

31 

ss 

00 

74 

71 

79 

73 

44 

73 

78 

78 

58 

34 

54 

70 

15 

00 

67 

69 

73 

79 

84 

BO 

66 

70 

70 

73 

47 

(•I 

57 

68 

69a 

37 

17 

11 

34 

33 

44 

40 

47 

47 

41 

43 

43 

43 

44 

46 

40 

41 

41 

36 

34 

39 

41 

48 

40 

42 

36 

44 

40 

29 

41 

32 

39a 

POTLATCM 

MAX 

52 

02 

70 

49 

74 

79 

64 

43 

7* 

80 

70 

93 

30 

52 

70 

15 

70 

35 

70 

74 

80 

87 

80 

65 

03 

72 

70 

67 

63 

62 

60 

68a 

Ml  N 

35 

30 

35 

33 

51 

45 

42 

40 

43 

45 

36 

40 

40 

42 

40 

41 

41 

30 

37 

36 

42 

52 

43 

38 

38 

48 

39 

28 

28 

32 

39a 

PRESTO*  SU6  PACT  2  SE 

MAX 

43 

53 

OS 

73 

76 

74 

74 

37 

67 

71 

74 

60 

33 

62 

70 

65 

72 

72 

72 

60 

70 

75 

75 

73 

70 

81 

85 

82 

74 

75 

76 

69  a 

MIN 

34 

35 

30 

40 

41 

47 

40 

38 

37 

37 

39 

36 

30 

36 

41 

42 

36 

45 

43 

44 

43 

42 

41 

46 

47 

42 

46 

53 

37 

50 

37 

40. 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

44 

54 

70 

71 

72 

73 

70 

38 

73 

78 

71 

54 

33 

48 

68 

13 

71 

66 

66 

71 

76 

83 

81 

63 

03 

70 

70 

68 

60 

59 

65 

66a 

RICHFIELD 

MIN 

10 

30 

34 

36 

47 

40 

47 

42 

36 

41 

41 

40 

43 

41 

36 

46 

38 

32 

36 

34 

37 

47 

38 

32 

30 

41 

30 

25 

27 

27 

37a 

MAX 

4« 

50 

60 

75 

7J 

78 

73 

62 

68 

74 

68 

45 

94 

62 

70 

13 

71 

72 

12 

69 

75 

80 

78 

72 

70 

76 

84 

82 

69 

65 

61 

69a 

MIN 

27 

20 

30 

48 

35 

47 

44 

40 

44 

40 

42 

33 

33 

27 

32 

42 

41 

43 

37 

38 

49 

45 

50 

42 

45 

40 

51 

*l 

31 

37 

33 

39a 

RI04INS  RS 

MAX 

57 

71 

70 

7* 

78 

82 

62 

63 

76 

86 

80 

55 

60 

*2 

73 

78 

77 

72 

74 

74 

86 

9*3 

01 

8? 

7B 

80 

80 

75 

66 

62 

61 

73. 

RIRIE 

MIN 

36 

43 

41 

40 

38 

51 

53 

50 

41 

50 

47 

44 

42 

43 

40 

45 

49 

41 

39 

42 

42 

43 

57 

50 

32 

49 

51 

52 

36 

41 

41 

44. 

MAX 

47 

51 

64 

74 

76 

71 

53 

52 

44 

71 

74 

44 

J! 

59 

73 

12 

71 

71 

70 

69 

75 

76 

77 

71 

73 

79 

86 

66 

71 

69 

56 

67a 

MIN 

31 

S3 

35 

44 

42 

44 

43 

41 

39 

39 

41 

38 

33 

31 

30 

40 

43 

49 

40 

47 

43 

44 

49 

45 

49 

50 

52 

59 

33 

45 

36 

41  ■ 

ROLAMO  W  PORTAL 

MAX 

34 

4< 

50 

;? 

43 

62 

61 

49 

47 

71 

70 

43 

4* 

40 

60 

66 

65 

52 

58 

63 

72 

79 

76 

51 

54 

64 

64 

64 

50 

48 

48 

56a 

RUPERT 

MI  N 

28 

13 

31 

43 

33 

SO 

39 

36 

37 

38 

41 

32 

32 

32 

33 

34 

18 

35 

31 

30 

37 

40 

47 

41 

33 

33 

41 

34 

27 

28 

11 

35. 

MAX 

45 

4( 

50 

66 

76 

79 

61 

39 

70 

76 

43 

49 

55 

62 

n 

74 

74 

12 

75 

70 

74 

81 

78 

72 

71 

89 

62 

71 

62 

61. 

SAINT  ANTHONY 

Ml  N 

30 

14 

30 

48 

34 

43 

41 

39 

40 

43 

34 

34 

29 

33 

40 

43 

44 

48 

44 

44 

45 

51 

48 

49 

44 

47 

38 

42 

38 

40i 

MAX 

32 

47 

66 

77 

78 

75 

93 

54 

47 

70 

74 

31 

48 

61 

72 

14 

75 

72 

70 

71 

78 

78 

70 

76 

74 

d& 

86 

67 

72 

71 

50 

64*  ' 

MIN 

32 

30 

26 

37 

33 

4,2 

3v 

40 

32 

32 

38 

37 

30 

25 

29 

33 

15 

41 

33 

44 

45 

39 

17 

35 

32 

40 

43 

47 

26 

43 

IS 

34. 

SAINT  MARICS 

MAX 

50 

54 

74 

76 

74 

74 

74 

34 

74 

62 

80 

62 

41 

51 

70 

14 

73 

49 

10 

70 

74 

89 

07 

62 

47 

73 

70 

69 

01 

62 

70, 

SALMON 

MIN 

38 

10 

14 

40 

39 

40 

42 

44 

41 

42 

42 

44 

39 

41 

39 

40 

46 

39 

34 

41 

42 

40 

54 

43 

40 

44 

42 

34 

30 

28 

40.  1 

MAX 

32 

SO 

71 

80 

81 

77 

64 

64 

73 

80 

79 

94 

94 

60 

73 

•  0 

70 

74 

10 

7S 

77 

80 

84 

76 

71 

60 

84 

6* 

48 

59 

57 

11. 

SAMDPOINT  EXP  STA 

MIN 

?2 

14 

24 

34 

34 

44 

45 

45 

37 

37 

42 

38 

37 

32 

32 

34 

42 

38 

34 

30 

35 

37 

41 

40 

52 

51 

43 

42 

27 

37 

31 

36 

MAX 

43 

51 

60 

72 

72 

73 

69 

39 

70 

78 

72 

36 

49 

48 

69 

14 

n 

66 

71 

72 

60 

82 

77 

62 

•7 

73 

74 

68 

43 

98 

04 

64. 

SHOSHONE 

Ml  N 

33 

10 

12 

43 

34 

54 

42 

48 

45 

38 

45 

42 

44 

44 

39 

40 

47 

45 

34 

30 

35 

39 

51 

44 

42 

34 

43 

40 

28 

40 

38 

40  1 

MAX 

>• 

01 

71 

74 

80 

78 

60 

42 

49 

75 

68 

45 

55 

62 

70 

74 

75 

72 

11 

72 

74 

83 

70 

73 

73 

82 

87 

72 

73 

66 

04 

III 

MIN 

30 

11 

14 

51 

36 

50 

45 

42 

46 

45 

43 

33 

35 

29 

34 

45 

44 

44 

39 

42 

47 

46 

52 

46 

47 

42 

52 

49 

39 

39 

35 

Som  r«ier«oc«  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabU  5-Conttnn«d  MAY  1951 


Day  Of  Month 

| 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

SPENCER  RS 

MAX 

-* 

11 

M 

71 

72 

»• 

1* 

51 

64 

66 

44 

96 

47 

19 

66 

49 

49 

67 

49 

67 

74 

7€ 

74 

71 

66 

71 

79 

69 

66 

66 

M 

64.7 

NIN 

27 

24 

20 

11 

92 

40 

36 

40 

97 

29 

32 

14 

24 

22 

11 

14 

M 

44 

19 

41 

44 

11 

11 

»4 

11 

41 

41 

49 

31 

11 

14 

Mil 

mi  N4f  IELB 

MAX 

— 

37 

74 

76 

76 

66 

36 

96 

69 

74 

72 

90 

91 

64 

74 

71 

74 

74 

7* 

79 

79 

79 

19 

74 

74 

12 

99 

79 

79 

71 

44 

99.9 

ITIBNITE 

Ml  N 

29 

29 

4^ 

3  3 

96 

92 

36 

3-7 

41 

43 

41 

41 

41 

*9 

19 

40 

39 

14. 1 

MAX 

34 

11 

A7 

•1 

61 

67 

65 

44 

49 

61 

69 

60 

34 

41 

46 

64 

96) 

44 

44 

66 

69 

69 

79 

44 

97 

99 

69 

94 

60 

94 

44 

37.0 

Ml  N 

22 

22 

97 

11 

14 

91 

33 

90 

91 

41 

27 

26 

24 

21 

97 

n 

14 

29 

14 

39 

46 

41 

41 

»» 

M 

17 

36 

24 

17 

27 

29 

32.  1 

■MM 

MAX 

44 

12 

47 

7* 

75 

44 

94 

69 

71 

74 

11 

44 

99 

72 

•n 

7R> 

79 

n 

71 

79 

79) 

79 

73 

79 

19 

99 

66 

71 

71 

61 

6T<9 

MIN 

11 

30 

24 

96 

95 

41 

94 

34 

17 

11 

11 

27 

91 

94 

34 

46 

17 

44 

42 

36 

44 

49 

41 

49 

H 

44 

17 

37.1 

SUN  VALLEY 

MAX 

44 

11 

41 

64 

70 

70 

47 

41 

61 

66 

49 

54 

49 

17 

68 

49 

74 

69 

9* 

AT 

69 

74 

79 

66 

66 

74 

79 

91 

69 

64 

•4 

44(9 

MIN 

26 

22 

16 

99 

26 

29 

40 

19 

29 

29 

31 

11 

26 

19 

10 

IT 

16 

19 

29 

26 

17 

19 

14 

40 

11 

11 

42 

34 

20 

M 

30 

f  l«l 

MAN  FALLS  FN 

MAX 

94 

76 

T9 

74 

60 

79 

70 

70 

79 

17 

•  0 

17 

61 

47 

71 

79 

79 

79) 

74 

4t 

49 

99 

66 

14 

96 

99 

77 

69 

94 

64 

71.3 

MIN 

41 

AO 

64 

46 

56 

55 

49 

50 

49 

51 

47 

40 

99 

41 

5 

91 

91 

96 

12 

31 

67 

54 

H 

11 

19 

44 

41 

49 

41 

44.6 

TETON  I »   EX'  STA 

MAX 

M 

41 

99 

76 

71 

64 

4* 

96 

61 

66 

66 

41 

44 

44 

66 

67 

49 

99 

64 

99 

67 

79 

79 

64 

94 

71 

79 

64 

64 

69 

17 

41.3 

THREE  CREEK 

MIN 

27 

29 

91 

92 

94 

36 

34 

99 

31 

31 

3  3 

50 

24 

2j 

21 

16 

92 

43 

41 

44 

26) 

34 

37 

39.3 

MAX 

♦0 

94 

61 

64 

71 

61 

56 

14 

46 

72 

6« 

46 

90 

46 

62 

439 

76 

49 

67 

64 

97 

79 

74 

74 

7* 

66 

94 

39 

69 

69 

49 

64.5 

MIN 

29 

90 

99 

41 

90 

17 

40 

19 

94 

11 

34 

11 

26 

21 

29 

36 

38 

36 

34 

94 

33 

44 

35 

46 

42 

17 

44 

36 

29 

29 

27 

34.1 

TWIN  FALLS  2  NME 

MAX 

>1 

41 

74 

77 

62 

74 

49 

4* 

72 

78 

73 

11 

96 

62 

70 

78 

77 

79 

71 

79 

91 

M 

74 

72 

61 

94 

99 

69 

74 

42 

72.5 

MIN 

34 

97 

11 

44 

94 

49 

45 

44 

47 

41 

44 

38 

16 

11 

40 

41 

M 

48 

44 

49 

46 

41 

54 

4K 

11 

41 

99 

49 

40 

40 

99 

46.3 

TWIN  FALLS  1  SB 

MAX 

44 

92 

64 

71 

76 

10 

79 

42 

66 

71 

78 

61 

46 

16 

•1 

71 

79 

77 

74 

79 

72 

79 

84 

31 

74 

71 

41 

89 

63 

70 

61 

70.3 

MIN 

26 

31 

2R 

42 

12 

44 

41 

40 

41 

40 

44 

36 

12 

11 

17 

41 

48 

47 

40 

40 

42 

42 

91 

45 

47 

40 

49 

44 

39 

34 

11 

40.  1 

WALLACE 

MAX 

At 

44 

71 

74 

72 

71 

42 

94 

71 

11 

69 

49 

46 

48 

66 

ft 

63 

42 

47 

79 

78 

84 

64 

37 

66 

79 

74 

54 

54 

34 

17 

64.0 

MIN 

34 

94 

10 

42 

33 

45 

44 

44 

42 

46 

33 

16 

38 

34 

16 

44 

41 

99 

32 

34 

34 

32 

47 

^6 

39.0 

WALLACE  W490LANO  PARK 

MAX 

M 

At 

♦7 

64 

70 

71 

70 

10 

91 

71 

79 

11 

49 

94 

17 

47 

71 

« 

99 

64 

66 

79 

44 

64 

66 

61 

70 

97 

94 

M 

62.5 

MIN 

ss 

31 

90 

91 

95 

17 

45 

41 

*' 

19 

41 

38 

17 

17 

36 

99 

44 

34 

31 

14 

34 

42 

47 

34 

15 

44 

49 

24 

29 

37 

37.0 

REISER 

MAX 

»2 

47 

76 

74 

60 

•t 

67 

74 

76 

92 

64 

39 

60 

68 

60 

9* 

79) 

74 

74 

» 

90 

74) 

81 

74) 

94 

79 

49 

61 

67 

71.9 

MIN 

2* 

94 

A* 

46 

44 

»! 

90 

46 

49 

55 

47 

40 

>4 

44 

40 

44 

46 

y% 

41 

44 

49 

54 

44 

46 

44 

49 

37 

» 

37 

41.6 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

AT 

97 

47 

70 

71 

71 

62 

92 

66 

74 

72 

49 

48 

46 

66 

66 

94 

64 

H 

64 

61 

61 

44 

68 

69 

66 

14 

12 

61.4 

MIN 

2* 

91 

26 

40 

29 

44 

40 

40 

31 

39 

35 

29 

94 

96 

»» 

33 

42 

29 

11 

42 

47 

37 

47 

19 

41 

11 

27 

25 

» 

35.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OMK906I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•g  o  ► 

H  • 

ARJtOTROCI  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 
111 

.03 
61 

.  14 
39 

.32 
122 

.14 
58 

.21 
38 

.16 
50 

.08 
27 

.20 
67 

.11 
36 

.29 
67 

44 

55 

.14 
48 

.09 
55 

.19 
53 

.32 
32 

.12 
59 

.25 
45 

.  19 
35 

.31 
69 

.26 
40 

.30 
'  34 

.24 
63 

.21 
57 

.23 
47 

.22 
41 

.17 
62 

.25 
62 

.24 
64 

.19 
151 

5.76 
1792 

LIFTOR  PUMPING  STATION 

EVAP 
WIND 

.07 
158 

.02 
43 

.13 
69 

.22 
26 

.24 
34 

.31 
102 

.19 
154 

.15 
75 

.19 
66 

.19 
44 

.23 
41 

.15 
138 

.09 
70 

.14 
87 

.10 
61 

.18 
33 

.12 
44 

.22 
115 

.20 
68 

.20 
84 

.14 
86 

.17 
78 

.15 
70 

.24 
104 

.36 
107 

.27 
58 

.23 
35 

.27 
100 

.  19 
48 

* 

.58 
229 

5.94 
2427 

MIDI  DOHA  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 

325 

.30 
235 

.24 
155 

.31 
200 

.30 
90 

.39 
160 

.13 
185 

.13 
190 

.11 
45 

.11 
60 

.40 

205 

.05 
195 

.13 
210 

.21 
70 

.21 
85 

.37 
120 

.41 

130 

.33 
185 

.32 
105 

.39 
115 

.23 
100 

.28 
80 

.36 
180 

.49 
205 

.50 
245 

.49 
140 

.31 
80 

.43 

225 

.31 
90 

.38 
175 

.35 
240 

9.21 
4825 

■oscow  o  or  i 

EVAP 
WIND 

.21 
211 

.14 
117 

.21 
60 

.18 
67 

.14 

22 

.19 
30 

.01 
51 

.06 
36 

.14 
18 

.23 
44 

.10 
69 

.06 
57 

.10 
162 

.01 
57 

.13 
25 

.22 
34 

.21 
64 

.21 
80 

.22 
23 

.19 
21 

.  18 
21 

.26 
31 

.21 
118 

.23 
161 

.22 
105 

.18 
19 

.32 
64 

.35 
240 

.18 
35 

.  18 
30 

.  12 
23 

5.39 
2095 

PALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 

.17 

.21 

.20 

.21 

.17 

.23 

.24 

.57 

.24 

.22 

.20 

.22 

.19 

.08 

Sm  r.l.!.DC.  ootM  following  Stntinn  locUx. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MAY  1951 


Station 


Day  of  month 


ANDERSON  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ASHTON  1  S 
ATLANTA  1  E 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


BOISE  WB  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


BURLEY  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


CASCADE  1  NW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


CENTERVI LLE  ARBAUGH 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

DEADWOOD  DAU 

DUBOIS  CAA  AP 

FORNEY  BLACKBIRD  BINE 

GOODING  CAA  AP 

HAVER  4  NW 

HILL  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

ISLAND  PARK  DAU 

MACKAY  RS 

HA LAD  CAA  AP 

HAY  RS 

MESA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.2 
T 


MULLAN  PASS  CAA 
OBSIDIAN  4  NNE 
PINE  2  SSW 
POCATELLO  WB  AP 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
ROLAND  W  PORTAL 
SPENCER  RS 
STIBNITE 
SUN  VALLEY 
THREE  CREEK 
WALLACE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.3 
51 


1.6 
24 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.9 

5 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 

2 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


- 

btation 

Index  No. 

Lx>u.n  ry 

1 
Jr 

a 

■ 

"9 

■rj 
J 

Longitude 

■ 

Elevation 

Obser 
vaoon 
lime 

Obsei 

Refer 

to 
tables 

Temp 

Predp. 

ABERDEEN  EXP  STATIOS 

0010 

Rl  NI.HAK 

12 

42  56 

112  30 

4400 

BP 

BP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

5  6 

7 

ALBION 

D]  || 

CASSIA 

12 

42  25 

113  33 

4730 

MA 

SA 

S  IDAHO  COL  EDUCATION 

a  .i 

3 

01B6 

VALLEY 

113  39 

4780 

7P 

GLENN  STRAWN 

2  3 

S 

B227 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

0282 

ELMORE 

113  28 

38  R2 

69 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1  3 

a 

7 

AH  CO 

0373 

BUTTE 

6 

43  38 

113  19 

3320 

6P 

BP 

JAMES  W  MARTIN 

2  3 

3 

7 

ARROWROCK  DAM 

nun  Fimiiii. 

2 

43  36 

115  35 

32  39 

HA 

MA 

U  B  BUR  RECLAMATION 

I  :i 

3  6 

7 

FREMONT 

111  27 

5100 

SP 

BP 

GUST      i    1  NMAK 

2  3 

S 

7 

0493 

PHILLIP  T  PETERSON 

kVTRt  RANGER  STATION 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned     on  a     state  basis.     There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  iu  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65"  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  'in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations-  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST . 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry.  When  hourly  precip- 
itation is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6       Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  ✓  Adjusted  to  a  full  month. 

A 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M       One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month.  '• 

R       Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

S       Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  in  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in    Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.   "/Overnment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 


In  contrast  to  June  1950  in  which  the 
statewide  precipitation  was  well  above  nor- 
mal, this  month  had  only  58%  of  normal  rain- 
fall. Only  twice  in  the  past  15  years  has 
Idaho  experienced  drier  weather  in  June; 
the  statewide  average  was  0.65  inch  in  June 
1949  and  0.66  in  1940,  compared  to  a  0.92 
this  month.  The  average  number  of  days  with 
measurable  rain  for  all  stations  was  five 
this  month,  compared  to  four  in  1940  and 
1949.  Except  for  a  few  in  the  upper  portions 
of  the  Boise  and  Payette  Basins,  and  several 
in  the  Northern  Division,  individual  station 
totals  were  below  normal,  with  departures 
exceeding  1  inch  at  several  points.  All 
stations  in  the  State  reported  average  tem- 
peratures below  normal  and  the  statewide 
average  shows  this  to  be  the  coolest  June 
since  1947,  with  a  departure  of  -3.2°.  Sun- 
shine was  normal  or  a  little  below  in  the 
northern  part  of  the  State,  but  in  southern 
sections  the  percentage  of  possible  sunshine 
was  well  above  the  mean  for  June. 

In  all  sections  of  the  State  the  major 
portion  of  the  month's  rainfall  came  during 
the  first  two  weeks.  This  was  particularly 
true  in  the  southern  divisions  where  scat- 
tered showers  from  the  22nd  to  the  24th 
constituted  nearly  all  of  the  rainfall  after 
the  13th.  A  study  of  the  weather  maps  for 
June  shows  that  during  the  first  two  weeks 
a  trough  of  low  pressure  lay  over,  or  to 
the  west  of  Idaho  most  of  the  time.  Over 
the  Northeast  Pacific  Ocean  a  large  high 
pressure  system  remained  nearly  stationary, 
somewhat  north  of  its  usual  position  at  this 
season.  To  the  east  of  the  Columbia  Basin 
pressure  was  generally  high  also,  with  recur- 
rent outbreaks  of  cool  air  from  Canada  sweep- 
ing southward  through  Montana  and  occasionally 
spilling  westward  into  Idaho.  This  type  of 
weather  pattern  accounts  both  for  the  shower 
activity  of  the  early  part  of  the  month, 
and  the  subnormal  temperatures  throughout 
the  State  for  about  the  first  ten  days.  After 
the  first  two  weeks  the  Pacific  high  extended 
inland  over  western  Canada  and  the  states 
on  the  Pacific  Northwest.  This  pressure 
pattern  produced  generally  dry  weather  with 
occasional  southward  thrusts  of  cool  air. 
A  breakdown  of  the  high  pressure  ridge,  be- 


ginning on  the  21st,  allowed  a  migratory 
low  pressure  system,  or  storm  center,  to 
pass  southeastward  across  most  of  the  State, 
bringing  widespread  showers  to  the  Northern 
and  Southeastern  Divisions,  and  scattered 
light  showers  to  the  southwest.  The  high 
pressure  area  replacing  the  low  center 
brought  with  it  the  final,  brief  cool  spell 
of  the  month.  By  the  30th  the  weather  map 
had  assumed  an  appearance  typical  of  the 
hot,  dry  weather  of  midsummer  in  Idaho. 

The  cool  weather  that  carried  over  into 
June  following  the  frosts  of  late  May,  tem- 
porarily retarded  growth  of  nearly  all  crops 
in  the  State,  including  range  grasses  and 
pastures.  Frosts  on  the  morning  of  the  7th, 
striking  heavily  in  the  Magic  Valley  of 
south-central  Idaho,  and  at  scattered  points 
in  northern  and  southeastern  districts, 
caused  sufficient  damage  to  beans  to  neces- 
sitate some  replanting,  definitely  retarded 
growth  of  potatoes,  and  caused  light  damage 
to  dry  peas  in  northern  areas.  The  relative- 
ly dry  weather  of  the  latter  half  of  the 
month,  coupled  with  abundant  sunshine,  par- 
ticularly in  the  southern  sections,  resulted 
in  rapid  growth  and  by  the  close  of  the 
month  all  crops  had  recovered  sufficiently 
to  be  about  up  to  normal  for  the  date,  with 
prospects  of  good  yields.  In  southwestern 
Idaho  the  rainfall  deficiency  of  the  latter 
half  of  the  month  necessitated  heavy  use 
of  irrigation  water. 

Storm  damage  during  June  was  very  light, 
according  to  available  reports.  The  only 
reported  damage  occurred  on  the  afternoon 
of  the  6th  when  light  hail  fell  at  scattered 
points  in  the  Southwestern  Division. 

The  seasonal  snow  melt  proceeded  more  or 
less  uneventfully.  Flow  on  the  upper  Snake, 
and  particularly  below  the  confluence  of 
the  Snake  and  Henrys  Fork,  reached  a  peak 
on  the  17th  to  19th,  but  new  dikes  plus 
careful  distribution  of  water  in  irrigation 
systems  prevented  flooding.  By  the  20th 
the  river  stages  indicated  that  the  moun- 
tain snow  pack  was  reduced  beyond  the  point 
where  high  water  would  again  be  a  threat 
this  season. 
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4.2 

80 

15 

28 

0 

2 

2.04 

-  .37 

.75 

24 

.0 

0 

8 
10 

1 

0 

WINCHESTER  1  SE 

53.0 

3.1 

79 

30 

26 

3S2 

0 

3 

2.39 

-  .48 

.98 

S 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

S7.3 

2.4 

1.87 

-  .16 

.2 

StM  ;«l*r*nc«  not**  following  Station  lad*X- 
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Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
JUNE  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

9 

A 

£ 

Date 

Lovreat 

Date 

Degree  days 

No.  o(  days 

"3 

„  a 

3  o 
fc  a 

S.a 

e  o 

d-ii 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
or  above 

Min.32* 
or  below 

3 

| 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn 

Date 

• 

0 
B 

p 

£ 

0 

a 

° 

m 

1.00  or 
more 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA  1  NE 

49.9 

-  4.8 

81 

15 

22 

3 

446 

0 

18 

1 . 53 

.25 

.75 

5 

T 

0 

6 

1 

0 

ANDERSON  DAM 

61.2 

89 

15 

35 

3+ 

131 

0 

0 

.  56 

.26 

5 

T 

0 

3 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

61.1 

-  3.5 

16 

36 

3 

0 

0 

91 

.05 

.42 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

ATLANTA  1  E 

51.4 

-  2.3 

80 

15+ 

21 

8 

403 

0 

7 

1 . 50 

.  12 

.63 

5 

T 

0 

6 

l 

0 

BLISS 

62.3 

-  2.9 

92 

15 

33 

7 

107 

1 

0 

.12 

.34 

.10 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

63. 4M 

89 

16 

34 

1 

96 

0 

0 

.76 

.43 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

BOISE  WB  AP  // 

62.3 

-  2.2 

89 

15 

37 

1 

106 

0 

0 

.70 

.22 

.27 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

BUHL 

62.4 

-  1.5 

88 

15 

38 

1+ 

118 

0 

0 

T 

.94 

T 

5+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALDWELL 

63.0 

-  2.2 

83 

15 

34 

3 

97 

1 

0 

.47 

.  30 

.38 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMBRIDGE 

56.6 

-  8.1 

30 

31 

2 

0 

1 

.  62 

.50 

.35 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

CASCADE  1  NW 

53.4 

80 

15 

26 

3 

339 

0 

3 

97 

.42 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

C  HALL  IS 

55. 1M 

-  4.3 

86 

15 

28 

3 

297 

0 

4 

.73 

.32 

.28 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

COUNCIL  2  NNE 

60.2 

-  3.0 

89 

15 

38 

1+ 

154 

0 

0 

1 . 55 

-  05 

.87 

5 

T 

0 

5 

1 

0 

DEADWOOD  DAM 

48.4 

-  3.7 

15 

21 

3 

492 

0 

18 

.70 

5 

T 

T 

6+ 

6 

2 

0 

DEER  FLAT  DAM 

63.4 

-  1.5 

IS 

36 

4 

93 

0 

0 

^  59 

'nQ 

.47 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

59. 3M 

15 

33 

7 

177 

0 

0 

.10 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

55.  SM 

15 

279 

0 

.22 

5+ 

T 

0 

4 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

58.8 

-  2.6 

90 

15 

28 

3 

183 

1 

2 

1  '  53 

47 

.55 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

GLENN S  FERRY 

63.6 

-  4.4 

92 

15 

31 

3 

83 

2 

1 

.23 

.  38 

.23 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

61.6 

-  1.8 

91 

15 

35 

7 

132 

1 

0 

45 

.06 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

GRAND  VIEW 

66.8 

-  0.7 

ft]? 

15 

37 

3 

58 

7 

0 

9n 

.20 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAILEY 

55.7 

-  3.3 

15 

29 

7 

274 

0 

3 

"7a 

.15 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAZEL TON 

60.5 

-  5.1 

«7 

15 

35 

6+ 

150 

0 

0 

16 

'fin 

.10 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

HILL  CITY 

53.4 

-  2.4 

„_ 

15 

24 

3 

337 

0 

6 

*  . 

'j: 

'  na 

.44 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOLLISTER 

58.2 

-  3.6 

QC 

15 

26 

3 

204 

0 

2 

■  ir* 

.12 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  CITY 

54.8 

-  4.4 

«7 

15 

24 

3 

300 

0 

6 

*  «a 

.55 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

JEROME 

62.0 

-  2.8 

an 

15 

36 

6 

125 

1 

0 

'  ftQ 

AA 

'it 

.05 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

60.0 

-  4.4 

ftc 

™~ 

15 

31 

2 

153 

0 

1 

•  ^ 

.50 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOWMAN 

54.  OM 

-  4.3 

14 

23 

3 

321 

0 

9 

.79 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

MERIDAN  1  SSW 

59.6 

-  5.4 

ftQ 

15 

32 

2 

161 

o 

'  -TO 

no 
.09 

.  60 

5 

.  0 

o 

2 

1 

o 

MESA 

61.2 

Q1 

15 

35 

3+ 

133 

1 

0 

flfi 

' 

!62 

5 

T 

0 

3 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

M 

.  19 

_  o 

n 

3 

0 

n 

NAMPA  2  NW 

62.8 

16 

37 

2+ 

1 

0 

*  -rx 

!34 

7 

T 

0 

5 

0 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

44  . 7 

-  4.7 

7fi 

14 

18 

3 

605 

o 

25 

Ql 

ta 

.  33 

5 

5 

0 

o 

OLA 

58^6 

90 

15 

26 

3 

195 

1 

5 

9Q 

!65 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

PARMA  EXP  STATION 

63.6 

-  2.2 

96 

16 

35 

4 

102 

4 

0 

Ifi 

• 

43 

.22 

6 

T 

0 

3 

0 

0 

PAYETTE 

64.1 

-  1.6 

96 

15 

35 

3 

80 

2 

0 

.  09 

.39 

6 

T 

0 

3 

0 

0 

RICHFIELD 

56.9 

-  3.7 

85 

15 

29 

7 

238 

0 

3 

.18 

-  !58 

.18 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHOSHONE 

60.8 

-  1.8 

90 

15 

34 

7+ 

136 

1 

0 

.08 

-  .58 

.07 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

STIBNITE 

46.8 

77 

16 

25 

2+ 

0 

12 

1.85 

T 

T 

4+ 

12 

0 

0 

SUN  VALLEY 

49.3 

-  1.3 

83 

16 

17 

3 

465 

0 

23 

.70 

-  1.00 

.28 

12 

T 

0 

5 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

68.6 

-  0.1 

95 

15 

39 

1+ 

47 

6 

0 

.35 

-  .94 

.30 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

THREE  CREEK 

52.9 

83 

15+ 

24 

3 

357 

0 

12 

.64 

-  1.17 

.30 

6 

T 

0 

4 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

62.0 

-  1.1 

15 

35 

7 

121 

1 

0 

•  ®"L 

■  1A 

.04 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

59.7 

-  3.9 

90 

16 

32 

6 

1 

1 

.06 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

WEISER 

63.8 

-  4.1 

93 

30 

33 

3 

88 

5 

0 

* 

'  *A 

.30 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

58.5 

-  3.1 

la 

- 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STATION 

57.7 

-  3.5 

15 

31 

8 

218 

0 

3 

.09 

23 

.0 

'  0 

3 

0 

0 

ALBION 

55.2 

-  3.7 

ft"* 

16 

26 

7 

0 

2 

.33 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

57.7 

-  3.8 

a 

15 

32 

2  + 

216 

0 

4 

*  9ft 

.20 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

ASHTON  1  S 

51.1 

-  6.3 

ftn 

15 

24 

3 

412 

0 

8 

'  ftQ 

.29 

13 

.0 

0 

6 

0 

0 

BLACKFOOT 

59.3 

-  2.2 

15 

32 

2 

178 

0 

1 

oa 

.13 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLACKFOOT  DAM 

49.6 

-  5.1 

17 

21 

2+ 

456 

0 

18 

ac 

.34 

13 

.0 

0 

7 

0 

0 

BURLEY 

61.8 

-  2.2 

16 

34 

7 

0 

0 

'  no 

■  Tl 

.02 

13 

.0 

0 

'  1 

0 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

58.6 

-  3.6 

17 

29 

7 

0 

2 

•  ~2 

.04 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

59.6 

-  1.7 

15 

30 

7 

176 

0 

1 

'  11 

'  a-* 

•  ™ 

.06 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

49.3 

-  5.1 

on 

15 

20 

3 

465 

0 

13 

"  w 

.26 

12 

0 

3 

0 

0 

CONDA 

51.4 

-  2.3 

16 

27 

1 

0 

10 

■  ~z 

.32 

12+ 

.0 

0 

7 

0 

0 

DRIGGS 

50.7 

-  3.6 

ft<t 

17 

27 

9 

0 

11 

•  ^ 

"  i  nn 

.44 

12 

.0 

0 

7  . 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STATION 

55.2 

-  4.7 

OS 

15 

30 

3+ 

292 

0 

4 

IOC 

.13 

13 

T  J* 

0 

6 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

56.0 

-  2.4 

15 

29 

3+ 

273 

0 

2 

oa 

.63 

12 

T 

0 

7 

1 

0 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

58. 1M 

-  3.8 

ac 

15 

28 

2 

195 

0 

1 

■  ^ 

.13 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRACE  PH 

52.5 

-  6.3 

79 

15 

25 

2 

366 

0 

9 

Oft 

.16 

22 

T 

0 

4 

0 

0 

GRAY 

50.9 

-  3.7 

77 

30 

25 

4 

416 

0 

11 

aa 

.17 

1+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

GROUSE 

48.7 

80 

15 

20 

7 

487 

0 

16 

'  oi 

117 

.11 

7.2 

.0 

0 

5 

0 

0 

HAMER  4  NW 

56.5 

-  3.3 

88 

15 

25 

7 

258 

0 

6 

'  - 

.12 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

56.7 

-  3.8 

84 

15 

29 

2 

249 

0 

1 

*  - 

7C 

.20 

5 

T 

0 

6 

0 

0 

IRWIN  2  S 

54.1 

-  2.8 

83 

15 

30 

7 

323 

0 

4 

'  Qfi 

*  _ 

.34 

23 

T 

0 

8 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

47.7 

-  4.9 

78 

15 

24 

2  + 

512 

0 

15 

1.03 

13 

.0 

0 

8 

2 

1 

LIFTON  PUMPING  STATION 

55.8 

-  3.5 

80 

15+ 

32 

2 

274 

0 

1 

'ftl 

.54 

1 

T 

0 

7 

1 

0 

MACKAY  RS 

55.0 

-  3.7 

86 

15 

28 

7 

298 

0 

4 

* 

.09 

6 

T 

0 

4 

0 

0 

MALAD 

58.9 

-  3.0 

15 

31 

8 

188 

0 

1 

*  ^ 

-  l.Ol 

.15 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

57 . 6 

ftQ 

1Q 

1 

0 

MAY  RS 

53^4 

-  4.1 

85 

15 

23 

3 

343 

0 

8 

'  Q-7 

.30 

.40 

5 

T 

0 

5 

0 

0 

MC  CAMMON 

56.8 

88 

TA 

5 

0 

MINIDOKA  DAM 

59.6 

35 

8+ 

170 

0 

0 

no 

!09 

12 

!o 

0 

1 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

52. 9M 

-  5.6 

ft* 

\t 

26 

8 

o 

9 

" 

.27 

23 

x 

o 

7 

0 

o 

OAKLEY 

58.4 

-  3.9 

15 

31 

3 

197 

0 

1 

'  ]*]| 

flA 

- 

.76 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

PALISADES  DAM 

52. 7M 

R9 

16 

28 

7 

366 

0 

11 

i  * 

.45 

13 

.0 

0 

10 

o 

0 

PAUL  1  E 

58.2 

-  3.4 

85 

16 

32 

6 

0 

1 

'  10 

81 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

59.9 

-  1.6 

88 

15 

33 

2 

174 

0 

0 

isi 

-  !78 

.15 

12 

.0 

0 

3 

o 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

58.3 

-  3.0 

86 

15+ 

29 

8 

200 

0 

3 

.29 

-  .99 

.14 

21 

T 

0 

5 

0 

0 

RIRIE 

56.1 

85 

15 

32 

2 

267 

0 

1 

.57 

.26 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

RUPERT 

58. 9M 

-  4.2 

87 

16 

33 

7 

0 

0 

.06 

-  .78 

.06 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

53.6 

-  5.4 

85 

15 

23 

3 

336 

0 

9 

.83 

-  1.19 

.32 

13 

.0 

0 

7 

0 

0 

SPENCER  RS 

51.0 

-  4.2 

82 

15 

23 

3 

414 

0 

11 

1.49 

-  .44 

.49 

12 

T 

0 

7 

0 

0 

SPRINGFIELD 

57.2 

-  3.9 

88 

15 

29 

8 

233 

0 

5 

.42 

-  .39 

.29 

22 

.0 

0 

6 

0 

0 

SUGAR 

54. 6M 

-  4.9 

84 

15 

30 

9 

306 

0 

3 

.78 

-  .48 

.30 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

TETONIA  EXP  STATION 

50.1 

-  4.5 

77 

15+ 

28 

3 

441 

0 

12 

.92 

-  1.13 

.20 

2 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

55.2 

-  3.8 

.58 

-  .65 

T 

STATE 

57.1 

-  3.2 

.92 

-  .41 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 

T»bU  S-ConHnu»d  MAY  1951 


Day  of  month 

K 

Station 

I 

1 

• 

g 

_ 

*'  1 

10 

11 

13 

■  a 

17 

18 

1Q 

20 

21 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

HILL  CITV 

MAX 

43 

54 

63 

67 

7  1 

73 

66 

64 

64 

68 

65 

4  2 

49 

5S 

70 

70 

60 

65 

61 

67 

70 

74 

79 

65 

69 

74 

78 

63 

66 

58 

55 

64.5 

MIN 

29 

30 

28 

43 

32 

45 

42 

4  0 

40 

36 

43 

34 

32 

29 

30 

35 

36 

38 

34 

38 

38 

30 

44 

42 

45 

38 

48 

42 

2B 

36 

34 

36.8 

HOLLISTER 

MAX 

48 

57 

67 

73 

78 

73 

64 

66 

68 

74 

65 

45 

53 

57 

65 

71 

73 

69 

rc 

69 

69 

79 

77 

79 

89 

61 

63 

66 

56 

67.7 

MIN 

30 

33 

i« 

3* 

5f 

*2 

44 

40 

3  3 

30 

3  5 

45 

43 

■J; 

39 

40 

43 

43 

46 

5  2 

45 

36 

33 

3< 

39.4 

IDAHO  CITY 

u^w 

~[ 

5  * 

70 

It 

71 

71 

46 

at 

60 

74 

74 

73 

!  0 

7C 

75 

81 

75 

7C 

70 

79 

71 

66 

66 

66 

5*. 

68. 1 

zZ 

5Q 

%t 

• 

zz 

33 

zyt 

aS 

33 

30 

30 

33 

36 

35 

3^ 

3C 

32 

3^ 

42 

35 

36 

38 

45 

36 

29 

33 

21 

■  34.4 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

AO 

I]* 

3 

70 

■tK 

7* 

on 

jj 

7 

7 

47 

«J 

63 

72 

76 

74 

J  2 

7 

7C 

75 

76 

76 

73 

74 

60 

86 

66 

71 

65 

5C. 

68.6 

MIN 

32 

30 

31 

*3 

3J 

44 

4  0 

35 

38 

40 

35 

31 

27 

36 

39 

38 

45 

41 

47 

46 

47 

46 

45 

46 

48 

52 

47 

35 

44 

36 

40.  2 

IRWIN  2  5 

MAX 

45 

45 

50 

66 

76 

69 

56 

L>0 

66 

70 

71 

45 

50 

62 

72 

67 

73 

70 

6  ■ 

71 

75 

78 

74 

71 

7  7 

78 

62 

66 

73 

66 

59 

65.8 

MIN 

31 

34 

34 

4  0 

36 

34 

40 

32 

34 

34 

39 

36 

33 

25 

27 

37 

40 

45 

3? 

44 

39 

42 

40 

40 

41 

47 

4  E 

51 

31 

47 

34 

38. 1 

ISLAND   PARK  DAM 

37 

41 

59 

71 

72 

68 

55 

46 

60 

67 

60 

38 

■  6 

53 

65 

69 

69 

64 

63 

63 

67 

70 

71 

65 

6C 

69 

77 

78 

64 

64 

61 

61 .4 

MIN 

25 

25 

20 

27 

26 

43 

33 

36 

31 

28 

31 

27 

26 

19 

7  8 

31 

34 

38 

28 

39 

38 

31 

3? 

34 

36 

40 

37 

42 

24 

35 

30 

31.5 

JEROME 

MAX 

52 

62 

74 

76 

80 

80 

63 

bc 

71 

77 

74 

48 

55 

62 

70 

75 

75 

71 

7.. 

73 

75 

B  1 

80 

74 

73 

82 

89 

75 

70 

70 

62 

71.3 

30 

35 

32 

33 

42 

u  J 

41 

43 

27 

33 

39 

44 

3? 

41 

45 

42 

42 

42 

5C 

42 

56 

46 

n 

42 

36 

40.  2 

KELLOGG 

MAX 

*7 

*■* 

In 

7^ 

J~ 

Rfl 

7-5 

84 

6 '4 

EC 

to 

73 

77 

CO 

J; 

82 

90 

66 

55 

66 

74 

75 

57 

62 

61 

67. 1 

MIN 

« 

3* 

48 

*: 

AT 

/  c 

40 

/  1 

40 

47 

3^ 

3* 

39 

38 

41 

52 

46 

41 

39 

45 

44 

3  1 

32 

34 

41 . 1 

KOOSK  I A 

MAX 

67 

z] 

7 

°3 

88 

In 

rv-. 

7 

86 

n 

EC 

\ 

/  l 

76 

79 

7  9 

72 

7^ 

85 

91 

9  3 

77 

73 

80 

80 

78 

66 

65 

62 

74.  9 

uIN 

36 

43 

32 

43 

5e 

48 

52 

4 

43 

43 

40 

40 

42 

42 

45 

41 

35 

47 

39 

43 

51 

46 

45 

45 

48 

50 

3C 

33 

40 

42.4 

KUNA  2  NNE 

MAX 

^3 

76 

76 

6'* 

!  ^ 

73 

82 

77 

54 

J] 

64 

72 

75 

75 

70 

72 

77 

86 

8 1 

73 

7C 

79 

75 

65 

6  6 

64 

61 

70.  8 

MIN 

32 

37 

35 

45 

33 

49 

49 

41 

38 

45 

45 

39 

36 

39 

40 

43 

4  . 

42 

4  . 

36 

40 

4  ,' 

5  4 

46 

4C 

40 

54 

42 

37 

43 

36 

41 .4 

LEWISTON  WATER  PLANT 

62 

70 

93 

78 

78 

81 

77 

70 

79 

88 

86 

60 

5  9 

61 

79 

83 

8  7 

73 

7? 

8C 

88 

94 

94 

75 

77 

83 

80 

74 

70 

69 

69 

76.6 

MIN 

36 

37 

37 

50 

37 

54 

51 

49 

44 

48 

51 

40 

44 

47 

41 

45 

53 

46 

40 

42 

43 

45 

56 

46 

51 

49 

52 

47 

37 

33 

35 

44.8 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

60 

68 

78 

74 

78 

80 

56 

65 

77 

83 

61 

59 

58 

59 

75 

79 

75 

70 

74 

7B 

81 

90 

74 

79 

72 

79 

81 

67 

67 

68 

65 

71.9 

MIN 

35 

38 

39 

41 

3  fi 

55 

49 

47 

45 

50 

39 

38 

46 

45 

42 

46 

52 

43 

31 

43 

42 

5  0 

54 

44 

^0 

50 

53 

43 

35 

32 

34 

43.7 

L I  FT ON  PUMP  I NG  STA 

MAX 

37 

43 

57 

67 

70 

67 

56 

52 

59 

66 

68 

5  5 

4  8 

56 

57 

50 

63 

65 

64 

64 

59 

67 

61 

64 

64 

72 

75 

75 

70 

71 

66 

61  .8 

MIN 

29 

31 

31 

40 

43 

48 

41 

40 

37 

39 

39 

3g 

32 

35 

39 

37 

4  0 

45 

45 

45 

44 

46 

46 

50 

53 

47 

51 

33 

42 

47 

3  7 

41.6 

LOWMAN 

MAX 

47 

59 

71 

70 

77 

70 

60 

64 

73 

76 

72 

47 

53 

62 

74 

77 

75 

70 

71 

71 

78 

82 

8C 

68 

70 

80 

77 

77 

72 

bO 

69.4 

MIN 

25 

31 

24 

35 

27 

38 

3  9 

41 

34 

33 

34 

37 

34 

29 

30 

30 

35 

32 

3C 

3C 

32 

3C 

37 

34 

35 

38 

41 

27 

28 

7  6 

32.5 

MACKAY  RS 

MAX 

45 

54 

61 

65 

72 

65 

61 

55 

62 

66 

66 

55 

48 

57 

66 

72 

70 

68 

65 

66 

70 

7  ! 

73 

67 

66 

76 

BC 

67 

66 

64 

5C 

64.  5 

MIN 

29 

27 

32 

34 

35 

35 

41 

40 

39 

36 

35 

34 

30 

40 

47 

37 

36 

41 

39 

41 

4  1 

40 

42 

41 

41 

45 

46 

43 

31 

36 

34 

37.9 

LAD 

MAX 

54 

65 

75 

76 

5  9 

6  2 

69 

71 

74 

47 

55 

62 

69 

63 

72 

73 

70 

71 

72 

76 

75 

75 

73 

81 

65 

71 

75 

74 

58 

66.6 

MIN 

33 

34 

31 

41 

43 

49 

3  9 

38 

40 

37 

40 

37 

32 

35 

41 

40 

44 

47 

42 

44 

42 

42 

47 

48 

45 

45 

50 

53 

42 

49 

37 

41.5 

MA  LAD  CAA  AP 

MAX 

49 

56 

66 

74 

77 

75 

55 

61 

66 

72 

75 

49 

55 

62 

70 

67 

73 

74 

68 

69 

70 

76 

76 

73 

71 

82 

85 

70 

76 

73 

56 

66.5 

MIN 

32 

32 

28 

3? 

38 

40 

3^ 

35 

35 

37 

33 

34 

41 

44 

36 

44 

42 

4C 

40 

40 

43 

46 

40 

41 

44 

46 

3  9 

43 

31 

38.  8 

MAY  RS 

m^X 

48 

56 

67 

73 

77 

72 

60 

5G 

69 

72 

70 

46 

50 

58 

68 

74 

75 

69 

69 

6G 

70 

79 

75 

69 

6  8 

78 

79 

63 

64 

62 

51 

66.2 

MIN 

t  8 

36 

33 

c/* 

2  ' 

37 

39 

35 

■  1 

' 

31 

34 

38 

37 

36 

3  8 

38 

36 

4  b 

37 

45 

49 

36 

42 

26 

35 

3  1 

36 . 2 

MC  CALL 

MAX 

40 

CA 

63 

66 

70 

54 

5  8 

66 

68 

66 

42 

44 

54 

64 

68 

64 

60 

62 

62 

70 

74 

67 

60 

62 

68 

72 

62 

56 

52 

46 

60.3 

MIN 

16 

2* 

zz 

36 

28 

40 

40 

42 

34 

36 

42 

38 

34 

36 

34 

36 

35 

33 

33 

32 

42 

36 

43 

36 

42 

42 

40 

38 

34 

35 

31 

35.2 

MC  CAMMON 

MAX 

42 

57 

65 

7« 

82 

76 

68 

55 

67 

72 

74 

67 

b? 

60 

70 

70 

75 

73 

71 

72 

73 

77 

77 

73 

72 

80 

87 

62 

70 

70 

56 

70.0 

MIN 

33 

35 

36 

H  0 

40 

47 

46 

37 

33 

34 

40 

34 

34 

27 

41 

44 

40 

47 

45 

43 

42 

43 

47 

51 

41 

47 

45 

45 

33 

46 

36 

40. 4 

ucd in i ui    i  ecu 

MAX 

62 

76 

75 

75 

73 

62 

67 

74 

81 

68 

5 1 

5  8 

64 

70 

75 

74 

70 

70 

78 

86 

74 

73 

80 

77 

64 

65 

60 

61 

69.8 

MIN 

29 

35 

38 

48 

34 

49 

46 

45 

38 

45 

44 

37 

35 

35 

38 

42 

42 

42 

38 

36 

40 

42 

54 

43 

43 

40 

40 

39 

29 

39 

33 

39.9 

MESA 

MAX 

51 

60 

73 

67 

79 

77 

71 

66 

73 

79 

74 

50 

56 

61 

74 

77 

75 

70 

70 

73 

80 

83 

81 

73 

72 

79 

83 

69 

6  b 

61 

5  8 

70.4 

MIN 

2  8 

33 

36 

49 

41 

48 

48 

46 

45 

46 

40 

38 

37 

37 

43 

48 

48 

41 

42 

44 

45 

46 

55 

43 

45 

49 

50 

42 

7  6 

43 

34 

42  .8 

MINIDOKA  DAM 

4  B 

66 

63 

70 

73 

72 

58 

58 

69 

74 

62 

45 

52 

62 

73 

73 

72 

70 

74 

74 

72 

79 

76 

70 

70 

81 

80 

61 

74 

56 

55 

67.  3 

MIN 

35 

38 

U  9 

41 

44 

41 

44 

42 

41 

36 

36 

32 

40 

44 

47 

49 

46 

47 

47 

51 

6C 

50 

49 

46 

45 

43 

39 

40 

40 

43.  1 

MONT PEL  I  Eh  RS 

MAX 

37 

38 

48 

62 

66 

74 

70 

55 

63 

67 

73 

49 

55 

56 

69 

68 

67 

68 

63 

7C 

71 

76 

70 

84 

70 

73 

71 

64.2 

MIN 

27 

26 

26 

37 

36 

37 

37 

32 

31 

35 

36 

25 

30 

30 

33 

3E 

38 

42 

35 

39 

40 

42 

39 

43 

34 

42 

33 

34.9 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

53 

61 

73 

71 

73 

75 

65 

63 

72 

78 

75 

53 

50 

54 

70 

74 

72 

69 

68 

73 

77 

85 

83 

68 

65 

72 

70 

70 

61 

62 

61 

68.  3 

Ml  N 

35 

36 

40 

49 

33 

52 

44 

45 

44 

48 

43 

34 

39 

42 

41 

42 

45 

41 

45 

47 

46 

47 

5  3 

47 

40 

44 

48 

38 

7  8 

28 

31 

41 . 8 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MAX 

55 

64 

79 

73 

82 

80 

67 

69 

79 

83 

80 

56 

58 

65 

73 

81 

76 

77 

76 

80 

86 

86 

75 

72 

85 

90 

73 

65 

62 

68 

73.8 

MIN 

31 

32 

35 

59 

32 

47 

49 

45 

39 

41 

45 

36 

34 

34 

34 

48 

46 

40 

37 

44 

45 

'  55 

45 

46 

40 

54 

30 

40 

37 

34 

41.  1 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

31 

33 

53 

54 

53 

54 

48 

39 

59 

66 

61 

33 

31 

36 

53 

57 

49 

42 

50 

53 

64 

71 

58 

42 

47 

60 

61 

40 

4  3 

33 

37 

48.7 

M  I  N 

21 

24 

26 

35 

34 

46 

36 

35 

35 

45 

28 

29 

27 

29 

33 

38 

39 

31 

36 

41 

44 

47 

36 

32 

7  9 

38 

40 

24 

27 

27 

25 

33.5 

NAMPA 

MAX 

56 

65 

65 

79 

79 

78 

73 

79 

85 

76 

58 

62 

67 

76 

80 

79 

74 

73 

81 

80 

91 

97 

90 

91 

90 

71 

70 

70 

65 

75.7 

MIN 

35 

37 

35 

43 

36 

51 

44 

44 

46 

47 

38 

37 

39 

43 

46 

<*9 

45 

45 

40 

42 

46 

46 

46 

50 

46 

44 

3  6 

44 

56 

43.  3 

NAMPA  2  NW 

MAX 

56 

57 

65 

77 

70 

77 

79 

65 

72 

78 

82 

60 

51 

60 

66 

76 

79 

79 

73 

75 

76 

80 

66 

80 

76 

74 

84 

80 

65 

69 

67 

71 . 9 

MIN 

34 

37 

42 

51 

34 

49 

5  2 

49 

43 

44 

45 

40 

39 

40 

44 

44 

47 

46 

43 

42 

42 

43 

57 

47 

47 

44 

55 

43 

35 

43 

37 

43 . 8 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

50 

59 

73 

68 

74 

77 

60 

75 

71 

46 

50 

60 

69 

76 

73 

67 

67 

68 

76 

75 

84 

83 

69 

75 

77 

72 

60 

51 

54 

67.6 

M  ,  N 

24 

25 

21 

3  5 

24 

34 

45 

3 1 

36 

35 

33 

35 

28 

32 

31 

31 

27 

27 

30 

32 

4  1 

34 

36 

37 

37 

37 

2  3 

29 

26 

31.6 

OAKLEY 

MAX 

46 

68 

75 

76 

70 

55 

67 

66 

45 

54 

58 

67 

71 

68 

70 

73 

70 

73 

80 

78 

74 

70 

80 

87 

79 

63 

62 

58 

66 . 2 

MIN 

32 

32 

35 

51 

35 

47 

40 

45 

42 

42 

40 

34 

33 

28 

32 

42 

44 

44 

43 

44 

37 

45 

54 

43 

48 

46 

42 

47 

36 

41 

33 

40.5 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

35 

45 

54 

64 

62 

52 

46 

51 

59 

61 

58 

49 

40 

49 

61 

63 

63 

58 

57 

58 

64 

61 

55 

60 

67 

70 

68 

66 

57 

54 

46 

56.4 

MIN 

*7 

23 

3" 

32 

(- 

33 

25 

28 

31 

26 

23 

18 

23 

25 

28 

28 

27 

26 

28 

7  8 

34 

32 

3  7 

32 

32 

37 

20 

29 

28 

27  •  4 

OLA 

MAX 

54 

2 

z 

74 

79 

67 

59 

65 

74 

80 

75 

53 

59 

64 

75 

80 

79 

70 

74 

73 

71 

83 

8 

74 

72 

80 

r A 

70 

67 

65 

5  7 

70 . 7 

^ 

2  ( 

2B 

45 

34 

43 

44 

42 

39 

36 

43 

36 

34 

33 

35 

38 

41 

33 

38 

38 

45 

36 

43 

39 

4  5 

41 

45 

36 

32 

36 

31 

37 . 5 

none  r  un 

MAX 

57 

67 

82 

82 

82 

65 

79 

89 

89 

56 

57 

70 

80 

79 

75 

72 

78 

86 

95 

91 

76 

74 

82 

BO 

77 

66 

68 

69 

75  .  9 

MIN 

39 

38 

39 

44 

39 

51 

42 

43 

45 

40 

45 

45 

43 

47 

49 

40 

3  8 

41 

40 

43 

51 

43 

41 

48 

49 

49 

34 

32 

3  7 

42 . 8 

PALISADES  DAM 

MAX 

42 

43 

63 

74 

75 

76 

65 

5C 

65 

69 

71 

62 

49 

61 

71 

70 

73 

74 

70 

69 

72 

75 

77 

71 

70 

77 

80 

72 

72 

73 

61 

67.  5 

MIN 

27 

31 

28 

37 

35 

40 

38 

38 

33 

31 

34 

33 

30 

20 

24 

33 

37 

42 

37 

35 

35 

3  9 

40 

36 

43 

42 

45 

48 

27 

44 

31 

35.3 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

56 

65 

76 

75 

76 

79 

73 

73 

76 

81 

80 

54 

60 

64 

75 

77 

77 

72 

72 

74 

80 

B  9 

89 

77 

78 

79 

82 

70 

72 

72 

63 

73.7 

MIN 

35 

35 

39 

57 

36 

51 

51 

46 

43 

43 

47 

40 

38 

39 

41 

46 

49 

43 

42 

43 

43 

44 

60 

49 

48 

46 

44 

43 

34 

45 

39 

43.8 

PAUL  1  E 

MAX 

46 

49 

59 

6^ 

75 

80 

80 

59 

59 

70 

75 

65 

46 

55 

61 

70 

73 

74 

75 

75 

70 

75 

B0 

77 

71 

78 

75 

62 

6! 

78 

71 

68.6 

MIN 

32 

34 

32 

48 

35 

48 

45 

41 

39 

38 

43 

34 

35 

29 

34 

39 

41 

48 

42 

45 

45 

42 

58 

49 

47 

42 

51 

47 

37 

40 

38 

41 . 2 

PAYETTE 

MAX 

54 

65 

78 

71 

77 

82 

70 

73 

76 

82 

76 

55 

61 

69 

77 

79 

77 

73 

74 

79 

63 

87 

84 

80 

76 

83 

84 

75 

70 

62 

65 

74.  1 

MIN 

33 

36 

44 

51 

37 

37 

41 

47 

43 

44 

47 

41 

37 

42 

42 

49 

49 

47 

42 

42 

47 

44 

62 

47 

49 

48 

52 

45 

40 

46 

37 

44.  1 

PIERCE  RS 

MAX 

42 

52 

71 

76 

74 

75 

63 

53 

72 

78 

75 

49 

44 

46 

67 

70 

63 

60 

67 

68 

75 

83 

81 

64 

64 

70 

71 

69 

57 

56 

54 

64.8 

MIN 

32 

32 

26 

35 

30 

42 

44 

41 

36 

34 

37 

36 

33 

37 

36 

34 

38 

35 

2  9 

32 

32 

35 

44 

41 

28 

40 

41 

34 

28 

27 

29 

34.8 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

47 

56 

67 

76 

79 

74 

60 

56 

68 

74 

71 

46 

53 

64 

74 

73 

76 

72 

73 

72 

76 

78 

80 

73 

72 

82 

86 

65 

74 

68 

59 

69.  2 

MIN 

32 

34 

41 

46 

38 

49 

46 

43 

36 

39 

41 

36 

35 

30 

34 

41 

44 

51 

48 

47 

47 

45 

58 

49 

52 

48 

56 

46 

41 

41 

38 

43  .0 

PORTH ILL 

MAX 

51 

55 

68 

74 

71 

79 

73 

68 

75 

78 

78 

58 

54 

54 

70 

75 

69 

67 

69 

73 

79 

84 

80 

68 

70 

70 

75 

67 

61 

57 

68 

69.0 

MIN 

37 

37 

31 

34 

35 

44 

40 

47 

47 

41 

43 

43 

43 

44 

46 

40 

41 

41 

36 

36 

39 

41 

48 

40 

42 

36 

44 

40 

29 

41 

32 

39.9 

POTLATCH 

MAX 

52 

62 

75 

69 

74 

79 

64 

63 

74 

80 

70 

53 

50 

52 

70 

75 

70 

65 

70 

74 

80 

87 

80 

65 

65 

72 

70 

67 

63 

62 

60 

68.1 

MIN 

35 

39 

35 

45 

33 

51 

45 

42 

40 

45 

45 

36 

40 

40 

42 

40 

41 

41 

30 

37 

36 

42 

52 

43 

38 

38 

48 

39 

28 

28 

3^«5 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

45 

52 

65 

75 

7b 

76 

74 

57 

67 

71 

76 

60 

55 

62 

70 

65 

7."' 

72 

72 

69 

70 

75 

75 

73 

70 

61 

85 

82 

7* 

75 

75 

69.9 

M I  N 

34 

35 

30 

40 

41 

47 

40 

36 

37 

37 

39 

36 

30 

36 

41 

42 

36 

45 

43 

44 

43 

42 

43 

46 

*7 

42 

46 

53 

37 

50 

*~  *  5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

44 

54 

70 

7] 

72 

73 

70 

56 

73 

78 

71 

56 

53 

48 

68 

73 

71 

68 

66 

71 

76 

83 

81 

63 

6  3 

70 

70 

68 

60 

5  9 

™ 

66.6 

MIN 

34 

36 

30 

34 

36 

47 

40 

47 

42 

36 

41 

41 

40 

43 

41 

36 

46 

38 

32 

36 

34 

37 

47 

38 

32 

30 

4  1 

36 

25 

27 

27 

37. 1 

R ICHFIELD 

MAX 

49 

59 

69 

75 

76 

78 

.  75 

62 

68 

74 

68 

45 

54 

62 

70 

73 

73 

72 

72 

69 

75 

80 

78 

72 

70 

78 

84 

82 

69 

65 

61 

69.  6 

MIN 

27 

29 

30 

48 

35 

47 

44 

40 

44 

40 

42 

35 

33 

27 

32 

42 

41 

43 

37 

38 

49 

45 

50 

42 

45 

40 

51 

41 

31 

37 

3  3 

39.3 

RIGGINS  RS 

MAX 

57 

71 

78 

74 

78 

82 

fa? 

63 

76 

86 

80 

55 

60 

62 

73 

78 

77 

72 

74 

75 

86 

93 

91 

83 

1 6 

80 

80 

75 

66 

62 

61 

73.8 

MIN 

38 

43 

41 

40 

36 

51 

53 

SO 

41 

50 

47 

44 

42 

45 

40 

45 

49 

41 

39 

42 

42 

43 

57 

50 

52 

49 

51 

52 

36 

41 

41 

44.9 

RIRIE 

MAX 

47 

51 

66 

76 

78 

71 

53 

52 

66 

71 

74 

46 

49 

59 

73 

72 

73 

71 

70 

69 

75 

76 

77 

71 

7  3 

79 

H6 

66 

71 

69 

56 

67.3 

MIN 

31 

32 

35 

44 

42 

44 

43 

41 

35 

39 

41 

38 

33 

31 

30 

40 

43 

49 

40 

47 

43 

44 

49 

45 

49 

50 

5  2 

59 

33 

45 

'6 

41.4 

R  0  L A  ND  W  POR  T  A  L 

MAX 

38 

40 

59 

62 

63 

62 

61 

45 

67 

71 

70 

45 

44 

40 

60 

68 

65 

52 

58 

63 

72 

79 

76 

51 

56 

64 

66 

64 

50 

48 

46 

58.3 

MIN 

7  6 

32 

31 

43 

33 

50 

39 

36 

37 

38 

41 

32 

32 

32 

33 

36 

38 

35 

31 

39 

37 

40 

47 

41 

33 

33 

4  1 

34 

27 

26 

33 

35 .8 

RUPERT 

MAX 

45 

49 

59 

68 

76 

79 

61 

59 

70 

76 

63 

45 

55 

62 

71 

74 

74 

72 

75 

70 

76 

81 

78 

72 

71 

85 

62 

71 

62 

67. 6 

MIN 

30 

34 

30 

48 

34 

43 

41 

39 

40 

45 

34 

34 

29 

35 

40 

43 

48 

48 

44 

44 

45 

53 

48 

49 

44 

47 

38 

42 

38 

40 . 9 

SA  I  NT  ANTHONY 

MAX 

52 

47 

66 

77 

78 

73 

55 

5  b 

67 

70 

74 

51 

48 

61 

72 

74 

75 

72 

70 

71 

78 

78 

78 

76 

74 

89 

85 

67 

72 

71 

59 

68.  9 

MIN 

32 

30 

26 

37 

33 

42 

39 

40 

32 

32 

38 

37 

30 

25 

29 

33 

35 

41 

35 

46 

45 

39 

37 

35 

3? 

40 

43 

47 

28 

43 

35 

36.0 

SAINT  MARIES 

MAX 

■"■■0 

54 

74 

78 

74 

76 

76 

5  8 

74 

82 

80 

62 

61 

51 

70 

74 

73 

69 

79 

78 

79 

89 

87 

62 

67 

73 

70 

69 

6-1 

62 

70.4 

MIN 

38 

39 

34 

40 

39 

40 

42 

46 

41 

42 

42 

44 

39 

41 

39 

40 

46 

39 

36 

41 

42 

40 

54 

43 

<.o 

44 

42 

38 

30 

28 

40.3 

SALMON 

MAX 

52 

59 

73 

80 

81 

77 

68 

66 

73 

80 

79 

54 

54 

60 

73 

80 

79 

74 

76 

75 

77 

89 

84 

76 

71 

80 

66 

64 

68 

59 

57 

71.7 

MIN 

32 

34 

24 

J6 

36 

48 

45 

45 

37 

37 

42 

38 

37 

32 

32 

36 

42 

38 

34 

39 

35 

37 

43 

40 

52 

51 

43 

42 

27 

37 

33 

38.2 

SAND PO INT  EXP  STA 

MAX 

43 

51 

69 

72 

72 

73 

69 

'  » 

70 

78 

72 

58 

49 

48 

69 

74 

72 

66 

71 

72 

80 

82 

77 

62 

67 

73 

7* 

68 

63 

56 

64 

66.9 

MIN 

33 

39 

32 

43 

34 

54 

42 

48 

45 

38 

45 

42 

44 

44 

3  1 

40 

47 

45 

36 

36 

35 

39 

51 

44 

42 

34 

43 

40 

28 

40 

38 

40.7 

SHOSHONE 

MAX 

50 

60 

71 

76 

80 

78 

60 

6? 

69 

75 

68 

45 

55 

62 

70 

76 

73 

72 

73 

72 

76 

83 

79 

75 

73 

82 

a  i 

72 

73 

65 

64 

70.3 

MIN 

30 

31 

34 

51 

36 

50 

45 

42 

46 

45 

43 

35 

35 

29 

34 

45 

44 

44 

39 

42 

47 

46 

52 

46 

47 

42 

52 

49 

35 

39 

35 

41.6 

3*«  raiarsiio*  notes  fallowing  Station  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 

T«bl.  S  WY  1951 


Station 

Day  of  month 

? 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

49 

57 

68 

77 

80 

78 

69 

57 

68 

73 

72 

55 

55 

67 

75 

73 

77 

75 

74 

73 

75 

80 

80 

73 

7? 

82 

87 

81 

75 

7! 

6  7 

71.2 

MIN 

31 

30 

28 

42 

34 

47 

46 

40 

36 

35 

38 

31 

38 

27 

31 

37 

38 

48 

43 

44 

44 

41 

47 

47 

45 

45 

54 

50 

35 

42 

39 

39.6 

ALBION 

MAX 

39 

42 

54 

66 

69, 

75 

75 

55 

56 

61 

72 

62 

44 

50 

56 

6  8 

71 

70 

69 

71 

67 

72 

78 

75 

70 

67 

78 

83 

59 

68 

60 

64.  € 

MIN 

29 

34 

27 

49 

40 

47 

41 

41 

42 

34 

44 

33 

34 

24 

29 

35 

37 

51 

36 

39 

40 

38 

43 

51 

42 

38 

46 

44 

34 

42 

38 

38.6 

ALPHA  1  NE 

MAX 

42 

53 

67 

63 

74 

70 

54 

59 

67 

71 

67 

42 

44 

54 

69 

71 

67 

65 

6  6 

65 

71 

77 

71 

64 

64 

73 

77 

72 

58 

t! 

50 

63.1 

MIN 

26 

30 

23 

34 

25 

40 

42 

41 

30 

32 

36 

32 

30 

31 

30 

33 

33 

27 

29 

28 

30 

32 

40 

35 

35 

37 

39 

37 

23 

33 

31 

32.4 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

MAX 

47 

56 

66 

75 

76 

76 

69 

55 

66 

72 

71 

47 

53 

61 

70 

69 

71 

70 

73 

70 

70 

74 

76 

72 

69 

78 

83 

83 

72 

71 

60 

68.4 

MIN 

35 

36 

39 

44 

35 

47 

44 

43 

35 

37 

45 

37 

37 

30 

31 

42 

45 

49 

42 

44 

49 

42 

58 

50 

51 

47 

51 

50 

40 

45 

78 

42.5 

ANDERSON  DAM 

MAX 

47 

60 

71 

79 

75 

61 

67 

71 

78 

71 

55 

55 

61 

72 

74 

71 

70 

7  7 

73 

77 

83 

79 

74 

69 

81 

86 

66 

70 

66 

bl 

69.5 

MIN 

36 

36 

35 

54 

39 

49 

46 

45 

44 

43 

51 

37 

38 

33 

39 

42 

45 

43 

42 

42 

46 

47 

52 

52 

51 

44 

54 

49 

37 

43 

4  7 

43.7 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

51 

49 

63 

73 

70 

76 

71 

62 

68 

73 

80 

58 

44 

56 

62 

74 

75 

73 

70 

75 

73 

75 

85 

74 

73 

72 

82 

83 

64 

71 

58 

68. 6 

MIN 

33 

37 

37 

42 

39 

47 

44 

45 

43 

44 

50 

39 

39 

38 

41 

44 

44 

44 

43 

42 

46 

47 

52 

45 

44 

45 

52 

47 

37 

41 

41 

43. C 

ASHTON  1  S 

MAX 

43 

49 

64 

75 

76 

66 

5  2 

53 

64 

69 

72 

53 

42 

59 

64 

72 

72 

69 

7  7 

70 

75 

73 

71 

72 

72 

74 

84 

73 

61 

53 

49 

64.5 

MIN 

28 

29 

27 

38 

41 

35 

19 

36 

31 

31 

36 

35 

29 

31 

33 

38 

37 

42 

44 

37 

40 

38 

■'■7 

35 

34 

39 

41 

37 

28 

35 

33 

35.3 

ATLANTA  1  E 

MAX 

35 

48 

60 

69 

7  0 

69 

66 

59 

64 

64 

64 

36 

45 

54 

67 

70 

68 

64 

64 

64 

68 

72 

7  7 

63 

64 

73 

71 

73 

63 

62 

52 

62.4 

MIN 

20 

27 

26 

31 

32 

33 

32 

39 

33 

36 

32 

29 

27 

23 

30 

36 

38 

35 

34 

33 

35 

39 

4  4 

38 

40 

40 

38 

38 

27 

39 

29 

33.2 

AVERY  RS 

MAX 

40 

49 

73 

73 

76 

73 

7  7 

56 

79 

85 

84 

56 

47 

49 

73 

78 

76 

66 

73 

76 

83 

91 

68 

64 

68 

74 

76 

72 

63 

61 

64 

69.6 

MIN 

33 

36 

33 

39 

40 

45 

45 

46 

39 

40 

41 

39 

3  5 

35 

39 

39 

43 

37 

33 

35 

36 

39 

47 

45 

36 

36 

44 

42 

29 

27 

28 

38.1 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

47 

50 

60 

67 

64 

70 

66 

54 

65 

67 

69 

57 

53 

49 

61 

64 

70 

70 

67 

67 

67 

85 

85 

63 

65 

72 

72 

59 

60 

58 

61 

64.  C 

MIN 

36 

39 

30 

43 

34 

50 

49 

45 

41 

38 

47 

41 

4  3 

41 

36 

35 

47 

45 

31 

37 

36 

37 

50 

44 

38 

33 

41 

42 

27 

31 

30 

39.3 

BLACKFOOT 

MAX 

50 

55 

70 

78 

81 

73 

60 

59 

70 

77 

76 

49 

55 

65 

75 

76 

77 

74 

75 

74 

77 

81 

80 

75 

74 

82 

87 

80 

76 

70 

62 

71  .4 

MIN 

32 

33 

35 

48 

48 

40 

46 

44 

36 

40 

47 

40 

33 

31 

37 

40 

47 

50 

45 

49 

46 

49 

55 

48 

52 

50 

56 

51 

38 

45 

38 

43.5 

8LACKFOOT  DAM 

MAX 

37 

49 

60 

70 

73 

71 

58 

53 

62 

65 

74 

50 

46 

58 

66 

6B 

69 

66 

66 

65 

66 

70 

69 

65 

64 

72 

78 

60 

78 

80 

50 

63.8 

MIN 

25 

28 

23 

31 

28 

35 

34 

31 

29 

27 

29 

31 

28 

20 

34 

35 

32 

38 

31 

35 

40 

34 

36 

35 

46 

36 

44 

40 

25 

41 

30 

32.6 

BLISS 

MAX 

54 

63 

75 

77 

70 

75 

70 

79 

74 

78 

71 

50 

60 

65 

73 

77 

77 

75 

75 

76 

77 

82 

82 

77 

74 

85 

89 

80 

72 

68 

64 

73. C 

MIN 

32 

33 

37 

54 

36 

36 

3  8 

36 

45 

46 

47 

38 

38 

29 

36 

47 

48 

46 

38 

38 

46 

46 

50 

48 

46 

40 

52 

50 

32 

44 

40 

41.7 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

51 

64 

76 

73 

78 

79 

66 

73 

82 

80 

70 

62 

71 

75 

75 

74 

72 

77 

86 

86 

75 

75 

80 

84 

73 

66 

65 

68 

73.4 

MIN 

31 

40 

42 

58 

44 

50 

48 

47 

49 

46 

38 

40 

41 

45 

50 

46 

46 

45 

53 

50 

44 

43 

50 

5  8 

44 

38 

38 

38 

45.1 

BOISE  WB  AP 

MAX 

52 

62 

76 

73 

74 

73 

63 

68 

74 

83 

71 

48 

56 

62 

77 

74 

75 

70 

72 

72 

75 

85 

77 

75 

72 

80 

79 

61 

67 

59 

61 

69.7 

MIN 

33 

39 

45 

46 

3  9 

53 

46 

47 

43 

52 

41 

39 

38 

38 

39 

43 

47 

44 

4  3 

45 

42 

50 

53 

45 

48 

50 

55 

41 

33 

42 

38 

43.6 

BONNERS  FERRY 

MAX 

45 

57 

71 

77 

73 

80 

67 

65 

78 

83 

73 

61 

51 

53 

72 

80 

70 

68 

7  7 

76 

81 

87 

68 

60 

67 

75 

75 

59 

65 

64 

69 

69.1 

MIN 

37 

40 

33 

(8 

33 

43 

42 

50 

43 

41 

43 

43 

45 

43 

46 

41 

48 

43 

'6 

43 

38 

40 

50 

44 

41 

37 

45 

38 

30 

33 

31 

40.5 

BUHL 

MAX 

50 

62 

72 

74 

80 

76 

62 

66 

70 

78 

76 

50 

56 

62 

72 

76 

82 

84 

72 

70 

72 

80 

80 

76 

72 

80 

86 

86 

68 

70 

58 

71.5 

MIN 

32 

34 

40 

50 

42 

54 

46 

44 

46 

46 

46 

36 

34 

34 

38 

46 

49 

48 

45 

48 

48 

50 

58 

50 

52 

50 

58 

46 

40 

44 

40 

45.  C 

BURKE  2  NNE 

MAX 

34 

39 

58 

63 

63 

64 

61 

46 

65 

71 

68 

46 

47 

40 

57 

66 

64 

52 

58 

64 

69 

77 

76 

49 

54 

61 

65 

62 

49 

51 

48 

57.6 

MIN 

29 

32 

28 

35 

30 

39 

35 

37 

36 

33 

35 

32 

33 

37 

32 

31 

36 

31 

29 

31 

32 

34 

31 

40 

31 

30 

38 

33 

25 

26 

30 

32.5 

BURLEY 

MAX 

47 

51 

61 

70 

76 

80 

79 

62 

60 

73 

78 

62 

55 

67 

64 

74 

75 

77 

75 

77 

73 

77 

81 

81 

75 

73 

83 

88 

64 

74 

65 

70.5 

MIN 

32 

36 

35 

50 

38 

50 

45 

42 

42 

43 

48 

36 

35 

32 

36 

43 

48 

51 

46 

48 

47 

47 

60 

51 

51 

49 

53 

49 

40 

45 

39 

44.1 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

MAX 

46 

50 

60 

70 

75 

78 

78 

59 

60 

70 

74 

61 

47 

56 

62 

71 

74 

75 

72 

75 

72 

78 

80 

80 

73 

72 

75 

82 

63 

78 

71 

68.5 

MIN 

32 

33 

32 

46 

34 

46 

44 

40 

40 

38 

43 

35 

35 

29 

33 

41 

43 

48 

42 

42 

45 

45 

56 

50 

47 

44 

50 

48 

35 

40 

37 

41.1 

8URLEY  CAA  AP 

MAX 

49 

59 

70 

76 

79 

78 

59 

59 

70 

77 

61 

46 

54 

61 

70 

73 

74 

71 

75 

71 

78 

82 

79 

73 

71 

81 

85 

62 

74 

63 

61 

69.1 

MIN 

33 

35 

33 

39 

33 

47 

44 

40 

38 

39 

40 

35 

31 

30 

32 

41 

44 

50 

42 

44 

44 

45 

56 

50 

48 

45 

50 

43 

37 

42 

39 

40.5 

CALDWELL 

MAX 

65 

65 

77 

72 

75 

78 

67 

71 

73 

83 

68 

55 

63 

68 

75 

79 

80 

75 

74 

75 

79 

86 

80 

78 

74 

83 

85 

70 

69 

66 

65 

73. 3 

MIN 

35 

37 

38 

34 

36 

50 

50 

46 

42 

42 

46 

39 

35 

38 

41 

47 

46 

45 

43 

40 

43 

43 

56 

47 

48 

45 

54 

42 

36 

44 

37 

42.7 

CAMBRIDGE 

MAX 

58 

58 

59 

67 

70 

82 

80 

81 

80 

75 

72 

72 

70 

69 

74 

75 

80 

78 

76 

77 

72 

73 

73 

70 

69 

71 

72 

75 

71 

60 

58 

71.5 

MIN 

34 

32 

34 

33 

41 

49 

47 

48 

46 

40 

37 

37 

39 

38 

36 

44 

40 

39 

40 

37 

42 

52 

49 

47 

48 

47 

39 

37 

43 

34 

36 

40. E 

CASCADE  1  NW 

MAX 

42 

51 

6B 

68 

72 

66 

54 

57 

65 

71 

66 

42 

47 

53 

67 

68 

67 

61 

6  3 

65 

71 

77 

72 

65 

63 

71 

75 

64 

58 

56 

49 

62.4 

MIN 

26 

30 

25 

40 

29 

41 

43 

41 

32 

35 

39 

34 

31 

32 

35 

37 

38 

34 

33 

33 

39 

36 

47 

48 

46 

41 

42 

39 

26 

28 

29 

35. E 

CHALLIS 

MAX 

51 

58 

66 

70 

76 

74 

70 

59 

68 

71 

70 

53 

50 

58 

65 

76 

72 

69 

70 

67 

73 

77 

74 

69 

70 

78 

75 

68 

66 

62 

58 

67.2 

MIN 

30 

31 

28 

41 

36 

37 

44 

42 

37 

40 

40 

34 

31 

28 

33 

32 

34 

38 

39 

40 

38 

39 

39 

41 

46 

48 

51 

46 

31 

36 

32 

37.5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

44 

53 

59 

67 

69 

68 

54 

58 

62 

64 

61 

45 

46 

54 

64 

72 

68 

66 

65 

63 

68 

69 

73 

68 

64 

75 

79 

63 

66 

62 

5B 

62. E 

MIN 

23 

27 

18 

37 

26 

30 

37 

37 

32 

28 

31 

30 

27 

23 

26 

28 

30 

31 

33 

30 

34 

32 

36 

43 

35 

42 

41 

38 

24 

34 

28 

31.2 

CLARK  FORK  1  ENE 

MAX 

40 

50 

71 

76 

71 

75 

75 

56 

72 

77 

74 

56 

53 

50 

69 

73 

72 

67 

71 

71 

76 

82 

81 

63 

65 

70 

72 

69 

61 

59 

63 

67.' 

MIN 

33 

36 

30 

35 

33 

42 

41 

46 

43 

37 

39 

40 

32 

40 

41 

36 

44 

42 

31 

36 

33 

36 

46 

42 

39 

33 

40 

43 

27 

28 

30 

37.2 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

50 

58 

69 

72 

69 

74 

55 

64 

73 

79 

61 

55 

47 

48 

69 

74 

70 

67 

70 

70 

76 

84 

67 

62 

65 

70 

72 

58 

60 

59 

62 

65.5 

MIN 

36 

35 

32 

41 

34 

52 

46 

44 

41 

43 

43 

42 

41 

43 

39 

40 

48 

41 

35 

40 

39 

41 

47 

41 

39 

39 

46 

36 

31 

35 

31 

40.  C 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

49 

57 

74 

78 

74 

78 

74 

60 

75 

83 

83 

57 

53 

49 

72 

76 

75 

69 

72 

75 

80 

88 

86 

62 

67 

72 

74 

73 

64 

63 

64 

70.2 

MIN 

37 

40 

31 

37 

38 

47 

47 

48 

39 

40 

44 

40 

41 

43 

40 

40 

49 

43 

30 

39 

37 

40 

56 

44 

40 

37 

48 

41 

30 

21 

29 

39.' 

COTTONWOOD 

MAX 

50 

59 

68 

71 

72 

75 

57 

60 

69 

75 

58 

48 

49 

51 

64 

68 

65 

58 

65 

67 

72 

82 

69 

67 

64 

72 

69 

62 

55 

54 

52 

63.' 

MIN 

32 

35 

31 

45 

34 

50 

44 

45 

37 

42 

39 

39 

37 

39 

35 

40 

45 

34 

32 

32 

37 

40 

50 

41 

41 

39 

45 

38 

29 

31 

30 

38.: 

COUNCIL  2  NNE 

MAX 

54 

60 

75 

66 

79 

77 

66 

67 

77 

79 

57 

50 

57 

63 

70 

78 

72 

70 

73 

74 

81 

83 

75 

71 

72 

80 

83 

64 

65 

55 

58 

69. < 

MIN 

28 

31 

35 

49 

36 

54 

48 

46 

38 

39 

46 

39 

36 

37 

44 

49 

50 

40 

41 

44 

43 

43 

53 

43 

37 

40 

48 

44 

37 

40 

37 

41. f 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

36 

51 

64 

60 

72 

59 

49 

58 

67 

70 

62 

37 

47 

53 

69 

71 

67 

64 

64 

64 

71 

76 

66 

63 

65 

73 

72 

63 

61 

49 

50 

61 . ! 

MIN 

22 

27 

20 

31 

23 

32 

36 

36 

26 

31 

29 

30 

28 

28 

27 

27 

31 

31 

26 

26 

28 

28 

44 

31 

31 

36 

35 

30 

21 

29 

26 

29.2 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

55 

65 

75 

73 

73 

80 

68 

70 

78 

80 

63 

55 

65 

65 

66 

73 

78 

72 

73 

74 

78 

83 

76 

77 

72 

82 

80 

63 

68 

63 

64 

71.2 

MIN 

41 

36 

39 

41 

'9 

44 

41 

41 

44 

40 

52 

39 

38 

42 

44 

44 

52 

.47 

46 

44 

47 

42 

54 

52 

50 

52 

54 

48 

39 

45 

40 

44.' 

DRIGGS 

MAX 

37 

39 

47 

62 

72 

74 

65 

51 

52 

61 

68 

70 

45 

48 

56 

66 

67 

71 

66 

64 

65 

68 

73 

73 

65 

65 

75 

78 

65 

70 

50 

62.2 

MIN 

27 

28 

28 

33 

33 

36 

33 

36 

31 

30 

33 

33 

30 

23 

25 

33 

37 

43 

43 

46 

36 

3  4 

42 

42 

43 

42 

44 

47 

29 

44 

44 

35. - 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

46 

51 

62 

73 

74 

72 

52 

53 

64 

67 

70 

59 

48 

57 

67 

70 

71 

70 

66 

65 

70 

73 

76 

72 

71 

76 

83 

69 

70 

69 

48 

65. f 

MIN 

31 

26 

29 

43 

37 

48 

42 

41 

38 

37 

40 

38 

30 

27 

37 

38 

39 

45 

39 

44 

45 

43 

47 

42 

41 

50 

48 

48 

36 

42 

32 

39.5 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

50 

55 

65 

76 

76 

68 

52 

55 

67 

70 

73 

47 

51 

59 

70 

72 

72 

70 

67 

69 

72 

76 

79 

75 

71 

79 

85 

70 

72 

71 

51 

67.: 

MIN 

28 

24 

27 

42 

35 

45 

43 

38 

34 

36 

40 

34 

32 

29 

36 

36 

38 

46 

39 

45 

47 

40 

43 

40 

38 

48 

47 

40 

35 

45 

34 

38.; 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

51 

63 

71 

76 

80 

79 

66 

63 

69 

76 

69 

48 

55 

62 

70 

75 

71 

75 

79 

71 

75 

82 

81 

74 

72 

82 

90 

75 

70 

66 

71.2 

MIN 

31 

32 

31 

47 

30 

45 

44 

40 

43 

40 

43 

35 

36 

29 

34 

41 

38 

43 

40 

43 

46 

40 

48 

45 

47 

40 

50 

48 

35 

37 

40. C 

ELK  CITY 

MAX 

44 

56 

69 

70 

71 

71 

65 

56 

72 

76 

73 

46 

45 

49 

67 

69 

69 

63 

65 

66 

73 

82 

80 

65 

64 

70 

73 

70 

70 

55 

51 

65.  C 

MIN 

28 

30 

30 

30 

24 

34 

44 

41 

40 

31 

30 

35 

32 

31 

33 

33 

32 

35 

23 

28 

28 

28 

36 

36 

40 

40 

37 

39 

39 

32 

30 

33.2 

EMMETT  2  E 

MAX 

54 

64 

78 

7  6 

78 

79 

67 

70 

76 

83 

73 

55 

62 

66 

75 

77 

77 

74 

74 

75 

79 

87 

82 

77 

74 

81 

84 

69 

69 

61 

65 

72.' 

MIN 

32 

37 

38 

52 

38 

55 

50 

47 

40 

45 

48 

40 

36 

39 

38 

43 

43 

41 

4  0 

39 

45 

45 

63 

42 

45 

44 

53 

41 

30 

45 

32 

42.  ( 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

43 

55 

64 

66 

72 

68 

60 

62 

63 

68 

68 

69 

70 

67 

68 

66 

69 

74 

72 

66 

68 

75 

79 

61 

67 

66.' 

MIN 

29 

30 

28 

30 

34 

43 

41 

41 

42 

38 

28 

28 

35 

36 

37 

36 

34 

39 

39 

45 

45 

43 

40 

51 

45 

27 

37.2 

FENN  RS 

MAX 

51 

62 

74 

78 

78 

82 

60 

60 

78 

83 

65 

55 

56 

55 

74 

76 

70 

66 

76 

75 

83 

90 

86 

74 

70 

76 

79 

67 

67 

58 

59 

70.' 

MIN 

36 

39 

35 

40 

39 

44 

50 

44 

42 

42 

41 

42 

43 

44 

40 

44 

43 

42 

34 

37 

37 

44 

49 

44 

48 

45 

46 

35 

28 

37 

35 

40.  < 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

45 

60 

60 

62 

62 

58 

43 

54 

60 

60 

58 

56 

62 

63 

57 

55 

57 

64 

70 

73 

62 

60 

69 

51 

49 

34 

57.1 

MIN 

24 

18 

32 

28 

36 

32 

33 

29 

32 

35 

25 

31 

32 

33 

31 

28 

31 

30 

33 

37 

33 

36 

38 

24 

28 

25 

30.5 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

MAX 

47 

56 

68 

77 

80 

77 

68 

56 

69 

75 

49 

53 

63 

73 

75 

73 

72 

72 

76 

80 

70 

72 

80 

85 

77 

73 

72 

62 

69.  £ 

MIN 

32 

31 

36 

43 

36 

47 

45 

42 

34 

35 

38 

35 

28 

35 

38 

49 

45 

44 

46 

43 

48 

50 

46 

53 

46 

38 

44 

37 

40. < 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

50 

62 

75 

7  2 

81 

77 

56 

70 

75 

78 

76 

48 

59 

65 

78 

79 

78 

73 

74 

75 

79 

87 

84 

73 

74 

80 

78 

68 

71 

68 

61 

71." 

MIN 

28 

32 

28 

40 

31 

46 

46 

47 

38 

38 

41 

37 

37 

33 

35 

37 

40 

38 

35 

35 

38 

38 

45 

40 

42 

42 

46 

43 

27 

39 

33 

38.  C 

GLENNS  FERRY 

MAX 

56 

62 

78 

77 

82 

81 

67 

73 

76 

82 

76 

54 

62 

70 

76 

82 

80 

75 

73 

78 

80 

86 

85 

78 

76 

89 

92 

73 

74 

65 

68 

75. < 

MIN 

34 

35 

38 

57 

34 

52 

50 

45 

45 

43 

5d 

40 

39 

32 

37 

44 

43 

50 

41 

39 

46 

43 

51 

50 

48 

40 

58 

52 

33 

46 

41 

43.' 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

51 

61 

73 

76 

79 

76 

61 

66 

71 

76 

63 

44 

55 

63 

70 

74 

74 

72 

72 

72 

75 

80 

79 

73 

71 

82 

88 

63 

70 

61 

63 

69.5 

MIN 

31 

36 

37 

48 

39 

48 

46 

45 

47 

47 

4] 

35 

36 

32 

37 

45 

44 

47 

39 

46 

47 

46 

53 

48 

49 

43 

59 

45 

35 

42 

38 

42. < 

GRACE  PH 

MAX 

38 

46 

62 

72 

72 

70 

5C 

53 

50 

67 

71 

42 

47 

59 

67 

62 

68 

67 

65 

65 

68 

72 

68 

68 

65 

75 

80 

64 

70 

68 

52 

62.  { 

MIN 

26 

29 

28 

36 

34 

42 

33 

35 

34 

32 

35 

32 

2a 

28 

34 

40 

33 

42 

38 

41 

42 

37 

46 

45 

43 

45 

45 

45 

33 

43 

31 

36.  ( 

GRAND  VIEW 

MAX 

59 

70 

78 

76 

79 

81 

70 

75 

81 

85 

67 

55 

64 

70 

77 

83 

82 

78 

78 

80 

82 

89 

85 

81 

79 

89 

92 

74 

69 

74 

67 

76.' 

MIN 

39 

39 

36 

52 

37 

55 

5  7 

45 

44 

44 

51 

42 

37 

37 

45 

51 

48 

52 

47 

43 

47 

46 

55 

52 

53 

46 

59 

49 

37 

39 

44 

46.  t 

GRANGEVILLE 

MAX 

46 

60 

68 

75 

72 

76 

45 

55 

68 

77 

62 

47 

49 

52 

66 

71 

66 

60 

66 

70 

73 

83 

64 

67 

67 

73 

73 

58 

58 

53 

52 

63. E 

MIN 

33 

37 

32 

41 

33 

48 

43 

42 

37 

42 

38 

30 

37 

37 

35 

42 

45 

39 

35 

39 

38 

45 

46 

45 

43 

42 

47 

36 

30 

33 

31 

38.' 

GRAY 

MAX 

7] 

6( 

62 

65 

7C 

62 

54 

72 

70 

66 

64 

62 

6  7 

66 

68 

62.  E 

MIN 

24 

27 

29 

29 

2e 

31 

35 

33 

35 

35 

35 

37 

30 

24 

29 

38 

36 

38 

36 

38 

39 

38 

36 

40 

it 

44 

46 

47 

31 

41 

38 

35.  ( 

GROUSE 

MAX 

45 

51 

60 

65 

65 

67 

52 

53 

55 

64 

56 

47 

47 

57 

66 

68 

68 

66 

67 

62 

67 

69 

71 

66 

68 

72 

74 

61 

62 

58 

46 

61.! 

MIN 

27 

20 

18 

32 

25 

31 

4C 

36 

32 

29 

30 

28 

30 

18 

26 

77 

32 

39 

27 

29 

38 

32 

36 

33 

35 

35 

40 

38 

27 

37 

32 

31.  C 

HAILEY 

MAX 

47 

55 

66 

68 

75 

73 

68 

5G 

65 

70 

69 

42 

50 

62 

72 

72 

74 

69 

68 

72 

74 

77 

77 

71 

73 

75 

79 

65 

66 

67 

62 

67.2 

MIN 

3C 

27 

30 

34 

38 

42 

42 

37 

40 

40 

41 

33 

32 

30 

37 

40 

41 

41 

36 

37 

40 

43 

45 

39 

47 

38 

51 

44 

34 

41 

36 

38.: 

HAMER  4  NW 

MAX 

45 

6C 

67 

76 

71 

71 

56 

56 

68 

71 

74 

48 

53 

61 

72 

75 

77 

75 

71 

73 

74 

77 

81 

76 

75 

80 

87 

72 

73 

74 

64 

69." 

MIN 

25 

15 

25 

39 

33 

47 

41 

3S 

35 

35 

38 

40 

33 

24 

34 

34 

36 

47 

33 

41 

46 

40 

43 

39 

35 

41 

46 

48 

29 

45 

36 

37.1 

HAZEL TON 

MAX 

5C 

61 

70 

75 

7£ 

77 

61 

55 

7C 

77 

71 

45 

54 

60 

69 

73 

76 

73 

73 

72 

76 

82 

81 

75 

71 

80 

86 

80 

68 

67 

62 

70.2 

MIN 

32 

34 

32 

49 

3( 

48 

44 

41 

43 

40 

43 

36 

35 

33 

36 

40 

42 

47 

44 

44 

45 

43 

52 

47 

49 

45 

52 

48 

40 

42 

47 

42.2 

S*6  reforenc*  notM  following  Station  Index. 


-  75  - 


REPRINTED  PAGE 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued  may  1951 


Day  of  month 

Station 

I 

1 

2 

3 

4 

8 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 
< 

SPENCER  RS 

MAX 

45 

53 

61 

72 

72 

65 

55 

64 

66 

69 

56 

47 

58 

66 

69 

69 

67 

67 

67 

70 

72 

72 

68 

75 

78 

69 

66 

66 

5  3 

64 

7 

MIN 

27 

24 

20 

33 

32 

40 

38 

40 

37 

29 

32 

34 

2B 

22 

40 

35 

42 

40 

32 

33 

34 

30 

45 

41 

4  6 

31 

38 

31 

34 

0 

SPRINGFIELD 

MAX 

48 

57 

70 

75 

78 

65 

c'8 

58 

69 

74 

72 

50 

55 

64 

74 

- 

74 

74 

73 

75 

79 

80 

75 

74 

82 

8  6 

7  3 

73 

72 

6  0 

69 

8 

MIN 

30 

29 

29 

41 

3  3 

36 

45 

34 

34 

37 

25 

32 

}  6 

37 

4  o 

43 

43 

41 

45 

43 

49 

35 

40 

36 

38 

1 

ST I8NI TE 

MAX 

34 

35 

47 

61 

63 

67 

65 

44 

49 

61 

65 

60 

41 

68 

til. 

60 

67 

7' 

64 

57 

59 

6  S 

i  ■  9 

60 

54 

44 

57 

0 

37 

33 

?? 

|1 

28 

37 

32 

30 

<0 

30 

40 

43 

42 

35 

3  8 

37 

"6 

24 

27 

27 

?9 

32 

1 

SUGAR 

MAX 

46 

52 

67 

7b 

75 

71 

i  a 

59 

72 

73 

74 

71 

3i 

76 

73 

73 

80 

88 

66 

72 

71 

t  2 

67 

<ii 

fi? 

ii 

1  Q 

27 

33 

35 

38 

42 

36 

40 

49 

41 

49 

32 

44 

37 

37 

1 

SUN  VALLEY 

MAX 

_ 

57 

68 

68 

!  6 

CL 

69 

71 

72 

68 

6  8 

76 

76 

6  3 

65 

66 

59 

64 

9 

MIN 

_ - 

.  , 

50 

35 

50 

50 

ii 
31 

11 

31 

26 

1  9 

30 

27 

3  0 

1A 

30 

■ 6 

26 

37 

30 

34 

40 

35 

31 

42 

36 

20 

36 

30 

30 

1 

SWANS  FALLS  PH 

MAX 

56 

70 

79 

74 

BO 

79 

70 

70 

79 

87 

80 

57 

61 

67 

75 

81 

79 

76 

76 

82 

90 

8  1 

83 

8  0 

86 

86 

77 

68 

64 

64 

75 

3 

MIN 

41 

40 

44 

48 

56 

55 

4  ^ 

50 

49 

51 

47 

40 

39 

43 

*2 

51 

51 

50 

52 

51 

6. 

54 

51 

51 

50 

44 

41 

46 

43 

48 

6 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

38 

41 

59 

70 

73 

66 

48 

56 

61 

66 

68 

41 

44 

54 

fi7 

67 

66 

65 

67 

72 

70 

66 

(  4 

71 

78 

68 

69 

65 

57 

62 

3 

MIN 

27 

29 

36 

23 

5C 

in 

.  * 

4  0 

4  ? 

46 

51 

46 

27 

43 

32 

35 

3 

THREE  CREEK 

MAX 

40 

54 

63 

65 

71 

65 

56 

56 

66 

72 

69 

46 

50 

55 

69 

fiQ 

fi7 

A7 

7R 

-7/ 

J 

71 

80 

84 

78 

66 

65 

60 

65 

5 

si 

)fl 

23 

5Q 

in 
^ 

4«t 

1/ 

11 

-ic. 

II 

40 

42 

37 

44 

38 

28 

29 

27 

34 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

51 

63 

74 

77 

82 

79 

6  9 

65 

72 

78 

75 

,!? 

62 

71 

71 

a 

jj '_ 

7q 

83 

'"*0 

85 

69 

70 

62 

72 

5 

MIN 

34 

37 

31 

48 

34 

49 

45 

44 

47 

41 

44 

31 

40 

41 

51 

La 

*'* 

Z« 

49 

43 

53 

48 

40 

40 

39 

43 

3 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

49 

52 

64 

73 

78 

79 

62 

66 

71 

56 

63 

71 

76 

75 

■.  ~ 

61 

7/ 

73 

8 1 

88 

63 

70 

63 

70 

3 

MIN 

28 

33 

28 

42 

32 

44 

41 

40 

43 

40 

44 

^ 

32 

31 

37 

43 

48 

47 

40 

40 

42 

gg 

45 

7 

40 

4  9 

44 

38 

38 

35 

40 

1 

WALLACE 

MAX 

42 

49 

71 

70 

72 

71 

62 

55 

73 

81 

69 

49 

46 

48 

69 

73 

63 

62 

67 

70 

78 

86 

66 

57 

66 

70 

74 

54 

56 

58 

57 

64 

0 

MIN 

34 

38 

30 

42 

33 

45 

44 

44 

42 

48 

38 

38 

36 

38 

36 

44 

43 

38 

32 

34 

34 

32 

47 

46 

35 

34 

45 

4  0 

29 

28 

30 

38 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

38 

42 

47 

68 

70 

71 

70 

50 

53 

73 

79 

72 

59 

54 

57 

67 

73 

62 

59 

66 

68 

76 

84 

64 

55 

63 

68 

70 

52 

55 

51 

62 

5 

MIN 

33 

33 

30 

31 

35 

37 

45 

45 

43 

39 

41 

38 

38 

37 

37 

36 

39 

40 

33 

35 

34 

36 

42 

47 

3  6 

35 

44 

40 

28 

28 

32 

37 

0 

WEISER 

MAX 

52 

67 

78 

74 

HO 

82 

67 

74 

78 

82 

64 

59 

60 

68 

80 

82 

79 

75 

74 

74 

79 

90 

78 

82 

78 

85 

88 

7  0 

68 

62 

62 

73 

9 

MIN 

29 

30 

40 

48 

46 

53 

50 

46 

49 

55 

47 

40 

34 

4  0 

40 

46 

46 

44 

3  9 

43 

46 

49 

56 

48 

46 

48 

51 

45 

32 

33 

32 

43 

6 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

47 

57 

67 

70 

71 

73 

62 

52 

66 

74 

72 

49 

48 

46 

65 

66 

66 

63 

64 

65 

70 

81 

80 

63 

62 

68 

6  8 

65 

60 

54 

52 

63 

4 

MIN 

29 

31 

26 

40 

29 

44 

40 

40 

33 

39 

35 

29 

<4 

,6 

33 

33 

42 

32 

?r< 

33 

33 

42 

47 

37 

47 

39 

41 

33 

27 

25 

28 

35 

0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ARROWROCK  DAM 

BVAP 

.16 

.03 

.  14 

.32 

.14 

.21 

.  16 

.08 

.20 

.11 

.29 

.  14 

.09 

.19 

.32 

.  12 

.25 

.  19 

.31 

.26 

.30 

.24 

.21 

.23 

.22 

.17 

.25 

.24 

.19 

5.76 

WIND 

111 

61 

39 

122 

58 

38 

50 

27 

67 

36 

67 

44 

55 

48 

55 

53 

32 

59 

45 

35 

69 

40 

34 

63 

57 

47 

41 

62 

62 

64 

151 

1792 

LITTON  PUMPING  STATION 

EVAP 

.07 

.02 

.13 

.22 

.24 

.31 

.19 

.15 

.19 

.19 

.23 

.15 

.09 

.14 

.10 

.18 

.12 

.  22 

.20 

.20 

.14 

.17 

.15 

.24 

.36 

.27 

.23 

.27 

.19 

• 

.58 

5.94 

HIND 

1S8 

43 

69 

26 

34 

102 

154 

75 

66 

44 

41 

138 

70 

87 

61 

33 

44 

115 

68 

84 

86 

78 

70 

104 

107 

58 

35 

100 

48 

229 

2427 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.24 

.30 

.24 

.31 

.30 

.39 

.13 

.13 

.11 

.  11 

.40 

.05 

.13 

.21 

.21 

.37 

.41 

.33 

.32 

.39 

.23 

.28 

.36 

.49 

.  50 

.49 

.31 

.43 

.31 

.38 

.35 

9.21 

WIND 

32S 

235 

155 

200 

90 

160 

185 

190 

45 

60 

205 

195 

210 

70 

85 

120 

130 

185 

105 

115 

100 

80 

1  B0 

205 

245 

140 

HO 

225 

90 

175 

240 

4825 

MOSCOI  o  or  I 

EVAP 

.21 

.14 

.21 

.18 

.14 

.19 

.01 

.06 

.14 

.23 

.10 

.06 

.10 

.01 

.13 

.22 

.21 

.21 

.22 

.19 

.  18 

.26 

.21 

.23 

.22 

.18 

.32 

.35 

.  18 

.18 

.12 

5.39 

WIND 

211 

117 

60 

67 

22 

30 

51 

36 

18 

44 

69 

57 

162 

57 

25 

34 

64 

80 

23 

21 

21 

31 

118 

161 

105 

19 

64 

240 

35 

30 

23 

2095 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.19 

.17 

.21 

.20 

.21 

.17 

.23 

.24 

.57 

.24 

.22 

.20 

.22 

.19 

.08 

WIND 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


8      9  10 


IS 


16 


17 


20 


22 

—f- 


26 


30 


//B 


//R 


B 


//R 


//R 


//R  I 


//R 


ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 
ALPHA   1  ME 
AMERICAN  FALLS  1 
ANDERSON  DAM 
ARR0WR0CK  0AM 
ASHTON  1  S 
ATLANTA   1  E 
ATLANTA  1  E 
AVERY  RS 
BANCROFT 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BLACKFOOT 
BLACKFOOT  DAM 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  MB  AP  //R 
BONNE Hi  FERRY 
dk I DQB  //B 
ML 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  NNE 
BUR LEY 

BURLEY  FACTORY  I  Nl 
BUR LEY  CAA  AP 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  Nl 
CASCADE  RS 
CENTERV ILL£  ARBAUGU 
C  HALL  IS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARK1A  RS 
CLEMENTSV I LLE  4  S 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

cottonwood  2  sw 
council  2  nne 
council  2  nne 
craigmont 
crouch  2  nnw 
deal wood  dam 
dead wood  dam 
deer  flat  dam 

DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
DUBOIS  CAA  AP 
EDEN  HUNT  PROJECT 
ELK  CITY 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 
FORT  HALL   IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIEW 
GRAY 
GROUSE 
BA I  LEY 
BAMER  4  NW 
BAZ ELTON 
HILL  CITY 
BOLLISTER 
HOVE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS  CAA  AP       //R  1 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KAM  I  AH  1  RE 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KVNA  2  NNE 

LEADORE  R 
LEW  IS TON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP  6 
LIFTON  PUMPING  STA 

tonua 

MAC  KAY  RS 
MAC  KAY  RS 
MA  LAD 

MA  LAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  SSW 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOOSE  CREEK  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   1  W 
MOUNTAIN  HOME   1  W 
■ULLAN  PASS  CAA 
HULLAN  PASS  CAA 
MAM PA  2  NW 
MEZ  PERCE 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 

OLA 

OLA 

OROF I  NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

PIERCE  RS  / 
PINE  2  SSW 
PLUKMER  3  WSW 
POCATELLO  WB  AT  / 
PORTH I LL 
POT LATCH 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

BIGGINS  RS 

BIRIE 

ROLAND  W  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SAND  POINT  EXP  STA 
BARD  POINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD 
STIBNITE 
SUGAR 


20  .52 


.02     .08  .08 


.03     .08  .03 


.OS     .02  .01 


.04;    .21  T 
.32     .09  .07 


.  is;   .30  .01 


2Sj     .24     .14  .04 

.37 

.20 
.OS  .05 


T 

.38 

.Of 

:i 

.11 

:S 

*S3 

T 

.11 

.05 

.  56 

.04 

T 

.  10 

; 

.  15 

.  10 

.07 

T 

.02 

: 

TJ 

.81 

.26 

.  10 

.02 

.62 

.  34 

.57 

T 

.25 

.  11 

.03 

.04 

.65 

.  33 

.50 

I 

.05 

.05 

.05 

.02 

.  04 

T 

T 

.01 

.33 

.12 

T 

.04 

.03 

°: 

[< 

.17 

:8 

T 

.30 

.  ii 

.03 

31 


.oJ 


.15 


.33 
.41 

.24 


.42 
.03 
.90 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


SUM  VALLEY 

SUM  VALLET  / 
SWAN  FALLS  PB 
TETON  IA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
T1IN  FALLS  3  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

■ALLACS  WOODLAND  PARK 
WALLACE  WOOD  LA  KD  PARK 
WSISER 

WINCHESTER  1  SE 


OS 


Day  of  month 


15 


16 


17 


24 


25 


27 


30 


.06 


.19  .19 
.31 
.  11 


1.85 
2.04 
1.99 


t4B  .05 
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In  addition  to  the  climatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydroclimatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
gic  Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
gages--mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
in  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning, of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation     has  transferred    about  $25,000  per 


year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydro1ogic  Bulletins) 
which  wt-re  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief, U.S.  Weather  Bureau , Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  in- 
dividuals as  listed  in  the  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JUNE  1951 


BANCROFT 
BRIDGE 

BURLEY  caa  airport 

GOODING  CAA  AIRPORT 
SUN  VALLEY 


CLEMENTSV I  LLE   A  SE 


BANCROFT 
BLACKFOOT  DAM 
CRAIGMONT 


ATLANTA   1  E 
BENTON  DAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

BONNERS  FERRY 

CASCADE   RANGER  STATION 

CLARK  FORK    1  ENE 

CLARK  I  A   RANGER  STATION 

COEUR  0  ALENt   CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

COUNCIL    2  NNE 

CRAIGMONT 

DEADWOOD  OAM 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

LEWISTON  WB  AP 

MOOSE  CREEK   RANGER  STA 

MOUNTAIN  HOME    1  W 

MULLAN  PASS  CAA 

OLA 

PIERCE   RANGtR  STATION 
PLUMMER   3  WSW 
SALMON 

WALLACE   WOODLAND  PARK 


ATLANTA   1  E 

BANCROFT 

BENTON  DAM 

BLACKFOOT  OAM 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 

BONNERS  FERRY 

CASCADE   RANGER  STATION 

CLARK  FORK   1  ENE 

CLARK  I  A   RANGER  STATION 

CLEMENTSVI LLE  A  SE 

COEUR  D  ALENE   CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 

COUNCIL   2  NNE 

CRAIGMONT 

DEADWOOD  DAM 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

GOODING  CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

LEADORE 

LEWISTON  WB  AP 
MACKAY   RANGER  STATION 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MULLAN  PASS  CAA 
OLA 

PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER  3  WSW 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SALMON 

SANOPO I  NT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE   WOODLAND  PARK 


ATLANTA   1  E 
BENTON  DAM 
BLACKFOOT  DAM 
BOISE  LUCKY   PEAK  OAM 
BOISE  WB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY 
CASCADE  RANGER  STATION 
CLARK  FORK    1  ENE 
CLARKIA  RANGER  STATION 
CLEMENTSV I LLE   A  SE 
COEUR   0  ALENE   CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL   2  NNE 
CRAIGMONT 
■  DEADWOOO  DAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA   A  I RPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 

LEWISTON  WB  AP 
MACKAY  RS 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOUNTAIN  HOME    1  W 
MULLAN  PASS  CAA 
OLA 

PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER   3  WSW 
SALMON 

SANOPOINT   EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE   WOODLAND  PARK 


ATLANTA    1  E 


.02     .02  .02 
.02 


A.  M.  Hour  Ending 


.01     .01  .02 


.09     .OA  .03 


.01  .06 
.01 


•  OA     .05  .05 


.02 
.01  .01 


•  05 
.01 


-lst- 


-2d- 
-3d- 


-4th- 


-5th- 


-6th- 


.01  .10 
.02  .02 


-7th- 


P.  M.  Hour  Ending 


•OA      .02  .01 


.02     .02  .01 


.02     .06  .02 
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TabU  4  •  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


BANCROFT 
BENTON  DAM 
BLACKFOOT  0AM 
BONNER S  FERRY 
BRIDGE 

CASCADE  RANGER  STATION 
CLARK  FORK    1  ENE 
CLARK  I A   RANGER  STATION 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD  2  St* 
COUNCIL  2  NNE 
CRAIGMONT 
DEADNOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  XtRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
LEAOORE 

LEWISTON  MB  AP 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

MULLAN  PASS  CAA 

OLA 

PIERCt  RANGER  STATION 
PLUMMER   3  NSW 
SANDPOINT   EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


CLEMENTSV1 LLE  4  SE 
COUNCIL  2  NNE 
LEAOORE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER   3  WSW 
SALMON 


BONNERS  FERRY 


BENTON  0AM 

BONNERS  FERRY 

CLARK  FORK    1  ENE 

CLEMENTSVI LLE  4  SE 

COTTONWOOD  2  SW 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

LEWISTON  WB  AP 

MALAD 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
OLA 

SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


ATLANTA  1  E 
BANCROFT 
BENTON  DAM 
BLACKFOOT  DAM 
BOISE  LUCKY   PEAK  DAM 
BOISE  WB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE 

BURLEY  CAA  AIRPORT 
CASCADE  RANGER  STATION 
CLARK  FORK   1  ENE 
CLARK  I  A  RANGER  STATION 
COEUR  D  ALENE   CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL   2  NNE 
CRAIGMONT 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEAOORE 

LEWISTON  WB  AP 
MACKAY   RANGER  STATION 
MALAD  CAA  AIRPORT 
MOUNTAIN  HOME    1  W 
MULLAN  PASS  CAA 
OLA 

PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER  3  WSW 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SALMON 

SANOPOINT   EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 
BLACKFOOT  DAM 
CLARK  FORK   1  ENE 
CLEMENTSVI LLE  4  SE 
COEUR  D  ALENE   CAA  AP 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEAOORE 

MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGLR  STATION 
SALMON 

WALLACE   WOODLAND  PARK 


CLEMENTSVI LLE 


BENTON  DAM 
CLARK  FORK 


.01  .01 
.02  .05 
.02 


-8th- 


-9th- 
-10th- 
-11th- 


-12th- 


-13th- 


-14th- 

2 

-18  th- 


.01  .01 
.01  .01 
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Table  4  ■  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JUKE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


10      11       12  1 


P.  M.  Hour  Ending 


4  S 


SANOPUlHT   EXP  STATION 


BENTON  0AM 
CLARK   FORK    1  ENE 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
MULLAN  PASS  CAA 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 
BONNER S  FERRV 
LEWISTON  WB  AP 
PIERCE  RANGtR  STATION 


ATLANTA   1  E 

BANCROFT 

BLACKFOOT  DAM 

CASCADE  RANGER  STATION 

CLARK  1 A   RANGER  STATION 

COTTONWOOD  2  SW 

CRAIGMONT 

DEADWOOD  DAM 

OUBOIS  CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

LEAOORE 

LEWISTON  WB  AP 
MACKAV   RANGER  STATION 
PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER   3  WSW 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SUN  VALLEY 


BENTON  DAM 
BLACKFOOT  DAM 
BONNER S  FERRV 
CLARK  FORK   1  ENE 
CLARKIA   RANGER  STATION 
COEUR  D  ALENE   CAA  AP 
COTTUNWOOD  2  SW 
MOOSE  CREEK  RANGER  ST  A 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE   RANGER  STATION 
PLUMMER   3  WSW 
SANDPOINT   EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 
BONNERS  FERRY 
CLARK  FORK    1  ENE 
CLARK  1  A   RANGER  STATION 
COEUR   0  ALENE   CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
CRAIGMONT 
LEWISTON  WB  AP 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
SANDPOINT   EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 

PIERCE  RANGER  STATION 


.14      .22  .It 


-20th- 


-21st- 

.01  .04 


-22d- 

.03  .03 


.02  .06  .02 
.07     .07  .01 


.08      .05  .02 


.01  .02 
.03     .01  .02 


.10  .01  .01 
.03     .02  .02 


.10      .03  .03 


.02     .02  .05 


.02      .10  .14 
.01  .01 


.02      .17  .06 


.08  .03 
.01 


•01      .04  .02 

-23d- 


.02     .04  .12 
.03 


.03     .23  .02 


-24th- 


.04  .03 
.01 


.02     .02  .01 


-25th- 
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FKiLUlFllAllUJN  MiLAbUrULD  UN  SlUrUUdJ!.  UAUrLS 

For  period  ending  June  30 


Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  oba. 

0 

ground 

PUN<50  CREEK 

1950 

JULY  1 

.  00 

11 

.06 

27 

.  03 

AUG ■     1 3 

.41 

SEP.  7 

.  00 

20 

1 . 00 

30 

OCT.  9 

.65 

18 

.80 

30 

2 . 70 

NOV.  9 

30 

1  . 48 

DEC*  31 

2.11 

1951 

JAN.  5 

.54 

22 

2.20 

.  39 

FEB.  8 

1.99 

28 

.94 

Station 

Obser  — 
vation 
date 

Amount 
since 
last  oba. 

Snow  on 
ground 

PUNGO  CREEK  CONTD 

MAR.  11 

42 

MAY  10 

1.55 

31 

.76 

JUNE  13 

*z? 

.  06 

30 

L   .    .    .  . 

* 

PUTNAM  MTN 

1950 

OCT.  6 

*  en 

DEC.  Z4 

" 

5.00 

1951 

APR.  1 

5.80 

MAY  4 

2.50 

JULY  10 

1.40 

16.90 

IDAHO 
JUNE  1951 


Station 

Obser 

VdtiOE 

date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

JUNE 

30 

JULY 

31 

30 

AUG. 

31 

60 

1 

75 

nr-r' 

3 

05 

DEC . 

e 

00 

30 

10 

1 4 

FEB 

7 

10 

MAR. 

1 

1 

95 

38 

2 

80 

MAY 

2 

2 

60 

29 

1 

95 

JUNE 

29 

95 

29 

35 

ALL  STORAGE  GAGE  PRECIPITATION  REPORTS  FOR  THIS 
SECTION  WERE  NOT  RECEIVED  IN  TIME  FOR  PUBLICATION 
IN  THIS  ISSUE.  ADDITIONAL  STORAGE  GAGE  REPORTS, 
IF  RECEIVED,  WILL  BE  PUBLISHED  IN  THE  JULY  OR  AU- 
GUST ISSUES. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July  195(1  to  June  1951 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Season 

ABERDEEN  EXP  STATION 

T 

T 

4  1 

9  1 

6*6 

8.3 

1  . 

ALBION 

1 . 0 

1 .0 

14.5 

5.0 

11.5 

'_ 

T 

'_ 

ALPHA  1  NE 

9.0 

19.5 

45 . 2 

31.0 

29.0 

1.0 

135.7 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

j 

1.5 

6.9 

12.1 

ANDERSON  DAM 

T 

J 

1.4 

18.5 

39.5 

17.6 

9.9 

T 

T 

T 

86.9 

ARCO 

ARR0WR0CK  DAM 

10  6 

39  6 

13~ 1 

11  2 

74~5 

ASHT0N  1  S 

2 . 0 

2.0 

13.0 

15.0 

5.1 

16.5 

1.5 

3.0 

58.1 

ATLANTA  1  E 

X 

2  0 

AVERY  RS 

9.5 

16.0 

40.0 

ll'.O 

17.5 

T 

95.0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

A .  0 

8.0 

11.0 

8 . 0 

14 

45 

BLACKFOOT 

J 

6.0 

12.5 

10.0 

5*0 

33*5 

BLACKFOOT  DAM 

0 .  3 

'_ 

_ 

'_ 

BLISS 

T 

6.5 

19.0 

1.0 

8.0 

34.5 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

- 

- 

- 

- 

1.8 

BOISE  WB  AP 

T 

T 

2 . 9 

10.3 

3.6 

11.9 

T 

T 

28.7 

BUHL 

3.8 

6.0 

8.5 

BUNGALOW  RS 

BURKE  2  NNE 

0  5 

1.9 

45.2 

33.1 

82  9 

27  6 

44  0 

3  7 

13  4 

252  3 

BURLEY 

T 

3.0 

13.0 

7.3 

7.0 

3.0 

33.3 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

12.0 

12 

_ '  S 

_ .  ~ 

BURLEY  CAA  AP 

y 

T 

3  0 

4*0 

CALDWELL 

T 

1.0 

3.2 

0.5 

8*0 

12  7 

CAMBRIDGE 

10.0 

28.0 

11.0 

12.0 

- 

CASCADE  1  NW 

T 

2.0 

6.5 

10.5 

36.0 

20.0 

36.0 

2.0 

1.0 

114.0 

CENTERVI LLE  ARBAUGH 

T 

T 

T 

5.3 

27.5 

49.2 

26.8 

35.8 

C  -5 

T 

T 

145.1 

CHALLIS 

T 

T 

2.0 

7.5 

1.6 

6.3 

T 

1.0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

2.0 

3.0 

8.0 

3.0 

4.0 

9.0 

T 

6.0 

CLARK  FORK  1  ENE 

T 

21.5 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

T 

8.1 

16.8 

36.5 

10.2 

20.1 

T 

T 

91.7 

COEUR  D  ALENE  RS 

3.3 

9.1 

19.7 

8.0 

21.5 

61.6 

CONDA 

2.5 

4.5 

7.0 

20.5 

35.0 

25.4 

20.4 

115.3 

COTTONWOOD 

11.5 

6.9 

14.4 

COUNCIL  2  NNE 

T 

CROUCH  2  NNW 

7.0 

20.0 

36.0 

26.0 

T 

DEADWOOD  DAM 

T 

1.0 

14.0 

36.0 

56.5 

27.5 

48.0 

1.0 

T 

T 

184.0 

OEER  FLAT  DAM 

0.5 

2.0 

5.0 

T 

7.5 

DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STATION 

3.0 

T 

T 

16.5 

1.5 

T 

1.0 

T 

DUBOIS  CAA  AP 

T 

1.0 

T 

0.3 

6.9 

5.7 

9.8 

3.3 

T 

T 

T 

27.0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

T 

T 

5.8 

1.2 

ELK  CITY 

21  .0 

38.0 

16.7 

T 

EMMETT  2  E 

T 

0.5 

3.0 

1.0 

FAIRFIELD  RS 

T 

T 

25.0 

35.5 

13.0 

T 

T 

FENN  RS 

3.5 

11.2 

24.5 

FORNEY  BLACKBIRD  MIN 

7.0 

1.0 

45.7 

20.9 

43.9 

33.8 

21.5 

T 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 

2.0 

16.5 

33.0 

15.5 

25.0 

92.0 

GLENNS  FERRY 

8.5 

1.0 

7.0 

GOODING  CAA  AP 

T 

T 

5.5 

25.7 

7.2 

7.6 

T 

T 

46.0 

GRACE  PH 

2.2 

9.0 

8.5 

16.0 

11.0 

8.0 

2.0 

T 

T 

56.7 

GRAND  VIEW 

T 

GRAY 

0.5 

3.2 

"  14.9 

17.3 

19.5 

10.0 

GROUSE 

T 

7.0 

2.5 

9.5 

5.5 

3.5 

28.0 

HA  I  LEY 

11.0 

15.5 

34.0 

16.2 

15.5 

T 

92.2 

HAMER  4  NW 

1.0 

T 

7.5 

6.5 

6.0 

3.5 

T 

T 

24.5 

HAZELTON 

T 

T 

T 

4.8 

17.5 

5.0 

9.0 

1.0 

37.3 

HILL  CITY 

34.0 

40.0 

22.0 

T 

HOLLISTER 

1.5 

8.0 

HOWE 

4.0 

4.5 

3.0 

IDAHO  CITY 

T 

2.3 

22.6 

44.2 

24.5 

20.0 

113.6 

IDAHO  CITY  13  SW 

T 

5.8 

25.3 

55.8 

25.7 

23.5 

T 

T 

136.1 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

T 

0.5 

8.2 

11.4 

10.2 

8.6 

T 

0.3 

T 

39.2 

IRWIN  2  S 

T 

T 

3.5 

18.0 

8.5 

7.5 

21.0 

2.0 

T 

60.5 

S««  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

IDAHO 

Continued  Hyl  isn     to  Juno   1951  JUNE  1951 


Station 

July 

August 

September 

October 

No  ve  ruber 

December 

anuary 

•  niary 

March 

April 

May 

June 

ISLAND  PARK  DAM 

T 

T 

5 . 0 

13.5 

17.0 

30 . 0 

50.0 

48.  5 

44 . 5 

4.5 

12.5 

225.5 

JEROME 

12.9 

4.9 

x 

x 

KAMI  AH   1  NE 

T 

T 

8.5 

KELLOGG 

A. 5 

16.2 

25.1 

6.9 

13.0 

67.7 

KOOSKIA 

1.5 

0.5 

T 

1.0 

11.0 

T 

14.0 

KUNA  2  NNE 

T 

1 .0 

5.6 

1 . 1 

7 . 0 

T 

14.7 

LEW  IS TON  WATER  PLANT 

0.2 

x 

LEWISTON  WB  AP 

0,3 

1 . 2 

0.8 

0 . 6 

3 . 9 

6.8 

LIFTON  PUMPING  STA 

T 

T 

T 

6.0 

9.8 

7.5 

13.5 

T 

T 

36.8 

LOWMAN 

3.0 

20.1 

40.8 

22.3 

31.0 

117.2 

MACKAY  RS 

T 

T 

2.3 

T 

5 . 9 

10.5 

4.6 

4.2 

5 . 9 

0.2 

x 

33.6 

MA  LAD 

0.8 

2.7 

11.3 

18.7 

4,4 

0 . 7 

T 

MALAD  CAA  AP 

T 

T 

2.3 

10.5 

19.5 

13.2 

5 . 8 

4.7 

x 

56 .0 

MAY  RS 

T 

0.8 

T 

7.6 

3.3 

6.2 

4.3 

T 

4.0 

T 

26.2 

MC  CALL 

" 

- 

24.0 

~ 

- 

_ 

MC  CAMMON 

T 

T 

T 

7 

0.5 

20 . 0 

1.9 

5.0 

0.5 

MERIDIAN  1  SSW 

0.5 

x 

x 

MESA 

T 

3  0 

25  5 

- 

65~C 

MINIDOKA  DAM 

2.0 

12.0 

8.3 

9.0 

- 

1 

MONTPELIER  RS 

T 

~ 

T 

~ 

16.0 

26.0 

9.5 

22.1 

0.5 

1.0 

J 

" 

MOSCOW  U  OF  I 

2 .  3 

14.9 

10  4 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

1.0 

17.0 

0.5 

3.0 

21.5 

MULLAN  PASS  CAA 

T 

1 . 8 

23.6 

36.  5 

33.8 

47.  1 

31 .2 

36 . 3 

3.9 

15.5 

5.0 

234 . 7 

NAMPA 

0.3 

NAMPA  2  NW 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

8.0 

T 

T 

16.0 

NEW  MEADOWS  RS 

3.0 

15.8 

31.0 

26.1 

34  1 

NEZPERCE 

T 

T, 

T 

20.  2 

12.0 

14.4 

12.8 

20.0 

T 

OAKLEY 

T 

T 

1  . 0 

16.0 

6.5 

4.5 

T 

28.0 

OBSIDIAN  4  NNE 

0.5 

15.0 

13.0 

24.0 

11.5 

13.0 

T 

2.0 

- 

OLA 

2.2 

~ 

32.5 

12.5 

7.5 

OROFINO 

T 

T 

5.0 

10.0 

PALISADES  DAM 

T 

0.5 

PARMA  EXP  STA 

0.2 

x 

T 

PAUL  1  E 

T 

2.0 

11.0 

2.5 

2.0 

- 

PAYETTE 

T 

1.5 

8.6 

5.1 

5.8 

T 

21.0 

PIERCE  RS 

15.5 

16.0 

62.  0 

33.2 

42.7 

i  fiq  4 

PINE  2  SSW 

7.0 

35.  0 

52.7 

29.5 

22.0 

x 

x 

_ 

POCATELLO  WB  AP 

T 

T 

T 

1.4 

7.9 

8.7 

5.2 

24  *  1 

PORTHILL 

21.0 

10.0 

33.5 

18.0 

23.5 

106.0 

POTLATCH 

6.0 

12.0 

19.3 

8.5 

~ 

- 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

T 

1 . 0 

T 

1 . 0 

14.4 

19.7 

11.9 

16.4 

5.4 

T 

j 

71.8 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

T 

21.5 

22.5 

40 . 1 

12.8 

35.2 

x 

RICHF IELD 

T 

5.0 

25.  1 

16.6 

5.4 

1 32^1 

RIGGINS  RS 

T 

T 

4.5 

- 

R1RIE 

T 

1.0 

5.6 

- 

5.3 

9.0 

O.B 

- 

ROLAND  W  PORTAL 

T 

1*3 

43.9 

73.4 

47.6 

7fi  1 

4 

* 

12  7 

RUPERT 

T 

8.0 

3.9 

4 "  0 
* 

SAINT  ANTHONY 

T 

T 

T 

15.0 

16.2 

24 . 0 

2  0 

1  0 

SAINT  MARIES 

0.5 

14.5 

29.8 

9.4 

21.8 

76.0 

SANDPOINT   EXP  STA 

14.2 

11.0 

32.5 

8.5 

23.0 

T 

89.2 

SHOSHONE 

_ 

T 

1 . 5 

6.5 

27.  3 

12.9 

11.5 

j 

SPENCER  RS 

5 . 0 

1 . 5 

5.5 

19.5 

21 . 0 

21.0 

17.0 

j 

3.0 

_ 

Q  ~. 

SPR INGF IELD 

T 

49*4 

STIBNITE 

T 

3.0 

- 

31  ."8 

55.4 

75^3 

36.8 

32.0 

3.9 

- 

T 

1 

STREVELL  CAA  AP 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

" 

SUGAR 

T 

T 

14.0 

11 . 0 

9.5 

7.0 

2.0 

43.5 

SUN  VALLEY 

1 .5 

1  . 0 

15.0 

16.6 

41.0 

28 . 0 

17.0 

4.0 

1  -  0 

T 

125.1 

SWAN  FALLS  PH 

T 

T 

2.5 

x 

TE  TON  I A  EXP  STA 

- 

- 

I 

THREE  CREEK 

T 

T 

3.0 

T 

" 

TWIN  FALLS  2  NNE 

T 

0.6 

17.1 

7.2 

4.0 

28.9 

TWIN  FALLS  3  SE 

T 

2.3 

16.1 

5.2 

6.0 

T 

29.6 

WALLACE 

T 

T 

9.5 

14.5 

39.0 

9.0 

17.0 

T 

T 

T 

89.0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

T 

T 

12.3 

16.3 

40.2 

10.3 

25.3 

104.4 

WEISER 

1.0 

3.0 

17.3 

4.0 

3.5 

28.8 

WINCHESTER  1  SE 

27.0 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

1 — ~ — 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29  l 

1 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

58 

57 

63 

1  1 — ■ 
74 

63 

6  3 

6  0 

67 

72 

76 

80 

69 

7 

61 

89 

84 

BO 

80 

?7 

76 

73 

75 

7  c 

■  7^ 

82 

81 

81 

83 

74.4 

MlN 

36 

33 

32 

33 

46 

34 

32 

31 

35 

37 

39 

54 

46" 

44 

50 

48 

47 

46 

41 

43 

40 

41 

37 

54 

44 

40 

41 

40 

42 

41.0 

ALBION 

MAX 

56 

55 

53 

54 

57 

60 

62 

55 

66 

68 

70 

81 

75 

70 

81 

83 

81 

77 

76 

77 

74 

71 

72 

75 

71 

70 

60 

77 

77 

73 

69. * 

MIN 

37 

37 

47 

38 

43 

34 

26 

34 

38 

32 

34 

45 

47 

40 

46 

7? 

34 

40>4 

ALPHA  1  NE 

MAX 

52 

57 

60 

5H 

48 

48 

5  1 

61 

67 

71 

69 

59 

69 

76 

81 

7rt 

7n 

71 

7n 

fifi 

fiA 

fi7 

fiH 

7A 

73 

7n 

77 

66.3 

MIN 

2  6 

25 

22 

38 

40 

33 

30 

32 

28 

30 

45 

47 

41 

37 

40 

32 

32 

32 

17 

30 

33.4 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

MAX 

55 

55 

63 

7  0 

65 

6  3 

5 'J 

65 

69 

7* 

80 

86 

A? 

78 

77 

76 

74 

72 

75 

74 

7? 

80 

AO 

80 

BO 

80 

72.9 

MIN 

42 

32 

32 

41 

45 

35 

3  2 

33 

32 

37 

43 

54 

48 

45 

48 

53 

47 

42 

47 

42.5 

ANDERSON  DAM 

MAX 

66 

59 

68 

62 

54 

6  j 

69 

?t 

80 

8  * 

A^ 

89 

62 

79 

80 

60 

77 

75 

81 

78 

76 

84 

66 

82 

86 

86 

76.3 

MIN 

40 

44 

35 

49 

43 

41 

35 

38 

42 

45 

50 

55 

46 

1 

54 

_ - 

i,  9 

46 

46 

46 

46 

45 

50 

46 

49 

48 

49 

46.0 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

60 

65 

64 

70 

_ 

61 

^ 

62 

70 

76 

82 

85 

73 

79 

86 

89 

84 

82 

Hi  | 

8? 

8 1 

77 

75 

83 

75 

y- 

86 

82 

8? 

82 

75.8 

MIN 

41 

42 

36 

44 

44 

44 

37 

40 

44 

45 

52 

57 

47 

52 

55 

50 

47 

47 

49 

46 

46 

47 

49 

42 

46 

47 

49 

49 

49 

46.4 

ASM TON   1  S 

MAX 

43 

48 

51 

64 

58 

61 

57 

59 

61 

72 

72 

62 

62 

75 

80 

77 

73 

72 

72 

72 

69 

67 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

68 

75 

66.7 

MIN 

33 

28 

24 

35 

3  8 

30 

29 

3  0 

29 

33 

33 

41 

43 

7^ 

38 

35.4 

ATLANTA    1  E 

MAX 

55 

52 

59 

58 

55 

47 

! \ 

60 

64 

70 

AO 

68 

7R 

78 

8ft 

An 

7A 

fiQ 

7n 

7n 

70 

fiA 

fifi 

fi7 

67 

71 

7? 

7  1 

75 

66.7 

MIN 

27 

27 

25 

33 

3  2 

A^ 

2  1 

a 
ot 

41 

38 

17 

40 

36.0 

AVERY  RS 

MAX 

7 1 

75 

73 

62 

55 

60 

56 

68 

70 

82 

77 

7fl 

flA 

Hfi 

ftn 

75 

74 

76 

80 

An 

fiA 

7 

79 

7Q 

A 

86 

75.5 

MIN 

2* 

30 

39 

3  9 

4  2 

42 

43 

43 

4  1 

4  1 

50 

5 1 

10 

44 

17 

17 

17 

zl 

7^ 

40 

41.7 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

"*0 

7 1 

65 

62 

58 

51 

jR 

60 

73 

71 

0  7 

HI 

83 

'. ';' 

71 

71 

fia 

68 

7n 

7ft 

7A 

z\ 

7A 

7A 

73 

71.5 

MIN 

29 

29 

40 

49 

46 

42 

43 

42 

36 

40 

48 

54 

s  * 

47 

47 

in 

38 

39 

45 

40 

38 

37 

49 

50 

45 

37 

53 

36 

36 

42 

51 

42.6 

BLACK,  FOOT 

MAX 

5  5 

55 

63 

73 

65 

69 

61 

68 

74 

80 

69 

75 

80 

88 

86 

85 

80 

60 

77 

72 

7^ 

70 

7^ 

80 

82 

83 

79 

83 

74.6 

MIN 

jg 

32 

38 

42 

44 

35 

35 

35 

37 

40 

46 

54 

50 

47 

51 

56 

52 

51 

47 

47 

45 

45 

39 

45 

45 

49 

43 

45 

44 

39 

44.0 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

44 

45 

50 

63 

60 

63 

54 

58 

67 

76 

70 

65 

66 

72 

78 

77 

BO 

72 

75 

73 

68 

70 

66 

74 

64 

70 

71 

72 

69 

74 

66.9 

MIN 

32 

2  1 

31 

25 

39 

24 

21 

23 

26 

3  1 

37 

37 

!? 

jj  7 

29 

32.2 

BLISS 

MAX 

68 

61 

69 

'  * 

68 

64 

65 

7* 

7A 

78 

80 

84 

fin 

7* 

92 

07 

AA 

A3 

Al 

Rl 

83 

70 

j 

An 

82 

7fi 

At 

AA 

HA 

86 

78.7 

MIN 

38 

39 

4 1 

5  0 

41 

33 

40 

^  1 

Al 

i7 

Al 

44 

44 

&n 

53 

45.9 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

6  B 

63 

62 

68 

7fi 

76 

01 
83 

«i 

fiA 

HO 

88 

A 

84 

7Q 

77 

OA 

0 

87 

01 

a 

83 

86 

79.5 

MIN 

34 

36 

3  9 

44 

0 

42 

47 

50 

7? 

49 

53 

60 

AO 

Z.Q 

Al 

Al 

ft 

1 

Aft 

52 

47,3 

BOISE  WB  AP 

MAX 

66 

62 

1 

62 

58 

6 ' 

69 

74 

'  ? 

84 

89 

Al 

A7 

Al 

7Q 

7A 

77 

R7 

7A 

Afi 

Al 
83 

Al 

86 

76.6 

MIN 

37 

40 

4 1 

50 

47 

43 

40 

40 

46 

49 

5  3 

56 

48 

50 

56 

A7 

52 

C7 

52 

A7 

46 

0 
48 

c.  7 

52 

51 

44 

54 

52 

47 

48 

54 

48.0 

BUHL 

MAX 

6 

64 

66 

72 

70 

64 

60 

66 

72 

79 

80 

70 

76 

82 

88 

66 

84 

84 

80 

80 

76 

74 

76 

76 

80 

86 

86 

8  2 

80 

84 

76.2 

MIN 

38 

40 

38 

38 

46 

44 

38 

40 

44 

46 

50 

57 

50 

54 

56 

58 

50 

52 

50 

50 

52 

^0 

46 

56 

48 

52 

58 

54 

52 

50 

48.6 

BUNGALOW  RS 

MAX 

64 

74 

72 

56 

58 

66 

54 

69 

81 

SO 

79 

79 

82 

85 

81 

80 

74 

75 

78 

78 

77 

7B 

76 

80 

80 

80 

82 

85 

75.2 

MIN 

29 

V* 

2fi 

£0 

7? 

45 

42.0 

BURKE  2  NNE 

MAX 

58 

to 

AQ 

sfi 

faQ 

Afi 

A7 

7n 

70 

fis 

74 

74 

7n 

fiA 

fit 

A3 

fi7 

fi7 

fiA 

fin 

fi7 

fi7 

fiA 

6Q 

71 

63.5 

MIN 

26 

7^ 

1A 

n 

17 

11 

IK 

7 

^A 

45 

37.2 

BURLEY 

MAX 

54 

62 

Al 

63 

A7 

67 

7A 

76 

A7 

fifi 
06 

fin 

7n 

7A 

sn 

fli 

7H 

84 

-  J 

H 

A9 

7fi 

7A 

77 

1 

77 

7A 

86 

A 

80 

76.0 

MIN 

41 

40 

4  3 

43 

37 

34 

36 

41 

45 

49 

55 

A7 

AO 

A7 

/7 

zL 

40 

AA 

a 

58 

47 

47.5 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

MAX 

6  0 

60 

60 

67 

7a 

65 

63 

61 

70 

7A 

79 

fin 
80 

7  1 

fin 
80 

84 

OA 

Oft 

80 

7 

TO 

78 

. 

TA 

Hft 

80 

76 

75 

85 

07 
82 

84 

79 

74.5 

MIN 

38 

38 

40 

4 1 

45 

33 

29 

32 

36 

39 

40 

52 

*.5 

45 

50 

AA 

50 

0 
48 

42 

44 

40 

Art 

50 

41 

35 

A 
46 

52 

43 

52 

43 

48 

42 

42.6 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

61 

6  1 

65 

75 

64 

63 

60 

67 

74 

80 

70 

75 

83 

88 

83 

81 

81 

75 

74 

78 

75 

86 

83 

78 

83 

75.3 

MIN 

40 

40 

43 

40 

39 

33 

3  0 

33 

36 

42 

40 

50 

47 

47 

51 

59 

54 

44 

46 

45 

52 

42 

36 

49 

47 

53 

43 

47 

42 

43.9 

CALDWELL 

MAX 

69 

67 

70 

73 

66 

61 

67 

71 

78 

83 

85 

75 

60 

88 

93 

87 

84 

85 

65 

62 

81 

BO 

62 

79 

76- 

87 

85 

85 

85 

88 

79.3 

MIN 

37 

40 

34 

48 

45 

45 

-5  9 

47 

40 

42 

50 

57 

48 

52 

56 

54 

52 

46 

47 

48 

43 

L|  2 

44 

42 

53 

50 

50 

44 

46.6 

CAMBRIDGE 

MAX 

51 

56 

*7 

64 

60 

59 

62 

64 

65 

69 

75 

73 

79 

82 

61 

78 

78 

7ft 

71 

77 

7o 

69 

70 

7 1 

80 

8 1 

86 

71.0 

MIN 

35 

3  1 

38 

44 

41 

44 

34 

37 

39 

40 

41 

40 

4  7 

52 

51 

42 

43 

1 

40 

7 

42 

Aft 

A7 

40 

39 

43 

45 

47 

49 

48 

42.1 

CASCADE    1  NW 

MAX 

50 

57 

5  8 

60 

55 

57 

50 

61 

67 

72 

72 

64 

69 

80 

Z7 

Ii" 

7 

Ii 

A 

A 

73 

78 

71 

\ 

77 

68.0 

MIN 

3 ) 

36 

26 

41 

40 

35 

32 

34 

32 

36 

48 

48 

43 

44 

46 

41 

38 

ifi 

Al 

17 

35 

41 

1A 

1A 

39 

37 

38.8 

CHALLIS 

MAX 

5  0 

63 

6? 

5  ' 

7° 

84 

80 

II 

7A 

Aft 

77 

7rt 

74 

7 

-i 

3 

79 

69.2 

MIN 

31 

in 
30 

28 

44 

42 

33 

38 

34 

in 
30 

43 

AQ 

AA 

48 

49 

54 

44 

43 

7 
47 

il 

il 

41 

17 

37 

1 

41 

45 

A 

45 

46 

42 

41.0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

57 

69 

57 

48 

52 

57 

65 

68 

67 

62 

65 

73 

80 

74 

74 

73 

70 

66 

60 

65 

65 

66 

69 

7^ 

7 

75 

65.3 

MIN 

26 

26 

20 

36 

40 

24 

22 

29 

30 

29 

31 

45 

36 

37 

37 

42 

43 

*6 

34 

36 

39 

37 

29 

35 

30 

30 

39 

35 

31 

35 

33.3 

CLARK   FORK    1  ENE 

MAX 

70 

70 

69 

67 

58 

58 

00 

60 

74 

77 

77 

70 

73 

81 

80 

77 

77 

72 

69 

72 

71 

75 

73 

63 

74 

75 

73 

76 

76 

76 

71.4 

MIN 

28 

32 

3  1 

w 

42 

52 

37 

44 

41 

35 

40 

43 

46 

36 

44 

35 

35 

36 

48 

40.8 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

73 

61 

fi  3 

SI 

fit 

7fi 

7Q 

7A 

66 

fi? 

7Q 

79 

R  "- 

74 

70 

76 

79 

7^ 

71.0 

MIN 

2  9 

35 

4  1 

ft  \ 

4  1 

5  2 

53 

5  2 

41 

u  1 

48 

44 

42 

40 

47 

50 

42 

36 

51 

43 

42 

48 

54 

4<..5 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

71 

fin 

A7 

ss 

64 

77 

AO 

78 

74 

82 

7W 

77 

75 

77 

75 

79 

78 

65 

74 

B  Q 

80 

8 1 

82 

85 

74.5 

MIN 

29 

36 

37 

44 

42 

41 

£7 

50 

5  5 

53 

50 

54 

41 

45 

45 

44 

37 

38 

46 

50 

*  3 

38 

49 

37 

39 

40 

54 

43.6 

CONDA 

MAX 

G  3 

fit 

fis 

&n 

74 

72 

?7 

66 

65 

66 

70 

61 

71 

73 

69 

66.8 

MIN 

27 

31 

30 

34 

1A 

42 

36 

36 

43 

41 

43 

45 

40 

" IJ 

38 

35 

3  2 

38 

36.0 

COUNCIL   2  NNE 

MAX 

67 

67 

6  fi 

56 

63 

69 

76 

80 

78 

65 

78 

85 

69 

85 

80 

81 

82 

78 

75 

72 

79 

77 

79 

80 

85 

75.0 

MIN 

38 

38 

38 

47 

45 

42 

jg 

38 

40 

42 

54 

53 

50 

53 

57 

48 

50 

41 

49 

43 

46 

42 

44 

43 

43 

46 

49 

49 

43 

45.3 

DEAOWOOD  DAM 

MAX 

52 

53 

58 

52 

48 

45 

45 

60 

67 

70 

69 

54 

69 

69 

.  79 

75 

73 

70 

71 

71 

64 

59 

69 

65 

67 

74 

73 

72 

73 

75 

64.7 

MIN 

24 

29 

2  1 

7^ 

30 

33 

29 

38 

44 

41 

35 

39 

38 

30 

*C 

7° 

33 

34 

28 

29 

32 

30 

3 1 

30 

32.0 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

63 

66 

7  2 

1 

64 

62 

6  B 

72 

TO 

82 

83 

74 

78 

86 

86 

84 

83 

82 

78 

78 

/8 

82 

78 

82 

B  5 

82 

62 

82 

85 

77.7 

MIN 

40 

39 

40 

36 

44 

tn 

52 

59 

50 

59 

61 

59 

48 

48 

46 

48 

53 

46 

50 

5  ' 

47 

46 

57 

56 

56 

49 

49.0 

DRIGGS 

MAX 

5*. 

45 

46 

5  3 

55 

A7 

62 

58 

60 

aa 
55 

60 

67 

66 

6 1 

68 

B  3 

74 

73 

73 

70 

6  5 

70 

74 

69 

70 

73 

71 

65.4 

MIN 

32 

2  9 

3  1 

3 1 

32 

34 

27 

31 

36 

43 

38 

41 

46 

35 

34 

36 

35 

30 

4  0 

42 

44 

35 

36 

36 

31 

36.0 

DUBOIS   EXP  STA 

MAX 

*z 

Aft 

Aft 

6  \ 

V* 

AA 

l-7 

8a 

83 

78 

78 

76 

7fi 

68 

i? 

76 

73 

68 

76 

75 

74 

74 

69.2 

MI  N 

30 

32 

ia 

40 

43 

46 

A? 

48 

41 

'  * 

34 

46 

46 

36 

45 

48 

43 

38 

41.2 

DUBOIS   CAA  AP 

MAX 

50 

66 

62 

62 

60 

62 

69 

74 

73 

62 

70 

78 

87 

81 

72 

68 

68 

73 

7 1 

7  1 

75 

70.4 

MIN 

35 

33 

29 

33 

39 

33 

29 

33 

34 

38 

42 

50 

47 

46 

50 

56 

50 

60 

43 

48 

47 

43 

35 

44 

46 

39 

40 

46 

46 

40 

41.5 

EOEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

62 

67 

67 

75 

67 

67 

61 

68 

74 

81 

81 

71 

77 

85 

88 

86 

81 

81 

80 

75 

73 

80 

80 

86 

87 

84 

81 

84 

77.0 

MIN 

40 

Yl 

fit 

38 

44 

45 

50 

52 

46 

46 

4  2 

44 

38 

41 

40 

40 

38 

47 

43 

45 

44 

41.6 

ELK  CITY 

MAX 

fin 

V* 

*c 

fin 

sn 

7n 

71 

74 

5Q 

79 

~9 

74 

70 

72 

74 

7 1 

72 

78 

67.9 

MIN 

?  ■' 

21 

24 

Al 

41 

7? 

io 

?n 

29 

37 

48 

40 

40 

11 

1A 

29 

29 

77 

11 

3Z 

7? 

-  3fi 

|  ■'. 

32 

26 

28 

28 

33.0 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

71 

70 

7« 

7 

73 

'  ^ 

79 

79 

78 

80 

73.5 

MIN 

jr. 

□  ,' 

4  1 

1Q 

i 

40 

*  : 

41 

37 

38 

38 

37.4 

FENN  RS 

MAX 

66 

77 

_. 

57 

fi7 

fin 

R7 

? 

84 

71 

a, 

87 

fi7 

85 

82 

70 

01 
81 

80 

84 

Ol 

82 

83 

B  3 

8  3 

84 

90 

77.5 

MIN 

32 

32 

-6 

42 

42 

43 

42 

41 

47 

52 

5  2 

48 

49 

44 

A 

45 

43 

41 

41 

40 

45 

48 

50 

45 

40 

40 

42 

43 

43.3 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

52 

46 

42 

64 

59 

51 

63 

71 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

MIN 

32 

25 

26 

3? 

35 

30 

30 

31 

29 

41 

40 

36 

38 

38 

37 

35 

32 

34 

31 

32 

33 

32 

34 

32 

33 

33 

33.1 

MAX 

57 

55 

71 

66 

69 

•60 

66 

71 

76 

78 

71 

73 

80 

66 

65 

82 

79 

78 

77 

75 

74 

74 

75 

73 

81 

80 

83 

80 

74.1 

MIN 

H  7 

at 

73 

51 

48 

47 

64 

45 

49 

<•  2 

40 

43 

44 

35 

60 

47 

40 

40 

43 

40 

42.0 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

54 

TV 

70 

82 

74 

86 

90 

86 

84 

82 

80 

80 

78 

75 

80 

78 

78 

65 

84 

83 

83 

86 

77.1 

MIN 

36 

37 

7^ 

48 

48 

48 

39 

39 

41 

41 

'  J 

39 

43 

39 

j.h 

41 

39 

39 

39 

40.5 

GLENNS  FERRY 

MAX 

Ii 

77 

7n 

A3 

fin 

7A 

fifi 

QQ 

A^ 

87 

84 

84 

80 

82 

86 

79 

79 

85 

65 

83 

89 

80.5 

MIN 

_ 

L' 

fli 

**ft 

42 

51 

49 

40 

46 

45 

45 

51 

46.6 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

67 

7A 

Ql 

A^ 

0 

01 

H  1 

7A 

7K 

80 

86 

82 

84 

81 

85 

76.1 

MIN 

40 

43 

42 

n 
50 

54 

47 

47 

56 

Afi 

0 

53 

7 

47 

44 

44 

Al 

53 

A 

46 

44 

55 

54 

5* 

53 

47.1 

GRACE  PH 

MAX 

48 

53 

6  6 

61 

66 

&e 

59 

67 

68 

67 

72 

79 

78 

76 

"74 

75 

74 

68 

67 

68 

73 

69 

75 

^ 

75 

76 

68.0 

MIN 

31 

25 

35 

29 

40 

29 

30 

28 

28 

32 

35 

46 

43 

42 

42 

47 

43 

36 

38 

39 

46 

36 

32 

45 

47 

34 

42 

37 

38 

35 

37.0 

GRAND  VIEW 

MAX 

72 

68 

75 

78 

71 

64" 

70 

75 

82 

89 

85 

75 

31 

92 

97 

92 

69 

89 

91 

86 

64 

84 

69 

83 

84 

95 

89 

90 

88 

94 

83.4 

MIN 

j*~ 

aI* 

^  1 

7  \ 

^0 

45 

46 

56 

50 

44 

59 

5  2 

^5 

47 

50.2 

GRAY 

MAX 

AT 

Afi 

fiA 
_,^* 

Al 

AO 

aa 

54 

fifi 
66 

fifi 

7ft 

75 

7A 

7* 

77 

69 

7ft 

63 

64 

68 

fi  5 

7* 

69 

68 

70 

77 

65.0 

GROUSE 

MIN 

in 

1? 

a? 

4  3 

50 

50 

Aft 

37 

38 

38 

30 

40 

38 

3  1 

40 

40 

35 

39 

36.8 

MAX 

ZT 

6  1 

AA 

66 

61 

AO 

68 

76 

80 

76 

74 

72 

70 

7  1 

66 

6 1 

65 

66 

67 

7  1 

72 

7  3 

69 

71 

65.4 

HAILEY 

MIN 

Zz 

in 

A  i 

3n 

7 

7? 

30 

j  2 

33 

37 

«^ 

37 

29 

34 

29 

28 

32 

33 

32 

33 

31.9 

MAX 

fil 

fi  7 

AA 

1 0 

72 

-M 

72 

78 

85 

83 

-» 

81 

7T 

7A 

71 

72 

73 

80 

78 

79 

71.7 

MIN 

43 

30 

37 

40 

43 

49 

41 

46 

50 

45 

0 

42 

37 

42 

36 

4° 

41 

39.6 

HAMER   4  NW 

MAX 

52 

52 

62 

66 

64 

64 

64 

66 

72 

76 

77 

71 

73 

79 

88 

87 

83 

81 

60 

79 

76 

71 

73 

77 

77 

76 

81 

81 

72 

78 

73.3 

HAZELTON 

MIN 

37 

32 

29 

30 

45 

30 

25 

31 

33 

35 

41 

48 

49 

42 

46 

57 

45 

44 

39 

t,9 

42 

42 

33 

Ui, 

43 

38 

37 

4? 

45 

36 

30.6 

MAX 

62 

62 

65 

73 

65 

63 

60 

68 

74 

75 

80 

75 

75 

80 

87 

65 

62 

80 

80 

79 

75 

74 

77 

77 

74 

83 

82 

81 

80 

81 

75.1 

HILL  CITY 

MIN 

43 

40 

41 

41 

46 

35 

35 

40 

39 

40 

40 

50 

46 

49 

55 

61 

55 

52 

48 

50 

49 

44 

40 

50 

46 

42 

53 

52 

50 

46 

45.9 

MAX 

56 

50 

61 

66 

56 

56 

5^ 

64 

69 

73 

73 

65 

62 

77 

82 

78 

75 

73 

74 

74 

71 

67 

74 

71 

75 

77 

76 

71 

75 

79 

69.2 

HOLL I STER 

MIN 

33 

30 

24 

40 

38 

35 

30 

31 

30 

33 

38 

50 

42 

40 

45 

51 

42 

45 

34 

39 

38 

37 

31 

42 

38 

36 

41 

42 

36 

35 

37.6 

MAX 

60 

58 

64 

70 

63 

60 

56 

66 

70 

75 

78 

68 

72 

60 

85 

83 

79 

78 

79 

77 

78 

72 

76 

75 

71 

84 

80 

80 

78 

81 

7  1.2 

MIN 

34 

37 

26 

45 

43 

36 

30 

35 

36 

39 

44 

51 

46 

49 

49 

55 

51 

49 

45 

48 

45 

42 

36 

53 

44 

46 

49 

47 

46 

40 

43.2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


Station 

Day  Of  Month 

6 

> 
< 

2 

* 

* 

g 

n 

g 

9 

10 

_ 

I J 

** 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

IDAHO  CI  TV 

MAX 

64 

61 

65 

62 

56 

53 

60 

67 

72 

78 

78 

75 

75 

83 

87 

85 

60 

79 

76 

78 

76 

72 

77 

77 

75 

00 

80 

81 

79 

83 

73 

.9 

MI  N 

27 

31 

24 

42 

41 

33 

30 

29 

32 

34 

41 

52 

41 

40 

45 

42 

39 

35 

34 

36 

33 

33 

34 

37 

33 

33 

37 

35 

34 

34 

35 

•  7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

62 

70 

61 

65 

56 

72 

72 

68 

70 

75 

72 

72 

81 

71 

- 

M  I  N 

29 

37 

50 

7^ 

42 

39 

41 

.5 

IRWIN   ?  S 

MAX 

54 

5  3 

68 

59 

63 

58 

61 
* 

69 

73 

70 

62 

67 

77 

79 

76 

76 

73 

69 

68 

75 

70 

73 

76 

76 

70 

76 

69 

■  4 

Ml  N 

*' 

*t  \ 

35 

38 

.7 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

54 

57 

47 

53 

51 

50 

A? 

67 

A* 

Rfl 

7B 

72 

71 

67 

67 

64 

62 

60 

67 

67 

62 

67 

68 

62 

69 

62 

•  2 

MI  N 

?Q 

£5 

30 

33 

•  2 

JEROME 

MAX 

?* 

A3 

67 

7 

7n 

A5 

AQ 

7«1 

AO 

7B 

80 

62 

76 

77 

80 

80 

A7 

ft* 

85 

77 

38 

0 

1 

1 

7 

37 

38 

40 

45 

50 

48 

52 

58 

52 

47 

46 

50 

42 

46 

52 

47 

59 

KELLOGG 

MAX 

60 

72 

74 

63 

69 

52 

56 

56 

63 

77 

83 

80 

68 

76 

84 

82 

81 

79 

76 

75 

77 

76 

79 

75 

64 

76 

79 

79 

60 

83 

73 

MIN 

32 

35 

41 

47 

44 

42 

43 

43 

38 

42 

54 

54 

54 

50 

54 

44 

49 

46 

44 

42 

40 

44 

47 

49 

39 

52 

41 

42 

44 

54 

45 

•0 

KOOSK I  A 

MAX 

If 

7  5 

72 

6  2 

6 1 

~| 

!!» 

83 

79 

80 

8  1 

8 1 

83 

88 

79 

93 

79 

.4 

MIN 

4  5 

46 

43 

45 

44 

45 

.5 

KUNA   ?  NNE 

MAX 

A7 

AS 

7? 

69 

60 

68 

74 

80 

«l 

73 

76 

83 

^ft 

B .' 

79 

80 

80 

80 

75 

76 

80 

■  4 

75 

84 

80 

60 

80 

64 

75 

•  6 

MIN 

31 

34 

&  j 

"  y 

_7 

39 

40 

4  5 

53 

51 

50 

42 

4 1 

42 

46 

42 

45 

51 

4? 

49 

48 

44 

.  1 

LEWlSTON   WATER  PLANT 

MAX 

77 

80 

80 

70 

56 

61 

62 

76 

85 

86 

84 

78 

63 

89 

90 

87 

84 

83 

8 1 

81 

81 

83 

87 

84 

83 

85 

85 

87 

88 

95 

81 

•C 

MIN 

35 

57 

49 

49 

49 

48 

44 

46 

56 

52 

54 

45 

50 

4  5 

47 

50 

49 

.2 

LEWISTON   WB  AP 

MAX 

74 

76 

7  1 

62 

56 

61 

59 

71 

80 

82 

79 

69 

81 

85 

87 

86 

83 

62 

81 

81 

79 

82 

85 

65 

60 

87 

84 

85 

85 

92 

77 

.7 

34 

38 

49 

47 

45 

43 

40 

47 

54 

57 

48 

50 

50 

50 

43 

44 

55 

52 

48 

5  4 

52 

46 

49 

LIFTON   PUMPING  ST A 

MAX 

50 

49 

52 

64 

62 

61 

59 

62 

63 

62 

68 

66 

68 

71 

80 

80 

77 

73 

73 

71 

67 

68 

67 

72 

70 

71 

73 

76 

75 

74 

67 

.5 

Ml  N 

34 

32 

36 

36 

45 

39 

?e 

35 

38 

43 

41 

52 

46 

46 

47 

54 

54 

50 

47 

45 

55 

48 

39 

44 

49 

42 

45 

46 

50 

44 

44 

.0 

LOWMAN 

MAX 

62 

66 

60 

54 

52 

59 

67 

74 

79 

74 

72 

83 

86 

85 

B  0 

78 

77 

77 

75 

73 

76 

75 

79 

79 

79 

80 

72 

.9 

MIN 

31 

26 

2  3 

39 

4 1 

37 

36 

38 

32 

49 

36 

34 

32 

33 

32 

34 

40 

36 

32 

32 

35 

32 

33 

35 

•  0 

MACKAV  RS 

MAX 

50 

59 

62 

6  0 

69 

56 

63 

68 

70 

68 

64 

71 

78 

86 

81 

78 

77 

76 

76 

72 

62 

72 

72 

71 

75 

76 

79 

73 

76 

69 

6 

MIN 

32 

52 

50 

46 

4  1 

46 

43 

37 

48 

39 

38 

35 

40 

14- 

MALAD 

MAX 

53 

58 

63 

72 

68 

72 

62 

66 

71 

73 

75 

75 

75 

8  1 

88 

87 

84 

82 

80 

81 

76 

76 

73 

82 

77 

84 

82 

85 

78 

81 

75 

•  3 

MIN 

36 

34 

46 

35 

50 

52 

flt 

52 

43 

42 

.5 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

53 

58 

63 

73 

73 

64 

66 

72 

74 

78 

76 

77 

82 

89 

85 

85 

8? 

75 

76 

83 

77 

B  ] 

82 

85 

79 

82 

76 

.2 

Ml  N 

41 

36 

35 

31 

42 

33 

35 

28 

32 

47 

43 

45 

44 

47 

38 

35 

49 

33 

3 

47 

MAY  RS 

MAX 

47 

44 

61 

64 

59 

58 

59 

60 

69 

71 

71 

66 

70 

78 

85 

80 

78 

76 

77 

75 

70 

62 

73 

70 

70 

66 

76 

75 

73 

80 

68 

.6 

MIN 

31 

26 

23 

30 

32 

31 

33 

36 

32 

37 

41 

47 

46 

44 

46 

50 

44 

40 

39 

40 

42 

38 

32 

49 

39 

16 

39 

40 

36 

39 

38 

MC  CVMMON 

55 

60 

68 

6 1 

69 

70 

75 

73 

72 

76 

79 

88 

83 

80 

80 

76 

ta 

76 

Ii 

79 

82 

74 

•  2 

MIN 

*a 

2  B 

28 

38 

33 

41 

39 

.4 

MERIDIAN    I  SSW 

MAX 

65 

73 

69 

G  5 

62 

64 

69 

76 

81 

63 

72 

77 

8  5 

89 

83 

76 

8? 

76 

76 

82 

7  5 

77 

06 

83 

80 

83 

86 

76 

.9 

MIN 

47 

46 

43 

39 

43 

41 

42 

•  3 

MESA 

MAX 

63 

67 

67 

69 

57 

58 

58 

70 

76 

81 

79 

66 

79 

65 

91 

89 

81 

8  1 

83 

81 

76 

77 

81 

76 

78 

83 

82 

8 1 

82 

87 

76 

.1 

MIN 

37 

36 

3  5 

49 

39 

5  _ 

52 

49 

46 

.2 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

t? 

58 

64 

72 

62 

65 

56 

67 

74 

75 

79 

72 

72 

63 

64 

83 

78 

78 

78 

74 

73 

78 

76 

73 

83 

80 

82 

77 

80 

73 

.9 

40 

42 

48 

* 

40 

36 

42 

42 

42 

54 

47 

50 

52 

56 

54 

54 

49 

49 

7 

3 

35 

48 

MONTPELIER  RS 

MAX 

56 

58 

59 

69 

65 

66 

67 

60 

62 

67 

70 

78 

76 

83 

8? 

74 

77 

76 

68 

70 

76 

71 

77 

78 

79 

75 

70 

■  7 

MIN 

31 

32 

30 

28 

37 

31 

30 

26 

28 

35 

34 

36 

39 

45 

36 

38 

36 

35 

32 

46 

34 

42 

35 

42 

36 

35 

.0 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

7 1 

67 

62 

51 

5 1 

52 

66 

74 

76 

74 

72 

73 

78 

It 

? 

I7 

It 

84 

71 

18 

MIN 

?a 

3B 

44 

42 

38 

42 

40 

44 

43 

53 

52 

50 

51 

52 

48 

44 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  W 

MAX 

77 

76 

83 

86 

84 

88 

MIN 

46 

47 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

56 

50 

48 

34 

37 

ft? 

48 

66 

65 

65 

63 

60 

55 

54 

56 

53 

57 

56 

58 

67 

54 

■ 

MIN 

_ 

29 

32 

45 

43 

47 

46 

41 

39 

35 

35 

39 

39 

34 

41 

39 

50 

39 

NAMPa    2  NW 

MAX 

69 

66 

7 1 

7  Q 

64 

61 

67 

7  1 

79 

84 

85 

75 

88 

ft  - 

79 

87 

85 

78 

.7 

52 

48 

46 

39 

42 

40 

42 

51 

53 

50 

56 

47 

tA 

49 

47 

. 

49 

46 

47 

46 

9 

NEZPERCE 

MAX 

64 

70 

72 

70 

70 

73 

71 

71 

76 

60 

71 

77 

74 

76 

78 

MIN 

34 

38 

36 

36 

37 

37 

42 

34 

34 

36 

40 

39 

37 

39 

OAKLEv 

MAX 

58 

64 

74 

65 

63 

58 

64 

70 

75 

79 

71 

72 

79 

85 

82 

79 

79 

78 

76 

73 

75 

78 

76 

73 

80 

80 

77 

81 

73 

5 

MIN 

IX 

45 

43 

3 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

46 

43 

54 

51 

46 

45 

47 

53 

60 

63 

62 

55 

6 1 

76 

74 

72 

70 

64 

6 1 

66 

62 

6 1 

62 

60 

61 

66 

69 

60 

1 

MIN 

1 8 

32 

32 

32 

27 

29 

28 

28 

28 

26 

25 

30 

26 

27 

28 

29 

2 

OLA 

MAX 

66 

70 

68 

62 

60 

60 

70 

77 

85 

04 

74 

78 

87 

90 

8  L 

64 

84 

8 1 

81 

60 

78 

60 

81 

78 

85 

83 

82 

87 

77 

7 

MIN 

45 

37 

37 

37 

39 

5 

OROFINO 

MAX 

75 

80 

78 

64 

64 

63 

63 

76 

82 

85 

84 

77 

83 

88 

88 

86 

82 

84 

81 

83 

81 

61 

85 

7  g 

61 

05 

85 

67 

88 

92 

30 

3 

M I  N 

33 

37 

38 

41 

50 

46 

48 

4  2 

45 

54 

57 

54 

46 

47 

45 

45 

43 

48 

** 

46 

44 

PALISADES  DAM 

MAX 

53 

50 

50 

65 

65 

65 

58 

54 

66 

73 

67 

bP 

76 

61 

82 

60 

79 

76 

77 

76 

72 

75 

71 

74 

74 

78 

71 

76 

69 

e 

MIN 

35 

29 

29 

29 

41 

34 

28 

32 

30 

32 

46 

46 

44 

39 

45 

39 

39 

33 

37 

40 

35 

31 

33 

32 

37 

32 

32 

35 

5 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

70 

69 

71 

66 

58 

66 

71 

76 

85 

B  5 

88 

B  2 

86 

94 

96 

85 

87 

91 

82 

84 

83 

81 

79 

B  B 

88 

85 

86 

89 

81 

a 

MIN 

49 

53 

47 

46 

47 

46 

1 

PAUL   1  E 

MAX 

59 

64 

66 

64 

73 

62 

63 

60 

70 

75 

76 

78 

69 

73 

6  1 

77 

76 

78 

73 

72 

75 

77 

7  1 

7 1 

78 

79 

84 

73 

1 

MIN 

SA 

42 

PAYETTE 

MAX 

ftp 

72 

72 

72 

62 

73 

87 

85 

75 

82 

89 

96 

77 

89 

80 

5 

MIN 

39 

47 

42 

P  ', 

47 

47 

47. 

« 

PIERCE  RS 

MAX 

68 

66 

52 

52 

61 

73 

74 

77 

65 

7  . 

78 

78 

77 

77 

72 

73 

7  1 

69 

73 

6  5 

70 

74 

72 

76 

77 

82 

3 

26 

28 

' 

45 

37 

39 

37 

37 

35 

40 

46 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

55 

55 

64 

72 

65 

65 

58 

66 

73 

76 

78 

70 

74 

83 

88 

87 

83 

80 

83 

78 

76 

70 

79 

77 

75 

64 

82 

63 

77 

84 

74 

7 

MIN 

39 

33 

37 

41 

45 

36 

33 

35 

36 

40 

44 

51 

51 

50 

53 

60 

57 

54 

44 

47 

49 

43 

37 

61 

46 

47 

45 

47 

46 

41 

45 

0 

PORTHILL 

MAX 

In 

It 

74 

76 

76 

79 

79 

78 

73 

0 

MIN 

43 

55 

45 

0 

POTLATCH 

MAX 

6Q 

62 

53 

74 

76 

73 

8 1 

79 

78 

76 

75 

73 

71 

72 

75 

75 

65 

75 

77 

75 

79 

80 

85 

73 

3 

MIN 

7«! 

41 

42 

37 

45 

42 

1 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

7? 

;'  ' 

74 

86 

83 

77 

73 

74 

fl? 

85 

80 

76. 

1 

MIN 

8 

51 

47 

40 

52 

42 

36 

46 

41 

40. 

5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

ftfl 

A4 

58 

74 

7ft 

77 

76 

7* 

7fl* 

70 

75 

74 

65 

73 

75 

7  5 

77 

81 

71. 

s 

37 

51 

35 

38 

40 

35 

33 

4  1 

4  1 

37 

34 

RICHFIELD 

MAX 

56 

58 

64 

69 

66 

62 

36 

67 

72 

75 

78 

69 

74 

81 

85 

63 

81 

76 

77 

77 

73 

71 

74 

74 

72 

91 

80 

81 

77 

81 

73. 

1 

MIN 

37 

32 

38 

40 

43 

35 

29 

31 

38 

38 

44 

53 

41 

44 

49 

48 

46 

39 

39 

45 

41 

40 

36 

42 

39 

37 

41 

44 

41 

48 

40. 

7 

RIGGINS  RS 

MAX 

Vi 

72 

70 

79 

76 

87 

86 

83 

83 

92 

78. 

5 

MIN 

37 

51 

56 

50 

54 

*7 

53 

55 

53 

51 

49 

46 

54 

53 

58 

50 

53 

4ft 

50 

50 

53 

49. 

9 

RIR1E 

MAX 

_ 

-  . 

60 

70 

59 

63 

59 

64 

70 

7 

7  g 

65 

70 

76 

85 

82 

77 

76 

75 

74 

69 

70 

75 

70 

75 

77 

80 

71 

76 

70. 

7 

MIN 

35 

36 

37 

40 

46 

5 1 

50 

48 

48 

47 

39 

39 

41 

45 

37 

49 

36 

44 

39 

39 

45 

40 

41. 

4 

ROLAND   W  PORTAL 

MAX 

58 

ft? 

Al 

46 

47 

54 

72 

73 

74 

60 

69 

76 

74 

74 

72 

69 

64 

63 

67 

68 

67 

60 

66 

70 

70 

70 

73 

65. 

1 

MIN 

35 

37 

4  1 

41 

37 

37 

39 

40 

39 

43 

33 

4  0 

39 

38 

40 

46 

38. 

8 

RUPERT 

MAX 

57 

6 1 

65 

7  3 

64 

64 

59 

68 

72 

77 

76 

70 

75 

e* 

87 

81 

79 

60 

75 

74 

74 

79 

74 

85 

83 

78 

73. 

_ 

37 

41 

39 

45 

33 

34 

40 

41 

53 

46 

46 

50 

58 

55 

54 

4  5 

46 

50 

43 

39 

4  7 

4  6 

51 

47 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

47 

53 

56 

68 

60 

61 

56 

62 

70 

75 

75 

65 

70 

78 

85 

82 

83 

79 

75 

77 

72 

68 

69 

75 

71 

73 

78 

79 

71 

76 

70. 

4 

MIN 

37 

31 

23 

27 

40 

31 

30 

32 

30 

34 

30 

48 

48 

41 

43 

48 

38 

37 

35 

40 

37 

43 

32 

4? 

36 

34 

35 

35 

44 

31 

36. 

7 

SAINT  MARIES 

MAX 

In 

66 

58 

57 

* 

66 

80 

79 

72 

70 

71 

76 

72 

7H 

76 

78 

64 

73. 

1 

MIN 

29 

40 

a? 

?^ 

*o 

41 

42. 

3 

SANDPO 1  NT  EXP  STA 

MAX 

70 

7t 

74 

65 

ft  A 

* 

59 

AO 
60 

_ 

7A 

A3 

H  1 

■I 

70 

73 

7 1 

77 

74 

Ill 

7? 

7? 

75 

71. 

e 

MIN 

30 

35 

42 

45 

43 

42 

43 

38 

41 

48 

53 

48 

52 

39 

55 

43. 

s 

SHOSHONE 

MAX 

65 

60 

67 

70 

69 

85 

77. 

» 

MIN 

39 

42 

47 

44. 

1 

SPENCER  RS 

MAX 

44 

46 

67 

73 

B2 

7^ 

77 

73 

76 

70 

61 

7  j 

65 

74 

74 

66. 

1 

MIN 

31 

28 

23 

25 

40 

28 

29 

28 

29 

35 

36 

42 

41 

42 

40 

40 

47 

45 

34 

41 

42 

38 

32 

38 

40 

20 

35 

42 

37 

30 

35. 

9 

SPRINGFIELD 

MAX 

55 

56 

64 

74 

63 

67 

ft* 

66 

73 

77 

81 

69 

74 

81 

68 

86 

84 

80 

79 

77 

76 

74 

76 

78 

75 

B3 

83 

84 

84 

64 

75. 

3 

MIN 

35 

31 

35 

31 

45 

31 

31 

29 

33 

35 

37 

53 

46 

41 

46 

47 

45 

41 

38 

42 

39 

40 

35 

52 

40 

39 

37 

38 

36 

41 

39. 

1 

STIBNI T£ 

MAX 

42 

40 

45 

52 

55 

55 

56 

47 

53 

64 

67 

65 

52 

63 

71 

77 

72 

70 

66 

66 

67 

60 

56 

64 

59 

63 

64 

67 

67 

66 

60. 

4 

MIN 

28 

25 

25 

31 

31 

30 

30 

28 

34 

36 

40 

39 

36 

38 

36 

35 

34 

32 

33 

31 

33 

32 

37 

33 

33 

33 

32 

34 

33 

38 

33. 

1 

SUGAR 

MAX 

59 

52 

61 

70 

61 

60 

59 

63 

70 

73 

75 

69 

70 

77 

84 

81 

60 

7fl 

74 

76 

72 

70 

70 

75 

69 

73 

76 

77 

74 

77 

70. 

9 

MIN 

38 

33 

31 

31 

42 

36 

35 

34 

30 

33 

41 

50 

49 

41 

43 

45 

44 

40 

35 

43 

42 

43 

33 

34 

35 

38 

30 

33 

38. 

2 

SUN  VALLEY 

MAX 

50 

49 

56 

61 

59 

52 

91 

58 

66 

69 

71 

70 

67 

76 

82 

83 

80 

76 

73 

75 

74 

70 

68 

6Q 

71 

76 

77 

77 

76 

74 

68. 

6 

MIN 

32 

31 

17 

31 

19 

26 

20 

21 

28 

27 

3? 

47 

33 

34 

37 

33 

36 

,0 

29 

30 

29 

31 

27 

31 

25 

28 

28 

27 

31 

29 

30. 

0 

Sm  r«f«r«oc*  ootM  iollowtn?  Station  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

■ 

a 

8 

1 

2 

3 

4  | 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

68 

68 

77 

76 

72 

77 

69 

72 

80 

87 

88 

79 

81 

90 

95 

90 

86 

86 

89 

82 

80 

80 

90 

88 

88 

93 

88 

86 

85 

93 

82.8 

MIN 

39 

39 

42 

56 

50 

54 

44 

45 

46 

47 

56 

59 

54 

64 

65 

65 

64 

60 

58 

55 

57 

55 

54 

61 

52 

50 

63 

62 

61 

55 

54.4 

TETON I  A   EXP  STA 

MAX 

46 

47 

52 

60 

57 

59 

55 

5  3 

63 

68 

66 

61 

61 

71 

77 

76 

74 

72 

71 

70 

69 

64 

66 

77 

68 

69 

71 

71 

64 

71 

65.0 

MIN 

31 

30 

28 

31 

30 

29 

31 

30 

29 

31 

39 

46 

42 

37 

41 

47 

49 

38 

33 

35 

33 

36 

30 

44 

36 

39 

33 

34 

34 

29 

35.2 

1  nKCC  V.NCCn 

55 

54 

62 

68 

62 

61 

56 

62 

68 

72 

72 

72 

70 

78 

83 

83 

79 

79 

81 

80 

71 

70 

76 

73 

74 

83 

82 

80 

75 

83 

72.1 

MIN 

33 

30 

24 

40 

40 

27 

26 

25 

28 

29 

33 

34 

34 

40 

42 

43 

42 

33 

33 

34 

33 

32 

30 

42 

30 

32 

38 

35 

38 

32 

33.7 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

65 

65 

68 

77 

73 

64 

62 

69 

75 

80 

82 

73 

78 

85 

90 

88 

85 

82 

82 

81 

75 

77 

80 

BO 

76 

88 

86 

84 

82 

86 

77.9 

MIN 

37 

41 

39 

40 

47 

37 

35 

40 

38 

40 

44 

55 

50 

54 

54 

58 

53 

52 

48 

48 

47 

45 

40 

55 

48 

44 

54 

46 

47 

43 

46.0 

TWIN  FALLS   3  SE 

MAX 

6? 

65 

60 

67 

75 

66 

59 

63 

69 

75 

80 

80 

71 

79 

85 

90 

86 

83 

82 

82 

79 

78 

78 

80 

75 

76 

96 

84 

84 

82 

76.0 

MIN 

3* 

38 

34 

38 

42 

32 

33 

38 

37 

38 

42 

52 

46 

51 

52 

55 

54 

50 

48 

48 

47 

43 

38 

39 

42 

49 

53 

49 

44 

37 

43.4 

WALLACE 

MAX 

82 

69.9 

MIN 

27 

3? 

37 

39 

40 

41 

40 

35 

36 

49 

51 

50 

43 

47 

37 

42 

42 

40 

33 

36 

45 

42 

46 

27 

49 

36 

36 

38 

48 

40.2 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

55 

66 

67 

64 

61 

48 

50 

51 

63 

64 

76 

75 

62 

70 

80 

77 

76 

70 

68 

69 

69 

74 

68 

60 

71 

74 

7* 

74 

75 

MIN 

28 

30 

38 

40 

41 

40 

41 

42 

36 

35 

39 

49 

SO 

47 

49 

39 

40 

41 

36 

39 

40 

42 

46 

35 

38 

37 

36 

39 

43 

39.9 

WEISEP. 

MAX 

70 

72 

74 

75 

66 

62 

68 

76 

82 

87 

86 

73 

82 

87 

92 

91 

87 

86 

88 

85 

84 

78 

86 

78 

84 

91 

88 

86 

91 

93 

81.6 

MIN 

38 

36 

33 

45 

42 

44 

38 

42 

40 

44 

57 

54 

47 

50 

48 

56 

50 

45 

45 

45 

43 

45 

45 

54 

55 

49 

47 

46 

47 

48 

45.9 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 

61 

64 

63 

65 

52 

47 

49 

61 

68 

71 

70 

70 

71 

76 

76 

72 

72 

68 

69 

67 

68 

69 

75 

75 

68 

73 

72 

72 

75 

79 

67.9 

MIN 

26 

30 

36 

41 

37 

36 

35 

33 

34 

39 

46 

46 

46 

45 

45 

39 

42 

39 

38 

32 

37 

41 

41 

39 

33 

43 

38 

33 

35 

39 

38.  1 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seaaon  of  1950  -  1951 


IDAHO 
JUNE  1951 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABERDEEN  EXP  STATION 

25 

17 

249 

423 

812 

1019 

1328 

920 

981 

538 

 5MM  

 275 — 

 tittl 

ALPHA  1  NE 

17S 

173 

421 

594 

894 

1086 

1453 

1115 

1235 

747 

446 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

294 

216 

ANDERSON  DAM 

16 

14 

173 

340 

735 

952 

1225 

950 

991 

469 

251 

131 

6247 

ARCO 

24 

376 

1399 

ASHTON  1  S 

127 

129 

341 

562 

931 

1204 

1539 

1 193 

1301 

726 

452 

412 

8917 

ATLANTA  1  E 

84 

74 

361 

570 

886 

1044 

1338 

1039 

1200 

699 

524 

403 

8222 

AVERY  RS 

30 

14 

141 

520 

915 

923 

1156 

910 

908 

530 

342 

191 

6580 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

129 

62 

286 

603 

833 

941 

1103 

903 

595 

408 

231 

BIG  CREEK 

223 

192 

BLACKFOOT 

11 

11 

208 

353 

750 

1019 

1260 

911 

933 

487 

239 

178 

6360 

BLACKFOOT  DAM 

204 

204 

409 

635 

BLISS 

3 

7 

192 

388 

678 

839 

1208 

829 

889 

423 

239 

107 

5802 

BOISE  LUCKY  PEAK 

764 

753 

324 

192 

96 

BOISE  WB  AP 

10 

9 

142 

261 

662 

884 

1107 

783 

860 

422 

254 

106 

5500 

BONNERS  FERRY 

25 

14 

183 

616 

924 

1007 

1199 

977 

1020 

529 

308 

BUHL 

1 

9 

148 

223 

632 

859 

1121 

798 

867 

399 

222 

118 

5397 

BUNACLOW  RS 

1B9 

BURKE  2  NNE 

163 

166 

399 

708 

1042 

1045 

1341 

1079 

1158 

783 

608 

433 

8925 

BURLEY  CAA  AP 

13 

20 

223 

367 

733 

924 

1218 

856 

950 

523 

306 

176 

6309 

CALDWELL 

6 

9 

131 

319 

693 

873 

1062 

776 

783 

366 

218 

97 

5333 

CASCADE  1  NW 

97 

90 

382 

570 

889 

1100 

1390 

1099 

1218 

702 

485 

339 

8341 

CHALLIS 

29 

45 

309 

459 

864 

1197 

1452 

1031 

1070 

553 

385 

297 

7691 

CHILLY  BARTON  FLAT 

203 

278 

498 

684 

1087 

1446 

1704 

1350 

1381 

756 

548 

465 

10400 

CLARK  FORK  1  ENE 

72 

77 

302 

579 

854 

968 

1164 

942 

987 

604 

390 

261 

7200 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

32 

18 

211 

572 

873 

949 

1167 

941 

1011 

588 

373 

216 

6951 

COEUR  D  ALENE  RS 

15 

5 

166 

556 

822 

888 

1090 

907 

969 

525 

309 

180 

6434 

COTTONWOOD 

118 

89 

311 

1234 

955 

1033 

556 

430 

COUNCIL  2  NNE 

7 

11 

174 

408 

760 

937 

1224 

937 

974 

434 

287 

154 

6307 

DEADWOOD  DAM 

208 

180 

413 

660 

992 

1156 

1491 

1141 

1269 

812 

608 

492 

9422 

DEER  FLAT  DAM 

4 

7 

132 

291 

621 

823 

1028 

744 

800 

359 

220 

93 

5112 

DUBOIS  EXP  STATION 

25 

33 

333 

505 

927 

1155 

1509 

1172 

1261 

633 

381 

292 

8226 

DUBOIS  CAA  AP 

29 

36 

324 

533 

973 

1155 

1541 

1141 

1184 

617 

374 

273 

8180 

EDEN  HUNT  PROJECT 

11 

15 

201 

743 

911 

1289 

874 

964 

509 

288 

177 

ELK  CITY 

1018 

1386 

1053 

1117 

722 

485 

430 

EMMETT  2  E 

10 

6 

60 

244 

663 

843 

1075 

778 

809 

382 

229 

FAIRFIELD  RS 

53 

62 

276 

533 

1290 

1584 

1243 

1308 

398 

279 

FENN  RS 

10 

3 

156 

415 

810 

871 

1085 

851 

882 

448 

287 

141 

5959 

FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

191 

228 

478 

705 

1082 

1156 

1483 

1155 

1283 

816 

638 

FORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

28 

18 

228 

378 

813 

1035 

1264 

912 

995 

546 

300 

195 

6712 

GARDEN  VALLEY  RS 

10 

9 

225 

446 

804 

955 

1211 

905 

966 

481 

307 

183 

6502 

GLENNS  FERRY 

0 

6 

117 

272 

1091 

761 

815 

373 

181 

83 

GOODING  CAA  AP 

10 

10 

173 

324 

714 

912 

1295 

908 

963 

449 

274 

132 

6164 

GRACE  PH 

107 

106 

353 

520 

912 

1142 

1400 

1056 

1173 

678 

466 

366 

8279 

GRAND  VIEW 

0 

2 

12 

654 

870 

1074 

746 

735 

289 

139 

58 

GRANGEVILLE 

57 

29 

243 

504 

846 

862 

1172 

939 

1020 

551 

417 

GRAY 

152 

156 

402 

535 

950 

1136 

1469 

1128 

1283 

807 

490 

416 

8924 

GROUSE 

222 

234 

424 

669 

1008 

1308 

1675 

1299 

1345 

738 

571 

487 

9980 

BAILEY 

27 

35 

298 

480 

876 

1073 

1436 

1094 

1177 

578 

375 

274 

7703 

BAMER  4  NW 

294 

498 

985 

1173 

1483 

1121 

1129 

599 

355 

258 

HAZELTON 

19 

15 

200 

341 

714 

907 

1205 

844 

915 

480 

269 

150 

6059 

HILL  CITY 

79 

75 

319 

564 

878 

1291 

1 567 

1203 

1286 

670 

439 

337 

8708 

HOLLISTER 

0 

10 

272 

670 

837 

1162 

887 

1004 

498 

353 

204 

IDAHO  CITY 

70 

51 

265 

457 

815 

1010 

1340 

991 

1130 

586 

419 

300 

7397 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

45 

35 

277 

463 

871 

1126 

1423 

1032 

1075 

585 

326 

249 

7507 

IRWIN  2  S 

69 

94 

315 

419 

858 

1106 

1340 

1008 

1131 

609 

398 

323 

7670 

ISLAND  PARK  DAM 

218 

226 

475 

705 

1061 

1284 

1619 

1289 

1423 

874 

567 

512 

10243 

JEROME 

12 

313 

711 

915 

1235 

893 

946 

451 

288 

125 

KOOSK I A 

4 

1 

130 

363 

731 

794 

1001 

799 

789 

392 

206 

95 

5305 

IUNA  2  NNE 

30 

173 

335 

689 

879 

1085 

780 

827 

441 

272 

153 

LEWISTON  WATER  PLANT 

6 

0 

87 

303 

613 

695 

912 

723 

695 

349 

157 

60 

4600 

LEW IS TON  WB  AP 

9 

IT 

115 

358 

661 

733 

975 

774 

776 

386 

226 

103 

5129 

LIFTON  PUMPING  STATION 

27 

60 

321 

521 

873 

1083 

1421 

1110 

1263 

653 

403 

274 

8009 

LOWMAN 

85 

59 

291 

479 

918 

986 

1308 

974 

1050 

585 

428 

321 

7484 

MACKAY  RS 

60 

73 

350 

565 

986 

1243 

1493 

1169 

1197 

627 

418 

298 

8479 

MA  LAD 

10 

9 

217 

370 

805 

1061 

1302 

987 

1044 

491 

306 

188 

6790 

MALAD  CAA  AP 

23 

16 

267 

434 

849 

1063 

1421 

1079 

1076 

624 

342 

224 

7408 

MAY  RS 

87 

96 

375 

530 

935 

1318 

1528 

1051 

1074 

605 

419 

343 

8361 

MC  CALL 

108 

125 

414 

670 

964 

1106 

1390 

1182 

1323 

882 

531 

IK  CAMMON 

30 

23 

252 

398 

759 

991 

1293 

946 

1009 

521 

298 

238 

6748 

MERIDIAN   1  SSW 

18 

10 

200 

323 

711 

914 

1126 

806 

850 

455 

308 

161 

5852 

MESA 

12 

9 

129 

356 

749 

953 

1216 

949 

945 

405 

258 

133 

6114 

MINIDOKA  DAM 

20 

13 

188 

316 

699 

930 

1219 

868 

951 

511 

297 

170 

6182 

MOSCOW  U  OF  I 

29 

27 

203 

475 

786 

844 

1118 

886 

923 

537 

307 

206 

6341 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

10 

7 

146 

269 

868 

1153 

796 

854 

430 

242 

MULLAN  PASS  CAA 

234 

205 

449 

888 

1173 

1170 

1523 

1228 

1362 

880 

736 

542 

10390 

NAMPA 

1 

0 

108 

257 

600 

851 

1035 

736 

734 

336 

185 

NEW  MEADOWS  RS 

121 

303 

567 

861 

1023 

1384 

1083 

1221 

677 

470 

ICEZPERCE 

95 

65 

301 

521 

876 

872 

1205 

958 

1016 

570 

OAKLEY 

23 

19 

242 

324 

671 

862 

1158 

840 

908 

492 

323 

197 

6059 

OBS 1 D I A  N  4  NN  E 

-  _ 
333 

330 

583 

776 

1 100 

1373 

1630 

1236 

1383 

931 

711 

605 

10971 

OLA 

25 

200 

379 

794 

975 

1258 

920 

920 

490 

329 

195 

6492 

OROF I  NO 

736 

993 

772 

705 

378 

186 

78 

5077 

PALISADES  DAM 

73 

93 

334 

505 

921 

1444 

1074 

1205 

663 

413 

366 

PARMA  EXP  STATION 

5 

7 

129 

295 

198 

102 

PAYETTE 

2 

3 

133 

316 

718 

871 

1080 

841 

778 

356 

189 

80 

5367 

PIERCE  RS 

74 

54 

303 

536 

968 

1046 

1276 

1083 

1 104 

686 

463 

300 

7893 

POCATELLO  WB  AP 

16 

16 

240 

386 

763 

1004 

1271 

899 

980 

535 

279 

174 

6563 

PORTHILL 

39 

24 

230 

611 

919 

999 

1229 

1014 

1047 

561 

184 

POTLATCH 

46 

34 

244 

490 

781 

843 

1074 

878 

923 

556 

340 

210 

6419 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

14 

M 

208 

392 

771 

992 

1305 

934 

977 

495 

296 

200 

6591 

PRIEST  RIVER  EXP  STATION 

62 

51 

281 

648 

957 

1027 

1223 

1045 

1073 

644 

400 

258 

7669 

RICHFI ELD 

27 

252 

457 

819 

1050 

RIGGINS  RS 

5 

0 

131 

285 

594 

726 

949 

728 

742 

299 

185 

82 

4726 

■IBII 

58 

21 

1016 

12S8 

585 

330 

267 

ROLAND  W  PORTAL 

149 

143 

356 

669 

1017 

1321 

1030 

1138 

595 

548 

385 

8352 

SAINT  ANTHONY 

72 

94 

341 

532 

900 

1167 

1488 

1139 

1237 

664 

382 

336 

SAINT  MARIES 

25 

26 

192 

517 

795 

892 

1105 

864 

911 

534 

298 

213 

6372 

S«e  reference  notee  following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  Season  of   1950  -  1951  JUNE  1951 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 

July- June 

SALMON 

29 

29 

289 

453 

935 

1311 

1524 

1036 

1023 

541 

304 

SANDPOINT  EXP  STATION 

38 

36 

243 

571 

892 

959 

1168 

961 

1036 

588 

338 

214 

7044 

SHOSHONE 

7 

15 

183 

359 

739 

947 

1324 

960 

999 

482 

279 

136 

6430 

SPENCER  RS 

116 

130 

425 

662 

1050 

1227 

1642 

1231 

1338 

758 

476 

414 

9469 

SPRINGFIELD 

36 

28 

274 

437 

806 

1042 

1352 

961 

996 

559 

335 

233 

7039 

STREVELL  CAA  AP 

21 

28 

313 

404 

826 

SUGAR 

63 

96 

325 

492 

864 

1144 

1469 

1134 

1168 

570 

377 

306 

7998 

SUN  VALLEY 

154 

183 

406 

621 

983 

1261 

1625 

1238 

1351 

756 

534 

465 

9557 

SWAN  FALLS  PH 

1 

2 

69 

166 

581 

809 

982 

699 

706 

261 

127 

47 

4450 

TETON  I A  EXP  STATION 

158 

145 

4S4 

537 

953 

1255 

1519 

1151 

1284 

776 

494 

441 

9107 

THREE  CREEK 

112 

170 

370 

458 

783 

1069 

626 

464 

357 

TWIN  FALLS  2"  NNE 

3 

9 

179 

300 

688 

887 

1182 

815 

880 

431 

224 

121 

5719 

WALLACE 

65 

48 

270 

600 

884 

940 

1204 

949 

1017 

598 

425 

291 

7291 

WEISER 

4 

3 

184 

273 

704 

857 

1116 

820 

797 

366 

206 

S8 

5348 

WINCHESTER  1  SE 

105 

66 

354 

567 

894 

895 

1  270 

1009 

1072 

661 

481 

352 

7686 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


.MatTi  in 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

97 

128 

.03 
39 

.39 
30 

.13 

65 

.27 
47 

.16 
90 

.11 
37 

.13 

.  31 

.21 

25 

.  19 
16 

.  12 
40 

.  16 
55 

.  19 

20 

.26 
49 

.24 
54 

.39 

93 

.31 
99 

.42 
87 

.26 
57 

.27 
56 

.19 

52 

.07 
70 

.43 
74 

.26 
92 

.29 
83 

.37 
63 

.38 
65 

.29 
86 

.25 
46 

B  7.25 
1846 

ARR0WROCK  DAM 

EVAP 
WIND 

.23 
107 

.30 
52 

.15 
37 

.23 
33 

.08 

32 

.  12 
40 

.07 
32 

.17 
51 

.23 
46 

.26 
31 

.29 
34 

.  17 

22 

.12 
26 

.27 
45 

.31 
35 

.33 
34 

.37 
44 

.35 
50 

.40 

85 

.33 
43 

.35 
60 

.40 
86 

.21 
30 

.29 
29 

.36 
72 

.28 
43 

.33 
48 

.36 
53 

.38 
60 

.36 
54 

8. 10 
1414 

BLACKFOOT  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
18 

.26 
194 

.18 
92 

.09 
82 

.12 
81 

.24 
63 

.24 
38 

.24 
1  40 

.05 
18 

.22 
74 

.12 
50 

.48 
92 

.36 
76 

.36 
88 

.48 
146 

.36 
99 

.36 
85 

.24 
104 

.24 
75 

.  15 
91 

.36 
101 

.24 
115 

.36 
110 

.36 
88 

.24 
91 

.36 
81 

.24 
28 

B  7.99 
B  2577 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 
WIND 

.12 
92 

.10 
75 

.11 

96 

.19 
49 

.25 
81 

.21 
52 

.23 
76 

.14 
42 

.22 
31 

.21 
45 

.23 
46 

.26 
73 

.  16 
47 

.22 
23 

.24 
18 

.35 
53 

.34 

59 

.36 
66 

.29 
36 

.24 
38 

.27 
88 

.22 
72 

.  17 
51 

.25 
52 

.27 
92 

.36 
55 

.34 

55 

.31 
59 

.37 
46 

.26 
52 

7.29 
1720 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 
l  10 

.22 
110 

.29 
55 

.32 
200 

.23 
140 

.25 
120 

.22 
165 

.35 
140 

.15 
SO 

.32 
80 

.36 
90 

.22 
70 

.25 
125 

.28 
75 

.45 
90 

.58 
170 

.55 
175 

.62 
205 

.52 
170 

.40 
100 

.  55 
200 

.35 
140 

.30 
100 

.50 
180 

.45 
200 

.41 
100 

.50 
115 

.49 

135 

.47 
t-10 

.  43 
140 

11.25 
3920 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 
WIND 

.22 

28 

.28 
43 

.17 
42 

.02 
43 

.00 

25 

.08 
87 

.11 
84 

.02 
26 

.20 
41 

.27 
18 

.24 
40 

.13 
34 

.  14 
35 

.22 
36 

.32 
59 

.29 
36 

.46 
68 

.23 
60 

.31 
76 

.27 
30 

.20 
24 

.30 
48 

.29 
81 

.06 
33 

.19 
28 

.34 

62 

.28 
41 

.25 
19 

.33 
29 

.13 
37 

6.35 
1313 

PALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 

.03 

.15 

.13 

.12 

.22 

.06 

.15 

.44 

.04 

.08 

.21 

.  19 

.27 

.23 

.28 

.22 

.26 

.20 

.20 

.49 

.12 

.23 

.27 

.76 

.26 

.29 

5.99 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTA  1  E 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AP 
MACKAY  RS 
MULLAN  PASS  CAA 
OBSIDIAN  4  NNE 
ROLAND  W  PORTAL 
SPENCER  RS 
STIBNITE 
SUN  VALLEY 
WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

% 
3 

T 

3 

T 

3 

3 

T 

T 
T 

T 

3.0 
3 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

o.  a 
i 

i 

T 
T 

T 
T 

T 

1.2 
1 

T 
T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Degree  days 

No.  of  daya 

Departure 

from  norma] 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  daya 

Station 

Average 

Departure 
from  norm* 

: 

s 

a 

J3 

| 
& 

Max.  90* 
or  above 

i. 

H 

I 

1 
1 
& 

& 

I 

s  M 

z  8  « 

| 

.01  or  more 

.50  or  more 

100  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

DECEMBER  1930 
ELK  CITY 

31.9 

48 

15 

8 

5 

30 

4.88 

1.22 

31 

21 . 0 

ii 

31 

JANUARY  1951 
ROLAND  W  PORTAL 

22.2 

-  1.3 

42 

15+ 

-13 

29 

1321 

0 

30 

6.36 

-  .73 

.82 

21 

73.4 

81 

23 

16 

6 

0 

FEBRUARY  1951 

ELK  cm 

27.2 

54 

10 

-21 

28 

1053 

0 

28 

4.26 

1.30 

s 

16.7 

21 

25 

17 

2 

1 

MARCH  1951 
ELK  CITY 

28.7 

59 

25 

-25 

10 

1117 

0 

31 

3.43 

.73 

4 

15 

0 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

APRIL  1951 
CONTM 

39.9 

-  0.1 

65 

14 

14 

10 

0 

19 

1.94 

-  .01 

.60 

30 

.0 

0 

11 

1 

0 

MAY  1951 
CONDA 

49.0 

0.6 

79  ! 

29 

26 

16 

0 

10 

1.90 

.00 

.35 

30 

.0 

0 

12 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day 

of  month 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

AUGUST  1950 
DOLLARS  IDE  SUMMIT 

SEPTEMBER  1950 
DOLLARS  IDE  SUMMIT 
MOO  III  CREEK  SUMMIT 

B 

.72 

.57 

.36 

.14 

.28 

.03 

.03 

.23 
.36 

.21 
.02 

.18 
.08 

2.76 

OCTOBER  1950 
DOLLARS  IDE  SUMMIT 
MOORE  CREEE  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RS 

B 
R 

.14 
.08 

.04 

.12 

.05 

.12 
.32 
.30 

.12 
.  10 
.14 

.12 

.18 

.02 

.04 

.23 
.26 
.16 

.OS 
.08 

• 

.16 

.09 

.22 

.19 

.03 

.18 

.74 
.42 

.76 
.82 

.84 

.56 

.88 
.36 

.51 
.24 

.25 
.12 

.03 

4.86 
3.18 

NOVEMBER  1950 
BLACK70OT  DAM 
CLEMKNTSVILLE  4  SB 
DOLLARS  IDS  SUMMIT 
MOORE  CREEK  SUMMIT 

B 

.32 
.18 
.88 
1.22 

.OS 

.26 
.50 

.05 

.05 

.08 
.38 
.46 

.23 

.14 

.  36 

.07 

.  10 
.15 

.35 
.16 

.27 
.08 
.44 

.28 

.  12 
.08 

.22 

1  .  01 
.52 

.OS 
1.01 
1.46 

.70 
1.04 

.23 

.46 

.20 

.02 

.06 

.16 
.30 

.S3 
.68 

6.6S 
7.34 

DECEMBER  1930 
DOLLARS  IDE  SUMMIT 
SLE  CITT 

MOORE  CREEK  SUMMIT 
OLA 

1 

B 

.12 
.11 
.88 
1.53 

.16 
.03 

.13 

.43 
1.33 

.SS 
.34 

1.37 

.38 
.23 
.81 

.42 

.23 
.74 

.10 

.06 

.24 

.04 

T 

.35 
.10 

.08 
.27 

.07 

.IS 
.05 

.16 
.12 

.01 

.01 
.08 

.55 

.02 
• 

a 

.24 

.22 

.63 
.80 

.66 
.80 
1.30 

1.22 

.05 

4.88 
7.  76 
?  - 

JANUARY  1951 
BOGUS  BASIS 
COUNCIL  2  NNE 
DOLLARS  IDE  SUMMIT 
MOORS  CREEK  SUMMIT 
ROLAND  f  PORTAL 

R 
R 

B 

.07 
.03 

I 

1.28 

1.37 
.36 

2.56 
.17 

.80 

.18 
.16 
.43 
.40 

T 

.34 
.OS 
.16 
I 

.06 
.08 
.23 

.03 
.35 

.20 
.15 
.26 
.51 

.23 
.42 
1.01 
.42 

.44 

.02 
.20 
.47 

.23 

.48 

.  15 
.17 
.  70 
T 

.88 
.28 

1.21 
2.13 
.92 

.05 
.  17 
.  18 
.23 
.  24 

.56 
.13 
.23 
.52 
T 

.02 

.  10 
.03 

.31 
.47 
.78 
.58 
.82 

- 

.33 
.  17 
.28 

.31 
.46 
.  16 

.44 

.42 

.60 

.24 

.02 

.11 

.80 

.09 

V8.36 
9.78 
6.36 

FEBRUART  1951 
CLEMENTS? ILLS  4  SS 
DOLLARS  IDE  SUMMIT 
ILK  CITT 
PIERCE  RS 

B 

//B 

.07 

.20 
1.13 

.04 
1.00 

.12 
.26 
.IS 
.24 

.11 
.73 
.07 
.22 

.03 
.10 
1.30 
.23 

.38 
.05 
.04 

.59 
.94 
.  15 
.63 

.35 
.  IS 

.68 

.70 

.08 
.03 

.03 
.41 

.34 

.07 

,09 
.02 

.17 
.10 

.07 
.35 

.10 

.12 

.31 

.02 

.09 

.42 

.47 

1.16 
3.90 
4.26 
4.S6 

MARCS  1951 
CASCADE  RS 
DOLLARS  IDE  SUMMIT 
ILK  CITT 

■ 

.18 
.07 

1.20 
.73 

.97 
.20 

.60 

:S 

.08 

:S 

.IS 

.18 
.30 
.12 

.20 
.06 

.04 

.53 

T 

.51 
.40 

.2C 
e 

.03 

.72 

.05 
.02 

.02 
.14 

.18 

.13 
.01 

3.03 
3.44 
3.43 

APRIL  1951 
BOISE  LUCET  PEAK  DAM 
CONDA 

B 

.02 

.13 

T 

.02 

.13 

.03 
.10 

.13 

.16 

.02 
.  35 

.88 
.05 

.26 
.25 

.60 

1.19 
1.84 

MAT  1951 

CONDA 

.10 

.19 

.15 

.25 

.18 

.10 

.04 

.11 

.11 

.31 

.3. 

1.90 

See  reference  notes  following  Statiou  Index. 
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Table  4 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

Station 

1  . 

0 

1 

2 

3 

4 

g 

_ 

_ 

** 

g 

10  " 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

_ 

7 

 1 

9 

10 

11 

12 

H 

BLACKFOOT  DAM 

II 

NOVEMBER  1950 

1ST 

.01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.03 

.  04 

.02 

■  02 

.04 

.02 

.03 

.32 

2ND 

.02 

.03 

.05 

5TH 

» 

* 

* 

# 

.  05 

.  05 

6TH 

.01 

.02 

.02 

.05 

8TH 

.01 

.03 

.11 

.07 

.01 

.23 

14TH 

.01 

.01 

.05 

.06 

.03 

.05 

.01 

.04 

.01 

.27 

16TH 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.11 

.22 

17TH 

.01 

.03 

.02 

.02 

BOGUS  BASIN 

JANUARY  1951 

1ST 

.01 

.02 

.03 

.01 

.07 

2ND 

.03 

.01 

.03 

.04 

.02 

.01 

.07 

.08 

.07 

.12 

.16 

.10 

.05 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

14TH 

15TH 

.05 

.  ■' 

.02 

.10 

.14 

.05 

.01 

.01 

.44 

16TH 

.01 

.01 

.06 

.07 

.07 

.09 

.09 

.09 

.49 

17TH 

.08 

.03 

.02 

.08 

.12 

.19 

.11 

.09 

.11 

.04 

.01 

.68 

18TH 

.04 

.01 

.05 

19TH 

.04 

.06 

.13 

.12 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.07 

.02 

.56 

20TH 

.  02 

.02 

21ST 

.04 

.05 

.07 

.08 

.09 

.05 

.38 

22ND 

.01 

.02 

.02 

29TH 

.01 

.01 

.02 

.01 

- 

30TH 

.04 

.13 

.27 

.24 

.08 

.03 

.01 

.80 

31ST 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.09 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

APRIL  1951 

24TH 

.03 

.03 

27TH 

.02 

.02 

28TH 

.12 

.04 

.01 

.01 

.05 

.10 

.03 

.08 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.14 

.14 

.01 

.01 

.03 

.88 

29TH 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.03 

.03 

.03 

.04 

.01 

.26 

CASCADE 

II 

MARCH  1951 

3RD 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.04 

.19 

4TH 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.04 

.01 

# 

ii 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

5TH 

* 

• 

* 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

* 

.60 

.02 

.02 

.01 

.97 

6TH 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.04 

.01 

.02 

.05 

.06 

.05 

.11 

.08 

.03 

.01 

.04 

.05 

.01 

.02 

.68 

7TH 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.09 

8TH 

.01 

02 

03 

01 

01 

.03 

01 

.01 

.01 

01 

02 

.01 

.  1 8 

9TH 

.01 

.04 

.06 

.04 

.03 

.01 

.01 

.20 

15TH 

* 

* 

* 

If 

* 

.31 

.01 

.01 

.03 

.02 

.08 

.05 

.51 

17TH 

.01 

.01 

.01 

.03 

22ND 

* 

* 

* 

* 

» 

■  05 

.05 

30TH 

.01 

.02 

.07 

.03 

.13 

CLEMENTSVILLE  4  SE 

II 

NOVEMBER  1950 

1ST 

.01 

.01 

.01 

.04 

.07 

.05 

.19 

7TH 

01 

02 

03 

02 

11TH 

.01 

.05 

.01 

.07 

12TH 

.02 

.05 

.03 

.10 

14TH 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.08 

17TH 

.01 

.02 

.02 

.05 

19TH 

FEBRUARY  1951 

2ND 

.03 

.  04 

.  03 

•  04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.20 

05 

03 

01 

.01 

.01 

4TH 

.05 

.04 

.01 

.01 

.11 

5TH 

.02 

.01 

.03 

7TH 

.15 

.04 

.08 

.09 

.10 

.07 

.01 

.04 

.01 

.59 

23RD 

.02 

.02 

24TH 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

COUNCIL  2  NNE 

JANUARY  1951 

1ST 

.01 

.02 

.03 

2ND 

.01 

.01 

.03 

.03 

.04 

.03 

.04 

.05 

.06 

.03 

.02 

.17 

.20 

.14 

.06 

.02 

.03 

.11 

.07 

.05 

.05 

.03 

1.28 

3RD 

.02 

.04 

* 

* 

* 

* 

* 

4TH 

* 

* 

♦ 

* 

* 

It 

* 

* 

* 

* 

.10 

.16 

10TH 

.'03 

.  04 

.03 

.  03 

.05 

.05 

.04 

.07 

.34 

11TH 

.03 

.01 

.01 

.01 

.06 

13TH 

.01 

.02 

.05 

.02 

.01 

01 

01 

.02 

.03 

.02 

.20 

14TH 

.02 

.01 

.02 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.10 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.23 

15TH 

.01 

.01 

.02 

16TH 

.01 

.01 

.04 

.15 

.10 

.04 

.01 

.01 

.01 

18TH 

.01 

.01 

.10 

!o2 

.01 

.02 

.17 

19TH 

.03 

.07 

.03 

.13 

21ST 

02 

05 

.07 

.04 

.01 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

22ND 

28TH 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

AUGUST  1950 

23RD 

- 

SEPTEMBER  1950 

8TH 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.16 

.08 

.01 

.13 

.18 

.01 

.72 

9TH 

.01 

.01 

.01 

.04 

.12 

.06 

.07 

.06 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.57 

10TH 

.03 

.02 

.01 

.02 

.13 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.36 

17TH 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.14 

.03 

.03 

■  02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.  02 

.09 

.01 

.01 

.  01 

.28 

23RD 

.  01 

.01 

.01 

.03 

25TH 

.01 

.01 

.01 

.03 

26TH 

.02 

.01 

.02 

* 

* 

* 

* 

If 

.18 

.23 

29TH 

.01 

.02 

.10 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.21 

30TH 

.02 

.08 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.19 

OCTOBER  1950 

1ST 

.01 

.03 

.04 

.06 

.14 

5TH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

6TH 

.02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.12 

14TH 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.12 

.23 

15TH 

.03 

.01 

.01 

.05 

24TH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.19 

25TH 

.04 

.05 

.03 

.02 

.02 

.05 

.05 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.06 

.08 

.01 

.01 

.05 

.07 

.07 

.74 

26TH 

.08 

.  22 

.  08 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

27TH 

.04 

.18 

.04 

.03 

.06 

.08 

.04 

.02 

.03 

!o4 

!o5 

!o4 

!o2 

.02 

.  04 

.04 

.04 

.02 

.01 

.84 

28TH 

.01 

.04 

.06 

.04 

.02 

.02 

.02 

.04 

.06 

.10 

.06 

.13 

.16 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.88 

29TH 

.03 

.03 

.04 

.05 

.03 

.03 

.02 

.03 

.05 

.03 

.06 

.02 

.03 

.01 

.05 

.51 

30TH 

.05 

.03 

.04 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.  01 

.25 

31ST 

.01 

.01 

.01 

.03 

NOVEMBER  1950 

1ST 

.01 

.01 

.03 

.03 

.04 

.01 

.02 

.04 

.01 

.02 

.03 

.03 

.03 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.05 

.07 

.08 

.02 

.03 

.69 

2ND 

.06 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.26 

7TH 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.05 

.06 

.04 

.03 

.38 

8TH 

.02 

.03 

.04 

.04 

.01 

.14  j 

.01 

■  01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.15 

13TH 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.02 

.06 

.08 

.02 

.35 

14TH 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.03 

.03 

.03 

.06 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.44 

15TH 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.12 

16TH 

.01 

.01 

.02 

.08 

.04 

.05 

.02 

.16 

.06 

.09 

.06 

.03 

.03 

.07 

.10 

.08  1 

.06 

.03 

.01 

1.01 

See  reference  note*  following  Station  Index. 


-  98  - 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


I DAHO 
DELAYED  DATA 


A.  M  Horn  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

-a 

i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

DOLLARHIDE  SUMMIT  fCONTD) 

NOVEMBER  1950 

17TH 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.08 

.05 

.06 

.06 

.03 

.03 

.01 

.02 

.04 

.05 

.05 

.03 

.03 

.06 

.05 

.06 

.06 

.08 

.07 

1.01 

18TH 

.07 

.06 

.06 

.06 

.07 

.06 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.70 

19TH 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.23 

20TH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.06 

.08 

.07 

.08 

.02 

.03 

.01 

.01 

.46 

29TH 

.01 

.02 

.03 

.04 

.06 

.16 

30TH 

.08 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.05 

.06 

.04 

.02 

.55 

DECEMBER  1950 

1ST 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

2ND 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.16 

.03 

.01 

•  04 

.02 

01 

•  01 

.01 

.01 

.02 

02 

4TH 

.02 

.02 

!l2 

.05 

.13 

.03 

.02 

.02 

!o3 

.03 

.01 

.01 

.01 

!o2 

.01 

!o2 

!55 

6TH 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.09 

.06 

.03 

.03 

.39 

7TH 

.04 

.09 

.06 

.11 

.04 

.02 

.02 

.03 

.01 

.42 

14TH 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.09 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.35 

15TH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.09 

16TH 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

1  * 

* 

* 

* 

• 

* 

JANUARY  1951 

3RD 

* 

* 

* 

* 

n 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2.56 

2.56 

4TH 

.01 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.16 

10TH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

11TH 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.08 

12TH 

.03 

.03 

13TH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.15 

14TH 

.02 

.04 

.05 

.06 

.(02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.42 

15TH 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.20 

16TH 

.01 

.03 

.02 

.  03 

.04 

.03 

.17 

17TH 

.02 

.04 

.11 

.07 

.05 

.08 

.04 

.03 

.05 

.12 

.11 

.08 

.13 

.04 

.03 

.02 

.02 

.08 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

1.21 

18TH 

.02 

.03 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

19TH 

.03 

.02 

.02 

.04 

.01 

.08 

.02 

.01 

.23 

21ST 

.01 

.02 

.02 

.04 

.08 

.05 

.05 

.05 

.05 

.03 

.05 

.02 

.03 

.04 

.04 

.02 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.78 

22ND 

.02 

.07 

.06 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.33 

23RD 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.04 

.04 

.05 

.03 

.03 

.01 

.01 

.31 

FEBRUARY  1951 

1ST 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.07 

2ND 

.01 

.04 

.08 

.09 

.05 

.03 

.03 

.02 

.05 

.04 

.05 

.06 

.06 

.07 

.03 

.02 

.02 

.09 

.05 

.05 

.14 

.02 

.03 

1.13 

3RD 

.02 

.02 

.03 

.  05 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  26 

4TH 

.01 

.03 

.07 

.02 

.  01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.08 

.08 

.06 

.03 

.04 

.08 

.04 

.03 

.73 

5TH 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.10 

6TH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.05 

.08 

.08 

.05 

.38 

7TH 

.02 

.01 

.10 

.12 

.  10 

.18 

.03 

.03 

.04 

.02 

.02 

.04 

.04 

.05 

.03 

.03 

.03 

.  03 

.01 

.01 

.94 

17TH 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.17 

20TH 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.03 

.12 

MARCH  1951 

4TH 

.05 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.05 

.05 

.02 

.03 

.05 

.15 

.10 

.10 

.05 

.15 

.10 

.10 

1.20 

5TH 

.10 

.10 

.20 

6TH 

.  10 

05 

02 

03 

05 

05 

10 

10 

05 

.05 

.  05 

.05 

.02 

03 

05 

05 

7TH 

.05 

.05 

.05 

.10 

!25 

8TH 

.05 

.05 

.10 

.05 

.05 

.30 

15TH 

.05 

.05 

.10 

.05 

.05 

.10 

.40 

16TH 

.10 

.10 

.20 

2  2ND 

.02 

.02 

27TH 

.02 

.02 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

SEPTEMBER  1950 

25TH 

.02 

.04 

.04 

- 

26TH 

.14 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.08 

.02 

.02 

.36 

29TH 

.02 

.02 

30TH 

.03 

.03 

.02 

.OB 

OCTOBER  1950 

1ST 

.02 

.02 

.02 

.02 

.08 

5TH 

* 

* 

* 

.12 

.05 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.32 

6TH 

.04 

.02 

.02 

.02 

.10 

7TH 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

• 

# 

* 

* 

• 

* 

* 

*  ■ 

* 

14TH 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

.18 

.02 

.02 

.04 

.26 

15TH 

.02 

.02 

.02 

.08 

16TH 

* 

II 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

_ 

• 

25TH 

* 

» 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

♦ 

* 

# 

.14 

.10 

.06 

.04 

.08 

.42 

26TH 

.16 

.04 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.04 

.02 

.04 

.10 

.02 

.04 

.62 

27TH 

.08 

.02 

.06 

.08 

.12 

.04 

.06 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.56 

28TH 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 

.02 

.04 

.04 

.04 

.02 

.02 

.02 

.36 

29TH 

.02 

.02 

.06 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.24 

30TH 

.02 

.02 

.06 

.02 

.12 

NOVEMBER  1950 

1ST 

.02 

■  04 

■  02 

.02 

.06 

.08 

.04 

.08 

.06 

.06 

.06 

.06 

.04 

.08 

.06 

.06 

.  10 

.06 

.10 

.06 

.06 

1.22 

2ND 

.06 

.08 

.04 

.06 

.02 

.04 

.02 

.02 

.02 

.04 

.08 

.02 

.50 

7TH 

.02 

.02 

.02 

.02 

■  04 

.04 

.08 

.06 

.12 

.04 

.46 

8TH 

.04 

.10 

.18 

* 

.  04 

.36 

13TH 

.02 

.  02 

.02 

.06 

.02 

.02 

.16 

14TH 

.02 

.02 

.04 

.04 

.04 

.10 

.02 

.28 

15TH 

.02 

.02 

.02 

.02 

.08 

16TH 

.02 

.02 

.04 

.04 

.06 

.20 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.52 

17TH 

.02 

.02 

.02 

.04 

.04 

.08 

.12 

.14 

.04 

.04 

.04 

.02 

.02 

.06 

.  10 

.18 

.  14 

.08 

.04 

.06 

.04 

.12 

1 .46 

18TH 

.04 

.02 

* 

.40 

1  . 04 

20TH 

.02 

.02 

.02 

!o4 

.02 

.04 

.04 

.'20 

21ST 

.02 

.02 

2  2ND 

* 

» 

# 

* 

* 

* 

• 

# 

# 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

23R0 

* 

• 

* 

* 

* 

# 

* 

.06 

.06 

29TH 

.02 

.02 

.02 

.04 

.04 

.04 

.06 

.06 

.30 

30TH 

.04 

.04 

.04 

.04 

.02 

.02 

.08 

.02 

.02 

.04 

.02 

.06 

.08 

.02 

.02 

.12 

.68 

DECEMBER  1950 

1ST 

.01 

.03 

.02 

.01 

.04 

.05 

.05 

.10 

.10 

# 

# 

• 

•  40 

.02 

.03 

.01 

.01 

.88 

2ND 

.03 

.01 

.04 

.01 

.04 

.13 

3RD 

.10 

.07 

.03 

.03 

.07 

.10 

.15 

.05 

.10 

.02 

.08 

.05 

.05 

.05 

.03 

.02 

.10 

.05 

.05 

.10 

.01 

.02 

1.33 

4TH 

.07 

.20 

.20 

.20 

.  17 

.03 

.01 

.09 

.20 

.08 

.02 

.03 

.03 

.04 

1.37 

6TH 

.01 

.01 

.03 

.10 

.10 

.05 

.05 

.07 

.03 

.04 

.03 

.03 

.10 

.09 

.01 

.03 

.03 

.81 

7TH 

.24 

.07 

.03 

.10 

.  1  0 

.10 

•  01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.74 

8TH 

.01 

.08 

.01 

.10 

9TH 

.05 

.01 

.06 

14TH 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.10 

15TH 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

.01 

.02 

.05 

.05 

.27 

16TH 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.07 

1 9TH 

.  05 

20TH 

.02 

!o3 

.05 

.01 

.01 

.12 

22ND 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.  01 

.08 

24TH 

29TH 

.80 

.80 

30TH 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.10 

.10 

.40 

.80 

31ST 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

JANUARY  1951 

2ND 

.01 

.05 

.05 

.05 

.10 

.09 

.01 

.01 

.05 

.10 

.  20 

.05 

.10 

.20 

* 

» 

.30 

1.37 

3RD 

.09 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.17 

4TH 

.01 

.01 

.02 

.04 

.05 

.03 

.02 

.10 

.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.43 

10TH 

.01 

.01 

.01 

.05 

.08 

.16 

11TH 

.04 

.01 

.01 

.02 

.05 

.10 

.23 

13TH 

.01 

.02 

.02 

.01 

.07 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.26 

14TH 

.10 

.10 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 

.10 

.15 

.04 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.10 

.15 

.05 

.01 

1 .01 

S—  rvforano*  note*  following  Station  Ind« 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


MOORE  CREEK  SUMMIT 
JANUARY  1951 


MOOSE  CREEK  RS 

OCTOBER  1950 


DECEMBER  1950 


PIERCE  RS 

FEBRUARY  1951 


15TH 
16TH 
17TH 
18TH 
19TH 
20TH 
21ST 
22ND 
23RD 
24TH 
25TH 
26TH 
27TH 


2ND 
3RD 
4TH 
5TH 
6TH 
7TH 
8TH 
12TH 
13TH 
14TH 
17TH 
18TH 
19TH 
21ST 
22ND 
23RD 


1ST 
2ND 
15TH 
27TH 
30TH 


1ST 
2ND 
3RD 
4TH 
5TH 
6TH 
7TH 
8TH 
9TH 
10TH 
11TH 
15TH 
16TH 
17TH 
18TH 
24TH 
25TH 


.17 
.01 


.01 
.01 
.06 


.04 

.08 
.  5  J 

.01 
.01 
.14 


.02 
.01  .03 


.01 
.06 
.08 


.12  .10  .20 

.01 

.10  .10  .02 

.05  .01  .05 
.01 

.01  .01  .02 

.01  .02  .05 


.02 

.03     .02  .01 


.01     .02  .01 


.07 
.01 
.08 


.01 

.01  .01 

.03  .05  .05 

.03  .05 

.05  .02  .08 

.03  .02 

.03  *  * 

.01  .08  .05 
.07 


.01  .03 

.03     .02  .01 


.03     .02  .02 
.01 


.01 

.02 


.14 
.10 


.02 
.10 


.05  .02 
.03  .10 
.05  .02 


.01 
.01 
.02 


.02     .05  .01 
.01 


.01     .07  .06 
.01 


.04     .01  .02 


.01 
.01 


.12     .11  .04 


.01  .08 
.08  .02 


.10     .15  .17 


.01  .01! 

.01     .01     .01  .01 

.03     .01     .02  .03 


.03  .01 
.01 
.10  .07 

.03  .04 

.01  .01 


.01 
.08 


.01 
.06 


.01      .04  .06 

.04  .02  .04 
.01 
.03 


.11  .10  .11 
.01 

.04  .02 


*         .91  .02 
.02     .06  .01 
.01  .03 


.02  .01 
.01 

.01 

.02     .04  .04 


.03     .02  .01 


.01  .05 
.02  .02 
.01  .02 

.02 
.01 

.01     .01  .01 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

DECEMBER  1950 
ELK  CITY 

MAX 
MIN 

41 
15 

34 
21 

38 
25 

37 
29 

31 
E 

34 
9 

38 
30 

39 
27 

40 
21 

37 
28 

45 
26 

44 
31 

44 
27 

42 
16 

48 
26 

36 
25 

37 
27 

35 
26 

36 
27 

37 
31 

40 

25 

43 
27 

45 
27 

43 
28 

42 
33 

46 
26 

38 
24 

37 
26 

37 
27 

36 
28 

31 
21 

39.1 
24.1 

JANUARY  1951 
ROLAND  W  PORTAL 

MAX 
MIN 

28 
24 

31 
25 

31 
.  E 

28 
25 

26 
16 

30 
13 

27 
13 

27 
17 

32 
24 

29 
21 

31 
24 

29 
18 

29 
28 

33 
28 

42 
29 

35 
22 

31 
24 

28 
14 

25 
11 

28 
21 

32 
20 

29 
23 

28 
12 

38 

25 

42 
34 

41 
27 

27 
-  4 

2 

-11 

3 

-13 

6 

-  8 

7 

-  7 

27.fi 
16.fi 

FEBRUARY  1951 
ELK  CITY 

MAX 
MIN 

24 
-  7 

36 
11 

48 
26 

43 
21 

40 

29 

35 
13 

47 
28 

45 
31 

42 
30 

54 
30 

51 
32 

39 
25 

41 
-  3 

48 
0 

49 
15 

48 
10 

42 
17 

37 
24 

39 
-  1 

42 
9 

37 
24 

39 
10 

47 
-  3 

39 
6 

40 

23 

35 
-  3 

35 
-12 

35 
-21 

41.3 
13.0 

MARCH  1951 
ELK  CITY 

MAX 
MIN 

35 
-  7 

34 
17 

29 
-  1 

33 
18 

32 
16 

37 

32 
11 

41 
8 

34 
19 

30 
-25 

42 
-13 

43 
3! 

43 
32 

44 
28 

43 
21 

32 
21 

29 
?1 

41 
8 

46 
6 

56 
16 

50 
18 

33 
20 

47 
7 

58 
18 

59 
17 

48 
32 

45 
25 

50 
19 

48 
28 

48 

26 

58 
27 

41.9 
15.5 

APRIL  1951 

CONDA 

MAX 
MIN 

38 
20 

48 

22 

48 

24 

55 
24 

49 
10 

51 
25 

50 
28 

54 
34 

50 
21 

53 
14 

39 
20 

45 
27 

58 
33 

65 
20 

56 
20 

48 
33 

62 
34 

63 
39 

60 
29 

54 
26 

57 
17 

43 
36 

57 
35 

57 
25 

43 
35 

57 
39 

50 
40 

53 
35 

56 
28 

39 
25 

51.9 
27.9 

MAY  1951 

CONDA 

MAX 
MIN 

35 
29 

37 
28 

5; 
It 

61 
34 

70 
43 

75 
37 

69 
32 

56 

50 
32 

60 
31 

67 
33 

70 

40 

58 

55 
43 

62 
33 

61 
39 

66 
36 

64 
39 

66 
41 

67 
43 

58 
40 

72 
42 

70 
42 

64 
'.1 

67 
45 

73 
43 

68 
3] 

79 
41 

69 
31 

63 
10 

62.1 
35.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1951 
ROLAND  »  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.8 
34 

8.3 
42 

4.5 
4  5 

43 

41 

40 

T 
40 

40 

T 
40 

39 

2.4 
41 

4.9 
46 

5.6 
50 

1.9 
51 

T 
51 

13.2 
64 

2.3 
66 

I 
66 

2.4 

65 

11. 6 
76 

4.9 
80 

1.3 
81 

2.1 
79 

1.2 
65 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

See  reference  note*  following  Station  Index 
-  100  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No 

County 

■ 

| 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

tOOI EN  EXP  STATION 

OWIO 

HfNC.RAM 

42  38 

112  50 

4400 

SP 

Sl> 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

5  8 

7 

J I  ON 

014* 

42  23 

113  35 

4730 

8A 

8A 

S  IDAHO  COL  EDUCATIOI 

2  3 

5 

J>HA  1  NE 

0199 

VALLEY 

■ 

44  24 

113  59 

4780 

7P 

7P 

GLENN  STRAIN 

2  3 

S 

■XICAN  FALLS  1  NW 

0237 

POWER 

it 

U  S  BUR  RECLAMATION 

xmsoii  DAM 

02K2 

ELMORE 

2 

43  21 

113  28 

3882 

8P 

OP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

3 

7 

ICO 

0379 

BUTTE 

8 

43  38 

113  19 

3320 

BP 

ep 

JAMES  W  MARTIN 

2  3 

9 

7 

UtOVROCK  DAM 

044* 

ELMORE 

43  36 

115  S3 

32  39 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  3 

9  6 

7 

■TON  1  3 

0470 

FREMONT 

1? 

44  05 

111  27 

S100 

9P 

SP 

GUST  STEINMAN 

2  3 

9 

7 

"LA  NT*  1  E 

0493 

PHILLIP  T  PETERSON 

mr  KANGKH  STATION 

0929 

SHOSHONE 

10 

47  13 

119  48 

2300 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

J 

ncnorr 

0903 

BANNOCK 

1  7 

42  43 

111  54 

9265 

HID 

KENNETH  E  CRUMP 

3 

4 

TV  I  El  MODEL  BASIN 

0607 

LOOTER  AY 

47  39 

116  33 

2070 

4P 

2  3 

9 

■TOR  DAN 

07  at 

BONNER 

9 

48  21 

116  90 

2640 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

4 

0  CREEK 

0833 

11 

MARY  A  WEYMOUTH 

•ACETOOT 

0*1  ft 

13 

43  11 

112  21 

4903 

6P 

ep 

EARL  RODGER S 

2  3 

S 

7 

.ACKTOOT  DAM 

0920  CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

BP 

SP 

PORT  HALL  IR  PRO J 

a  3 

4  5  6 

133 

1002 

GOODING 

1  2 

42  56 

114  57 

3269 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

3 

MKTS  BASIN 

1014 

BOISR 

2 

43  46 

116  06 

6200 

HID 

F  H  KVUN 

3 

4 

1031 

a 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1079 

5 

48  42 

116  16 

1842 

IIP 

IIP 

GOLD I E  L  NEUMAYER 

2  3 

4  S 

7 

IDGE 

1 1  5«-. 

CASSIA 

13 

42  08 

113  21 

4700 

■ID 

MARLIN  H  BOOTH 

3 

4 

rax 

1217 

THIN  FALLS 

42  35 

114  46 

3500 

3P 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3 

TtGALOt  RANGER  STATION 

12  14 

3 

46  38 

119  30 

2230 

iP 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3 

1272 

SHOSHnNF 

3 

MONTANA  POWER  CO 

1288 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  S 

S 

run  i  mr  factory 

1298  CASSIA 

12 

43  34 

113  49 

4200 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

■LIT  CAA  AP 

1303 

CASSIA 

42  32 

113  46 

4157 

HID 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  5 

7 

1380 

? 

43  39 

116  41 

2372 

•S 

SS 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3 

9 

7 

JBRIDGE 

1408 

•ASHINCTON 

13 

J   I  LORTON 

iBCADE  1  NW 

1314 

VALLEY 

a 

44  31 

116  03 

4860 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

9 

7 

SCAPE  RANGER  STATION 

1324 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

■ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

4 

MTXRVILLE  ARB A UGH  RC1 

163* 

BOISE 

43  58 

115  31 

4780 

4P 

MABEL  H  ARBAUGH 

3 

7 

■XL  1 3 

1683 

CUSTER 

n 

44  30 

114  14 

5171 

SP 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

ILLT  BARTON  FLAT 

1«71  CUSTER 

6 

GEORGE  A  MILLER 

AM  FORK  1  ENE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

8P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

3  3 

4  5 

AMI  A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

■HICNTSV I  I.I.E  4  SE 

TETON 

43  51 

111  16 

5904 

M!H 

TETON I A  EXP  STATION 

3 

|DI  D  ALENE  CAA  AP 

1991 

KOOTENAY 

5 

47  46 

116  49 

2273 

■ID 

HID 

0  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  5 

7 

mm  D  ALE  NX  RS 

1998 

KOOTENAY 

5 

U  S  FOREST  SERVICE 

XTJA 

2071 

CARIBOU 

13 

43  43 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

5 

mONVOOD 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

8P 

6P 

MRS  M  D  KLAPPR1CK 

2  3 

9 

7 

mONtnOD  2  SW 

2139 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

HID 

SADI  FREI 

3 

4 

CMCIL  3  mi 

■187 

ADAMS 

12 

44  45 

116  23 

3150 

7P 

7P 

JOHN  N  HOOVER 

2  3 

4  5 

AIGMONT 

2346 

LEVIS 

3 

LEWIS  I  PHILLIPS 

3279 

BOISE 

B 

44  08 

115  58 

3100 

6P 

HAHRY  GRAHAM 

9 

AJRTOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

a 

44  19 

113  38 

9375 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

4  5 

7 

LADWOOn  SUMMIT 

3398 

VALLEY 

1 1 

44  32 

119  34 

VA3 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

ICSPTION  CREEK 

2  4?? 

KOOTENAY 

s 

47  44 

116  29 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

4 

XI  PLAT  DAN 

241*   I  ASYi  > 

12 

2510 

U  S  BUR  RECLAMATION 

raoj 

3678 

TETON 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3 

9 

BO I 3  EXP  STATION 

CLARK 

f 

112  14 

5462 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

HOIS  CAA  AP 

3717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

■ID 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  5 

7 

ME*  HUNT  PROJECT 

3823 

13 

42  41 

114  19 

3938 

9P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

mxtt  a  E 

L'-M? 

GEM 

WAYNE  F  HARPER 

- 

IRE I  ELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

43  21 

114  48 

5065 

ep 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

9 

nm  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

113  33 

1600 

9? 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

RNFV  BLACKBIRD  NINE 

3289 

LEMHI 

45  07 

114  21 

6825 

8A 

CALERA  MINING  CO 

2  3 

5 

7 

RT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  20 

4500 

9P 

SP 

FORT  HALL  IR  PRO J 

2  3 

5 

■DIN  VALLEY  R3 

344S 

BOISE 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

LNORE  S11QUT  RANCH 

3376 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

TAR 

STAN  L  SWANGER 

S 

JAKES  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

113  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

S 

7 

36  82 

GOODING 

12 

42  95 

114  46 

3696 

HID 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  5 

7 

ace"^*™  nousr 

3732 

CARIBOU 

13 

42  35 

111  44 

5400 

SS 

SS 

H  A  WES TENT ELDER 

2  3 

3 

37*0 

OWYHEE 

12 

CLARA  M  JENKINS 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  oa 

3409 

HID 

HID 

MRS  A L VERA  POSTER 

2  3 

4  5 

7 

tAT 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

3 

7 

CUSTER 

43  42 

113  37 

G100 

9P 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

3 

I  LEY 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5347 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

jeer  *  kt 

JEFFERSON 

8 

U  S  F  A  R  SERVICE 

XXL TON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

SP 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

3 

LL  CITY 

4368 

CAMAS 

12 

43  18 

119  03 

5000 

SP 

SP 

CARROLL  DAMMEN 

2  3 

5 

7 

ILL  1  STEP 

4293 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

SP 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

9 

n 

4384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

AID  CITY 

4  ii: 

BOISE 

3 

R  JOHN  MELLOR 

ABE)  CITY  13  SI 

4430 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

AMD  PALLS  CAA  AP 

4437 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  9 

7 

A  TADA 

4473 

OWYHEE 

2 

42  03 

115  09 

6000 

VAR 

CHRIS  CALLEH 

a 

■  IN  2  3 

4988 

BONNEVILLE 

43  24 

111  18 

5200 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

3  3 

S 

7 

LARD  PARX  QAJJ 

FREMONT 

12 

44  25 

11)  24 

6300 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

[ROM 

4670 

JEROME 

12 

42  43 

114  32 

3774 

5P 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

HAH  1  NE 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

118  00 

3305 

9A 

OA 

IRVING  H  LASKEY 

2  3 

S 

0811 A 

5011 

IDAHO 

3 

46  09 

113  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2  3 

3 

■A  a  RUE 

5039 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

268  3 

SP 

SP 

HARRY  V  GIBSON 

2  3 

5 

■DMA XX  KANGXR  STATION 

3110 

11 

44  40 

113  32 

6650 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

ADORE 

3189 

LIMB  I 

113  22 

8100 

HID 

RODNEY  H  TOBIAS 

3 

4 

■ISTON 

3230 

NE2  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

■ISTON  WATER  PLANT 

UM 

NEE  PERCK 

3 

48  33 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEW ISTON  WATER  DEP 

2  3 

S 

7 

■1STON  fB  AP 

3241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  03 

1413 

HID 

mid 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  S 

7 

fTOH  PUMPING  STATION 

9279  BEAR  LAKE 

l 

42  07 

111  10 

5926 

6P 

6P 

UTAH  PAL  COMPANY 

2  3 

5  '1 

Station 

O 
Z 

C  'ountv 

% 

• 

4) 

*2 

J 

Obser- 
vation 

.  hme  ru.  

Refer 

Index  ] 

a 

M 

M 

1 

B 
% 

•J 

Longih 

a 
> 
w 

Temp 

a] 

8 

if 

HI 

tables 

LOLO  PASS 

33  56 

niAilo 

3 

41,    3  8 

114  33 

5700 

VAR  U  3  FOREST  SERVICE 

a 

IX)  ■  MAN 

8414 

BOI8E 

• 

44  0% 

113  39 

3870 

Of* 

3P  JAKES  D  CHAPMAN 

2  3  9 

7  ■ 

MAC KAY  RANGER  STATION 

1462 

CUSTER 

a 

43  33 

113  17 

9900 

SP 

SP  U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  4  3 

7 

HA  LAD 

42  11 

4420 

IP  J  L  CROWTHER 

HA LAD  CAA  AP 

S5S9 

ONI I DA 

42  10 

112  19 

4480 

MID 

■ID  U  8  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  3 

7 

MAY  RANGER  STATION 

S889 

LEMHI 

n 

44  36 

113  35 

3066 

rtP 

6P  U  8  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

T 

MCCALL 

9701 

VALLEY 

• 

44  34 

116  07 

5023 

4P 

4P  U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

7 

MOCAMMON 

S716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

SP 

5P  R  FRED  LI NDENSCKMI T1 

^  3  5 

MERIDIAN  1  SSW 

ADA 

2 

43  36 

2607 

BP  L  A  ROSS 

MESA 

8839 

ADAMS 

12 

44  37 

116  26 

3244 

SP 

8P  MESA  CO 

2  3  3 

7 

MINIDOKA  DAM 

1980 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  29 

4280 

SP 

SP  U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3      6  6 

HONTPELIKR  RANGER  STA 

i.nr.3 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

3943 

8A 

8A  U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

MOOSE  CHEEK  RANGER  STA 

6087 

IDAHO 

3 

46  08 

114  30 

2400 

MID  U  S  FOREST  SEKVICE 

9  4 

MOSCOW  U  OF  I 

7 

46  44 

2628 

5P  UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

6174 

ELMORE 

12 

43  OB 

113  43 

3150 

BP 

6P  DURHAM  NICHOLS 

2  3  4  3 

NULLA N  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

113  41 

6022 

HID 

MID  U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

6295 

116  34 

SP 

5P  C  W  NELSON 

2  3  8 

NAMPA  2  NW 

6300 

CANYON 

2 

43  37 

116  39 

2470 

BA 

8A  AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  3 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

44  56 

SP  U  S  FOREST  SERVICE 

NEZ PERCE 

6421 

LEWIS 

3 

46  14 

116  14 

3082 

BP 

SP  WAYNE  S  SRAEFFER 

2  3  9 

7 

NEZ PERCE  PASS 

.-.4  311 

LEHHI 

11 

45  43 

114  30 

6575 

VAR  U  S  FOREST  SERVICE 

s 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

i  | 

42  IS 

113  33 

4600 

BP 

6P  HERBERT  J  HARDY 

2  3  3 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

6593 

CUSTER 

1  l 

44  03 

114  48 

6600 

BP 

SP  MARJOIIIE  L  SHAW 

2  3  3 

7 

OLA 

CEH 

B 

44  10 

3073 

SP  DAISY  V  NEWELL 

i,t,n\ 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  13 

1027 

BP 

SP  U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

111  14 

5386 

a 

4P  U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3      3  6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6844 

43  47 

116  37 

BP 

5P  STATE  EXP  STATION 

2  3  S 

PAUL  1  E 

"177 

MINIDOKA 

J 

42  37 

113  43 

4200 

8A 

8A  AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  S 

PAYETTE 

PAYETTE 

a 

44  04 

2159 

6P  MICHAEL  HARRIS 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

46  30 

119  46 

3175 

SP 

SP  U  S  FOREST  SERVICE 

a  3  4  5 

7 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

43  28 

115  19 

4225 

5P  GENEVA  B  SCHRAFT 

3 

7 

PLUMMER  3  WSW 

7188 

BENEWAH 

4 

47  19 

116  57 

2970 

MID'U  S  INDIAN  SERVICE 

3  4 

POCATELLO  WB  AP 

7211 

BANNOCK 

112  36 

■ID 

HID  lU  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7 

BOUNDARY 

5P  R  E  DENHAM 

POTLATCII 

7301 

116  53 

7P 

7P  IPOTLATCH  FOREST  INC 

2  3  9 

7 

PRESTON  SUG  FACT  2  SB 

73S3 

FRANKLIN 

111  52 

4716 

4P 

4P  C  M  CRAB TREE 

2  3  9 

PRIEST  RIVER  KXP  STA 

7386 

BONNER 

48  21 

116  50 

23B0 

SP 

5P  lU  9  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7469 

HI NGHAM 

112  03 

VAR  [ROY  POTTER 

8 

RICHFIELD 

LINCOLN 

4306 

5P  LESLIE  F  BUSDY 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

116  19 

BP 

SP  U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

7 
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ep 
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SP 
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SPRINGFIELD 

9826 

BINGHAM 

43  04 

1(2  41 

4420 

f 
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8A 
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mm 
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7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
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4  147  30 
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2  3  S 

REISER 

WASHINGTON 

44  15 

116  58 
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BP 
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J 

WINCHESTER  1  SE 

9H40 

LEWIS 

46  14 

116  36 
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4P  T  CENSKY 
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WOLF  LODGE  SUMMIT 

9862 
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47  43 

116  30 

4650 

HIDIU  S  FOREST  SERVICE 

CLOSE!  7/10 

99SO 

VALLEY 

44  58 

US  29 

4760 

NEW  STATIONS 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

6 

44  03 

115  27 

7050 

VAR  U  S  SOIL  CON  SER 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

43  56 

115  40 

5990 

MID'U  S  SOIL  CON  SER 

3  4 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  35 

4050 

MID  VICTOR  J  ACARREGUI 

3  4 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2  43  37 

US  10 

4730 

VAR  U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

TLMORE 

2  43  38 

115  26 

7400 

VAR  U  S  SOIL  CON  SER 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

«-<3 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

VAR  U  S  SOIL  CON  SER 

B 

VIENNA 

BLAINE 

u 

43  49 

8800 

VAR  U  S  SOIL  CON  SER 

PUNCO  CREEK 

7433 

VALLEY 

11 

44  49 

115  04 

4800 

VAR  M  EDWARD  BUD ELL 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

US  14 

7590 

VAR  V  S  SOIL  CON  SER 

DOLLAR H I DE  SUMMIT 

2804 

CAMAS 

a 

43  36 

114  41 

86  SO 

MH)  U  S  FOREST  SERVICE 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAH 

1018 

ADA 

a 

43  32 

116  04 

2833 

IP 

4P  U  S  ENGINEERS 

ELK  CITY 

287S 

IDAHO 

3  45  49 

115  26 

3975 

4P 

4P  MRS  LORA  B  VILAS 

1  BEAR  ,     2  BOISE.     3  CLEARWATER ,     4  COEDR  D '  ALENE ,     5  KOOTENAY,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAYETTE.     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE, 


U  SALMON ,      12  SNAKE . 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned     on  a     state  basis.     There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months     will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  6E°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry.  When  hourly  precip- 
itation is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amounts  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6       Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B       Adjusted  to  a  full  month. 

E       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent   to     every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M       One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R       Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

S       Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  in  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in     Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $1.50  per  year.        (Yearly  subscription     includes  the     Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders     should  be  made  payable  to  the     Treasurer  of  the  United  States.       Remi"  tances  and  correspondence     regarding  1 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


CORRECTED  DATA 

JANUARY  1950  Dubois  5  NE  Exp.   Station,   precipitation  on  2nd  should  be  Trace,  monthly  total    .93  and  departure  -.02. 

JUNE  1950  Minidoka  Dam,  mln.   temperature  on  29th  should  be  60° 

DECEMBER  1950  Winchester  1  SE ,  delete  snowfall   amounts,  should  be  no  record. 
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IDAHO  -  JULY  1951 


E.  H.  Jones,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


July  temperatures  averaged  more  than  2° 
above  those  of  the  previous  year  and  higher 
than  in  any  July  since  1947.  The  statewide 
precipitation  average  was  very  near  that  of 
last  year  and  also  close  to  the  59-year  mean, 
but  the  Southeastern  Division  recorded  the 
highest  July  average  since  1941.  Sunshine 
was  noticeably  below  the  mean  for  July,  par- 
ticularly in  the  southeastern  part  of  the 
State.  Despite  considerable  thunderstorm 
activity,  little  damage  was  reported,  either 
from  wind  or  hail ,  and  in  general  winds  were 
lighter  than  usual  for  July. 

For  the  most  part  rainfall  in  the  north- 
ern and  western  portions  of  the  State  was 
confined  to  the  first  ten  days  of  the  month, 
while  in  the  southcentral  and  southeastern 
areas  the  heavier  showers  occurred  in  the 
final  week  or  ten  days.  During  the  month 
only  two  well-defined  storm  fronts  crossed 
the  State.  The  first  crossed  the  western 
border  during  the  evening  of  the  3d  and  by 
forenoon  of  the  4th  had  passed  eastward  be- 
yond the  State:  the  second  moved  southward 
throughout  the  length  of  State  between  the 
evening  of  the  9th  and  the  evening  of  the 
10th.  Both  storm  fronts  were  accompanied 
by  rather  widespread  shower  activity  and  drops 
in  temperature.  From  the  23d  through  the 
remainder  of  the  month  temperatures  ran  a- 
bove  normal  in  all  sections  and  the  fire 
hazard  increased  rapidly,  especially  in  the 


forests  and  ranges  of  the  Southwestern  and 
Northern  Divisions.  During  this  period  the 
circulation  over  the  State  was  principally 
from  the  south  and  southwest,  in  contrast 
to  the  early  part  of  the  month  when  the  cir- 
culation pattern  was  more  changeable  and  west 
to  north  winds  were  observed  at  upper  levels 
on  several  occasions. 

The  July  weather  was  generally  very  good 
for  crop  growth  in  irrigated  sections  of  the 
State,  but  in  some  dry-farm  areas  the  mois- 
ture was  insufficient  for  full  development 
of  spring-sown  grains.  Intense  heat  during 
the  latter  half  of  the  month  necessitated 
heavy  use  of  irrigation  water  and  caused 
rapid  drying  of  lower  ranges;  in  southcentral 
areas  beef  cattle  were  moved  from  desert 
ranges  to  irrigated  pastures  and  feed  lots. 
Dairy  production  fell  below  normal  during 
the  month  because  of  poor  pasture  conditions 
in  many  sections.  Harvesting  of  fall-sown 
grain  was  started  during  July,  but  the  hot, 
dry  weather  caused  such  rapid  ripening  that 
yields  were  somewhat  reduced.  Sugar  beets 
made  excellent  progress,  while  potatoes  and 
beans  were  doing  well. 

Rivers  and  streams  in  most  sections  of  the 
State  dropped  slowly  during  the  month,  with 
remarkably  good  flow  for  the  time  of  the  year, 
and  irrigation  water  supplies  were  ample  in 
nearly  all  sections. 

DJS 


Id  addition  to  the  climatologieal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations ,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydrocllmatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
gic  Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain 
gages — mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
In  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning  of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  Ly  the  Weather  Bureau  Through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  tne  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  tc*.  provide  data  required  In  its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation    has  transferred    about  $25,000  per 


ear  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Rydrologlc  Bulletins) 
which  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief, U.S.  Weathei  Bureau, Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  in- 
dividuals as  listed  in  the  Station  Index. 
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1915 

65.0 

110 

23 

1.31 

0.0 

7 

1916 

66.3 

107 

19 

1.11 

0.0 

5 

1917 

69.2 

111 

20 

.30 

0.0 

1 

1918 

68.3 

111 

15 

1.02 

0.0 

5 

1919 

70.1 

111 

23 

.23 

0.0 

1 

1920 

69.9 

111 

26 

.33 

0.0 

2 

1921 

68.4 

109 

22 

.38 

0.1 

2 

1922 

68.7 

113 

25 

.  53 

0.0 

3 

1923 

70.3 

110 

26 

.95 

0.0 

5 

1924 

67.8 

115 

17 

.52 

0.0 

3 

1925 

71.1 

115 

30 

.77 

0.0 

4 

1926 

70.2 

109 

27 

.61 

0.0 

3 

1927 

68.3 

107 

26 

.24 

0.0 

2 

1928 

69.1 

114 

25 

.46 

0.0 

3 

1929 

69.5 

112 

24 

.  16 

0.0 

1 

1930 

70.0 

110 

28 

.  40 

0.0 

2 

1931 

71.3 

116 

25 

.34 

0.0 

2 

1932 

67.1 

107 

25 

.98 

0.0 

4 

1933 

70.  1 

115 

24 

.17 

0.0 

1 

1934 

70.1 

118 

24 

.31 

0.0 

2 

Temperature 

Precipitation 

I? 

Year 

0 

0  =3 

-n  a 

Averag 

Highes 

Lowest 

! 

?! 
4i 

No.  of  i 
.01  or  l 

1935 

69.1 

116 

22 

.2b 

0.0 

2 

1936 

71.5 

112 

29 

.72 

0.0 

5 

1937 

69.8 

111 

28 

.93 

0.0 

5 

1938 

68.1 

113 

28 

1.18 

0.0 

7 

1939 

69.1 

117 

21 

.69 

0.0 

4 

1940 

69.3 

111 

24 

.64 

0.0 

4 

1941 

69.4 

112 

24 

.72 

0.0 

3 

1942 

69.6 

110 

25 

.42 

0.0 

5 

1943 

67.9 

112 

21 

.47 

0.0 

3 

1944 

66.5 

107 

19 

.38 

0.0 

3 

1945 

68.4 

106 

21 

.30 

0.0 

2 

1946 

69.0 

110 

27 

.62 

0.0 

4 

1947 

69.2 

107 

24 

.16 

0.0 

2 

1948 

65.8 

106 

22 

.87 

T 

4 

1949 

67.8 

110 

24 

.30 

T 

2 

1950 

66.8 

105 

25 

.64 

T 

4 

1951 

69.0 

110 

26 

.62 

T 

3 

PERIOD 

68.4 

.61 

T 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

s 

A 
£ 

I 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  ot  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

Si  5 

n 

Min.  32" 
or  below 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

1 

• 

0 

a 

0 

p 

.50  or  more! 

100  or 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

69.4 

1.9 

103 

17  + 

40 

11  + 

32 

20 

0 

.87 

-  .03 

.67 

.0 

0 

4 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

65.  0 

93 

31 

37 

7 

63 

6 

0 

.91 

.80 

.0 

0 

4 

0 

BONNERS  FERRY 

67.7 

1.3 

98 

17 

41 

7  + 

34 

14 

0 

1.17 

.31 

.76 

.0 

0 

4 

0 

BUNGALOW  RS 

70.6 

-  0.1 

104 

17 

41 

11 

17 

20 

0 

1.42 

.66 

.70 

T 

0 

7 

0 

BURKE  2  NNE 

61.3 

1.5 

88 

13  + 

34 

7 

139 

0 

0 

1  .40 

-  .23 

.99 

.0 

0 

3 

0 

CLARK  FORK  1  ENE 

63.8 

-  0.6  . 

96 

1 

37 

10  + 

78 

4 

0 

1.30 

.36 

.71 

.0 

0 

6 

0 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

59.  SM 

91 

15 

32 

7  + 

167 

1 

3 

.33 

.0 

0 

9 

0 

C0EUR  D  ALENE  CAA  AP 

68. 1M 

95 

17  + 

40 

7 

46 

10 

0 

.70 

.  54 

.0 

0 

4 

0 

COEl'R  D  ALENE  RS 

68.8 

0.4 

100 

17 

36 

8+ 

46 

19 

0 

.86 

.26 

.73 

.0 

0 

4 

0 

COTTONWOOD 

66.5 

-  0.2 

97 

17 

40 

11 

63 

9 

0 

.96 

.01 

.52 

T 

0 

3 

0 

ELK  CITY 

61.2 

97 

17 

26 

21 

134 

10 

10 

1.02 

.63 

.0 

0 

8 

0 

FENN  RS 

72.3 

0.7 

103 

17 

42 

11 

3 

23 

0 

1.05 

.34 

.66 

.0 

0 

8 

0 

KELLOGG 

69.3 

1.9 

101 

18 

42 

7+ 

16 

0 

.89 

.  07 

.78 

.0 

0 

3 

0 

I0OSKIA 

73.3 

1.0 

106 

17  + 

43 

21 

1 

21 

0 

1  .07 

.27 

.77 

.0 

0 

4 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

75.6 

-  o.s 

106 

23 

48 

8 

1 

23 

0 

.23 

-  .25 

.  19 

.0 

0 

2 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

74.3 

104 

17 

48 

6 

10 

18 

0 

.35 

.  16 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOSCOW  u  OF  I 

67.6 

0.4 

96 

17  + 

41 

7+ 

41 

10 

0 

.  54 

-  .02 

.47 

.0 

0 

2 

0 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

60.7 

1.0 

83 

17 

35 

10 

180 

0 

0 

1.10 

.04 

.74 

.0 

0 

4 

1 

0 

NEZPERCE 

67.3 

2.1 

99 

18 

40 

21 

11 

0 

.77 

.00 

.60 

T 

0 

3 

1 

0 

0R0FIN0 

74.7 

1.4 

107 

17 

44 

22 

0 

24 

0 

.61 

-  .04 

.42 

.0 

0 

3 

0 

0 

PORTHILL 

67.3 

1 .  1 

95 

24 

39 

7 

39 

14 

0 

.91 

.02 

.35 

.0 

0 

5 

0 

0 

P0TLATCH 

66.8 

1.6 

96 

17 

39 

7  + 

39 

15 

0 

.71 

.29 

.69 

.0 

0 

2 

1 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STATION 

64.6 

0.2 

95 

17 

37 

7 

61 

9 

0 

.91 

.07 

.46 

.0 

0 

5 

0 

0 

RIGGINS  RS 

78.4 

1.8 

109 

17 

50 

6 

0 

23 

0 

.05 

-     .  49 

.05 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROLAND  w  PORTAL 

63.7 

0.9 

93 

17 

36 

7 

94 

6 

0 

1  .06 

.32 

.82 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  MARIES 

68.3 

1.0 

96 

17  + 

40 

21 

39 

18 

0 

.63 

-  .10 

.60 

.0 

0 

2 

1 

0 

SALMON 

68.4 

0.3 

101 

17+ 

37 

8 

35 

16 

0 

.84 

.00 

.  52 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

SANDPOINT  EXP  STATION 

65.8 

0.3 

93 

27 

40 

11+ 

39 

7 

0 

1.21 

.55 

1.04 

.0 

0 

4 

1 

1 

WALLACE 

65.5 

-  1.1 

97 

17 

38 

7+ 

72 

13 

0 

1  .36 

.47 

1  .  07 

.0 

0 

4 

1 

1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

64.  5 

-  0.6 

95 

18 

39 

7+ 

8 

0 

1  .39 

.67 

.87 

.0 

0 

4 

1 

0 

W INC HESTER   1  SE 

64. 6M 

1.1 

95 

23 

36 

11 

80 

9 

0 

.37 

-  .48 

.23 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

67.6 

0.6 

.87 

.02 

T 

3«<s  raftttaac*  notes  tollowmg  Station  Indox 
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Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
JULY  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

1 

ja 

a 

X 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Mai  90* 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Max.  deptb 
on  ground 
at  obsn 

Date 

9 

0 

a 
_ 

o 

■ 

0 

a 

0 

o 
tn 

1.00  or 
more 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA  1  NE 

60.4 

-  1.2 

93 

17+ 

30 

8+ 

142 

10 

5 

.31 

-  .19 

.25 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

ANDERSON  DAN 

74. 6M 

102 

13+ 

46 

11 

0 

19 

0 

.34 

.34 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

ARROW ROCK  DAN 

74.  SM 

0.0 

104 

14 

47 

11 

19 

0 

.22 

-  .18 

.22 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

ATLANTA  1  E 

64.  5 

2.2 

90 

18+ 

35 

11 

89 

2 

0 

.70 

-  .03 

.35 

29 

.  0 

0 

0 

0 

BLISS 

75.  5 

2.1 

102 

13  + 

46 

6+ 

0 

21 

0 

.  10 

-     .  11 

.  10 

29 

.0 

0 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAN 

77.  3M 

105 

23  + 

41 

6 

3 

23 

0 

.  19 

.19 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

BOISE  WB  AP  // 

75.7 

3.2 

103 

23 

48 

6 

1 

20 

0 

.29 

.  05 

.27 

4 

.0 

0 

0 

0 

BUHL 

75.  OM 

2.1 

99 

12 

47 

11 

3 

18 

0 

.  19 

.  17 

.  19 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALDWELL 

73.5 

0.0 

102 

31 

45 

11 

1 

20 

0 

.25 

-  .08 

.20 

4 

.0 

0 

0 

0 

CAMBRIDGE 

74.7 

0.7 

107 

18 

47 

10 

20 

0 

.07 

-  .30 

.07 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

CASCADE  1  NW 

65.  4 

95 

23+ 

35 

8 

64 

13 

0 

.03 

.03 

4 

.0 

0 

\ 

0 

0 

CHALLIS 

66.9 

-  0.3 

96 

18 

39 

26 

32 

9 

0 

.62 

.03 

.21 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

COUNCIL  2  NNE 

72.8 

0.4 

101 

26 

43 

8 

8 

18 

0 

.86 

.36 

.82 

4 

.0 

0 

■ 

1 

0 

DEADWOOD  DAM 

60.6 

-  0.2 

92 

13+ 

29 

8+ 

147 

8 

5 

.69 

-  .12 

.61 

28 

.0 

0 

J 

0 

DEER  FLAT  DAM 

74.7 

0.9 

100 

31 

48 

11 

0 

20 

0 

.13 

-  .06 

.  13 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

73. 1M 

102 

18 

41 

1  + 

3 

21 

0 

.23 

.  15 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

65.  9M 

96 

18 

35 

6 

62 

13 

0 

.27 

.18 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

73. 1M 

2.9 

105 

31 

38 

11 

12 

0 

.42 

.  14 

.32 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

74.  5M 

-  3.0 

104 

18 

44 

8 

1 

21 

0 

T 

-  .31 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

75.  5 

3.3 

102 

18 

46 

11 

3 

20 

0 

.03 

-  .27 

.03 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  VIEW 

78.9 

3.6 

110 

17 

49 

11 

0 

28 

0 

.00 

-  .25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAILEY 

68.  5 

0.6 

96 

15+ 

39 

11 

34 

13 

0 

.34 

-     .  19 

.18 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAZELTON 

72.6 

-  2.6 

99 

18 

45 

11  + 

5 

17 

0 

.65 

.43 

.49 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

HILL  CITY 

65.7 

-  0.1 

98 

18 

33 

6 

65 

14 

0 

.35 

.06 

.35 

30 

.0 

0 

0 

0 

BOLLISTER 

72.  4M 

1.1 

97 

13+ 

37 

11 

18 

16 

0 

.35 

-  .02 

.35 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  CITY 

66.3 

-  1.0 

98 

17  + 

35 

11 

56 

19 

0 

.33 

-  .11 

.31 

4 

.0 

0 

0 

0 

JEROME 

75.2 

0.8 

100 

13  + 

45 

12 

4 

19 

0 

.03 

-  .17 

.03 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

71. 1 

-  2.1 

100 

23+ 

42 

11 

8 

18 

0 

.35 

.02 

.35 

4 

.0 

0 

» 

0 

0 

LOWMAN 

64.0 

-  2.1 

96 

13+ 

33 

6  + 

73 

16 

0 

.13 

-  .41 

.08 

3 

.0 

0 

0 

0 

MC  CALL 

64.0 

1.2 

92 

17 

36 

8 

86 

6 

0 

.59 

.05 

.59 

4 

.0 

0 

1 

0 

MERIDIAN  1  SSW 

70.9 

-  2.2 

101 

23+ 

42 

6  + 

11 

20 

0 

.34 

.  07 

.34 

4 

.0 

0 

J 

0 

0 

MESA 

75.3 

104 

26 

45 

11 

0 

20 

0 

.  19 

.  19 

4 

.  0 

0 

* 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

74.4 

2.2 

104 

17 

42 

6 

2 

21 

0 

.15 

-  .22 

.15 

4 

.0 

0 

* 

0 

0 

NAMPA 

77.  9M 

3.4 

108 

31 

45 

11 

0 

30 

0 

.00 

.  16 

.  00 

.0 

o 

0 

o 

NAMPA  2  NW 

74.0 

103 

27 

44 

11 

20 

0 

.10 

.  10 

4 

.0 

0 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

64. 1M 

1.5 

96 

17 

30 

8 

77 

16 

1 

.67 

.  07 

.67 

4 

.0 

o 

1 

o 

OBSIDIAN  4  NNE 

55.7 

-  1.6 

86 

18+ 

27 

6+ 

261 

0 

11 

.97 

.30 

.39 

29 

.0 

0 

0 

0 

PARMA  EXP  STATION 

75.3 

1.2 

105 

17 

48 

6 

0 

24 

0 

.18 

.05 

.18 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAYETTE 

75.7 

1.6 

103 

23 

48 

6 

0 

22 

0 

.06 

-  .24 

.06 

4 

.0 

0 

0 

0 

RICHFIELD 

69.  4 

-  0.1 

98 

18 

38 

11 

25 

15 

0 

.  12 

-  .18 

.  12 

29 

.0 

0 

\ 

0 

0 

SHOSHONE 

73.7 

1.7 

102 

18 

43 

11 

4 

18 

0 

.  11 

-     .  12 

.09 

28 

.  0 

0 

0 

0 

STIBNITE 

59.  5 

91 

20 

32 

7+ 

1 

3 

.38 

.32 

4 

T 

0 

I 

0 

0 

SUN  VALLEY 

60.3 

1.3 

93 

18 

28 

6+ 

157 

6 

9 

1.72 

1.01 

T 

0 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

81 . 5 

1.4 

108 

14+ 

54 

10+ 

0 

27 

0 

.06 

-  .18 

.06 

24 

.  0 

0 

J 

0 

THREE  CREEK 

66.  6 

97 

19 

30 

11 

57 

16 

3 

1.00 

.71 

.65 

28 

.  0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

74.0 

2.6 

102 

13+ 

44 

11 

5 

21 

0 

.  16 

-  .19 

.  13 

28 

.0 

0 

■ 

J? 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

71.1 

-  1.8 

101 

14 

40 

11 

17 

0 

.  17 

-  .13 

.  16 

29 

.0 

0 

* 

0 

WEISER 

75.3 

-  1.4 

103 

17  + 

48 

8+ 

0 

24 

0 

.03 

-  .14 

.03 

4 

.0 

0 

0 

DIVISION 

70.9 

0.8 

.32 

-  .08 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STATION 

70.0 

0.0 

99 

15+ 

39 

7 

19 

14 

0 

.53 

.03 

.37 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

ALBION 

67.4 

0.8 

96 

15+ 

36 

7 

45 

12 

0 

.24 

-  .32 

.  17 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

71.0 

0.8 

99 

18 

41 

8 

14 

0 

.60 

-  .03 

.56 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

ASHTON  1  S 

62.  5 

-  2.3 

91 

14  + 

33 

8 

104 

3 

0 

.58 

-  .36 

.36 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLACKFOOT 

72.1 

3.0 

100 

18 

41 

12 

10 

16 

0 

.25 

-  .41 

.25 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKFOOT  DAM 

62.  5M 

0.5 

96 

5 

29 

8+ 

108 

9 

5 

.19 

-  .78 

.  16 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURLEY 

73.9 

0.6 

103 

19 

43 

11 

15 

0 

.02 

-  .31 

.02 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

71.0 

-  0.4 

101 

19 

40 

11 

15 

0 

.21 

-     .  17 

.  12 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

72.6 

2.0 

102 

15 

41 

11 

7 

16 

0 

.06 

-  .16 

.05 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

58.4 

-  3.1 

89 

18 

29 

6 

203 

0 

5 

2.27 

1.67 

.0 

0 

6 

CONDA 

63.  4 

0.1 

91 

16+ 

33 

11 

4 

0 

1.32 

.67 

.  43 

28 

.0 

0 

8 

0 

0  "J 

DRIGGS 

64.3 

1.9 

95 

19 

33 

8+ 

9 

0 

2.00 

.79 

1.03 

28 

T 

0 

7 

1 

1 

DUBOIS  EXP  STATION 

69.2 

-  0.7 

96 

18 

40 

12 

26 

13 

0 

1.27 

.  54 

.  50 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

69. 1 

-  1.2 

98 

18 

38 

8 

31 

12 

0 

1.07 

.42 

.61 

2-7 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

70.  OM 

-  0.5 

100 

18 

40 

12 

18 

13 

0 

.29 

-  .30 

.20 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRACE  PH 

64.6 

-  2.7 

91 

15 

34 

12 

72 

2 

0 

.98 

.00 

.49 

29 

.0 

0 

7 

0 

0 

GRAY 

64.  4 

1.  3 

90 

16+ 

33 

13 

80 

2 

0 

.75 

-  .27 

.50 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

GROUSE 

59.  1 

88 

18 

29 

7 

173 

0 

4 

1.24 

.47 

.70 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

HAMER  4  NW 

68. 8M 

0.9 

100 

17 

35 

12 

31 

14 

0 

1.84 

1.37 

T 

0 

5 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

69. 1 

0.3 

99 

15 

41 

8+ 

25 

12 

0 

.22 

-  .40 

.  15 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

IRWIN  2  S 

66.  5 

1.8 

93 

14+ 

36 

8+ 

52 

10 

0 

1.28 

.31 

1. 14 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

59.8 

-  1.4 

88 

17  + 

29 

8+ 

162 

0 

3 

1.82 

1.05 

.57 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

LIFTON  PUMPING  STATION 

67.6 

0.2 

89 

14+ 

43 

12 

21 

0 

0 

1.43 

.70 

.50 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

MA  LAD 

70.  8 

0.5 

98 

18 

43 

11  + 

7 

13 

0 

1.39 

.  40 

.81 

27 

.0 

0 

6 

J 

0 

MA LAD  CAA  AP 

69.3 

98 

18 

38 

12 

11 

16 

0 

1 . 54 

.71 

21 

.  o 

0 

6 

* 

0 

MAY  RS 

65.0 

-  1.2 

94 

18 

36 

1+ 

62 

9 

0 

.80 

.02 

.30 

28 

.0 

0 

6 

0 

MC  CAMMON 

69.  4 

99 

18 

39 

12 

15 

16 

o 

.  26 

.  17 

27 

.  0 

0 

3 

0 

0 

M7NIDOKA  DAM 

73.9 

100 

15 

48 

11 

3 

12 

0 

.25 

.25 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOHTPELIER  RS 

65.  8M 

-  i,i 

94 

17  + 

35 

12+ 

7 

0 

.  26 

.  62 

.  16 

30 

.  0 

0 

4 

0 

0 

OAKLEY 

71.5 

0.5 

99 

15 

35 

11 

21 

12 

0 

.50 

-  .12 

.25 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

PALISADES  DAM 

64.  8M 

93 

16  + 

31 

7+ 

74 

10 

3 

.87 

.71 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

PAUL  1  E 

69.8 

-  0.9 

99 

16  + 

41 

22 

13 

0 

.26 

-  .23 

.21 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  KB  AT  // 

72.3 

2.1 

101 

18 

42 

12 

12 

14 

0 

.28 

-  .49 

.  18 

26 

.0 

0  1 

3 

0 

0 

PRESTON  SUG  r«CT  2  SE 

70.8 

0.9 

100 

18 

41 

5+ 

9 

19 

0 

.89 

-  .07 

.50 

21 

T 

0 

2 

1 

0 

RIRIE 

69.  9M 

97 

18 

40 

11 

31 

10 

0 

1.95 

1.60 

29 

.0 

0 

3 

1 

1  1 

RUPERT 

71. 6M 

-  0.3 

99 

19 

46 

6+ 

11 

0 

.26 

-  .15 

.23 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

65.5 

98 

18 

34 

8 

63 

11 

0 

.30 

-  .13 

.23 

29 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SPENCER  RS 

63.4 

-  0.4 

95 

18 

32 

12 

87 

7 

1 

1 .36 

.18 

.  58 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

SPRINGFIELD 

70.  OM 

0.0 

38 

8 

9 

0 

.41 

-  .18 

.16 

28+ 

T 

0 

3 

0 

0 

SUGAR 

65. 7M 

-  1.0 

96 

18 

52 

10 

0 

.53 

-     .  10 

.45 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

TETONIA  EXP  STATION 

62.0 

-  1.4 

92 

18 

31 

1  + 

117 

3 

2 

2.35 

1.28 

.60 

29 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

67.5 

0.4 

.85 

.  13 

T 

STATE 

69.0 

0.6 

.62 

.01 

T 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


4  5 


7  8 


10 


IS 


16 


17 


.'.4 


26 


27 

28 

29 

.03 

.37 

.13 

.17 

.03 

.01 

.58 

.07 

T 

.36 

.08 

.35 

.34 

.11 

.03 

.as 

.13 

T 

.39 

.16 

.03 

.  14 

.03 

T 

.10 

.19 

.  53 

.  03 

.03 

.13 

.09 

T 

.05 

.05 

.20 

.11 

T 

.30 

.57 

.19 

.33 

.  53 

.43 

.05 

T 

.05 

.43 

T 

.61 

.60 

.43 

1 .  03 

.  33 

.34 

T 

!so 

.61 

.13 

.33 

.57 

.13 

.29 

.08 

.15 

.  11 

.  18 

.09 

.01 

.03 

.  01 

.30 

.08 

.03 

.02 

.  12 

.04 

.49 

.  50 

.27 

.18 

.26 

.31 

*49 

T 

.39 

.02 

.19 

T 

.15 

.07 

.15 

.07 

1.14 

.50 

.33 

.  03 

T 

T 

.  o: 

.38 

.03 

.01 

.30 

1.36 

.81 

.03 

T 

.82 

.01 

.42 

.01 

.07 

.30 

.09 

.17 

.01 

.39 

T 

.35 

.13 

.  10 

.  13 

.39 

30 


ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 
ALPHA  1  HE 
AMERICAN  FALLS   1  NW 
ANDERSON  OAH 

AfWOVROCK  DAM 
ASH TON   1  S 
ATLANTA   1  B 
ATLANTA   1  E 
AVERY  RS 

BANCROFT 

HA  TV  IK*  MODEL  BASIN 
BENTON  OAH 
BLACKFOOT 
BLACKFOOT  DAB 


.OH 
.  34 
.22 


//R 
//R 


//R 


BLACKTOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  IB  AP  ft 

BONDERS  FERRY 
BOMMKKS  FERRY 
BRIDGE 
BUHL 

BUNGALOW  RS 

BURKE  2 
B  OR  LET 

BUR LET  FACTORY  1  NT 
BUR LEY  CAA  AP 
BUR LEY  CAA  AP 


.  19 
.IS 
.  27 


.70  .oa 

.  W     .02  .38 


//R 


CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  SI 
CASCADE  RS  //B 
C ENTER V  I LLE  ARBAUGB 

CULL  IS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARE  FORE   1  EKE 
CLARK  FORK  1  KNE 
CLARK  1 A  RS  //R 

CLMEMTSVILLE  4  S  K 
COBALT  BLACKBIRD  MIME 
CORUR  D  ALEME  CAA  AP 
COB OR  D  ALEME  CAA  AP 
CORUR  D  A LENS  RS 

COHDA 

COTTON1COD 
COTTONtUOD  2  SI 
COUNCIL  2  SHE 
COUNCIL  2  NNX 


.03,  T 

.01 


//R 
//R 


CRA  I G MONT 
CROUCH  2  NNf 
DKADIOCO  DAM 
DEADIOOD  DAM 
DECEPTION  CREEK 

DBRR  FLAT  DAM 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
DUBOIS  CAA  AP 

DEN  HUNT  PROJECT 
ILK  CITY 
KMMETT  2  R 
FAIRFIELD  RS 


FORT  BALL  IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENN S  FERRY 

GOODING  CAA  AP 
GOODING  CAA  AP  R 

GRACE  PH 
GRAND  VIET 
GRAT 
GROUSE 
HA  I  LET 


HAZEL TON 
HILL  CITY 
ROLLISTER 
ROTE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  13  SI 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  CAA  AP  //R 
IRTIN  2  3 

ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
EAMIAR   1  MB 
DLLOGG 
KOOSK1A 

KUMA  2  RUE 
L1ADORE 

LET  1 3 TON  WATER  PLANT 
LSWTSTOX  WB  AP 
LIPTON  PUMPING  STA 


.73  .07 
.If 

.74 
.31 


.  34 
.78 

.77 


.14  .  U 
.01  .1C 


113 


RAT  RS 

RC  CALL 
HC  CAMMON 
MEMID1AM   1  3BW 


■INIDOKA  DAM 
MOMTPKLIER  RS 
MO06E  CRKXK  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  BOO  1 


MOUNTAIN  HOME   1  RS 
HVLLAN  PASS  CAA 
MULXAN   PASS  CAA 
SAM  PA 

HAM  PA  2  MW 

NET  MEADOWS  RS 
■SZ  PIECE 
OAELEY 

OB81DIAM  4  SMS 


.03  ii 

.47 

.19 


.10 
.67 


.44     .47  T 


Sm  f«f*r«BC*j  sot*M  lojlowiog  Station  lodoa 
-  10S  - 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Continued  JULY  1831 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 

0R0F1W0 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 

.42 
.is 

.M 

T 

.05 

.02 

.01 

T 

T 

.14 
.07 

.08 
.21 

.05 

.71 

.61 
.87 
.18 
.26 
.06 

PIERCE  RS                       / /R 
PINE  2  SSI 

PLUMMER  3  IS*  R 

POCATELLO  IB  AP  //R 
PORTHILL 

.01 

.  20 
.50 
.25 

.68 

.11 

.35 

.15 

.02 

.14 

I 

.05 
T 

.  18 

.06 

.05 
.04 

I 

.11 

T 

1. 15 
.  13 
.58 
.28 
.91 

POT  LATCH 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
RICHFIELD 
RIGGINS  RS 

.  10 
T 

T 

m 

.  69 
.48 

.02 
.  14 

.  07 

T 

.  14 

T 

.39 

.  50 

.05 

I 

T 

.12 

T 

.71 
.89 
.91 
.12 
.05 

RIRIE 

ROLAND  I  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

T 

.82 
.60 

.10 
.03 

.14 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

.05 

.32 

.03 
.02 

.23 
.23 

T 
T 

1.95 
1.06 
.26 
.30 
.63 

SALMON  6 
SAND POINT  EXP  STA 
SANDPOINT  EXP  STA  R 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 

.06 

.16 
.  01 

.04 
1.04 
.93 

.06 
.  07 

.04 
.  01 

T 

.05 
.02 

T 

.04 

.25 

.03 

T 

T 

.01 
T 

.03 

.15 

.82 
.31 

.09 
.01 

.01 

.56 

T 

.84 
1.  21 
1.04 

.11 
1.36 

SPRINGFIELD 

STIBNITE 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SUN  VALLEY  //R 

.01 

.06 
.13 

.3! 

.OS 

.03 

T 

.06 
.46 
.47 

.  01 
T 

T 

T 

.01 

.08 

.  16 
.02 
T 

.50 

.45 
.50 
05 

T 

.49 

.50 

T 

.12 
.13 

.41 

.38 
.53 
1.72 
1.77 

SWAN  FALLS  PH 
TETON  I A  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SB 

T 

.35 

.03 

.  05 

T 

T 
T 

.06 
T 

T 

.27 
T 

.36 
T 

.01 

.55 
.65 
.13 

.60 

.03 
.10 

.47 
.03 
T 

.06 
2.35 
1.00 
.18 
.17 

WALLACE 

WALLACB  WOODLAND  PARK 
WALLACE  WOODLAND  PARK  R 
WE1SER 

WINCHESTER  1  SE 

T 

.IC 

i.o- 

.87 
.8C 
.02 

.2: 

.01 

.OS 
.33 

.24 

.33 

.06 

.04 

.06 

T 

.08 
.06 

1.36 
1.39 
1.29 
.03 
.37 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  < 


HOURLY  PRECIPITATION 


Station 


BONNER S  FERRY 

CLARK  FORK   1  ENE 

DECEPTION  CREEK 

MOOSE   CREEK  RANGER  SIA 

SALMON 


DECEPTION  CREEK 


CASCADE   RANGER  STATION 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL    2  NNE 
CRA 1 GMONT 
DEADWOOD  DAM 
DECEPTION  CREEK 
LEAOORE 

LEWISTON  MB  AP 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

MOUNTA  IN  HOME   1  W 

MULLAN  PASS  CAA 

PLUMMER  3  WSW 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SUN  VALLEY 

WALLACE   WOODLAND  PARK 


BOISE  LUCKY   PEAK  DAM 
BOISE  WB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY 
CLARK  FORK    1  ENE 
CLARK  I  A   RANGER  STATIOI 
COEUR  D  ALENE   CAA  AP 
COTTONWOOD   2  SW 
COUNCIL  2  NNE 
CRA I GMONT 
DEADWOOD  DAM 
LEWI STON  WB  AP 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOUNTAIN  HOME    1  M 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER   3  WSW 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


BONNERS  FERRY 
CLARK   FORK    1  ENE 
CLARKIA   RANGER  STATION 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD   2  SW 
CRA I GMONT 
DECEPTION  CREEC 
LEWISTON  WB  AP 
MOOSE   CREEK  RANGER  STA 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER   3  WSW 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


BONNERS  FERRY 
CLARK  FORK    1  ENE 
CLARK  I A   RANGER  STATION 
CRA I GMONT 

PIERCE  RANGER  STATION 
SANOPOINT   EXP  STATION 


BONNERS  FERRY 
CLARK   FORK    1  ENE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
LEWI STON  WB  AP 
MULLAN  PASS  CAA 
SANDPOINT  EXP  STATION 
WALLACE   WOODLANO  PARK 


ATLANTA   1  E 

CLEMENTSVI LLE  *  SE 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 

MACK  AY   RANGER  STATION 

MALAD 

SALMON 

SUN  VALLEY 


MACKAY   RANGER  STATION 


MALAD  CAA  AIRPORT 


CLEMENTSVILLE   *  SE 


A.  M.  Hour  Ending 


.02  .02 
.01 


IDAHO 
JULY  1951 


-1st- 


.14     .07  ,04 


-2d- 
-3d- 


-4th- 


P.  M.  Hour  Ending 


.06     .01  .01 
.01 

.03  .03  .01 
.01 


-19th- 


.01 


.0/ 

.11 


Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
JULY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


4       5  6 


7       8  9 


10       11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


1       2  3 


IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 


BANCROFT 
MALAD 

MALAO  CAA  AIRPORT 


8URLEY  CAA  AIRPORT 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 


BOISE   WB  AIRPORT 
COTTONWOOD  2  SW 
DEADWOOD  DAM 
LEADORE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
PIERCE   RANGER  STATION 


BANC ROFT 

POCATELLO  WB  AIRPORT 


BANCROFT 
BLACKFOOT  DAM 
CLEMENTSVI LLE  *  SE 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
LEADORE 

MACKAY  RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SALMON 


ATLANTA  1  E 
BANCROFT 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CLEMENTSVI  LLE  4  SE 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SUN  VALLEY 


ATLANTA    1  E 

BANCROFT 

BLACKFOOT  DAM 

CLEMENTSVI LLE   4  SE 

DUBOIS   CAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

LEADORE 

MACKAY    RANGER  STATION 
SUN  VALLEY 


MACKAY    RANGER  STATION 
MALAD  CAA  AIRPORT 
SUN  VALLEY 


CLEMENTSVI LLE  4  SE 
MALAD 

PIERCE  RANGER  STATION 
SUN  VALLEY 


.01      .01  .01 


.04  .09 
.03 
.08  .04 

.07 

.01      .01  .01 


.01  .06 

.01  .01 


-20th- 


-21st- 

.01  .02 

-24th- 


-2fr 

-26th- 
-27th- 


•oi  .oi 

.06  .16  .06 
.27      .14  .10 


.04      .01  .01 


-28th- 


-3: 

.01  .Ul 


.21  .03  .01 
'  *  .41 


-29th- 

.01     .03  .03 


-30th- 


•01  .03 
.17  .05 


.01     .44  .02 

st- 

I     .04  .06 


.10  .01 
.01  .01 


.06     .11  .01 


.06     .05  .21 


.15 

.17  .01 


•05      .19  .01 


S—  rafaraoe  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  1951 


Station 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1.3 

14 

IS 

16 

17 

1  fl 

19 

20 

21 

22 

24 
24 

« 

26 

27 

29 

30 

11 
31 

< 

MA  K 

68 

84 

94 

88 

91 

89 

62 

83 

82 

79 

72 

82 

97 

97 

99 

98 

98 

09 

94 

86 

83 

87 

97 

96 

95 

95 

tJ5 

86 

82 

86 

94 

89.  3 

M1N 

47 

49 

44 

55 

44 

42 

39 

40 

44 

50 

43 

41 

46 

60 

45 

58 

59 

55 

63 

62 

54 

44 

48 

56 

54 

58 

58 

59 

56 

53 

53 

50.7 

84 

82 

90 

86 

84 

82 

80 

73 

7  1 

87 

94 

90 

96 

96 

95 

80 

s? 

"fi"  7 

41 

40 

48 

37 

38 

43 

60 

43 

51 

46 

51 

62 

59 

54 

38 

47 

52 

ftn 

SH 

MAX 

an 

7h 

H7 

7fl 

7? 

I 

70 

7^ 

81 

91 

86 

90 

90 

93 

66 

60 

77 

83 

9 1 

87 

87 

93 

86 

an 

an 

ftl  1 

83«  1 

39 

3 1 

35 

36 

41 

39 

30 

39 

5  0 

4 1 

36 

iJ 

? 

MAX 

R7 

y? 

89 

87 

86 

7  * 

94 

96 

94 

96 

95 

99 

98 

84 

81 

86 

94 

94 

93 

90 

86 

84 

82 

94 

88  1 

MI  M 

4y 

46 

58 

46 

72 

65 

63 

63 

67 

52 

47 

54 

64 

ft 

no 

~z 

sf 

sf 

1 02 

y6 

102 

1  00 

102 

102 

as 
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51 

53 

48.4 

ABEROEEN  EXP  ST» 
ALBION 
ALPHA   1  NE 
AMERICAN  FALLS  1  NX 
ANDERSON  0AM 

ARROWROCK  0AM 
ASHT0N   1  S 
ATLANTA    1  E 
AVERY  RS 

BAYVIEM   MODEL  BASIN 

BLACKFOOT 
BLACKFOOT  0AM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  MB  AP 

B0NNERS  FERRY 
BUHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  NNE 
BURLEY 

BURLEY  FACTORY   1  NW 
BURLEY  CAA  AP 
CAL0WELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE    1  NW 

CHALL I S 

chilly  barton  flat 
clark  fork  1  ene 
cobalt  blackbird  mine 
coeur  o  alene  caa  ap 

c0eur  d  alene  rs 
Von  da 

cottonwood 

lOUNCIL   2  NNE 
>EA0wOOD  DAM 

JEER  FLAT  DAM 
W1GGS 

IUBOIS  EXP  STA 
UBOIS   CAA  AP 
OEN  HUNT  PROJECT 

IK  CITY 
MMETT    2  E 
AIRFIELD  RS 
ENN  RS 

ORT  MALL    IND  AGENCY 

AROEN  VALLEY  RS 
LENNS  FERRY 
BOOING  CAA  AP 
RACE  PH 
A NO  VIEW 

RAY 

WUSE 
I  LEY 

MER  <.  NX 
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DAILY  TEMPERATURES  mi>«» 


Day 

Of  Month 



rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HAZELTON 

MAX 

87 

85 

95 

91 

87 

83 

62 

83 

80 

74 

98 

97 

96 

96 

99 

98 

84 

83 

85 

97 

92 

90 

90 

85 

92 

95 

H4 

M  I  N 

50 

52 

48 

55 

47 

49 

47 

63 

53 

55 

46 

45 

53 

60 

55 

55 

62 

70 

63 

**a 

&7 

65 

o  3 

o3 

60 

55 

* 

HILL  CITY 

MAX 

82 

79 

90 

7  0 

83 

79 

78 

78 

79 

72 

7  6 

81 

95 

92 

46 

94 

96 

85 

Qft 

on 

oa 

Oft 

86 

3 

M  I  N 

44 

42 

39 

37 

iy 

33 

371" 

43 

4  3 

34 

4  1 

45 

48 

44 

52 

47 

b3 

& 

36 

38 

54 

57 

34 

57 

53 

50 

48 

47 

45 

1 

HOLL I STER 

MAX 

86 

81 

95 

92 

89 

82 

82 

83 

80 

77 

71 

86 

97 

45 

y3 

92 

94 

97 

91 

86 

85 

94 

91 

90 

93 

90 

86 

84 

90 

92 

88 

1 

MIN 

51 

51 

51 

55 

60 

43 

43 

46 

49 

49; 

37 

47 

64 

65 

54 

60 

68 

69 

72 

67 

48 

60 

67 

64 

63 

67 

65 

63 

57 

57 

36 

7 

IDAHO  CITY 

MAX 

85 

83 

92 

78 

78 

79 

70 

6 1 

8 1 

7y 

7y 

97 

9  5 

y6 

96 

98 

97 

si 

vt 

^7 

9n 

1^. 

In 

sf 

94 

89 

Ml  N 

38 

4  1 

40 

b  1 

43 

36 

37 

36 

38 

4 1 

36 

38 

40 

45 

40 

42 

44 

si 

S3 

sn 

43 

IOAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

66 

79 

9  3 

80 

88 

87 

84 

83 

°  7 

66 

69 

83 

32 

yy 

92 

93 

Ho 

Qf> 

94 

78 

87 

H? 

fifi 

Q4. 

86. 

M  I  N 

46 

47 

47 

56 

44 

48 

49 

4  1 

48 

4  3 

41 

46 

b'i 

48 

61 

60 

58 

60 

62 

56 

30 

30 

53 

57 

55 

60 

56 

57 

53 

s  i 
53 

51 

_ 

IRWIN   2  S 

MA  X 

81 

89 

7  9 

86 

82 

In 

°>a 

J? 

93 

90 

Q7 

st! 

Qfi 

84 

M  I  N 

**2 

4  1 

4  7 

49 

4  3 

42 

43 

43 

57 

53 

6b 

00 

3 

sn 

S  i 

S3 

_^ 

48 

S3 

32 

48 

u 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

lb 

70 

79 

78 

■ 

80 

79 

6  1 

67 

87 

88 

88 

7 

87 

Oft 

8  5 

Oft 

85 

U7 

a 

81 

79 

* 

M I  N 

40 

40 

3  9 

34 

34 

31 

y 

2y 

36 

43 

37 

43 

44 

45 

49 

48 

38 

37 

34 

4  3 

4  3 

45 

47 

54 

42 

44 

40 

5 

JEROME 

MAX 

89 

85 

95 

90 

88 

86 

86 

65 

82 

79 

7b 

87 

100 

98 

96 

97 

99 

100 

98 

91 

86 

89 

97 

97 

95 

98 

96 

95 

91 

95 

96 

91 

8 

MIN 

55 

49 

49 

61 

50 

69 

48 

48 

52 

54 

46 

45 

46 

57 

61 

67 

73 

70 

69 

64 

61 

57 

00 

60 

63 

62 

66 

66 

65 

66 

58 

58 

5 

KELLOGG 

MAX 

86 

78 

86 

92 

7<^ 

74 

'  * 

75 

ey 

96 

yo 

93 

95 

B4 

79 

^7 

y? 

97 

' 

89 

^  ft 

y& 

91 

94 

87 

M I  N 

56 

50 

48 

64 

46 

48 

42 

60 

50 

42 

4y 

54 

^7 

55 

54 

ftrt 

ni 

ni* 

nt 

q6 

n? 

51 

KOUSK I  A 

MAX 

91 

89 

100 

93 

72 

78 

B  0 

83 

81 

88 

yy 

n 
1  04 

y6 

7 

99 

106 

101 

90 

HQ 

95 

100 

101 

100 

nft 
105 

99 

0  3 

96 

101 

rtn 
100 

94 

M  ]  N 

48 

5  3 

48 

57 

37 

5  3 

49 

46 

bo 

58 

44 

46 

51 

63 

54 

54 

56 

38 

63 

7 

47 

43 

47 

49 

03 

61 

5 

56 

58 

61 

53 

52 

5 

KUNA  2  NNE 

MAX 

88 

83 

9  1 

77 

79 

80 

60 

83 

6  1 

76 

80 

92 

95 

93 

93 

94 

97 

93 

89 

100 

96 

97 

94 

93 

91 

92 

100 

89 

1 

Ml  N 

47 

54 

5  1 

56 

5  1 

45 

48 

48 

5  1 

52 

42 

4y 

54 

55 

49 

53 

53 

ft 

a? 

RO 

& 

n2 

to 

n? 

n^ 

^& 

53 

1 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

94 

91 

100 

87 

79 

79 

84 

85 

88 

83 

91 

yy 

99 

95 

97 

98 

105 

ii 

A7 

oi 

Q7 

nt 
104 

OA 

100 

nn 

y4 

2 

MIN 

55 

54 

34 

6B 

56 

4y 

53 

48 

50 

67 

4y 

50 

60 

60 

60 

62 

63 

67 

36 

54 

30 

33 

30 

67 

5  3 

b2 

9 

5 

55 

56 

LEWISTON   WB  AP 

MAX 

89 

88 

96 

77 

67 

76 

61 

85 

87 

79 

87 

96 

99 

y5 

95 

96 

104 

93 

87 

85 

89 

93 

102 

98 

94 

1  00 

49 

96 

94 

99 

99 

91 

1 

MIN 

57 

56 

55 

57 

49 

48 

54 

50 

56 

53 

50 

54 

64 

61 

59 

61 

63 

66 

57 

55 

50 

56 

39 

71 

64 

64 

67 

60 

60 

56 

59 

57 

5 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

80 

76 

86 

84 

79 

61 

80 

78 

76 

76 

70 

76 

84 

89 

ey 

89 

85 

In 

7  a 

s*! 

V\ 

;! 

s° 

s3 

89 

dl 

M  I  N 

49 

5  3 

47 

58 

46 

30 

44 

49 

52 

48 

50 

43 

48 

5  1 

53 

61 

63 

sa 

sa 

S3 

si 

S9 

53 

LOW MAN 

MAX 

83 

82 

92 

83 

83 

79 

79 

81 

80 

79 

86 

4  1 

y& 

94 

46 

QA 

y& 

as* 

flQ 

69 

fift 

9S 

Qfi 

40 

QS 

9? 

HQ 

Ql 

Q6 

86 

MIN 

35 

38 

38 

51 

40 

33 

34 

33 

36 

3y 

33 

35 

37 

4  1 

36 

37 

39 

40 

52 

47 

37 

34 

37 

38 

44 

36 

46 

46 

47 

40 

44 

39 

4 

MALAD 

MAX 

38 

80 

90 

82 

88 

88 

85 

85 

80 

76 

84 

93 

94 

46 

95 

93 

t 

^ 

93 

89 

86 

a? 

84 

90 

87 

MIN 

49 

53 

46 

58 

44 

47 

47 

4y 

50 

43 

43 

46 

5  2 

52 

59 

65 

58 

ft 

59 

62 

ft  i 
51 

& 

at 

of 

53 

MALAD  CAA  AP 

89 

83 

9  1 

82 

y  1 

y  0 

89 

86 

85 

80 

7  3 

' 

95 

93 

77 

Qft 

OS 

OA 

HS 

91 

Q 

88 

30 

41 

45 

54 

61 

55 

52 

62 

62 

46 

48 

44 

51 

6  3 

63 

t>  ? 

59 

53 

55 

50 

1 

MAY  RS 

MAX 

81 

77 

66 

81 

82 

81 

77 

80 

76 

71 

71 

83 

91 

40 

41 

92 

93 

94 

90 

66 

81 

87 

91 

87 

89 

91 

87 

77 

85 

86 

87 

84 

5 

Ml  N 

36 

43 

43 

50 

41 

37 

38 

36 

45 

43 

42 

36 

46 

47 

44 

44 

50 

48 

60 

57 

40 

44 

45 

47 

49 

43 

55 

47 

49 

61 

47 

45 

5 

MC  CALL 

MAX 

76 

85 

74 

68 

70 

■*L 

74. 

In 

?u 

80 

89 

68 

92 

91 

®8 

82 

77 

8i! 

^_ 

89 

83 

i!* 

^o 

63 

87 

89 

82 

\ 

Ml  N 

4  ■  i 

46 

43 

50 

43 

38 

40 

50 

40 

° 

48 

48 

47 

48 

46 

45 

53 

&n 

34 

of 

45 

MC  CAMMON 

MAX 

90 

86 

8  7 

89 

85 

90 

85 

83 

82 

80 

60 

85 

95 

47 

98 

98 

■*y 

n 

as 

a 

93 

n 

Q 

ot 

O 

89 

91 

89 

M  I  N 

41 

3  1 

46 

49 

49 

40 

40 

4  1 

44 

47 

44 

3y 

43 

43 

43 

47 

56 

60 

ft* 
53 

S3 

52 

S3 

52 

42 

46 

49 

ftA 
56 

i 

6  1 

6  1 

62 

60 

60 

ft3 

49 

3 

MER  ID  I  AN    1  SSW 

MAX 

88 

86 

93 

81 

62 

6 1 

82 

84 

83 

82 

y  l 

94 

94 

93 

95 

98 

98 

95 

94 

92 

101 

98 

93 

97 

98 

42 

93 

101 

90 

MIN 

48 

50 

4  8 

52 

4y 

42 

4  6 

42 

46 

49 

42 

49 

6 1 

60 

48 

51 

51 

52 

57 

53 

7 

47 

43 

49 

53 

55 

49 

60 

59 

57 

51 

60 

60 

® 

MESA 

MAX 

90 

87 

98 

80 

80 

82 

B  3 

67 

83 

78 

87 

91 

100 

y& 

y9 

100 

103 

89 

93 

101 

101 

99 

93 

M  I  N 

53 

52 

b  b 

51 

33 

48 

51 

4  7 

5  0 

57 

46 

5U 

56 

6  3 

64 

68 

67 

^^65 

64 

50 

50 

t>H 

1  69 

63 

6* 

60 

59 

61 

57 

2 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

Hfi 

80 

90 

87 

87 

86 

82 

62 

80 

83 

75 

83 

97 

y5 

100 

98 

97 

98 

86 

86 

80 

85 

96 

95 

94 

91 

67 

86 

85 

89 

96 

88 

5 

MIN 

53 

56 

58 

bo 

52 

57 

51 

30 

58 

56 

48 

50 

56 

56 

57 

69 

70 

66 

68 

66 

58 

52 

53 

68 

64 

74 

69 

63 

60 

60 

61 

59 

3 

MONTPELIER  RS 

MAX 

77 

83 

7  8 

8  7 

a  5 

80 

65 

84 

80 

6  7 

80 

8  7 

93 

93 

94 

ft9 

ft^ 

I? 

8ft 

"I 

J? 

ft^ 

86 

ft^ 

®  _ 

88 

85 

MIN 

41 

42 

40 

49 

3  d 

3y 

40 

3y 

3y 

35 

40 

35 

45 

57 

60 

sn 

ft  o 

46 

MOSCOW  U   OF  I 

MAX 

80 

78 

89 

a  b 

69 

69 

73 

74 

79 

79 

82 

89 

91 

ay 

89 

90 

96 

97 

zz 

R? 

fl? 

ft7 

Qfi 

Ql 

By 
* 

95 

92 

86 

91 

85 

M I  N 

55 

4  7 

48 

49 

49 

40 

4  1 

44 

48 

47 

4  1 

56 

60 

51 

5  1 

51 

49 

ft  7 

47 

*5 

3 

49 

MOUNTAIN  HOME    1  W 

MAX 

90 

85 

98 

87 

84 

86 

8  3 

B5 

83 

80 

81 

90 

1 02 

99 

101 

100 

104 

fX 

Q7 

Qfi 

93 

M  I  N 

50 

51 

b  0 

50 

49 

42 

47 

47 

53 

46 

52 

61 

7  J 

b  2 

\\ 

59 

J? 

c  i 

55 

2 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

60 

78 

54 

55 

5  3 

59 

67 

80 

73 

83 

60 

A* 

71 

fin 

sn 

7» 

7Q 

7* 

77 

7Q 

69 

| 

M  I  N 

46 

50 

40 

40 

40 

40 

4 

5 

42 

5& 

6 1 

60 

5y 

61 

62 

57 

51 

47 

54 

58 

61 

55 

56 

64 

59 

56 

58 

60 

51 

NAMPA 

MAX 

95 

97 

98 

91 

91 

97 

91 

96 

85 

96 

102 

103 

102 

99 

10  3 

102 

100 

96 

92 

105 

104 

103 

102 

104 

105 

100 

96 

98 

108 

98 

7 

MIN 

52 

52 

53 

48 

56 

49 

56 

55 

45 

51 

62 

62 

62 

54 

68 

54 

54 

bO 

54 

55 

55 

63 

64 

55 

69 

70 

66 

60 

65 

57 

0 

NA  MPA    2  NW 

MAX 

87 

92 

68 

95 

78 

83 

84 

66 

89 

85 

80 

84 

9 1 

100 

y7 

97 

98 

98 

101 

98 

89 

91 

94 

1 00 

98 

95 

1  03 

90 

97 

94 

96 

92 

2 

Ml  N 

49 

56 

50 

48 

6  1 

46 

52 

4y 

53 

56 

44 

5  1 

59 

57 

54 

57 

55 

6 1 

65 

60 

50 

53 

59 

61 

55 

?  ? 

63 

q1 

55 

H 

NEW   MEADOWS  RS 

MAX 

83 

81 

90 

83 

7  3 

75 

76 

79 

79 

76 

78 

86 

93 

91 

92 

93 

96 

92 

92 

7Q 

93 

94 

90 

95 

OS 

95 

91 

88 

qo 
92 

86 

MIN 

35 

46 

52 

50 

40 

39 

37 

30 

38 

46 

34 

34 

37 

42 

41 

43 

42 

43 

46 

39 

33 

34 

48 

45 

40 

46 

43 

47 

45 

41 

41 

2 

NE  ZPERCE 

MAX 

84 

81 

80 

3  0 

77 

65 

69 

65 

64 

76 

73 

80 

89 

48 

42 

88 

90 

99 

86 

81 

78 

81 

86 

95 

93 

86 

96 

y  i 

94 

81 

93 

83 

y 

MIN 

45 

46 

4  7 

5  0 

50 

46 

30 

50 

54 

54 

44 

43 

52 

61 

60 

54 

65 

56 

50 

45 

40 

42 

46 

62 

54 

42 

58 

5  3 

52 

45 

51 

50 

r. 

OAKLEY 

MAX 

86 

80 

y  7 

88 

66 

83 

80 

81 

80 

75 

7  1 

80 

94 

y  l 

yy 

94 

93 

96 

92 

84 

90 

89 

87 

M  I  N 

43 

62 

52 

54 

4  7 

46 

46 

48 

46 

35 

43 

53 

63 

55 

61 

64 

63 

57 

53 

50 

63 

62 

61 

61 

53 

59 

55 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

70 

72 

78 

66 

69 

69 

67 

66 

68 

64 

64 

74 

S3 

80 

83 

Q2 

85 

86 

81 

75 

70 

79 

82 

fa2 

78 

86 

81 

75 

75 

81 

75 

8 

MIN 

31 

35 

32 

44 

34 

27 

29 

27 

2y 

35 

33 

26 

34 

38 

32 

36 

38 

37 

51 

41 

31 

30 

33 

38 

39 

31 

46 

40 

44 

38 

38 

35 

5 

OROF I  NO 

MAX 

9] 

90 

100 

99 

7  7 

79 

80 

84 

86 

84 

92 

100 

l  Ou 

48 

48 

100 

107 

103 

9 1 

85 

^7 

98 

106 

103 

101 

105 

103 

yy 

ft8 

102 

102 

95 

3 

MIN 

53 

55 

5  1 

52 

33 

50 

50 

46 

5e 

56 

46 

46 

54 

56 

58 

57 

59 

JU 

7? 

a** 

Q9 

fl0 

7*1 

54 

PAL  ISADES  DAM 

MAX 

80 

77 

88 

B  B 

85 

86 

87 

80 

77 

73 

64 

78 

90 

92 

4  2 

93 

91 

92 

80 

90 

91 

9  0 

84 

as 

BQ 

84 

M I  N 

37 

37 

39 

36 

40 

38 

>  m 

3  1 

3  1 

39 

33 

41 

46 

43 

53 

53 

ft 

52 

50 

56 

ft 

50 

42 

44 

40 

50 

55 

53 

52 

" 

7 

47 

50 

44 

PARMA   £XP  STA 

MAX 

92 

92 

95 

y  o 

80 

85 

85 

91 

9 1 

83 

85 

89 

■4  -i 

99 

100 

98 

105 

1  04 

100 

98 

89 

93 

99 

100 

99 

10  2 

1  02 

1  DO 

95 

97 

104 

94 

M  I  N 

^ 

56 

52 

56 

32 

48 

:>0 

30 

52 

50 

;j3 

5  ? 

57 

52 

60 

56 

62 

6  1 

57 

53 

52 

64 

64 

63 

54 

61 

&  3 

63 

66 

61 

55 

PAUL    1  E 

MAX 

85 

85 

80 

95 

7  6 

89 

85 

86 

80 

79 

85 

40 

42 

99 

96 

95 

99 

My 

85 

82 

85 

95 

93 

90 

94 

87 

91 

92 

87 

M  I  N 

57 

46 

53 

47 

43 

5  ? 

59 

48 

50 

59 

71 

64 

5  0 

50 

50 

5  1 

52 

6  1 

63 

57 

53 

51 

PAYETTE 

MAX 

93 

68 

97 

80 

84 

84 

87 

91 

89 

79 

B7 

90 

102 

47 

98 

100 

102 

100 

97 

89 

90 

94 

103 

100 

96 

102 

99 

94 

96 

97 

100 

93 

7 

MIN 

50 

58 

53 

67 

34 

4d 

53 

4y 

33 

50 

50 

55 

64 

60 

64 

58 

63 

64 

60 

55 

53 

67 

64 

54 

66 

65 

04 

57 

61 

57 

6 

PCJCATELLO  wb  AP 

MAX 

B  J 

84 

94 

9  1 

88 

86 

85 

84 

' 

B^ 

ft^ 

1 1 

97 

96 

101 

87 

6  7 

85 

89 

96 

94 

95 

92 

84 

da 

S& 

90 

98 

89 

3 

48 

47 

4  3 

43 

42 

/  7 

47 

56 

52 

76 

66 

63 

o9 

7  1 

56 

4y 

57 

6  3 

58 

0  3 

64 

3  9 

60 

53 

q& 

55 

3 

PDRT  H I LL 

MAX 

79 

8 1 

89 

87 

72 

74 

70 

70 

7 

83 

88 

9  0 

88 

90 

91" 

94 

90 

86 

8  1 

82 

86 

93 

95 

94 

92 

94 

y4 

90 

91 

94 

85 

M  i  N 

53 

46 

50 

50 

44 

5* 

3m 

62 

48 

41 

4  1 

44 

51 

52 

5  1 

53 

52 

65 

48 

50 

45 

4b 

50 

55 

50 

47 

49 

49 

53 

48 

45 

48 

P07L ATCH 

MAX 

80 

82 

90 

61 

6  7 

70 

74 

74 

79 

76 

92 

90 

92 

87 

88 

90 

96 

95 

86 

78 

84 

92 

94 

92 

87 

9 1 

91 

90 

86 

90 

91 

85 

Ml  N 

54 

46 

4  5 

60 

40 

46 

39 

44 

4y 

56 

40 

45 

52 

60 

52 

50 

50 

6b 

54 

42 

39 

44 

4  7 

60 

54 

4  0 

52 

50 

49 

40 

45 

48 

■ 

PRESTON  SUG  F*CT  2  SE 

MAX 

88 

88 

92 

91 

90 

89 

89 

67 

87 

85 

77 

83 

94 

9  5 

97 

94 

93 

1 00 

99 

99 

Iy 

91 

94 

94 

93 

90 

90 

40 

Ml  N 

49 

44 

55 

4  1 

45 

42 

44 

45 

4  1 

44 

46 

50 

67 

64 

" 

40 

30 

52 

5  3 

02 

b4 

53 

56 

51 

PRIEST   RIVER   eXP  STA 

MAX 

76 

81 

86 

85 

71 

64 

72 

74 

74 

74 

83 

68 

92 

69 

87 

89 

95 

90 

83 

78 

81 

86 

91 

92 

88 

91 

92 

yo 

87 

89 

91 

84 

2 

MIN 

51 

43 

45 

61 

48 

37 

46 

51 

39 

3d 

45 

47 

48 

48 

48 

48 

51 

42 

41 

38 

41 

46 

48 

45 

42 

46 

45 

47 

42 

41 

45 

0 

R I CHF ] ELD 

MAX 

86 

80 

92 

87 

66 

a  3 

83 

81 

78 

74 

78 

85 

96 

94 

46 

94 

95 

98 

94 

87 

80 

86 

94 

92 

91 

94 

90 

84 

92 

95 

88 

Ml  N 

42 

46 

45 

53 

44 

4  1 

41 

45 

47 

50 

38 

4  1 

b2 

50 

47 

53 

59 

66 

**7 

57 

n& 

n° 

50 

R I GG INS  r  s 

MAX 

93 

88 

101 

101 

84 

84 

y  l 

81 

84 

96 

105 

105 

45 

98 

109 

108 

Q7 

4  7 

93 

07 

87 

94 

107 

107 

1  05 

n7 

n? 

1  0  3 

102 

104 

104 

97 

MIN 

52 

59 

50 

3  0 

o  0 

33 

56 

60 

6  1 

52 

63 

62 

6  3 

63 

6  1 

67 

6y 

54 

57 

62 

63 

64 

65 

67 

68 

65 

64 

66 

59 

MAX 

8« 

80 

88 

85 

83 

82 

82 

66 

69 

79 

92 

95 

96 

95 

92 

97 

87 

86 

la 

85 

93 

92 

®* 

82 

85 

49 

4d 

49 

04 

49 

3  1 

43 

4  3 

4U 

4  1 

51 

38 

5  3 

61 

62 

62 

03 

62 

51 

s 

53 

59 

n 

60 

ST 

53 

ROLAND   W  PORTAL 

75 

85 

65 

67 

72 

66 

76 

9  1 

86 

86 

87 

93 

77 

B7 

on 

nn 

HA 

«Q 

an 

81. 

m*n 

*6 

4  1 

42 

u  2 

38 

47 

48 

49 

48 

52 

4  3 

39 

42 

47 

53 

54 

40 

52 

49 

48 

43 

46 

45 

RUPERT 

MAX 

87 

83 

94 

80 

89 

86 

83 

83 

B  1 

75 

75 

96 

94 

94 

98 

95 

99 

86 

84 

86 

84 

94 

93 

93 

92 

86 

85 

83 

89 

87. 

9 

MIN 

50 

48 

67 

47 

46 

40 

4  / 

31 

46 

47 

58 

38 

49 

64 

62 

59 

71 

63 

57 

48 

53 

64 

60 

59 

60 

61 

62 

57 

55 

55i 

3 

Saint  anthony 

MAX 

85 

76 

89 

86 

83 

82 

t:  . 

69 

80 

93 

y4 

95 

95 

95 

98 

89 

83 

80 

83 

90 

93 

93 

94 

84 

84 

83 

89 

92 

86 

M  I  N 

38 

40 

42 

54 

40 

38 

37 

34 

38 

46 

39 

35 

42 

46 

41 

49 

48 

54 

54 

35 

5  1 

44 

44 

49 

53 

49 

52 

50 

58 

45 

ol 

saint  ma r  t  es 

MAX 

84 

83 

92 

90 

65 

69 

76 

75 

7  a 

85 

91 

94 

94 

90 

93 

96 

95 

87 

85 

82 

89 

96 

95 

92 

94 

94 

94 

93 

93 

95 

87 

MIN 

44 

48 

48 

52 

4  5 

47 

41 

41 

4y 

46 

58 

60 

49 

61 

65 

52 

5 1 

56 

45 

44 

40 

4* 

49 

58 

58 

42 

52 

50 

51 

45 

47 

49 

SA  LMON 

MAX 

82 

80 

90 

78 

83 

68 

82 

84 

78 

63 

80 

89 

98 

100 

4  7 

101 

99 

89 

86 

89 

97 

87 

96 

1  00 

95 

90 

92 

95 

96 

89. 

M  1  N 

42 

44 

43 

62 

44 

40 

41 

37 

46 

47 

38 

40 

42 

46 

46 

48 

50 

48 

64 

59 

41 

43 

4  7 

50 

53 

49 

5  1 

50 

55 

50 

50 

46 

SANDPO 1  NT  EXP  STA 

MAX 

75 

78 

85 

80 

69 

66 

74 

lb 

76 

73 

7y 

85 

85 

89 

90 

91 

89 

83 

79 

78 

81 

84 

91 

87 

87 

93 

91 

89 

90 

91 

83. 

1 

MIN 

56 

52 

47 

bH 

46 

5  1 

41 

M 

48 

56 

40 

47 

50 

52 

51 

50 

50 

45 

51 

40 

42 

40 

44 

48 

43 

47 

47 

53 

46 

42 

46. 

5 

SHOSHONE 

MAX 

89 

85 

96 

89 

90 

84 

84 

84 

83 

60 

78 

88 

i  00 

44 

100 

97 

100 

102 

94 

86 

84 

88 

99 

97 

94 

99 

96 

92 

90 

94 

99 

91. 

5 

MIN 

53 

49 

51 

57 

32 

46 

43 

60 

53 

43 

47 

62 

57 

^ 

64 

6* 

08 

60 

56 

4o 

57 

62 

61 

58 

66 

65 

62 

61 

61 

55. 

9 

SPENCER  RS 

MAX 

78 

73 

84 

81 

84 

81 

83 

79 

7y 

61 

66 

82 

88 

41 

93 

92 

91 

95 

89 

83 

80 

82 

89 

91 

SI 

89 

69 

82 

81 

85 

87 

83. 

8 

MIN 

4C 

42 

40 

50 

46 

36 

36 

35 

42 

43 

36 

32 

j  7 

42 

40 

52 

47 

51 

47 

47 

41 

39 

44 

47 

4y 

47 

54 

43 

46 

42. 

9 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

1 

g 

g 

10 

|] 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

2 1 

22 

23 

25 

Zb 

28 

29 

30 

31 

SPRINGFIELD 

MAX 

91 

85 

95 

80 

ay 

90 

86 

84 

85 

97 

yy 

89 

85 

89 

97 

98 

96 

96 

81 

88 

86 

88 

97 

90.0 

STIBMTE 

MlN 

44 

44 

44 

58 

42 

40 

45 

38 

41 

49 

40 

41 

45 

50 

45 

57 

59 

56 

60 

65 

50 

42 

47 

55 

58 

59 

56 

57 

53 

52 

49.9 

MAX 

75 

7  Q 

68 

80 

86 

83 

85 

86 

88 

86 

91 

75 

73 

79 

11 
84 

84 

81 

85 

86 

82 

79 

83 

78.0 

SUGAR 

MIN 

42 

38 

3? 

32 

33 

44 

43 

42 

44 

52 

42 

35 

37 

41 

48 

48 

42 

50 

46 

45 

42 

42 

51 

41  .0 

MAX 

86 

77 

89 

79 

87 

85 

84 

81 

79 

71 

92 

92 

94 

93 

96 

87 

79 

83 

89 

S3 

91 

91 

89 

84 

81 

81 

90 

85*3 

SUN  VALLEY 

MIN 

36 

35 

40 

44 

3V 

51 

48 

5 1 

51 

54 

43 

44 

48 
88 

52 

50 

51 

50 

60 

48 

58 

46.  1 

MAX 

80 

78 

82 

79 

76 

77 

77 

_ 

78 

77 

88 

90 

91 

90 

93 

92 

85 

60 

82 

88 

87 

90 

89 

80 

79 

83 

86 

83*0 

SWAN  FALLS  PH 

MIN 

- 

3 1 

35 

37 

33 

36 

51 

38 

52 

44 

34 

32 

34 

40 

44 

32 

47 

46 

47 

44 

41 

37.5 

MAX 

96 

93 

99 

96 

Q 1 

Q  1 

«7 

94 

107 

108 

100 

1  03 

108 

1 05 

101 

90 

89 

98 

108 

105 

103 

107 

103 

103 

99 

102 

107 

98.3 

M  I  N 

68 

65 

tS  1 

54 

64 

58 

68 

7  1 

65 

73 

66 

72 

75 

66 

66 

62 

61 

72 

72 

62 

70 

73 

6  I 

68 

70 

64.7 

re  TOM  A  EXP   ST  A 

MAX 

77 

71 

83 

73 

83 

84 

80 

75 

74 

63 

62 

75 

65 

¥0 

69 

90 

89 

92 

83 

80 

77 

81 

83 

85 

87 

84 

74 

80 

72 

80 

85 

80.2 

MIN 

31 

36 

38 

51 

J6 

41 

40 

31 

35 

39 

42 

33 

40 

40 

42 

57 

46 

55 

49 

54 

52 

42 

39 

46 

47 

50 

48 

50 

a 

46 

46 

43.8 

rMREE  CREEK 

MAX 

tt 

74 

93 

94 

94 

94 

96 

95 

97 

96 

91 

84 

94 

96 

96 

92 

88 

86 

86 

85 

91 

88.9 

rwIN  FALLS   2  NNE 

MIN 

40 

36 

43 

31 

36 

30 

40 

55 

51 

37 

n  % 

55 

52 

51 

43 

35 

43 

40 

59 

60 

54 

51 

53 

44.3 

MAX 

91 

88 

98 

92 

90 

86 

86 

86 

102 

99 

99 

OR 

05 

Ol 

89 

90 

101 

1  00 

96 

98 

95 

95 

91 

93 

101 

93.0 

MIN 

** 

*  1 

*o 

55 

63 

65 

62 

58 

55 

TWIN  FALLS    3  SE 

MAX 

85 

89 

85 

97 

80 

90 

85 

83 

85 

79 

77 

71 

lof 

94 

96 

97 

90 

88 

85 

98 

92 

92 

89 

91 

89.5 

MIN 

45 

43 

48 

SO 

42 

46 

49 

50 

53 

47 

40 

43 

45 

60 

46 

51 

61 

69 

66 

62 

52 

50 

48 

63 

59 

52 

60 

60 

59 
88 

56 

53 

52.6 

WALLACE 

MAX 

78 

80 

91 

70 

71 

67 

70 

72 

74 

73 

83 

92 

95 

90 

88 

90 

97 

88 

62 

76 

79 

86 

94 

93 

96 

87 

93 

93 

91 

93 

84.5 

MIN 

52 

46 

45 

50 

42 

43 

38 

44 

42 

38 

46 

49 

50 

51 

50 

49 

53 

45 

42 

40 

43 

41 

58 

56 

45 

51 

49 

52 

44 

46 

46.5 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

78 

79 

79 

87 

61 

71 

67 

69 

71 

74 

69 

80 

88 

93 

86 

88 

88 

95 

86 

80 

76 

84 

92 

93 

85 

93 

93 

91 

•1 

88 

89 

82.7 

WISER 

MIN 

47 

46 

44 

60 

42 

45 

39 

46 

45 

43 

39 

41 

49 

50 

52 

51 

50 

52 

45 

43 

40 

45 

48 

58 

42 

44 

49 

50 

48 

44 

45 

46.2 

MAX 

95 

92 

99 

82 

80 

86 

87 

90 

89 

80 

85 

92 

102 

100 

101 

102 

103 

102 

99 

90 

92 

01 

101 

102 

99 

103 

101 

97 

97 

96 

100 

94.7 

<l  t  NCmE  STe  R   1  SE 

MIN 

50 

56 

58 

56 

57 

49 

52 

48 

52 

50 

49 

48 

54 

57 

56 

51 

62 

58 

58 

54 

48 

50 

51 

60 

67 

78 

61 

62 
88 

58 

62 

59 

55.8 

MAX 

80 

86 

82 

61 

65 

69 

73 

75 

73 

79 

87 

90 

84 

86 

87 

94 

93 

81 

76 

79 

85 

95 

94 

88 

92 

92 

85 

91 

92 

83.4 

MIN 

45 

42 

44 

45 

48 

>y 

40 

44 

41 

3b 

40 

50 

45 

46 

48 

51 

60 

44 

47 

37 

42 

44 

55 

52 

42 

60 

54 

4S 

48 

47 

45.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


90000 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.27 
56 

.33 
62 

.23 
21 

.43 
128 

.29 
64 

.28 
71 

.37 

73 

.40 

120 

.41 

122 

.33 

128 

.14 
79 

.19 

17 

.18 
24 

.31 

39 

.15 

15 

.38 

23 

.23 

3 

.20 
17 

.26 
11 

.31 
50 

.22 
59 

.22 
13 

.24 
19 

.24 
15 

.23 
30 

.25 
27 

.12 

24 

.16 

32 

.09 

8 

.15 
40 

.17 
10 

7.78 

1400 

ARR0WR0CK  DAM 

EVAP 
WIND 

.33 
30 

.40 
59 

.33 
37 

.36 
68 

.20 

22 

.25 
35 

.33 
37 

.40 
68 

.35 
46 

.32 
48 

.26 
54 

.30 
31 

.38 
40 

.43 
36 

.41 

31 

.39 

28 

.41 

33 

.42 
23 

.40 

27 

.42 
42 

.38 
40 

.35 
39 

.36 

30 

.38 

.  22 

.28 

29 

.35 
30 

.  16 

23 

.30 
26 

.24 

24 

.39 

36 

.34 
26 

10.82 
1120 

BLACKFOOT  DAM 

EVAP 
WIND 

.48 

120 

.48 

83 

.24 
64 

.48 

96 

.48 

127 

.48 

60 

.48 

166 

.36 
117 

.36 
127 

.24 
80 

.24 
80 

.24 
58 

.36 
43 

.36 
89 

.24 
75 

.48 

31 

.48 

62 

.36 
34 

.24 
39 

.12 
100 

.24 
33 

.36 
116 

.  16 
57 

.36 

54 

.36 
68 

.24 
44 

.16 

27 

.12 
75 

.15 
46 

.24 
61 

.24 
40 

10.03 

2272 

LIFT0N  PUMPING  STATION 

EVAP 
WIND 

.30 
17 

.36 
63 

.23 
13 

.44 

53 

.35 
41 

.30 
29 

.40 
47 

.40 
64 

.36 
59 

.29 

29 

.29 
74 

.20 
27 

.31 
14 

.33 
37 

.30 
13 

.37 
28 

.28 

23 

.32 
24 

.31 
24 

.19 

44 

.22 
50 

.15 
18 

12 

.26 
10 

.30 

23 

.24 
39 

48 

.20 
43 

.36 
56 

.21 
27 

.26 
18 

9.06 
1067 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 
WIND 

.47 

120 

.55 
135 

.56 
130 

.43 
245 

.57 
165 

.44 

75 

.53 
120 

.55 
170 

.53 
155 

.44 
90 

.24 
185 

.35 
115 

.48 

135 

.59 
130 

.47 
70 

.48 

70 

.45 
70 

.50 

90 

.31 
55 

.46 

55 

.45 

270 

.35 
130 

.41 

75 

.53 
135 

.49 

120 

.40 

95 

.34 

115 

.42 
240 

.23 
75 

.25 
70 

.50 
85 

13.77 
3790 

MOSCOW  u  OF  I 

EVAP 
WIND 

.33 
38 

.23 
20 

.30 
34 

.23 
84 

.10 
36 

.11 
26 

.26 
51 

.27 
36 

.22 
36 

.26 
38 

.25 
27 

.31 
34 

.39 
43 

.34 
37 

.26 

25 

.24 
10 

.35 

22 

.40 

46 

.34 
57 

.17 
56 

.34 
18 

.31 
19 

.37 
6 

.38 

59 

.41 
44 

.30 

12 

.38 

29 

.33 
30 

.33 
31 

.28 
16 

.31 

21 

9.10 
1043 

PALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.23 

.24 

.27 

.41 

.23 

.30 

.37 

.44 

.12 

.27 

.12 

.15 

.28 

.41 

.28 

.26 

.31 

.32 

.29 

.15 

.25 

.25 

.23 

.31 

.30 

.30 

.17 

.17 

.16 

.22 

.20 

8.01 

S*M  :*iar«DC«  not—  following  Station  [nd#* 
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STATION  INDEX 


IDAHO 
JULY  1951 


Index  No. 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

1  

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip.l 

a 

Labtud 

Temp. 

Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

0010 

B I NGHAM 

12 

42  56 

112  50 

4400 

5P 

sp 

EXPERIMENT  STATION 

2  3      5  6 

7 

LOLO  PASS 

53  56 

46  38 

114  33 

5700 

V  A  H 

V  S  FOREST  SERVICE 

8 

ALBION 

0149 

CASSIA 

S  IDAHO  COL  EDUCATTOJ 

2  3  5 

541 1 

44  05 

115  35 

3870 

5P 

5P 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3 

5 

ALPHA  t  KB 

0199 

GI ENN  STRAWN 

2  3  5 

5462 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

AMERICAN  FALLS  1  KW 

0227 

POWER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

MA  LAD 

5544 

ONEIDA 

42   1  1 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3 

4  5 

ANDERSON  DAM 

0283 

ELMORE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

MALAD  CAA  AP 

59 

ONEIDA 

i 

4480 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  J 

A*  CO 

M73 

BUTTE 

• 

43  38 

113  19 

5320 

8P 

6P 

JAMES  W  MARTIN 

2  3  5 

7 

'.7*1 

44  36 

113  55 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

1. 

ARROWKOCK  DAM 

0448 

ELMORE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3      5  6 

7 

5025 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

ASHTOM  1  S 

0470 

FREMONT 

12 

9P 

5P 

GUST  STEINMAN 

2  3  5 

7 

MCCAKMuN 

S7  16 

BANNOCK 

42  39 

112  12 

4774 

SP 

5P 

R  FRED  L  1  NDENSC1IM  I  TT2  3 

5 

ATLANTA  1  I 

M93 

ELMORE 

SP 

5P 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  4  5 

7 

MERIDIAN  1  SSW 

5841 

43  36 

116  24 

5P 

5P 

L  A  ROSS 

2  3 

5 

AVERY  RANGER  STATION 

0929 

SHOSHONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

MESA 

5H59 

ADAMS 

12 

8P 

BANCROFT 

0569 

BANNOCK 

42  43 

111  54 

5285 

MID 

KENNETH  E  CRUMP 

3  4 

5980 

12 

42  40 

113  29 

4280 

SP 

SP 

5  6 

BAYVIEV  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAT 

"9 

4P 

6053 

BENTON  DAM 

0789  BONNER 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

BIG  CREEK 

0B35 , VALLEY 

MARY  A  WEYMOUTH 

2  3  4  5 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3 

BLACKFOOT 

EARL  RODGER S 

MOUNTAIN  HOME  1  NF 

6174 

ELMORE 

12 

WAYNE  B  BENTZINGER 

BLACKFOOT  DAM 

12 

43  00 

111  43 

6200 

w 

SP 

2  3  4  5  6 

6237 

SHOSHONE 

47  27 

115  41 

6022 

Ul  li 

MID 

4  S 

7 

GOODING 

2  3  8 

6295 

CANYON 

43  35 

5P 

C  W  NELSON 

BOGUS  BASIN 

BOISE 

F  H  KUHH 

6300 

CANYON 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

BOISE  WB  AP 

1023 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6388 

ADAMS 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  3 

BONKERS  FERRY 

i  079 

BOUNDARY 

GOLD I E  L  NEUMAYER 

2  3  4  5 

7 

NEZPERCE 

8421 

LEWIS 

3 

116  14 

BRIDGE 

1156 

CASSIA 

12 

42  08 

113  21 

4700 

MID 

MARLIN  H  BOOTH 

3  4 

6430 

LEMHI 

45  43 

114  30 

6575 

™ 

S 

BUHL 

1317 

TWIN  FALLS 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

OAKLEY 

6542  CASSIA 

6P 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1344 

CLEARWATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

OBSIDIAN  4  NNE 

6553  i CUSTER 

MAR JORIE  L  SHAW 

2  3 

BURKE  2  NNE 

1272 

SHOSHONE 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  5 

OLA 

6586 

GEM 

DAISY  V  NEWELL 

2  3 

BURLEY 

L2BB 

CASSIA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

OROFINO 

6681 

3 

BURLEY  1  MM  FACTORY 

129" 

CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

8A 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

5386 

4P 

5  6 

BURLEY  CAA  AP 

1303 

CASSIA 

4157 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

7 

8844 

CANYON 

116  57 

5P 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2  3  5 

7 

687  7 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

CAMBRIDGE 

i  409 

WASHINGTON 

J  I  LORTON 

2  3  5 

PAYETTE 

„H91 

PAYETTE 

MICHAEL  HARRIS 

2  3 

CASCADE  1  NV 

1514 

VALLEY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3 

CASCADE  RAN  GSR  .STAT  I  ON 

1524 

VALLEY 

44  31 

J  16  03 

4740 

HID 

D  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

ELMORE 

43  28 

115  19 

4225 

5P 

7 

CENTERVI LLE  ARBAUGH  RCH 

L636 

BOISE 

MABEI.  M  ARBAUGH 

? 

7188 

BENEWAH 

C HALL I S 

1663 

CUSTER 

7211 

BANNOCK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

GEORGE  A  MILLER 

PORTHI LL 

7264 

BOUNDARY 

R  E  DENHAH 

2  3 

CLARK  FORK  1  ENE 

law 

BONNER 

MRS  MARY  L  RALPH 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

POTLATCH  FOREST  INC 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

Ml  n 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

7353 

FRANKLIN 

42  05 

111  52 

4718 

4P 

5 

CLEMENTSVILLE  4  SE 

]  KM 

TETON 

TETON I A  EXP  STATION 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386  BONNER 

5P 

CO BUR  D  ALE HE  CAA  AP 

i  951 

KOOTENAY 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7  465 

BINGHAM 

ROY  POTTER 

COEUR  D  ALENE  RS 

1956 

KOOTENAY 

U  S  FOREST  SERVICE 

IRICHTI ELD 

7673 

LESLIE  F  BUSBY 

2  3 

5 

COMDA 

207  1 

CARIBOU 

ANACONDA  COPPER  CO 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

ll  S  FOREST  SERVICE 

5 

7 

COTTONWOOD 

21  .-1 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

6P 

MRS  H  D  KLAPPR1CH 

2  3  5 

7 

7721 

JEFFERSON 

12 

43  36 

111  47 

4962 

6P 

5 

COTTONWOOD  2  SW 

2159 

I  DA  BO 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7858 

SHOSHONE 

5P 

5 

7 

COUNCIL  2  NNE 

2187 

ADAMS 

JOHN  *  HOOVER 

2  3  4  5 

RUPERT 

7  9-.H 

MINIDOKA 

MINIDOKA   IR  PROJ 

2  3 

5 

CRAIGMONT 

2246 

LEWIS 

LEWIS  I  PHILLIPS 

3  4 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

E  M  JERGENSON 

2  3 

5 

CROUCH  2  NNW 

2279 

BOISE 

HARRY  GRAHAM 

3 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

10 

2  3 

5 

DEADWOOD  DAM 

2385 

8 

44  19 

115  38 

5375 

6P 

6P* 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  4  5 

7 

8076 

LEMHI 

45  11 

113  53 

MID 

win 

2  3 

4  S 

7 

DEADWOOD  SUMMIT 

2395, VALLEY 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

SANDPOINT  EXP  STATION 

6137  BONNER 

2100 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

4  5 

7 

DECEPTION  CREEK 

1 122 

KOOTENAY 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

SHOSHONE 

H380 

LINCOLN 

LEONARD  V  BOND 

2  3 

S 

DEER  FLAT  DAM 

CANYON 

12 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

SOLDIER  CREEK 

8548 

CAMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

DRIGGS 

267* 

TETON 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

CLARK 

6 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

6 

44  14 

112  14 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SPRI NGPIELD 

8626 

BINGHAM 

13 

43  04 

1 12  41 

4420 

6P 

6P 

E  T  SHELAN 

2  3 

5 

DUBOIS  CAA  AP 

2717 

CLARK 

5122 

mtd 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

8738 

VALLEY 

2  3 

5 

7 

EDEN  HUNT  PROJECT 

2823 

JEROME 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  S 

8786 

CASSIA 

ED  12/15/50 

EMHETT  2  E 

2942 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

7 

SUGAR 

KMK 

MADISON 

4892 

2  Z 

5 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

506  5 

6P 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

5P 

5P 

3  3 

4  5 

7 

FERN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

ADA 

43  15 

116  23 

2323 

SP 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3 

5 

7 

'FORNEY  BLACKBIRD  MINE 

S28S 

LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

6825 

8A 

8A 

(SEE  NAME  CHANGE 

END  OF  INDEX) 

TETON  I A  EXPERIMENT  STA 

TETON 

43  49 

111  10 

6040 

6P 

6P 

2  3 

5 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

5P 

5P 

FORT  HALL  I R  PRO J 

2  3  5 

THREE  CREEK 

Ml  19 

OWYHEE 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

6P 

L  E  TANNER 

2  3 

5 

7 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

115  55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

7 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

42  35 

114  28 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3 

5 

7 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

157t. 

CUSTER 

44  19 

113  31 

6600 

STAN  L  SWANGER 

S 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

42  32 

114  25 

3770 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

GLENNS  FERRY 

3631  ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3  5 

7 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

47  28 

115  56 

6P 

6P 

2  3 

5 

7 

GOODING  CAA  AP 

'1682 

GOODING 

114  46 

Mill 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

8A 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3 

5 

373? 

CARIBOU 

12 

42  35 

111  44 

i  5400 

SS 

SS 

2  3  5 

9638 

WASHINGTON 

44  15 

116  58 

2114 

6P 

ROLAND  HE ME NW AY 

2  3 

5 

3760 

12 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

4P 

2  3  5 

WINCHESTER  1  8E 

9840 

LEWIS 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

T  CENSKY 

2  3 

S 

3771 

IDAHO 

3 

45  6 

116  08 

3409 

-in 

MID 

2  3  4  5 

7 

9862 

KOOTENAY 

47  43 

116  30 

465TJ 

MS 
HID 

CLOSED  7/10 

1825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

BP 

1 1 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3  S 

7 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

44  58 

115  29 

476  0 

VAR 

L  J  KILLER 

S 

■!MH? 

CUSTER 

2  3  S 

1942 

BLAINE 

2  3  5 

7 

NEW  STATIONS 

3964 

JEFFERSON 

2  3  5 

7 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

HAZ6LT0N 

4140 

2  3  5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

HI  [i 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

4 

PRAIRIE 

ELMORE 

2 

43  30 

115  35 

4650 

Mill 

VICTOR  J  ACARREGUI 

3 

4 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

5P 

SP 

CARROLL  DAMMEN 

2  3  3 

7 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

92-12 

ELMORE 

2 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

HOME 

4384 

BUTTE 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

TROITDATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

IDAHO  CITY 

BOISE 

SP 

R  JOHN  MEL LOR 

2  3  S 

7 

9422  BLAINE 

11 

[\l  l\ 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

7433 

VALLEY 

11 

44  45 

115  04 

4800 

VAR 

M  EDWARD  BUDELL 

8 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

■ID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

43  45 

115  14 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

4475 

OWYHEE 

2 

42  03 

115  09 

6000 

VAB 

CHRIS  CALLEN 

S 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

3 

43  36 

114  41 

8650 

■ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

ISLAND  PARK  DAM 

4588 

6Sfl8 

BONNEVILLE 
FREMONT 

12 

12 

43  24 

111  18 
111  24 

5200 
6300 

5P 
5P 

5P 
5P 

ANNA  FLEMING 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

43  32 

116  04 

/S33 

4P 

4? 

U  S  ENGINEERS 

2  3 

4  5 

JEROME 

4670 

JEROME 

13 

42  44 

114  31 

3785 

BA 

8A 

0  OLIVER 

2  3  5 

ELK  CITY 

2H.75 

IDAHO 

3 

115  26 

3975 

4P 

» 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3 

5 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LASKZY 

2  3  5 

501  1 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

43  31 

116  24 

268  5 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

d 

44  40 

115  32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

NAME  CHANGE 

LEADORE 

5169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

3  4 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

SEMBI 

11 

45  07 

114  21 

3800 

SP 

8P 

EDWIN  B  DOUGLAS 

3  3 

5  7 

LEWISTON 

' '-'  1  o 

NEZ  PERCE 

13 

46  25 

117  02 

7A  JACK  MCKAY 

3 

LEWISTON  WATER  PLANT 

5216  NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

5P 

5P 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3  5 

7 

LEWI STOW  WB  AP 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

mi' 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7 

LI FTON  PUMPING  STATION 

527  5  BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

6P 

UTAH  P  fc  L  COMPANY 

2  3      5  6 

I      1   BEAR,     2  BOISE ,      3  CLEARWATER ,      4  COEUR  D' ALENE,     3  KOOTENAY,     6  LOST ,     7  PALOU3E ,     8  PAYETTE,     9  PENT)  OREILLE,      10  ST.    JOE,      11  SALMON,      12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit   identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned    on  a     state  basis.     There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
let in . 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  In- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pin  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage.     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry.  When  hourly  precip- 
itation is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amounts   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
V/      Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

6      Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
kR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of  new 
snowfall . 

In      One  or  more  days  of  Record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

1R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 

S      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  in  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

l!S  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

*T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

IjR  This  entry  in  time  of  observation  column  in     Station   Index  means  variable. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     §1.50  per  year.        (Yearly  subscription     includes  the     Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders    should  be  made  payable  to  the    Treasurer  of  the  United  States.       Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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IDAHO  -  AUGUST  1951 


E.  H.  Jones,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


Statewide  averages  for  the  month  indicate 
that  August  1951  was  a  wet  and  comparatively 
cool  month.  The  Northern  and  Southwestern 
Divisions  received  more  rain  than  in  any 
August  since  1941,  and  in  the  Southeastern 
Division  the  average  was  greater  than  in  any 
year  since  1930,  and  the  second  highest  for 
August  since  records  were  begun  in  1893. 
Despite  this,  the  Northern  Division  experi- 
enced a  prolongation  of  the  drought  which 
began  in  early  July  and  ended  only  in  the 
final  four  days  of  August.  All  Northern 
Division  stations  recorded  their  greatest 
daily  rainfall  between  the  28th  and  30th 
with  at  least  one  station,  Porthill,  report- 
ing its  greatest  daily  rainfall  on  record 
for  August.  In  the  southeast  and  south- 
central  portions  of  the  State  new  record 
daily  totals  for  August  were  recorded  at  a 
number  of  stations,  among  them  Hill  City, 
Twin  Falls  3  SE ,  Hamer ,  Island  Park  Dam, 
Paul,  Ririe,  St.  Anthony,  Sugar  and  Tetonia. 
Sunshine  was  generally  less  than  normal  with 
a  marked  deficiency  in  the  eastern  part  of 
the  State;  at  Pocatello  the  percentage  of 
possible  was  only  60%  compared  to  a  long- 
period  mean  of  78%  for  August.  Storm  damage, 
from  hail  and  rain, was  noticeably  greater 
than  in  August  1950,  particularly  in  the 
eastern  part  of  the  State.  Winds  caused 
little  or  no  damage. 

During  the  first  week  of  August  there 
were  scattered  thunderstorms  and  showers 
which  brought  light  to  moderate  rains  to 
southern  Idaho,  with  an  occasional  report 
of  an  inch  or  more.  From  the  10th  to  the 
20th  there  was  very  little  rain  anywhere  in 
the  State,  sunshine  was  plentiful  in  most 
sections,  and  temperatures  rose  to  levels 
well  above  normal  between  the  15th  and  20th. 
A  cold  front  moved  across  the  State  from  north 
to  south  on  the  22d,  preceded,  accompanied 
and  followed  by  showers  and  scattered  thun- 
derstorms and  bringing  a  drop  in  temperature 


to  nearly  all  of  the  State.  The  outstanding 
storm  front  of  the  month  entered  the  northern 
tip  of  the  State  on  the  evening  of  the  27th, 
moved  slowly  southward  and  southeastward, 
and  finally  passed  out  of  the  southeast  cor- 
ner of  the  State  on  the  evening  of  the  29th. 
It  was  this  front  that  touched  off  the  period 
of  heavy  showers  in  northern  Idaho,  and 
brought  a  sharp  lowering  of  temperatures  to 
all  of  the  State,  with  maximum  temperatures 
dropping  to  the  seventies  or  high  sixties, 
and  minima  to  the  forties  during  the  final 
days  of  the  month. 

The  effect  of  weather  on  Idaho's  agricul- 
ture during  August  was  somewhat  negative  in 
the  northern  part  of  the  State  because  of 
the  drought  during  most  of  the  month,  which 
dried  pastures  and  ranges,  and  retarded  crop 
growth  in  some  localities.    Other  detrimental 
effects  of  the  weather  on  crops  were  largely 
confined  to  the  hail  and  rain  damage  which! 
seems  to  have  been  concentrated  in  a  broad  I 
strip  running  eastward  from  Blaine  County  to 
Fremont  County.    Crop  damage  was  probably  in 
excess  of  $200,000.    On  the  positive  side  of  I 
the  picture,  we  find  that  crop  growth  was ' 
generally  good,  with  ample  moisture  in  dry- 
land farming  areas  of  the  eastern  part  of  the  I 
State,  and  that  higher  range  lands  continued 
to  provide  good  feed.     Much  grain  harvesting  ;] 
was  accomplished  during  the  month  and  har- 
vesting  of  fruits  was  begun.     Forest  f ires  - 
and  grass  fires  were  unusually  few  in  south- 
ern portions  of  the  State,  mostly  because  of 
the  copious  rains.     In  the  Southeastern  Divi- 
sion  every  station  reported  a  rainfall  total 
in  excess  of  the  August  mean,  with  some  sta-  1 
tions  recording  totals  equal  to  about  three' 
times  the  mean.     In  the  Southwestern  Division o! 
the  precipitation  totals  were  also  in  excess 
of  the  mean,  except  at  a  few  scattered  sta- 
tions  in  the  Snake  River  and  Boise  Valleys, 
but  excesses  in  this  Division  did  not  ap- 
proach those  in  the  Southeast. 
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PRIEST  RIVER  EXP  STATION 

62.8 

0.2 

96 

2 

37 

24 

98 

6 

0 

.62 

-  .34 

.32 

29 

.0 

0 

8 

0 

0 

RIGGINS  RS 

75.9 

0.9 

109 

2 

47 

30 

10 

19 

0 

.63 

.16 

.19 

29 

.0 

0 

5 

9 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

60.8 

-  0.4 

95 

2 

35 

24 

161 

3 

0 

1 .52 

.27 

.90 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

SAINT  MARIES 

66.1 

0.7 

97 

2 

38 

25 

46 

12 

0 

.66 

-  .07 

.43 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

SALMON 

64.5 

-  0.9 

96 

2+ 

34 

31 

74 

8 

0 

1.09 

.49 

.33 

23 

.0 

0 

• 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STATION 

63.5 

-  0  2 

94 

2 

38 

24 

81 

2 

0 

1.34 

.41 

.53 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

WALLACE 

63.6 

-  1.3 

101 

2 

38 

24 

91 

6 

0 

1.54 

.56 

.80 

29 

T 

0 

4 

2 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

62.9 

-  0.6 

97 

3 

37 

24 

5 

0 

1.11 

.27 

.86 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

WINCHESTER  1  SE 

60.4 

-  2.0 

91 

2 

33 

12+ 

155 

3 

0 

.55 

.00 

.20 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

84.5 

-  1.0 

1.13 

.34 

T 

Sm  rt>l*r«ao*  nottM  following  Station  Index 
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Table  2-Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

2 
D 

Lowest 

|  Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

Max.  90* 
or  above 

Man.  32' 
or  below 

Total 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

^nirrinis'STFRM  n  tv  t ^  ton 
ouutnuboiLnn  uiv loiun 

ALPHA  1  NE 

57  .7 

-  1.2 

95 

2 

25 

31 

226 

3 

8 

,94 

.38 

.42 

28 

.0 

0 

ANDERSON  DAH 

71 .  1M 

98 

2 

12 

10 

o 

.  41 

12 

5 

.  0 

0 

ARROWROCK  DAH 

71.2 

-  1  4 

102 

1 

40 

30+ 

13 

o 

.  18 

.08 

.08 

24 

.  0 

0 

ATLANTA  IE 

61 . 0 

1.1 

87 

2  + 

29 

31 

153 

o 

2 

1 . 55 

.  85 

.38 

g 

T 

0 

71 .6M 

0.0 

99 

1 

15 

14 

o 

.13 

.04 

.05 

4+ 

.  0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

74 .  5M 

106 

I- . 

43 

30 

18 

22 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

BOT^E  WB  AP  // 

72  2 

1  2 

102 

2 

43 

30 

23 

13 

o 

.  07 

-  12 

.  06 

22 

.  0 

0 

70 . 8 

0  4 

94 

1  + 

44 

30+ 

17 

g 

o 

80 

.53 

70 

23 

.  0 

0 

CALDWELL 

70.0 

-  0.3 

99 

2+ 

36 

31 

27 

16 

o 

.  23 

.  01 

.  16 

23 

.0 

0 

CAM BR  I DGE 

70  .2 

-  1.7 

105 

4 

35 

30 

20 

o 

.72 

.37 

.50 

27 

T 

0 

CASCADE  1  NW 

61.3 

95 

2 

29 

31 

1 36 

3 

.  40 

5 

0 

0 

V.  I    ll  I    1  ■ 

62  .6 

-  2.6 

91 

17 

36 

31 

102 

3 

1 . 38 

.  85 

.34 

4 

.  0 

0 

CUUHC  IL.    £     •  •  I 

69.9 

-  0.5 

100 

2 

37 

30 

41 

17 

o 

1 . 02 

.60 

.51 

23 

.  0 

0 

57 . 8 

-  0.7 

92 

2 

27 

26+ 

226 

7 

1 . 93 

1 .27 

42 

24 

DEER  FLAT  DAM 

70. 1 

-  1.3 

99 

3 

38 

31 

32 

10 

o 

.30 

.12 

*20 

23 

.0 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

68 . 2 

99 

18 

33 

25 

38 

13 

o 

,  23 

.23 

5 

.0 

0 

EMMETT  2  E 

70.  2 

-  2.4 

101 

2 

39 

31 

25 

16 

o 

.86 

.65 

.50 

24 

.  0 

0 

FA IRFIELD  RS 

M 

92 

1 

.72 

.31 

4 

.  0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

68 .  8M 

0.8 

102 

2 

24 

16 

o 

1 . 58 

1 . 07 

.48 

5 

.0 

0 

GLENNS  FERRY 

69.  OM 

-  5.0 

35 

25+ 

31 

o 

GOODING  CAA  AP 

71 .1 

1 .8 

99 

2 

38 

31 

22 

1 1 

o 

.15 

.05 

.  12 

3 

.0 

0 

GRAN  D  V  I EW 

74  ,2 

1.8 

106 

2 

39 

31 

15 

23 

o 

.19 

.02 

.  19 

22 

.0 

0 

HA I LEY 

64  .3 

-  2.0 

95 

2 

32 

30+ 

80 

1 

2 

.55 

.05 

.31 

.0 

0 

HAZELTON 

68.3 

-  3.2 

96 

1 

37 

25 

31 

7 

o 

.34 

.01 

.13 

24 

.0 

0 

HILL  CITY 

62  .2 

0.9 

94 

2 

27 

31 

122 

2 

3 

1 . 96 

1 .59 

1 .25 

3 

.0 

0 

HOLLI STER 

66 .  7M 

-  2.5 

90 

1  + 

36 

31 

52 

2 

o 

'  .58 

.20 

.41 

5 

T 

0 

IDAHO  CITY 

63 , 1 

-  2.7 

98 

1 

27 

31 

98 

9 

2 

1 .10 

.69 

.45 

23 

.  0 

0 

JEROME 

69.7 

-  1.9 

97 

2 

37 

30 

27 

11 

o 

.21 

.01 

.07 

22+ 

.0 

0 

KUNA  2  NNE 

67.  7M 

-  3.3 

98 

2 

36 

31 

40 

10 

o 

.45 

.26 

.45 

22 

.0 

0 

LOW  MAN 

63  .2M 

-  0.3 

100 

16 

27 

31 

86 

13 

7 

1 . 25 

.71 

.55 

22 

.0 

0 

60.0 

-  0.3 

91 

2 

28 

31 

173 

2 

2 

1 . 18 

.  58 

.63 

23 

.  0 

0 

MERIDAN  1  SSW 

66.6 

-  4.1 

101 

2 

33 

31 

49 

9 

0 

.31 

.11 

.17 

22 

!o 

0 

MESA 

70.8 

102 

2 

37 

30 

40 

16 

0 

1.04 

.61 

23 

.0 

0 

MOUNTA IN  HOME  1  NE 

69.7 

0.2 

101 

2 

33 

30 

34 

14 

0 

.06 

-  .11 

.02 

3  + 

.0 

0 

NAM PA  2  NW 

71.2 

103 

1  + 

42 

30 

16 

0 

.50 

.28 

23 

.0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

60. 5M 

-  0.2 

95 

2+ 

28 

31 

155 

5 

4 

1.14 

.60 

.54 

23 

.0 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

52.4 

-  3.1 

81 

2 

19 

31 

380 

0 

12 

1.04 

.32 

.30 

5 

.0 

0 

OLA 

70 .  9M 

100 

18 

40 

31 

24 

16 

q 

1  42 

1  oi 

79 

24 

.  0 

0 

PARMA  EXP  STATION 

71.6 

0.2 

105 

2  + 

38 

30 

17 

o 

15 

.  08 

.  08 

5 

.0 

0 

PAYETTE 

71 . 5 

-  0.6 

101 

2 

37 

31 

97 

10 

18 

23 

.  0 

0 

RICHF IELD 

65  .3 

-  1.9 

95 

2 

35 

31 

fifi 

2 

o 

.64 

39 

.64 

5 

.  0 

0 

SHOSHONE 

69 . 3 

-  0.1 

98 

1 

03 

24 

0 

STIBNITE 

56 .  9M 

88 

3 

27 

30+ 

o 

2  .49 

86 

23 

T 

0 

SUN  VALLEY 

57  3 

-  0  4 

16+ 

9^ 

_ 

Oft 

*  _ 

T 

0 

SWAN  FALLS  PH 

77 . 0 

-  0  4 

1  07 

ai 

99 

- 

53 

23 

.  0 

0 

THREE  CREEK 

91 

1  + 

tn 

1  ?n 

1*19 

TWIN  FALLS  2  NNE 

69 . 5 

0  8 

99 

1 

39 

25 

94 

1  9 

- 

90 

02 

09 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

67.  8 

-1.4 

98 

1 

35 

25 

1  O 

_ 

i  09 

79 

96 

_ 

0 

WEISER 

71.2 

-  3  1 

102 

2 

37 

30+ 

__ 

9ft 

- 

* 

.11 

.32 

23 

0 

0 

DIV I SION 

67.1 

-  1  1 

77 

.  41 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STAT  ION 

66  .3 

-  1.0 

93 

11  + 

37 

25 

41 

7 

o 

1.10 

.68 

.27 

1 

.0 

0 

ALB  ION 

63  .5 

-  3.2 

92 

2 

31 

25 

96 

3 

1 

1.47 

1 , 04 

.49 

1 

T 

0 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

67 . 1 

-  1.5 

93 

1 

35 

25 

29 

g 

o 

1 .43 

.87 

.67 

g 

.0 

0 

ASHTON  1  S 

59. 1 

-  4.1 

86 

2 

32 

31 

181 

o 

1 

4  .89 

4  t  io 

1.10 

28 

.0 

0 

BLACKFOOT 

67.  3 

0.5 

95 

2 

39 

25 

34 

o 

1.11 

.47 

.  33 

4 

.0 

0 

BLACKFOOT  DAM 

59 .  1M 

-  0.7 

91 

12 

30 

31 

182 

1 

3 

3.18 

2  .18 

.0 

0 

BURLEY 

70  .6 

0.2 

99 

1 

39 

25 

11 

o 

1 .08 

.60 

.35 

3 

.0 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

66  .9 

-  1.8 

98 

1 

33 

25 

10 

o 

1 . 03 

.  68 

.24 

23 

.  0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

67.6 

-  0.7 

97 

2 

35 

25 

45 

10 

o 

1 . 89 

1 .69 

.59 

2 

.0 

G 

CHILLY  BARTON  FLAT 

54  ,6 

-  5.3 

84 

16+ 

23 

31 

319 

o 

10 

3.17 

2  .22 

.0 

0 

CONDA 

60.6 

-  1.3 

90 

2 

31 

24 

1 

2  .58 

1 .56 

.71 

3 

.0 

0 

DRIGGS 

60 . 6 

0  3 

19 

0 

0 

DUBO IS  EXP  STATION 

64 . 0 

-  3.0 

90 

2+ 

35 

31 

95 

3 

o 

2*17 

1 . 30 

.  67 

4 

.0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

64  5 

-  3  2 

17 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

66  , 4 

-  1.0 

94 

1 

37 

9^ 

4fi 

2  12 

1  46 

.  85 

22 

T 

0 

GRACE  PH 

61  9 

-  3  2 

1 

9S 

im 

- 

9  17 

1  "99 

n 

0 

GRAY 

59 . 2 

-  1.9 

84 

1+ 

1  70 

_ 

n 

_  * 

9  94 
* 

* 

29 

.  0 

0 

grouse 

56  . 9 

17 

_ 

"* 

* 

0 

HAMER  4  NW 

64  .  1M 

0  7 

93 

16 

1i 

77 

1  49 

1  35 

99 

i 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

64  , 8 

-  1.8 

92 

16 

__ 

9S 

_ 

-  *  _ 

1  *«4 

69 

_ 

0 

0 

I RW  I N  2  S 

63  1 

2+ 

. 

Q 

QQ 

- 
I? 

'  _ 

• 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

56  .4 

-  3  2 

2 

97 

11 

964 

!: 

*  _ 

1  40 

0 

63.1 

ftq 

1 

_fi 

9ft 

HI 

n 

^  ft9 

07 

9  ft 

0 

0 

MACKAY  RS 

61  0 

4  1 

88 

17 

33 

31 

140 

n 

0 

2  *71 

1  *93 

*75 

21 

0 

67*8 

-  0*3 

94 

16  + 

40 

25 

25 

6 

0 

2*29 

l".34 

*76 

4 

!o 

0 

MALAD  CAA  AP 

66.3 

95 

16+ 

38 

25 

36 

7 

0 

1.85 

.49 

20 

.0 

0 

61.3 

-  3.3 

89 

17+ 

32 

31 

132 

0 

1 

1 .93 

1.21 

.43 

23 

.5 

0 

MC  CAMMON 

65.7 

94 

17 

34 

25 

58 

7 

0 

1.02 

.25 

28 

.0 

0 

MINIDOKA  DAM 

69.3 

93 

19 

44 

25 

14 

6 

0 

.78 

.41 

5 

.0 

0 

MONTPELIER  RS 

62. 7M 

-  1.6 

92 

1 

32 

25 

3 

1 

1 .55 

.61 

.42 

4 

T 

OAKLEY 

67.1 

-  2.2 

92 

1+ 

35 

30+ 

48 

3 

0 

1.88 

1.28 

.43 

28 

T 

0 

PALISADES  DAM 

61. 5M 

89 

1 

35 

26 

130 

0 

0 

2.92 

.65 

4 

.0 

0 

PAUL  1  E 

67.5 

-  0.9 

95 

1 

36 

25 

9 

0 

1.66 

1.27 

1.03 

23 

.0 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

68.1 

-  0.8 

94 

17 

38 

25 

31 

7 

0 

1.23 

.73 

.40 

5 

T 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

67.4 

-  0.5 

95 

1+ 

38 

25 

25 

7 

0 

2.10 

1.10 

1.15 

4 

T 

0 

RIRIE 

65.1 

90 

17 

41 

26 

64 

1 

0 

3.06 

1.60 

4 

.0 

0 

RUPERT 

67.1 

-  1.5 

95 

1 

38 

25 

5 

0 

.82 

.41 

.36 

23 

.0 

0 

SAINT  ANTHONY 

62.1 

-  2.1 

92 

35 

31 

117 

3 

0 

4.66 

4.10 

1.40 

4 

.0 

0 

SPENCER  RS 

59.5 

-  2.2 

87 

3+ 

30 

31 

179 

0 

3 

2.48 

1  .49 

.57 

4 

.0 

0 

SPRINGFIELD 

66.6 

-  0.7 

96 

17+ 

35 

25 

45 

10 

0 

.92 

.42 

.16 

4 

.0 

0 

SUGAR 

63. 2M 

0.1 

88 

2+ 

89 

0 

3.69 

3.17 

1.03 

4 

T 

0 

TETON I A  EXP  STATION 

58.1 

-  3.2 

85 

2+ 

30 

26 

214 

0 

2 

4.76 

3.69 

1.41 

22 

T 

0 

DIVISION 

63.7 

-  1.5 

2.31 

1 .58 

T 

STATE 

65.4 

-  1.2 

1.37  | 

.79 

T 

No.  of  days 


in 

3 


9 
1 
10 

5 
5 
2 


12 
10 
10 

11 


8 
10 
11 
14 
10 

9 
12 

6 
12 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 
ALPBA   1  NE 
AMERICAN  FALLS   1  NW 
ANDERSON  DAM 

ARROWROCK  PAH 
ASliTON  1  S 
ATLANTA   1  E 

ATLANTA  1  E  //R 
AVERY  RS 

BAYV1EW  HOOEL  BASIN 
BENTON  DAH  R 
BIG  CREEK  1  S 
BIG  CREEK  I  S  R 
BLACK FOOT 

BLACKPOOT  DAH 

BLACK FOOT  DAH  //R 

BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAH 
BOISE  LUCKY   PEAK  DAH  R 

BOISE  WB  AP  //R 

BONNE RS  KERRY 

BONNERS  FERRY  R 

BRIDGE  //B 

RU 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  NNE 
BUR LEY 

BUR LEY  FACTORY  1  NW 
BUR LEY  CAA  AP 

BURLEY  CAA  AP  //  R 

CALDWELL 

CAMBRIDGE 

CASCADE  1  NW 

CASCADE  RS  //R  ! 

CENTERV ILLE  ARBAUGH 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  EKE 
CLARK  FORK  1  ENE  R 
CLARK1A  RS  //R 

CLBHE NT SV  t LLE  4  S  //R 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP  R 
COEUR  D  ALENE  RS 

CONDA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL  2  NNE 
COUNCIL  2  NNE 

CROUCH  2  NNW 
DEAD WOOD  DAM 
DEADWOOD  DAM 
DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 

DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
DUBOIS  CAA  AP 
EDEN  HUNT  PROJECT 

ILK  CITY 
HMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FINN  RS 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 

GRAND  VIEW 
GRAY 
GROUSE 
RAILKY 
BAMFR  4  NW 

HAZELTON 
BILL  CITY 
B0LLI5TER 
BOWL 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 


JEROME 
KAMI  All 

KELLOGG 
KOOSKIA 
KVNA  2  NNE 


.03 


.06     .02  .04 


t  ! 


7      8      9     10  11 


01 
01 


15     .08  .02 


Day  of  month 


14     IS     16  17 


RE 


LEA  DOR  f 

LEW  |  ST  ON  WATER  PLANT 
LRWISTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOW MA N 

■AC KAY  RS 
■AC KAY  RS 
MA  LA  I) 
HA  LAD 

MA  LAD  CAA  AP 

MAY  RS 

MC  CALL 
MC  CAMHON 
MERIDIAN   1  SSW 
HZSA 

MINIDOKA  DAH 
MONTPI1IER  RS 
MOOSE  CREEK  RS 
MOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME   1  NE 


MOUNTAIN  HOME  1 
MULLAN  PASS  CAA 
MULLAH  PASS  CAA 
RAHPA  2  NW 
REW  HEADOWS  RS 

OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA 


RE 


.5: 

u 

,2< 

.1! 

-03 

.31 

,0< 

1.11 

.331 

T 

o: 

.06 

1.2! 

.  10 

.411 

.01 

.H 

.20 

.83 

- 

.Oil 

8! 

.33 

.02 

.18 

.97 

.03 

1.40 

.02 

.03 

T 

T 

.61 

.  11 

.33 

.23 

.26 

.03 

.04 

■ 

.6! 

.49 

.27 

1.01 

.04 

.28 

.M 

.  76 

.19 

.61 

2a 

.03 

.21 

.35 

.29 

.33 

.14 

.03 

la 

.19 

.01 

.09 

.41 

.42 

.33 

.01 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

T 

.03 

.03 

.3d 

22 


23 


.16 
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24  25 


28 

29 

30  ! 

.10 

.12 

.08 

.03 

.42 

.08 

.OS 
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1.10 

.00    .79  .31 

11 

.27 
.23 


.251  .32 


16  ^0 


:37 


.20 
.25 
.10 


!os! 


T 

J  -1 

T\  .55j 

1 

3  .0 

T\  .3 

S  .42 

.1 

I  .0 

5  .3 

1  .41 

.0 

1     .  2 

) 

.6 

1  9 

i  .o 

a  .37] 

5  0 

1  .oi 

.0 

LI  .1 

i 

J  .0 

>  .02 

1  '* 

11  .0 

>  .02 

T 

.8 

f  .2 

.1 

.50 

J    .  13J 

.21 

.8 

1  2 

'  .35 

T 

.2! 

.10 

T 

1  °< 

T 

.0: 

.0" 

.3! 

.0! 

.2 

.11 

1  .0! 

.25 

.11 

.It 

.12 

.0! 

.04 

.0! 

T 

.09 

.13.' 

T 

1.3: 

.01 

.05 

.03 

.11 

.13 

T 

T 

.  10 

.06 

.03 

.05 

.03  .29 

.03 

.45  .25 

' 

T 

.20 

.27 

:S 

.16 

.07 

ill 

.08 

03, 

.33 

.37 

.37 

.43 

'.21 

.421 

.07 

T 

.07 

.03 

T 

.  11 

.01 

.2. 

.20 

.02 

T 

10 

.09 

.55 

: 

"J 

T 

.75 

.07 

.  72 

.08 

.  19 

•  10l 

32 

.05 

I 

.20 

.14 

.35 

.20 

12 

19 

T 

14 

13 

.34 

43 

.3 

.12) 

.18 

T 

.08 

10 

01 

■H 

17 

.14 

.61 

CM 

.02 

.03 

.01 

.03 

T 

.04 

.05 

.06 

.20 

.17] 

T 

'J 

T 

01 

05 

.03 

T 

.28 

.12 

.21 

51 

.14 

■OB 

.09 

.31 

.25 

.20 

.7»l 

T 

T 

.03 

.03 

.36 

.01 

.  13 

.43 

.46 

.13 

.04 

.12 

.05 

.33 

.07 

!21 

.41 

.40 

.09 

.  13 

.44 

.10 

.SSi 

.41 

.03 

.45 

.03 

T 

.18 

.  18 

.09 

.  19 

.05 

12 

.02 

.33 

.02 

T 

.22 

T 

.26 

.25 

.05 

I 

.05 

.02 

.18 

T 

T 

.25 

.19 

.22 

.85 

.09 

T  1 

.37] 

T 

4.89 
1.59 
1.97 
1.26 

.67 
.73 
1.91 
1.76 
1.11 

3.  18 
2.94 

.13 


.80 

1.04 
1.73 
1.08 
1.03 
1.89 

1.85 


1.38 
3.17 
.06  1.43 


.02     .08  2.58 


1.79 
.07  1.07 


.3* 


.60 


.20, 

.49  .0 
.IV  T 


.61 
2.43 
2.31 
3.39 
4.45 

.21 


1.29 

2.71 
2.68 
2.29 
2.20 
1.89 

1.93 
1.  18 
1.02 
.31 
1.04 


r*l*t*B£»  sou*  following  Station  Index. 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 
AUGUST  1951 


Day  of  month 


old  n  on 

J 

2 

2 

4 

5 

g 

7 

Q 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

GROUND 

.  07 

15 

.  13 

.  26 

.  02 

T 

.  63 

PALISADES  DAK 

.06 

T 

T 

.65 

.10 

.  16 

T 

.24 

.03 

.09 

.20 

.30 

.20 

.  18 

.58 

.  10 

.03 

2.92 

PARKA  EXP  STA 

.08 

.06 

.01 

.  15 

PAUL  1  E 

T 

.01 

.20 

.  10 

.  14 

.05 

1.  03 

.  05 

.08 

PAYETTE 

T 

T 

.  IE 

T 

.  11 

.01 

' 

PIERCE  RS 

.01 

T 

T 

.  04 

.  5£ 

.  15 

T 

79 

PIERCE  RS  //R 

.01 

.40 

.36 

.02 

.79 

PINE  2  SSW 

T 

.07 

.09 

T 

.02 

.  16 

T 

T 

.34 

PLUWfER  3  WSW  R 

.  32 

.  14 

.  01 

.47 

POCATELLO  WB  AP  //R 

T 

.09 

.09 

.40 

T 

T 

T 

T 

T 

.23 

.02 

.04 

.36 

T 

T 

PORTHILL 

.  24 

.  50 

.  25 

.06 

.  17 

.  20 

T 

.02 

.  7£ 

.  14 

POT LATCH 

.03 

.  12 

^35 

Si 

1.08 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

.08 

1 .  15 

.13 

.  14 

.  05 

T 

.  06 

.  12 

T 

.06 

.31 

2. 10 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

T 

.  04 

.01 

.01 

.  03 

.06 

.32 

.  10 

.  05 

.  62 

RICHFIELD 

.  64 

T 

T 

T 

'  * 

RIGGINS  RS 

.  15 

.06 

.  08 

.  19 

.  15 

T 

.63 

RIRIE 

T 

.30 

1.60 

T 

.50 

.09 

.  30 

.  27 

ROLAND  W  PORTAL 

T 

T 

.04 

.02 

T 

T 

T 

.02 

T 

.34 

.90 

.  18 

.02 

1.52 

RUPERT 

T 

T 

.  15 

.  10 

.02 

T 

.05 

.07 

.36 

.07 

T 

T 

.82 

SAINT  ANTHONY 

.  08 

.  05 

1 .40 

.  15 

.56 

.  29 

.  14 

.42 

.  72 

.08 

.45 

.04 

.  lfi 

.  12 

4 . 66 

SAINT  MARIES 

T 

T 

.  20 

.43 

.  03 

66 

SALHON  6 

.  07 

.24 

T 

.  02 

.08 

.01 

.  09 

.  22 

.33 

T 

.  03 

1  09 

SAND POINT  EXP  STA 

T 

.38 

T 

T 

T 

.  11 

^53 

.27 

.05 

1.34 

SANDPOI NT  EXP  STA  R 

.  17 

.04 

.03 

.42 

.20 

.23 

.  04 

1.13 

SHOSHONE 

T 

.  07 

.  04 

.06 

.01 

.01 

.02 

.09 

SPENCER  RS 

.  10 

.  18 

.57 

.  08 

.03 

.  10 

T 

.  5C 

.20 

.  11 

.  56 

.  04 

.  01 

2  48 

SPRINGFHELD 

.  10 

.05 

.  16 

.  01 

.  03 

.  10 

.  13 

.  08 

.11 

.  10 

.  05 

92 

STIBNITE 

T 

.05 

T 

.30 

T 

T 

T 

.86 

.42 

.39 

.47 

2.49 

SUGAR 

.  26 

.  23 

1 .03 

.40 

.20 

.40 

T 

.50 

.02 

.23 

.21 

.21 

T 

3.69 

SUN  VALLEY 

.  03 

.  52 

.  68 

.  07 

.05 

T 

T 

T 

.  06 

.  12 

.  10 

.  06 

SDN  VALLEY  //R 

.  02 

1 . 16 

.  07 

.  03 

.05 

.05 

.08 

.  OS 

.  07 

.  06 

1  67 

SWAN  FALLS  PH 

T 

.53 

53 

TETONIA  EXP  STA 

.05 

.37 

1.30 

.02 

.02 

T 

T 

.66 

1.41 

.25 

.35 

.17 

.16 

4.76 

THREE  CREEK 

.14 

.71 

.  14 

.04 

.11 

.05 

.02 

.  14 

.10 

.09 

1.54 

TWIN  FALLS  2  NNE 

T 

T 

.03 

.09 

.03 

.02 

T 

T 

.04 

T 

.20 

TWIN  FALLS  3  SE 

.02 

T 

.96 

.01 

.01 

.02 

1.02 

WALLACE 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.59- 

.80 

.10 

1.54 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.03 

T 

T 

T 

.86 

.20 

.02 

1.11 

WALLACE  WOODLAND  PARK  R 

.01 

1.05 

.  11 

1.  17 

WEISER 

.32 

.07 

.39 

WINCHESTER   1  SE 

05 

16 

.20 

.  14 

.55 

ACKNOWLEDGMENTS 


In  addition  to  the  climatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydroclimatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
gic Bulletin  Series.  The  Hydrocl imatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
gages — mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
in  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning  of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  Through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  tne  weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to  Drovide  data  required  in  its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation    has  transferred     about  $25,000  per 


year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins) 
which  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief , U.S.  Weathei  Bureau, Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  in- 
dividuals as  listed  in  the  Station  Index. 
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-  124  - 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
AUGUST  1951 


Station 


BLACKFOOT  DAM 
BRIDGE 

BURLtY  CAA  AIRPORT 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
MACKAY   RANGER  STATION 
SUN  VALLEY 


BLACKFOOT  DAM 

BORLEY    CAA  AIRPORT 

CASCADE   RANGER  STATION 

OEADWOOD  DAM 

MACK  AY   RANGER  STATION 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 


ATLANTA   1  E 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT  OAM 
BURLEY    CAA  AIRPORT 
CASCADE  RANGER  STATION 
CLEMENTSVILLE   4  SE 
OEADWOOD  DAM 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 

MACKAY    RANGER  STATION 
MALAD 

MALAO  CAA  AIRPORT 
MOUNTAIN  HOME   1  NE 
POCATELLO  W8  AIRPORT 
SALMON 
SUN  VALLEY 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


BLACKFOOT  DAM 
BR  I DGE 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CLEMENTSVILLE  4  SE 
DEADWOOO  DAM 
OUBOIS   CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 

MACKAY   RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOUNTAIN  HOME   1  NE 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SALMON 
SUN  VALLEY 


BRIDGE 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CASCADE  RANGER  STATION 
CLEMENTSVILLE  4  SE 
DEADWOOO  DAM 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 

MACKAY   RANGER  STATION 
MALAD 

POCATELLO  WB  AIRPORT 
SUN  VALLEY 


ATLANTA   1  E 
BLACKFOOT  DAM 
BRIDGE 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CLEMENTSVILLE  4  SE 
DEADWOOO  OAM 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
LEADORE 
MACKAY  RS 
SUN  VALLEY 


IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
MACKAY   RANGER  STATION 
SALMON 


BLACKFOOT  OAM 
CLEMENTSVILLE   4  SE 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
MACKAY    RANGER  STATION 
SALMON 


BENTON  OAM 
BONNERS  FERRY 


BONNER S  FERRY 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

SALMON 


A.  M.  Hour  Ending 


4        5  6 


.01  .01 
.07  .02 


.01  .01  .01 
.01  .01 


7        8  9 


.01 

.22     .17  .26 


10       11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


10  11 


-1st- 


.01 

.01  .01 


-2d- 


-3d- 

.02  .13 


.01  .02  .01 
.04     .08  .16 


■OS  .21 
.01      .62  . 


.07 
.07 


•31      .28  .1} 


-4th- 

•Oil    .01  .26 


.26  .06 
.01  .01 


.01 

-5th- 


01     .01  .01 


-6th- 

.02  .32 


-7th- 


-8th- 


-9th- 


-10th- 


.03 
.53 


1.16 
.01 


1.24 
.23 


.02 
.23 


.17 
.07 


S*.  R.l.r.nc.  NoMs  following  Slallon  Ind.i 
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Table  4  ■  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
AUGUST  1951 


BONNERS  FERRY 
SALMON 


BONNERS  FERRY 


BENTON  OAM 

SANDPUINT   EXP  STATION 


DECEPTION  CREEK 


BRIDGE 

BURLtY    CAA  AIRPORT 
CASCADE   RANGER  STATION 
DOBOIS    CAA  AIRPORT 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
SUN  VALLEY 


ATLANTA   1  E 
8LACKF00T  DAM 
CLEMENT SVILLE   4  SE 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
MACKAY   RANGER  STATION 
MALAD 

POCATELLO  WB  AIRPORT 
SUN  VALLEY 


ATLANTA   1  E 
BENTON  DAM 
BIG  CREEK   1  S 
BOISE  WB  AIRPORT 
BONNER S  FERRY 
BURLEY  CAA  AIRPORT 
CLEMEN  T  SVI LLE   *  SE 
COTTONWOOD   2  SW 
COUNCIL   2  NNE 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 

LEW  I STON  WB  AP 

MACKAY   RANGER  STATION 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

PIERCE  RANGER  STATION 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SALMON 

SUN  VALLEY 


ATLANTA    1  E 
BENTON  DAM 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT  DAM 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CLEMENTSVI  LLE   4  SE 
COUNCIL   2  NNE 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
GOODING  CAA  A  I RPORT 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEADORE 

MACKAY   RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOUNTAIN  HOME    1  NE 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SALMON 
SUN  VALLEY 


ATLANTA   1  E 
BLACKFOOT  DAM 
BOISE  WB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE 

BURLEY   CAA  AIRPORT 
CLARK. FORK   1  ENE 
CLEMENTSVI LLE  4  SE 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
IDAHO  FALLS   CAA  AIRPORT 
LEADORE 

MACKAY   RANGER  STATION 
MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
MULLAN  PASS  CAA 
POCATELLO  WB  AIRPORT 
SANDPOINT   EXP  STATION 
SUN  VALLEY 


BRIDGE 

CLARK  FORK   1  ENE 


A.  M.  Hour  Ending 


4       5  6 


.01      .01  .01 


.02     .03  .02 


10       11       12  1 


P.  M.  Hour  Ending 


-11th- 


-12th- 
-13th- 

13 

.13      .02  .02 

-14th- 

I 

-20th- 


-21st- 


-22d- 


-23d- 


•  05      «U*V  ,01 


•09      ,02  ,01 


-24th- 


.03  .01 
.06     .12  .10 


-25th- 


*  .27 

.03  .02 


.33  .02  .02 
.03     .03  .04 


.03  .01 
.01 


•  »  .14 

.01     .01  .02 


.03     .04  .01 


10  11 


See  reference 


note*  following  Station  Index. 
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fable  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 

 1  

S       6       7  t 


10      11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


10       11  12 


CLARK  FORK    1  ENt 


BENTON  DAM 
BONNER S  FERRY 
DECEPTION  CREEK 
SANOPOINT  EXP  STATION 


BENTON  OAM 

BIG  CREEK  1  S 

BLACKFOOT  OAM 

BONNERS  FERRY 

CLARK  1  A   RANGER  STATION 

CLEMENTSVI LLE  *  SE 

COEUR  0  ALENE  CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SH 

COUNCIL   2  NNE 

OEADWOOD  OAM 

DECEPTI ON  CREEK 

IDAHO  FALLS   CAA  AIRPORT 

LEW  I  STUN  WB  AP 

MALAO 

MALAO  CAA  AIRPORT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER   3  WSW 
SANOPOINT   EXP  STATION 
WALLACE  WUOJLANO  PARK 


BENTON  OAM 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT  OAM 
BONNERS  FERRY 
CLARK  I A   RANGER  STATION 
CLEMENTSVI LLE   *  SE 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL   2  NNE 
DEADHOOD  OAM 
DECEPTION  CREEK 
DUBOIS   CAA  AIRPORT 
IOAMU  FALLS  CAA  AIRPORT 
LEWISTON  WB  AP 
MALAO 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER  3  WSW 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 

BIG  CREEK  1  S 

BLACKFOOT  DAM 

BONNER S  FERRY 

CLARK  1  A   RANGER  STATION 

CLEMENTSVI  LLE  <r  SE 

COEUR   0  ALENE   CAA  AP 

COTTONWOOD  2  SW 
I  DECEPTION  CRcEK 

DUBOIS   CAA  AIRPORT 

LEAOORt 
!  LEWI  STON  WB  AP 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
\  MULLAN  PASS  CAA 
j  PIERCE  RANGER  STATION 

PLUMMER  3  WSW 
1  SANOPOINT   EXP  STATION 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 
BONNERS  FERRY 
CLARK  FORK    1  ENE 
DECEPTION  CREEK 
SANOPOINT  EXP  STATION 


.01  .02 
.08  .01 


-26th- 


.07  .09 
.01 


..OS  .07  .12 
.07  .03 


.10  .01 
.01 


.01  .01 
.10  .0* 


-27th- 

.03  .01 


-28th- 

.01  .01  .01  .01  .01 
•  02  .02  .01 


.10  .03 

.02  .01 


.03     .23  .07 


.03  .01 
.01  .01 
.01 


-29th- 


.01  .01 
.01 
.01  .13 


-30th- 


.07     .02  .02 


.01 

•01  .03 


-31st- 


.It     .05     .071    .17     .11  .02 


.13     .OS  .01 


.09     .1*  .01 


.03     .03  .01 


Sm%  i«l«r«nc*  DOtM  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month  g1 


Station 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

_  .. 

7 

8 

-  ■■ 

9 

10 

u 

^— — 

12 

13 

14 

15 

lfi 
lb 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

~ 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX- 

9 1 

88 

82 

— - — 
78 

81 

86 

60 

— aT"1 

87 

93 

85 

83 

80 

90 

92 

93 

90 

84 

77 

72 

70 

74 

83 

MI  N 

6 1 

6  1 

53 

52 

o7 

45 

44 

45 

49 

49 

49 

44 

39 

61 

58 

50 

55 

53 

52 

37 

40 

44 

48 

44 

41 

A9 

.5 

ALBION 

MAX 

91 

92 

81 

63 

61 

81 

78 

78 

80 

87 

87 

83 

80 

79 

81 

87 

90 

86 

87 

76 

84 

82 

73 

68 

77 

82 

78 

75 

70 

71 

70 

80 

.0 

M  I  N 

59 

64 

57 

58 

50 

49 

41 

43 

37 

40 

51 

43 

42 

50 

40 

44 

48 

50 

58 

55 

45 

50 

46 

50 

31 

39 

42 

46 

41 

33 

33 

46 

.3 

ALPHA    1  NE 

MAX 

90 

90 

tn 

8^ 

77 

77 

83 

82 

70> 

75 

79 

85 

86 

^ 

^7 

77 

79 

.0 

MIN 

3fi 

on 

11 

42 

43 

41 

07 

38 

26 

42 

46 

40 

26 

|| 

36 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

MAX 

Ql 

ah 

fi  1 

79 

AO 

at 

79 

7Q 

H7 

on 

HH 

a? 

aa 

on 

Ql 

90 

90 

85 

83 

79 

79 

76 

76 

83 

82 

79 

77 

70 

7  i 

82 

7 

MIN 

bb 

64 

5  n 

49 

47 

t 

Zz 

51 

50 

46 

63 

R<! 

53 

48 

42 

51 

ANDERSON  OAM 

MAX 

96 

*® 

zl 

■I! 

85 

87 

^1 

«7 

jj* 

84 

85 

93 

Oft 

R7 

R? 

7 

7i 

83 

Hh 

ftl 

7  R 

7Q 

ftQ 

86 

MIN 

b4 

~z 

63 

65 

ft 

64 

59 

56 

56 

fifi 
55 

54 

54 

56 

53 

55 

49 

51 

sft 

sft 

Sft 

ftn 

SQ 

ftn 
60 

45 

57 

Rl 

*V3 

55 

arrohRock  Dam 

93 

82 

86 

94 

95 

94 

95 

91 

fin 

_ 

87 

_ 

70 

MIN 

'  68 

64 

68 

63 

58 

58 

50 

56 

53 

54 

50 

50 

52 

57 

57 

56 

6 1 

58 

5y 

60 

55 

50 

46 

08 

51 

55 

46 

40 

54 

'  7 

ASH TON    1  S 

MAX 

82 

86 

81 

67 

76 

75 

75 

75 

78 

76 

82 

73 

76 

77 

81 

83 

83 

65 

80 

77 

75 

69 

75 

60 

72 

75 

71 

68 

65 

75 

73 

75 

.8 

MIN 

49 

52 

51 

57 

47 

43 

40 

43 

37 

39 

42 

.44 

37 

40 

37 

39 

41 

41 

45 

46 

51 

48 

06 

42 

33 

33 

40 

43 

38 

39 

32 

42 

ATLANTA    1  E 

MAX 

*x 

Vi 

Ir 

7^ 

8ft 

77 

7^ 

80 

78 

82 

85 

87 

85 

84 

82 

70 

70 

65 

70 

70 

72 

65 

62 

63 

OH 

76 

,7 

MIN 

R7 

RR 

on 

39 

44 

50 

50 

49 

50 

50 

48 

50 

36 

40 

47 

45 

45 

AVERY  RS 

MAX 

?? 

R7 

89 

no 
86 

Q7 

92 

a 

tn 

07 

7 

81 

88 

9  0 

95 

96 

96 

98 

76 

79 

78 

65 

84 

83 

7  1 

67 

6 1 

64 

86 

.  ^ 

MIN 

57 

49 

46 

44 

45 

54 

47 

BAYVIEW   MODEL  BASIN 

MAX 

Ol 

87 

86 

flo 

fifi 
88 

fin 
80 

fi 

it 

77 

7  2 
74 

78 

89 

90 

89 

82 

84 

83 

80 

7  3 

76 

75 

79 

74 

59 

57 

Ob 

80 

,9 

MIN 

44 

7 

47 

52 

56 

55 

40 

42 

42 

55 

51 

50 

5  1 

40 

40 

47 

44 

40 

42 

56 

47 

* 

53 

42 

42 

41 

55 

53 

50 

49 

50 

47 

• 1 

810  CREEK  IS 

80 

78 

74 

80 

88 

78 

78 

63 

65 

7 1 

68 

69 

63 

50 

57 

65 

g 

MIN 

4b 

38 

46 

32 

46 

42 

32 

33 

37 

34 

28 

28 

28 

32 

31 

37 

3  1 

37 

37 

43 

40 

35 

36 

BLACKFOOT 

MAX 

91 

y5 

86 

77 

82 

84 

84 

78 

82 

88 

92 

87 

85 

81 

t)9 

92 

93 

90 

90 

84 

85 

81 

81 

75 

76 

84 

76 

83 

74 

71 

7", 

83 

.5 

MIN 

63 

65 

65 

62 

56 

52 

48 

46 

44 

44 

45 

51 

50 

50 

45 

61 

50 

52 

50 

62 

64 

56 

55 

52 

39 

43 

06 

51 

52 

44 

41 

51 

■  1 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

86 

86 

f? 

7& 

86 

84 

91 

79 

7  2 

8 1 

85 

87 

f.  7 

77 

In 

In 

74 

6» 

77 

?7 

Iq 

70 

66 

bti 

77 

•  0 

MIN 

17 

37 

33 

39 

30 

41 

•  2 

BLISS 

MAX 

ft9 

qn 

H6 

Ql 

on 

fiq 

QO 

on 

^7 

H9 

dH 

88 

93 

=!? 

on 

97 

fifl 

91 

84 

aa 

75 

85 

89 

flfi 

R  1 

78 

72 

88 

1  e 

MIN 

02 

fi7 

fil 

at 

50 

H  I 

64 

Ol 

47 

54 

' 1 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

?q 

nn 

96 

on 

fifi 

96 

OS 

an 

Q7 

95 

94 

88 

76 

93 

93 

83 

74 

7  3 

77 

91 

' 

Ml  N 

61 

60 

60 

59 

59 

52 

61 

56 

60 

ftl 

61 

62 

fti 
61 

65 

58 

54 

49 

58 

46 

43 

44 

57 

BO  I  S  E  w  B  A  P 

97 

90 

87 

89 

Qn 

89 

93 

87 

76 

85 

_ 

7  8 

69 

69 

75 

.8 

MIN 

66 

04 

69 

67 

64 

62 

59 

59 

60 

62 

62 

53 

50 

46 

59 

60 

58 

58 

63 

59 

65 

59 

57 

52 

51 

53 

57 

45 

43 

57 

BONNERS  FERRY 

MAX 

90 

98 

97 

91 

85 

86 

87 

87 

87 

62 

84 

77 

74 

83 

87 

89 

91 

91 

91 

86 

93 

83 

75 

69 

62 

53 

61 

57 

68 

81 

.7 

MIN 

47 

50 

54 

55 

54 

45 

45 

46 

55 

54 

52 

52 

46 

44 

52 

46 

44 

43 

45 

50 

44 

50 

07 

42 

47 

47 

51 

50 

48 

BUHL 

MAX 

trt 

~z 

t!ft 

&° 

=!ft 

ft8 

lo 

84 

MIN 

66 

66 

64 

64 

6  2 

ro 

AB 

ftn 

ft? 

ftfi 

Sft 

62 

54 

46 

50 

56 

60 

52 

00 

44 

57 

2 

BUNGALOW  RS 

MAX 

103 

10  1 

91 

87 

79 

R7 

85 

ai 

H  7 

gn 

RQ 

Q7 

97 

96 

96 

98 

89 

80 

73 

84 

65 

86 

78 

75 

6 1 

69 

86 

y 

Ml  N 

47 

48 

47 

47 

44 

ft^ 

47 

'  j[ 

BURKE   2  NNE 

MAX 

fz 

I? 

7ft 

7  1 

■li 

65 

J* 

70 

76 

1^ 

1 1 

f.  1 

of 

7 

HO 

R? 

°? 

ftQ 

69 

ftR 

fti 

<!ft 

fia 

f  7 

73 

MIN 

(.a 

rr 

s? 

7 

38 

37 

36 

44 

50 

51 

35 

00 

r 
08 

47 

45 

42 

43 

43 

BURLEY 

86 

MIN 

66 

66 

62 

62 

52 

51 

51 

50 

56 

57 

52 

58 

49 

53 

57 

56 

66 

62 

53 

60 

53 

55 

39 

05 

55 

54 

45 

4  1 

45 

54 

4 

BURLEY    FACTORY    1  NW 

MAX 

98 

96 

95 

86 

85 

86 

81 

84 

80 

85 

91 

90 

89 

85 

82 

92 

91 

94 

92 

93 

79 

85 

82 

77 

71 

78 

86 

76 

71 

76 

71 

84 

7 

MIN 

59 

60 

57 

58 

36 

58 

48 

44 

45 

44 

52 

49 

45 

50 

44 

46 

50 

50 

61 

59 

08 

56 

49 

52 

33 

40 

45 

48 

39 

38 

37 

49 

.0 

BURLEY    CAA  AP 

MAX 

ftl 

®7 

83 

82 

82 

86 

91 

9  1 

86 

85 

83 

92 

94 

9^ 

ft  ^ 

78 

80 

87 

77 

7* 

86 

77 

75 

70 

74 

84 

MIN 

fiQ 

o  1 

48 

ol 

54 

42 

54 

44 

47 

Q1 

ol 

72 

46 

35 

43 

48 

50 

0 1 

38 

39 

50 

7 

CALDWELL 

MAX 

aa 

99 

oi 
93 

Q 

90 

91 

90 

87 

1 

93 

92 

86 

85 

65 

93 

95 

95 

93 

91 

88 

Q3 

92 

85 

79 

79 

85 

88 

82 

7  5 

72 

72 

78 

87 

•  7 

MIN 

fi 

^3 

64 

nil 

50 

50 

49 

53 

52 

50 

49 

45 

52 

51 

52 

60 

5 1 

60 

60 

45 

40 

fif 

5 1 

5  7 

48 

39 

36 

52 

2 

CAMBR I0GE 

MAX 

103 

n? 

98 

Q7 

96 

90 

95 

94 

89 

90 

87 

89 

101 

100 

98 

100 

99 

97 

an 
90 

78 

80 

82 

80 

70 

69 

70 

91 

MIN 

57 

fifi 

58 

fti! 
65 

Afi 
65 

fin 
50 

52 

30 

fi 

52 

48 

5 1 

50 

49 

47 

42 

41 

50 

56 

56 

58 

50 

53 

47 

38 

39 

38 

40 

45 

37 

35 

37 

48 

j 

CASCADE    1  NW 

95 

90 

a_ 

8  1 

80 

fin 

7 

60 

60 

79 

2 

MIN 

31 

47 

5  1 

54 

50 

47 

45 

43 

41 

44 

39 

35 

39 

37 

43 

43 

43 

46 

48 

49 

07 

50 

43 

33 

38 

47 

46 

43 

30 

43 

i 

CHALLIS 

MAX 

87 

86 

89 

67 

74 

69 

80 

77 

76 

83 

85 

81 

80 

77 

86 

90 

91 

90 

87 

84 

81 

72 

63 

70 

73 

76 

75 

71 

72 

67 

Ob 

78 

.3 

MIN 

46 

43 

51 

59 

49 

48 

43 

40 

45 

47 

48 

45 

49 

47 

44 

49 

49 

51 

58 

50 

52 

50 

50 

44 

38 

40 

51 

50 

45 

38 

36 

46 

9 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

76 

70 

74 

76 

7I? 

76 

76 

73 

79 

75 

74 

66 

65 

67 

72 

64 

63 

60 

65 

72 

t> 

MIN 

46 

o  3 

S3 

I? 

**7 

1R 

*^ 

7? 

31 

34 

35 

36 

4  1 

42 

39 

42 

43 

42 

27 

28 

32 

32 

32 

24 

23 

36 

•  5 

CLARK   FORK    1  EN£ 

MAX 

HQ 

art 

R7 

83 

82 

H3 

82 

on 
80 

82 

79 

7** 

78 

63 

ft 

f  n 

84 

77 

72 

78 

75 

70 

67 

60 

79 

0 

MIN 

42 

50 

47 

44 

40 

41 

41 

5  1 

53 

48 

41 

40 

39 

45 

-*q 

42 

40 

49 

48 

44*6 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

80 

oi 
83 

79 

72 

70 

63 

67 

70 

76 

7^ 

70 

84 

77 

74 

76 

68 

52 

58 

66 

65 

63 

61 

59 

58 

0  u 

70 

j 

MIN 

48 

49 

42 

40 

40 

37 

37 

43 

39 

38 

36 

36 

39 

42 

42 

3  1 

31 

35 

42 

37 

29 

38 

- 

CO EUR   0  ALENE   CAA  AP 

94 

94 

83 

83 

85 

84 

87 

83 

75 

81 

87 

75 

_ 

80 

79 

76 

57 

62 

55 

67 

81 

2 

MIN 

51 

53 

59 

4 

46 

55 

57 

5  1 

47 

44 

47 

51 

54 

45 

44 

47 

51 

53 

55 

47 

38 

41 

53 

47 

47 

48 

45 

49 

3 

COEUR   D  ALENE  RS 

MAX 

97 

102 

99 

95 

89 

87 

90 

91 

90 

93 

92 

82 

77 

85 

91 

90 

91 

93 

95 

94 

96 

94 

81 

78 

85 

82 

80 

75 

59 

63 

65 

86 

5 

MIN 

51 

53 

53 

58 

63 

50 

48 

40 

48 

52 

50 

52 

46 

43 

51 

52 

48 

41 

49 

50 

47 

54 

55 

40 

44 

54 

64 

52 

48 

49 

41 

49 

2 

CON  OA 

MAX 

fZ 

^ 

7 

77 

7^ 

7& 

78 

83 

79 

79 

73 

81 

86 

f  7 

85 

79 

7^ 

78 

72 

74 

61 

70 

77 

77 

75 

70 

67 

77 

2 

MIN 

fi7 

39 

42 

34 

43 

43 

50 

52 

31 

34 

^R 

_*f 

50 

41 

35 

3tJ 

44 

0 

COTTONWOOD 

MAX 

flfl 

88 

07 

Ql 

ftl 

fifi 

HR 
85 

83 

fin 

fil 
83 

Bft 

86 

80 

77 

73 

80 

65 

ft 

86 

®7 

87 

Hfl 

Q? 

7ft 

7? 

73 

^ft 

65 

60 

59 

6f 

80 

2 

MIN 

54 

55 

59 

to 

49 

48 

51 

51 

52 

39 

43 

44 

47 

52 

51 

49 

52 

48 

f^1 

43 

7 

h° 

73 

0  1 

49 

2 

COUNCIL   2  NNE 

MAX 

;J6 

98 

Q 

94 

Oft 

95 

92 

88 

89 

90 

92 

90 

85 

84 

90 

9  1 

95 

97 

96 

97 

95 

93 

Q7 

82 

7 

75 

78 

7Q 

79 

Rl 
81 

82 

80 

78 

76 

7Q 

79 

88 

3 

MIN 

61 

58 

60 

60 

6  1 

52 

57 

55 

52 

5 1 

58 

5  1 

51 

5  1 

48 

45 

58 

55 

64 

62 

55 

54 

53 

49 

39 

40 

40 

39 

38 

37 

40 

51 

<• 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

81 

75 

78 

83 

61 

79 

75 

78 

85 

86 

67 

89 

62 

81 

69 

74 

72 

77 

6 

MIN 

49 

40 

46 

52 

47 

4  1 

4 1 

35 

35 

36 

3  7 

29 

29 

3  1 

43 

41 

46 

27 

43 

38 

32 

27 

37 

9 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

95 

96 

99 

96 

83 

87 

86 

85 

88 

92 

94 

82 

85 

84 

92 

91 

92 

82 

83 

87 

93 

84 

82 

75 

82 

87 

82 

75 

72 

68 

77 

85 

7 

MIN 

59 

60 

62 

68 

63 

56 

53 

52 

52 

53 

61 

57 

56 

54 

47 

62 

61 

59 

64 

57 

64 

62 

54 

48 

40 

44 

54 

46 

50 

42 

38 

54 

5 

DRIGGS 

MAX 

tin 

78 

76 

77 

70 

74 

78 

82 

78 

79 

7* 

8 1 

78 

78 

70 

55 

69 

74 

72 

66 

70 

67 

76 

i 

MIN 

fin 

;? 

58 

50 

40 

7& 

44 

41 

41 

44 

39 

45 

43 

44 

sn 

46 

44 

8 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

an 

I3 

77 

72 

ftO 

68 

74 

o° 
80 

88 

84 

82 

79 

82 

as 

79 

76 

70 

69 

66 

74 

73 

76 

69 

65 

69 

78 

2 

Ml  N 

ftrt 

fift 

ft  i 

40 

of 

5  1 

5  0 

49 

5  1 

4b 

ftn 

49 

7 

OUBOIS   CAA  AP 

MAX 

qn 

fift 

69 

7ft 

7Q 

7? 

7  1 
78 

8  1 

89 

■  J 

84 

77 

84 

Ql 

fiR 

88 

HQ 

iz 

70 

77 

73 

7fi 

7n 

67 

70 

78 

MIN 

60 

55 

49 

49 

46 

47 

42 

52 

55 

52 

49 

53 

45 

46 

t7 

57 

56 

57 

51 

52 

51 

48 

40 

40 

48 

48 

50 

02 

37 

50 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

86 

91 

93 

88 

8  5 

90 

94 

95 

93 

RlS 

__ 

87 

•i 

MIN 

60 

63 

64 

58 

67 

56 

50 

46 

47 

49 

47 

50 

50 

44 

41 

47 

54 

52 

49 

50 

5 

33 

40 

00 

34 

41 

8 

48 

5 

ELK  CITY 

MAX 

91 

95 

91 

85 

83 

85 

81 

76 

84 

83 

79 

75 

75 

79 

84 

85 

85 

87 

85 

86 

89 

78 

79 

69 

76 

74 

68 

70 

67 

58 

60 

79 

b 

MIN 

44 

38 

40 

54 

42 

36 

32 

34 

30 

35 

35 

30 

30 

28 

29 

30 

30 

28 

29 

28 

32 

38 

50 

44 

30 

29 

45 

44 

45 

37 

36 

35 

9 

EMMETT    2  E 

MAX 

* 

100 

96 

90 

?  i 

90 

90 

93 

93 

85 

85 

85 

88 

95 

96 

94 

91 

86 

78 

79 

84 

84 

83 

7 

72 

Jrt 

lo 

88 

1 

Ml  N 

63 

55 

50 

53 

50 

43 

43 

00 

49 

51 

50 

56 

52 

ft  7 

57 

7^ 

45 

48 

44 

00 

39 

52 

3 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

Q1 

fi7 

80 

fin 

7fl 

8<3 

85 

85 

82 

81 

80 

86 

B^ 

91 

75 

83 

74 

MIN 

52 

57 

47 

46 

4  1 

39 

36 

48 

*| 

45 

27 

FENN  RS 

MAX 

98 

105 

1  04 

101 

100 

94 

94 

92 

96 

98 

93 

89 

y  I 

Q5 

98 

98 

101 

98 

70 

81 

86 

85 

83 

83 

69 

69 

76 

91 

3 

MIN 

55 

54 

56 

64 

46 

_ 

30 

46 

06 

tH 

48 

46 

46 

09 

57 

57 

49 

47 

44 

54 

55 

51 

07 

45 

49 

9 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

94 

9  3 

9  3 

76 

ft? 

84 

64 

77 

H 

87 

90 

89 

88 

84 

82 

78 

76 

74 

82 

74 

61 

76 

70 

72 

B3i 

3 

GARDEN   VALLEY  RS 

MIN 

6? 

6  3 

62 

61 

55 

52 

4  5 

45 

43 

46 

47 

47 

46 

40 

46 

48 

48 

56 

3  7 

39 

49^ 

5 

MAX 

101 

102 

99 

95 

90 

90 

89 

87 

90 

92 

91 

89 

85 

89 

97 

99 

99 

99 

95 

91 

90 

85 

80 

83 

86 

84 

79 

70 

68 

89  ■ 

0 

GLENNS  FERRY 

MIN 

57 

50 

54 

58 

35 

51 

30 

60 

46 

45 

47 

43 

40 

40 

41 

45 

45 

46 

52 

47 

53 

54 

53 

39 

39 

50 

53 

48 

42 

48i 

U 

MAX 

«!! 

^ 

^7 

88 

89 

97 

95 

97 

95 

96 

90 

92 

82 

80 

80 

85 

92 

96 

78 

80 

73 

80 

881 

4 

GOODING  CAA  AP 

MIN 

tfl 

51 

48 

50 

50 

58 

55 

57 

65 

56 

56 

35 

40 

44 

54 

45 

37 

49  ■ 

7 

MAX 

97 

99 

95 

90 

65 

90 

88 

84 

rr 

92 

QU 

H7 

86 

a-* 
83 

93 

94 

95 

89 

93 

85 

88 

81 

78 

74 

81 

87 

81 

76 

76 

74 

If 

86. 

1 

GRACE  PH 

MIN 

55 

56 

62 

54 

54 

52 

5  1 

60 

56 

66 

65 

59 

61 

60 

54 

52 

46 

5  1 

54 

56 

49 

41 

38 

56. 

0 

MAX 

7ft 

80 

74 

7 

75 

78 

85 

81 

80 

75 

82 

86 

86 

86 

80 

74 

77 

72 

75 

62 

70 

77 

77 

78 

71 

69 

by 

77. 

0 

38 

36 

30 

49 

43 

38 

43 

47 

48 

40 

45 

40 

46 

46 

45 

56 

54 

50 

49 

47 

48 

36 

37 

46 

47 

49 

45 

38 

46. 

8 

GRAND  VIEW 

MAX 

101 

106 

102 

98 

94 

95 

96 

92 

94 

101 

96 

91 

93 

92 

102 

101 

101 

96 

99 

91 

96 

87 

80 

82 

91 

96 

89 

86 

75 

76 

83 

93. 

0 

GRAY 

MIN 

67 

63 

62 

65 

62 

}  1 

57 

60 

52 

51 

53 

60 

52 

58 

47 

55 

55 

56 

63 

57 

56 

68 

59 

56 

40 

45 

53 

69 

45 

42 

39 

55. 

3 

MAX 

84 

84 

79 

76 

78 

77 

74 

68 

73 

75 

84 

77 

76 

76 

78 

83 

84 

84 

82 

74 

73 

72 

74 

61 

60 

74 

72 

74 

70 

71 

00 

75. 

3 

GROUSE 

MIN 

52 

4y 

55 

47 

48 

45 

40 

41 

37 

40 

37 

41 

40 

41 

37 

45 

46 

45 

42 

oy 

08 

47 

43 

43 

34 

34 

35 

45 

45 

46 

".U 

43. 

1 

MAX 

82 

81 

77 

71 

74 

76 

74 

70 

74 

77 

75 

7b 

78 

75 

81 

87 

88 

85 

80 

79 

75 

73 

74 

69 

6° 

76 

72 

69 

69 

63 

62 

75. 

2 

HA  I  LEY 

MIN 

55 

44 

51 

54 

42 

40 

38 

36 

38 

34 

36 

32 

33 

32 

30 

35 

35 

36 

39 

45 

43 

47 

50 

47 

26 

27 

36 

46 

37 

27 

22 

38. 

MAX 

89 

95 

89 

80 

80 

82 

89 

78 

61 

85 

83 

80 

31 

H5 

89 

89 

89 

88 

85 

84 

74 

73 

71 

76 

80 

77 

74 

71 

70 

71 

81. 

*• 

Ml  N 

53 

57 

60 

55 

49 

32 

48 

42 

46 

48 

45 

46 

40 

44 

49 

60 

50 

52 

52 

53 

52 

61 

49 

37 

40 

42 

48 

43 

32 

32 

47. 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1951 


Station 

...  . 

Day  Ol  Month 

& 

E 
• 

< 

1 

2 

3 

5 

_ 
7 

in 
10 

1 1 

1Z 

13 

15 

16 
16 

|7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

HAMER   4  NW 

MAX 

89 

92 

87 

75 

79 

81 

77 

71 

76 

84 

66 

64 

84 

7* 

85 

93 

90 

87 

79 

73 

75 

68 

12 

77 

72 

78 

70 

68 

71 

79*7 

MIN 

60 

56 

61 

59 

50 

65 

4b 

47 

42 

47 

48 

47 

44 

62 

42 

43 

49 

■>o 

57 

52 

64 

50 

51 

40 

38 

48 

46 

49 

41 

32 

48.  b 

HA2ELT0N 

MAX 

fa? 

90 

90 

WO 

84 

87 

76 

7  3 

8*, 

84 

83 

76 

74 

72 

83>9 

MIN 

65 

66 

64 

68 

sn 

54 

8^ 

5? 

8^ 

52  •  7 

HILL  CITY 

MAX 

ZZ 

jj 

7? 

na 

88 

AO 

7  j 

76 

7n 

69 

BO. 2 

MIN 

^7 

42 

4  2 

38 

2* 

46 

48 

52 

34 

1  7 

44.1 

HOLLISTER 

MAX 

on 

90 

84 

85 

77 

79 

87 

*n 

86 

2  7 

85 

8ft 

77 

as 

f.? 

7Q 

71 

faQ 

82.1 

MIN 

_ 

J 

56 

** 

*' 

36 

51.2 

IDAM1I  CITY 

MAX 

9? 

8  5 

•lu 

94 

' 

7fa 

7  U 

™ 

TO 

*" 

to 

84.3 

MIN 

_ 

.  . 

49 

4  1 

34 

33 

35 

47 

33 

43 

»7 

37 

77 

41.9 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

90 

91 

83 

74 

81 

81 

61 

75 

60 

82 

89 

81 

84 

61 

85 

92 

89 

89 

89 

81 

85 

77 

78 

65 

71 

61 

71 

76 

73 

66 

70 

90.3 

MIN 

59 

56 

61 

57 

54 

50 

46 

45 

42 

46 

47 

49 

46 

46 

44 

50 

49 

49 

54 

57 

56 

54 

52 

4b 

38 

41 

47 

49 

30 

44 

39 

49.2 

IRWIN  2  S 

MAX 

J? 

90 

80 

to 

7* 

1? 

60 

86 

82 

82 

83 

89 

M9 

90 

83 

1^ 

76 

7^ 

62 

7* 

79 

7* 

73 

68 

70 

78.1 

£7 

42 

40 

43 

»8 

1* 

£7 

4b 

42 

40 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

an 

fi7 

7? 

7*. 

71 

ft4 

7% 

7U 

7fa 

7*! 

83 

a) 

79 

76 

S7 

6Q 

*  j 

69 

67 

62 

01 

72.1 

MIN 

44 

40.6 

JEROME 

MAX 

_ 

OS 

'.. 

85 

87 

91 

88 

^0 

93 

8S 

86 

84 

78 

75 

62 

64 

81 

80 

M 

74 

86.3 

MIN 

52 

"' 

57 

53.0 

KE LLOGG 

MAX 

in? 
,? 

95 

9 1 

Art 

on 

77 

7a 

fa 

90 

q 

8? 

7ft 

81 

78 

^* 

A? 

38 

84.9 

MIN 

5  1 

54 

43 

44 

50 

',S 

49 

49 

53 

53 

42 

43 

50 

56 

*5 

50 

49 

49 

49.5 

KOOSK  1  A 

MAX 

98 

105 

96 

95 

91 

93 

91 

90 

94 

98 

94 

91 

87 

90 

95 

94 

95 

99 

97 

98 

102 

96 

81 

81 

on 

86 

84 

78 

71 

69 

76 

90.5 

MIN 

56 

54 

67 

62 

60 

51 

45 

51 

50 

53 

51 

49 

46 

46 

48 

46 

47 

46 

46 

46 

49 

58 

68 

43 

40 

46 

57 

54 

52 

48 

43 

50.3 

KUNA  2  NNE 

MAX 

Is? 

f? 

?i 

&u 

7  * 

92 

91 

8* 

7^ 

89 

84 

80 

or 

66 

84.8 

M I  N 

fcn 

fan 

fa? 

4U 

44 

40 

48 

8^ 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

n? 

^7 

OA 

<!u 

jj  j* 

81 

1  \ 

98 

c  4 

1  Ol 

9C 

as 

a 

ft 

70 

faft 

TO 

90.1 

MIN 

fa7 

ft7 

54 

64 

52 

55 

67 

47 

47 

55.0 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

Qfc 

95 

89 

90 

ai 

88 

96 

96 

afa 

68 

66 

63 

74 

87.3 

MIN 

*7 

53 

47 

7? 

55.2 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

77 

BO 

81 

7  7 

80 

87 

j? 

71 

77 

71 

7? 

72 

76 

74 

72 

j  J 

bH 

76.8 

MIN 

60 

62 

ftn 

55 

45 

43 

47 

49 

52 

48 

50 

44 

t7 

50 

51 

52 

46 

39 

39 

36 

45 

46 

49.3 

LOWMAN 

MAX 

9  ! 

91 

91 

90 

86 

84 

85 

88 

89 

96 

86 

90 

66 

90 

96 

100 

99 

94 

93 

86 

85 

87 

84 

85 

84 

90 

87 

67 

72 

74 

67.6 

MIN 

50 

41 

49 

53 

60 

43 

42 

38 

3b 

37 

34 

30 

29 

29 

35 

35 

35 

40 

42 

43 

44 

46 

43 

32 

31 

40 

47 

34 

29 

27 

38.8 

MACK-AY  RS 

MAX 

84 

~z 

8  1 

*t 

74 

70 

69 

74 

82 

76 

82 

86 

^7 

''o 

j? 

7j: 

6h 

tt 

75.9 

43 

43 

45 

42 

46 

52 

iC 

33 

46.  0 

MALAD 

MAX 

92 

92 

77 

ai 
81 

84 

85 

85 

84 

8H 

90 

89 

86 

8^ 

89 

or 

:J 

94 

7P 

a? 

zz 

ac 

BC 

7n 

7C 

83 

82 

83 

73 

76 

75 

83.4 

MIN 

f'2 

64 

66 

59 

53 

53 

50 

50 

46 

46 

50 

54 

49 

49 

45 

«in 

52 

a\ 

KE 

54 

43 

8^ 

43 

52.2 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

92 

92 

78 

83 

86 

85 

82 

83 

8f 

91 

89 

88 

84 

91 

a 

o? 

95 

Afl 

80 

ac 

81 

67 

77 

83 

7  7 

74 

76 

84.0 

MIN 

5  t:i 

64 

63 

50 

52 

48 

46 

43 

45 

51 

43 

45 

40 

44 

48 

*~ 

43 

45 

48.5 

MAY  RS 

MAX 

84 

86 

86 

7  0 

72 

74 

7  '- 

70 

78 

83 

86 

83 

78 

77 

85 

i^ 

87 

BC 

ac 

80 

77 

64 

69 

77 

7  2 

70 

67 

68 

77.5 

MIN 

5A 

50 

57 

6  Li 

46 

44 

42 

46 

40 

46 

44 

42 

41 

43 

42 

45 

51 

46 

36 

38 

45 

47 

47 

33 

45.1 

MC  CALL 

MAX 

87 

91 

90 

85 

81 

81 

79 

77 

77 

82 

79 

78 

75 

77 

63 

85 

85 

88 

85 

84 

81 

68 

66 

67 

71 

69 

69 

68 

59 

69 

60 

77.0 

MIN 

55 

46 

53 

54 

50 

45 

42 

44 

43 

41 

44 

39 

37 

39 

37 

41 

41 

43 

46 

45 

46 

46 

49 

44 

33 

34 

47 

46 

41 

32 

28 

42.9 

MC  CAMMON 

MAX 

tit 

92 

88 

85 

89 

83 

81 

82 

90 

88 

92 

93 

85 

86 

81 

79 

76 

71 

78 

85 

81 

80 

74 

72 

74 

84.2 

62 

6  5 

5  1 

50 

39 

39 

42 

41 

50 

38 

a* 

4C 

44 

47.2 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

rv 

<!? 

flfa 

f  7 

flfl 

83 

82 

92 

91 

9C 

89 

93 

66 

75 

79 

83 

86 

82 

73 

75 

69 

77 

85.8 

MIN 

45 

45 

&C 

45 

56 

57 

5  1 

37 

40 

45 

52 

45 

35 

33 

47.4 

MESA 

MAX 

101 

97 

an 

Q» 

Hh 

84 

87 

^ 

96 

95 

92 

81 

74 

79 

83 

82 

80 

71 

G  I 

69 

77 

88.  1 

MIN 

64 

o 

0  " 

c 

« 

49 

56 

61 

61 

56 

6  C 

53 

45 

43 

45 

62 

49 

45 

37 

38 

53.4 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

90 

91 

81 

81 

82 

85 

81 

80 

fin 

82 

fiB 

88 

«!b 

90 

?! 

85 

82 

82 

69 

77 

84 

75 

75 

J  5 

64 

74 

82.9 

MIN 

61 

64 

64 

63 

59 

58 

53 

54 

53 

54 

61 

56 

54 

52 

5  1 

56 

54 

53 

66 

56 

44 

65 

54 

57 

5* 

46 

*& 

55.6 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

92 

91 

83 

79 

80 

62 

62 

77 

80 

79 

86 

84 

84 

79 

84 

89 

88 

90 

87 

63 

77 

75 

74 

71 

73 

79 

78 

75 

72 

'0 

80.7 

MIN 

52 

57 

56 

57 

48 

43 

40 

37 

42 

40 

44 

40 

39 

37 

43 

43 

45 

50 

57 

46 

51 

49 

43 

32 

34 

41 

46 

43 

45 

39 

44.7 

MOSCOW  u  OF  I 

MAX 

91 

9b 

93 

89 

83 

8 1 

6 ." 

84 

87 

84 

74 

74 

82 

65 

ht 

91 

92 

94 

9J 

74 

79 

82 

77 

72 

69 

f>  ^ 

60 

t»b 

81.9 

50 

48 

57 

53 

56 

42 

44 

47 

47 

48 

47 

42 

40 

42 

45 

46 

42 

46  .  5 

MOUNTAIN  HOME    1  NE 

MAX 

100 

101 

90 

90 

85 

94 

92 

0« 

9? 

zz 

ac 

BC 

75 

84 

8<i 

85 

78 

7  | 

71 

75 

88.0 

MIN 

,  ? 

63 

52 

50 

55 

51.4 

WJLLAN  PASS  CAA 

MAX 

79 

3 

fa  1 

fa  7 

71 

70 

74 

7' 

80 

SO 

65 

4  5 

h  [ 

39 

48 

65.3 

MIN 

60 

6  1 

65 

5  1 

52 

51 

50 

45 

5  2 

56 

'■  0 

^7 

40 

49.3 

NAMPA   2  NW 

MAX 

103 

103 

92 

on 

90 

as 

84 

Oft 

96 

93 

84 

76 

79 

84 

85 

80 

75 

70 

71 

88.2 

MIN 

60 

64 

64 

53 

50 

51 

48 

47 

54 

5 1 

60 

61 

62 

61 

49 

43 

45 

49 

42 

** 

54.2 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

92 

95 

95 

69 

66 

86 

84 

81 

85 

67 

86 

83 

78 

82 

66 

89 

91 

93 

B8 

88 

86 

73 

69 

74 

77 

77 

75 

64 

64 

70 

82.5 

MIN 

45 

42 

45 

52 

50 

41 

38 

36 

35 

38 

40 

3b 

33 

31 

33 

36 

5: 

35 

34 

34 

42 

42 

50 

42 

30 

29 

44 

41 

33 

<■ 

36.4 

OAKLEY 

MAX 

92 

92 

87 

84 

82 

82 

89 

88 

90 

88 

8* 

72 

78 

84 

78 

75 

73 

75 

72 

82.5 

62 

64 

60 

60 

56 

51 

49 

49 

42 

51 

59 

51 

48 

46 

5 1 

4,n 

57 

55 

Ar 

iB 

35 

51.7 

DBSIDIAN  A  NNE 

MAX 

80 

8 1 

78 

72 

7  1 

66 

69 

70 

76 

79 

7< 

30 

I< 

6< 

55 

55 

62 

69.7 

MIN 

A3 

38 

43 

36 

40 

32 

32 

32 

25 

30 

32 

34 

35.1 

PL  A 

MAX 

94 

95 

95 

96 

94 

91 

89 

89 

89 

90 

93 

9  1 

85 

9b 

94 

loo 

Q? 

RT 

84 

84 

87 

87 

72 

74 

79 

89.4 

MIN 

63 

59 

58 

58 

60 

61 

57 

54 

45 

45 

46 

56 

54 

40 

52.3 

DROFINO 

MAX 

99 

105 

103 

93 

90 

90 

92 

91 

95 

97 

94 

85 

63 

90 

95 

95 

98 

102 

82 

82 

8S 

8C 

85 

78 

66 

68 

77 

90.  3 

MIN 

56 

56 

61 

60 

51 

51 

48 

53 

52 

54 

59 

51 

47 

4  7 

50 

48 

5( 

5 1 

61 

51 

6C 

58 

7 

52 

51 

42 

52.0 

PALISAOlS  dam 

MAX 

89 

ee 

84 

68 

78 

78 

76 

78 

75 

60 

84 

82 

til 

83 

88 

88 

98 

82 

82 

77 

73 

73 

65 

70 

78 

77 

72 

72 

72 

69 

78.3 

MIN 

52 

56 

60 

57 

49 

47 

41 

41 

37 

40 

42 

40 

36 

37 

42 

43 

44 

51 

6C 

50 

51 

46 

44 

40 

35 

43 

43 

48 

38 

37 

44.7 

>ARMA   EXP  STA 

MAX 

9  b 

105 

105 

96 

89 

94 

93 

89 

92 

97 

93 

90 

85 

86 

96 

96 

94 

®j 

8  C 

79 

80 

84 

86 

86 

77 

70 

72 

78 

89 . 3 

6  1 

65 

64 

59 

53 

53 

55 

53 

52 

55 

55 

52 

50 

45 

58 

56 

60 

4; 

38 

48 

53.9 

>AUL   1  L 

MAX 

95 

94 

93 

87 

86 

83 

82 

85 

61 

82 

90 

90 

85 

83 

8  1 

91 

94 

9! 

9] 

79 

8' 

8C 

78 

7! 

85 

76 

U 

74 

84.0 

MIN 

61 

64 

60 

60 

58 

5b 

48 

45 

48 

52 

55 

64 

47 

50 

41 

»>' 

49 

5( 

5  2 

41 

40 

50.9 

'ATETTE 

MAX 

99 

101 

99 

96 

92 

93 

91 

89 

92 

93 

93 

85 

85 

6b 

95 

95 

95 

93 

85 

71 

80 

82 

85 

84 

73 

7i 

71 

ra 

88.4 

Ml  N 

6A 

59 

67 

65 

63 

53 

53 

59 

56 

51 

60 

56 

53 

60 

46 

54 

-■v 

65 

66 

62 

4. 1 

42 

47 

67 

4? 

39 

37 

54.6 

1 IERCE  RS 

MAX 

90 

96 

97 

85 

92 

86 

63 

82 

88 

89 

87 

79 

8U 

80 

86 

85 

87 

92 

as 

92 

90 

7t 

73 

79 

7? 

77 

72 

6  ) 

56 

67 

82.7 

MIN 

A9 

47 

5  1 

55 

49 

40 

36 

42 

4b 

44 

4b 

40 

37 

37 

41 

41 

39 

37 

39 

4] 

41 

53 

47 

34 

32 

' 

50 

48 

45 

35 

43*0 

'OCATELLO   WB  AP 

MAX 

92 

93 

82 

77 

82 

82 

85 

81 

81 

89 

92 

8b 

85 

62 

89 

93 

94 

91 

91 

76 

84 

B2 

80 

68 

77 

86 

76 

61 

77 

70 

74 

ti  3  •  2 

MIN 

t>4 

68 

63 

62 

56 

54 

47 

48 

44 

50 

51 

52 

51 

52 

47 

53 

55 

S3 

ot 

63 

53 

57 

55 

50 

38 

46 

50 

64 

52 

45 

42 

80*2 

■ORTHILL 

MAX 

94 

95 

96 

94 

90 

81 

8*. 

84 

8b 

81 

80 

77 

72 

8 1 

84 

83 

87 

85 

87 

86 

92 

9C 

70 

70 

7a. 

70 

68 

61 

59 

57 

67 

48 

56 

50 

50 

49 

45 

46 

5 1 

48 

49 

44 

53 

46 

44 

44 

47 

44 

42 

4fc 

53 

42 

4? 

47 

50 

46 

47 

49 

49 

47*4 

■OTLATCM 

««« 

91 

94 

90 

86 

8 1 

82 

8  3 

84 

85 

80 

80 

X* 

87 

9. 

9C 

90 

92  81 

73 

73 

8C 

77 

75 

67 

60 

57 

69 

60.7 

MIN 

4  7 

54 

5 1 

61 

40 

41 

40 

40  41 

45 

45 

54 

45 

36 

39 

46 

55 

60 

45 

47 

40 

44.9 

RESTON  SOG  FACT  2  SE 

MAX 

95 

92 

76 

8  1 

84 

85 

82 

1  87 

0 

92 

93 

95 

92 

81 

79 

79  60 

80  77 

8J 

82 

81 

bU 

75 

'2 

84,6 

MIN 

h7 

63 

67 

60 

63 

54 

50 

47 

43 

47 

52 

Si 

4b 

42 

48 

49 

58  6C 

51 

5^ 

53 

49  3d 

4C 

47 

60 

5C 

42 

48 

50.2 

JRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

92 

96 

93 

93 

85 

82 

63 

83 

84 

73 

66 

BE 

89  90 

87 

92 

Be 

76 

70 

79 

76 

73 

68 

5  M 

54 

t>b 

61.2 

MIN 

44 

50 

46 

4e 

39 

41 

53 

41 

4  1 

39 

38 

42 

46  40 

43 

45 

37 

40 

51 

46 

48 

42 

49 

49 

44*  4 

1CHFIELO 

MAX 

93 

95 

87 

a*. 

81 

82 

81 

80 

83 

87 

86 

83 

80 

80 

titi 

69 

88 

87 

88 

81 

83 

78 

76 

70 

77 

82 

75 

71 

74 

70 

72 

81  .6 

MIN 

02 

60 

61 

59 

53 

55 

50 

47 

47 

47 

54 

46 

44 

43 

42 

,  50 

49 

49 

1  53 

56 

51 

1  56 

48 

49 

36 

41 

43 

51 

42 

36 

33 

48.9 

IGGINS  Sj 

MAX 

1  Ob 

10<! 

105 

1  (JO 

96 

96 

93 

90 

94 

98 

97 

87 

89 

97 

96 

97 

93 

98 

:  92 

79 

81 

ai 

87 

85 

80 

73 

69 

78 

91.4 

ft  7 

67 

69 

72 

7  1 

b3 

60 

bO 

b  1 

62 

6 1 

62 

50 

b  1 

61 

.  59 

0  C 

59 

65 

6*. 

60 

60  51 

5b 

61 

60 

sc 

47 

48 

60.3 

IRIt 

MAX 

47 

88 

83 

64 

80 

81 

79 

70 

90 

3b 

BS 

81 

80 

71 

75 

60 

71 

79 

74 

67 

71 

78*5 

MIN 

63 

60 

e>3 

60 

54 

63 

*.8 

49 

44 

49 

54 

51 

4  3 

48 

5* 

56 

6S 

55 

57 

54 

53 

49 

43 

41 

51.6 

OLAND  w  PORIAL 

MAX 

Hft 

95 

90 

68 

83 

78 

7  7 

79 

78 

83 

79 

7° 

72 

82 

82 

88 

!  86 

84 

90 

89 

71 

67 

74 

73 

72 

62 

0  J 

53 

'56 

77.5 

MIN 

A7 

50 

54 

53 

44 

39 

••0 

41 

45 

61 

38 

37 

37 

44 

41 

41 

46 

50 

4b 

51 

43 

35 

1  36 

45 

4 1 

4| 

44*0 

UPERT 

MAX 

95 

92 

93 

86 

83 

80 

79 

63 

80 

82 

86 

86 

86 

84 

81 

89 

90 

91 

88     89  74 

80  80 

76 

70  77 

82.3 

MIN 

61 

65 

61 

60 

57 

56 

50 

49 

49 

1  ** 

64 

52 

52 

52 

47 

49 

53 

53 

!  61 

66 

51 

5C 

51 

53 

1  38 

43 

48 

63 

45 

44 

41 

51.9 

A  1  NT  ANTHONY 

MAX 

88 

92 

86 

67 

77 

60 

78 

70 

7b 

1  80 

85 

til 

83 

84 

87 

88 

91 

90 

8^ 

62 

60 

70  75 

61 

09 

7b 

69 

72 

71 

68 

69 

76.4 

MIN 

bft 

51 

59 

58 

48 

45 

42 

43 

38 

42 

42 

42 

39 

41 

43 

42 

43 

48 

1  47 

50 

51 

52 

50 

47 

37 

36 

47 

48 

49 

45 

35 

4  5.'. 

A  1  NT  MARIES 

MA  X 

93 

97 

96 

94 

91 

8b 

84 

85 

87 

9b 

89 

82 

75 

85 

90 

89 

89 

91 

91 

91 

96 

92 

84 

75 

82 

82 

80 

79 

77 

59 

69 

M I  N 

A9 

50 

55 

63 

60 

44 

48 

48 

47 

49 

47 

51 

4U 

4| 

47 

45 

41 

42 

43 

46 

64 

4b 

40 

38 

42 

53 

52 

49 

46 

45 

46.5 

ALMON 

MAX 

92 

96 

95 

71 

81 

81 

8? 

75 

83 

83 

83 

86 

89 

82 

90 

96 

93 

93 

90 

88  86 

80 

69 

74 

76 

66 

77 

75 

76 

69 

73 

62*6 

MIN 

59 

51 

6b 

54 

47 

56 

51 

41 

46 

41 

45 

44 

40 

42 

43 

43 

50  4b 

40 

46 

52 

50 

36 

37 

49 

48 

43 

36 

34 

46.6 

ANOPOINT   EXP  STA 

MAX 

88 

9* 

92 

89 

82 

84 

66 

65 

78 

'  82 

81 

7o 

71 

7b 

62 

87 

87 

89 

64     84  88 

81 

76 

66 

81 

77 

63 

69 

00 

55 

68 

79.4 

MIN 

1  ** 

4C 

52 

49 

51 

41 

1  40 

43 

5b 

SB 

60 

51 

*.? 

41 

48 

4} 

40 

39 

43 

61 

41 

45 

53 

38 

52 

48 

63 

48 

48 

50 

47.5 

Sm  r*l*r»nct  ootM  tollowiog  Station  lad« 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


IDAHO 
AUGUST  1951 


Day  Ol  Month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SHOSHONE 

MAX 

98 

97 

-i- 

89 

86 

8  7 

86 

84 

87 

90 

89 

85 

86 

85 

91 

92 

94 

89 

93 

86 

«M 

83 

80 

77 

82 

86 

83 

74 

79 

70 

75 

86.1 

SPENCER  RS 

MIN 

63 

65 

67 

63 

56 

51 

58 

52 

53 

53 

60 

49 

46 

48 

52 

53 

54 

51 

57 

57 

55 

60 

52 

44 

41 

48 

46 

55 

44 

38 

37 

52.5 

MAX 

86 

86 

87 

72 

74 

77 

73 

6  7 

72 

79 

83 

80 

81 

77 

79 

87 

87 

86 

83 

81 

77 

77 

72 

65 

66 

72 

72 

74 

66 

63 

66 

76.4 

SPRINGFIELD 

MIN 

53 

48 

52 

55 

42 

42 

38 

43 

34 

45 

42 

41 

38 

44 

34 

38 

45 

51 

47 

50 

44 

44 

45 

42 

32 

32 

43 

4  5 

42.6 

MAX 

92 

93 

87 

75 

84 

85 

87 

80 

84 

90 

94 

84 

88 

84 

92 

95 

96 

96 

94 

82 

86 

93 

80 

69 

78 

87 

76 

82 

76 

73 

76 

85.1 

STIBNITE 

MI  N 

59 

61 

62 

60 

52 

51 

46 

43 

44 

44 

49 

45 

44 

42 

38 

47 

47 

46 

56 

59 

52 

55 

50 

52 

35 

36 

40 

47 

46 

43 

4U.1 

MAX 

84 

82 

88 

85 

74 

77 

73 

73 

68 

73 

77 

69 

71 

78 

81 

82 

84 

77 

80 

77 

68 

74 

69 

65 

59 

54 

5  3 

73.9 

SUGAR 

M I  N 

52 

54 

52 

46 

41 

39 

41 

38 

41 

36 

34 

37 

41 

41 

42 

46 

41 

44 

41 

43 

39 

31 

^ 

^ 

39.8 

MAX 

84 

88 

84 

84 

78 

79 

77 

70 

76 

80 

84 

79 

81 

77 

82 

87 

87 

88 

85 

81 

78 

72 

75 

64 

70 

78 

79 

70 

73 

79.0 

MIN 

55 

53 

59 

59 

48 

47 

43 

45 

37 

45 

49 

42 

40 

41 

42 

47 

45 

54 

54 

53 

50 

46 

37 

36 

46 

51 

52 

47.3 

SUN  VALLEY 

MAX 

85 

87 

84 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

81 

81 

80 

78 

76 

84 

88 

88 

87 

84 

80 

77 

68 

70 

71 

71 

76 

74 

72 

67 

67 

67 

77.1 

SWAN  FALLS  PH 

MIN 

50 

45 

50 

53 

44 

43 

39 

38 

36 

35 

35 

33 

33 

30 

30 

35 

35 

35 

42 

41 

45 

44 

45 

45 

26 

28 

30 

38 

35 

22 

20 

37.4 

MA  X 

9  7 

95 

90 

89 

101 

100 

99 

99 

96 

89 

95 

95 

83 

79 

90 

95 

88 

79 

74 

74 

80 

92.7 

TE TON  I  A   EXP   S T A 

MI  N 

70 

68 

68 

69 

64 

60 

62 

68 

65 

59 

60 

61 

62 

60 

57 

69 

69 

68 

68 

65 

65 

69 

60 

57 

41 

53 

57 

62 

50 

48 

45 

61.3 

MAX 

81 

85 

74 

67 

74 

71 

73 

68 

73 

76 

60 

76 

77 

70 

79 

84 

85 

85 

77 

79 

72 

65 

69 

55 

67 

73 

70 

68 

72 

64 

66 

73.4 

THREE  CREEK 

M  I  N 

54 

49 

59 

53 

46 

44 

39 

40 

36 

39 

42 

39 

38 

41 

36 

36 

39 

43 

50 

49 

47 

46 

47 

43 

32 

30 

36 

46 

47 

46 

34 

42.8 

MAX 

91 

91 

88 

82 

77 

78 

80 

82 

82 

88 

89 

84 

88 

81 

90 

91 

90 

88 

88 

79 

81 

77 

70 

67 

78 

84 

81 

76 

72 

67 

72 

81.7 

TWIN  FALLS   2  NNt 

M I  N 

54 

53 

59 

51 

50 

46 

40 

39 

36 

40 

46 

40 

35 

36 

36 

45 

43 

48 

60 

47 

40 

50 

40 

43 

27 

34 

46 

46 

34 

26 

26 

42.5 

MAX 

99 

97 

94 

91 

85 

82 

88 

88 

86 

94 

93 

MO 

87 

84 

94 

94 

96 

92 

92 

89 

89 

87 

78 

76 

83 

90 

87 

75 

78 

76 

74 

87.3 

MI  N 

59 

59 

62 

61 

58 

57 

50 

51 

46 

47 

50 

54 

55 

53 

44 

50 

53 

52 

64 

56 

51 

55 

48 

54 

39 

42 

52 

56 

45 

40 

40 

51.7 

TWIN  FALLS   3  SE 

MAX 

98 

96 

94 

94 

88 

84 

81 

86 

84 

85 

93 

88 

88 

87 

85 

92 

93 

94 

90 

90 

81 

85 

84 

78 

76 

SO 

87 

83 

75 

77 

69 

86.0 

WALLACE 

MIN 

60 

56 

61 

58 

54 

54 

47 

51 

42 

43 

47 

54 

55 

51 

44 

49 

57 

54 

60 

56 

47 

52 

48 

49 

35 

38 

39 

52 

42 

41 

41 

49.6 

MAX 

92 

101 

9-3 

86 

84 

84 

82 

81 

81 

88 

86 

82 

74 

8  3 

84 

86 

87 

90 

89 

90 

94 

86 

75 

66 

79 

80 

75 

62 

61 

54 

62 

81.2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MIN 

46 

50 

56 

52 

46 

42 

43 

43 

46 

50 

52 

42 

39 

40 

45 

45 

41 

42 

43 

50 

47 

52 

48 

38 

40 

47 

51 

51 

48 

46 

46 

46.0 

MAX 

91 

9n 

97 

92 

83 

30 

81 

80 

81 

81 

86 

79 

73 

72 

80 

83 

84 

85 

88 

87 

87 

91 

74 

74 

65 

78 

77 

72 

72 

72 

53 

80.3 

WEISER 

MIN 

47 

50 

55 

54 

46 

« 

43 

43 

49 

51 

4  1 

40 

40 

40 

45 

42 

43 

44 

46 

42 

48 

49 

'7 

39 

45 

50 

54 

48 

45 

45 

45.4 

MAX 

98 

102 

101 

100 

94 

94 

92 

92 

94 

94 

92 

90 

89 

90 

97 

98 

100 

]  OC 

98 

93 

92 

87 

78 

82 

86 

82 

85 

76 

73 

74 

82 

90.5 

WINCHESTER 

MIN 

60 

59 

59 

63 

63 

58 

56 

62 

^2 

52 

56 

52 

48 

46 

42 

46 

52 

52 

58 

53 

5  6 

60 

57 

<r 

40 

40 

40 

55 

51 

37 

37 

51.9 

90 

91 

89 

87 

85 

so 

81 

80 

94 

85 

83 

7i 

72 

80 

84 

82 

84 

87 

87 

84 

90 

82 

71 

iv-. 

78 

77 

73 

68 

56 

56 

66 

79.3 

MIN 

48 

47 

57 

46 

46 

40 

39 

40 

45 

43 

44 

33 

35 

36 

41 

43 

41 

40 

42 

40 

41 

40 

43 

38 

35 

40 

49 

44 

40 

37 

33 

41.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


gallon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.16 

.05 

.21 

.13 

.13 

.13 

.16 

.04 

.18 

.26 

.26 

.24 

.35 

.21 

.21 

.37 

.20 

.23 

.16 

.11 

.17 

.15 

.08 

.10 

.21 

.24 

.13 

.07 

.18 

.17 

5.54 

WIND 

46 

35 

17 

19 

18 

43 

27 

30 

33 

26 

35 

52 

63 

61 

10 

58 

35 

21 

19 

28 

13 

42 

48 

57 

7 

17 

74 

32 

37 

57 

31 

1091 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.38 

.25 

.41 

.22 

.29 

.27 

.32 

.35 

.30 

.31 

.35 

.37 

.30 

.33 

.28 

.33 

.35 

.35 

.31 

.30 

.13 

.14 

.29 

.17 

.23 

.26 

.27 

.16 

.10 

.11 

.19 

8.42 

WIND 

32 

19 

43 

26 

31 

28 

37 

35 

35 

29 

34 

47 

29 

46 

25 

30 

29 

29 

25 

37 

20 

19 

32 

30 

32 

29 

25 

19 

24 

37 

35 

948 

BLACKF00T  DAM 

EVAP 

.40 

.34 

* 

.44 

.24 

.25 

.24 

.27 

.24 

.24 

.72 

.36 

.36 

.36 

.48 

.24 

* 

.24 

.12 

.43 

.19 

.26 

.09 

* 

.24 

.36 

.18 

.14 

.31 

.12 

7.86 

WIND 

53 

29 

54 

71 

52 

64 

74 

54 

43 

44 

160 

106 

72 

52 

81 

59 

98 

26 

47 

102 

69 

50 

* 

138 

79 

55 

118 

51 

66 

:  967 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.29 

.18 

.18 

.06 

.20 

.29 

.23 

.31 

.16 

.25 

.24 

.29 

.31 

.26 

.30 

.28 

.20 

.23 

.20 

.18 

.18 

.16 

.25 

.19 

.17 

.27 

.28 

.34 

.19 

.17 

.15 

f,  .99 

WIND 

5 

36 

42 

24 

26 

41 

38 

74 

28 

23 

23 

47 

30 

28 

20 

26 

15 

13 

22 

35 

40 

46 

69 

59 

24 

29 

95 

130 

76 

59 

30 

1  253 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.30 

.38 

.28 

.27 

.44 

.44 

.28 

.35 

.36 

.34 

.50 

.48 

.45 

.43 

.34 

.44 

.45 

.40 

.37 

.23 

.11 

.35 

.20 

.18 

.24 

.30 

.34 

.27 

.19 

.27 

.26 

1  0  . 24 

WIND 

110 

110 

220 

110 

130 

155 

120 

105 

140 

80 

135 

105 

120 

130 

65 

95 

95 

65 

80 

100 

90 

120 

90 

125 

95 

85 

100 

120 

105 

145 

75 

3420 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.34 

.32 

.34 

.28 

.46 

.26 

.22 

.35 

.24 

.29 

.22 

.38 

.24 

.27 

.24 

.31 

.34 

.24 

.25 

.28 

.31 

.25 

.31 

.13 

.25 

.28 

.23 

.05 

.06 

.05 

.08 

7.87 

WIND 

31 

19 

28 

33 

63 

34 

44 

48 

21 

20 

46 

35 

10 

59 

14 

50 

24 

16 

18 

28 

24 

35 

60 

48 

38 

41 

33 

13 

33 

23 

22 

1011 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.27 

.16 

.24 

* 

.29 

.14 

.19 

.15 

.19 

* 

.56 

.21 

.28 

.23 

.25 

.27 

.35 

.18 

.18 

.12 

.10 

.16 

.08 

.11 

.17 

.27 

.12 

.14 

.12 

.13 

5.66 

WIND 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 


Obser  - 
ration 
date 


Amount 
since 
last  obs. 


Snow  on 
ground 


ATLANTA  SUMMIT 


JACKSON  PEAK 


1950 
AUG  1 


1951 
AUG  2 


1950 
AUG  2 


1951 
AUG  2 


1950 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 


47.04 
47.04 


47.37 
47.37 


.78 
1 .85 


Station 

Obser  — 
vabon 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

LOWMANI  (CONTD) 

1951 

JAN  1 

3 

98 

FEB  1 

4 

38 

MAR  1 

4 

54 

APR  1 

2 

94 

MAY  1 

1 

45 

JUN  1 

1 

70 

AUG  1 

2 

31 

TOTAL 

30 

44 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

1950 

AUG  16 

1951 

AUG  21 

46 

80 

TOTAL 

46 

80 

SHAKE  CREEK 

// 

1950 

AUG  23 

1951 

AUG  24 

34 

88 

TOTAL 

34 

88 

Station 

Obser  — 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

TRINITY  LAKE  GS 

// 

1950 
AUG  24 

TOTAL 

1951 
AUG  25 

60.09 
60.09 

TROUTDALE  GS 

// 

1950 
AUG  17 

TOTAL 

1951 
APR  13 

22.23 

VIENNA  MINE 

// 

1950 
AUG  22 

TOTAL 

1951 
AUG  22 

54.90 
54.90 

reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ot-i  DOB 

0 

County 

□ 

_? 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

rver 

Refer 

to 
tables 

Index  I 

3 
q 

J8 

TJ 

Temp. 

Precip. 

ABERDEEN  IX?  STATION 

0010 

BINGHAM 

12 

42  38 

112  30 

EX PER  I  WENT  STATION 

2  3      3  e 

7 

ALBION 

0149 

CASSIA 

12 

42  2! 

113  35 

S  'in  i  COL  EDUCATION 

2  3  3 

AIPKA  1  WE 

0199  VALLEY 

8 

44  24 

US  59 

4780 

7P 

,T 

GLENN  STRAWN 

|2  3  S 

A HER  I CAN  FALLS   1  NT 

0327 

POWER 

» 

42  46 

112  52 

4316 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  S 

ANDERSON  DAN 

0282 

ELMORE 

3 

43  21 

115  28 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

7 

ABOO 

03 :  J 

BUTTE 

, 

43  38 

113  19 

MRS  H>ZKI.  CLENPENIN 

2  3  S 

t  ' 

ARROW HOCK  DAN 

ELMORE 

i 

43  36 

US  35 

2  3      S  < 

7 

A3MTON   1  S 

0470 

FREMONT 

12 

44  03 

111  27 

510C 

SP 

SP 

GUST  STEIN  WAN 

2  3  3 

7 

ATLANTA  1  I 

0493 

ELMORE 

2 

43  48 

113  07 

fiOOO 

SP 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  4  S 

7 

ATLANTA  SUMMIT 

04*9 

ELMORE 

2 

43  43 

US  14 

U  S  SOIL  CON  SEN 

3 

AVERT  RANGE!*  STATION 

0S2S 

SHOSHONE 

10 

47  IS 

US  48 

2  3  S 

7 

BANCROFT 

0363 

BANNOCK 

13 

42  43 

111  34 

HID 

KENNETH  E  CRUMP 

3  4 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0.,t,7 

KOOTENAI 

9 

47  39 

116  33 

207C 

4P 

U  5  NAVY 

2  3  3 

DENTON  DAM 

07BB 

t 

48  21 

116  50 

Hill 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

BIC  CREEK  1  S 

0835 

11 

45  06 

113  20 

RAPIER  EDWARDS 

2  3  4  3 

7 

BLACKFOOT 

0915 

BINGHAM 

„ 

43  11 

U2  21 

EARL  RODGERS 

2  3  S 

7 

B LACK FOOT  DAM 

0920 

CARIDOU 

12 

43  00 ; 1 1 1  43 

SB 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  4  3  6 

HM  s  !* 

1  002 

GOOD I  KG 

12 

42  56 

114  37 

}28i 

3P 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

US  06 

6200 

M '  v 

F  If  KUHN 

3  4 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

ADA 

3 

43  32 

116  04 

U  S  ENGINEERS 

2  3  4  5 

BOISE  WB  AP 

1022 

43  34 

116  13 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  3 

7 

BONNFRS  FERRY 

1079  BOUNDARY 

116  16 

1842 

IIP 

l  I  p 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

2  3  4  3 

7 

BRIDGE 

1196 

CASSIA 

12 

42  OB 

113  21 

4700 

MARL IN  H  BOOTH 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

114  46 

3300 

SP 

SP 

WILL1AH  A  LOW 

2  3  3 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

BURKE  2  NNE 

1272 

115  48 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  S 

nun 

I2BI 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  S 

BBRLEY  1  Nl  FACTORY 

1  2»R 

CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

4200 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  S 

BORLEY  CAA  AP 

I  3H3 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

CALDWELL 

1380 

CANTON 

2 

43  39 

116  41 

ss 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  S 

7 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

J  1   LOR TON 

2  3  S 

CASCADE  1  Nl 

1314 

VALLET 

8 

44  31 

116  03 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  S 

7 

CASCADE  RANGER  STATION 

1324 

VALLET 

• 

44  31 

116  03 

4740 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

CEXTERV ILLE  ARBAUGH  RCH 

163i. 

BOISE 

2 

43  38 

115  51 

4780 

4P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

C1ULLIS 

1063 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

lfi7I 

CUSTER 

44  02 

113  48 

GEORGE  A  HILLER 

2  3  S 

CLARK  FORK  1  ENE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

6P 

OP 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  4  5 

CLARK  1 A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

U  3  FOREST  SERVICE 

CLEM EN T5 VILLI  4  SB 

1811 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

HID 

TETON I A  EXP  STATION 

3  4 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

11 

114  21 

9A 

OA 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3  S 

7  J 

COEVR  D  ALENE  CAA  A? 

1951 

EOOTENAY 

47  46 

116  49 

2273 

MID 

2  3  4  5 

7 

COEUR   D  ALENE  RS 

1936 

EOOTENAY 

5 

J3  g 

116  45 

2160 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

CON  DA 

2071 

CARIBOU 

12 

111  33 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

COTTONWOOD 

2  154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

BP 

MRS  H  D  KLAPPRICH 

2  3  S 

7 

CCTTONWOOD  2  3W 

21  59 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

HID 

SAB  I   FRE 1 

3  4 

COUNCIL  2  lUt 

2187 

ADAMS 

116  25 

3150 

TP 

7P 

2  3  4  S 

CRA IGHONT 

22  41. 

LEWIS 

3 

46  14 

116  28 

2950 

HID 

LEWIS  I  PHILLIPS 

3  4 

CROUCH  2  NNW 

2279 

BOISE 

8 

44  08 

115  58 

3100 

HARRY  GRAHAM 

DEADWOOD  DAN 

2383 

VALLEY 

8 

44  19  113  38 

5375 

6P 

.,  P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  4  5 

7 

DEADWOOD  SUMMIT 

2335 

VALLEY 

11 

44  32 

113  34 

7000 

VAN 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

DECEPTION  CREEK 

2  422 

116  29 

3000 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

:anyon 

12 

43  35 

116  44 

2310 

6P 

OP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  S 

DOLLAR!! IDE  SUMMIT 

2604  CAMAS 

!. 

43  36 

114  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

DRIGGS 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  S 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

0 

112  14 

5462 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AP 

2717 

CLARK 

44  10 

112  13 

5122 

HID 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

EDEN  HUNT  PROJECT  2823 

JEROME 

13 

42  41 

114  15 

3958 

SP 

51' 

D  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ELK  CITY 

2873 

IDAHO 

3 

45  49 

US  26 

3975 

4P 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

EMMXTT  2  E  2942 

GEM 

2 

43  50 

116  32 

2500 

M> 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  S 

7 

FA IRFI ELD  RANGER  STA  3108 

CAMAS 

12 

«  2, 

114  48 

6P 

OP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FKNM  RANGER  STATION 

3143 

I  DA  IK) 

46  06  115  33 

'.P 

51> 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

7 

FORT  IIALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGI1AM 

12 

43  02 

112  26 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  S 

GARDLN  VALLET  RS 

BOISE 

8 

44  04 

115  55 

3147 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3378 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

TAR 

STAN  L  SWANGER 

8 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

US  19 

2569 

TP 

7P 

E  D  STONE 

2  3  S 

7 

GOODING  CAA  AP 

1682 

GOODING 

42  55 

114  46 

3696 

MID 

HID 

2  3  4  S 

7 

GRACE  POWER  HOUSE 

3732 

CARIBOU 

12 

42  35 

111  44 



SS 

■  ■  A  WESTENFELDER 

2  3  5 

GRAND  VIEW 

J760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

4P 

CLARA  M  JENKINS 

GRANGE V] LLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  08 

3409 

■ID 

■ID 

MRS  A L VERA  FOSTER 

2  3  4  5 

7" 

CRAY 

182  5 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

8P 

OP 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3  5 

7 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

43  42 

113  37 

6100 

SP 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

HA  It.  1  -i 

|f4J 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5347 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

■AMER  4  NN 

39*  1 

JEFFERSON 

8 

43  59 

112  15 

4796 

SP 

U  S  F  fc  W  SERVICE 

BAZELTON 

4140 

12 

42  36 

114  08 

4060 

SP 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

■ILL  CITY 

4268 

12 

115  03 

5000 

SP 

SP 

CARROLL  DAMMEN 

2  3  5 

7 

SOLLISTER 

4293 

TWIN  FALLS 

42  21 

114  35 

4550 

SP 

5P  SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

HOWE 

4384  BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7  A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

1442 

BOISE 

2 

43  SO 

115  50 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  H EL LOR 

_ 

IDAHO  CITY  13  SW 

MM 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

op' 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

4457 

BONNEVILLE 

12 

13  31 

112  04 

4730 

MM) 

Nl" 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  S 

7 

IDA  VADA 

4473 

115  09 

6000 

CHRIS  CALLEN 

8 

IRWIN  2  S 

4388 

10SNEVILI  t 

12 

43  24 

111  18 

5200 

SP 

5P 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4396 

FREMONT 

12 

111  24 

6300 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  S 

7 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

US  27 

7050 

VAN 

U  S  SOIL  CON  SER 

8? 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

114  31 

J78S 

SP 

SP 

0  OLIVER 

2  3  S 

KAMI  AH  1  NE 

4793  LEWIS 

\\  " 

116  01 

1190 

7A 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831  SHOSHONE 

4 

116  08 

2303 

9  A 

IRVING  II  LAS  KEY 

2  3  5 

KOOSKIA                                   SOU  IDAHO 

3 

115  59 

1261 

IP 

1  T  GYLROY 

2  3  5 

KVNA  2  NNE 

5038 

IDA 

2 

43  31    116  24 

2683 

5P 

SP 

(ARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

1  1 

44  40 

115  32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

LKADORE 

3169 

LEMHI 

11 

113  22 

6100 

win 

RODNEY  It  TOBIAS 

3  4 

LEW  IS  TON 

ma 

in  PERCE 

12 

a  s 

117  02 

7  A 

JACK  MCKAY 

3 

LEW  IS TON  WATER  PLANT 

3238 

HE7,  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEW IS TON  WATER  DEP 

2  3  5 

7 

LKWISTON  WD  AP 

3241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

till' 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

527S 

BEAR  LAKE 

1 

.2  0, 

111  18 

5926 

fip 

UTAH  P  1  L  COMPANY 

2  3      5  6 

t     1  BEAR,     2  BOISE.      3  CLEARWATER,     4  COEUR  D' ALENE .      3  KOOTENAY .     6  LOST.      7  PALOUSE,     8  PAYETTE .      9  PEND 


IDAHO 
AUGUST  1951 


otation 

|  

i 

County 

'i 

to 

T3 

1  

8 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

Index 

a 

1 

Longi  ti 

Elevati 

Temp 

a 

'0 

i 

r£ 

CO 

tables 

1 LOLO  PASS 

S3S8 

\ 

46  38 

114  33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

LOW MAN 

3414 

BOISE 

t 

113  35 

3870 

51 

5P 

JAKES  D  CHAPMAN 

2  3 

3 

7  a 

j  HACKAY  RANGER  STATION 

CUSTER 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

4  3 

7 

1  MA  LAI) 

5544 

ONE I DA 

112  16 

442C 

71 

J  L  CROWTHER 

2  3 

4  3 

;  MA  LAD  CAA  AP 

SS59 

112  19 

4480 

hi: 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  S 

MAY  RANGER  STATION 

Mil 

LEMHI 

■i 

44  3< 

113  33 

3086 

81 

6P 

U  3  FOREST  SERVICE 

la  a 

3 

1 MCCALL 

S7M 

VALLEY 

116  07 

3025 

41 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7 

MCCAMMON 

BANNOCK 

i: 

42  3f 

H  FRED  L I  NDENfjCHMITr  2  3 

MERIDIAN  1  SSW 

■,841 

ADA 

i 

116  24 

2607 

3P 

L  A  ROSS 

3 

MESA 

3839 

ADAMS 

12 

44  31 

116  20 

3244 

8P 

S 

7 

MINI  IX)  K  A  DAM 

5980 

42  40 

113  29 

ko 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  a 

3  0 

NONTPEI, J  ER  RANGER  STA 

CI)  S3 

BEAR  LAKE 

■ 

42  19 

111  18 

5943 

8A 

HA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

43  56 

V  S  SOIL  CON  SER 

3 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

8087 

IDAHO 

3 

i46  08 

114  30 

2400 

U  S  FOREST  SERVICE 

4 

MOSCOW  U  OP  1 

0153 

LATAH 

7 

46  44 

117  00 

2628 

BP 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

S  0 

MOUNTAIN  HONE  1  NE 

ELMORE 

U4 

113  42 

3180 

6P 

8P 

WAYNE  II  DENTZINGER 

2  3 

4  S 

MULLAN  PASS  CAA 

0237 

SHOSHONE 

47  21 

US  41 

6022 

Mil 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

4  S 

7 

NAHPA 

CANYON 

2 

43  35 

116  34 

C  W  NELSON 

a  a 

S 

NAHPA  2  NW 

6300 

CANYON 

2 

43  37 

116  35 

2470 

OA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

3 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

0308 

ll 

144  38 

116  17 

3860 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

NEZPERCE 

6421 

1 

46  14 

116  14 

3082 

8A 

OA 

WAYNE  S  3HAEFFER 

a  a 

3 

7 

NEZPERCE  PASS 

8430 

LEHI11 

1  1 

43  43 

114  30 

637  3 

UK 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

OAKLEY 

CASSIA 

i; 

,42  13 

113  S3 

HERBERT  J  HARDY 

2  3 

S 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

6553 

CUSTER 

:  i 

44  03 

114  48 

6900 

SP 

MAR JOR IE  L  SHAW 

5 

'OLA 

0580 

GEM 

1 

116  17 

3073 

SP 

SP 

DAISY  V  NEWELL 

4  5 

0R0FIN0 

0681 

CLEARWATER 

! 

41  29 

116  IS 

1027 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

PALISADES  DAN 

0784 

BONNEVILLE 

43  .'2 

III  14 

5388 

11 

4P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5  6 

PARHA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

2 

43  4/ 

116  57 

STATE  EXP  STATION 

a  a 

PAUL  1  E 

6877 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  43 

4200 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

S 

PAYETTE 

0091 

PAYETTE 

! 

44  04 

116  56 

2159 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

5 

7 

PI ERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

46  30 

115  48 

3175 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

4  5 

7 

PINE  2  SSW 

;<)7  9 

ELHORE 

'43  28 

US  19 

4225 

SP 

GENEVA  B  SCHRAFT 

a 

7 

PLUMBER  3  WSW 

BENEWAH 

4 

47  19 

116  57 

U  S   INDIAN  SERVICE 

3 

POCATELLO  WD  AP 

7211 

BANNOCK 

42  35 

112  36 

4444 

HIH 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4  5 

7 

POR THILL 

7264 

BOUNDARY 

'5 

49  00, 116  30 

1800 

.'P 

5P 

R  E  PEN HAM 

S 

7 

PO TLA TCH 

7301 

7 

'  46  S3 

116  53 

2550 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned    on  a     state  basis.     There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry.  When  hourly  precip- 
itation is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6       Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  in  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in    Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.5"  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Beginning  with  the  October,   1951,   issue  of  Cliraatological 
Data,   Table  4,   Hourly  Precipitation,   will  be  discontinued 
due  to  curtailment  of  the  funds  necessary  for  the  process- 
ing    and  publication  of  these  data. 
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D.   J.  Stevlingson,  Acting  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


This  was  a  very  dry  September  in  most  sec- 
tions of  the  State  but  temperatures  averaged 
close  to  normal.  Positive  precipitation  de- 
partures were  recorded  at  only  10  stations, 
all  in  Shoshone,  Bonner  and  Boundary  Counties, 
while  more  than  30  stations  in  southern  sec- 
tions reported  no  rain  for  the  entire  month. 
Only  two  Septembers  since  1893  have  been 
drier  in  the  Southeastern  Division  and  only 
five  in  the  Southwestern  Division.  Sunshine 
was  well  above  normal  in  southern  portions 
of  the  State  but  somewhat  deficient  in  the 
extreme  north.  Winds  were  lighter  than  usual 
for  September  and  no  storm  damage  was  re- 
ported . 

Storm  fronts  during  September  were  rela- 
tively weak  as  they  moved  across  Idaho.  In 
the  Northern  Division  frontal  action  was  more 
pronounced  than  in  the  Southern  Divisions, 
as  shown  by  the  more  frequent  and  heavier 
precipitation.  There  was  no  day  during  the 
month  when  showers  occurred  generally  through- 
out the  State,  and  only  a  few  days  with  wide- 
spread shower  activity  affecting  two  of  the 
three  divisions.  In  the  north  the  principal 
rainy  days  were  the  11th,  25th  and  30th,  and 
on  either  one  or  the  other  of  the  latter  two 
days  the  heaviest  rain  of  the  month  was  re- 
corded at  every  station  in  the  division.  The 
11th  was  also  a  day  of  considerable  shower 
activity  in  the  Southeastern  Division,  in 
fact  the  only  day  with  widespread  showers. 
In  the  southwest  the  only  day  with  widespread 
showers  was  the  25th.  The  period  between  the 
11th  and  the  25th  was  one  of  generally  warm, 
dry  weather,  particularly  in  the  southern 
portions  of  the  State.  The  14th  to  the  19th 
was  an  especially  warm  period  with  a  majority 
of  stations  recording  daily  maximum  tempera- 
tures ranging  upward  from  75°  into  the  nine- 
ties, and  minimum  readings  in  the  forties 
and  fifties.     A  cold  front  that  pushed  into 


the  State  from  the  north  on  the  19th  caused 
little  precipitation,  but  did  bring  a  very 
noticeable  drop  in  temperatures,  with  sub- 
zero readings  reported  from  the  Southeastern 
Division  and  from  higher  elevations  in  other 
portions  of  the  State.  Another  cold  front, 
this  one  from  the  northwest,  moved  through 
the  State  on  the  25th  and  was  followed  by 
widespread  early  morning  freezing  tempera- 
tures on  the  26th  and  27th.  As  a  consequence, 
by  the  end  of  the  month  nearly  all  sections 
of  the  State  had  experienced  at  least  a  light 
frost . 

From  the  standpoint  of  the  agricultural 
economy  of  Idaho,  September  1951  was  a  gen- 
erally favorable  month.  The  dry  weather  per- 
mitted almost  uninterrupted  harvesting  oper- 
ations, but  lack  of  soil  moisture  caused  some 
delay  in  soil  preparation  and  fall  seeding. 
Prune  harvesting  was  completed  and  apple  pick- 
ing begun.  Some  alfalfa  and  clover  seed  crops 
were  being  harvested.  Beans  were  mostly  har- 
vested and  threshed  by  the  close  of  the  month, 
while  second  and  third  crop  hay  harvest  con- 
tinued. Corn  canning  was  about  complete  and  I 
digging  of  late  potatoes  was  well  under  way,  ,lj 
particularly  where  vines  had  frozen.  Sugar- 
beet  harvesting  was  just  starting  at  the  end 
of  the  month.  Range  conditions  in  lower  ele- 
vations were  below  normal,  causing  some  shrink- 
age in  cattle  and  sheep  while  moving  down  from 
higher  ranges. 

Although  rainfall  was  light  in  southern  ti\ 
Idaho,  the  fire  hazard  did  not  reach  extreme 
stages  in  the  forest  areas  because  of  the 
copious  rains  in  August  and  the  relatively 
light  winds  during  September.  Lower  range  ij 
grasses  were  still  dry  enough  to  constitute 
a  distinct  fire  hazard,  but  absence  of  strong 
winds  helped  to  prevent  large  conflagrations. 
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In  addition  to  the  climatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Hydroc lima  tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
gic  Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
gages — mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers, Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
in  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning  of  flood  control  aid  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Network,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation     hau  transferred    about  $25,000  per 


year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins) 
which  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief , U.S.  Weather  Bureau, Washington 
25,  D.C. 

Ha  y  other  records  published  in  this  bulletin  have  been    made  available 
through  the  cooperation  of     various  public  offices,  private  agencies,  and 
dividuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

ti  s 

Year 

■ 

e 

■3  B 

| 

1 

A 

1 

1 

1 
1 

o  S 

< 

9 
X 

s 

t* 
< 

< « 

b  ~* 
Z  q 

1893 

55.9 

100 

20 

2.54 

7 

1894 

54.7 

93 

15 

1.03 

5 

1895 

53.9 

96 

8 

1.48 

6 

1896 

56.0 

101 

10 

.  51 

3 

1897 

58.1 

95 

17 

1.07 

4 

1898 

57.2 

100 

10 

.47 

0.0 

3 

1899 

59.9 

104 

14 

.  40 

0.0 

2 

1900 

56.2 

101 

8 

.  84 

T 

3 

1901 

54.4 

97 

11 

1.03 

0.0 

6 

1902 

57.4 

99 

9 

.41 

0.1 

3 

1903 

54.3 

100 

15 

1 .  14 

1.2 

6 

1904 

59.8 

101 

21 

.35 

0.0 

2 

1905 

59.3 

107 

6 

.95 

T 

5 

1906 

59.  5 

100 

10 

.54 

T 

3 

1907 

57.2 

103 

7 

.68 

0.0 

4 

1908 

58. 1 

102 

8 

1.19 

0.1 

4 

1909 

58.  5 

99 

9 

2.01 

T 

7 

1910 

58.2 

98 

12 

1.09 

0.0 

5 

1911 

56.1 

101 

10 

.  79 

0.0 

4 

1912 

52.3 

94 

10 

.96 

0.0 

5 

1913 

58.0 

100 

11 

.85 

T 

4 

Temperature 

Precipitation 

Is 

Year 

o 

e 

•o  S 

s 

0 

1 

% 
B 
J 

I 

?| 

°  0 

> 

< 

i 

s 

< 

<  s 

d  _> 
zq 

1914 

55.7 

100 

14 

1.59 

1.0 

7 

1915 

55.2 

97 

12 

1.35 

0.1 

5 

1916 

56.7 

105 

13 

.55 

0.1 

3 

1917 

59.5 

99 

16 

1.  57 

0.0 

5 

1918 

60.0 

103 

16 

1.35 

0.0 

6 

1919 

58.5 

102 

15 

1 .  18 

0.0 

5 

1920 

57.1 

99 

18 

1.57 

0.4 

7 

1921 

53.1 

98 

10 

.86 

0.1 

4 

1922 

60.4 

101 

11 

.27 

0.0 

2 

1923 

59.9 

104 

12 

.69 

0.3 

3 

1924 

57.8 

107 

5 

.  59 

0.2 

4 

1925 

57.3 

100 

18 

1.48 

T 

7 

1926 

52.3 

95 

-  1 

.98 

0.4 

4 

1927 

55.4 

100 

18 

2.40 

0.1 

9 

1928 

58.6 

103 

15 

.29 

T 

2 

1929 

54.3 

99 

13 

.63 

T 

4 

1930 

58.0 

100 

13 

1.15 

T 

6 

1931 

57.9 

104 

18 

.95 

0.1 

5 

1932 

58.3 

103 

16 

.15 

0.0 

1 

1933 

55.7 

100 

11 

.85 

0.1 

5 

1934 

55.6 

103 

10 

.58 

0.3 

3 

Temperature 

Precipitation 

M 

Year 

■ 

•  =3 

41 

i 

1 

« 
e 
t 

1 

8 

?! 

°  0 

Av 

1 

> 
< 

is 

6  _4 

zq 

1935 

60.8 

102 

14 

.  19 

0.0 

1 

1936 

56.3 

101 

5 

.  48 

T 

3 

1937 

60. 1 

104 

15 

.55 

0.0 

4 

1938 

63.1 

107 

20 

.  45 

0.0 

3 

1939 

58.6 

102 

18 

.96 

0.0 

2 

1940 

59.1 

102 

15 

3.25 

T 

13 

1941 

52.8 

91 

10 

1.33 

T 

9 

1942 

58.6 

103 

11 

.  46 

0.0 

2 

1943 

60.8 

102 

15 

.  15 

0.0 

1 

1944 

58.6 

108 

12 

.  83 

T 

5 

1945 

54.4 

107 

12 

1.53 

0.3 

7 

1946 

56.1 

93 

16 

1.11 

T 

6 

1947 

57.8 

104 

9 

1.31 

0.2 

5 

1948 

57.7 

101 

15 

1.16 

0.1 

4 

1949 

60.0 

100 

13 

.89 

0.  1 

4 

1950 

57.9 

110 

14 

1.16 

0.3 

6 

1951 

57.8 

99 

12 

.40 

T 

2 

PERIOD 

57.3 

.98 

0.1 

able  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

e 

-a 

rj> 

a 

• 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

3 

0 

f- 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

e 

a 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  ol  days 

q  S 
3-9 

2  S 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn 

Date 

e 

i 

0 

3 

e 

0 

B 

0 

q 
to 

1.00  or 
more 

K5RTHERN  DIVISION 

'ERY  RS 

59. 6M 

1.1 

92 

7 

33 

21+ 

171 

2 

0 

1  .90 

.13 

.0 

0 

9 

0 

1YVIEW  M00EU  BASIN 

56.4 

86 

18 

32 

24 

253 

0 

1.11 

.50 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

G  CREEK  1  S 

49.7 

88 

15 

17 

21 

454 

0 

22 

.36 

-  1  .44 

.22 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

WNERS  FERRY 

56.6 

-  0.2 

85 

18 

30 

26 

248 

0 

2.10 

.71 

.66 

30 

0 

8 

2 

0 

JrRKE  2  NNE 

51 .5 

-  0.7 

76 

6 

31 

21 

397 

0 

3.15 

.54 

1 .33 

25 

.0 

0 

11 

2 

1 

lARK.  FORK  1  ENE 

54.1 

-  0.7 

80 

18 

32 

21  + 

323 

0 

2.81 

-  .06 

1.31 

30 

.0 

0 

8 

2 

1 

WALT  BLACKBIRD  MINE 

46.9 

75 

7 

23 

20+ 

0 

15 

.68 

.0 

0 

6 

0 

0 

7EUR  D  ALENE  CAA  AP 

57.8 

65 

18 

32 

26 

220 

0 

1.03 

.70 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

lEUR  D  ALENE  RS 

59. 4M 

1.5 

87 

6+. 

32 

26 

174 

0 

.71 

.44 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

ITT0NW0OD 

57.7 

0.9 

86 

15 

29 

21 

217 

0 

.34 

-1.16 

.20 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

IK  CITY- 

51.2 

88 

16 

21 

21+ 

408 

0 

22 

.84 

.37 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

INN  RS 

61.8 

0.7 

92 

6 

32 

21 

112 

4 

1.05 

-  .79 

.32 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

Sangeville 

M 

1  LL0GG 

58.6 

1.5 

89 

17 

34 

27 

0 

1.23 

-  .56 

.31 

26 

.0 

0 

10 

0 

0 

40SKIA 

63.4 

2.2 

94 

15 

31 

27 

79 

5 

.36 

-  1.16 

.21 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

IWISTON  WATER  PLANT 

65. 6M 

1.5 

95 

6 

39 

27 

48 

6 

0 

.0 

0 

2 

0 

0 

W1ST0N  WB  AP 

63.6 

90 

15 

39 

27 

77 

1 

0 

.34 

.17 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

ISCOW  u  OF  I 

59.9 

2.1 

87 

15 

34 

23+ 

160 

0 

0 

.59 

-  .68 

.40 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

■LLAN  PASS  CAA 

47.5 

-  1.4 

70 

6+ 

29 

26 

516 

0 

5 

2.51 

.20 

1.13 

25 

T 

0 

10 

2 

1 

U PERCE 

57. 8M 

1.5 

88 

16 

33 

11  + 

219 

0 

0 

.57 

-  .74 

.41 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

(0FIN0 

63. 2M 

0.9 

93 

6 

35 

27 

87 

5 

0 

.47 

-  1  .09 

.37 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

IjERCE  RS 

54.2 

-  0.6 

86 

14+ 

12 

30 

320 

0 

9 

1 .60 

-  .39 

.0 

0 

4 

0 

llRTHILL 

55.3 

0.8 

84 

18 

28 

26 

284 

0 

1 

1 .67 

.15 

.64 

30 

.0 

0 

9 

1 

0 

BT  LATCH 

58.6 

2.2 

87 

16 

33 

27 

190 

0 

0 

.38 

-  .98 

.20 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

lIEST  RIVER  EXP  STA 

54.1 

-  0.0 

84 

6 

28 

26 

321 

0 

7 

1  .78 

.03 

.51 

30 

T 

0 

9 

1 

0 

KG  INS  RS 

68.5 

2.1 

95 

7 

43 

26 

23 

9 

0 

.04 

-  .98 

.04 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

IjLAND  w  PORTAL 

52.7 

-  0.3 

80 

16 

30 

21 

362 

0 

2 

2.96 

.61 

1.29 

25 

.0 

0 

9 

2 

1 

jlNT  MARIES 

57.  BM 

0.4 

87 

18 

30 

27 

207 

0 

3 

1.23 

-  .07 

.57 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

WOPCINT  EXP  STA 

54.7 

-  0.6 

83 

18 

32 

11  + 

301 

0 

2 

2.14 

.40 

1.21 

30 

T 

0 

4 

2 

1 

55.1 

-  1.4 

84 

5 

30 

26 

292 

0 

1 

2.98 

.89 

1  .30 

25 

.0 

0 

11 

2 

1 

LLACE  WOOOLANO  PARK 

54.4 

-  0.9 

85 

17 

33 

21 

0 

0 

1.54 

-  .27 

.46 

26 

.0 

0 

9 

0 

0 

jpCHESTER  1  SE 

55.4 

0.4 

86 

16 

25 

27 

282 

0 

9 

.60 

-  1.50 

.23 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

1  DIVISION 

56.9 

0.1 

1.30 

-  .34 

T 

S*>*>  rataraaco  doI<m  following  Station  Indai 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

Table  2— Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

s 

M 

it 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  o!  days 

1 

t2 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max  90" 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn 

Q 

■ 

5 
a 

0 

e 

0 
^ 
0 

O 

to 

1.00  or 
more 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA  1  NE 

49.8 

-  1.1 

88 

16 

20 

12+ 

450 

0 

23 

.74 

-  .15 

.58 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

ANDERSON  DAM 

63.8 

92 

16 

41 

12 

81 

2 

0 

.01 

.01 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

62.3 

0.1 

8 

36 

26 

2 

0 

.01 

-  .52 

.01 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

ATLANTA  1  E 

56.3 

4.2 

85 

16 

28 

21 

258 

0 

3 

.13 

-  .88 

.13 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLISS 

62.5 

1.3 

93 

7 

32 

27 

100 

2 

1 

.  00 

-  .40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

66. 1M 

95 

7 

32 

1 1 

53 

5 

1 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOISE  WB  AP  // 

63.6 

2.4 

93 

7 

37 

26 

88 

2 

0 

.01 

-  .52 

.01 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

BUHL 

64. 6M 

3.8 

7+ 

34 

12 

60 

0 

0 

.  00 

-  .44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALDWELL 

61  .1 

0.1 

94 

7 

31 

27 

122 

2 

2 

T 

-  .47 

T 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAM8RIDGE 

57.8 

-  2.9 

91 

7+ 

27 

26 

3 

3 

.  38 

-  .28 

.20 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

CASCADE  1  NW 

53.9 

7  + 

21 

21 

325 

0 

13 

.  66 

.53 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

CHALLIS 

56.6 

0.5 

85 

7 

25 

26 

246 

0 

4 

.01 

-  .61 

.01 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

COUNCIL  2  NNE 

61.4 

1.2 

«2 

15+ 

33 

27 

129 

2 

0 

.49 

-  .44 

.49 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEADWOOD  DAM 

49.8 

-  0.8 

16 

21 

12 

447 

0 

25 

-  .50 

.47 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEER  FLAT  DAM 

62.9 

1.6 

on 

7 

34 

27 

102 

1 

0 

'nn 
* 

-  .38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

59.6 

17 

30 

23+ 

166 

2 

7 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

EMMETT  2  E 

62.2 

-  1.1 

Q? 

7 

31 

27 

109 

2 

1 

nn 

-  .5B 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

56. 2M 

246 

'nn 

.00 

.0 

0 

0 

n 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

61 .5M 

2.4 

9? 

7+ 

29 

27 

111 

5 

"  7 

-  .56 

.32 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

62.2 

-  0.6 

7 

30 

27 

106 

5 

2 

'  nn 

-  .31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

62.7 

2.8 

7  + 

35 

21 

108 

2 

0 

*n3 

-  .36 

.03 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  VIEW 

64.5 

3.0 

7 

33 

22+ 

61 

9 

0 

nn 

-  .42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA  I  LEY 

57.9 

1.3 

AS 

16 

28 

21+ 

210 

0 

3 

"nn 

-  .70 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA2ELTON 

61 .0 

-  0.0 

AO 

7+ 

32 

22 

131 

0 

1 

'nn 

-  .45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILL  CITY 

54.8 

0.9 

16 

19 

27 

302 

0 

15 

'nn 

-  .42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

M 

A7 

7+ 

0 

0 

'  nn 

-  .46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  CITY 

55.9 

-  1.0 

90 

16 

23 

27 

266 

1 

19 

"ni 

-  .65 

.01 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

JEROME 

61 .8 

0.3 

Ql 

7 

33 

27 

119 

1 

0 

'  ni 

-  .33 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

59.6 

-  1.9 

7 

32 

22+ 

169 

1 

2 

■  n 

-  .53 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

LOWMAN 

53. 7M 

-  1.2 

90 

16 

23 

12+ 

333 

1 

21 

*A1 

-  .59 

.41 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

MERIDIAN  1  SSW 

58.1 

_ 

28 

22 

206 

'nn 

.  0 

0 

0 

MESA 

63.3 

91 

6 

35 

12 

101 

2 

0 

"  fifi 

.49 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

95 

*  on 
* 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

61 .6 

8 

34 

12+ 

3 

0 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

84 

OBSIDIAN  4  NNE 

46.4 

-  1.4 

77 

15+ 

16 

21+ 

550 

0 

27 

.  06 

-  .87 

.06 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

OLA  4  S 

58. 8M 

94 

16 

159 

6 

.  08 

-  .74 

.08 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

63.1 

1.3 

92 

7 

31 

12 

91 

4 

2 

.07 

-     .  37 

.05 

29 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

PAYETTE 

61  .9 

0.4 

90 

6+ 

31 

27 

117 

2 

1 

.22 

-  .24 

.12 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

RICHFIELD 

57.7 

-  0.4 

86 

7 

29 

27 

215 

0 

3 

.00 

-  .46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHOSHONE 

61  .5 

2.4 

90 

16 

34 

21+ 

129 

1 

0 

.03 

-  .45 

.03 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

STIBNITE 

49.  4M 

79 

17 

22 

20 

0 

17 

.72 

.40 

26 

T 

0 

4 

0 

0 

SUN  VALLEY 

51. 1M 

1.1 

81 

7+ 

18 

26 

411 

0 

23 

.01 

-  .92 

.01 

6 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

SWAN  FALLS  PH 

68.5 

1.2 

99 

7 

42 

22 

19 

8 

0 

.00 

-  .42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  I 

THREE  CREEK 

55.1 

7 

22 

21 

293 

0 

16 

-  .86 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

62.0 

2.5 

Q5 

7  + 

30 

27 

104 

3 

1 

_ 

-  .57 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

60.4 

0.9 

8+ 

31 

22+ 

2 

2 

"  nn 

-  .43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

WEISER 

62.9 

-  0.5 

96 

5 

30 

27 

95 

7 

2 

"  34 

* 

-  .09 

.26 

30 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

DIVISION 

59.3 

0.7 

-  .56 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

59.2 

1.7 

7 

27 

27 

179 

0 

4 

-  .67 

T 

11+ 

.0 

0 

0 

0 

0  I 

ALBION 

57.1 

0.6 

AA 

7 

23 

12 

236 

0 

8 

nn 

-  .82 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

60.8 

2.3 

AT 

7 

29 

12 

137 

0 

2 

"n5 

-  .69 

.02 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

ARCO 

56.3 

1.0 

17 

28 

26 

253 

0 

9 

'nn 
.  00 

-  .56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

ASHTON  1  S 

52.2 

-  2.2 

7Q 

7  + 

18 

21 

377 

0 

12 

-  .97 

.15 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKFOOT 

59.1 

2.0 

fi7 

7+ 

29 

21+ 

176 

0 

5 

ns 

-  .71 

.05 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURLEY 

62.8 

2.5 

q{ 

8 

32 

27 

2 

1 

nn 

-  .51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

58.4 

0.1 

qn 

8 

27 

12 

1 

6 

'  nn 

-  .54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

59.7 

0.7 

16 

28 

27 

160 

2 

2 

*  nn 

-  .88 

.00 

0 

0 

0 

0  1 

CHILLY  BARTON  FLAT 

49.0 

-  1.8 

16 

15 

27 

473 

0 

24 

'  nn 

-  .91 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  I 

CONDA 

53.1 

0.2 

A? 

8+ 

22 

11 

0 

12 

47 

-  1.17 

.17 

18 

T 

0 

3 

0 

0  ■ 

DRIGGS 

52.4 

0.8 

An 

8+ 

20 

21 

0 

10 

4A 

-  .98 

.40 

11 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

DUBOIS  EXP  STA 

57.4 

1.1 

7 

29 

21 

224 

0 

4 

'nn 
.00 

-  .87 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

DUBOIS  CAA  AP 

56.4 

-  1.4 

„ 

7 

27 

12 

253 

0 

5 

-  .95 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

59. OM 

1.2 

A7 

7 

26 

12 

183 

0 

4 

-  .69 

.07 

11 

.0 

0 

2 

0 

0  ■ 

GRACE  PH 

54.9 

-  1.3 

81 

17 

25 

12 

296 

0 

5 

'  34 
"  _ 

-  .73 

.29 

28 

.0  ' 

0 

3 

0 

0  j 

GRAY 

53.0 

0.5 

A? 

18 

20 

21 

353 

0 

9 

-  .75 

.32 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  ■ 

GROUSE 

49.8 

16+ 

17 

27 

451 

0 

24 

T 

-  .61 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0  ■ 

HAMER  4  NW 

55.7 

0.6 

7+ 

24 

27 

275 

0 

10 

■ 

-  .70 

.03 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

56.9 

-  0.1 

5+ 

28 

21  + 

240 

0 

4 

-  .63 

.15 

11 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

IRWIN  2  S 

55.6 

2.0 

85 

8 

25 

21 

278 

0 

7 

'34 

-  .64 

.34 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  ■ 

ISLAND  PARK  DAM 

49.4 

-  2.0 

TL 

17 

19 

21 

463 

0 

19 

-  1.66 

.04 

e 

.0 

0 

1 

0 

0  J 

LIFTON  PUMPING  STA 

54.6 

-  0.9 

17 

26 

21 

308 

0 

6 

*  ^ 

-  .67 

.17 

29 

.0 

0 

1 

0 

0  I 

MACKAY  RS 

55.4 

-  0.4 

16 

29 

27 

283 

0 

4 

"n7 

.    -  .78 

.02 

17 

.0 

0 

1 

0 

0  3 

MALAD 

17 

32 

1 2 

146 

0 

1 

-     .  77 

.  34 

28 

.0 

0 

2 

0 

MALAD  CAA  AP 

58.1 

*17 

29 

22+ 

203 

0 

7 

'Z^ 

.34 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAY  RS 

-  1.0 

OR 

7 

25 

21  + 

306 

0 

8 

.01 

.68 

.01 

1  8 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

58.3 

HQ 

7 

25 

27 

206 

0 

7 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

62.0 

Q-7 

7 

39 

12+ 

1  09 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

53.  8M 

-  0.9 

a/ 

17 

22 

12+ 

0 

.  77 

-  .29 

.41 

29 

T 

0 

3 

0 

0 

OAKLEY 

60.2 

0.7 

AQ 

7 

28 

21 

150 

0 

1 

-  .76 

T 

20 

.0 

0 

0 

PALISADES  DAM 

54.2 

82 

7+ 

19 

21 

316 

0 

9 

.35 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAUL  1  E 

59.3 

0.4 

91 

9 

29 

27 

2 

4 

.00 

-  '.70 

.00 

.0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

60.1 

0.8 

68 

7 

30 

12 

147 

0 

3 

.02 

-  .72 

.02 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

59.1 

1.0 

87 

17 

30 

12 

178 

0 

5 

.45 

-  .55 

.44 

29 

.0 

0 

0 

RIRIE 

57. 4M 

64 

7 

25 

21 

228 

0 

3 

.29 

.29 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

RUPERT 

59.0 

0.2 

87 

8 

30 

27 

0 

1 

.00 

-  .56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

54.9 

0.5 

82 

5+ 

22 

21 

298 

0 

7 

.05 

-  1  .03 

.05 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SPENCER  RS 

52.8 

0.2 

84 

16 

21 

27 

358 

0 

12 

.00 

-  1.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SPR I NGF I  ELD 

58.3 

0.8 

89 

7 

25 

27 

1  97 

0 

3 

.on 

-  .81 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUGAR 

55. 4M 

0.8 

87 

15 

23 

21+ 

282 

0 

.00 

-  .97 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

51  .0 

-  2.4 

81 

17 

19 

21 

412 

0 

17 

.15 

-  .94 

.15 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

56.4 

0.5 

.13 

-  .79 

T 

STATE 

57.8 

0.5 

.40 

-  .58 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ftble  3  SEPTEMBER  1951 


Station 

Day  of  month 

■a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

IBHRDEFN  KJ.P  ST  A 

ILB10H 

ILPHA   1  ME 

IMERICAN  PALLS  1  NW 

1HDERS0M  DAM 

.01 

T 

T  ] 

.02 

5S 

.01 

.is 

T 

.00 
.  74 
.03 
.01 

■DO 

IRROtt.CX'K  DAM 
ISHTON  1  S 
ITLANTA   1  E 
ITLANTA  1  E 

/  /H 

.IS 

T 

.  13 

.13 

.01 

.00 
.01 
.15 
.13 
.  13 

ITBRT  RS 

BATV1EW  MODEL  BAS1K 

uirroN  DAM 

RIO  CREEK  1  S 
BLACKTOOT 

.  11 
OS 

T 

T 

T 

.  13 
.07 

T 

.01 
T 

.07 
T 

.2S 
.12 

.09 

.OS 

T 

.03 

T 

T 

T 

.06 

.02 

.01 
.67 

.14 
.  IS 
.22 

.97 

T 

T 

.  11 

.03 
.10 
.07 
T 

4b 

.30 
1  26 

.05 

1.90 
1.11 
2  44 

.36 
.05 

BLACKTOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  MB  AP 

//» 

■ 

/  /R 

.17 

T 

.03 

.01 

T 

.20 
.00 
.00 
.00 
.01 

BOMKKRS  FERRT 
BOMMERS  FERRY 
BUR  I. 

BURKE  2  HNE 
BUR  LEY 

■ 

.47 
.42 

.01 

.34 

T 

.03 
T 

.04 

T 

.32 

.09 

T 

.  18 

.15 

.13 

.02 
.01 

T 

.14 
.20 

T 

.S3 
.47 

1.33 

.05 

.06 
.01 

.04 

.16 

.13 

.66 
.62 

.68 

2.  10 
2.06 

.00 
3.15 

.00 

BVRLEY  FACTORY  1  Ml 
BUR  LEY  CAA  AP 
BITRLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

//R 

.20 

T 

T 

.  18 

T 

.00 
.00 
.00 
T 

.  38 

CASCADE  I  Ml 
CASCADE  RS 
CEMTERVILLE  ARBAUGH 
CHALL1S 

CBILLY  BARTOR  FLAT 

//« 

01 

.01 

.53 
.13 

T 

.13 
T 

.66 

.14 
.01 
.00 

CLARK  FORK  1  ERE 
CLARK  FORK  1  ERE  R 
CLARE1A  RS  //R 
CLEMEMTSV ILLS  4  S  //ft 
COBALT  BLACKBIRD  MIRE 

.13 

.  14 

.  13 

.OS 
.17 

.  10 
.OS 

.04 
.38 
.07 

.14 

.44 

.02 

.12 

.02 

.02 

.01 

T 

T 

.08 
.47 

.60 
.17 
.33 

.  10 
.02 

.38 

.08 

1.31 
1.38 
1.02 

2.81 
2.67 
1.69 
.  12 
.68 

COEUR  D  ALE RE  CAA  AP 
COEUR  D  ALE HE  CAA  AP 
COEUR  D  ALE  HE  RS 
CORTJA 

COTTOHWOOD 

R 

T 

.  07 
.07 

.01 

.  04 
.0* 

.IS 
.12 
.03 

T 

.17 

T 

.01 

T 

.  12 
.12 
T 

.06 
.06 
.08 

.10 

T 

.01 

.02 
.  13 

.02 
.02 

.  70 
*44 

.20 

1.03 

.  71 
.42 
.34 

COTTOHIOOD  2  SM 
COUNCIL  2  KHZ 
COUHCIL  2  HKE 
CROUCH  2  HHW 
DKADWOOP  DAM 

■ 
R 

.03 

.  10 

.34 
.47 

T 

.18 
.49 

.50 
.03 
.02 

.31 
.49 
.50 
.37 
.49 

DKADWOOD  DAM 

DIC I  FT  I OH  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 
DRIOGS 

DUBOIS  EXP  STA 

//» 
H 

.05 

.22 

.40 

.05 

T 

.24 

.46 

.24 

.03 

.04 

.03 
2.23 

.49 

3.05 
.00 
.45 
.00 

DUBOIS  CAA  AP 
DUBOIS  CAA  AP 
EDEH  HUNT  PROJECT 
ILK  CITY 

//H 

.13 

T 

T 

.08 

T 

.28 

.37 

T 

.00 
T 

.84 

.00 

FAIRFIELD  RS 

rami  RS 

FORT  HALL  IKD  ACEHCY 

carder  valley  rs 
jLERRS  ferry 

.11 

.12 
.07 

.04 

.32 
.32 

.  22 

.18 

.10 
T 

.00 
1.05 
.11 
.32 
.00 

GOOD  IRC  CAA  AP 
GOODING  CAA  AP 
BRACE  PH 
GRAND  VI  EN 
GRANGEV1LLB 

//R 
6 

T 

.03 

.  03 
.02 

.06 

.29 

.02 

.01 

.03 
.02 
.34 
.00 

GRAY 
GROUSE 
BAILEY 
SAMSR  4  Nl 
HAZKLTOR 

.32 
T 

.03 

.32 
T 

.00 
.03 
.00 

■ILL  CITY 
40LLISTLR 
BOTE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  13  SI 

T 

.01 
T 

T 

.00 
.00 
T 

.01 
T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRIIH  2  S 
ISLAHD  PARK  DAM 
I KRONE 

//R 

.04 

.01 

.04 

.15 
.12 
.34 

T 

.05 

.01 

19 
.18 
.34 
.04 
.01 

KAMIAR  1  HE 
KELLOGG 
KOOSKIA 
KUHA  2  NNE 
LEADORE 

R 

.03 

02 
!30 

.05 

.08 
.03 

.01 

.01 

.02 

.05 
19 
.21 

.06 
31 

T 

• 

.05 
.02 

■ 

.23 
.13 

1.23 
.36 
.00 
08 

LKHISTOR  WATER  PIART 
LEV! STOW  WB  AP 
LIPTON  PUMPING  STA 

■<*■  ■ 
UCKAY  RS 

• 

T 

T 

T 

.03 

T 

.02 

T 

.  16 
.14 

11 

T 
T 

.17 

.17 
T 

.34 
.17 
.41 
.02 

Ma  cur  rs 

■A  LAD 
•A  LAD 

iALAD  CAA  AP 
■AY  RS 

R 
R 

e 

T 

.OS 

.02 
.01 
01 
.01 

34 

.29 
34 

.05 
.38 
.30 
35 
.01 

IC  CAMMOR 
MERIDIAN  1  SSW 

IIM1DOKA  DAM 
90HTPELIKR  RS 

.33 

T 

T 

.03 

.17 

T 

.41 

49 

T 

.00 
66 
.00 
.77 

IO09E  CREEK  RS 
4O3C0W  U  OF  1 
tOUVYAIR  HOME    I  NT 
10URTAIN  HOME   1  HI 
IULLAR  PASS  CAA 

//I 

R 

.03 

OS 

T 

T 

T 

.25 

10 

.02 

.20 

.03 

.15 

.  14 

.49 
.08 

1.13 

.  02 
.01 

T 

T 

.04 

40 

.52 

.63 
59 
00 

.00 
2.51 

IULLAR  PASS  CAA 
IAMPA  2  NW 
FEW  MEADOWS  RS 
IEZ.PERCJ 

R 

.17 

03 

.02 
T 

.01 

23 
.04 

.01 

.19 

.03 

T 

.13 

.02 

.17 

l.SS 
12 

T 

03 

T 
T 

.67 

07 
.41 

3.28 

.57 
T 

IBSIDI A R  4  NNE 

.03 

T 

.06 
.08 

.37 

.02 

.05 

.06 
.08 
.47 

S—  '•(•one.  not-  Ml->wi»g  Sutloa  Itvias 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Contaued  septekbbr 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

T 

.35 

08 

T 

.03 

.10 
• 

.85 

.05 

T 

.  12 

.67 

.35 
.  07 
.00 
.22 
1.60 

PIERCE  RS  //R 
PINE  2  SSW 

PLUMMER  3  WSW  R 

POCATELLO  WB  AP  //R 
PORT HILL 

.20 

.15 

.06 

T 
T 

.02 

.33 

06 

.03 

.86 
T 

.07 

.01 

.18 

.69 
.64 

1.81 
T 

.63 
.02 
1.67 

POT  LATCH 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
RICHFIELD 
RIGG1NS  RS 

.01 
T 

.  05 

.  03 

T 

.  05 

T 

.20 

.44 

.18 

.04 

38 
.45 
1.78 
.00 
.04 

RIRIE 

ROLAND  W  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

T- 
T 

.17 

.09 

.13 

.29 
.38 

.05 
.15 

T 

.  15 
T 

T 

06 

T 

T 
T 

1.  29 

.57 

.16 

I 

.11 

.55 
.38 

.28 
2.96 
.00 
.05 
1.2S 

SANDPOI NT  EXP  STA 

SANDPOINT  EXP  STA  R 

SHOSHONE 

SPENCER  RS 

SPRINGFIELD 

T 

T 

.05 

.06 
.04 

T 

.02 

T 

T 

.74 

T 

.10 

.13 
.02 

1.21 
1.28 

2.14 

.03 
.00 
.00 

STIBNITE 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 

.  01 

.02 

T 

.15 

T 

.40 

.07 

.23 

.72 
.00 
.01 
.00 
.  15 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

T 

.06 

.02 

.08 
.02 

.04 

.15 
.23 

.  14 
T 

.  12 

.01 

.08 
.05 

T 

1.30 
.32 

.10 
.46 

T 

T 

.38 
.06 

.68 
.22 

T 

.00 

2  98 
1.54 

WALLACE  WOODLAND  PARK  R 
WE1SER 

WINCHESTER  1  SE 

.04 

.01 

.01 

.  20 
.20 

.  11 
.01 

.05 

.11 

.64 
.08 
.16 

.02 

.52 
.26 
.23 

1.71 
.34 
.60 

Sw  t«ter»oc»  aotoaj  following  SUtion  Ind»i 
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HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


1       2  3 


10  |  11 


P.  M.  Hour  Ending 
7 


.01     .01  .01 


■  01 
.01 


-lst- 


-2d- 

-3d- 
-6th- 
-7th- 


.01      .25  .10 


.06     .06  .01 


.09 
•  03 


.06 
.05 


-8th- 


-10th- 


.02 
.  : 


.01 
.04 


.06     .18  .06 


.01  .01 
•01  .01 


-nth- 


•02  .0* 

.01      .05  .06 


.10  .07 

.01     .02  .01 


-15th- 


-17th- 

.01  .01 


.01 

.01  .03 


.03  .02, 
.01 


-18th- 


.01  .02 
.01 


.02 
.05 


.03 
•  01 

•02 


-19th- 
-20th- 
-22d- 

12 

-23d- 
-24th- 


.06 
.06 

.10  .02 

.03  .01 


.01     .01     .02]    .04  .09 
.02     .01  .01 


.02     .01     .02     .05  .05 
.03     .05  .02 


.14  .15 
.04  .05 


•  .06 

.011  .02 


.10  .07 
.05  .02 


.15 
.13 


.01 
.02 


•20 


12 


.04  .05 

.02 

.01     .02  .24 

■04     .05  .17 

.05      .01  .11 


5..  R.l.t.nc  Now.  Following  Stollon  Ind.i 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
SEPTEMBER  1951 


Station 


ATLANTA   1  E 
BENTON  DAM 
BOISE  WB  AIRPORT 
80NNERS  FERRY 
CLARK.  FORK   1  ENE 
CLARK  I  A  RANGER  STATION 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COTTONWOOD  2  SW 
DEAOWOOD  DAM 
DECEPTION  CREEK 
LEWISTON  WB  AP 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MULLAN  PASS  CAA 
PIERCE  RANGER  STATION 
PLUMMER  3  WSW 
SALMON 

SANDPOl NT  EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


CLARK   FORK    1  ENE 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 


BENTON  DAM 

BONNERS  FERRY 

COEUR   D  ALENE  CAA  AP 

DECEPTION  CREEK 

MALAD 

MALAD  CAA  AIRPORT 
SANDPO 1  NT   EXP  STATION 
WALLACE   WOODLAND  PARK 


BENTON  DAM 

BONNER S  FERRY 

CLARK  I  A   RANGER  STATION 

DECEPTION  CREEK 

MULLAN  PASS  CAA 

SANDPO I  NT  EXP  STATION 


BENTON  DAM 

BONNERS  FERRY 

CLARK   FORK    1  ENE 

CLARKIA  RANGER  STATION 

COTTONWOOD  2  SW 

COUNCIL  2  NNE 

DEADWOOD  DAM 

DECEPTION  CREEK 

LEWISTON  WB  AP 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

MULLAN  PASS  CAA 

PIERCE  RANGER  STATION 

PLUMMER  3  WSW 

SANDPO I  NT  EXP  STATION 

WALLACE   WOODLAND  PARK 


A.  M.  Hour  Ending 


.10  .01 
.02  .01 


.06  .09 
.02  .03 


.02     .01  .02 


10      11      12  1 


25th- 


-26th- 


-28th- 


-29th- 


-30th- 


P.  M.  Hour  Ending 


8        9  10 


.23     .06  .01 


.01     .01  .01. 


.02  .01 
.01  .01 


.02  .03 
.01  .01 


See  reference  notes  following  Station  r*"*tT 
-  142  - 


DAILY  TEMPERATURES 


TnbU  5  SEPTEMBER  1951 


Station 

Day  CM  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

H 

29 

30 

31 

> 
< 

ABERDEEN  EXP  5TA 

MAX 

7B 

7B 

78 

BO 

83 

84 

88 

82 

76 

8b 

77 

65 

75 

81 

79 

86 

83 

78 

82 

80 

61 

be 

71 

77 

7i. 

68 

76 

79 

75 

78 

77. 

6 

Ml  N 

n 

39 

40 

40 

44 

46 

41 

54 

36 

37 

44 

29 

32 

34 

43 

37 

39 

47 

38 

54 

29 

36 

41 

43 

48 

44 

27 

36 

46 

56 

-j. 

7 

ALBION 

MAX 

74 

7  A 

7  3 

B  D 

81 

6  3 

72 

85 

70 

67 

74 

79 

83 

81 

82 

73 

83 

76 

61 

73 

69 

78 

77 

67 

83 

7b 

77 

tt 

3 

Ml  N 

1* 

^ 

ft  I 

34 

7? 

*S 

2  3 

26 

30 

32 

34 

39 

51 

41 

53 

33 

26 

33 

36 

40 

43 

26 

39 

35 

59 

37. 

0 

ALPHA   1  NE 

MAX 

74 

7  n 

79 

7n 

In 

63 

68 

70 

78 

83 

88 

82 

75 

7B 

62 

62 

66 

66 

72 

59 

60 

74 

68 

67 

71  • 

0 

MI  N 

■  ? 

3ft 

■so 

a 

32 

36 

2  0 

22 

24 

25 

26 

33 

32 

27 

31 

21 

22 

22 

23 

36 

2* 

20 

26 

36 

4  1 

27> 

9 

AMERICAN   FALLS    1   NW  MAX 

7 

82 

84 

tt*. 

86 

77 

80 

68 

7 2 

82 

80 

79 

84 

80 

82 

79 

62 

69 

70 

76 

76 

67 

72 

78 

73 

70 

77. 

4 

M  I  N 

39 

Z  1 

oi 

46 

55 

40 

47 

45 

29 

34 

36 

45 

4  1 

41 

50 

45 

53 

51 

37 

40 

44 

52 

46 

31 

43 

51 

44« 

1 

ANDERSON  DAM 

MAX 

'7. 

Ia 

Ia 

8ft 

07 

91 

~2 

80 

92 

73 

'3 

80 

64 

87 

92 

87 

84 

65 

81 

72 

74 

74 

79 

70 

67 

82 

76 

74 

73 

79 

9 

MI  N 

44 

51 

45 

49 

49 

41 

48 

44 

50 

49 

56 

53 

49 

59 

40 

-  j 

42 

47 

44 

40 

45 

47 

52 

47. 

6 

ARCO 

MAX 

71 

77 

77 

78 

81 

80 

B2 

81 

82 

82 

75 

66 

75 

61 

80 

79 

85 

78 

82 

79 

61 

64 

73 

76 

71 

75 

75 

73 

69 

76 

76. 

1 

MIN 

36 

37 

37 

35 

37 

51 

39 

46 

36 

33 

47 

29 

30 

32 

40 

38 

33 

47 

42 

44 

34 

31 

32 

31 

37 

28 

30 

30 

34 

36 

36. 

4 

ARROWROCK.  OAM 

MAX 

It* 

I? 

8^ 

86 

8a 

In 

74 

6  1 

68 

90 

83 

84 

86 

73 

68 

75 

74 

80 

65 

66 

79 

79 

74 

79. 

3 

MIN 

45 
X% 

** 

48 

^ft 

41 

40 

43 

26 

37 

39 

<-6 

49 

45 

3 

ASM T  ON   1  S 

MAX 

w 

7S 

7* 

3 

7Q 

Is 

ai 

74 

Aft 

AQ 

69 

711 

Vi 

7 

A7 

68 

A 

4? 

7  1 

69 

63 

63 

73 

75 

73 

7S 

70 

6 

MIN 

u  n 

i  1 

of 

»A 

32 

34 

28 

22 

** 

41 

43 

33. 

0 

ATLANTA   1  E 

MAX 

OA 
f9 

70 

J? 

an 

70 

7*. 
7** 

7ft 

7 

^3 

Jz 

It 

V* 

G  5 

69 

7 1 

/  u 

6  3 

73 

72 

63 

63 

73 

2 

MIN 

zz 

z. 

1  B 

'iR 

i 

JA 

ftft 

43 

35 

40 

29 

42 

41 

39 

46 

39. 

4 

AVERT  RS 

MAX 

in 

7R 

73 

7A 

** 

B3 

an 

87 

79 

87 

Oft 

81 

67 

60 

68 

73 

72 

68 

75 

75 

66 

65 

77. 

V 

MIN 

40 

40 

-  3 

49 

ft 

45 

41 

38 

36 

37 

38 

40 

43 

54 

48 

/ 

39 

3  3 

41 

36 

36 

36 

33 

35 

46 

46 

41. 

2 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

72 

69 

73 

75 

73 

74 

77 

75 

84 

70 

65 

74 

74 

75 

73 

67 

75 

86 

82 

75 

65 

62 

72 

66 

58 

60 

60 

56 

67 

66 

70. 

7 

M  1  N 

36 

50 

46 

44 

43 

46 

50 

51 

36 

45 

35 

46 

34 

36 

41 

41 

52 

42 

51 

42 

33 

44 

37 

32 

49 

35 

39 

36 

45 

46 

42. 

1 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

1? 

85 

78 

75 

78 

65 

63 

65 

64 

72 

57 

63 

74 

69 

61 

54 

71. 

1 

MIN 

?s 

77 

79 

?7 

29 

is 

: 

IS 

7% 

28 

26 

20 

23 

24 

76 

26 

28 

27 

4  1 

1  7 

35 

22 

26 

36 

25 

19 

? 

34 

36 

28 

2 

BLACKFOOT 

MAX 

na 

J? 

1  n 

f.7 

ft 

4^ 

, 

^7 

zz 

®7 

84 

78 

83 

76 

63 

67 

?n 

79 

72 

68 

80 

60 

75 

78 

78 

4 

MIN 

40 

tf 

45 

s? 

47 

15 

o8 

42 

4y 

29 

39 

0 

38 

^* 

-»8 

37 

39 

7 

BLISS 

MAX 

ft  1 

a  1 

MB 

f  1 

AO 

7? 

Ol 

ft 

OA 

86 

ftA 
f  A 

7/. 

ftA 

ft 

86 

7  1 

76 

81 

76 

80 

82 

79 

82. 

6 

MIN 

** 

*H 

*  * 

S 

40 

42 

41 

A 

40 

38 

40 

38 

32 

43 

42 

43 

42 

4 

BOISE   LUCKY   PEAK  OAM 

"A. 

h  a 

Ob 

O 

ft** 

a? 

92 

aft 

88 

85 

84 

7  1 

82 

83 

80 

83 

8 

MIN 

49 

49 

ft 

48 

117 

57 

RA 

ft 
48 

51 

7 

32 

43 

48 

50 

53 

56 

ft7 

'7 

53 

53 

42 

43 

45 

50 

36 

43 

47 

51 

48 

3 

BOISE  MB  AP 

MAX 

79 

77 

78 

84 

85 

87 

93 

74 

80 

78 

67 

71 

78 

82 

89 

90 

80 

84 

87 

73 

68 

73 

74 

80 

69 

66 

78 

78 

7b 

67 

78 

1 

MIN 

45 

47 

47 

50 

53 

63 

49 

47 

49 

46 

43 

48 

50 

55 

52 

60 

53 

56 

51 

44 

43 

41 

48 

47 

37 

39 

61 

34 

54 

49 

I 

BONNER S  FERRY 

MAX 

7  0 

7* 

It* 

0  1 

f  1 

Io 

If 

J? 

I7 

7  7 

~* 

81 

83 

85 

8U 

74 

70 

be 

54 

59 

59 

58 

64 

57 

66 

65 

?: 

8 

MIN 

"  0 

49 

AA 

J 

39 

37 

46 

43 

43 

40 

40 

41 

34 

45 

39 

30 

36 

35 

46 

50 

41 

3 

BUML 

MAX 

76 

78 

7 

78 

1 1 

82 

tit 

By 

88 

80 

84 

77 

74 
76 

84 

84 

87 

8B 

86 

84 

68 

74 

74 

78 

78 

7  0 

80 

78 

78 

76 

SO 

0 

Ml  N 

^3 

*J 

" 

a? 

ft8 

44 

78 

50 

56 

SO 

56 

44 

42 

46 

46 

54 

44 

40 

52 

46 

54 

49 

2 

BURKE  2  NNE 

MAX 

63 

0* 

7a 

7ft 

77 

A7 

47 

44 

Aft 

76 

67 

75 

71 

66 

60 

62 

55 

60 

55 

46 

62 

58 

55 

5  3 

64 

1 

Ml  N 

a 

a 
36 

39 

41 

5 

47 

40 

36 

ft 

7^ 

37 

ftA 

4U 

4  1 

52 

46 

42 

35 

31 

40 

33 

35 

42 

34 

31 

35 

43 

45 

36 

U 

BURLEY 

MAX 

77 

82 

9  1 

o  0 

86 

87 

B8 

93 

78 

80 

89 

67 

7^ 

82 

85 

83 

90 

88 

64 

88 

76 

67 

76 

73 

82 

80 

71 

83 

79 

79 

00 

9 

MIN 

A3 

44 

44 

44 

52 

46 

53 

46 

44 

46 

34 

3  7 

39 

48 

43 

45 

53 

b  1 

65 

39 

36 

<t0 

44 

48 

45 

32 

40 

49 

54 

<•<. 

0 

BURLEY   FACTORY   1  NW 

MAX 

75 

78 

79 

78 

85 

87 

85 

90 

72 

76 

86 

65 

70 

79 

82 

83 

88 

84 

B  : 

85 

69 

64 

74 

72 

81 

79 

70 

B  l 

76 

78 

7m 

i 

Ml  N 

36 

37 

36 

34 

37 

48 

40 

49 

36 

39 

43 

27 

31 

32 

42 

32 

38 

46 

42 

50 

34 

29 

34 

36 

44 

42 

28 

34 

43 

50 

i* 

3 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

79 

78 

7  8 

83 

85 

85 

90 

74 

76 

MP 

65 

70 

'7 

82 

84 

92 

66 

82 

B6 

69 

6  3 

73 

71 

81 

79 

69 

81 

77 

76 

79 

7* 

0 

MIN 

37 

39 

39 

39 

4  1 

50 

44 

53 

41 

41 

42 

30 

33 

34 

47 

36 

43 

48 

49 

44 

36 

33 

38 

43 

51 

36 

28 

39 

46 

44 

CALDWELL 

MAX 

81 

82 

8  3 

86 

88 

91 

94 

77 

84 

81 

70 

76 

82 

86 

87 

88 

80 

88 

B  B 

74 

71 

76 

79 

60 

73 

69 

76 

fiO 

76 

67 

80 

MI  N 

40 

40 

45 

40 

42 

46 

48 

48 

39 

40 

46 

33 

JO 

38 

41 

42 

49 

46 

42 

52 

38 

32 

38 

36 

46 

4 1 

31 

38 

47 

55 

A  . 

8 

CAMBRIDGE 

MAX 

79 

69 

72 

7  5 

82 

90 

91 

89 

85 

84 

75 

68 

7  0 

7  1 

7ft 

V* 

91 

88 

B  7 

88 

73 

7t 

76 

78 

65 

68 

76 

78 

7b 

0 

MIN 

38 

37 

38 

39 

40 

50 

52 

40 

36 

30 

3-> 

36 

38 

35 

** 

39 

32 

37 

34 

27 

'  5 

44 

35 

37 

0 

CASCADE  1  NW 

MAX 

66 

69 

7 1 

76 

77 

79 

84 

78 

77 

73 

63 

75 

I3 

81 

84 

83 

77 

78 

75 

6  1 

68 

66 

73 

70 

62 

73 

7  0 

67 

61 

72. 

0 

MIN 

31 

32 

35 

34 

4  1 

44 

42 

38 

32 

35 

39 

7A 

26 

30 

32 

33 

35 

40 

42 

35 

47 

2 1 

30 

29 

31 

43 

29 

26 

32 

42 

42 

34 

9 

CHALLIS 

MAX 

71 

71 

73 

76 

77 

80 

85 

81 

76 

79 

69 

66 

76 

80 

75 

74 

84 

74 

64 

79 

61 

67 

68 

76 

71 

56 

69 

73 

70 

65 

73 

5 

MIN 

38 

38 

40 

39 

47 

45 

44 

58 

37 

».l 

41 

29 

35 

39 

40 

41 

41 

43 

41 

48 

30 

43 

36 

40 

45 

25 

44 

36 

32 

35 

39 

7 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

tft 

68 

it 

72 

In 

to 

1\ 

7^ 

81 

76 

68 

78 

64 

56 

t>> 

64 

71 

67 

63 

68 

70 

65 

69 

69 

4 

MIN 

;* 

28 

77 

37 

7ft 

74 

26 

31 

33 

30 

43 

24 

26 

26 

25 

26 

31 

1 5 

21 

26 

35 

2B. 

CLARK  FORK   1  ENE 

MAX 

Aft 

70 

76 

7A 

77 

74 

AO. 

7t 

7o 

79 

7A 

7ft 

7  3 

77 

80 

77 

69 

68 

64 

62 

62 

69 

56 

6  1 

60 

64 

60 

69. 

6 

MIN 

zl 

a  1 

*6 

44 

|! 

■*A 

36 

43 

-  j 

39 

38 

32 

41 

32 

37 

49 

36 

34 

34 

42 

49 

38 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

4Q 

47 

isn 

74 

47 

AO 

?n 

47 

7fl 

74 

69 

72 

46 

52 

57 

55 

65 

53 

54 

65 

62 

54 

55 

61 

7 

MIN 

a3 

32 

3 
32 

33 

36 

38 

»7 

?U 

7Q 

>A 

I* 

39 

at 

23 

^A 

27 

ftb 

26 

40 

32 

U 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

n 

70 

72 

78 

80 

83 

7 

72 

7A 

76 

AQ 

AA 
66 

7n 

7ft 

7fl 
78 

70 
79 

83 

81 

85 

7Q 

79 

69 

72 

G  1 

68 

66 

" 

56 

60 

A  1 

61 

AA 

66 

58 

71 

'< 

MIN 

42 

46 

46 

44 

48 

50 

52 

46 

44 

46 

38 

43 

40 

44 

47 

47 

55 

46 ' 

5 1 

43 

4  1 

40 

38 

37 

32 

33 

35 

50 

50 

43 

9 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

74 

77 

79 

84 

66 

87 

83 

76 

80 

77 

69 

75 

79 

66 

85 

86 

85 

87 

70 

77 

69 

69 

65 

62 

65 

62 

65 

64 

75. 

8 

MIN 

43 

46 

41 

38 

40 

43 

51 

54 

43 

48 

39 

40 

45 

38 

38 

39 

58 

47 

42 

38 

36 

41 

51 

32 

34 

1  <• 

46 

51 

42 

9 

CONDA 

MAX 

69 

7  1 

74 

73 

72 

B  0 

80 

82 

67 

69 

77 

57 

59 

7  1 

75 

71 

81 

82 

70 

76 

57 

57 

60 

64 

7  J 

72 

65 

76 

75 

67 

70 

0 

MIN 

33 

35 

31 

41 

44 

37 

41 

29 

32 

44 

22 

26 

30 

32 

31 

35 

49 

34 

48 

24 

29 

31 

35 

40 

1 

27 

38 

<•  - 

45 

45 

COTTONWOOD 

MAX 

69 

70 

70 

78 

79 

83 

78 

67 

80 

66 

60 

70 

77 

78 

86 

82 

81 

83 

81 

67 

70 

72 

70 

77 

1  ** 

60 

77 

70 

70 

62 

73 

2 

MIN 

AO 

43 

40 

38 

42 

43 

52 

46 

37 

47 

33 

43 

37 

40 

41 

45 

57 

43 

52 

42 

29 

46 

34 

45 

49 

37 

30 

37 

42 

53 

42 

1 

COUNCIL   2  NNE 

MAX 

78 

81 

82 

84 

85 

89 

89 

80 

84 

60 

69 

79 

84 

88 

90 

90 

87 

89 

86 

80 

72 

73 

75 

79 

I '. 

68 

76 

}  5 

73 

72 

90 

4 

M I  N 

42 

49 

46 

43 

45 

49 

48 

47 

43 

40 

51 

35 

37 

45 

44 

46 

46 

52 

50 

45 

35 

36 

4  1 

39 

38 

35 

33 

35 

36 

38 

42 

3 

DEADWOOD  DAM 

72 

72 

72 

75 

79 

79 

84 

70 

77 

69 

60 

67 

77 

82 

82 

86 

81 

76 

78 

67 

60 

60 

67 

73 

bb 

62 

74 

0  } 

65 

57 

'  1 

» 

M  I  N 

27 

26 

30 

28 

40 

34 

31 

31 

25 

27 

36 

2  1 

24 

25 

27 

27 

35 

31 

29 

32 

2  3 

22 

22 

23 

2  9 

26 

22 

25 

32 

34 

28 

1 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

82 

77 

78 

85 

85 

86 

90 

76 

62 

77 

68 

72 

80 

85 

86 

67 

84 

87 

86 

72 

68 

76 

77 

78 

76 

67 

72 

J6 

80 

76 

79 

1 

MIN 

»5 

54 

50 

47 

51 

57 

54 

52 

48 

44 

46 

36 

38 

41 

51 

46 

53 

54 

66 

<.6 

42 

35 

46 

39 

39 

34 

43 

53 

56 

46 

t. 

OR  IOCS 

MAX 

67 

70 

72 

70 

74 

79 

77 

80 

69 

65 

78 

51 

58 

7  1 

74 

76 

80 

79 

70 

75 

55 

56 

56 

64 

70 

64 

67 

75 

76 

69 

69 

t> 

m  ;  n 

37 

35 

33 

32 

37 

43 

37 

42 

30 

34 

35 

24 

27 

30 

28 

3 1 

38 

41 

32 

45 

20 

33 

33 

43 

6 1  j 

39 

23 

36 

40 

44 

DU80IS  EXP  STA 

MAX 

72 

72 

70 

74 

79 

77 

a? 

79 

71 

81 

75 

58 

69 

76 

76 

80 

79 

75 

80 

78 

58 

62 

64 

70 

66 

70 

70 

73 

72 

B 

MIN 

39 

45 

45 

43 

48 

55 

46 

4y 

43 

43 

44 

32 

33 

42 

44 

4  1 

49 

51 

42 

29 

38 

37 

43 

30 

30 

4 1 

51 

42 

0 

DUBOIS   CAA  AP 

MAX 

71 

73 

72 

75 

80 

79 

63 

72 

72 

82 

60 

62 

\\ 

78 

77 

81 

7^ 

61 

60 

A 

67 

t 7 

7* 

77 

67 

74 

72 

4 

Ml  N 

40 

44 

47 

45 

49 

54 

47 

43 

44 

38 

34 

27 

32 

42 

45 

39 

43 

38 

2y 

1 

41 

40 

a 

36 

1 

29 

3 1 

40 

49 

40. 

4 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

78 

79 

79 

66 

87 

87 

90 

84 

79 

84 

84 

71 

79 

83 

80 

62 

92 

83 

86 

80 

66 

71 

78 

89 

84 

0  3 

79 

80. 

W 

MIN 

34 

34 

36 

38 

40 

43 

53 

50 

36 

36 

41 

32 

31 

35 

41 

4  3 

44 

42 

37 

52 

3 1 

31 

30 

36 

36 

38 

31 

30 

4? 

43 

38. 

3 

ELK  CITY 

MAX 

70 

68 

70 

78 

78 

82 

84 

70 

77 

75 

58 

68 

7b 

78 

85 

88 

86 

87 

80 

72 

66 

69 

69 

74 

72 

6  1 

77 

74 

67 

77 

74. 

4 

MIN 

3X. 

31 

31 

27 

28 

33 

33 

46 

29 

27 

37 

24 

23 

23 

22 

25 

26 

23 

22 

24 

21 

29 

21 

22 

33 

31 

21 

22 

36 

35 

28. 

0 

EMMITT   2  E 

MAX 

80 

81 

84 

84 

87 

-*  J 

92 

77 

84 

82 

7  1 

75 

a" 

86 

88 

89 

87 

88 

89 

7* 

70 

83 

68 

78 

79 

69 

81. 

0 

40 

41 

42 

43 

50 

46 

52 

<-6 

40 

44 

43 

36 

38 

40 

46 

7^ 

45 

35 

39 

36 

51 

64 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

7  3 

76 

81 

83 

84 

06 

78 

82 

7 

«7 

7? 

77 

70 

77 

73 

1  - 

2 

Ml  N 

32 

3 1 

32 

37 

40 

35 

3A 

117 

?J 

41 

34. 

1 

FENN  RS 

MAX 

80 

80 

8  3 

8  b 

89 

92 

69 

82 

85 

83 

80 

7fi 

66 

90 

ftA 

91 

74 

17 

70 

77 

75 

66 

56 

DC 

0 

MIN 

*5 

44 

44 

41 

42 

42 

47 

54 

43 

42 

44 

38 

39 

40 

4  1 

ail 

40 

42. 

V 

FORT   HALL    1  NO  AGENCY 

MAX 

76 

76 

76 

81 

84 

84 

67 

83 

76 

84 

79 

65 

7b 

86 

a 

7? 

Al 

to 

47 

zL 

_ 

7U 

70 

77. 

4 

MIN 

3  7 

40 

42 

36 

4  1 

49 

41 

54 

39 

39 

43 

26 

30 

34 

39 

48 

40 

30 

34 

41 

54 

■ 

60 

- 

t. 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

79 

81 

82 

07 

69 

91 

92 

91 

87 

8b 

75 

75 

89 

90 

92 

88 

86 

87 

72 

81 

89 

78 

77 

79 

76 

84. 

0 

MIN 

35 

39 

47 

43 

42 

43 

37 

" 

46 

31 

36 

37 

38 

45 

43 

37 

37 

31 

38 

29 

34 

42 

46 

38. 

9 

GLENN S  FERRY 

MAX 

83 

83 

83 

87 

90 

91 

95 

68 

85 

00 

74 

7b 

0  3 

8  7 

93 

92 

89 

89 

89 

76 

72 

If 

78 

8n 

79 

83. 

3 

MIN 

36 

39 

40 

-0 

42 

43 

42 

54 

46 

*.Q 

49 

34 

s* 

35 

47 

39 

46 

*' 

41 

66 

39 

78 

44 

46 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

78 

78 

78 

84 

87 

86 

90 

73 

79 

8*- 

66 

71 

78 

83 

85 

90 

67 

84 

86 

74 

74 

80 

67 

82 

7* 

7ft 

70 

78. 

V 

MIN 

46 

46 

42 

<.y 

49 

53 

55 

53 

44 

t.0 

44 

38 

*.l 

4  7 

51 

54 

60 

47 

47 

33 

43 

43 

..  ft 

*•? 

46 

«. 

4 

GRACE  PH 

MAX 

73 

73 

72 

77 

79 

77 

80 

71 

71 

77 

65 

63 

73 

76 

76 

79 

8  1 

71 

77 

64 

58 

64 

b? 

72 

68 

66 

70 

72. 

1 

MIN 

41 

38 

38 

37 

40 

44 

40 

47 

34 

36 

37 

25 

28 

32 

35 

34 

39 

50 

40 

7^ 

36 

77 

46 

37. 

7 

GRAND  VIEW 

MAX 

86 

85 

85 

69 

95 

94 

99 

82 

89 

88 

72 

80 

86 

90 

90 

94 

92 

90 

95 

76 

80 

78 

81 

8 1 

80 

61 

85. 

1 

MIN 

<.2 

44 

45 

41 

45 

52 

47 

54 

42 

43 

51 

35 

38 

39 

43 

40 

<*6 

52 

44 

69 

35 

33 

43 

36 

45 

46 

33 

37 

49 

54 

43. 

S 

GRANGE  VI LLE 

MAX 

79 

84 

85 

83 

83 

64 

77 

70 

73 

72 

78 

75 

62 

73 

?o 

71 

67 

MIN 

42 

43 

44 

57 

47 

50 

«.2 

33 

46 

36 

46 

48 

36 

30 

40 

48 

54 

GRAY 

MAX 

70 

71 

70 

71 

76 

77 

78 

77 

71 

7b 

65 

67 

69 

70 

80 

78 

80 

82 

78 

71 

54 

64 

62 

60 

70 

72 

73 

72 

72 

68 

71. 

1 

MIN 

(7 

36 

35 

36 

3* 

45 

41 

40 

30 

35 

36 

24 

28 

30 

34 

36 

38 

40 

36 

38 

20 

30 

30 

30 

35 

37 

30 

42 

45 

36 

34. 

8 

GROUSE 

MAX 

71 

73 

72 

76 

77 

75 

79 

73 

73 

78 

66 

63 

70 

75 

74 

80 

80 

7b 

60 

70 

67 

64 

66 

71 

66 

67 

72 

70 

70 

71 

71. 

0 

MIN 

21 

24 

26 

27 

27 

41 

?o 

27 

29 

27 

40 

19 

12 

25 

32 

27 

33 

35 

26 

26 

28 

29 

26 

25 

38 

19 

17 

24 

24 

37 

27. 

0 

na III* 

MAI 

73 

77 

77 

79 

64 

63 

84 

81 

73 

80 

72 

66 

76 

82 

81 

85 

83 

80 

82 

77 

63 

69 

70 

73 

71 

67 

76 

73 

71 

70 

■r~. 

0 

MIN 

V 

38 

39 

*.o 

46 

48 

44 

39 

38 

40 

43 

30 

37 

39 

42 

44 

*4 

49 

42 

61 

28 

36 

37 

36 

35 

28 

33 

39 

36 

43 

39. 

7 

S«*  ftUtuca  oottM  following  Station  In  Ui 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tfrhw  J  -  uinonuva 

Station 

Day 

Of  Monlh 

• 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

HAHER   4  NW 

WAX 

74 

74 

73 

76 

81 

79 

83 

75 

74 

82 

74 

64 

74 

78 

77 

83 

78 

77 

82 

77 

60 

6  5 

67 

75 

70 

69 

75 

80 

70 

77 

74.6 

WIN 

35 

37 

41 

40 

45 

53 

41 

35 

32 

33 

44 

25 

30 

32 

39 

30 

36 

46 

35 

44 

25 

39 

38 

32 

40 

26 

24 

32 

37 

47 

36.5 

MAZELTON 

MAX 

76 

76 

76 

64 

85 

86 

89 

86 

76 

85 

75 

68 

76 

80 

85 

89 

83 

82 

84 

81 

65 

73 

70 

78 

78 

68 

81 

79 

77 

78 

79.0 

«IIN 

39 

46 

42 

41 

45 

52 

45 

51 

40 

41 

43 

33 

35 

36 

45 

44 

43 

53 

44 

54 

41 

32 

43 

43 

50 

43 

35 

39 

48 

45 

43.0 

MILL  CITY 

«» 

73 

74 

74 

8  0 

84 

83 

85 

82 

78 

78 

65 

68 

78 

81 

S3 

87 

85 

60 

79, 

76 

63 

70 

70 

75 

66 

64 

76 

72 

72 

71 

75.8 

" 

34 

28 

28 

30 

37 

45 

42 

52 

25 

27 

32 

33 

38 

32 

19 

31 

35 

41 

33.7 

HOLL I  STER 

WAX 

73 

83 

87 

74 

69 

75 

80 

81 

85 

80 

87 

79 

65 

82 

79 

77 

60 

75 

77 

78 

WIN 

42 

44 

38 

39 

44 

41 

50 

56 

52 

53 

36 

36 

38 

36 

35 

45 

43 

42 

IDAHO  CI  TV 

WAX 

76 

78 

78 

83 

89 

85 

88 

83 

84 

80 

71 

74 

80 

87 

89 

90 

83 

85 

85 

83 

75 

80 

75 

79 

76 

71 

83 

81 

73 

65 

80.3 

WIN 

30 

30 

32 

31 

39 

36 

34 

35 

30 

31 

33 

25 

26 

30 

32 

33 

40 

40 

32 

33 

26 

26 

26 

26 

32 

26 

23 

28 

35 

44 

31.5 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

WAX 

74 

77 

76 

78 

84 

83 

84 

74 

74 

64 

62 

64 

74 

81 

78 

84 

82 

77 

81 

63 

60 

63 

69 

72 

69 

65 

78 

77 

72 

75 

74.5 

WIN 

40 

39 

37 

40 

46 

48 

41 

46 

35 

39 

38 

29 

32 

36 

40 

36 

39 

45 

41 

36 

28 

41 

36 

43 

49 

37 

28 

36 

44 

51 

39.2 

IRWIN   2  S 

MAX 

75 

75 

75 

78 

83 

77 

83 

85 

70 

82 

69 

61 

74 

76 

80 

83 

82 

73 

79 

70 

59 

62 

68 

75 

67 

66 

72 

79 

71 

75 

74.2 

MI  N 

41 

36 

37 

37 

37 

45 

41 

42 

32 

37 

38 

29 

30 

34 

32 

3  5 

40 

42 

36 

41 

25 

35 

32 

36 

43 

38 

30 

34 

42 

47 

36.9 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

67 

68 

68 

71 

75 

72 

75 

70 

66 

73 

69 

51 

66 

70 

74 

76 

77 

76 

72 

70 

56 

55 

61 

66 

63 

61 

69 

72 

65 

66 

68.0 

28 

27 

36 

27 

35 

19 

27 

27 

25 

29 

26 

20 

28 

44 

38 

30.8 

JE  ROME 

MAX 

79 

77 

79 

«> 

87 

86 

91 

89 

79 

85 

79 

71 

78 

83 

88 

89 

86 

85 

85 

80 

67 

74 

72 

78 

77 

70 

62 

78 

76 

77 

80.4 

MIN 

39 

38 

38 

42 

45 

49 

49 

50 

39 

44 

45 

36 

37 

38 

48 

5 1 

52 

49 

44 

54 

39 

35 

39 

40 

45 

43 

33 

41 

49 

44 

43.2 

KELLOGG 

MAX 

65 

75 

73 

76 

81 

86 

88 

80 

67 

81 

70 

66 

73 

80 

81 

6  7 

89 

81 

MS 

80 

67 

72 

67 

65 

70 

60 

60 

75 

62 

64 

74.2 

MIN 

41 

47 

41 

40 

41 

44 

50 

56 

40 

44 

40 

40 

38 

40 

49 

42 

56 

45 

45 

42 

35 

43 

38 

39 

46 

41 

34 

37 

46 

51 

43.0 

KOOSK I  A 

MAX 

84 

86 

88 

86 

89 

92 

86 

86 

88 

76 

72 

80 

85 

91 

94 

92 

89 

92 

87 

85 

80 

79 

78 

64 

81 

70 

82 

77 

79 

73 

83.7 

MIN 

46 

45 

45 

40 

41 

41 

52 

57 

40 

41 

40 

35 

36 

37 

39 

41 

45 

42 

55 

33 

46 

36 

38 

53 

41 

31 

35 

50 

54 

43.0 

KUNA  2  NNE 

MAX 

78 

76 

77 

82 

83 

86 

91 

72 

79 

77 

69 

70 

78 

81 

88 

88 

88 

83 

85 

72 

69 

73 

74 

78 

68 

68 

78 

78 

77 

67 

77.8 

MIN 

39 

38 

40 

40 

43 

44 

50 

45 

37 

41 

44 

34 

35 

38 

44 

41 

50 

45 

43 

52 

37 

32 

36 

37 

47 

35 

32 

38 

46 

53 

41.3 

LEW  I STON  WATER  PLANT 

MAX 

B  9 

83 

86 

89 

91 

95 

89 

83 

91 

85 

74 

83 

89 

92 

94 

86 

87 

92 

87 

82 

80 

82 

77 

76 

73 

70 

75 

68 

78 

83.5 

45 

48 

56 

si 

52 

50 

42 

51 

43 

46 

59 

45 

39 

44 

52 

47.7 

LEWISTON   WB  AP 

MAX 

78 

81 

81 

84 

87 

89 

81 

78 

87 

71 

72 

79 

83 

87 

90 

84 

84 

89 

87 

75 

77 

81 

75 

80 

69 

66 

75 

70 

76 

64 

79.3 

MIN 

47 

48 

46 

46 

47 

51 

58 

51 

48 

50 

45 

40 

45 

47 

50 

52 

57 

51 

52 

46 

42 

52 

42 

48 

49 

43 

39 

42 

48 

54 

47.9 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

72 

75 

76 

77 

78 

78 

78 

75 

72 

77 

71 

62 

71 

75 

69 

68 

82 

72 

72 

69 

56 

61 

66 

70 

69 

67 

68 

67 

66 

66 

70.9 

MIN 

43 

41 

41 

40 

44 

49 

42 

43 

36 

36 

44 

28 

31 

35 

36 

35 

38 

50 

36 

49 

20 

29 

37 

33 

32 

43 

29 

37 

4U 

40 

38.2 

LOW  MAN 

MAX 

76 

78 

81 

86 

84 

8c 

83 

81 

77 

66 

72 

82 

85 

87 

90 

83 

82 

81 

78 

68 

74 

77 

68 

68 

79 

7* 

71 

64 

77.9 

MIN 

28 

29 

31 

29 

33 

31 

33 

27 

31 

34 

23 

25 

27 

28 

29 

35 

34 

30 

30 

23 

24 

24 

28 

35 

25 

27 

33 

40 

29.5 

MACK A  Y  RS 

MAX 

72 

74 

73 

75 

78 

74 

62 

72 

77 

78 

69 

64 

72 

76 

71 

85 

78 

73 

80 

74 

63 

64 

64 

73 

69 

70 

71 

73 

68 

74 

72.9 

MIN 

38 

36 

41 

39 

41 

41 

41 

48 

39 

36 

41 

36 

35 

39 

33 

41 

45 

45 

42 

41 

32 

32 

34 

37 

34 

30 

29 

33 

35 

41 

37.8 

MALAO 

MAX 

70 

72 

82 

82 

86 

84 

85 

78 

78 

82 

64 

71 

79 

84 

64 

86 

88 

80 

81 

70 

65 

68 

74 

76 

79 

73 

79 

78 

70 

75 

77.4 

4 1 

41 

52 

MALAO  CAA  AP 

MAX 

79 

82 

81 

84 

87 

85 

86 

78 

79 

84 

67 

71 

79 

84 

84 

86 

88 

60 

86 

70 

64 

70 

74 

76 

80 

73 

84 

80 

71 

75 

79.0 

MIN 

43 

44 

42 

39 

39 

45 

41 

43 

37 

35 

43 

30 

33 

34 

36 

36 

37 

45 

36 

39 

32 

29 

34 

30 

32 

35 

29 

30 

42 

42 

37.1 

MAY  RS 

MAX 

69 

73 

71 

75 

80 

78 

85 

77 

77 

79 

64 

67 

77 

78 

81 

83 

75 

75 

81 

70 

61 

63 

06 

75 

67 

67 

74 

74 

69 

65 

73.2 

MIN 

34 

34 

38 

35 

43 

41 

39 

45 

32 

34 

41 

26 

30 

33 

36 

37 

38 

39 

36 

44 

25 

41 

30 

34 

40 

31 

25 

32 

39 

43 

35.6 

MC  CAMMON 

MAX 

80 

80 

78 

79 

B5 

88 

69 

83 

74 

79 

82 

76 

78 

81 

86 

8  6 

86 

85 

78 

76 

75 

71 

72 

78 

79 

72 

78 

76 

74 

75 

79.3 

MIN 

35 

36 

36 

38 

38 

46 

48 

48 

34 

34 

33 

26 

28 

32 

34 

■ 

52 

44 

28 

52 

34 

29 

36 

34 

39 

42 

25 

3  2 

44 

46 

37.3 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

77 

78 

78 

84 

85 

89 

66 

74 

80 

77 

68 

71 

80 

82 

84 

86 

85 

64 

87 

71 

70 

75 

75 

79 

68 

74 

76 

79 

76 

67 

78.3 

MIN 

35 

35 

35 

38 

40 

40 

50 

42 

36 

38 

40 

31 

33 

36 

40 

42 

43 

40 

39 

39 

32 

2  8 

30 

32 

37 

29 

36 

44 

51 

37.8 

MESA 

MAX 

79 

81 

81 

84 

87 

91 

89 

83 

85 

77 

69 

75 

84 

89 

88 

90 

68 

88 

66 

81 

69 

75 

80 

77 

68 

67 

76 

75 

75 

64 

80.1 

53 

55 

55 

47 

4  1 

3  7 

36 

39 

52 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

77 

76 

76 

82 

82 

85 

87 

71 

75 

84 

64 

67 

75 

78 

73 

<32 

83 

80 

83 

64 

63 

71 

70 

77 

75 

67 

77 

75 

75 

78 

75.7 

MIN 

46 

45 

50 

49 

54 

58 

53 

56 

47 

51 

47 

39 

39 

46 

50 

49 

47 

55 

.» 

56 

40 

39 

48 

42 

51 

47 

40 

5" 

49 

57 

48.3 

MONTPELIER  RS 

MAX 

70 

73 

78 

78 

80 

81 

80 

63 

76 

56 

65 

78 

75 

84 

61 

74 

76 

65 

59 

62 

70 

72 

73 

67 

75 

72 

69 

73.2 

MIN 

40 

36 

35 

36 

39 

43 

36 

32 

45 

22 

22 

31 

j  0 

36 

38 

34 

50 

24 

2  7 

33 

32 

30 

40 

26 

J  3 

41 

36 

34.4 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

73 

75 

76 

81 

83 

85 

80 

72 

80 

65 

65 

72 

79 

84 

67 

82 

81 

62 

80 

75 

71 

77 

71 

75 

70 

61 

75 

70 

71 

70 

75.6 

Ml  N 

38 

42 

39 

47 

40 

42 

54 

48 

44 

43 

36 

36 

40 

39 

53 

51 

56 

48 

44 

47 

43 

52 

34 

42 

50 

34 

47 

39 

34 

64 

44.2 

MOUNTAIN  HOME    1  NE 

MAX 

79 

80 

82 

88 

91 

90 

95 

89 

83 

82 

74 

76 

83 

85 

67 

90 

92 

84 

86 

83 

71 

7  6 

75 

63 

74 

70 

86 

80 

77 

76 

82.4 

MIN 

38 

35 

38 

39 

39 

45 

50 

38 

39 

40 

45 

36 

37 

39 

42 

4  6 

46 

49 

44 

53 

42 

32 

39 

37 

42 

31 

32 

32 

45 

47 

40.8 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

54 

50 

53 

61 

67 

70 

66 

46 

62 

53 

42 

51 

60 

62 

69 

7  '.l 

64 

64 

59 

45 

50 

4ft 

49 

52 

41 

41 

53 

52 

48 

49 

55.0 

43 

5H 

49 

42 

NAMPA    2  NW 

MAX 

77 

80 

80 

80 

85 

87 

90 

92 

76 

84 

80 

70 

75 

81 

84 

66 

90 

81 

87 

88 

75 

7  0 

75 

77 

.'5 

71 

69 

77 

79 

76 

80.1 

MIN 

40 

43 

45 

42 

45 

46 

45 

48 

41 

43 

48 

34 

38 

40 

41 

44 

51 

46 

44 

49 

41 

J5 

42 

39 

41 

40 

34 

39 

50 

55 

43.0 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

72 

74 

73 

80 

80 

84 

62 

73 

82 

83 

81 

82 

74 

7C 

67 

60 

MIN 

29 

28 

30 

28 

33 

33 

34 

29 

28 

38 

32 

'.6 

20 

24 

39 

44 

- 

NE2PERCE 

MAX 

71 

85 

78 

82 

79 

75 

74 

79 

78 

70 

63 

68 

80 

84 

80 

69 

70 

73 

70 

76 

65 

60 

74 

66 

66 

58 

73.8 

MIN 

37 

36 

39 

41 

39 

40 

36 

40 

37 

36 

33 

50 

56 

48 

51 

46 

36 

4  b 

39 

46 

4  9 

34 

33 

40 

48 

51 

41.8 

OAKLEY 

MAX 

74 

74 

75 

60 

82 

82 

89 

74 

75 

66 

70 

69 

75 

79 

61 

62 

85 

80 

63 

69 

63 

73 

70 

79 

78 

70 

84 

77 

76 

81 

77.2 

MIN 

42 

43 

42 

41 

45 

49 

46 

49 

39 

49 

44 

33 

37 

42 

40 

42 

52 

53 

4  a 

55 

28 

36 

40 

40 

48 

35 

39 

46 

44 

45 

43.2 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

63 

66 

66 

68 

72 

73 

75 

69 

73 

72 

61 

63 

72 

74 

77 

77 

73 

68 

72 

62 

57 

60 

61 

60 

59 

68 

66 

60 

57 

67.0 

I  7 

27 

32 

24 

34 

OLA  4  S 

MAX 

80 

82 

79 

84 

89 

90 

92 

92 

85 

71 

69 

85 

06 

89 

67 

94 

91 

92 

89 

75 

74 

7B 

78 

81 

72 

70 

72 

74 

75 

64 

81.3 

MIN 

38 

42 

32 

34 

31 

46 

45 

35 

40 

45 

30 

24 

27 

28 

46 

28 

36 

36 

t8 

32 

35 

36 

35 

38 

46 

36.2 

OROFINO 

MAX 

BO 

82 

80 

87 

90 

93 

87 

79 

67 

69 

71 

84 

65 

69 

92 

91 

89 

90 

8b 

85 

78 

77 

77 

73 

67 

76 

70 

82  .0 

MIN 

44 

47 

45 

42 

44 

45 

54 

55 

43 

44 

41 

40 

41 

42 

43 

45 

56 

46 

45 

48 

36 

39 

40 

54 

42 

35 

39 

44.3 

PALISADES  DAM 

MAX 

72 

74 

74 

77 

79 

80 

82 

82 

69 

80 

77 

59 

72 

75 

77 

80 

82 

77 

79 

78 

58 

60 

67 

74 

74 

60 

77 

77 

73 

75 

74.2 

MIN 

38 

35 

35 

34 

43 

45 

38 

38 

27 

33 

33 

25 

28 

31 

33 

33 

36 

38 

33 

46 

19 

31 

26 

31 

39 

33 

26 

36 

40 

42 

34.2 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

82 

83 

81 

B6 

88 

91 

92 

89 

85 

85 

75 

75 

82 

85 

86 

^ : 

88 

89 

90 

89 

72 

77 

79 

79 

77 

69 

77 

79 

77 

71 

82.3 

MIN 

38 

45 

48 

42 

49 

52 

49 

48 

43 

42 

47 

31 

38 

41 

47 

48 

43 

52 

42 

52 

39 

33 

45 

40 

51 

37 

32 

38 

51 

55 

43.9 

PAUL  1  E 

MAX 

75 

76 

78 

77 

84 

85 

84 

90 

91 

77 

85 

65 

69 

78 

82 

M4 

88 

82 

8  0 

83 

69 

65 

75 

70 

79 

77 

67 

80 

77 

74 

76.2 

38 

3  6 

40 

54 

PAYETTE 

MAX 

80 

82 

80 

83 

86 

90 

90 

77 

83 

78 

71 

75 

81 

82 

83 

65 

86 

86 

86 

78 

69 

73 

77 

79 

70 

65 

73 

78 

74 

70 

79.1 

MIN 

40 

46 

50 

42 

50 

56 

50 

53 

42 

42 

50 

36 

38 

38 

45 

4  3 

52 

51 

43 

55 

42 

33 

40 

37 

48 

41 

31 

36 

52 

54 

44.6 

PIERCE  RS 

MAX 

70 

72 

75 

ao 

81 

84 

6  2 

74 

79 

78 

77 

76 

76 

86 

86 

7  8 

86 

81 

76 

71 

66 

65 

68 

71 

68 

57 

75 

65 

65 

56 

74.1 

MIN 

35 

36 

36 

34 

35 

36 

35 

47 

32 

36 

35 

40 

30 

34 

36 

48 

36 

39 

33 

36 

26 

37 

29 

28 

4  0 

36 

29 

31 

23 

12 

34.2 

POCATELLO   WB  AP 

MAX 

77 

78 

78 

82 

84 

83 

66 

74 

76 

88 

65 

68 

76 

61 

79 

87 

86 

78 

84 

70 

62 

68 

72 

78 

77 

68 

79 

80 

73 

76 

77.2 

MIN 

39 

47 

46 

41 

45 

49 

45 

55 

45 

49 

42 

30 

35 

38 

42 

39 

43 

51 

44 

37 

31 

42 

40 

40 

55 

43 

31 

40 

52 

54 

43.0 

PORTHI LL 

MAX 

67 

73 

75 

77 

60 

81 

78 

72 

77 

74 

62 

72 

75 

79 

78 

78 

79 

64 

77 

74 

74 

59 

53 

55 

62 

55 

61 

57 

61 

64 

70.4 

MIN 

45 

42 

42 

40 

42 

40 

45 

49 

41 

48 

35 

35 

37 

40 

39 

37 

42 

40 

4  1 

35 

36 

42 

33 

41 

47 

28 

33 

33 

45 

49 

40*1 

POTLATCH 

MAX 

7  2 

75 

78 

82 

82 

85 

75 

70 

80 

69 

67 

72 

80 

84 

86 

87 

80 

83 

'6 

71 

71 

70 

70 

72 

7u 

67 

73 

65 

68 

66 

75.0 

42 

57 

50 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

76 

80 

81 

83 

85 

85 

85 

84 

77 

80 

80 

66 

78 

82 

84 

85 

87 

85 

7  8 

78 

65 

67 

73 

75 

7  5 

77 

77 

76 

70 

75 

78.5 

MI  N 

39 

42 

41 

40 

42 

47 

41 

44 

36 

36 

51 

30 

32 

34 

38 

36 

38 

51 

)9 

53 

31 

32 

39 

34 

38 

46 

31 

36 

43 

43 

39.6 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

71 

73 

75 

60 

81 

84 

74 

69 

77 

71 

62 

72 

77 

79 

81 

82 

83 

63 

7H 

71 

71 

62 

60 

60 

62 

57 

63 

56 

61 

58 

71.1 

MIN 

47 

41 

37 

34 

36 

36 

45 

46 

37 

44 

29 

33 

32 

34 

33 

34 

44 

40 

38 

36 

30 

42 

34 

36 

3  2 

28 

32 

31 

41 

48 

37.0 

RICHFIELD 

1 

MAX 

75 

75 

74 

8C 

82 

83 

86 

85 

76 

79 

73 

66 

76 

79 

80 

85 

83 

78 

80 

77 

63 

68 

70 

75 

71 

65 

77 

72 

69 

74 

75.9 

MIN 

58 

37 

38 

43 

46 

50 

.  39 

45 

3V 

40 

38 

34 

36 

38 

49 

41 

47 

48 

41 

46 

31 

32 

37 

36 

36 

35 

29 

3  9 

35 

38 

39.4 

RIGGINS  RS 

MAX 

80 

81 

80 

87 

88 

91 

95 

82 

90 

88 

72 

77 

84 

87 

94 

94 

94 

90 

9  4 

94 

78 

83 

62 

85 

8  3 

70 

82 

82 

80 

70 

84.6 

MIN 

52 

50 

50 

51 

54 

52 

62 

60 

49 

55 

49 

44 

46 

52 

52 

57 

60 

56 

54 

60 

45 

50 

44 

50 

62 

43 

44 

48 

56 

60 

52.3 

RIRIE 

MAX 

75 

74 

74 

78 

81 

81 

84 

74 

83 

73 

61 

72 

77 

75 

63 

75 

19 

68 

61 

65 

64 

73 

6b 

64 

76 

79 

72 

73.8 

35 

42 

4  1 

25 

34 

52 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

67 

63 

69 

6  9 

75 

78 

76 

59 

73 

54 

54 

64 

71 

69 

72 

6  0 

73 

76 

7  3 

72 

60 

55 

56 

61 

65 

52 

58 

58 

57 

06.1 

MIN 

34 

45 

39 

39 

45 

44 

48 

46 

34 

40 

45 

33 

34 

42 

46 

41 

54 

42 

-  3 

35 

30 

38 

37 

35 

42 

32 

33 

37 

44 

46 

40.2 

RUPERT 

MAX 

72 

77 

76 

75 

80 

81 

82 

87 

71 

75 

84 

64 

68 

75 

80 

80 

80 

81 

6  U 

83 

65 

61 

72 

70 

78 

78 

67 

79 

75 

75 

75.7 

MIN 

39 

40 

41 

43 

45 

52 

43 

53 

41 

42 

43 

34 

34 

36 

47 

45 

43 

50 

4  2 

46 

34 

33 

36 

43 

45 

45 

30 

39 

47 

53 

42.2 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

74 

74 

73 

77 

82 

78 

82 

72 

70 

81 

74 

62 

73 

77 

79 

H  1 

82 

78 

79 

70 

60 

64 

67 

72 

68 

65 

74 

77 

78 

74 

73.9 

MIN 

39 

35 

35 

36 

40 

49 

41 

37 

31 

34 

38 

25 

29 

34 

36 

'  3 

42 

>4 

41 

22 

39 

33 

32 

3  2 

35 

25 

34 

35 

46 

35.8 

SAINT  MARIES 

MAX 

74 

76 

81 

83 

84 

86 

85 

76 

66 

73 

79 

85 

82 

BO 

77 

67 

65 

76 

74 

74 

72 

69 

66 

60 

72 

70 

66 

65 

75.9 

MIN 

43 

41 

39 

36 

39 

39 

48 

39 

35 

34 

36 

35 

37 

4  3 

46 

43 

42 

39 

31 

37 

39 

42 

51 

37 

30 

31 

49 

47 

39.7 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

72 

72 

73 

71 

80 

79 

74 

70 

71 

69 

69 

70 

71 

7  1 

71 

'2 

77 

83 

81 

72 

64 

59 

58 

58 

62 

59 

57 

55 

65 

57 

68.7 

MIN 

45 

49 

48 

43 

38 

41 

46 

50 

36 

44 

32 

37 

39 

34 

45 

3b 

46 

41 

40 

40 

32 

44 

35 

37 

33 

35 

40 

35 

47 

50 

40.7 

SHOSHONE 

MAX 

80 

8Q 

79 

86 

88 

87 

89 

85 

79 

83 

75 

71 

82 

83 

87 

90 

86 

84 

85 

7b 

67 

74 

73 

76 

76 

68 

83 

74 

77 

77 

60.1 

MIN 

40 

39 

39 

45 

48 

49 

50 

51 

41 

46 

43 

36 

38 

42 

50 

51 

51 

50 

42 

51 

34 

34 

37 

35« 

I*1 

40 

35 

42 

40 

45 

42.8 

See  tolerance  note*  lollowmg  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


IDAHO 
SEPTEMBER  1951 


SPTNCFP  RS 
SPRINGFIELO 
STIBNITt 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SMAN  FALLS  PH 
TETCNIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS   2  NNE 
TWIN  FALLS   3  SE 

WALLACE 

(ALL ACE   WOODLAND  PARK 

KISER 

KINCHESTER  1  SE 


ma* 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 L 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

69 

71 

67 

74 

73 

T» 

79 

75 

69 

78 

73 

59 

69 

73 

76 

84 

79 

72 

76 

64 

59 

59 

63 

71 

71 

64 

70 

73 

73 

71 

31 

37 

40 

38 

43 

45 

36 

38 

37 

30 

40 

26 

28 

34 

35 

31 

38 

47 

32 

38 

29 

34 

35 

28 

40 

29 

21 

29 

29 

41 

75 

80 

80 

84 

85 

H  7 

89 

Ifi 

'  j 

\  \ 

7* 

88 

66 

79 

73 

73 

63 

69 

73 

78 

75 

70 

62 

80 

77 

79 

35 

3* 

37 

37 

46 

48 

39 

50 

36 

i°' 

J* 

37 

39 

45 

36 

48 

36 

36 

34 

38 

42 

37 

25 

37 

43 

54 

61 

63 

63 

66 

70 

70 

74 

76 

72 

7' 

75 

79 

74 

73 

74 

62 

62 

66 

56 

56 

70 

65 

59 

30 

31 

33 

35 

36 

38 

35 

J  g 

»n 

37 

36 

35 

37 

22 

24 

31 

26 

25 

27 

34 

37 

39 

73 

73 

76 

81 

78 

81 

75 

H7 

82 

82 

79 

80 

73 

59 

62 

66 

72 

69 

69 

75 

79 

70 

74 

40 

72 

3  5 

40 

3ft 

30 

34 

41 

34 

41 

23 

42 

35 

40 

54 

40 

23 

30 

38 

49 

72 

74 

77 

79 

79 

81 

80 

_ 

77 

72 

7  3 

7Q 

[? 

76 

80 

78 

81 

78 

60 

65 

68 

73 

72 

67 

73 

72 

68 

68 

25 

24 

26 

26 

3 1 

j  3 

29 

36 

_ 

28 

38 

23 

24 

28 

31 

35 

29 

43 

27 

24 

24 

24 

27 

21 

18 

24 

27 

35 

83 

82 

82 

92 

93 

94 

99 

87 

89 

86 

80 

77 

86 

90 

88 

96 

88 

88 

95 

90 

75 

81 

80 

88 

87 

85 

84 

85 

75 

72 

45 

56 

56 

52 

57 

62 

47 

52 

60 

52 

64 

43 

46 

47 

47 

53 

59 

56 

52 

59 

52 

42 

44 

46 

46 

46 

45 

43 

44 

57 

66 

71 

70 

74 

79 

74 

78 

I** 

81 

71 

74 

67 

55 

58 

63 

69 

62 

63 

73 

73 

70 

71 

36 

35 

30 

31 

36 

30 

24 

25 

art 

35 

31 

31 

19 

31 

36 

40 

47 

31 

20 

30 

41 

40 

75 

74 

73 

81 

84 

6  1 

88 

86 

77 

87 

74 

71 

76 

80 

73 

•  * 

ft-> 

78 

85 

78 

65 

74 

70 

80 

75 

7  1 

62 

75 

78 

74 

27 

30 

32 

29 

33 

38 

34 

36 

3Q 

42 

40 

4  1 

45 

22 

25 

35 

30 

33 

25 

25 

31 

27 

39 

78 

79 

80 

85 

85 

86 

92 

80 

85 

79 

71 

70 

HH 

89 

84 

86 

61 

67 

76 

74 

81 

80 

68 

84 

80 

78 

79 

37 

43 

44 

39 

43 

4  7 

42 

53 

41 

47 

2 

44 

54 

42 

33 

45 

42 

51 

44 

30 

41 

48 

48 

75 

79 

79 

79 

84 

do 

85 

90 

77 

78 

66 

78 

85 

64 

87 

84 

87 

72 

67 

75 

74 

79 

83 

70 

81 

74 

78 

39 

45 

44 

36 

41 

SO 

41 

49 

45 

40 

42 

33 

34 

39 

41 

36 

39 

52 

49 

51 

38 

31 

38 

45 

50 

40 

31 

35 

42 

49 

69 

71 

75 

78 

84 

82 

78 

68 

78 

6<- 

60 

6d 

74 

76 

81 

83 

75 

80 

78 

68 

65 

63 

63 

66 

51 

54 

67 

61 

61 

56 

36 

46 

37 

38 

40 

42 

48 

49 

38 

42 

36 

40 

41 

33 

44 

41 

55 

43 

42 

37 

33 

41 

37 

37 

47 

30 

33 

36 

45 

41 

61 

69 

69 

71 

76 

81 

82 

79 

IS 

76 

63 

58 

69 

75 

75 

82 

85 

74 

79 

75 

67 

65 

63 

62 

66 

54 

55 

68 

62 

61 

38 

36 

38 

38 

37 

41 

43 

50 

42 

38 

40 

40 

36 

36 

38 

40 

37 

43 

43 

37 

33 

34 

37 

38 

39 

38 

34 

36 

37 

49 

82 

87 

85 

87 

96 

94 

95 

82 

81 

82 

80 

77 

85 

67 

87 

90 

90 

91 

90 

78 

76 

73 

80 

83 

75 

70 

77 

80 

73 

66 

46 

43 

45 

46 

52 

50 

47 

50 

42 

39 

35 

36 

38 

38 

42 

40 

50 

50 

41 

53 

40 

32 

46 

38 

43 

42 

30 

34 

48 

53 

67 

70 

72 

77 

80 

82 

80 

67 

81 

77 

61 

67 

75 

78 

84 

86 

60 

81 

77 

73 

68 

72 

70 

73 

66 

66 

73 

69 

67 

63 

34 

3S 

32 

32 

34 

37 

47 

44 

33 

40 

37 

31 

32 

34 

34 

42 

43 

40 

46 

43 

30 

39 

27 

40 

44 

32 

25 

31 

52 

48 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ilium 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.18 

24 

.20 
37 

.33 
46 

.05 

27 

.15 

29 

18 

.19 

23 

.30 
118 

.14 

22 

.24 
66 

.14 
144 

.23 
28 

7 

6 

47 

9 

9 

52 

67 

131 

70 

17 

59 

87 

146 

149 

25 

22 

37 

44 

1568 

ARR0WR0CK  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

22 

.26 
49 

.23 

33 

.23 
29 

.26 

23 

.28 

27 

.30 
28 

.35 
60 

.26 
47 

.24 
27 

.31 
97 

.25 
73 

.20 
29 

.22 
19 

.23 
24 

.21 
IB 

.22 
19 

.16 
18 

.25 
31 

.33 
74 

.29 
72 

.16 

26 

.17 
20 

.18 

29 

.17 
17 

.03 

23 

.16 

22 

.17 
IB 

.14 
24 

.13 
16 

6.60 
1014 

L1FT0N  PUMPING  STA 

EVAP 
WIND 

.16 
27 

.17 

21 

.22 

28 

.19 

23 

.19 
18 

.22 
29 

.24 

40 

.21 
38 

.21 

32 

.20 

25 

.23 
69 

.14 

50 

.19 

21 

.19 

22 

.19 
38 

.17 

20 

.17 

12 

.17 

52 

.19 
59 

.23 
69 

.13 
73 

.11 

39 

.18 

33 

.18 
45 

.26 
74 

.15 
65 

.25 

23 

.14 
41 

.10 
34 

.15 
31 

5.53 
1151 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 
70 

.33 
100 

.35 

no 

.23 
95 

.28 

95 

.28 
60 

.34 

95 

.54 
215 

.33 
115 

.39 
105 

.50 
310 

.24 

130 

.22 
65 

.29 
80 

.32 
155 

.32 
90 

.34 
120 

.27 
85 

.43 

125 

.43 
225 

.20 
170 

.22 
75 

.30 
110 

.31 
120 

.31 
140 

.28 
190 

.21 
100 

.27 
85 

.22 
105 

.19 
60 

9.24 
3600 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 
WIND 

.15 

15 

.18 

19 

.16 
14 

.19 
* 

.18 

33 

.20 

18 

.23 
57 

.20 
77 

.20 
49 

.16 

107 

.14 
68 

.16 
38 

.16 

20 

.18 

27 

.23 

30 

.18 

22 

.12 

11 

.16 

33 

.27 
100 

.29 
7 

.19 
19 

.20 

31 

.16 

26 

.20 

59 

.06 

141 

.12 
64 

.13 
31 

.09 
13 

.10 
31 

.04 

6 

5.03 
1168 

PALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 

.14 

.15 

.22 

.17 

.15 

.15 

.24 

.13 

.18 

.15 

.10 

.13 

.17 

.15 

.18 

.15 

.20 

.14 

.11 

.14 

.15 

.17 

.14 

.15 

.16 

.17 

.21 

B  4.79 

S«*  r«l*i*no*  ootea  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

6 

T 

tJounry 

Drainage  * 

Latitude 

Longitude 

Elevabon 

Obser- 
vation 
time 

UDserver 

Refer 

to 
tables 

Index  I 

Temp. 

Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

GUI" 

BINGHAM 

12 

42  56 

112  50 

4400 

5P 

SP 

2  3      5  6 

7 

ALBION 

0  1  19 

CASSIA 

ALPHA   1  NE 

0199  VALLEY 

AMERICAN  FALLS  1 

OJ27 

POWER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANDERSON  DAM 

02  S3 

ELMORE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

uoo 

cms 

BUTTE 

0 

43  38 

113  19 

5325 

5P 

MRS  HAZEL  C 1  >' N ' ■  >  N  IN 

2  3  5 

7 

ARROWROCK  DAM 

0448 

ELMORE 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3      3  6 

AS  HTON   1  S 

0470 

FREMONT 

ATLANTA  1  Z 

0491 

PHILLIP  T  PETERSON 

ATLANTA  SUMMIT 

0404 

ELMORE 

U  S  SOIL  CON  SER 

AVERY  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2S00 

SP 

SP 

V  s  PQUS1  SERVICE 

2  3  5 

7 

BANCROFT 

0563 

BANNOCK 

KENNETH  E  CRUMP 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0067 

KOOTENAY 

BENTON  DAM 

07  HS 

BONNER 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  1  8 

0635 

VALLEY 

RAPIER  EDWARDS 

BLACKFOOT 

Off]  S 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  21 

4503 

6P 

6P 

F  ARI.  RODGERS 

2  3  5 

7 

BLACK FOOT  DAM 

0020 

CARIBOU 

FORT  HALL  IR  PROJ 

1002 

GOODING 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

F  H  KUHN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

U  S  ENGINEERS 

BOISE  *B  AP 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7 

BONN ERS  FERRY 

BOUNDARY 

GOLD  I E  L  NEl'MAYF.n 

i  i 

CASSIA 

MARL IN  K  BOOTH 

BUHL 

1217  TWIN  FALLS 

WILLIAM  A  LOW 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  NNI 

an 

SHOSHONE 

47  32 

115  48 

4P 

mos  MSA  prin  y  h  to 

2  3  5 

BURLEY 

CASSIA 

d 

4180 

BA 

BURLEY  1  NW  FACTORY 

CASSIA 

BURLEY  CAA  AP 

1303 

CASSIA 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CALDWELL 

1300 

CANYON 

'I 

HAROLD  M  TUCKER 

CAHBRI DGE 

1408 

WASHINGTON 

44  34 

116  41 

2651 

BA 

8A 

2  3  5 

CASCADE  1  MM 

1514 

_ 

CASCADE  RANGES  STATION 

1524 

VALLEY 

I 

U  S  FOREST  SERVICE 

CENTERV I LLE  ARBAUGH  RCH 

1636 

BOISE 

MABEL  M  ARBAUGH 

C HALL IS 

1663 

CUSTER 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

44  02 

113  48 

6500 

5P 

5P 

GEORGE  A  MI LLER 

2  3  5 

CLARK  FORK  J  ENE 

1810 

BONNER 

MRS  MARY  L  RALPH 

CLARK  I A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLEMENTSVI LLE  4  SE 

1881 

TETON 

TETON I A  EXP  STATION 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938] LEMHI 

EDWIN  B  DOUGLAS 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

1951 

KOOTENAY 

5 

47  46 

116  49 

2273 

HID 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

COEUR  D  ALENE  RS 

■  ■<■,(-, 

KOOTENAY 

U  S  FOREST  SERVICE 

2071 

CARIBOU 

ANACONDA   COPPER  CO 

COTTONWOOD 

2134 

IDAHO 

MRS  M  D  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  Sr 

2159 

IDAHO 

I 

SAB I  FREI 

COUNCIL  2  NNE 

2187 

12 

44  45 

116  25 

3150 

7P 

7P 

2  3  4  5 

CRAIGMONT 

2246 

LEWIS 

LEWIS   I  PHILLIPS 

CROUCH  2  NNW 

2. '79 

BOISE 

HARRY  GRAHAM 

DEAD WOOD  DAM 

2383 

VALLEY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DEAD WOOD  SUMMIT 

j.i  OS 

VALLEY 

U  S  SOIL  CON  SER 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAY 

5 

47  44 

116  29 

3000 

■ID 

V  S  FOREST  SERVICE 

3  4 

DEER  FLAT  DAK 

2444 

CANYON 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

DRIGGS 

TETON 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707  CLARK 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  CAA  AP 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

EDEN  HUNT  PROJECT 

2823 

JEROME 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2875 

IDAHO 

MRS  LORA  B  VILAS 

EMMETT  2  E 

2042 

GEM 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RANCER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

EORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

FORT  HALL   IR  PROJ 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

1576 

CUSTER 

STAN  L  SWANGER 

GLENNS  FERRY 

ELMORE 

E  D  STONE 

GOODING  CAA  AP 

3682 

GOODING 

12 

42  55 

114  46 

3696 

■  ID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  4  5 

7 

GRACE  POWER  HOUSE 

3732  CARIBOU 

H  A  WESTENFELDER 

GRAND  VIEW 

17  fit! 

OWYHEE 

4P 

CLARA  M  JENKINS 

GRANGE VI LLE 

3771 

IDAHO 

v  !  I 

MRS  A L VERA  FOSTER 

GRAY 

3825  BONNEVILLE 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

39  1? 

BLAINE 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAMER  4  NW 

3864 

SP 

U  S  F  k  W  SERVICE 

HAZ ELTON 

4140 

JEROME 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

HILL  CITY 

1268 

CAMAS 

5P 

CARROLL  DAMMEN 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

5P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

4384  BUTTE 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

4442 

BOISE 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

IDAHO  CITY  13  * 

•450 

BOISE 

C  M  GARDNER 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

4437 

BONNEVILLE 

' 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

42  03 

115  09 

If  AS 

CHRIS  CALLEN 

B 

IRWIN  2  5 

1588 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  18 

5200 

SP 

5P : ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

-1  »e 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

JACKSON  PEAK 

1612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

VAH 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3765 

5P 

SP 

0  OLIVER 

2  3  5 

KAMI AH  1  ME 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LAS IKY 

2  3  5 

KOOSKI A 

5011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

S03B 

43  31 

116  24 

2685 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  S 

LANDMARK  RANGER  STATION 

r.  i  |  0 

VALLEY 

11 

44  40 

115  32 

66S0 

Ml 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LEADORE 

5169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

MIDiRODNEY  H  TOBIAS 

3  4 

LEW  IS  TON 

52  30 

NEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LEW  IS  TON"  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

5P 

5P 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3  5 

7 

LEW  IS TON  WB  AP 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

*  > 

HID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

111  18 

5926 

6P 

UTAH  P  ft  L  COMPANY 

2  3       5  6 

t     1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D' ALENE,     5  KOOTENAY.     6  LOST.     7  PALOUSE,     8  PAYETTE.  9 


IDAHO 
SEPTEMBER  1951 


6 

v — ounry 

« 

8) 

«8 

H 

on 

Obser- 
vation 
time 

^Dserver 

Refer 

Index  ] 

Drainai 

Lahtud 

1 

s 

J 

Elevati 

Temp. 

lO 

tables 

5356 

3 

46  36 

5700 

v  AR 

5 

5P 

MACKAY  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

MA  LAD 

ONEIDA 

112  16 

J  L  CROWTHER 

MA LAD  CAA  AP 

ONEIDA 

112  19 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

5685 

1 1 

44  36 

5066 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  7 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

R  FRED  L INDENSCHM1 T 

MERIDIAN  1  SSW 

ADA 

116  24 

L  A  ROSS 

MESA 

ADAMS 

116  26 

MESA  CO 

5980 

12 

42  40 

4280 

5P 

2  3 

5  6 

8A 

2  3 

5 

4 

WOOSF  l  RfcFK  RANGER  STA 

IDAHO 

114  50 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

moscow  u  or  i 

LATAH 

117  00 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3 

5  6 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

6174 

12 

43  08 

3180 

6P 

6P 

2  3 

4  S 

2  3 

4  5  7 

2  3 

S 

NAMPA  2  NW 

CANYON 

116  35 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

116  17 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

6421 

3 

46  14 

3082 

7P> 

7P 

2  3 

5  7 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

HERBERT  J  HARDY 

2  3 

5  7 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

114  48 

MAR JOR I E  L  SHAW 

2  3 

5  7 

OLA 

GEM 

116  17 

DAISY  V  NEWELL 

CLOSED  7/30 

6681 

3 

46  29 

116  15 

1027 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

4P 

U6  37 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

113  45 

AMALGAMATED  SUGAR 

PAYETTE 

PAYETTE 

116  56 

MICHAEL  HARRIS 

70-19 

3 

46  30 

3175 

SP 

5P 

2  3 

4  5  7 

3 

116  57 

3 

4 

POCATELLO  WB  AP 

BANNOCK 

112  36 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  1 

4  5  7 

POR THILL 

BOUNDARY 

116  30 

R  E  DENHAM 

2  3 

5  7 

7301 

I 

46  55 

2550 

7P 

2  3 

9  7 

■ID 

3 

4 

2  3 

5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

116  SO 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3  7 

PUNGO  CREEK 

VALLEY 

US  04 

M  EDWARD  BUD ELL 

S 

7405 

12 

43  02 

6300 

8 

2  3 

S 

2  3 

5  7 

RIRIE 

JEFFERSON 

111  47 

CALVIN  E  LARSON 

2  3 

5 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SHOSHONE 

115  40 

J  L  RANDOLPH 

2  3 

S  7 

12 

42  37 

4204 

8A 

8A 

2  3 

5 

8022 

2  3 

5 

5P 

2  3 

5 

SALMON 

LEMHI 

113  53 

U  S  WB  AIRWAY  OBS 

2  Li 

4  5  7 

SANOPOINT  EXP  STATION 

BONNER 

116  34 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

4  5  7 

8303 

2 

43  37 

4730 

WAS 

S 

2  3 

5 

S 

SPENCER  RANGER  STATION 

CLARK 

112  11 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

SPRINGFIELD 

BINGHAM 

112  41 

t  T  SHE LAN 

2  3 

5 

.17  38 

44  54 

6550 

Hr\ 

2  3 

5  7 

881H 

12 

43  52 

4892 

6P 

2  3 

5 

8906 

12 

43  41 

5821 

5P 

2  3 

4  5  7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

43*15 

116  23 

5P 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3 

5  7 

TETON  I A  EXPERIMENT  STA 

9059 

TETON 

12 

43  49 

111  10 

6040 

6P 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

9119 

12 

42  03 

5400 

6P 

6P 

2  3 

5  7 

92<J2 

2 

43  38 

7400 

VAB 

S 

9233 

2 

43  43 

3475 

VAR 

S 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9291 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3 

8  7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  PAC 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

U 

«  «9 

114  51 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  56 

2770 

6P 

6P 

W  FEA  THERS  TON  E  JR 

2  J 

5  7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

BA 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3 

5 

WEISER 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  15 

116  58 

2114 

6P 

ROLAND  HE ME NW AY 

2  3 

5 

WINCHESTER  1  3E 

9840 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

T  C  EN  SKY 

2  3 

5 

YELLOW  PINE 

99S0 

VALLEY 

11 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

S 

NEW  STATIONS 

OLA  4  S 

6590 

GEM 

8 

44  08 

116  17 

2975 

SP 

5P 

VINCENT  A  NALLY 

2  3 

4  5 

OREILLE.      10  ST.   JOE,      11  SALMON.      12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned     on  a     state  basis.     There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperatures  In  °F.,  precipitation  and  evaporation  In 
inches,  and  wind  movement  In  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were   Included   in  snowfall  averages  In  Table  1,   beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,      unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  p.m.,   PST  and  5:30  p.m.,  MST . 

No  record  in  Table  3,  4,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5,  is  Indicated  by  no  entry.  When  hourly  precip- 
itation is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amounts  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6       Station  not  equipped  with  a  recording  gage. 
AR       This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

E       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to     every  10  Inches  of  new 
snowfall . 

M       One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent   the  values  for  the  full  month. 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S       Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at   irregular   intervals,     will  be  published  in  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in     Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:      15  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $1.50  per  year.        (Yearly  subscription     includes  the     Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders    should  be  made  payable  to  the    Treasurer  of  the  United  States.       Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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Beginning  with  the  October,   1951,   issue  of  Cliraatological 
Data,   Table  4,  Hourly  Precipitation,  will  be  discontinued 
due  to  curtailment  of  the  funds  necessary  for  the  process- 
ing    and  publication  of  these  data. 
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Archer  B.  Carpenter,  S 
WEATHER 

Compared  with  the  warm  October  of  1950, 
this  month  was  very  cool.  The  statewide  av- 
erage temperature  was  5.4°  below  that  of  the 
preceding  October  and  2.7°  below  the  weight- 
ed normal.  On  the  basis  of  all  available 
precipitation  records  this  was  the  wettest 
October  for  the  State  as  a  whole  since  aver- 
ages were  begun  in  1893.  In  the  Northern 
Division  only  two  Octobers  have  been  wetter 
and  in  the  Southwestern  Division  only  three. 
Without  exception  stations  throughout  the 
State  recorded  average  temperatures  below 
the  weighted  normal.  Precipitation  totals, 
however,  were  a  little  less  than  the  mean  at 
a  group  of  stations  from  Bliss  eastward  to 
Pocatello,  southeastward  to  the  Utah  border 
and  northward  to  Arco  and  Howe.  Elsewhere 
precipitation  departures  ranged  upward  to 
more  than  five  inches  above  normal  at  a  num- 
ber of  stations  in  the  northern  and  south- 
western divisions.  Clark  Fork  recorded  the 
extremely  high  precipitation  total  of  10.12 
inches  for  the  month,  while  a  number  of  other 
stations  had  totals  exceeding  eight  inches. 

As  would  be  expected  in  a  month  of  heavy 
precipitation,  the  number  of  days  with  mea- 
surable rain  was  well  above  the  mean,  averag- 
ing 17  days  out  of  the  month  for  all  Northern 
Division  stations,  10  days  for  the  Southwest- 
ern Division  and  9  days  for  the  Southeast. 
Snowfall,  too,  was  well  above  the  weighted 
normal  and  more  than  three  times  the  average 
depth  during  the  month  of  October  1950.  Sun- 
shine, of  course,  was  deficient;  on  the  basis 
of  records  from  Weather  Bureau  Offices  at 
Spokane,  Washington,  Boise  and  Pocatello, 
deficiencies  ranged  from  somewhat  less  than 
10%  in  the  southwest  to  around  25%  in  the 
north.  At  Spokane  the  total  sunshine  for 
the  month  was  only  28%  of  possible,  while 
at  Pocatello  it  totalled  49%  and  at  Boise 
59%  of  possible. 

Rains  that  began  toward  the  end  of  Sep- 
tember increased  in  intensity  early  in  Oc- 
tober and  by  the  2nd  and  3rd  all  sections 
of  Idaho  received  moderate  to  heavy  amounts. 
In  the  Southwestern  Division  this  was  partic- 
ularly noticeable  with  about  one-half  of  the 
stations  reporting  the  greatest  daily  amount 
on  the  2nd.  Several  stations  reported  more 
than  one  inch  of  rain  in  24  hours.  This 
stormy  period,  which  lasted  through  the  4th, 
was  associated  with  rather  slow  eastward  move- 
ment of  a  low  pressure  center  along  the 
Canadian  Border.  Northwesterly  winds  brought 
to  the  northwest  states  an  air  mass  that  had 
become  moist  and  unstable  as  it  traveled 
long  distances  southeastward  over  the  Pacific 
Ocean.  The  rainy  spell  diminished  to  scat- 
tered showers  on  the  5th  and  then  gave  way 
to  a  period  of  generally  fair  weather  that 
lasted  four  days.  Temperatures  generally 
were  several  degrees  below  the  seasonal  nor- 
mal from  the  2nd  through  the  6th,  rising  dur- 


ation Director,  Boise 
SUMMARY 

ing  the  subsequent  fair-weather  period,  reach- 
ing values  of  10°  to  15°  above  normal  in  most 
parts  of  the  State.  Almost  without  exception 
stations  throughout  Idaho  recorded  the  high- 
est temperature  of  the  month  between  the  7th 
and  the  10th.  Between  the  10th  and  the  15th 
three  storm  fronts  from  the  Pacific  crossed 
Idaho  from  west  to  east,  bringing  widespread 
showers  to  all  sections.  The  first  of  these 
reached  western  Idaho  on  the  evening  of  the 
10th  and  traversed  the  State  from  west  to 
east  in  a  little  more  than  12  hours.  It  was 
very  effective  as  a  shower  producer  in  all 
sections,  with  numerous  thunderstorms  report- 
ed in  the  Northern  and  Southwestern  Divisions. 
Noticeable  lowering  of  maximum  temperatures 
accompanied  this  showery  period,  but  minimum 
readings  remained  above  freezing  at  most 
stations  until  the  15th  or  16th  when  partial 
clearing  of  the  skies  brought  sharp  drops  in 
nighttime  temperatures.  The  seven  day  per- 
iod from  the  18th  through  the  24th  again 
brought  widespread  precipitation.  For  much 
of  this  period  showers  occurred  without  any 
definite  storm  fronts  moving  through  the 
State.  But  finally,  a  cold  front  entered: 
the  northern  tip  of  the  State  during  the  fore- 
noon of  the  23rd,  and  moved  southeastward! 
across  all  of  Idaho  within  36  hours.  Amounts 
of  rain  were  variable,  but  several  stations 
in  each  division  reported  the  greatest  daily 
fall  of  the  month  on  either  the  23rd  or  24th, 
and  some  of  the  amounts  exceeded  1.50  inches. 
This  week  of  showery  weather  was  relatively 
cool  with  very  little  sunshine  and  light  to 
moderate  winds.  The  final  week  of  October 
brought  only  scattered  light  precipitation 
to  Idaho  but  a  mass  of  cold  air  slowly  moved 
southward  out  of  Cadana  and  covered  all  of 
the  State,  with  tempeiatures  falling  to  the 
lowest  levels  of  the  month  at  most  stations 
on  the  morning  of  the  31st. 

Agricultural  activities  were  frequently 
hampered  by  wet  weather  during  the  month.. 
Soil  preparation  and  the  sowing  of  fall  grains 
were  delayed  in  nearly  all  parts  of  the  State;  J 
grains  that  were  planted,  however,  benefited 
from  the  moisture.     Sugar  beet  harvesting, 
suffered  considerable  delay,  particularly! 
in  southwestern  districts,  but  the  favorable 
weather  of  the  final  week  permitted  extensive 
digging  and  hauling.     There  was  some  loss  to 
alfalfa  seed,  clover  seed,  dry  beans  and  late  jj 
hay  on  the  ground,   but  grazing  conditions 
on  lower  ranges  and  pastures  improved,  re- 
sulting  in  slightly   improved  condition  of  I 
cattle  and  sheep. 

The  month  was  surprisingly  free  from  dam-  jj 
aging  storms.     The  only  reported  damage  of 
consequence  occurred  with  high  winds  that 
visited  Lincoln  County  late  in  the  afternoon [ 
of  the  10th.     Crop  losses  from  this  windstorm ; 
were  estimated  at  $3500. 
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10 

22 

31 

615 

0 

11 

2 

82 

.56 

.45 

20 

0 

14 

0 

0 

KELLOGG 

46.8 

-  1.0 

80 

11 

28 

31 

0 

7 

6 

82 

4. 14 

1.06 

1 

T 

0 

21 

5 

1 

KOOSKIA 

50.0 

-  1.3 

83 

9 

24 

31 

458 

0 

6 

4 

07 

1.97 

.58 

4 

.0 

0 

16 

3 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

52.0 

-  1.2 

82 

8 

23 

31 

397 

0 

6 

V  2 

84 

.61 

23 

.0 

0 

13 

1 

0 

LI* IS TON  WB  AP 

49.  5 

81 

10 

21 

31 

475 

0 

7 

2 

10 

.53 

23 

.0 

0 

14 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

47.8 

-  1.1 

84 

10 

18 

31 

535 

0 

7 

3 

75 

2.07 

.56 

3+ 

.0 

0 

IS 

3 

0 

NULLA N  PASS  CAA 

34.0 

-  6.0 

67 

9 

10 

31 

954 

0 

19 

5 

98 

2.42 

1.37 

14 

25.7 

17 

23+ 

19 

4 

1 

NE2PERCE  2  E 

44.  5 

82 

10 

21 

31 

628 

0 

10 

3 

40 

.66 

11 

T 

0 

18 

1 

0 

OROriNO 

49.  7M 

-  1.6 

79 

8+ 

434 

0 

5 

92 

3.82 

1 .38 

11 

.0 

0 

19 

1 

POR  THILL 

44.3 

-  0.9 

68 

8 

26 

31 

635 

0 

11 

3 

89 

2.21 

.67 

1 

3.0 

T 

23 

17 

2 

0 

POTUTCH 

46.7 

-  1.5 

85 

10 

18 

31 

564 

0 

8 

4 

47 

2.62 

.67 

3 

.0 

0 

13 

3 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STATION 

43  .  4M 

-  1.0 

74 

8 

17 

31 

660 

0 

14 

8 

19 

5.55 

1.75 

2 

4.0 

20 

1 

RIGGINS  RS 

52.  OM 

-  3.6 

83 

8 

26 

31 

390 

0 

4 

3 

OS 

1  .79 

.67 

24 

.0 

0 

16 

2 

0 

ROLAND  •  PORTAL 

40.1 

-  4.8 

75 

9 

15 

31 

763 

0 

16 

8 

10 

4.  14 

1.37 

23 

8.2 

4 

22 

18 

8 

2 

SAINT  MARIES 

46.  7M 

-  1.6 

80 

8 

19 

31 

561 

0 

6 

10 

3.97 

1.25 

23 

.0 

0 

18 

4 

1 

SALMON 

44.7 

-  0.8 

80 

8+ 

15 

31 

623 

0 

19 

73 

.09 

.22 

20 

0 

10 

0 

0 

SANDPO INT  EXP  STATION 

44.1 

-  2.1 

67 

7+ 

21 

2S 

639 

0 

6 

9 

59 

7.03 

1 .52 

3 

2.5 

19 

8 

3 

WALLACE 

43.6 

-  3.5 

74 

10 

23 

31 

659 

0 

11 

7 

80 

4.59 

1.36 

23 

T 

0 

18 

7 

1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

44.0 

-  3.3 

75 

9* 

24 

26 

0 

12 

.0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

42.  3M 

-  4.5 

83 

10 

14 

31 

694 

0 

2 

64 

.47 

.55 

3 

.0 

0 

17 

0 

DIVISION 

44.6 

-  2.9 

5 

17 

2.93 

3.0 

Se*  r*t*r«DC«  ootea  following  Station  Indn 
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Table  2-Conhnued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitatioii 

Average 

Departure 
from  normal 

| 

A 
0» 

X 

e 

3 
□ 

a 

Q 

V 

5 
o 

Degree  days 

No.  of  days 

0 
1- 

•1 

P  a 

J(  1 

-3 
| 
• 
& 

Q 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

Max  90* 

or  above 

Min.  32' 
or  below 

3 

si  "8 

O  *5 

e 

• 

0 

0 

0 
0 

.SO  or  mere 

0 

e  £ 

*■  a 

—  n 

. . O l 1  TlfW  K.S  T F RN  DIVISION 

A  I   Dill        1        V  L 

40.7 

2 . 7 

78 

10 

11 

31 

748 

q 

23 

5.79 

3.83 

1.  17 

22 

* 

21 

13 

4 

2 

ANnKOSriN  DAM 

48.  0 

82 

9 

24 

31 

518 

0 

9 

2.71 

.78 

2 

14 

* 

0 

ARROWROCK  DAM 

47 . 5 

3 .  4 

82 

11 

23 

31 

9 

3.07 

1.83 

1 .  15 

2 

.  0 

13 

2 

1 

A  1  Lin  1  ft     i  St 

39.  8 

2 . 9 

77 

9 

15 

31 

775 

0 

5.59 

3.64 

1.40 

4 

3 

49  '.  2 

1 .  5 

85 

10 

17 

31 

485 

0 

14 

.55 

-     .  10 

.34 

24 

T 

23 

_ 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

50.  5M 

86 

10 

22 

31 

449 

0 

1.87 

.48 

2 

n 

• 

n 

J* 

J* 

BOISE  WB  AP  // 

49.2 

0.9 

87 

10 

23 

31 

482 

0 

5 

1.60 

.36 

.30 

15 

10 

J: 

J* 

49.  9 

0.8 

80 

9 

28 

30 

467 

0 

8 

.79 

-     .  10 

.34 

24 

n 

A 

J? 

CALDWELL 

48.  6 

3 . 5 

78 

9 

23 

30 

502 

0 

9 

1.76 

.98 

.  44 

2 

.  u 

U 

1  A 

J: 

C A  MHR I DGE 

48.  1 

1 .  4 

79 

1 

20 

30+ 

0 

13 

3.99 

2.79 

.66 

22 

in 

J: 

CASCADE  1  NW 

41.2 

76 

10 

16 

31 

731 

0 

21 

4.92 

1  .  17 

23 

1 

T 

99 

1 1* 

CHALL IS 

44 .  1 

2 . 0 

76 

10+ 

14 

31 

640 

0 

22 

.31 

-  .26 

.  12 

4  + 

■3 

COUNC I L  2  NNE 

48 .  8M 

1 . 1 

79 

9 

492 

0 

6.92 

5.17 

1.59 

23 

T 

J: 

DEADWOOD  DAM 

38.  5 

3 . 8 

78 

10 

9 

31 

815 

0 

25 

6.22 

4.13 

1.24 

2 

+ 

IV 

DEER  FLAT  DAM 

50.7 

0.2 

82 

9+ 

26 

31 

438 

0 

6 

1.26 

.  54 

.34 

15 

'  _ 

0 

0 

J: 

EDEN  HUNT  PROJECT 

46.1 

86 

10 

13 

31 

580 

0 

17 

.60 

1  0 

j| 

0 

J* 

E  M  M  F  TT  2  E 

49.  2 

3 . 5 

78 

9 

20 

31 

483 

0 

10 

2.73 

1.83 

.  55 

2 

T 

0 

. 

FA  I RF I  ELD  RS 

42 .  0M 

78 

9 

14 

31 

703 

0 

21 

1.97 

.  48 

2 

1  0 

GARDEN  VALLEY  RS 

46 .  9M 

1  .  7 

76 

8 

19 

31 

558 

0 

8 

4.25 

2.70 

.89 

2 

.  0 

19 

3 

GLENNS  FERRY 

49.6 

1 . 7 

86 

9 

20 

18 

475 

0 

14 

.87 

.28 

.20 

24 

.  0 

0 

? 

0 

n 

GOODING  CAA  AP 

47 .  4 

1 . 7 

85 

10 

20 

31 

542 

0 

14 

.  59 

-     .  19 

.27 

24 

T 

0 

5 

0 

0 

GRAND  VIEW 

51  .  0 

0.  5 

85 

9 

23 

31 

425 

0 

7 

.82 

.03 

.30 

23 

.  0 

0 

4 

0 

0 

3 . 4 

78 

10 

12 

31 

0 

1.65 

.  54 

.  43 

24 

.  0 

0 

g 

j? 

0 

HAZELTON 

47  .  0 

3 . 8 

82 

10 

21 

17 

550 

0 

1 3 

.79 

-     .  07 

.34 

24 

1 . 0 

0 

7 

0 

H I LL  C I TY 

41.3 

2.  9 

76 

9 

16 

16 

728 

0 

21 

2.15 

1.13 

.62 

2 

.  0 

0 

\  \ 

J 

0 

HOLL I STER 

45.  3M 

3 . 8 

81 

9 

20 

31 

604 

0 

.83 

-  .05 

.  42 

24 

.  0 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  CITY 

44.3 

3.8 

84 

9 

9 

31 

636 

0 

17 

4.92 

3.53 

.70 

2 

1 . 0 

0 

18 

4 

0 

JEROME 

48.0 

3 . 2 

86 

9 

23 

16+ 

518 

0 

13 

.66 

-  .02 

.37 

2 

j? 

0 

J? 

KUNA  2  NNE 

2 1 9 

85 

10 

22 

30+ 

0 

10 

1.96 

1.01 

_ 
*  _ 

LOWMAN 

43 .  0M 

3 . 3 

80 

10 

12 

31 

67  5 

0 

1 9 

5.87 

4.31 

1.50 

2 

40.2 

2 . 6 

72 

9+ 

18 

31 

770 

0 

22 

6.47 

4.55 

.99 

23 

*  . 

- 

_ 

5 

urDimiN    i  ecu 

46 . 7 

4 . 9 

86 

10 

18 

30 

565 

0 

1 4 

1.44 

.46 

.37 

24 

_ 

47 .  8 

78 

9 

27 

31 

5. 16 

1.04 

23 

1  "  n 

* . 

j? 

MUUn  1  ft  I  Pi    IIUMI.    1    IN  r. 

48.5 

- 

1.8 

85 

9 

18 

31 

502 

0 

12 

1.43 

.53 

.61 

2 

- 

_ 

1 

NAMPA 

M 

80 

9 

24 

31 

0 

N  A  UD  A     9  WW 

49.9 

78 

10 

25 

30+ 

0 

9 

1.54 

.25 

15 

T 

T 

21 

14 

0 

N FW  MEADOWS  RS 

M 

81 

9 

13 

31 

0 

6.95 

5.20 

1.40 

2 

15 

6 

2 

OBS IDIAN  4  NNE 

34.7 

_ 

4.5 

72 

9 

3 

31 

933 

0 

27 

1.98 

.78 

.38 

15 

1 .  0 

1 

23 

13 

0 

0 

M 

82 

10 

19 

31 

0 

4. 12 

1.37 

4 

T 

0 

13 

2 

1 

PARMA  EXP  STATION 

49.  2M 

2 . 9 

75 

9+ 

24 

31 

480 

0 

8 

1.25 

.48 

.50 

2 

T 

0 

9 

1 

0 

PAYETTE 

48.  5 

2 . 5 

73 

9 

25 

30+ 

506 

0 

9 

1.71 

.82 

.  41 

2 

.0 

0 

12 

0 

0 

R I CHF I ELD 

44.  3 

3 . 6 

79 

9 

13 

31 

632 

0 

17 

.87 

.03 

.30 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

SHOSHONE 

47.3 

1 . 2 

543 

0 

1 1 

1.0 

0 

9 

0 

0 

S  T I BN I TE 

35.  6M 

75 

10 

3 

31 

0 

28 

4.70 

.84 

1 

21.5 

7 

24 

14 

5 

0 

SUN  VALLEY 

39. 1 

2 .  4 

9 

794 

0 

28 

2 . 36 

.  92 

.  55 

11 

2 

0 

SWAN  FALLS  PH 

53 . 9 

2 . 0 

84 

9+ 

32 

31 

339 

0 

X 

!93 

!35 

.22 

2  + 

T 

0 

5 

0 

0 

THREE  CREEK 

43.2 

668 

0 

26 

1 . 0 

0 

12 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

47 . 9 

1 . 8 

84 

10 

25 

16+ 

522 

0 

12 

.88 

-  .03 

.50 

2 

T 

0 

5 

1 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

46 . 1 

5. 1 

84 

11 

20 

18 

0 

20 

.87 

.13 

.28 

3 

.  8 

T 

22 

9 

0 

0 

D I V I S  I  ON 

45.9 

2 . 8 

2.56 

1.32 

.  9 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

45.4 

1  6 

79 

10 

17 

30 

599 

0 

16 

.62 

-  .32 

.26 

11 

.  8 

0 

8 

0 

0 

84 

9 

12 

16 

.58 

-  .65 

.23 

1 

.  0 

0 

5 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

46  1 

80 

10 

19 

18 

571 

13 

.54 

-  .62 

.30 

11 

T 

T 

20 

5 

0 

0 

77 

7 

11 

16 

n 

.32 

-  .38 

.  13 

24 

.  0 

0 

5 

0 

0 

ASHTON  1  S 

40  2 

4 '  2 

77 

10 

12 

31 

76S 

0 

21 

3.63 

2  .35 

.75 

15 

10.5 

4 

15  + 

10 

3 

0 

BLACKFOOT 

'  9 

80 

10 

18 

31 

577 

1.12 

.13 

.39 

11 

T 

0 

7 

0 

BURLEY 

4H  '  R 

.  ■ 

1  0 

83 

10+ 

22 

31 

.  49 

-  .33 

.27 

11 

J? 

■ 

0 

BURLEY  FACTORY   1  NW 

4 '  6 

82 

10+ 

17 

31 

0 

20 

.63 

-  .14 

.27 

11 

_ 
'  _ 

q 

n 

BURLEY  CAA  AP 

A '  0 

83 

9+ 

19 

27+ 

_ 

.  ,. 

.57 

-  .33 

.36 

10 

- 

q 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

_    '  7 

5*1 

70 

9 

7 

31 

H79 

- 

97 

1.91 

1.23 

.30 

4+ 

1  9 

40  6 

' 

77 

11 

11 

30 

n 

„_ 

1.88 

.39 

.36 

1 

D.  O 

19 

0 

UK  l  IAjo 

_  '  _ 

78 

11 

12 

30 

9fl 

2.20 

.97 

.47 

21 

: 

0 

4?  0 

74 

10 

19 

30+ 

706 

0 

1  4 

1.30 

.30 

.30 

4 

9 

q 

0 

m tunic   r* A  A  ad 

77 

10 

16 

30+ 

n 

n 

1  R 

.95 

.01 

.29 

4 

T 

T 

24 

0 

if>BT  u a i  i     tun  irrurv 
r'ml    HALL  IND 

46 '  4M 

i '  q 

80 

10 

20 

30 

^67 

- 

1  6 

1.00 

.02 

.20 

11  + 

9 

0 

0 

UtlALt  Fll 

1 '  Q 

74 

10 

15 

31 

71  n 

1.69 

.41 

.51 

2 

2 "  5 

21 

417 

16 

77 

10 

20 

17+ 

716 

21 

1.46 

.02 

.65 

3 

2 . 0 

0 

0 

GROUS  E 

37.5 

72 

9 

7 

31 

850 

_ 

27 

1.01 

.14 

.22 

4  + 

0 

g 

0 

0 

HAMER  4  NW 

2  8 

78 

10 

10 

17 

.94 

.27 

.61 

4 

T 

g 

6 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

43  .  5 

3 . 6 

82 

10 

15 

31 

660 

n 

14 

.83 

-  .15 

.22 

12 

12 

0 

0 

IRWIN  2  S 

79 

9 

13 

31 

_ 

1 1 

1.87 

.61 

.71 

6 

3.0 

.  ?. 

21 

1 0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

36  '  8 

5  _  9 

74 

10 

5 

31 

869 

2fi 

3.99 

1.57 

1.35 

24 

15,0 

24 

2 

1    1  \ 

LIFTON  PUMPING  STATION 

42 . 7 

2 . 5 

68 

10 

21 

22  + 

685 

_ 

14 

.89 

-  .23 

.32 

11 

0 

0 

MACKAY  RS 

41.5 

4  .  1 

72 

9 

15 

22 

723 

0 

2 1 

1.35 

.65 

.  57 

24 

_  2 

10 

Q  ' 

46 . 2 

1 . 7 

78 

9+ 

21 

22+ 

n 

.72 

-  .53 

.38 

2 

^  *  ^ 

0 

HALAD  CAA  AP 

44 .  5M 

78 

10 

13 

29 

613 

22 

.36 

.  17 

10 

u 

JJ 

0 

0 

41.  5 

_ 

5.1 

77 

10 

10 

31 

723 

0 

20 

.57 

-  .03 

.17 

11 

0 

0 

MC  CAMMON 

44.2 

77 

10 

15 

31 

639 

0 

22 

.98 

.31 

3 

T 

_ 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

47.0 

76 

10 

21 

31 

551 

0 

10 

.45 

.25 

2 

1  0 

- 

0 

0 

UnUTDCI  IED  DC 

nun  1 1  ;  I  i cn  no 

41.  4M 

- 

3.4 

75 

11 

IS 

23 

0 

24 

1.62 

.35 

.  45 

2 

2 . 0 

13+ 

12 

0 

0 

OAKLEY 

46.2 

3.7 

75 

94 

20 

31 

576 

0 

17 

.75 

-     .  17 

.44 

11 

- 

° 

0 

0 

PALISADES  DAM 

42.  OM 

77 

10 

11 

31 

709 

0 

21 

1.86 

.53 

6 

1  *  0 

22 

14 

1 

0  I 

45.9 

3.5 

82 

11 

20 

18+ 

0 

17 

.75 

-  .21 

.28 

3 

T 

T 

22 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

45.8 

0.7 

81 

10 

21 

16 

586 

0 

13 

.81 

-  .87 

.29 

21 

2.3 

1 

21 

0 

0  i 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

46.7 

1 .  4 

78 

10 

18 

31 

559 

0 

13 

1 .00 

-  .23 

.31 

11 

T 

T 

21 

0 

0  ; 

R  I  R I E 

44.6 

628 

0 

13 

5.0 

10 

0 

RUPERT 

45.8 

3.4 

83 

11 

20 

31 

0 

16 

.66 

-  .28 

.37 

3 

T 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

42.4 

694 

0 

18 

1 . 97 

11 

0 

0 

SPENCER  RS 

38.3 

3.2 

73 

10 

15 

17+ 

819 

0 

25 

2.97 

1.53 

1.30 

4 

6.0 

4 

21  + 

10 

2 

1 

SPRINGFIELD 

45.  4M 

1.9 

84 

10 

14 

31 

600 

0 

13 

.64 

.42 

.  20 

11 

T 

0 

10 

0 

0  [ 

SUGAR 

42.  311 

2.2 

77 

10 

13 

31 

709 

0 

1.  56 

.  55 

13 

0 

0 

TETON IA  EXP  STA 

38.4 

5.4 

77 

10 

11 

31 

818 

0 

27 

2.13 

1.15 

.  46 

3 

.0 

0 

13 

0 

0 

DIVISION 

43.2 

2.4 

1.25 

.  17 

1.7 

STATE 

44.7 

2.7 

2.73 

1.31 

1.7 

See  reference  cotes  following  Station  Index 
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Tdbie  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

.  26 

T 

.02 

.05 

.06 

.03 

.10 

.  13 

.09 

.  IS 

.41 

.30 

.09 

.08 

.41 

.50 

.41 

1  17 

.36 

.30 

T 

T 

.05 

.22 

.27 

.  17 

.21 

.02 

.01 

.03 

.08 

.28 

.28 

T 

.12 

.03 

T 

T 

.13 

T 

.09 

.10 

.41 

.03 

.04 

T 

T 

.  13 

.09 

.55 

03 

.20 

.75 

.  14 

.  18 

.39 

.34 

.50 

OS 

.35 

.15 

.02 

.37 

T 

.28 

.  35 

T 

.25 

.32 

.43 

T 

.34 

.20 

.  14 

.52 

.15 

.07 

.07 

19 

• 

• 

1.20 

.62 

.03 

.28 

.81 

.05 

.37 

.40 

.  10 

.07 

.35 

.  10 

.23 

.20 

1.25 

.  01 

.32 

.24 

T 

.05 

.77 

.04 

.02 

.27 

.20 

.20 

T 

• 

.  8( 

.39 

.10 

T 

.  10 

• 

.  08 

T 

.03 

.04 

T 

.  34 

.07 

.21 

* 

• 

.44 

.03 

.20 

■  ^ 

.05 

.  19 

T 

T 

.30 

T 

.03 

.07 

.01 

T 

.03 

.29 

.  01 

T 

.12 

T 

.09 

.  52 

.60 

.06 

.  15 

.79 

.25 

.02 

.  82 

T 

.10 

T 

.39 

.  17 

.  28 

.99 

.17 

.11 

T 

.35 

1 .  11 

.  16 

.21 

1.20 

.27 

T 

.01 

.27 

T 

.04 

.36 

T 

.03 

T 

.01 

T 

.01 

.18 

.03 

.27 

T 

.  16 

.07 

.03 

.  10 

.  01 

.  20 

.62 

.25 

.02 

.66 

.65 

.32 

.40 

T 

.04 

.44 

T 

T 

.  17 

.  10 

.  07 

.09 

1.  17 

■ 

.25 

.27 

T 

.75 

1.  10 

.  14 

.05 

.33 

.62 

.  31 

T 

.  12 

.30 

.25 

.  10 

.  10 

T 

.25 

.  10 

.20 

.44 

1.04 

.30 

.88 

.29 

.  13 

.  10 

.  35 

.50 

.  55 

.  19 

1.50 

.02 

.10 

.  09 

T 

.37 

.05 

.  01 

.  i: 

.  56 

.  IS 

.  08 

.  08 

.  1* 

■  * 

.19 

T 

.05 

.  56 

.  29 

.  06 

.07 

.  61 

.  03 

.  30 

.  42 

.  71 

.29 

.05 

.  17 

.  74 

.31 

.29 

T 

.50 

.  19 

.  22 

.  34 

1 .  11 

■  ™ 

.  29 

.  14 

.07 

.  02 

.  11 

.  16 

.  03 

.57 

.14 

.03 

.33 

T 

T 

.01 

.33 

.  21 

.  02 

.  10 

.  31 

.69 

.  .27 

.09 

.  12 

.  18 

.  23 

.40 

1 .  5S 

.24 

.29 

.06 

.62 

.35 

22 

.34 

.  20 

1 . 2( 

.30 

.10 

.53 

.  20 

.07 

.22 

.44 

T 

T 

T 

.33 

.  07 

.  02 

.  25 

1  i= 

.  19 

.34 

.  10 

.05 

.  20 

T 

.11 

.04 

.  11 

.  18 

.23 

.  10 

T 

.47 

.08 

.02 

•  04 

.11 

.  16 

.01 

T 

.06 

T 

.03 

.01 

.15 

20 

■ 

T 

.  Of 

.  07 

.  08 

.  09 

.01 

T 

.  03 

.03 

T 

.05 

.OS 

T 

• 

.27 

.32 

.35 

.09 

.05 

.  32 

.  12 

.32 

.  04 

,03 

1.00 

.  25 

.23 

.  10 

.04 

.19 

.09 

.30 

T 

.  16 

.30 

.  01 

.15 

.  11 

.04 

.01 

.  12 

.40 

.59 

.23 

.  11 

* 

.40 

.  10 

.  12 

T 

.  13 

.  64 

.20 

.08 

.  20 

• 

.03 

T 

T,„ 

u 

.  01 

.11 

.30 

.65 

.30 

.30 

.04 

.08 

.63 

■? 

.07 

.14 

•?s 

.20 

T 

.03 

T 

T 

.11 

.  27 

.31 

.16 

.  12 

T 

.22 

T 

.33 

.18 

T 

T 

.41 

.02 

T 

.  22 

.45 

.04 

.  10 

.41 

.20 

.17 

.02 

.11 

.05 

.  2: 

T 

.27 

.06 

.06 

.22 

.  4C 

.10 

.02 

T 

T 

.01 

.  01 

.07 

T 

.  03 

.  07 

.  01 

:? 

.  22 

.05 

.09 

.  13 

T 

.11 

.  14 

M 
nl 

.17 

.  42 

.09 

.03 

.04 

.04 

T4r 

.  06 

.01 

.26 

.50 

.02 

.54 

.01 

.26 

■JS 

.  20 

.  11 

.42 

.02 

.35 

.21 

.56 

.25 

"l 

.  10 

.20 

.  58 

.  14 

T 

.  22 

.02 

T 

T 

.02 

.01 

.02 

T 

.  OS 

To 

.31 

.04 

.04 

.10 

.  12 

T 

.IS 

.  08 

.  lfi 

.15 

.  17 

.34 

.02 

.33 

.  12 

.  51 

13! 

T 

.  06 

.  04 

t" 

• 

.73 

• 

.43 

T 

.16 

.IS 

.53 

.34 

.07 

.13 

.3] 

.25 

.28 

.  14 

.  25 

.45 

.01 

.10 

T 

.03 

.58 

.40 

.OS 

.68 

.  51 

.51 

.23 

.  13 

.  19 

.01 

T 

.07 

.42 

.25 

.  12 

.  22 

.39 

.04 

.36 

.27 

.  11 

.09 

T 

.03 

.25 

.  14 

.14 

T 

.  13 

T 

.14 

.  17 

.01 

.08 

.32 

.61 

.  10 

.07 

T 

T 

.04 

.02 

.04 

.  11 

.01 

.04 

.24 

.S3 

.32 

T 

T 

.04 

T 

T 

.  26 

.43 

.01 

" 

.75 

.42 

.31 

T 

.  14 

.58 

.  35 

.  25 

.  11 

.10 

.03 

.01 

.57 

.02 

.18 

.05 

T 

T 

T 

.01 

.01 

T 

T 

.  11 

.  01 

.01 

T 

T 

T 

T 

.17 

T 

T 

.  15 

.01 

.04 

T 

07 

.32 

.37 

.30 

.  34 

.10 

.05 

.30 

.  24 

.30 

.99 

.62 

.15 

.08 

T 

.28 

T 

T 

.33 

.  16 

Vc 

T 

.84 

.45 

T 

T 

.50 

.06 

.04 

.24 

.54 

1.04 

A? 

.  10 

T 

.02 

.05 

.03 

.32 

.03 

.04 

.20 

.05 

.05 

.03 

.24 

.02 

.05 

.40 

T 

.  16 

.10 

.  39 

.  18 

.03 

.26 

.56 

.17 

.13 

T 

T 

.07 

.  25 

.13 

.23 

.13 

1.37 

T 

.16 

T 

.09 

.39 

.35 

.23 

.42 

.66 

T 

.04 

.  15 

.25 

.  11 

.05 

- 

.09 

.04 

.02 

.18 

.41 

.40 

.88 

.15 

.  11 

.47 

1.01 

.  St 

.66 

.09 

.05 

.  14 

.01 

.02 

T 

.04 

.34 

.35 

.  13 

.  11 

.42 

.02 

4 

.02 

T 

.20 

.  12 

.38 

T 

.27 

.  20 

.09 

T 

.  10 

.04 

T 

.30 

.43 

.01 

T 

.45 

.17 
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T 
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.  11 
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.37 
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*. 
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T 
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T 
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» 
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.26 

.03 

.02 

.06 

.04 

.27 

25 
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.03 

06 
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.251 

.25 
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09 

.  17 
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.33 

T 

.IS 
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T 

T 

.29 

T 
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03 

.  17 

.08 

.21 

.05 

.30 

.02 

.31 

.41 
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f° 
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.16 
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.  28 

10 

.35 

.61 

.31 

.21 

T 

.03 

T 

.40 

.10 

.07 

.50 

T 

.57 

.25 

.  12 

.72 

62 

.37 
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.05 

.02 

T 

.04 

!ai 

.  11 

.  13 

.01 

.21 

.11 

T 

.04 

.  25 

.  19 

.29 

.03 

.67 

14 

T 

.04 

• 

.55 

1.37 

;J 

.40 

.10 

.38 

.90 

.14 

.  14 

.05 

.07 

.53 

1.  10 

.  25 

.62 

s 

.  10 

T 

.17 

.  10 

.09 

.  11 

10 

.  20 

.30 

.21 

.36 

T 

.07 

.01 

.04 

.37 

.36 

.44 

08 

1.25 

i 

.01 

.05 

T 

20 

.22 

06 

.03 

9 

.41 

.13 

.75 

.64 

.20 

.11 

.  76 

.61 

.45 

.  15 

1.15 

.03 

.01 

I 

.02 

.01 

.13 

.08 

14 

.16 

.25 

.02 

.05 

.17 

.37 

.  10 

.20 

06 

.01 

I 

0! 

.  19 

.20 

.  1C 

.65 

SO 

.30 

]!c 

T 

.  14 

.33 

T 

.08 

.08 

.  11 

T 

.OS 

.12 

.22 

I 

.081 

T 

.32 

.09 

.16 

.  ia 

.29 

.18 

.03 

10 

.11 

.13 

28 

.05 

03 

.  12 

•01 

.06 

.1. 

T 

01 

.12 

08 

.25 

04 

.36 

.10 

.»1 

T 

.  ia 

.02 

.18 

.  75 

.  73 

.12 

30 

05 

.24 

08 

i 

63 

.09 

1  00 

.22 

11 

.53 

:S 

26 

04 

02 

.  27 

50 

03 

13 

.01 

"J 

ABERDEEN  EXP  STA 

ALBION 

ALPHA  1  NE 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

ANDERSON  DAM 

ARCO 

ARROW  ROCK  DAM 
ASBTON  1  S 
ATLANTA    1  E 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP  /. 
BONKERS  FERRY 
BUHL 

BURKE  2  NNE 
BUR  LEY 

BUR LEY  FACTORY  1  NW 

BUR  LEY  CAA  AP 

CALDWELL 

CAMBRIDGE 

CASCADE  1  NW 

CENTERV I LLE  ARBAUGH 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD  MIKE 
COEUR  D  ALE  HE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONTJA 

COTTONWOOD 
COUNCIL  2  NNE 
CROUCH  2  NNW 
DEAD WOOD  DAM 
DEER  PLAT  DAM 
DRICGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
EDEN  HUNT  PROJECT 
ILK  CITY 
EMM ETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENK  RS 

FORT  I'ALL  IND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 

GLENN  S  FERRY 

GOODING  CAA  AP 

GRACE  PH 

GRAND  VIEW 

ORANGEY  I  LLE 

GRAY 

GROUSE 

HA  I  LEY 

HAMER  4  NW 

BAZELTOK 

HILL  CITY 

BOLL I  ST ER 

HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KAN I AH   1  NS 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KOTfA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 
LITTON  PUMPING  STA 
LOWKAN 
MAC KAY  RS 
HA  LAD 

MA LAD  CAA  AP 
MAY  RS 
■C  CALL 
MC  CAMMOK 
MERIDIAN  1  SSW 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MOHTPELIER  RS 
MOSCOW  U  GT  I 
MOUNTAIN  HOME    1  NE 
MULLAH  PASS  CAA 
NAMPA 

NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  4  S 
OROF I  NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PINE  2  SSW 
POCATELLO  WB  AP 
PORT1MLL 
I  POT  LATCH 

IPRESTON  SUG  FACT  2  SE 

(PRIEST  RIVER  EKP  STA 

JtlCKPIELD 

WIGGINS  RS 

RIRIE 

"ROLAND  1  PORTAL 


3 UN  VALLEY 
KWAK  FALLS  PH 
TETON I A  EXP  STA 
THREE  CREEK 
fVIM  FALLS  2  KNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
MNCHESTER   1  SE 


.45     .51  T 


.48     .30  .03 
. 14     . 20  T 
38     .10     . 081  T 


.80      78  25 


1.06  .46 


.09 
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.53 

.01 

.08 

.02 

.11 

.29 

.05 

.48 

.29 

.02 

.58 

.08 

.05 

.02 

s 

.20 

T 

.01 

.02 

.20 

.07 

T 

04     .11  1 


.191 
.22  27 


.  171  T 
.60  OS 


03     . 27  T 


6.47 
.98 
1.44 
5.  16 
.45 
1.62 
3.7S 
1.43 
5.98 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  1951 


Day  Oi  Month 


Station 

f 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23  |  24 

25 

26 

2? 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ABERDEEN   EXP  STA 

MAX 

- 

— — - 

1  jTg- 

' — 53~ 

59 

64 

67 

73 

76 

79 

69 

58 

58 

66 

5  8 

52 

55 

55 

61 

57 

47 

49 

59 

52 

53 

55 

5t> 

57 

60 

53 

43 

59*4 

40 

44 

4  0 

39 

38 

29 

30 

32 

30 

33 

42 

36 

36 

31 

40 

19 

24 

20 

35 

36 

2y 

28 

36 

37 

34 

25 

24 

20 

27 

17 

18 

3  1.3 

ALB 1  ON 

M&K 

8 

59 

52 

46 

55 

66 

72 

79 

84 

81 

68 

69 

70 

73 

00 

51 

56 

62 

64 

54 

42 

48 

58 

57 

46 

47 

54 

56 

60 

50 

43 

60*1 

M!  N 

16 

43 

40 

38 

31 

21 

25 

30 

26 

31 

38 

30 

29 

38 

35 

12 

14 

14 

31 

38 

30 

20 

25 

33 

30 

25 

17 

1  7 

19 

15 

17 

27.5 

ALPHA    1  NE 

MAX 

w 

?t 

4  5 

48 

49 

47 

44 

43 

40 

40 

45 

49 

5  i 

57 

6  1 

49 

45 

40 

53,5 

^\ 

^  i 

*o 

V*. 

?u 

34 

35 

32 

18 

22 

21 

36 

31 

28 

31 

30 

2y 

33 

18 

19 

19 

28 

15 

11 

2  7  *  ti 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

MA* 

63 

5fl 

53 

58 

65 

77 

77 

80 

74 

60 

58 

65 

63 

53 

56 

52 

6  1 

55 

V9 

46 

57 

46 

53 

53 

53 

57 

62 

53 

43 

5  9  *  1 

Mi  N 

** 

37 

41 

4l 

20 

23 

19 

33 

38 

30 

27 

39 

3b 

36 

29 

27 

22 

33 

22 

23 

13.4 

ANDERSON  DAM 

SO 

*X 

sn 

60 

66 

78 

82 

80 

65 

55 

59 

63 

58 

55 

55 

55 

55 

51 

51 

48 

46 

43 

53 

56 

66 

61 

56 

5U 

47 

58*2 

Ml  N 

47 

46 

44 

3  8 

37 

40 

43 

45 

45 

46 

43 

40 

39 

39 

30 

30 

30 

42 

39 

34 

32 

39 

36 

35 

3b 

30 

32 

32 

27 

24 

37.  0 

ARCO 

MAX 

73 

61 

53 

50 

59 

61 

77 

73 

75 

74 

70 

55 

59 

60 

60 

47 

51 

46 

54 

51 

46 

47 

52 

4  3 

44 

52 

58 

56 

59 

47 

40 

6  6  •  5 

Ml  N 

38 

42 

34 

36 

}7 

25 

28 

29 

30 

28 

42 

31 

26 

29 

26 

11 

15 

19 

29 

31 

23 

25 

24 

34 

31 

33 

20 

19 

20 

14 

12 

?  7  •  3 

ARROWROCK  DAM 

69 

61 

59 

56 

44 

60 

67 

70 

80 

7b 

82 

65 

58 

60 

65 

51 

54 

53 

55 

53 

49 

44 

49 

52 

47 

54 

52 

54 

55 

55 

45 

5  7*y 

m*n 

52 

50 

46 

42 

36 

36 

38 

41 

40 

43 

44 

44 

42 

41 

40 

30 

30 

31 

33 

42 

33 

32 

36 

38 

37 

34 

30 

3  1 

32 

25 

23 

■7.1 

ASmTON   1  S 

MAX 

67 

6  4 

51 

54 

56 

66 

72 

75 

77 

69 

54 

53 

55 

51 

45 

43 

48 

49 

47 

39 

39 

35 

40 

43 

49 

49 

52 

53 

42 

38 

5  3*1 

Ml  N 

34 

35 

36 

34 

34 

28 

31 

30 

33 

33 

33 

32 

31 

30 

29 

26 

16 

20 

34 

29 

23 

20 

19 

30 

33 

25 

17 

20 

23 

16 

12 

'7,3 

ATLANTA    1  E 

MAX 

60 

45 

47 

42 

52 

58 

61 

7  i 

77 

72 

67 

63 

58 

55 

46 

43 

46 

51 

49 

43 

34 

39 

40 

38 

44 

48 

56 

54 

52 

49 

42 

6  1  •  7 

Ml  N 

42 

32 

35 

30 

26 

22 

32 

37 

40 

38 

35 

33 

32 

29 

30 

18 

20 

22 

34 

29 

26 

22 

26 

28 

27 

20 

24 

22 

22 

16 

15 

2  7.9 

AVERY  rs 

MAX 

60 

61 

60 

65 

76 

77 

78 

81 

67 

52 

53 

51 

51 

45 

51 

50 

47 

47 

42 

56 

53 

5? 

59 

49 

46 

40 

5  6*6 

M I  N 

50 

48 

45 

42 

39 

42 

41 

43 

42 

43 

44 

44 

32 

32 

32 

29 

39 

33 

35 

31 

31 

29 

30 

34 

29 

21 

16.9 

BAYVIEW   MODEL  BASIN 

MAX 

6  0 

73 

69 

54 

57 

56 

61 

62 

65 

79 

62 

53 

56 

54 

52 

46 

41 

49 

48 

49 

49 

41 

43 

48 

44 

43 

42 

49 

46 

40 

39 

52*6 

b2 

52 

49 

45 

45 

38 

40 

42 

41 

41 

50 

45 

46 

44 

31 

34 

34 

32 

37 

36 

38 

33 

35 

31 

25 

26 

29 

29 

37 

31 

23 

37.6 

BIG  C  R EEK   1 S 

MAX 

58 

51 

45 

45 

58 

59 

70 

74 

78 

79 

65 

50 

48 

57 

45 

44 

44 

43 

44 

45 

36 

43 

42 

45 

45 

47 

51 

54 

48 

42 

36 

5U3 

Ml  N 

42 

38 

36 

36 

35 

22 

28 

26 

25 

24 

37 

34 

34 

40 

30 

18 

22 

20 

34 

32 

26 

25 

38 

32 

21 

17 

13 

1  5 

25 

13 

7 

..'7.3 

BL ACKFOOT 

MAX 

5  3 

57 

64 

71 

76 

79 

80 

72 

58 

59 

66 

57 

51 

56 

55 

59 

54 

43 

44 

59 

54 

53 

55 

55 

58 

59 

52 

45 

5  9  •  i 

50 

37 

42 

39 

36 

34 

33 

34 

34 

36 

44 

38 

37 

35 

40 

25 

25 

24 

37 

37 

2y 

28 

37 

35 

34 

2  7 

29 

24 

26 

20 

18 

1  3 .  'j 

BLI 

MAX 

72 

67 

59 

57 

63 

71 

75 

82 

84 

85 

79 

59 

66 

75 

66 

60 

60 

60 

66 

CO 

52 

60 

56 

51 

53 

54 

57 

62 

62 

54 

50 

63*8 

Ml  N 

50 

41 

39 

28 

31 

32 

41 

46 

48 

52 

50 

34 

31 

42 

24 

25 

26 

37 

37 

33 

26 

32 

37 

34 

33 

24 

27 

30 

21 

17 

•  .4  .  5 

BO  I SE   LUCKY   PEAK  DAM 

75 

69 

60 

54 

60 

84 

84 

86 

80 

65 

71 

57 

58 

56 

58 

59 

58 

53 

58 

58 

57 

62 

57 

51 

63*8 

M^N 

2 

51 

47 

3  5 

38 

40 

49 

50 

45 

43 

42 

33 

34 

35 

4  1 

32 

31 

31 

3  1 

30 

28 

28 

25 

22 

37.2 

BOISE   MB  AP 

MAX 

66 

60 

56 

49 

60 

67 

•  70 

82 

80 

87 

69 

57 

62 

68 

52 

54 

56 

62 

60 

52 

48 

62 

58 

50 

57 

52 

57 

61 

69 

47 

45 

59*8 

53 

50 

42 

38 

34 

3y 

43 

47 

47 

47 

44 

45 

43 

47 

37 

36 

36 

35 

41 

32 

33 

37 

43 

40 

35 

30 

29 

34 

34 

24 

23 

38*6 

BONNERS  FERRY 

MAX 

58 

58 

62 

56 

61 

55 

68 

69 

62 

62 

59 

54 

54 

54 

54 

38 

46 

45 

42 

50 

46 

49 

36 

45 

49 

46 

41 

52 

44 

45 

41 

51.6  | 

Ml  N 

51 

51 

49 

47 

43 

41 

45 

37 

40 

40 

45 

46 

42 

39 

35 

34 

31 

30 

35 

39 

36 

32 

32 

31 

28 

28 

33 

35 

31 

26 

24 

37.4 

BUHL 

MAX 

56 

54 

60 

68 

72 

78 

80 

70 

69 

62 

62 

74 

64 

52 

57 

60 

64 

58 

47 

56 

60 

51 

50 

52 

56 

60 

62 

56 

46 

6 1  #4  ' 

Ml  N 

le 

54 

46 

38 

36 

38 

40 

44 

46 

46 

44 

42 

40 

40 

40 

32 

30 

30 

40 

40 

32 

32 

40 

3tt 

36 

34 

32 

34 

38 

28 

30 

38.3 

BURKE  2  NNE 

E  1 

50 

50 

46 

50 

54 

58 

66 

69 

74 

63 

47 

45 

45 

44 

38 

40 

45 

43 

40 

36 

35 

34 

41 

40 

42 

42 

45 

38 

34 

32 

46*4  1 

38 

36 

39 

38 

29 

26 

2y 

27 

36 

33 

32 

31 

31 

20 

22 

2  1 

22 

25 

31 

28 

18 

33.1 

B  URLE Y 

MAX 

72 

6  ? 

6  0 

55 

61 

70 

73 

62 

83 

83 

74 

56 

61 

74 

66 

58 

61 

60 

67 

55 

46 

53 

59 

45 

4b 

52 

58 

6  1 

65 

52 

6  3*0  j 

Ml  N 

46 

45 

39 

3 

36 

34 

36 

37 

3y 

42 

41 

39 

37 

41 

26 

25 

23 

35 

37 

32 

30 

32 

36 

35 

30 

24 

26 

35 

29 

22 

34*6 

BURLEY    FACTORY    1  NW 

MAX 

79 

71 

60 

56 

55 

59 

67 

71 

80 

82 

82 

6t> 

55 

60 

61 

46 

55 

58 

60 

64 

55 

46 

50 

59 

44 

46 

48 

57 

bO 

63 

49 

60*3  f 

38 

42 

4  1 

36 

33 

29 

27 

28 

30 

31 

35 

35 

34 

33 

38 

22 

19 

19 

21 

31 

2y 

24 

29 

33 

2b 

24 

18 

20 

22 

24 

17 

28.7 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 

71 

61 

55 

53 

58 

67 

71 

81 

83 

83 

67 

56 

62 

72 

65 

54 

58 

60 

65 

53 

45 

51 

59 

43 

47 

4y 

55 

58 

63 

49 

45 

59*6 

39 

45 

43 

35 

35 

34 

30 

31 

33 

34 

40 

39 

33 

34 

28 

24 

21 

20 

32 

36 

25 

28 

36 

33 

33 

28 

19 

22 

27 

25 

19 

31.0 

CA  LDWE  LL 

MAX 

66 

6  3 

54 

60 

68 

72 

77 

78 

77 

68 

62 

67 

66 

60 

59 

60 

56 

55 

55 

55 

57 

59 

54 

57 

56 

59 

6  1 

63 

53 

47 

61*7  f 

M  I  N 

52 

49 

44 

37 

33 

32 

34 

35 

36 

37 

40 

41 

37 

42 

41 

27 

27 

28 

39 

37 

33 

37 

42 

3b 

37 

29 

"36 

26 

29 

23 

25 

35*5 

CAMBR I DGE 

MAX 

79 

78 

64 

67 

68 

70 

65 

69 

73 

73 

73 

60 

61 

63 

60 

63 

54 

56 

50 

51 

52 

55 

50 

52 

53 

53 

56 

56 

57 

56 

50 

60*9  f 

50 

5 1 

49 

48 

40 

39 

37 

39 

34 

42 

41 

39 

30 

28 

31 

33 

31 

32 

33 

32 

40 

37 

36 

30 

27 

25 

28 

26 

20 

20 

J  5  •  2 

CASCADE    1  NW 

MAX 

54 

51 

48 

47 

55 

59 

66 

71 

72 

76 

67 

46 

54 

56 

46 

45 

45 

49 

47 

46 

37 

40 

39 

40 

46 

49 

53 

55 

53 

43 

37 

51*4  f 

45 

42 

39 

3  5 

28 

29 

30 

31 

31 

32 

39 

32 

38 

39 

33 

23 

27 

25 

38 

33 

2y 

28 

32 

31 

30 

24 

24 

24 

32 

20 

16 

CHALLIS 

MAX 

66 

65 

59 

56 

61 

62 

69 

71 

71 

76 

72 

70 

67 

71 

74 

76 

50 

45 

54 

56 

50 

50 

51 

50 

49 

52 

49 

50 

52 

49 

57 

59*7  ' 

3  8 

3  7 

31 

29 

29 

35 

34 

32 

30 

32 

24 

19 

23 

23 

34 

32 

22 

24 

26 

24 

22 

27 

26 

22 

20 

20 

14 

28.5 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

63 

56 

53 

42 

53 

56 

64 

60 

70 

69 

60 

46 

53 

58 

50 

43 

47 

43 

47 

44 

40 

42 

47 

38 

39 

44 

58 

61 

55 

39 

40 

5U0 

Ml  N 

37 

36 

32 

34 

30 

18 

23 

22 

20 

21 

34 

20 

32 

22 

30 

10 

8 

16 

25 

26 

20 

20 

20 

30 

20 

20 

20 

17 

15 

6 

7 

22.4 

CLARK    FORK    1  ENE 

MAX 

6 1 

65 

66 

75 

6 1 

49 

51 

50 

51 

4  5 

43 

42 

39 

52 

4b 

4  1 

5 1 

50*9 

50 

49 

4  7 

4  5 

35 

39 

36 

36 

39 

46 

45 

44 

42 

30 

33 

35 

30 

32 

40 

36 

33 

34 

31 

25 

24 

28 

28 

34 

30 

22 

36.3 

COBALT   BLACKBI RD  MINE 

MAX 

51 

48 

4  5 

40 

44 

50 

56 

61 

65 

67 

48 

39 

47 

51 

33 

35 

35 

39 

40 

35 

3  1 

35 

37 

36 

33 

33 

36 

46 

42 

27 

22 

42#2  / 

Ml  N 

36 

32 

33 

32 

25 

26 

32 

32 

33 

34 

30 

31 

30 

26 

15 

15 

13 

20 

27 

20 

1  b 

21 

28 

24 

10 

10 

18 

23 

9 

6 

6 

23.1 

CO EUR   D  ALtNE  CAA  AP 

MAX 

6  Q 

56 

58 

52 

60 

59 

66 

69 

70 

68 

57 

55 

56 

55 

49 

43 

41 

45 

50 

45 

42 

42 

44 

48 

46 

38 

42 

52 

47 

43 

37 

5U5 

Ml  N 

50 

50 

47 

44 

41 

40 

44 

46 

45 

47 

48 

45 

45 

36 

31 

32 

32 

32 

34 

41 

36 

32 

34 

32 

28 

27 

30 

3  1 

33 

25 

21 

37.4 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

69 

60 

56 

54 

60 

69 

72 

73 

72 

70 

57 

57 

57 

50 

48 

45 

47 

47 

50 

45 

44 

44 

51 

48 

46 

47 

55 

55 

44 

41 

54*4 

53 

51 

50 

45 

45 

42 

43 

42 

42 

49 

47 

47 

45 

33 

37 

33 

34 

3y 

42 

36 

32 

37 

34 

30 

29 

So 

31 

38 

30 

21 

38*9 

CON  DA 

MAX 

71 

62 

53 

49 

40 

43 

57 

64 

71 

75 

77 

60 

41 

47 

58 

44 

50 

52 

57 

58 

52 

34 

45 

54 

51 

52 

61 

49 

45 

63-5 

MlN 

38 

36 

36 

32 

30 

27 

28 

31 

2y 

40 

31 

33 

31 

40 

18 

19 

20 

28 

30 

27 

22 

28 

34 

37 

32 

18 

19 

24 

16 

11 

12 

27.6 

CO  T TON WOOD 

MAX 

63 

56 

50 

48 

57 

63 

70 

7y 

60 

83 

67 

50 

55 

58 

50 

48 

45 

5 1 

46 

45 

45 

47 

48 

5  7 

52 

4  1 

37 

5  4 1 2 

36 

38 

4 1 

42 

41 

40 

42 

31 

28 

29 

27 

39 

33 

32 

36 

31 

26 

28 

30 

23 

19 

33,9 

^.UUIIV.  It-     £  IflNC 

MAX 

7Q 

62 

54 

55 

6 1 

6  5 

70 

74 

79 

76 

72 

65 

58 

57 

56 

58 

55 

52 

57 

55 

54 

60 

45 

54 

54 

56 

0? 

Ml  N 

45 

50 

4  5 

42 

36 

34 

38 

39 

41 

36 

36 

35 

39 

40 

37 

38 

39 

33 

36 

32 

26 

32 

36 

33 

3  7*4  ' 

DfcADwOOD  DAM 

46 

46 

43 

55 

58 

68 

73 

76 

78 

64 

56 

48 

54 

45 

47 

45 

42 

43 

44 

34 

42 

37 

39 

46 

50 

57 

56 

48 

4 1 

39 

50  •  8  : 

MlN 

40 

37 

36 

30 

24 

26 

27 

26 

2  5 

24 

35 

23 

34 

31 

30 

2  1 

22 

20 

33 

30 

27 

25 

29 

30 

27 

1  5 

17 

18 

23 

12 

g 

26.1 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

67 

65 

67 

6  3 

62 

67 

71 

78 

82 

82 

73 

63 

66 

66 

64 

57 

6 1 

59 

59 

54 

58 

60 

62 

56 

67 

54 

6  0 

6 1 

64 

59 

54 

64*0 

48 

49 

4  7 

4 1 

40 

35 

41 

38 

37 

39 

42 

42 

39 

43 

42 

33 

29 

30 

40 

36 

37 

38 

38 

36 

36 

34 

31 

28 

34 

26 

26 

37»3 

MAX 

71 

64 

59 

50 

45 

53 

56 

67 

75 

74 

78 

61 

48 

53 

60 

42 

45 

50 

55 

51 

40 

38 

47 

47 

48 

50 

53 

55 

52 

44 

54#0 

Ml  N 

42 

40 

39 

38 

35 

31 

29 

2y 

30 

31 

39 

30 

32 

34 

36 

18 

25 

19 

34 

34 

28 

23 

27 

16 

30 

30 

20 

22 

26 

12 

13 

29*4 

DUBOIS  EXP  5TA 

MAX 

61 

55 

42 

56 

52 

63 

68 

70 

74 

71 

54 

53 

60 

55 

43 

47 

46 

45 

3b 

36 

45 

46 

40 

47 

48 

50 

50 

39 

36 

5  1  *B 

46 

42 

3  8 

35 

36 

32 

40 

37 

38 

40 

41 

36 

35 

33 

36 

21 

23 

25 

32 

32.1  f 

DUBOIS   CAA  AP 

MAX 

66 

64 

59 

44 

60 

54 

65 

70 

72 

77 

61 

49 

57 

62 

52 

45 

50 

48 

48 

50 

41 

39 

43 

5  1 

50 

5  1 

52 

42 

38 

53*5 

Ml  N 

45 

37 

37 

37 

37 

31 

38 

36 

35 

40 

42 

35 

35 

32 

29 

27 

19 

25 

32 

31 

24 

23 

28 

32 

33 

29 

22 

23 

26 

16 

16 

30.7, 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

79 

61 

55 

53 

60 

74 

74 

85 

85 

86 

69 

60 

61 

72 

67 

6  2 

59 

62 

55 

52 

60 

57 

45 

49 

56 

54 

65 

5  1 

62*8 

MlN 

38 

42 

42 

35 

32 

23 

28 

36 

35 

36 

39 

36 

33 

26 

38 

15 

1  Q 

33 

33 

24 

31 

34 

27 

2 1 

20 

23 

19 

13 

29*4 

ELK  CITY 

MAX 

58 

56 

52 

47 

58 

57 

71 

77 

81 

84 

64 

51 

56 

58 

51 

44 

45 

44 

46 

47 

42 

43 

47 

48 

47 

48 

50 

60 

63 

42 

40 

54*1  J 

Ml  N 

44 

43 

40 

38 

39 

29 

46 

32 

30 

27 

45 

36 

31 

37 

28 

2  1 

2y 

24 

36 

34 

26 

28 

35 

29 

30 

26 

26 

24 

2  1 

25 

21 

31*8 

EMMETT  2  E 

MAX 

69 

64 

6  3 

54 

63 

66 

71 

77 

78 

74 

70 

63 

65 

65 

61 

59 

57 

54 

57 

55 

52 

55 

60 

55 

59 

61 

60 

52 

47 

61.3 

Ml  N 

53 

52 

45 

39 

32 

35 

36 

40 

3y 

39 

43 

45 

46 

41 

44 

30 

31 

30 

41 

36 

33 

39 

35 

26 

27 

29 

32 

25 

20 

37.0 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

65 

51 

58 

55 

61 

65 

69 

73 

76 

76 

70 

56 

53 

53 

55 

47 

54 

4  7 

47 

56*4 

Ml  N 

40 

41 

36 

33 

26 

25 

28 

33 

31 

36 

36 

35 

25 

15 

1 6 

16 

34 

31 

23 

29 

31 

31 

27 

21 

2 1 

22 

16 

14 

27.6 

FENN  RS 

MAX 

59 

62 

56 

52 

65 

60 

65 

66 

68 

79 

62 

57 

56 

55 

52 

5  0 

44 

5  5 

5  1 

53 

57 

55*2 

Ml  N 

50 

51 

48 

45 

45 

38 

43 

42 

42 

42 

47 

46 

45 

40 

41 

31 

34 

31 

40 

40 

40 

36 

38 

37 

29 

30 

31 

30 

27 

38.9 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

MAX 

70 

63 

60 

53 

55 

63 

62 

77 

78 

80 

72 

59 

58 

65 

50 

55 

55 

58 

55 

47 

56 

53 

5  3 

61 

52 

41 

59*4 

MI  N 

51 

44 

40 

41 

37 

31 

30 

29 

31 

30 

44 

40 

39 

40 

21 

23 

30 

35 

38 

30 

37 

37 

33 

29 

21 

20 

2  2 

33*4 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

69 

60 

57 

65 

62 

71 

76 

75 

72 

66 

55 

62 

59 

55 

55 

54 

47 

52 

50 

44 

50 

45 

48 

59 

56 

59 

58 

59 

50 

51 

66*1 

Ml  N 

47 

48 

45 

35 

35 

35 

36 

39 

33 

44 

43 

41 

50 

40 

27 

26 

36 

40 

39 

35 

32 

Yl 

35 

2  5 

35 

26 

24 

22 

19 

35*6 

GLENNS  FERRY 

MAX 

72 

67 

59 

55 

66 

72 

77 

64 

86 

85 

72 

72 

72 

74 

72 

59 

62 

63 

64 

60 

54 

60 

ftf 

58 

58 

57 

62 

65 

54 

51 

65*2 

Ml  N 

47 

51 

45 

39 

28 

27 

30 

36 

36 

52 

37 

42 

34 

32 

43 

22 

23 

20 

37 

38 

32 

30 

4  1 

40 

35 

34 

21 

21 

28 

26 

24 

33.9 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

71 

64 

55 

52 

60 

68 

73 

81 

84 

85 

67 

56 

62 

70 

55 

U- 

\  t't 

MlN 

47 

46 

4  1 

37 

31 

31 

43 

47 

47 

51 

43 

40 

39 

37 

31 

5? 

?is 

\1 

zt 

W 

39 

37 

tl 

a? 

?fi 

?I 

7n 

GRACE  PH 

MAX 

63 

54 

48 

45 

49 

55 

65 

70 

72 

74 

63 

48 

49 

5  7 

52 

tci 

j  , 

5  3 

zj 

S7 

5? 

\q 

5,3*9 

Ml  N 

45 

40 

38 

37 

32 

32 

30 

30 

32 

32 

37 

34 

32 

31 

33 

35 

■31 

37 

■  in 

7n 

zz 

ft 

~? '  j 

GRAND  VIEW 

MAX 

73 

70 

6  1 

56 

66 

7  i 

74 

82 

85 

84 

73 

66 

73 

68 

71 

ftfl 

60 

A? 

61 

60 

56 

6  1 

zz 

61 

66 

53 

58 

£7 

64 

zz 

62 

zL 

ft 

54 

1 

MI  N 

51 

53 

49 

37 

37 

4 

35 

3 

36 

43 

41 

36 

41 

36 

29 

28 

38 

38 

41 

34 

38 

46 

42 

40 

37 

26 

25 

27 

26 

36. 

GRANGEVI LLE 

MAX 

65 

61 

52 

49 

58 

58 

69 

76 

76 

80 

74 

55 

58 

61 

49 

49 

46 

50 

53 

51 

44 

47 

48 

4  3 

40 

40 

4  1 

56 

53 

44 

39 

54*4 

MlN 

49 

46 

42 

41 

36 

35 

36 

39 

41 

43 

46 

42 

41 

42 

33 

28 

28 

29 

37 

38 

31 

33 

35 

2  3 

27 

30 

23 

28 

36 

28 

22 

35.3 

GRAY 

MAX 

06 

64 

54 

41 

45 

64 

65 

70 

71 

77 

65 

45 

45 

46 

44 

43 

56 

48 

55 

57 

45 

50 

32 

46 

48 

46 

46 

55 

55 

50 

55 

53*3 

Ml  N 

42 

40 

35 

32 

30 

28 

30 

33 

35 

35 

38 

32 

30 

31 

29 

28 

20 

35 

39 

35 

30 

24 

23 

25 

24 

24 

23 

20 

27 

28 

25 

30.0 

GROUSE 

MAX 

62 

57 

55 

45 

55 

57 

66 

70 

72 

70 

56 

50 

52 

57 

51 

42 

46 

45 

48 

53 

52 

42 

43 

36 

41 

53 

58 

56 

53 

42 

37 

52*5 

Ml  N 

37 

35 

27 

31 

32 

21 

23 

23 

23 

21 

33 

29 

25 

23 

35 

12 

10 

15 

26 

17 

18 

17 

21 

32 

26 

16 

16 

16 

17 

10 

7 

22.4 

HA  I  LEV 

MAX 

63 

57 

57 

56 

57 

61 

68 

74 

77 

78 

70 

57 

67 

62 

^6 

46 

51 

51 

54 

51 

44 

40 

46 

40 

48 

56 

55 

57 

57 

46 

41 

56*2 

Ml  N 

44 

42 

36 

34 

34 

31 

34 

37 

39 

40 

36 

31 

31 

30 

39 

21 

18 

24 

36 

?y 

23 

25 

31 

33 

34 

27 

29 

26 

24 

17 

12 

30.6 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOUER  1951 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

E 
■ 
> 
< 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2R 

29 

30 

31 

UMLR  4  NU 

MAX 

67 

H 

58 

47 

61 

58 

67 

73 

74 

76 

69 

56 

63 

55 

46 

53 

50 

63 

33 

43 

46 

54 

t>* 

46 

54 

52 

53 

56 

45 

40 

56>6 

Hi  N 

39 

41 

34 

40 

35 

28 

31 

31 

34 

30 

42 

36 

29 

41 

20 

10 

21 

34 

26 

21 

26 

24 

36 

34 

22 

18 

17 

17 

14 

11 

26.  1 

IAZELTON 

MAX 

76 

60 

55 

af 

a? 

*jj 

60 

°n 

54 

56 

60 

65 

47 

5* 

46 

48 

54 

56 

54 

54 

45 

OU»7 

Ml  N 

43 

V* 

3M 

t3 

Tz 

a7 

a3 

33 

21 

22 

35 

37 

30 

28 

35 

36 

34 

29 

20 

24 

22 

24 

2o 

33«3 

II LL  CITY 

MAX 

61 

51 

so 

7? 

76 

75 

S? 

fii 

48 

49 

50 

53 

46 

41 

45 

45 

40 

52 

54 

58 

60 

55 

47 

47 

54#3 

Ml  N 

39 

40 

34 

*n 
30 

16 

17 

18 

34 

35 

26 

25 

30 

32 

30 

28 

21 

22 

23 

1  8 

23 

2St  3 

IOLLI STER 

MAX 

67 

59 

flo 

ZZ 

7a 

SA 

73 

54 

ri  6 

65 

65 

b  b 

53 

&3 

46 

40 

57 

61 

63 

65 

48 

59a  3 

Ml  N 

41 

45 

ai 

?s 

32 

20 

26 

28 

31 

24 

20 

31.3 

DAMO  CI  TV 

MAX 

64 

57 

*? 

tn 

66 

J* 

tu 

SO 

50 

50 

42 

43 

45 

55 

58 

53 

40 

5B<4 

Ml  N 

45 

45 

3A 

30 

3U 

* 

39 

* 

?o 

3n 

39 

31 

29 

23 

22 

22 

23 

■  ' 

30.1 

DAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

67 

o  1 

54 

48 

55 

59 

68 

76 

76 

82 

59 

49 

56 

62 

52 

48 

33 

52 

56 

53 

39 

42 

57 

49 

50 

53 

51 

53 

56 

42 

42 

55t5 

MI  N 

44 

42 

41 

38 

35 

34 

32 

33 

34 

34 

40 

3t> 

36 

35 

32 

24 

24 

21 

37 

32 

20 

28 

37 

35 

33 

26 

23 

23 

21 

14 

15 

31.4 

RK1N  2  S 

MAX 

65 

62 

55<b 

Ml  N 

47 

42 

aa 

at 

40 

a? 

i? 

37 

an 

33 

22 

19 

32.1 

Slav    PARK  dam 

MAX 

61 

55 

a? 

S7 

SO 

70 

74 

72 

sn 

40 

I 

40 

33 

48(4 

Ml  N 

35 

31 

1  a 

i  / 

» ft 

» 

19 

6 

25.2 

JEROME 

MAX 

71 

63 

, 

64 

AS 

A 

46 

54 

63 

Afl 

56 

62>3 

Ml  N 

42 

44 

30 

4  1 

4  1 

37 

33 

41 

3a 

an 

3A 

25 

2  3 

25 

33.7 

(ELLOGG 

MAX 

58 

60 

„ 

SO 

6? 

- 

78 

76 

57 

5 1 

5  7 

57 

8 

tt 

54.7 

Ml  N 

53 

50 

47 

46 

46 

as 

at 

34 

aft 
35 

32 

29 

3 

29 

33 

32 

31 

32 

33 

26 

38. 9 

lOOSK I  A 

MAX 

66 

65 

59 

57 

65 

61 

78 

81 

83 

82 

75 

63 

61 

60 

55 

58 

56 

52 

52 

65 

49 

47 

49 

56 

48 

SO 

64 

56 

55 

50 

48 

60(0 

Ml  N 

55 

52 

30 

49 

43 

30 

38 

3b 

38 

40 

52 

4ti 

52 

52 

35 

32 

34 

30 

43 

43 

30 

36 

40 

40 

35 

40 

30 

28 

35 

31 

24 

40.0 

[UNA   2  NNE 

MAX 

67 

G  i 

\a 

5? 

61 

*9 

V* 

63 

61 

48 

61(1 

MI  N 

52 

51 

4S 

37 

37 

4  1 

42 

42 

ao 
3 

as 

a 

36.0 

.EKISTON   rfATER  PLANT 

MAX 

70 

68 

65 

70 

65 

72 

82 

79 

66 

65 

64 

57 

56 

57 

47 

OliB 

Ml  N 

57 

56 

47 

50 

an 

\t 

ai 

42.1 

.ElllSTON  MB  AP 

MAX 

70 

67 

A6 

SO 

8*0 

64 

56 

59<5 

Ml  N 

56 

53 

47 

46 

44 

41 

39.5 

.IFTON   PUMPING  STA 

MAX 

64 

60 

57 

61 

67 

ft? 

64 

49 

58 

54 

sn 

, 

SS 

53«t> 

Ml  N 

42 

41 

34 

33 

an 

43 

31.7 

bWMAN 

MAX 

58 

55 

53 

32 

61 

63 

78 

78 

80 

64 

59 

59 

61 

32 

46 

53 

49 

48 

47 

45 

47 

42 

47 

56 

58 

61 

60 

56 

49 

45 

56«U 

MI  N 

42 

42 

40 

35 

30 

31 

30 

2d 

27 

36 

37 

37 

47 

35 

23 

22 

21 

36 

35 

31 

27 

32 

33 

31 

24 

19 

20 

22 

13 

12 

30.0 

IACKAY  RS 

MAX 

64 

57 

at 

Vn 

af 

a? 

40 

ti 

54(0 

MlN 

42 

32 

a* 

3 

as 

?H 

?A 

30 

i« 

?n 

aa 

3A 

1  A 

28.9 

ML  AO 

MAX 

70 

61 

Si 

70 

7ft 

A1 

s& 

t 

f.7 

38«6 

Ml  N 

51 

45 

t  n 
**? 

24 

24 

3ft 

13 

31 

i 

3  1 

33.  B 

4ALAD  CAA  AP 

MAX 

73 

63 

A 

71 

7H 

s 

SB 

At 

Al 

Ar 

00>U 

MlN 

47 

44 

3 

3Q 

24 

an 

?S 

a 

33 
22 

17 

37 

7 

20 

29. U 

AAV  RS 

MAX 

64 

56 

t« 

60 

An 

7ft 

77 

ea 

tn 

?s 

50 

4  1 

|0 

7 

46 

tn 

54.9 

MlN 

36 

42 

34 

32 

30 

30 

*t 

35 

30 

aa 
33 

15 

19 

1*7 

a5 

30 

i  a 
19 

22 

14 

10 

28.0 

«C  CALL 

MAX 

52 

52 

44 

46 

54 

54 

66 

70 

72 

72 

60 

42 

46 

50 

44 

42 

42 

42 

42 

42 

34 

38 

36 

38 

46 

44 

54 

56 

60 

40 

34 

4B»5 

Ml  N 

48 

46 

40 

38 

36 

28 

32 

32 

32 

32 

42 

32 

36 

34 

32 

26 

28 

26 

38 

32 

28 

30 

32 

30 

30 

26 

24 

26 

30 

20 

18 

31.8 

*C  CAMMON 

MAX 

71 

59 

52 

48 

50 

70 

74 

72 

69 

62 

?a 

?h 

50. 

38 

52 

*7 

i  * 

59«4 

MlN 

46 

45 

4  1 

38 

34 

28 

29 

3  0 

29 

31 

37 

3 1 

39 

3 

a? 

3t 

33 

37 

a  l 

29.0 

HERIOIAN    I  SS» 

MAX 

66 

63 

62 

I? 

AU 

S*J 

ai 

jj 

61>3 

MlN 

47 

45 

41 

32 

a« 

as 

in 

a7 

7H 

a3 

33 

37 

32.0 

«ESA 

MAX 

61 

60 

54 

58 

62 

62 

77 

ft7 

ft  ft 

a? 

*2 

AA 

A3 

57t6 

Ml  N 

51 

50 

fcf 

ti 

tn 

a? 

40 

aa 

27 

3S.0 

UlNIDOKA  DAM 

MAX 

68 

65 

ft  ft 

55 

53 

A7 

65 

A7 

7 

74 

ft  ft 

63 

At 

ft7 

AB 

ts 

A3 

57.7 

MlN 

44 

46 

46 

40 

40 

33 

40 

41 

A4 

45 

44 

41 

39 

39 

41 

3ft 

25 

3A 

26 

7 

28 

37 

39 

3  1 

30 

a 

39 

37 

37 

3  1 

3 

26 

26 

3ft 

25 

36.2 

MONTPEL 1 ER  RS 

MAX 

71 

63 

58 

49 

47 

67 

70 

74 

75 

61 

45 

46 

69 

52 

49 

58 

55 

57 

43 

40 

34 

57 

40 

56 

57 

54 

55 

52 

46 

55«1 

Ml  N 

42 

39 

37 

35 

34 

27 

31 

29 

37 

30 

32 

24 

32 

20 

19 

26 

23 

29 

2e 

19 

15 

31 

34 

32 

22 

20 

20 

21 

17 

27.7 

MOSCOW   a  OF  I 

MAX 

66 

63 

°J? 

f9 

67 

51 

5G 

49 

51 

53 

46 

45 

45 

51 

48 

50 

54 

60 

61 

41 

41 

56t6 

Ml  N 

58 

49 

an 

A3 

as 

37 

32 

36 

38 

39 

34 

34 

37 

33 

27 

33 

31 

30 

32 

23 

18 

39.0 

MOUNTAIN  HOME    1  NE 

MAX 

71 

65 

^A 

68 

70 

7' 

81 

85 

fa 

AI. 

Aft 

57 

59 

61 

62 

57 

50 

56 

67 

49 

55 

54 

59 

60 

63 

53 

46 

63al 

Ml  N 

46 

47 

42 

3 

3A 

37 

zz 

a* 

a7 

tn 

24 

26 

25 

38 

34 

29 

36 

40 

39 

34 

31 

21 

25 

35 

22 

18 

33.9 

WLLAN  PASS  CAA 

MAX 

45 

42 

4  3 

36 

42 

46 

AI 

48 

o 

*• 

29 

3C 

34 

35 

33 

28 

25 

32 

31 

33 

31 

35 

43 

39 

27 

10 

38<7 

Ml  N 

41 

36 

V* 

32 

39 

41 

35 

aa 
33 

33 

oa 

22 

22 

23 

31 

26 

23 

23 

2  3 

23 

22 

24 

25 

30 

21 

10 

29.2 

HA  MP  A 

MAX 

72 

70 

79 

on 

7fi 

Ia 

73 

HI 

7  1 

a2 

at 

Ml  N 

42 

35 

47 

tA 
46 

34 

34 

4a 

ta 

tn 

40 

3 

32 

31 

31 

31 

30 

* 

- 

<AMPA    2  NX 

MAX 

67 

67 

65 

61 

51 

64 

70 

73 

77 

78 

77 

69 

62 

66 

67 

55 

58 

60 

57 

50 

54 

54 

55 

59 

54 

60 

55 

61 

64 

61 

50 

62»3 

Ml  N 

53 

51 

45 

36 

33 

34 

39 

40 

39 

42 

42 

44 

42 

45 

43 

32 

31 

32 

41 

42 

34 

36 

38 

39 

39 

31 

27 

29 

32 

25 

25 

37.5 

tE*  MEADOMS  RS 

MAX 

60 

55 

50 

81 

49 

51 

48 

49 

48 

a* 

49 

59 

62 

55 

40 

40 

Ml  N 

47 

43 

ai 

21 

25 

% 

33 

3n 

*7 

V* 

•E2PERCE  2  E 

MAX 

57 

56 

50 

49 

58 

55 

69 

B3 

An 
60 

32 

57 

St 

46 

45 

48 

^6 

42 

at 

A 

46 

At 

52(4 

Ml  N 

50 

47 

45 

41 

42 

35 

40 

42 

43 

t 

44 

43 

31 

3 

3 

37 

37 

36.0 

3AKLEY 

MAX 

72 

6  D 

54 

?n 

7A 

It 

KQ 

S7 

Aft 

An 
tn 

AA 

*9 

59<5 

Ml  N 

44 

43 

44 

33 
32 

i  i 

3o 

0 

44 

3 

26 

1 

41 

3A 

33 

3« 

3A 

7 

37 

32. B 

IRSIOIAN   A  NNE 

MAX 

52 

46 

46 

40 

51 

56 

63 

67 

72 

60 

43 

tA 

t7 

t 

40 

^3 

O 

It 

37 

40 

tn 

52 

37 

47al 

Ml  N 

34 

35 

36 

30 

24 

27 

22 

23 

22 

33 

22 

35 

30 

37 
27 

24 

3Q 

29 

10 

14 

32 

25 

in 
19 

25 

22 

14 

10 

13 

22 

22.2 

HA  *  S 

MAX 

65 

66 

56 

52 

63 

64 

78 

80 

81 

82 

67 

57 

61 

61 

56 

61 

56 

53 

55 

^r- 

45 

50 

52 

52 

58 

61 

60 

63 

62 

54 

46 

60<4 

MIN 

36 

32 

33 

36 

31 

26 

28 

29 

31 

32 

35 

36 

36 

35 

37 

31 

28 

27 

30 

28 

19 

- 

1ROFINU 

MAX 

75 

57 

6 1 

65 

62 

79 

79 

79 

77 

63 

58 

57 

33 

^ 

5C 

^ft 

zz 

49 

47 

53 

57 

47 

58«4 

MlN 

47 

50 

48 

48 

39 

38 

37 

35 

35 

46 

48 

48 

39 

3ft 

3. 

':' 

?ACISAUES  DAM 

MAX 

62 

58 

57 

48 

52 

58 

66 

71 

76 

72 

6  1 

51 

60 

55 

56 

Aft 

ss 

ss 

sn 

„ 

SO 

a7 

55»5 

Ml  N 

44 

40 

38 

35 

33 

30 

31 

31 

33 

38 

26 

i  J 

30 

31 

in 

as 

as 

?5 

zt 

1  Q 

28.4 

?ARMA    E<P  STA 

MAX 

72 

65 

6  1 

57 

65 

6  7 

73 

75 

75 

73 

62 

65 

62 

60 

ftA 

*a 

At 

61>1 

MlN 

51 

50 

46 

40 

38 

33 

36 

34 

36 

43 

42 

43 

an 

as 

ai 

37.3 

rAUL  1  E 

MAX 

79 

70 

60 

56 

54 

64 

68 

7  1 

79 

81 

82 

66 

55 

62 

7  1 

* 

* 

60.5 

MIN 

41 

45 

43 

39 

36 

28 

30 

34 

34 

38 

38 

38 

39 

29 

39 

22 

31 

21 

20 

26 

20 

37 

20 

1 

31.2 

Javette 

MAX 

68 

63 

61 

59 

64 

64 

68 

71 

73 

71 

68 

65 

65 

63 

58 

56 

56 

52 

55 

57 

53 

54 

56 

54 

59 

55 

69 

56 

54 

50 

47 

60»0 

MlN 

54 

53 

45 

43 

35 

35 

36 

37 

38 

39 

46 

45 

38 

44 

40 

29 

30 

30 

37 

38 

35 

39 

44 

35 

35 

29 

28 

27 

30 

25 

2* 

36.9 

IOCATELLO  MB  AP 

MAX 

70 

•■  i 

58 

53 

56 

63 

68 

78 

79 

61 

62 

51 

58 

65 

58 

51 

56 

57 

60 

5  2 

40 

*a 

54 

52 

57.7 

••-i  I  N 

48 

42 

43 

41 

37 

31 

33 

32 

33 

32 

44 

40 

40 

46 

33 

2l 

22 

35 

!s 

30 

30 

30 

33.9 

fORTMl LL 

MAX 

57 

So 

61 

56 

60 

53 

58 

68 

60 

62 

57 

54 

56 

54 

55 

44 

43 

41 

ail 

46 

;? 

42 

41 

s 

5U5 

MIN 

50 

50 

50 

48 

39 

40 

42 

38 

37 

40 

40 

43 

46 

41 

34 

ai 

w 

40 

31 

« 

37 

37.0 

OTLATCH 

MAX 

65 

55 

53 

60 

60 

74 

79 

80 

d  j 

60 

50 

56 

42 

52 

*«0 

55t4 

Ml  N 

53 

50 

49 

43 

45 

40 

41 

42 

7  ' 

Vt 

37 

37.9 

RESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

74 

67 

56 

50 

49 

60 

68 

75 

7ft 

73 

72 

h? 

sa 

A  1 

51 

60«0 

MlN 

49 

46 

43 

42 

>7 

32 

31 

33 

34 

J  3 

39 

38 

">r 

28 

36 

37 

1 1 

33.4 

HI  EST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

56 

55 

57 

b2 

58 

57 

68 

74 

73 

73 

69 

50 

54 

31 

44 

37 

41 

44 

44 

46 

41 

41 

41 

47 

47 

40 

45 

42 

38 

39 

51.0 

Ml  N 

51 

49 

4* 

45 

44 

38 

40 

39 

37 

it) 

46 

42 

40 

39 

26 

30 

31 

30 

36 

32 

34 

31 

32 

20 

20 

32 

36 

31 

27 

17 

35. B 

IICHFIELU 

MAX 

66 

60 

56 

51 

56 

65 

70 

75 

79 

7« 

72 

50 

56 

06 

53 

58. U 

Ml  N 

49 

37 

30 

30 

37 

29 

36 

37 

39 

40 

41 

35 

3  1 

31 

10 

llGGINS  RS 

68 

67 

62 

3  7 

65 

65 

77 

83 

82 

b  i 

78 

60 

00 

6  7 

64 

56 

* 

54 

62.0 

u 

m*n 

53 

49 

*a 

45 

44 

A.  7 

42 

49 

30 

55 

47 

45 

30 

4 1 

tn 

41.9 

MAX 

67 

62 

58 

45 

58 

63 

6d 

75 

76 

80 

64 

51 

6  7 

62 

53 

49 

56.3 

MlN 

49 

46 

40 

36 

33 

37 

39 

4  1 

42 

42 

36 

37 

35 

37 

26 

22 

32 

32.9 

|<»land  «  postal 

MAX 

50 

53 

49 

45 

53 

52 

60 

65 

75 

66 

64 

45 

45 

46 

46 

37 

38 

40 

4  3 

35 

42 

47.1 

MlN 

44 

43 

42 

)H 

i8 

31 

4] 

45 

40 

43 

43 

38 

40 

39 

32 

28 

?B 

29 

33 

33 

31 

>0 

30 

2V 

24 

21 

20 

23 

32 

23 

IS 

33.1 

MAX 

77 

69 

59 

56 

52 

58 

64 

68 

71 

78 

83 

65 

55 

60 

70 

45 

54 

57 

59 

65 

53 

43 

61 

60 

44 

40 

50 

56 

69 

62 

49 

59.4 

MlN 

44 

44 

43 

38 

3D 

29 

32 

33 

41 

41 

39 

36 

37 

32 

40 

23 

2? 

22 

33 

M 

29 

26 

30 

34 

3? 

27 

22 

72 

26 

25 

20 

32.2 

UlNT  i'dMUNv 

MAX 

66 

63 

57 

46 

58 

59 

oy 

72 

74 

78 

60 

50 

57 

62 

54 

46 

59 

51 

49 

50 

37 

38 

33 

47 

40 

34 

50 

53 

66 

43 

40 

54.7 

MlN 

42 

44 

40 

40 

37 

29 

32 

32 

33 

32 

42 

32 

33 

28 

35 

25 

19 

19 

37 

33 

30 

28 

23 

35 

34 

23 

19 

21 

74 

16 

1* 

30.1 

A INT  M*«its 

MAX 

62 

59 

56 

52 

62 

80 

76 

78 

70 

54 

61 

59 

46 

49 

52 

47 

51 

48 

43 

55 

50 

46 

39 

53 

46 

43 

56.1 

Ml  N 

44 

49 

49 

44 

43 

40 

35 

36 

40 

46 

41 

29 

32 

33 

31 

39 

42 

40 

37 

36 

29 

74 

29 

36 

28 

19 

37.3 

kiMUH 

MAX 

74 

65 

63 

3^ 

65 

62 

75 

80 

80 

79 

70 

56 

70 

72 

35 

45 

55 

49 

45 

46 

46 

48 

36 

56 

53 

52 

53 

55 

47 

40 

45 

58. B 

MIN 

46 

40 

44 

*  ) 

i  1 

25 

37 

29 

28 

23 

43 

30 

41 

39 

27 

17 

25 

14 

36 

33 

30 

31 

32 

30 

28 

70 

20 

19 

23 

21 

15 

30.  5 

Sm  r«far«nc«  ootM  following  Sutton  lad* 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-C—   OCTOBER  1951 


Station 

Day  Ol  Month 

£ 

| 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SANUPUINT    EXP    ^  T  A 

MAX 

58 

56 

59 

53 

63 

54 

67 

67 

64 

66 

60 

60 

54 

54 

52 

45 

40 

44 

46 

43 

42 

42 

48 

48 

43 

4  3 

52 

46 

45 

30 



51*3 

MI  N 

53 

39 

49 

45 

45 

39 

39 

42 

37 

41 

46 

44 

45 

41 

33 

33 

30 

32 

35 

39 

36 

33 

34 

34 

21 

25 

33 

34 

35 

30 

23 

36*9 

SHOSHONE 

MAX 

55 

52 

55 

60 

60 

50 

46 

61*4 

MI  N 

42 

45 

42 

38 

33 

30 

37 

41 

43 

45 

39 

37 

34 

35 

33 

22 

24 

24 

37 

34 

24 

36 

37 

36 

34 

29 

22 

27 

28 

20 

17 

33*1 

SPENCER  RS 

MAX 

64 

59 

49 

42 

56 

54 

63 

68 

70 

73 

59 

49 

50 

56 

53 

42 

46 

47 

48 

44 

35 

35 

44 

43 

37 

41 

49 

51 

49 

41 

33 

30*0 

MI  N 

36 

38 

30 

32 

32 

26 

32 

29 

28 

30 

39 

33 

33 

31 

34 

19 

15 

17 

30 

77 

25 

16 

15 

30 

31 

20 

26 

19 

20 

15 

16 

26.6 

SPRINGF  I  ELO 

MAX 

71 

62 

62 

56 

01 

65 

70 

75 

79 

84 

66 

55 

60 

67 

55 

53 

58 

55 

63 

65 

46 

48 

60 

50 

52 

54 

55 

58 

60 

50 

42 

59#9 

Ml  N 

40 

43 

38 

39 

37 

29 

2b 

33 

31 

33 

39 

39 

34 

35 

40 

17 

21 

19 

33 

33 

29 

29 

37 

36 

35 

37 

22 

19 

23 

15 

14 

STIBNITE 

MAX 

52 

55 

46 

46 

54 

62 

70 

75 

73 

57 

49 

50 

52 

39 

35 

40 

45 

42 

35 

39 

39 

39 

42 

44 

50 

53 

43 

38 

*t8*7 

MI  N 

34 

33 

30 

25 

30 

32 

32 

35 

30 

30 

30 

26 

17 

20 

18 

22 

20 

20 

26 

23 

21 

11 

11 

11 

21 

10 

6 

3 

2  2  •  *. 

SUGAR 

MAX 

66 

57 

45 

58 

59 

67 

73 

75 

77 

60 

66 

55 

48 

53 

49 

52 

51 

40 

42 

53 

47 

48 

52 

50 

53 

56 

44 

MI  N 

42 

40 

39 

35 

29 

30 

28 

28 

27 

33 

30 

30 

23 

21 

18 

36 

35 

28 

27 

31 

35 

34 

26 

20 

19 

22 

13 

29*1 

SUN  VALLEY 

MAX 

66 

57 

57 

50 

59 

59 

67 

70 

75 

74 

69 

53 

57 

59 

56 

47 

50 

51 

43 

5*t*7 

MI  N 

41 

39 

28 

30 

25 

22 

24 

24 

24 

23 

32 

31 

25 

22 

37 

13 

11 

16 

30 

20 

20 

20 

24 

31 

29 

20 

20 

17 

17 

8 

6 

23*5 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

69 

69 

62 

57 

66 

75 

77 

81 

84 

84 

75 

63 

70 

73 

72 

60 

62 

64 

68 

61 

55 

59 

62 

58 

60 

56 

64 

65 

66 

58 

49 

66*9 

MIN 

54 

53 

49 

40 

42 

45 

40 

44 

46 

50 

50 

47 

45 

44 

44 

35 

35 

34 

34 

44 

37 

39 

49 

43 

39 

39 

34 

34 

40 

34 

32 

41.8 

TE TON  1  A   EXP  STA 

MAX 

68 

61 

51 

43 

51 

53 

62 

71 

73 

77 

55 

46 

47 

51 

49 

42 

44 

54 

50 

45 

37 

34 

47 

45 

46 

50 

47 

45 

52 

36 

32 

50*5 

MIN 

40 

38 

35 

31 

33 

25 

27 

28 

30 

29 

31 

32 

31 

30 

26 

19 

25 

17 

20 

26 

26 

20 

25 

30 

30 

26 

20 

17 

19 

15 

11 

2o«  3 

THREE  CREEK 

MAX 

70 

61 

53 

44 

55 

65 

71 

78 

78 

84 

70 

66 

58 

70 

63 

50 

56 

65 

63 

57 

50 

47 

60 

56 

41 

44 

54 

58 

61 

51 

46 

MIN 

30 

36 

38 

32 

32 

23 

23 

32 

40 

33 

25 

32 

30 

25 

31 

16 

16 

20 

30 

33 

25 

20 

22 

31 

32 

30 

26 

22 

22 

14 

13 

* 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

69 

64 

55 

54 

59 

68 

74 

79 

82 

84 

71 

64 

64 

72 

66 

57 

56 

61 

63 

58 

48 

52 

62 

55 

47 

50 

55 

57 

61 

53 

47 

61*5 

MIN 

43 

46 

45 

39 

37 

32 

30 

33 

35 

36 

44 

41 

41 

33 

41 

25 

25 

25 

34 

37 

33 

31 

35 

36 

35 

32 

28 

28 

26 

27 

29 

3<»«3 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

77 

72 

60 

58 

55 

60 

68 

73 

79 

82 

84 

68 

58 

63 

73 

46 

54 

56 

61 

66 

56 

46 

54 

62 

45 

48 

6  1  «7 

MIN 

40 

43 

42 

34 

33 

28 

29 

28 

31 

35 

39 

36 

36 

32 

34 

22 

23 

20 

22 

33. 

27 

26 

30 

32 

32 

29 

28 

29 

25 

23 

25 

WALLACE 

MAX 

60 

58 

55 

50 

56 

60 

68 

71 

71 

74 

54 

49 

52 

53 

46 

44 

45 

47 

49 

43 

42 

44 

41 

45 

41 

48 

50 

44 

44 

35 

MIN 

51 

47 

46 

43 

40 

36 

44 

41 

38 

41 

43 

44 

44 

4  3 

30 

29 

31 

30 

41 

39 

36 

33 

33 

SO 

25 

24 

26 

26 

34 

26 

23 

36.0 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

56 

56 

52 

54 

48 

58 

59 

70 

75 

75 

75 

55 

48 

51 

52 

46 

43 

45 

45 

48 

42 

40 

43 

41 

47 

48 

48 

51 

53 

45 

41 

51*9 

MIN 

50 

47 

46 

43 

41 

36 

40 

41 

39 

39 

46 

43 

44 

43 

31 

30 

31 

29 

37 

38 

37 

33 

33 

31 

25 

24 

25 

25 

28 

31 

31 

36.0 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

59 

59 

60 

49 

57 

61 

70 

77 

»D 

83 

70 

71 

54 

52 

47 

46 

45 

47 

48 

45 

42 

40 

43 

46 

45 

45 

51 

62 

55 

37 

34 

54*2 

MIN 

30 

41 

39 

32 

30 

31 

32 

38 

!- 

39 

38 

38 

24 

23 

25 

36 

30 

2B 

28 

30 

24 

21 

25 

23 

26 

2y 

23 

14 

30.* 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


awon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 
ava 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.08 

.05 

.03 

.00 

.03 

.09 

.06 

.09 

.14 

.12 

.  11 

.07 

.04 

.07 

.05 

.07 

.03 

.05 

WIND 

19 

11 

10 

25 

31 

19 

12 

17 

18 

12 

38 

44 

24 

14 

27 

29 

16 

23 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.  14 

.16 

.06 

.01 

.06 

.07 

.09 

.10 

.11 

.12 

.18 

.09 

.03 

.08 

.13 

.06 

.08 

.06 

.12 

.10 

.08 

.00 

.04 

.15 

.08 

.15 

.08 

.07 

.08 

.13 

.09 

2.80 

WIND 

77 

67 

43 

68 

112 

23 

14 

8 

17 

14 

50 

71 

39 

22 

97 

43 

60 

28 

17 

109 

71 

27 

60 

177 

77 

48 

55 

45 

40 

97 

70 

1746 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.24 

.10 

.15 

.  12 

.13 

.  14 

.17 

.21 

.25 

.33 

.15 

.16 

.16 

.20 

.10 

.06 

.14 

.12 

.13 

.21 

.11 

.08 

.15 

.00 

.01 

.05 

.06 

.11 

.15 

.13 

.08 

4.20 

WIND 

95 

125 

185 

215 

125 

90 

115 

115 

150 

185 

150 

205 

165 

130 

170 

95 

85 

120 

95 

215 

210 

160 

170 

100 

110 

95 

85 

80 

100 

120 

105 

4165 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.08 

.07 

.03 

.04 

.05 

.19 

.13 

.11 

.14 

.10 

.05 

.06 

.18 

WIND 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

3 

2 

0.6 

2.5 

2 

3.4 

4 

2 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

* 

6.0 

T 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

j  T 

BONNERS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

3 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

CASCAOE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

CENTERVILLE  AR8AUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

T 

T 

2.5 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1  .5 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 

0.3 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
I 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.  0 

2 

1.0 

2 

T 
T 

I 

T 

S«e  reference  note*  following  Station  Index. 
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T«bl«  7-CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
OCTOBER  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2] 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 « 

29 

30 

31 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

2.0 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

2.0 
T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

1.0 

ISLAND   PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1  .  1 

5.0 

5 

6.0 
10 

1.0 
8 

4 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

O.B 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

HA  LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

MESA 

SNOWFALL 
M  ON  GND 

1.0 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.7 
1 

T 
T 

2.0 

2 

T 

2 

0.9 

2 

3.B 

3 

2.9 
6 

2.1 
7 

4.2 
10 

6.6 
17 

T 

17 

17 

16 

15 

14 

T 
12 

0.4 

12 

0.1 

12 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

PINE  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

T 

PORTH I L  L 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

j 

5.9 

4 

2.3 
3 

T 

2 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
j 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SANCPOINT  EXP  STATION 
SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.5 

4.0 
4 

4 

_ 

2.0 

2 

T 

T 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

2.5 
2 

1.5 

2 

1 

0.5 

1 

• 

5.0 

5 

2.0 
3 

3.0 
3 

5.0 
7 

5 

3 

2 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

T 

; 

- 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

S*e  ralereoc*  not  at  following  Station  Index 
-  157  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

d 

XI 

u 

Obser 
vahon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp 

Precip 

ABERDEEN  EXP  STATION 

DOS  0 

BINGRAK 

12 

42  56 

112  50 

5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

5  6 

7 

ALBION 

01  18 

CASSIA 

12 

42  25 

113  35 

6P 

6P 

S  IDUK)  CGL  EDUCATION 

2  3 

S 

ALPHA  1  HE 

GLENS  STRAWN 

AMERICAN  PALLS  1  K* 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANDERSON  DAM 

ELMORE 

3882 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ARCO 

0373 

6 

43  38 

113  19 

5P 

5P 

MRS  HAZEL  CLENDENIN 

2  3 

5 

7 

0441 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

8A 

u 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S  6 

7 

AS  HTON  1  S 

FREMONT 

GUST  STEINMAN 

ATLANTA  1  1 

ELMORE 

PHILLIP  T  PETERSON 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

7590 

U  S  SOIL  CON  SER 

AVERY  RANGER  STATION 

0325 

SHOSHONE 

10 

47  15 

IIS  48 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

BANCROTT 

BANNOCK 

1Z 

42  43 

111  54 

KID 

KENNETH  E  CRUMP 

BAYVIE1  MODEL  BASIN 

KOOTENAY 

4P 

2  3 

s 

BENTON  DAK 

BONNER 

U   S    FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  1  S 

VALLEY 

5686 

RAPIER  EDWARDS 

BLACEJOOT 

0915 

8  INGHAM 

12 

43  11 

112  21 

6P 

6P 

EARL  RODGERS 

2  3 

5 

7 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

5P 

5P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

5  6 

BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAK 

ADA 

2833 

V  S  ENGINEERS 

BOISE  TO  AP 

1022 

2 

43  34 

116  13 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

BONNEHS  FERRY 

1074 

BOUNDARY 

5 

48  42 

116  18 

IIP 

1  1  !> 

GOLD I E  L  NEUMAYER 

2  3 

5 

7 

BRIDGE 

1  1  ^ 

CASSIA 

MARL IN  H  BOOTH 

BUHL 

12  17 

TWIN  FALLS 

WILLIAM  A  LOW 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

2250 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  NNE 

1272 

SHOSHONE 

5 

47  32 

115  48 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3 

5 

BURLEY 

i  288 

12 

42  32 

113  47 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

BURLEY  1  NW  FACTORY 

1  2  98 

CASS  I A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

BURLEY  CAA  AP 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CALDWELL 

CANYON 

a 
* 

2372 

HAROLD  M  TUCKER 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

8A 

8A 

J   I  LORTON 

2  3 

5 

CASCADE  1  NW 

151 1 

8 

44  31 

116  03 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

CASCADE  RANGER  STATION 

1524 

VALLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CENTZRVILLE  AREA UGH  RCB 

1636 

BOISE 

MABEL  M  ARBAUGH 

CHALLIS 

1663  CUSTER 

5171 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

44  02 

113  48 

:>p 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

5 

CLARK  FORK  1  EHE 

i  a  i  o 

BONNER 

48  09 

116  10 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

5 

CLARK  I A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

J 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLEMEN TSV I LLE  4  SE 

L8B1 

TETON 

TETONIA  EXP  STATION 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1^38 

LEMHI 

3800 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

L953 

KOOTENAY 

5 

47  46 

116  49 

MID 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

COEUR  D  ALENE  RS 

KOOTENAY 

5 

47  41 

116  45 

5P 

r>P 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  3 

5 

7 

2071 

CARIBOU 

ANACONDA  COPPER  CO 

CO  ETONWOOD 

2154 

IDAHO 

116  21 

MRS  M  D  KLAPPRICII 

COTTONWOOD  2  SW 

2159 

IDAHO 

3600 

SAB I  FREI 

COUNCIL  2  NNE 

2187 

ADAMS 

12 

44  45 

116  25 

7P 

7P 

JOHN  W  HOOVER 

2  3 

5 

CRAIGKONT 

2246 

LEWIS 

3 

46  14 

116  28 

',<  1 ;  i 

LEWIS  I  PHILLIPS 

CROUCH  2  NNW 

2279 

BOISE 

HARRY  GRAHAM 

DEADWOOD  DAK 

VALLEY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DEAD WOOD  SUKKIT 

2395 

VALLEY 

7000 

U  S  SOIL  CON  SER 

DECEPTION  CREEK 

2422 

5 

47  44 

116  29 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

DOLLAR HIDE  SUMMIT 

2K04 

CAMAS 

8650 

U  S  FOREST  SERVICE 

DRIGGS 

2*  76 

TETON 

6097 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

2  707 

5462 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  CAA  AP 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

no 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

EDEN  HUNT  PROJECT 

2823 

JEROME 

12 

42  41 

114  15 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

5 

ELK  CITY 

2875 

MRS  LORA  B  VILAS 

I  3 

EMMETT  2  E 

2942 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3  1  DS 

CAMAS 

5065 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

3 

46  06 

115  33 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

5P 

5P 

FORT  HALL   IR  PROJ 

2  J 

5 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUKMIT  RANCH 

3S76 

CUSTER 

VAR 

STAN  L  SWANGER 

GLENNS  FERRY 

3631 

2569 

7P 

E  D  STONE 

GOODING  CAA  AP 

3682 

GOODING 

12 

42  55 

114  46 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

GRACE  POWER  HOUSE 

3  7  32 

CARIBOU 

12 

42  35 

SS 

H  A  WESTENFELDER 

2  3 

5 

GRAND  VIEW 

3760  OWYHEE 

4P 

CLARA  M  JENKINS 

GRANGE VI LLE 

37  71 

IDAHO 

KID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

GRAY 

3825 

BONNEVILLE 

6450 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

43  42 

113  37 

SP 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

5 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

31H.-I 

JEFFERSON 

U  S  F  fc  W  SERVICE 

HA  Z  ELTON 

4140 

JEROME 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BILL  CITY 

4266 

CAMAS 

5000 

5P 

5P 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

5P 

5P  SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

5 

HOWE 

BUTTE 

• 

43  47 

113  00 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

•442 

BOISE 

5P 
SP 

5P 

R  JOHN  MELLOR 

IDAHO  CITY  13  SW 

44S0  BOISE 

6P 

C  M  GARDNER 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

1457 

BONNEVILLE 

4730 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDA  VADA 

4475  OWYHEE 

2 

42  03 

115  09 

VAM 

CHRIS  C ALLEN 

3 

4588  BONNEVILLE 

12 

43  24 

5P 

5P 

ANNA  FLEMING 

2  3 

5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4598  FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

JACKSON  PEAK 

■IK  12 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

VA1 

U  S  SOIL  CON  SER 

5 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

37B5 

5P 

SP 

0  OLIVER 

2  3 

5 

KAMI AH  1  NE 

4793  LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

KELLOGG 

SHOSHONE 

■1 

47  32 

116  08 

9A 

9A 

IRVING  H  LAS KEY 

2  3 

Mil  1 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2  3 

S 

KUNA  2  NNE 

503B  ADA 

2 

43  31 

116  24 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

44  40 

115  32 

6650 

7AR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LEA DO RE 

SI  69 

LEMHI 

44  41 

113  22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

LEW IS TON 

5230  NEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LEW IS TON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3 

S 

7 

LEWISTON  WB  AP 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

■ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

7 

L1FTON  PUMPING  STATION 

5275  BEAR  LAKE 

42  07 

"8 

UTAH  P  |  L  COMPANY 

2  3 

5  6 

t     1  BEAR.     2  BOISE.     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D 'ALENE .     5  KOOTENAY,     6  LOST.     7  PALOUSE ,     8  PAYETTE.  9 


IDAHO 
OCTOBER  1951 


_ 

Station 

Index  No.  | 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

1 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

0. 

a 

,  Precip. 

LOl 0  PASS 

5356 

3 

46  38 

114  33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

1X)WMAN 

5414 

8 

44  05 

115  35 

3870 

SP 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3 

5  7 

MAC KAY  RANGER  STATION 

CUSTER 

U  S  FOREST  SERVICE 

MA  LAD 

ONE  I DA 

J  L  CROWTHER 

ONE  IDA 

m 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

MAY  RANGER  STATION 

susr* 

11 

44  36 

113  55 

5066 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  7 

S70B 

VALLEY 

8 

44  54 

116  07 

5025 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  7 

MCCAMMON 

BANNOCK 

SP 

R  FRED  LINDENSCHMITI 

2  3 

5 

2  3 

5 

MESA 

ADAMS 

MESA  CO 

2  3 

5  7 

MINIDOKA  DAM 

5980 

12 

42  40 

113  29 

4280 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5  6 

MONTPELIER  RANGER  STA 

hOS3 

BEAR  LAKE 

42  19 

111  18 

5943 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

U  S  SOIL  CON  SER 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  I 

LATAH 

w 

SP 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

5  6 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

6174 

ELMORE 

12 

43  08 

115  42 

3180 

BP 

6P 

WAYNE  B  BENTZINGER 

2  3 

MULLAN  PASS  CAA 

h23  7 

S  HOS  HON  E 

4 

47  27 

115  41 

6022 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5  7 

CANYON 

C  W  NELSON 

2  3 

5 

NAMPA  2  NW 

CANYON 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

NEZPERCE 

6421 

3 

46  14 

116  14 

3082 

7P 

7P 

WAYNE  S  SHAEFFER 

CLOSED  9/15 

NEZPERCE  PASS 

6430 

45  43 

114  30 

6575 

7A| 

U  S  FOREST  SERVICE 

CASS IA 

12 

HERBERT  J  HARDY 

2  3 

5  7 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

MARJORIE  L  SHAW 

2  3 

5  7 

OLA 

GEM 

DAISY  V  NEWELL 

CLOSED  7/30 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  IS 

1027 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

111  14 

5386 

2  ■! 

5  6 

PARMA    EXPERIMENT  Sl/t 

CANYON 

MIN IDOKA 

AMALGAMATE [i  SUGAR 

PAYETTE 

PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STA . ION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3175 

SP 

5P 

2  3 

5  7 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

43  2R 

115  19 

4225 

5P 

GENEVA  B  SCHRAFT 

3 

7 

PLUMMER  3  WSW 

BENEWAH 

U  S   INDIAN  SERVICE 

POCATELLO  TO  AP 

BANNOCK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

PORTHILL 

BOUNDARY 

R   E   DEN HAM 

2  3 

5  7 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  55 

116  53 

2550 

7P 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3 

5  7 

7327 

3 

43  30 

115  35 

4650 

Mil' 

VICTOR  J  ACARREGUI 

I'Hi  :■  h  in  '■■  i  i ,  t      1    •  si 

FRANKLIN 

1 

C  M  CRAB TREE 

2  3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

g 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  7 

PUNGO  CREEK 

VALLEY 

n 

M  EDWARD  B UDELL 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

B INGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

VAR 

ROY  POTTER 

RICHFIELD 

7r;7:; 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

SP 

LESLIE  F  BUSBY 

2  3 

5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  7 

JEFF  ERS'  iN 

CALV IN  E  LARSON 

2  3 

5 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SHOSHONE 

J  L  RANDOLPH 

2  3 

5  7 

RUPERT 

7968 

MINI DOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

8A 

8A 

MINIDOKA   IR  PROJ 

2  3 

5 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

4968 

7P 

E  M  JERGENSON 

2  3 

5 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

SALMON 

D  S  WB  AIRWAY  OBS 

2  3 

5  7 

SANDPOINT  EXP  STATION 

BONNER 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5  7 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOSHONE 

8380 

LINCOLN 

12 

42  56 

114  24 

7P 

LEONARD  V  BOND 

2  3 

5 

SOLDIER  CREEK 

CAMAS 

5755 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  7 

SPRINGFIELD 

BINGHAM 

6P 

E  T  SHE LAN 

2  3 

5 

STIBNITE 

8738 

VALLEY 

ii 

44  54 

115  20 

6550 

8A 

8A 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3 

5  7 

SUGAR 

881  B 

MADISON 

12 

43  52 

111  45 

4892 

6P 

WM  C  ROBERTS  JR 

2  3 

5 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5P 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3 

5  7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

12 

43  15 

116  23 

2323 

5P 

IDAHO  POWER  CO MP AN Y 

2  3 

5  7 

TETONIA  EXPERIMENT  STA 

9059 

TETON 

12 

111  10 

6040 

6P 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

6P 

L  E  lANNER 

2  3 

5  7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

VAR 

U  3  SOIL  CON  SER 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

12 

42  35 

114  28 

3770 

5P 

5P 

U  5  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9209 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

VAR 

WALLACE 

SHOSHONE 

4 

115  56 

2770 

6P 

8P 

W  FE  A  THERS  TON  E  JH 

2  3 

5  7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

8A 

8, 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3 

5 

WEISER 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  IS 

116  58 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HE  ICE  NW  AY 

2  3 

S 

WINCHESTER   1  SE 

9840 

3 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

T  CENSKY 

2  3 

S 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

NEW  STATIONS 

OLA  4  S 

6S90 

GEM 

8 

44  08 

116  17 

2975 

5P 

5P 

VINCENT  A  NALLY 

2  3 

5 

NEZPERCE  2  E 

6424 

LEWIS 

3 

46  IS 

116  12 

3850 

6P 

6P 

JOHN  KOEPL 

2  3 

5  7 

OREILLE,     10  ST.  JOE.     11  SALMON.     12  SNAKE. 


STATIONS  NOT  FOLLOWED  BY  A  TABLE  WMBER  REFERENCE   IN  THE  STATION   INDEX  ARE  NOT  PUBLISHED  IN  CL IMATOLOG ICAL  DATA  BEGINNING  WITH  OCTOBER   1951,  RECOUPS 
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1951 

rtae  four  digit   identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned    on  a     state  basis.     There  will 
>e  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
)bservatlon  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

)elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

lonthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  ln- 
:luded  in  this  issue. 

Jnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  In 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°  F.  Evaporation  Is  measured  In  the  standard 
leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

lata  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
ralues  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table    3,     6.     7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5,   Is  indicated  by  no  entry. 

I-      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
9      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  Inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of  new 
Gnowf  all . 

I      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

I      Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

5      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular   intervals,     will  be  published  In  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

5      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

r      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

/      Includes  total  for  previous  month. 

X      This  entry  In  time  of  observation  column  in     Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $1.50  per  year.       (Yearly  subscription     Includes  the     Annual  Summary.) 
'hecks  and  money  orders    should  be  made  payable  to  the    Treasurer  of  the  United  States.       Remittances  and  correspondence  regarding 
subscript  Ions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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IDAHO  - 


NOVEMBER  1951 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 


WEATHER  SUMMARY 


This  November  was  much  cooler  than  that 
of  the  past  two  years  with  average  tempera- 
ture only  slightly  above  that  of  November 
1947  and  1948.  A  few  scattered  stations  in 
the  Northern  and  Southwestern  Divisions  showed 
small  positive  departures,  but  a  large  ma- 
jority reported  deficiencies;  negative  de- 
partures of  more  than  4°  were  reported  from 
a  few  stations  in  the  Southeastern  Division. 
Precipitation  was  only  a  little  below  normal 
for  the  State  as  a  whole,  and  similar  to  1950 
and  1949  in  that  respect.  Division  averages 
indicate  83  per  cent  of  the  November  mean  in 
the  Northern,  109  per  cent  in  the  Southwest- 
ern, and  77  per  cent  in  the  Southeastern. 
Snowfall  averaged  somewhat  above  the  Novem- 
ber mean  for  the  State,  although  well  below 
such  Novembers  as  those  of  1942,  1945  and 
1946.  The  average  number  of  days  with  mea- 
surable precipitation  was  close  to  the  Novem- 
ber mean,  but  available  records  indicate  a 
moderate  deficiency  of  sunshine  throughout 
the  State.  Average  wind  speed  apparently 
was  a  little  less  than  usual,  and  no  reports 
of  destructive  storms  were  received. 

The  generally  fair  weather  of  late  Octo- 
ber carried  over  into  November,  particularly 
in  southern  portions  of  Idaho  where  very 
little  precipitation  fell  during  the  first 
ten  days  of  the  month.  Temperatures  aver- 
aged generally  below  normal  during  the  first 


few  days,  with  freezing  temperatures  each 
morning  in  all  parts  of  the  State.  Daytime 
temperatures  were  relatively  mild,  however; 
and  with  drying  soil,  sugar  beet  harvesting 
increased  rapidly  during  the  opening  days 
of  the  month.  Clover  and  alfalfa  seed  thresh- 
ing and  apple  picking  were  resumed  and  nearly 
completed  during  this  period. 

Wet  weather  between  the  11th  and  15th  again 
delayed  late  field  work,  but  during  the  next 
four  days  fair,  though  cold,  weather  permit- 
ted further  progress  in  harvesting.  By  the*' 
time  the  next  rainy  spell  began,  on  the  20th, 
less  than  15  per  cent  of  the  sugar  beet  crop 
remained  in  the  fields,  few  apples  were  left 
unpicked,  and  all  but  a  few  scattered  patches 
of  clover  has  been  threshed.  The  final  week 
of  November  was  rather  mild,  but  precipita- 
tion was  frequent  and  widespread  fresh  toc| 
strong  winds  prevailed.  Snow  cover  was  pretty 
well  confined  to  elevations  above  5,000  feet 
at  the  close  of  the  month. 

Despite  some  interference  from  rains  and 
early  morning  freezes,  late  harvest  opera-; 
tions  were  carried  on  successfully.  There; 
remained  undug,  however,  perhaps  10  per  cent] 
of  the  sugar  beet  crop.  Moisture  was  suff i- I 
cient  to  be  beneficial  to  fall-sown  grains1 
which,    in  general,  were   in  good  condition. 

DJS 


-  162  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  average! 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

e 

Station 

> 
■ 

percent  ol 
time  from 
prevailing 

e 

c 
i 
S 
> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

■ 

_1 

•  S 

SI 

f* 
to 
a 

s 

m 

H 

to 

s 

cn 
ri 

K 

© 

in 

H 

o 

8 
■ 

S 

3 

5 
A 

8! 
j 

661-001 

200 
and  over 

3 
f2 

Percent  of 

posaible 

aunahine 

Average 
iky  cover 
aunnae  to  au 

E 

■3  . 

Ij 

Is 

BOISfc  MB  AIRPORT 

SE 

38 

8.0 

36 

V 

10 

79 

62 

64 

76 

4 

8 

6 

0 

0 

0 

18 

42 

7.5 

LEV1ST0N  WB  AIRPORT 

E 

23 

5.1 

82 

76 

76 

82 

6 

7 

3 

0 

0 

0 

16 

8.5 

S3 

03  03 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

3 

18 

8.9 

42 

SW 

12 

75 

57 

56 

67 

S 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

37 

6.3 

COMPARATIVE  DATA 


1893 
1894 
1893 
1896 
1897 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

1903 
190i 
1905 
1906 
1907 

1908 
1919 
1910 
1911 
1912 

1913 


Temperature 


32.9 
40.1 
33.4 
30.6 
36.9 

31.0 
40.7 


36.2 
41.2 


35.8 
33.9 
36.9 


36.7 
37.8 
37.7 
32.2 
37.7 

38.3 


71 
72 
80 


79 


76 
81 


-  9 
1 

-17 
-38 

-  6 


Precipitation 


3.00 
.71 
.94 
3.82 
2.87 

2.42 
2.09 
1.38 
1 .01 
2.51 

2.65 
.59 
1  .29 


5-1* 


tp"3 

n 


13.9 
0.8 


13.1 
0.7 
10.4 


.  e 

«  2 

■o  a 


Temperature 

Precipitation 

n  e 

Year 

e 

V 

■ 

IS 

1 
e 

e 

A 

1 

i 

| 

°  0 

> 
< 

9 

a 

3 

Av, 

s  ° 

a 

£3 

1914 

37. 1 

82 

-15 

.72 

1.9 

4 

1915 

33.7 

78 

-24 

2.17 

14.0 

11 

1916 

30.0 

77 

-27 

1.60 

9.4 

6 

1917 

39.8 

77 

3 

1.53 

2.1 

6 

1918 

34.0 

66 

-15 

1.00 

2.8 

5 

1919 

32.6 

70 

-30 

2.02 

10.2 

8 

1920 

34.5 

64 

-10 

2.27 

3.6 

9 

1921 

38.  3 

77 

-10 

2.75 

10.5 

9 

1922 

32.7 

68 

-  8 

.82 

2.2 

5 

1923 

37.5 

66 

-  6 

1.23 

2.7 

6 

1924 

34.3 

78 

-11 

1.91 

5.3 

9 

1925 

35.0 

73 

-10 

1.23 

2.7 

6 

1926 

39.6 

73 

-  1 

4.16 

4.2 

15 

1927 

39.3 

76 

-10 

4.47 

4.6 

16 

1928 

35.8 

70 

-15 

1.29 

2.5 

7 

1929 

32.1 

68 

-12 

.15 

0.6 

1 

1930 

30.5 

76 

-20 

1  .45 

10.6 

5 

1931 

30.2 

81 

-27 

1 .70 

15.0 

8 

1932 

37.5 

77 

-18 

2.17 

2.9 

9 

1933 

37.4 

76 

-  1 

.71 

1.0 

3 

- 

40.0 

75 

-  2 

2.39 

7.2 

13 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

1 

Average 

e 

%  ' 

B 

No.  oi  daya 
.01  or  more 

1935 

29.3 

59 

-15 

.86 

5.2 

6 

1936 

32.1 

70 

-13 

.15 

1.1 

2 

1937 

38.1 

75 

-  4 

2.84 

3.4 

12 

1938 

29.6 

66 

-26 

1.B2 

6.1 

9 

1939 

38.2 

73 

3 

.25 

T 

2 

1940 

31.2 

68 

-15 

1 .87 

7.4 

1 1 

1941 

37.1 

74 

-17 

1.73 

2.3 

8 

1942 

34.6 

74 

-15 

3.94 

12.5 

14 

1943 

36.6 

70 

-13 

.87 

0.8 

5 

1944 

33.4 

65 

-15 

2.22 

5.6 

11 

1945 

33.8 

76 

-17 

2.68 

13.1 

14 

1946 

33.6 

66 

-11 

3.18 

11.4 

11 

1947 

32.2 

78 

-15 

1.96 

9.4 

13 

1948 

32.3 

70 

-23 

2.41 

9.6 

13 

1949 

40.9 

77 

1 

1 .87 

1.6 

7 

1950 

37.1 

75 

-  7 

1.95 

5.4 

11 

1951 

33.1 

68 

-20 

1.82 

7.8 

9 

Table  2 


CLTMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

1 
e 

> 
< 

Departure 
from  normal 

i 

M 

n 

a 

s 

& 

1 

| 

3 

• 

£ 

R 
■9 
t 

I 

No.  of  daya 

1 

H 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

e 

3 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

8  | 
11 

4? 

36  o 

3 

S 

■8  I  2 

a  &° 
i  §  * 

• 

I 

<c 

O 

B 

o 

3 

.50  or  more 

§  1 

NORTHERN  DIVISION 

4.  VEST  RS 

35. 2M 

-  0.9 

53 

6 

14 

i 

885 

0 

24 

3 

70 

.07 

.70 

13 

8.5 

i 

14: 

16 

1 

0 

3ATVIEM  MODEL  BASIS 

36.6 

52 

30 

17 

i+ 

842 

0 

18 

2 

75 

.60 

12 

.5 

T 

14 

14 

1 

0 

JIG  CREEK  1  S 

26.  4M 

59 

9 

-  16 

16 

1152 

0 

30 

1 

74 

-  1.25 

.38 

28 

6 

14+ 

11 

0 

0 

30HKERS  FERRY 

34. 3M 

-  0.1 

49 

9 

17 

1+ 

900 

0 

3URKE  2  NNE 

30. 1 

-  1.4 

47 

6 

8 

1 

1042 

0 

29 

5 

75 

-  .53 

1.17 

13 

36.3 

25 

14 

16 

3 

1 

:lark  FORI  1  ENE 

35.9 

0.1 

50 

9+ 

15 

1 

867 

0 

23 

3 

66 

-  .75 

.85 

12 

14 

2 

0 

:0BAI.T  BLACKBIRD  MIME 

22.5 

47 

10 

-  8 

16 

0 

30 

1 

85 

.50 

28 

17.6 

14 

14 

14 

1 

0 

:0EUR  D  ALEKE  CAA  AP 

34.9 

53 

30 

14 

16 

893 

0 

22 

2 

7fi 

.48 

10+ 

4.6 

5 

14 

13 

0 

0 

:0EUR  D  ALENE  RS 

36.4 

-  0.2 

53 

30 

12 

16 

850 

0 

19 

2 

49 

-  .68 

.53 

12 

6.0 

6 

14 

14 

1 

0 

.'OTTONMOOO 

34.1 

-  2.2 

54 

8 

10 

16+ 

918 

0 

25 

1 

lit) 

-  1.07 

.19 

11 

2.5 

2 

14 

12 

0 

0 

'END  RS 

36.7 

-  2.3 

55 

6 

18 

18 

841 

0 

19 

3 

13 

-  .95 

.47 

28 

16 

0 

0 

jRAMGEV I LLE 

34.  5 

-  3.0 

56 

30 

14 

17 

909 

0 

25 

1 

22 

-  .70 

.34 

21 

2 

21+ 

13 

0 

0 

tELLOGG 

36.  4 

0.1 

53 

6 

18 

1 

0 

16 

3 

82 

.19 

.85 

13 

T 

0 

16 

1 

0 

E0OSKIA 

38.  4 

-  0.8 

58 

8+ 

16 

18 

795 

0 

19 

81 

-  1.58 

.26 

28 

T 

0 

10 

0 

0 

-EMIST0N  MATER  PLANT 

41 . 4 

-  0.3 

56 

4+ 

21 

1 

700 

0 

12 

65 

-  .85 

.16 

29 

.0 

0 

9 

0 

0 

•-EMISTON  MB  AP 

39.3 

57 

30 

19 

1 

767 

0 

19 

67 

.18 

29 

T 

T 

14 

10 

0 

0 

IOSCO"  u  OF  I 

38.2 

0.5 

53 

8 

20 

15 

802 

0 

15 

1 

97 

-  .89 

.43 

11 

T 

14+ 

12 

0 

0 

4ULLAN  PASS  CAA 

25.9 

-  0.2 

40 

6 

7 

1 

1166 

0 

30 

4 

61  ' 

-  .96 

.75 

13 

47.5 

46 

30 

15 

3 

0 

■EZPERC1   2  E 

34.8 

53 

30 

16 

17 

899 

0 

22 

1 

23 

.25 

20 

.8 

1 

21 

13 

0 

0 

HOT  I  NO 

40. 6M 

1.2 

57 

11 

720 

0 

2 

54 

-  .87 

.82 

29 

.0 

0 

14 

1 

0 

PIERCE  RS 

30.5 

-  3.3 

51 

30 

8 

17 

0 

29 

5 

50 

.85 

1.23 

30 

21.5 

8 

30 

14 

3 

1 

»0» THILL 

33.9 

-  0.1 

49 

28 

12 

1 

928 

0 

25 

1 

23 

-  1.33 

.31 

26 

T 

T 

3+ 

7 

0 

0 

l?OTLATCH 

37.8 

0.6 

S3 

6 

15 

1 

811 

0 

15 

2 

72 

-  .03 

.45 

11 

.3 

0 

12 

0 

0 

DRIEST  RIVER  EXP  STA 

32.5 

-  0.7 

48 

7 

11 

1 

969 

0 

28 

3 

89 

.29 

.93 

26 

3.2 

1 

13  + 

12 

3 

0 

UGG1NS  RS 

41.3 

-  1.6 

62 

11 

25 

2+ 

0 

10 

1 

SO 

.32 

.35 

29 

.0 

0 

12 

0 

0 

tOLAMD  W  PORTAL 

31.0 

-  2.2 

47 

6 

9 

1  + 

1012 

0 

28 

4 

7  0 

-  1.64 

.76 

13 

49.  4 

24 

IS 

15 

4 

0 

SAINT  MARIES 

37.  5M 

0.1 

54 

5 

14 

1 

816 

0 

3 

08 

-  .42 

.50 

30 

.0 

0 

13 

1 

0 

SALMON 

32. 6M 

0.5 

64 

10 

5 

17+ 

990 

0 

iAKDPOINT  EXP  STA 

35. 711 

0.3 

49 

7+ 

IB 

1  + 

870 

0 

21 

3 

70 

-     .  19 

1.15 

26 

T 

0 

11 

3 

1 

JALLACE 

34.  4 

-  1.0 

50 

5+ 

13 

1 

910 

0 

22 

5 

88 

.56 

1.21 

13 

1.0 

1 

13+ 

16 

5 

1 

WALLACE  MOOD LAND  PARK 

33. 3M 

-  2.4 

52 

7 

11 

17+ 

0 

24 

4 

49 

.48 

.63 

13 

6.5 

5 

14 

IS 

3 

0 

UNCHESTTR    1  St 

34.0 

-  1.1 

55 

6 

9 

16 

922 

0 

24 

1 

05 

-  1.24 

.26 

3 

.0 

0 

9 

0 

0 

I  DIVISION 

34.6 

-  1.5 

2 

81 

-  .58 

8.2 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  2-Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
NOVEMBER  1951 


Temperature 
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Departure 
from  normal 

I 
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2 
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i 

| 
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Degree  days 

No.  of  days 

•1 

I  ° 

s  a 
8.0 

1 
U 
9 

% 

<3 
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Snow,  Sleet,  Hail 
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Max.  90* 
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3  1 

i 

2  o 

j 
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a 

I 

a 

j» 

o 

a 

0 
p 

.SO  or  more 

1.00  or 
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SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA  1  NE 

28.  1M 

_ 

3.0 

9 

i  n 

18 

1101 

0 

29 

30 

9.5 

7 

14  + 

12 

3 

1 

ANDERSON  DAM 

36.  SM 

11 

1  c 

16 

843 

0 

21 

■1  19 

i '  .i 

12 

1.6 

1 

27 

10 

1 

1 

ARROWROCK  DAM 

35.  5 

- 

1.9 

60 

11 

lfi 

17  + 

0 

23 

1  SI 

.  86 

12 

12 

2 

0 

ATLANTA  1  E 

30.8 

0.1 

CO 

7 

o 
f 

16 

1017 

0 

30 

o  "  i  a 

.  66 

12 

47.0 

19 

28 

10 

2 

0 

BLISS 

38.2 

0.7 

cc 

7  + 

2 

796 

0 

25 

1.28 

.  16 

.  35 

12  + 

.  5 

0 

9 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

M 

CO 

10 

c 

1 

0 

1 . 84 

12 

0 

BOISE  WB  AP                             / / 

38.7 

- 

1.0 

CO 

9 

i  o 

1 

784 

0 

19 

1 '  ss 

•  zz 

.  39 

13 

T 

T 

13 

14 

0 

0 

BUHL 

39.4 

0.5 

CQ 

10 

1  c 

2 

768 

0 

19 

.  80 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

CALDWELL 

37.0 

1.8 

CO 

^[ 

8+ 

c 

2 

832 

0 

26 

1 . 39 

•  ~5 

.  35 

11 

0 

12 

0 

0 

CAMBR IDGE 

35.3 

_ 

1.6 

11 

1  o 

17 

0 

22 

%  •.*> 

1 . 33 

25 

2.0 

10 

4 

1 

CASCADE  1  NW 

28.7 

CI 

9 

1 

18 

1082 

0 

29 

•  * 

30 

18.  5 

7 

26 

10 

1 

0 

CHALLIS 

31.  5 

_ 

0.6 

CO 

10 

16+ 

996 

0 

29 

•  z° 

26 

7 

0 

0 

DEADWOOD  DAM 

26.3 

1.5 

CO 

6 

16 

1155 

0 

30 

70 

30 

20.5 

12 

27+ 

14 

3 

1 

COUNCIL  1  N 

37.1 

_ 

0.3 

cc 

11 

1  c 

16 

832 

0 

25 

a  '  <;a 
"  o! 

i  *  oc 

.  '  ni 

30 

9 

1 

DEER  FLAT  DAM 

39.1 

0.9 

cn 

8 

o 

16 

773 

0 

23 

1 "  nS 

.  26 

'  CO 

■  ^ 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

EDEN  HUNT  PROJECT 

35.1 

CC 

9+ 

2 

893 

0 

30 

12 

0 

4 

1 

0 

EMMETT  2  E 

38.  4M 

1.9 

Cft 

10 

2 

789 

0 

o  *  •> 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 
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28 

40 

.  21 

.11 

.  25 

.  36 

.01 

.  09 

.  10 

.47  .02 

.19 

3 .  13 

PORT  HA LL   I ND  AGENCY 

25 

.  23 

.  Ofi 

.06 

j 

.  60 

GARDEN  VALLEY  RS 

.  25 

.  74 

.  OS 

.  23 

.  33 

.  13 

T 

.  58 

31 

.64 

.08 

.  Si 

4 . 26 

GLENNS  FERRY 

.  35 

.51 

.  15 

.  2S 

.  10 

.  01 

I 

.06 

.  2" 

1^73 

GOOD I NG  C  AA  A  P 

.  2E 

'  13 

.02 

.03 

T 

.  13 

GRACE  PH 

.  03 

.  3ti 

.  Of 

.07 

.  IS 

.44 

1 .  15 

GRANT)  V  I  EM 

.  10 

.  06 

T 

T 

.  31 

GRANGE  V  I  LLE 

.  06 

24 

.  02 

.  02 

.  03 

.  34 

.  01 

.01 

.  Of 

.01 

.27 

.  04 

.  10 

1,  22 

.  30 

.  26 

.  26 

.  25 

1 . 11 

fROUSl- 

T 

.  3S 

.  03 

.  If 

.16 

T 

T 

71 

BAILEY 

.04 

.  06 

.  52 

.  6C 

.  3( 

.23 

.  18 

.32 

2.  25 

BAUER  4  NW 

T 

.  06 

T 

.05 

T 

.11 

HAZELTON 

03 

.03 

T 

.01 

1 . 10 

81 LL  C 1 TY 

.  11 

1 . 05 

.  13 

.  0! 

.40 

1C 

.  35 

.  1] 

04 

.  26 

2 , 59 

BOLL  I  STER 

*  ®* 

.06 

' 

.26 

T 

.  12 

.  04 

T 

.12 

.55 

.  28 

IDAHO  CITY 

.31 

.  82 

.  12 

.  33 

.  02 

.17 

.15 

.  54 

.20 

.30 

.08 

3 .  58 

IDAHO  C ITY  13  SW 

1 .  04 

24 

.  21 

.36 

.  IS 

T 

.01 

.  83 

.35 

.60 

T 

1 .  Of 

5 . 36 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

03 

.  07 

.  04 

T 

T 

.05 

.  05 

.  01 

T 

T 

01 

.  22 

25 

.  27 

.07 

.  3S 

1 . 02 

I  SLANT)  PARK  DAM 

.  18 

.23 

.06 

.  14 

1 . 68 

JEROME 

0B 

07 

0 1 

.15 

.  1! 

.02 

.08 

.01 

.06 

.  65 

KAMIAK   1  HE 

.03 

n« 

Cti 

T 

J  .« 

.  06 

.01 

.29 

.  11 

.  18 

1 .32 

KELLOGG 

08 

.03 

.07 

.  10 

.20 

Of 

n 

05 

T 

11 

.14 

.  24 

.46 

3  82 

T 

0' 

it? 

Of 

T 

|  .05 

.  10 

.  03 

.26 

.  0! 

.  11 

.  81 

KUNA   2  NNE 

■ 

T 

.21 

T 

.25 

02 

.  14 

LEW  I STON  WATER  PLANT 

nf 

'  . ; 

.05 

01 

.02 

.03 

.  If 

.  08 

1  65 

LEWISTON  Wtl  AP 

* 

T 

T 

.08 

T 

14 

ni 

.01 

.08 

.01 

.05 

T 

.  18 

T 

67 

LIFTON  Pl'MP  I  NG  STA 

36 

'  n( 

0" 

.07 

.  71 

.02 

1  35 

04 

n 

I'- 

.15 

.41 

.  11 

.30 

.35 

.06 

.65 

3*41 

MAC  KAY  KS 

.16 

.05 

.03 

.02 

T 

on 

T 

.20 

3' 

1  40 

MA  LAD  CAA  AP 

T 

■>( 

■  , 

T 

.26 

' 

T 

T 

T 

131 

T 

01 

m 

T 

.01 

01 

OS 

T 

IlC^CAI*L 

■  2( 

.25 

41 

'  ^ 

.45 

.20 

.67 

3.35 

KC  CAMMON 

T 

.  09 

T 

.03 

.  3* 

T 

1.06 

KIR I DI AN  1  SSW 

T 

.  31 

.  11 

.11 

.14 

T 

.15 

1.89 

' 

T 

.31 

T^ 

.08 

.24 

.31 

T 

.72 

3.98 

MINIDOKA  DAM 

T 

.05 

.62 

MONTPELIER  RS 

T 

T 

A4 

4c 

07 

T 

.05 

1.22 

MOSCOW  U  OF  I 

30 

.01 

.07 

4' 

Of 

T 

.04 

T 

.  Of 

T 

.14 

.19 

.39 

1.97 

MOUNTAIN  HOME   1  HE 

If 

i c 

.  19 

T18 

.01 

.03 

T 

.  13 

1 .24 

NULLA N  PASS  CAA 

T 

T 

T 

.29 

.01 

.27 

.09 

.10 

.55 

.47 

.35 

.66 

.  16 

4  .61 

NAMPA   2  NW 

11 

n' 

■ 

.02 

T 

.23 

.10 

.07 

.03 

.05 

.05 

1.41 

;REW  MEADOWS  RS 

.05 

74 

04 

I03 

.15 

.50 

.14 

.  35 

.70 

.50 

.  10 

.73 

4.11 

KEZPERCE  2  B 

.  It 

09 

01 

0' 

T 

.25 

.11 

.02 

T 

.02 

.15 

.12 

.10 

1 .23 

OAKLEY 

n* 

81 

0( 

.02 

T 

.03 

T 

.97 

OBSIDIAN  4  NNE 

14 

as 

.09 

.  11 

.09 

.  10 

.22 

1 .09 

OLA  4  S 

.04 

.04 

.45 

.36 

.25 

.  34 

.34 

2.42 

OROF I  NO 

1  7 

03 

.05 

■  . 

'  __ 

* 

■ 

.3: 

.03 

.20 

04 

T 

.02 

.  25 

.82 

.  16 

2.54 

Palisades  dam 

T 

T 

.29 

.12 

T 

.20 

1.20 

PARMA  EXP  STA 

.02 

in 

13 

If 

.01 

.11 

.15 

.04 

.02 

.01 

.03 

.  90 

PAUL  1  E 

•  aB 

T 

T 

.04 

T 

.70 

PATETTE 

i* 
'  * 

2( 

.27 

• 

.28 

.13 

.25 

1.44 

PIER'  i  RS 

.04 

**; 

id 

.09 

.06 

.  16 

.14 

.82 

.44 

1.23 

5.50 

PINE  2  SSW 

if 

.53 

.06 

.78 

.25 

.14 

.58 

4.20 

POCATELLO  WB  AP  //R 

.  o; 

.  12 

T 

.01 

T 

T 

T 

.36 

iPORTHILL 

T 

T 

.21 

1  . 

T 

.31 

T 

.14 

.13 

1.23 

[POT  LATCH 

,25 

■ 

.  20 

.03 

.11 

.08 

:S 

.25 

.42 

2.  72 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

■  f| 

.20 

.32 

.39 

01 

1.44 

PRIB3T  RIVER  EXP  STA 

.51 

■~| 

.32 

.03 

.93 

.03 

.39 

.16 

.32 

3.89 

RICHTIF.U) 

fV 

'  *e 

.04 

.  15 

.02 

.25 

09 

T 

.07 

1.24 

UGCINS  RS 

,  oa 

.27 

.  05 

.08 

T 

T 

.27 

.02 

.02 

.18 

.35 

.08 

1 .50 

klBIl 

13 

.15 

E  .20 

T 

T 

.05 

E  .53 

'lOLAVD  r  PORTAL 

.07 

T 

.30 

•  Jz 

.51  .05 

.25 

.  19 

T 

.47 

.03 

.50 

.38 

.74 

4  .79 

1UPERT 

if 

.07 

T 

.04 

.67 

1AIHT  ANTHONY 

T 

.03 

.22 

.05 

.04 

.09 

.63 

>AI  NT  MARIES 

.35 

.  15 

.16 

.03 

.24 

13 

.28 

.35 

.30 

3.08 

1ALMON 

.  04 

.05 

.01 

lANDPOI NT  EXP  STA 

10 

.51 

no 

.  16 

T 

T 

1.  15 

03 

.32 

.12 

.  22 

3.70 

iHOSHONE 

0' 

.07 

.02 

.01 

.18 

.06 

T 

.01 

.18 

.06 

.05 

.  1  1 

1.56 

iPENCER  RS 

T 

.  25 

T 

.  15 

.  91 

T 

.03 

.  10 

.02 

1.54 

1PRINGFIKLD 

.03 

.04 

.02 

.06 

.04 

.03 

.01 

.  79 

mBNiTE 

10 

T 

.34 

_ 

.23 

.17 

.07 

T 

.07 

.10 

OA 

.07 

.  2T 

.37 

.25 

32 

2.70 

tUGAR 

T 

.  17 

.05 

T 

.03 

,  10 

n« 

T 

T 

.05 

.07] 

.52 

)lTM  VALLEY 

.30 

T 

.45 

T 

.50 

.  22 

.10 

T 

.  14 

1.71 

*IAH  FALLS  PH 

T 

.33 

.20 

.18 

.71 

"ETON  I A  EXP  STA 

.04 

T 

.12 

.16 

T 

.03 

.35 

'HREF  CRFFK 

.11 

.19 

.27 

34 

.06 

T 

.97 

imi  FALLS  2  NNE 

.07 

.66 

T 

.  12  T 

.02 

.04 

.01 

T 

T 

.92 

FVIM  FALLS  3  SB 

.  12 

.08 

.  11 

.01 

T 

.05 

T 

1.07 

VALLATE 

.08 

.02 

T 

.03 

.02 

.30 

.32 

'83 

1.21 

.13 

T 

.30 

.10 

T 

T 

.59 

.40 

.50 

5.88 

|[AL1ACE  WOODLAND  PARK 

oa 

.03 

.23 

.40  .59 

.63 

.59 

.02 

.26 

.0. 

-  1* 

M 

:Ji 

.51 

4.49 

BISER 

.16 

.09 

.04 

.28 

.08 

T 

.13 

.  22 

:?S 

.21 

1.43 

i  INCHES TER  1  SB 

.26 

.10  04 

.15 

.12 

.0$ 

:3 

.lij 

.03 

1.03 

Sm  rotofOBC*  doKm  to  1  lowing  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

 NOVEMBER  1951 


Station 

Day  Ol  Month 

« 

D 
0 

1 

t 

3 

4 

5 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IBEKUthN  tXP  SI  A 

MAX 

38 

42 

48 

5  5 

50 

51 

54 

55 

60 

57 

54 

43 

4  0 

40 

36 

31 

34 

39 

43 

48 

44 

38 

3  7 

35 

42 

43 

45 

49 

54 

67 

45.7 

MlN 

1  5 

7 

16 

22 

1  7 

13 

18 

33 

18 

24 

32 

32 

2  6 

30 

9 

8 

9 

1  7 

23 

30 

19 

19 

17 

20 

24 

27 

29 

25 

20.6 

ALBION 

MAX 

37 

48 

55 

51 

50 

61 

65 

54 

62 

62 

56 

48 

36 

35 

31 

35 

34 

43 

38 

50 

41 

38 

40 

32 

44 

44 

44 

41 

59 

54 

46.3 

M I  N 

7 

-  1 

11 

40 

11 

11 

15 

33 

14 

32 

38 

30 

2  ! 

26 

21 

5 

5 

3 

12 

25 

28 

12 

13 

10 

11 

23 

27 

26 

29 

31 

19.3 

ALPHA    1  NE 

MAX 

35 

35 

40 

46 

46 

56 

44 

54 

57 

52 

45 

39 

34 

36 

24 

25 

27 

34 

40 

37 

40 

35 

27 

34 

37 

38 

40 

45 

40 

39.4 

MI  N 

9 

6 

17 

26 

12 

11 

16 

18 

17 

26 

28 

28 

27 

12 

-  8 

-  9 

-10 

2 

23 

30 

15 

10 

5 

29 

26 

32 

32 

33 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

MAX 

40 

45 

51 

54 

52 

49 

51 

55 

54 

5  1 

53 

45 

40 

'7 

31 

34 

38 

45 

47 

43 

40 

38 

35 

40 

42 

46 

47 

54 

52 

45.0 

MlN 

11 

8 

18 

37 

20 

19 

19 

36* 

1 8 

34 

32 

ft 

5n 

14 

10 

12 

16 

27 

32 

22 

22 

20 

13 

31 

31 

39 

30 

39 

24.2 

ANDERSON  DAM 

MAX 

41 

56 

54 

57 

5  7 

57 

57 

'  7 

59 

41 

in 

47 

36 

31 

37 

44 

44 

43 

44 

35 

3^ 

36 

33 

36 

38 

41 

43 

42 

44.6 

M I  N 

20 

25 

40 

26 

29 

32 

3  3 

30 

3  1 

33 

32 

3  3 

3 1 

15 

16 

26 

26 

32 

34 

28 

27 

22 

2  1 

3 1 

34 

35 

31 

36 

28.9 

ARCO 

MAX 

37 

30 

42 

48 

5  3 

47 

5  2 

54 

56 

32 

35 

34 

37 

43 

4 1 

38 

39 

36 

35 

43 

45 

42.8 

MlN 

15 

4 

1 1 

14 

16 

11 

14 

21 

1 4 

18 

17 

18 

16 

13 

16 

17 

3 

4 

0 

13 

9 

9 

6 

9 

25 

23 

20 

30 

13.8 

ARROWROCK  OAM 

MAX 

43 

37 

39 

45 

50 

50 

52 

55 

52 

54 

62 

45 

44 

42 

37 

36 

32 

34 

36 

48 

47 

41 

41 

41 

39 

40 

41 

42 

44 

48 

43.9 

MlN 

23 

19 

20 

27 

26 

26 

26 

28 

29 

29 

34 

32 

34 

31 

25 

17 

16 

16 

18 

30 

33 

32 

29 

29 

24 

24 

33 

34 

34 

34 

27.1 

ASHTON    1  S 

MAX 

2  5 

29 

38 

46 

44 

47 

55 

51 

56 

54 

4  1 

38 

33 

35 

34 

31 

30 

38 

34 

36 

35 

33 

31 

34 

29 

34 

40 

36 

43 

47 

38.6 

5 

0 

13 

23 

10 

9 

15 

20 

17 

25 

24 

28 

23 

22 

1  0 

-  2 

-  1 

5 

e 

21 

24 

21 

17 

y 

9 

25 

29 

26 

28 

29 

ATLANTA   1  E 

MAX 

40 

43 

46 

48 

47 

58 

59 

53 

54 

5  2 

49 

31 

30 

33 

34 

31 

36 

44 

48 

44 

34 

36 

40 

39 

41 

35 

35 

35 

40 

40 

W'.i 

MIN 

7 

9 

22 

31 

12 

25 

29 

22 

23 

32 

25 

25 

22 

20 

8 

2 

9 

8 

23 

29 

22 

15 

13 

12 

13 

27 

23 

30 

26 

31 

19.8 

AVERY  RS 

MAX 

43 

44 

35 

46 

53 

44 

47 

48 

46 

50 

41 

39 

37 

37 

37 

38 

37 

41 

37 

36 

40 

42 

40 

42 

41 

39 

39 

39 

45 

41.6 

MIN 

1*. 

20 

25 

33 

29 

28 

32 

32 

36 

31 

36 

35 

32 

28 

18 

19 

19 

2  6 

30 

32 

31 

32 

29 

25 

34 

30 

33 

31 

32 

28.8 

8AYVIEW  MODEL  8ASIN 

MAX 

• 

45 

38 

43 

44 

43 

45 

49 

49 

49 

49 

45 

42 

39 

37 

36 

36 

36 

42 

42 

38 

51 

40 

38 

37 

46 

45 

46 

49 

52 

42.9 

MIN 

17 

20 

28 

33 

3  1 

30 

31 

39 

35 

40 

39 

30 

33 

30.3 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

33 

33 

38 

41 

47 

45 

44 

53 

59 

51 

41 

36 

36 

35 

34 

29 

31 

37 

38 

33 

36 

41 

37 

41 

40 

35 

38 

40 

43 

39.5 

MIN 

10 

3 

17 

28 

12 

12 

15 

19 

19 

23 

27 

28 

23 

22 

7 

-16 

-13 

-11 

-  2 

7 

21 

15 

12 

-  7 

-  4 

30 

15 

2  6 

28 

32 

13.3 

BLACKFOOT 

MAX 

35 

38 

38 

57 

47 

53 

55 

54 

58 

62 

59 

45 

43 

40 

36 

32 

35 

43 

48 

44 

42 

37 

38 

35 

42 

44 

48 

48 

56 

55 

45.6 

13 

10 

20 

24 

22 

16 

17 

30 

30 

29 

32 

32 

27 

29 

21 

12 

9 

8 

15 

24 

29 

25 

23 

1  7 

25 

30 

32 

37 

28 

35 

BLISS 

MAX 

49 

44 

50 

6  0 

56 

60 

66 

60 

63 

66 

58 

48 

46 

45 

41 

40 

42 

47 

50 

50 

46 

41 

39 

44 

45 

45 

42 

54 

53 

54 

50.1 

MIN 

17 

13 

16 

31 

17 

22 

29 

23 

24 

3  8 

30 

32 

32 

32 

25 

17 

21 

21 

19 

33 

29 

22 

30 

2 1 

22 

35 

31 

35 

30 

36 

26.2 

BOISE   LUCKY   PEAK  OAM 

MAX 

44 

42 

52 

57 

57 

56 

62 

63 

43 

42 

42 

43 

49 

50 

46 

47 

50 

56 

52 

-  f 

MIN 

16 

22 

21 

30 

36 

31 

34 

32 

25 

21 

18 

30 

37 

35 

37 

39 

36 

41 

1 

BOISE  WB  AP 

MAX 

41 

39 

43 

52 

5  1 

52 

53 

55 

62 

61 

47 

47 

42 

4 1 

38 

40 

44 

47 

54 

50 

44 

42 

40 

39 

47 

46 

49 

51 

55 

52 

47.5 

MIN 

17 

21 

20 

27 

24 

26 

36 

27 

30 

!  3 

31 

37 

33 

29 

23 

19 

21 

22 

30 

35 

34 

32 

30 

27 

27 

37 

36 

42 

39 

44 

29.8 

BONNERS  FERRY 

MAX 

39 

45 

36 

45 

38 

41 

48 

49 

47 

44 

45 

46 

47 

39 

41 

36 

33 

44 

34 

35 

37 

39 

41 

41.3 

MIN 

17 

17 

24 

27 

30 

28 

30 

32 

35 

34 

38 

32 

34 

30 

26 

20 

18 

18 

2  i 

25 

27 

29 

30 

30 

27.3 

BUHL 

MAX 

- 

42 

48 

54 

56 

60 

66 

60 

64 

68 

64 

48 

42 

40 

38 

38 

40 

45 

50 

50 

44 

4  7 

40 

40 

50 

48 

46 

52 

58 

52 

49.6 

20 

16 

22 

3  6 

2  8 

24 

3  0 

36 

32 

40 

34 

30 

V* 

\n 

22 

20 

20 

28 

34 

30 

7  8 

30 

26 

24 

34 

30 

3  6 

34 

36 

BURKE  2  NNE 

MAX 

3  0 

37 

3  5 

38 

47 

43 

39 

41 

39 

34 

34 

30 

26 

27 

32 

35 

35 

34 

33 

34 

33 

36 

35 

35 

35 

35 

36 

35.3 

MIN 

8 

14 

23 

30 

28 

23 

78 

29 

30 

33 

32 

31 

30 

27 

2 1 

10 

10 

16 

24 

26 

31 

27 

28 

15 

18 

32 

26 

31 

30 

32 

24.8 

BURLEY 

MAX 

47 

37 

49 

57 

54 

54 

6  i 

66 

59 

66 

63 

50 

45 

41 

44 

40 

37 

40 

46 

42 

5  1 

46 

46 

4  7 

37 

45 

46 

47 

52 

58 

49.1 

MIN 

18 

10 

15 

2  0 

24 

19 

22 

29 

22 

24 

33 

33 

31 

31 

25 

19 

15 

15 

2  3 

23 

33 

23 

26 

24 

18 

32 

32 

33 

33 

32 

24.6 

BURLEY  FACTORY   1  NW 

MAX 

47 

37 

46 

55 

5  3 

53 

58 

6  1 

57 

60 

61 

50 

44 

4 1 

40 

36 

36 

40 

44 

42 

50 

4  5 

42 

40 

35 

47 

48 

47 

51 

47.4 

MIN 

12 

6 

8 

1 3 

1  7 

1 1 

19 

29 

20 

23 

32 

32 

30 

30 

24 

1  7 

15 

15 

16 

23 

30 

21 

23 

22 

17 

17 

31 

31 

30 

31 

21.5 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 

35 

46 

54 

54 

52 

60 

64 

56 

60 

62 

55 

47 

39 

40 

37 

37 

40 

45 

4  3 

50 

44 

42 

41 

34 

45 

46 

45 

51 

56 

5  2 

47.7 

MIN 

9 

9 

15 

33 

18 

15 

26 

26 

19 

43 

32 

33 

31 

28 

20 

17 

15 

15 

22 

25 

26 

21 

23 

22 

17 

29 

31 

31 

27 

35 

2  3.8 

CALDWELL 

MAX 

44 

38 

43 

55 

5  3 

53 

52 

57 

56 

54 

57 

50 

47 

42 

42 

40 

40 

43 

49 

51 

46 

45 

41 

41 

46 

45 

47 

53 

56 

54 

48.0 

21 

15 

17 

24 

20 

20 

22 

22 

23 

27 

26 

26 

29 

32 

26 

17 

17 

20 

2  5 

39 

2y 

30 

25 

27 

21 

36 

30 

39 

29 

CAMBRIDGE 

MAX 

46 

48 

49 

40 

52 

50 

49 

51 

50 

52 

53 

45 

48 

40 

47 

42 

38 

36 

39 

49 

40 

41 

39 

37 

40 

4  1 

47 

43 

45 

50 

-4.9 

MIN 

17 

15 

21 

1  9 

18 

19 

21 

23 

22 

23 

30 

32 

29 

28 

16 

14 

13 

14 

17 

30 

34 

33 

26 

30 

33 

35 

37 

40 

37 

43 

25.6 

CASCADE   1  NW 

MAX 

34 

32 

36 

43 

43 

50 

45 

48 

51 

49 

45 

37 

35 

32 

28 

25 

20 

22 

30 

38 

35 

34 

29 

25 

3  3 

37 

37 

38 

41 

40 

36.5 

MIN 

16 

10 

20 

2  8 

1  7 

17 

24 

23 

21 

35 

29 

29 

7  B 

25 

13 

1 

0 

-  1 

. 

26 

29 

2  3 

20 

14 

14 

30 

28 

32 

32 

32 

20.9 

CHALLIS 

MAX 

35 

32 

45 

51 

60 

47 

46 

55 

54 

62 

60 

47 

50 

52 

40 

32 

33 

37 

36 

38 

41 

4  \ 

41 

42 

44 

36 

36 

48 

50 

48 

44.6 

MIN 

13 

9 

19 

21 

16 

16 

18 

20 

19 

27 

25 

27 

25 

19 

15 

3 

3 

5 

i  l 

17 

24 

. !  7 

25 

1  2 

11 

23 

22 

26 

25 

34 

18.4 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

29 

34 

47 

48 

46 

48 

50 

51 

46 

49 

46 

43 

■  34 

33 

27 

;  i 

33 

36 

37 

37 

37 

34 

37 

40 

28 

31 

28 

18 

44 

42 

38.7 

MIN 

7 

0 

10 

27 

19 

8 

8 

18 

8 

16 

10 

15 

19 

13 

7 

-  4 

-  6 

4 

9 

10 

7 

12 

5 

5 

15 

16 

24 

16 

21 

10.5 

CLARK   FORK    1  ENE 

MAX 

33 

44 

3  5 

40 

46 

47 

48 

47 

50 

50 

48 

43 

40 

38 

42 

39 

41 

40 

4.3 

39 

35 

4  . 

41 

43 

3  8 

44 

50 

47 

45 

48 

43.1 

15 

20 

25 

31 

32 

26 

30 

36 

32 

38 

37 

32 

34 

3  1 

30 

2  2 

19 

18 

24 

29 

31 

23 

22 

32 

28 

37 

36 

34 

28.7 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

18 

31 

42 

34 

33 

33 

46 

41 

44 

47 

41 

3  1 

29 

24 

19 

15 

21 

24 

3  5 

36 

29 

7  6 

30 

23 

36 

37 

34 

35 

38 

38 

32.4 

MIN 

1 

7 

2  1 

12 

1  2 

17 

21 

19 

2  1 

23 

2 1 

15 

13 

-  1 

-  7 

-  8 

0 

5 

1 6 

19 

IB 

1  * 

6 

6 

7 

12 

1 2 

13 

27 

31 

12.6 

COEUR   D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

35 

41 

36 

39 

45 

42 

4  B 

49 

48 

48 

47 

42 

42 

37 

34 

31 

32 

32 

39 

36 

37 

4  1 

39 

36 

.  40 

46 

44 

45 

45 

53 

41.0 

MIN 

18 

22 

29 

31 

28 

28 

32 

36 

37 

39 

32 

37 

7  3 

22 

15 

14 

19 

22 

27 

30 

32 

■  0 

31 

28 

'  27 

36 

28 

34 

34 

32 

28.8 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

39 

44 

42 

42 

5  0 

46 

49 

50 

50 

49 

44 

42 

37 

36 

36 

36 

3  g 

35 

37 

4 

42 

38 

39 

47 

46 

46 

46 

53 

43.1 

MIN 

17 

23 

29 

29 

30 

29 

34 

40 

32 

40 

41 

33 

37 

31 

19 

12 

15 

23 

26 

30 

33 

33 

32 

28 

27 

36 

29 

36 

31 

29.7 

CONOA 

MAX 

36 

31 

40 

46 

45 

42 

5  2 

60 

53 

5  = 

52 

41 

33 

30 

30 

7  6 

25 

29 

3  3 

40 

40 

4 

32 

25 

33 

32 

38 

43 

41 

48 

39.3 

MIN 

12 

0 

13 

2  5 

14 

9 

:  1 

15 

17 

1  9 

29 

28 

24 

24 

13 

10 

-  7 

-  4 

1 

12 

27 

0 

-  3 

-  1 

2 

12 

26 

29 

30 

13.2 

COTTONWOOD 

MAX 

33 

40 

41 

42 

45 

52 

48 

54 

52 

50 

48 

41 

39 

36 

35 

35 

38 

40 

4  6. 

46 

34 

4  1 

4C. 

34 

39 

45 

42 

45 

42 

5  3 

42.7 

16 

15 

30 

30 

23 

27 

2  i 

29 

31 

37 

34 

33 

32 

21 

19 

10 

10 

13 

25 

31 

21 

26 

25 

17 

24 

34 

24 

30 

27 

34 

COUNCIL   1  N 

MAX 

56 

46 

53 

54 

56 

56 

56 

56 

56 

54 

65 

45 

42 

45 

46 

46 

48 

48 

42 

42 

4  7 

44 

44 

42 

46 

46 

45 

48 

52 

48.9 

MIN 

23 

16 

22 

-•2 

22 

18 

23 

21 

32 

36 

32 

33 

25 

19 

i  6 

18 

22 

77 

21 

24 

22 

24 

21 

32 

32 

35 

39 

25.3 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

48 

39 

43 

5  6 

53 

54 

5  2 

60 

54 

58 

56 

53 

44 

44 

4 

44 

46 

53 

48 

46 

47 

43 

48 

47 

46 

50 

53 

56 

54 

49.6 

MIN 

22 

14 

19 

26 

22 

20 

24 

26 

26 

28 

32 

35 

34 

32 

28 

13 

24 

26 

27 

32 

2  1 

'  : 

31 

30 

25 

40 

37 

42 

39 

42 

28.6 

DRIGGS 

MAX 

2  3 

35 

43 

45 

42 

6  0 

55 

48 

52 

47 

"4 

46 

44 

38 

33 

37 

41 

40 

39 

3  6 

39 

39 

38 

42 

40 

42 

44 

50 

41.9 

Ml  N 

4 

2 

16 

28 

1  4 

10 

l  5 

17 

22 

21 

1  8 

13 

11 

12 

14 

-  6 

-  6 

-  3 

3 

22 

24 

16 

13 

4 

4 

12 

28 

7  6 

29 

33 

13.9 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

,  g 

25 

34 

49 

43 

43 

50 

49 

45 

5  2 

47 

39 

3  5 

34 

30 

28 

39 

4  1 

35 

34 

3  6 

28 

34 

26 

33 

34 

37 

43 

37.5 

MIN 

LO 

3 

18 

22 

16 

17 

25 

28 

23 

33 

28 

26 

15 

20 

14 

7 

8 

12 

.3 

26 

26 

3  i 

23 

15 

20 

24 

29 

1 1 

25 

32 

20.6 

DUBOIS   CAA  AP 

MAX 

25 

29 

36 

5  i 

44 

46 

53 

52 

45 

56 

44 

44 

35 

37 

35 

30 

34 

40 

43 

38 

39 

7  8 

30 

35 

30 

35 

38 

41 

43 

53 

39.6 

* 

3 

15 

19 

14 

15 

19 

22 

20 

27 

31 

20 

15 

11 

3 

3 

5 

9 

22 

24 

2 

14 

15 

24 

27 

30 

■  9 

27 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

- 

44 

50 

6  3 

47 

55 

64 

55 

65 

65 

55 

42 

3  6 

39 

36 

35 

34 

43 

47 

42 

48 

4. 

39 

35 

46 

48 

43 

48 

55 

49 

46.8 

MIN 

20 

5 

14 

, 

17 

12 

2  3 

29 

12 

29 

29 

29 

2  6 

28 

21 

27 

20 

21 

23 

28 

28 

20 

27 

20 

16 

30 

27 

2  6 

26 

31 

23.3 

EMMETT  2  E 

MAX 

44 

38 

43 

55 

53 

54 

50 

55 

57 

60 

59 

50 

4  3 

43 

41 

40 

40 

42 

41 

52 

44 

43 

41 

40 

49 

49 

49 

34 

56 

57 

48.1 

MIN 

22 

17 

20 

2  6 

22 

22 

26 

24 

28 

31 

35 

36 

32 

32 

30 

19 

ly 

18 

27 

34 

34 

3  4 

28 

31 

24 

31 

45 

40 

47 

28.7 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

37 

38 

54 

52 

5  3 

50 

58 

57 

55 

55 

48 

32 

33 

32 

29 

24 

30 

35 

37 

38 

38 

6 

31 

29 

27 

35 

35 

38 

35 

40 

39.5 

MIN 

.  0 

7 

S  5 

11 

10 

1 1 

24 

15 

24 

22 

25 

22 

19 

3 

-14 

-  7 

-  8 

9 

21 

14 

15 

-  2 

1 

16 

25 

1  8 

9 

26 

12.6 

FENN  RS 

MAX 

40 

43 

40 

-2 

49 

55 

50 

53 

50 

48 

51 

44 

43 

40 

42 

38 

40 

41 

38 

41 

40 

44 

45 

45 

43 

46 

42 

4  7 

42 

51 

44.3 

MIN 

26 

21 

27 

34 

29 

26 

26 

31 

34 

39 

36 

36 

32 

30 

23 

22 

18 

2  3 

28 

33 

5  3 

32 

23 

21 

33 

20 

35 

35 

36 

29.1 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

MAX 

35 

42 

42 

5  5 

4  5 

54 

57 

53 

58 

oO 

55 

4  J 

40 

34 

39 

32 

41 

44 

46 

42 

40 

41 

34 

41 

43 

47 

47 

65 

56 

45.4 

13 

5 

17 

•  0 

1  8 

11 

15 

33 

21 

33 

29 

30 

19 

i  - 

4 

5 

11 

21 

30 

.  . 

21 

14 

21 

25 

29 

36 

30 

40 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

43 

40 

41 

58 

50 

53 

47 

53 

41 

55 

44 

41 

34 

33 

33 

35 

- 

40 

39 

45 

43 

40 

40 

37 

39 

43 

49 

45 

42.9 

MIN 

14 

20 

26 

19 

1  8 

2  2 

22 

*  23 

2  6 

35 

32 

28 

21 

11 

9 

10 

i  y 

30 

32 

32 

27 

28 

3  3 

32 

32 

35 

32 

38 

24.6 

GLENNS  FERRY 

MAX 

44 

45 

50 

5  9 

59 

63 

68 

63 

64 

6r 

56 

5  1 

58 

46 

42 

42 

45 

51 

54 

52 

42 

39 

42 

46 

48 

50 

47 

51 

54 

52 

51.6 

MIN 

1  3 

9 

13 

33 

1  6 

16 

25 

25 

20 

w 

28 

32 

32 

32 

26 

16 

24 

20 

35 

34 

31 

25 

2y 

20 

21 

37 

27 

34 

27 

38 

25.7 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

18 

44 

49 

54 

52 

57 

62 

55 

60 

b<  i 

48 

45 

42 

42 

38 

37 

40 

45 

-  7 

47 

44 

37 

37 

38 

44 

45 

40 

5  1 

51 

51 

46.9 

MIN 

I  4 

15 

17 

30 

21 

26 

33 

29 

26 

19 

32 

32 

29 

26 

21 

15 

18 

20 

JO 

33 

29 

25 

24 

22 

21 

32 

31 

33 

31 

36 

26.3 

GRACE  PH 

MAX 

25 

33 

48 

49 

45 

50 

55 

54 

54 

53 

48 

39 

37 

36 

27 

28 

32 

36 

3  J 

39 

35 

28 

20 

24 

32 

37 

39 

39 

44 

44 

39.0 

MIN 

8 

3 

20 

31 

16 

12 

15 

25 

18 

28 

30 

29 

26 

20 

10 

-  1 

0 

3 

7 

22 

18 

13 

5 

2 

19 

10 

26 

26 

29 

32 

16.7 

GRAND  VIEW 

MAX 

44 

41 

50 

59 

57 

61 

60 

62 

63 

65 

60 

55 

47 

47 

44 

42 

44 

49 

54 

50 

53 

42 

42 

48 

48 

45 

49 

56 

55 

51.6 

23 

12 

11 

32 

22 

17 

24 

22 

21 

10 

27 

39 

30 

38 

28 

17 

17 

20 

'0 

35 

34 

27 

25 

18 

33 

29 

39 

37 

38 

26.7 

GRAY 

MAX 

28 

26 

49 

45 

41 

50 

57 

55 

60 

54 

52 

48 

46 

36 

24 

30 

29 

41 

46 

48 

45 

36 

35 

25 

33 

38 

40 

44 

46 

41.9 

GROUSE 

MIN 

-  5 

0 

-  1 

28 

13 

10 

]  9 

31 

29 

20 

27 

28 

21 

20 

12 

-  9 

-  5 

-  <, 

< 

29 

23 

1  '. 

12 

-  2 

12 

13 

20 

24 

26 

29 

14.7 

MAX 

(1 

29 

46 

51 

45 

48 

52 

52 

51 

52 

44 

43 

42 

40 

31 

31 

34 

39 

37 

41 

39 

18 

35 

40 

38 

33 

32 

40 

42 

43 

40.6 

MIN 

9 

0 

9 

17 

7 

7 

9 

15 

10 

15 

21 

12 

10 

8 

9 

-  7 

-  5 

-  5 

3 

7 

7 

-10 

-  1 

-  6 

-  6 

4 

15 

15 

20 

29 

7.3 

HA  I  LEY 

MAX 

37 

35 

49 

53 

.  50 

54 

58 

55 

55 

56 

46 

41 

41 

42 

34 

33 

38 

40 

43 

44 

38 

36 

32 

36 

38 

34 

34 

41 

42 

43 

42.6 

MI  N 

2  7 

26 

21 

30 

2  7 

20 

10 

1  0 

9 

5 

8 

3 

i  g 

27 

20 

6 

6 

11 

-  1 

22 

22 

26 

12 

31 

16.6 

HAMtR   4  NW 

MAX 

33 

31 

36 

52 

45 

47 

53 

54 

51 

59 

53 

47 

49 

38 

36 

3  2 

35 

39 

4  1 

44 

42 

33 

31 

38 

32 

37 

38 

45 

50 

53 

42.5 

MIN 

6 

i 

0 

2  1 

10 

6 

10 

19 

11 

22 

26 

25 

9 

6 

11 

-  1 

-  1 

-  2 

4 

13 

26 

17 

25 

9 

24 

26 

30 

33 

22 

32 

14.7 

HAZELTON 

MAX 

40 

43 

54 

53 

51 

58 

63 

56 

63 

66 

57 

45 

40 

39 

36 

35 

37 

44 

48 

50 

44 

40 

40 

35 

49 

50 

45 

49 

55 

53 

47.9 

HILL  CITY 

MIN 

18 

8 

11 

35 

25 

20 

27 

36 

21 

32 

32 

34 

28 

32 

23 

19 

14 

16 

26 

31 

32 

21 

26 

22 

17 

29 

29 

29 

29 

33 

25.2 

MAX 

37 

45 

55 

52 

51 

52 

51 

56 

57 

53 

47 

37 

33 

34 

28 

23 

21 

26 

26 

37 

36 

30 

29 

33 

22 

33 

34 

38 

37 

38 

38.5 

MIN 

5 

7 

35 

13 

12 

20 

28 

18 

24 

2b 

28 

26 

22 

3 

-12 

-  e 

-  5 

12 

25 

22 

4 

12 

1 

'  3 

19 

21 

22 

10 

28 

14.4 

Seo  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1951 


lOOIS     J  "  V/OUU11UOU 

Station 

Day  Ol  Month 

! 

> 
< 

1 

2 

_ 

3 

- 
4 

_ 
6 

8 

g 

g 

1 0 

u 

12 

1 3 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOLLI ST£« 

MAX 

63 

64 

63 

55 

52 

3B 

34 

36 

34 

35 

40 

43 

45 

43 

42 

37 

37 

43 

43 

44 

50 

54 

52 

43. 

S 

Ml  N 

33 

25 

29 

30 

28 

27 

21 

17 

12 

12 

19 

27 

32 

27 

21 

27 

21 

24 

27 

33 

36 

34 

35 

26. 

0 

IOAHO  CI  TV 

45 

40 

49 

56 

57 

60 

62 

60 

57 

54 

49 

38 

36 

40 

39 

38 

40 

43 

51 

44 

39 

43 

42 

38 

43 

40 

37 

42 

51 

46 

46. 

1 

MIN 

8 

9 

1  7 

25 

16 

14 

19 

20 

15 

24 

32 

30 

29 

24 

13 

1 

1 

0 

14 

29 

30 

27 

26 

27 

IB 

31 

29 

30. 

27 

34 

20. 

6 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

27 

33 

38 

51 

47 

51 

55 

50 

55 

59 

50 

42 

42 

37 

31 

34 

37 

41 

39 

43 

39 

34 

37 

32 

42 

43 

47 

46 

51 

52 

42. 

9 

MIN 

a 

8 

19 

23 

18 

13 

18 

30 

21 

24 

32 

28 

27 

24 

14 

7 

5 

7 

12 

22 

28 

20 

20 

15 

23 

26 

32 

35 

31 

32 

20. 

7 

[RWlN  2  S 

MAX 

26 

36 

47 

48 

44 

51 

59 

55 

57 

58 

46 

42 

40 

33 

31 

20 

25 

35 

30 

37 

39 

34 

34 

27 

3) 

31 

39 

44 

48 

46 

39. 

9 

M I  N 

11 

18 

33 

16 

14 

19 

32 

21 

28 

32 

30 

2H 

26 

18 

-  5 

-  1 

5 

11 

23 

26 

18 

13 

6 

10 

20 

26 

35 

32 

35 

19. 

5 

1  SLA  NO   PARK  DAM 

25 

24 

34 

43 

37 

42 

49 

48 

45 

50 

40 

33 

i  ■ 

36 

30 

26 

33 

41 

42 

39 

33 

28 

29 

29 

26 

33 

35 

34 

43 

44 

36. 

0 

!mn 

-  5 

-11 

7 

14 

6 

2 

10 

16 

13 

21 

22 

24 

16 

16 

0 

-12 

-10 

-  8 

0 

11 

18 

20 

20 

3 

16 

21 

25 

2B 

28 

29 

11. 

3 

JE ROME 

41 

46 

50 

5S 

52 

58 

65 

58 

64 

66 

58 

48 

42 

41 

37 

42 

41 

39 

46 

50 

46 

43 

41 

39 

47 

46 

40 

49 

59 

5 1 

48. 

14 

10 

1 1 

30 

2 1 

31 

30 

23 

33 

32 

40 

28 

32 

22 

18 

18 

19 

27 

32 

28 

29 

26 

22 

19 

32 

28 

31 

29 

35 

25. 

7 

KELLOGG 

max 

42 

41 

44 

38 

44 

53 

45 

45 

49 

47 

51 

48 

41 

38 

36 

36 

38 

42 

38 

48 

37 

37 

42 

41 

41 

42 

46 

47 

47 

43 

42. 

9 

MIN 

1  8 

22 

25 

33 

33 

29 

31 

36 

35 

39 

40 

37 

33 

33 

26 

21 

19 

19 

25 

28 

33 

33 

34 

25 

26 

26 

30 

31 

38 

35 

29. 

9 

KOOSK  1  A 

MAX 

46 

44 

40 

48 

50 

55 

47 

58 

49 

54 

52 

52 

54 

45 

44 

44 

41 

42 

43 

43 

45 

43 

41 

40 

42 

58 

49 

47 

46 

56 

47. 

3 

MlN 

20 

18 

27 

33 

34 

28 

33 

28 

36 

36 

38 

39 

32 

35 

30 

20 

17 

16 

25 

31 

32 

31 

28 

20 

30 

31 

31 

33 

33 

38 

29. 

4 

KUNA  2  NNE 

MAX 

43 

41 

43 

54 

53 

54 

54 

57 

61 

62 

62 

49 

44 

41 

40 

40 

43 

47 

53 

50 

45 

42 

40 

47 

45 

48 

61 

56 

52 

48. 

9 

19 

17 

17 

26 

18 

22 

25 

21 

27 

35 

26 

34 

27 

33 

27 

19 

21 

20 

28 

33 

31 

26 

33 

23 

39 

33 

41 

37 

44 

27. 

7 

.ENI5TON   WATER  PLANT 

47 

48 

43 

56 

52 

55 

46 

54 

48 

52 

56 

54 

5.' 

48 

43 

45 

48 

47 

49 

46 

42 

46 

51 

41 

42 

55 

50 

53 

49 

56 

49. 

1 

21 

23 

29 

34 

33 

31 

35 

32 

33 

42 

39 

45 

43 

36 

28 

23 

31 

32 

37 

35 

34 

35 

34 

26 

27 

39 

29 

41 

38 

43 

33. 

6 

BEWISTON  WB  AP 

44 

45 

41 

54 

48 

54 

44 

53 

46 

52 

56 

51 

48 

48 

42 

41 

48 

47 

45 

45 

40 

43 

47 

38 

49 

53 

43 

54 

45 

57 

47 

4 

19 

23 

29 

31 

30 

32 

30 

31 

32 

40 

40 

42 

36 

30 

25 

28 

35 

33 

36 

32 

27 

2  5 

24 

33 

29 

3B 

37 

38 

31. 

2 

m\F ton  pump i no  sta 

MAX 

36 

38 

52 

52 

43 

49 

46 

53 

51 

48 

45 

43 

33 

32 

27 

28 

2<? 

34 

30 

39 

39 

30 

20 

24 

36 

31 

39 

41 

44 

46 

38 

5 

MIN 

17 

6 

21 

37 

21 

17 

18 

27 

20 

24 

27 

28 

25 

24 

18 

3 

5 

7 

9 

17 

27 

13 

13 

10 

12 

9 

18 

IS 

17 

16 

17 

4 

LOW  MAN 

MAX 

42 

39 

43 

54 

40 

40 

38 

35 

36 

39 

44 

43 

41 

42 

42 

40 

38 

35 

37 

43 

45 

40 

40 

^ 

e 

7 

16 

>G 

29 

25 

12 

1 

1 

2 

12 

25 

29 

28 

28 

26 

8 

29 

29 

29 

29 

31 

19 

7 

MACK A v  RS 

MAX 

31 

31 

44 

41 

48 

47 

51 

54 

51 

51 

44 

39 

36 

35 

29 

32 

35 

40 

36 

40 

36 

36 

34 

36 

26 

32 

32 

41 

43 

39 

2 

16 

3 

12 

21 

18 

14 

18 

28 

18 

21 

27 

20 

25 

17 

12 

6 

5 

5 

8 

12 

17 

6 

10 

12 

5 

25 

26 

18 

14 

7 

HAL 

WAX 

36 

40 

50 

57 

52 

54 

58 

61 

59 

56 

48 

43 

41 

41 

36 

34 

34 

39 

39 

42 

42 

32 

32 

31 

35 

38 

40 

40 

49 

49 

43 

6 

M I  N 

16 

5 

19 

35 

26 

17 

20 

32 

22 

28 

33 

32 

32 

27 

17 

12 

8 

9 

15 

26 

26 

15 

16 

21 

24 

21 

27 

23 

26 

30 

22 

1 

4ALA0   CAA  AP 

M 

33 

41 

52 

56 

53 

56 

59 

62 

60 

58 

49 

45 

41 

40 

36 

33 

33 

38 

40 

41 

43 

32 

33 

32 

36 

39 

40 

42 

50 

48 

44 

0 

MIN 

5 

2 

11 

33 

16 

12 

14 

26 

18 

20 

32 

32 

31 

26 

15 

9 

7 

6 

11 

20 

28 

18 

17 

20 

20 

18 

24 

21 

23 

26 

16 

7 

32 

32 

37 

53 

46 

48 

43 

54 

50 

58 

47 

42 

40 

37 

31 

30 

34 

38 

36 

41 

39 

34 

38 

37 

36 

34 

36 

50 

51 

60 

41 

1 

MIN 

13 

6 

9 

30 

14 

11 

IS 

12 

15 

22 

31 

26 

21 

22 

9 

0 

1 

1 

7 

15 

22 

22 

18 

7 

15 

23 

22 

26 

27 

32 

16 

4 

MC  CALL 

MAX 

34 

32 

34 

42 

44 

52 

48 

48 

50 

50 

40 

36 

34 

32 

32 

30 

28 

32 

42 

38 

36 

38 

38 

28 

32 

36 

36 

36 

40 

38 

37 

9 

MIN 

20 

10 

20 

32 

20 

20 

26 

24 

24 

32 

32 

32 

26 

28 

16 

-  1 

0 

10 

If) 

30 

32 

24 

22 

20 

20 

30 

28 

32 

32 

32 

23 

0 

MC  CAMMON 

MAX 

41 

39 

51 

52 

51 

53 

55 

59 

61 

56 

59 

52 

46 

40 

42 

37 

33 

39 

40 

39 

40 

38 

36 

36 

35 

36 

40 

41 

47 

50 

44 

8 

MIN 

17 

3 

1  8 

40 

1  0 

11 

14 

14 

14 

20 

25 

30 

30 

29 

8 

8 

13 

18 

18 

26 

30 

29 

17 

13 

24 

20 

29 

29 

28 

33 

20 

6 

MERIDIAN  1  SSW 

MAX 

43 

39 

44 

54 

52 

53 

54 

51 

56 

60 

61 

49 

43 

43 

41 

40 

44 

46 

51 

50 

46 

46 

41 

40 

47 

40 

48 

51 

51 

53 

48 

2 

MIN 

14 

12 

14 

21 

14 

17 

20 

17 

22 

36 

23 

28 

23 

31 

22 

15 

16 

15 

24 

31 

27 

28 

22 

27 

16 

35 

28 

37 

32 

40 

23 

6 

MES 

43 

37 

37 

52 

52 

54 

32 

56 

56 

55 

55 

45 

40 

45 

41 

39 

39 

30 

43 

40 

36 

42 

44 

3b 

40 

39 

40 

46 

45 

49 

44 

5 

IN 

22 

1 8 

23 

26 

26 

22 

28 

25 

27 

37 

32 

32 

32 

32 

2  3 

20 

15 

16 

23 

31 

32 

27 

25 

27 

22 

32 

31 

34 

35 

40 

27 

2 

MINIOOka  DA M 

MAX 

34 

43 

52 

52 

49 

50 

55 

54 

56 

52 

53 

42 

39 

39 

37 

33 

35 

40 

43 

48 

42 

40 

39 

38 

42 

44 

44 

47 

54 

51 

44 

9 

MIN 

12 

15 

22 

36 

24 

24 

32 

35 

22 

23 

33 

34 

31 

32 

21 

18 

17 

21 

27 

30 

32 

22 

28 

23 

22 

31 

33 

34 

30 

36 

26 

7 

MONTPt L I t S  RS 

MAX 

40 

25 

38 

5  0 

52 

43 

51 

53 

54 

55 

54 

42 

37 

35 

38 

27 

28 

32 

32 

40 

39 

28 

24 

26 

39 

30 

40 

42 

42 

39 

2 

4li* 

13 

1 

6 

9 

15 

11 

13 

17 

16 

19 

23 

28 

24 

23 

13 

-  4 

-  3 

-  1 

-  1 

16 

-  2 

-  1 

-  1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

B 

6 

M05C0M   U  Or  l 

41 

42 

38 

45 

48 

51 

48 

53 

48 

52 

51 

42 

43 

40 

36 

37 

41 

50 

41 

38 

42 

40 

41 

44 

44 

47 

43 

46 

45 

bi 

44 

3 

26 

25 

32 

31 

29 

36 

30 

36 

36 

42 

37 

38 

37 

31 

20 

23 

25 

28. 

33 

36 

29 

33 

31 

30 

28 

36 

33 

36 

37 

36 

32 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  Nt 

A* 

42 

45 

50 

54 

55 

60 

65 

58 

63 

63 

64 

58 

45 

44 

40 

39 

42 

47 

53 

50 

40 

47 

49 

55 

50 

51 

1 

MIN 

14 

14 

14 

34 

17 

22 

27 

23 

23 

41 

26 

35 

25 

32 

22 

17 

18 

18 

33 

34 

33 

32 

37 

34 

40 

26 

6 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

21 

29 

33 

32 

32 

40 

38 

32' 

36 

39 

29 

28 

27 

24 

23 

21 

25 

34 

36 

33 

29 

23 

26 

29 

30 

31 

30 

30 

28 

36 

30 

2 

7 

16 

26 

24 

22 

25 

29 

28 

30 

28 

25 

25 

23 

16 

14 

9 

10 

2 1 

28 

28 

2  1 

19 

17 

18 

17 

16 

25 

23 

25 

28 

21 

5 

I4AMPA    2  NH 

MAX 

48 

44 

41 

42 

56 

54 

55 

52 

58 

61 

60 

50 

SO 

44 

42 

42 

41 

44 

45 

50 

50 

46 

47 

43 

41 

47 

46 

47 

S3 

56 

46 

5 

MIN 

23 

18 

19 

27 

20 

23 

25 

24 

25 

29 

26 

34 

33 

34 

29 

16 

23 

22 

30 

36 

32 

32 

27 

32 

24 

38 

33 

40 

37 

45 

26 

7 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

40 

36 

40 

48 

49 

57 

54 

55 

57 

54 

45 

42- 

40 

39 

44 

40 

32 

i- 

37 

39 

45 

41 

48 

44 

2 

MIN 

9 

8 

18 

23 

14 

14 

17 

15 

18 

28 

31 

30 

31 

29 

5 

29 

20 

15 

1  0 

30 

28 

30 

31 

34 

21 

S 

NEZPERCc  2  E 

MAX 

36 

36 

36 

40 

46 

49 

43 

50 

47 

51 

47 

44 

41 

39 

34 

34 

37 

38 

44 

39 

33 

37 

39 

38 

40 

51 

41 

44 

40 

53 

41 

5 

M I  N 

20 

16 

29 

33 

25 

30 

29 

32 

32 

38 

34 

34 

34 

2  5 

21 

18 

16 

19 

28 

31 

31 

27 

28 

21 

28 

33 

27 

34 

32 

35 

28 

1 

OAKLt 

MAX 

38 

49 

57 

55 

54 

64 

67 

64 

65 

61 

52 

43 

39 

36 

34 

34 

39 

43 

43 

49 

47 

43 

41 

33 

44 

40 

43 

52 

55 

54 

47 

9 

MIN 

10 

13 

19 

42 

21 

24 

32 

31 

29 

38 

30 

31 

31 

30 

1  8 

11 

8 

17 

27 

32 

28 

28 

20 

24 

21 

28 

27 

32 

33 

38 

25 

g 

"    _                               ...  r- 

DB5IDIAN   -  NNE 

28 

34 

47 

42 

42 

52 

47 

50 

50 

48 

48 

29 

31 

28 

26 

22 

27 

26 

39 

33 

35 

35 

41 

39 

40 

32 

26 

35 

37 

37 

36 

9 

L  _ 

MIN 

-  4 

-  4 

14 

2  6 

'  7 

9 

14 

16 

10 

23 

18 

22 

IS 

11 

-  8 

-20 

-16 

-16 

-13 

21 

16 

5 

-  2 

-  3 

-  7 

20 

14 

20 

30 

30 

a 

3 

DLA  *■  S 

MAX 

46 

46 

42 

54 

57 

40 

38 

42 

42 

45 

45 

48 

46 

39 

42 

43 

42 

52 

S3 

50 

47 

.6 

MIN 

16 

15 

21 

28 

20 

20 

23 

20 

25 

33 

34 

33 

34 

27 

24 

15 

14 

13 

18 

32 

33 

35 

26 

27 

27 

35 

30 

36 

36 

42 

26 

.4 

3ROF I  NO 

MAX 

47 

44 

38 

45 

52 

54 

55 

55 

55 

50 

57 

53 

47 

47 

40 

45 

45 

45 

47 

49 

46 

49 

47 

40 

55 

50 

50 

54 

51 

45 

.7 

MIN 

31 

32 

41 

40 

40 

,  j 

35 

29 

24 

20 

20 

25 

32 

35 

36 

35 

25 

34 

32 

36 

34 

39 

32 

.5 

DAI  I^ADeC.  DAU 

MAX 

31 

35 

46 

45 

43 

49 

55 

54 

57 

58 

58 

40 

35 

34 

29 

17 

24 

29 

27 

35 

35 

40 

40 

44 

48 

45 

"0 

.5 

MIN 

10 

0 

13 

10 

12 

15 

30 

18 

24 

29 

28 

28 

25 

16 

-  7 

-  5 

2 

8 

21 

27 

8 

26 

32 

31 

33 

17 

.4 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

45 

44 

36 

56 

57 

54 

5  0 

60 

57 

60 

57 

49 

46 

43 

43 

41 

38 

38 

48 

43 

45 

47 

45 

44 

42 

46 

45 

55 

55 

53 

48 

.2 

Ml  N 

22 

14 

18 

27 

22 

19 

22 

24 

21 

27 

31 

36 

28 

32 

25 

18 

29 

19 

25 

30 

31 

30 

38 

25 

20 

20 

28 

33 

35 

44 

26 

4 

PAUL  1  t 

MAX 

44 

36 

46 

55 

54 

52 

57 

62 

56 

62 

62 

47 

45 

41 

40 

37 

37 

38 

44 

44 

51 

45 

43 

41 

35 

47 

46 

46 

51 

54 

47 

.3 

13 

6 

8 

16 

21 

1  5 

22 

29 

18 

20 

33 

33 

30 

30 

21 

1  y 

16 

17 

19 

23 

31 

19 

23 

21 

15 

16 

31 

30 

26 

26 

21 

•  6 

(avette 

MAX 

44 

36 

39 

56 

52 

49 

49 

54 

62 

45 

56 

54 

56 

47 

42 

39 

36 

38 

47 

47 

43 

45 

42 

40 

41 

48 

46 

54 

52 

55 

-6 

•  8 

FIERCE  RS 

MIN 

22 

16 

20 

24 

1 9 

18 

19 

19 

26 

33 

34 

27 

27 

27 

31 

35 

30 

35 

35 

44 

27 

.5 

MAX 

38 

36 

43 

34 

35 

44 

41 

40 

49 

4  > 

47 

45 

38 

4B 

34 

31 

36 

33 

33 

35 

34 

35 

37 

43 

33 

34 

34 

34 

37 

51 

38 

.5 

MIN 

13 

14 

20 

30 

25 

24 

22 

24 

26 

30 

33 

32 

32 

30 

24 

10 

8 

10 

12 

22 

27 

31 

29 

14 

14 

16 

20 

21 

30 

32 

22 

.5 

POCATtLLO   WB  AP 

MAX 

30 

42 

47 

55 

46 

54 

56 

54 

58 

58 

55 

45 

41 

38 

33 

30 

34 

40 

45 

46 

42 

38 

38 

32 

40 

44 

49 

48 

54 

54 

44 

.9 

MIN 

10 

8 

22 

3  1 

23 

15 

16 

31 

23 

29 

33 

33 

30 

26 

15 

7 

3 

5 

12 

19 

29 

23 

23 

18 

20 

26 

32 

34 

33 

40 

22 

.3 

PORTHI ll 

MAX 

37 

41 

32 

44 

42 

46 

46 

47 

48 

47 

48 

44 

46 

42 

41 

36 

34 

33 

43 

37 

36 

36 

40 

40 

38 

41 

44 

49 

43 

40 

41 

4 

MIN 

12 

22 

21 

26 

25 

28 

26 

29 

29 

31 

40 

34 

35 

28 

24 

IB 

13 

15 

'  22 

27 

25 

27 

22 

23 

27 

31 

32 

33 

35 

30 

26 

3 

UnTi  iTc 

39 

43 

39 

42 

50 

53 

46 

50 

52 

50 

52 

43 

43 

36 

35 

36 

40 

43 

47 

49 

48 

39 

47 

43 

48 

48 

43 

45 

45 

51 

45 

0 

L 

M?N 

1  5 

21 

31 

33 

28 

33 

30 

36 

34 

41 

37 

34 

37 

30 

22 

20 

26 

26 

35 

37 

33 

31 

29 

24 

20 

37 

30 

36 

37 

35 

30 

.6 

*  K  C       :J  *,     jj.i    *"  -  t.  '      .''  -it. 

MAX 

45 

38 

5 1 

55 

52 

58 

60 

58 

59 

59 

54 

4b 

40 

40 

39 

36 

35 

39 

...j 

41 

40 

35 

32 

31 

40 

39 

43 

42 

50 

51 

44 

•  9 

MIN 

21 

6 

18 

4  0 

21 

14 

2o 

24 

21 

26 

30 

33 

31 

31 

23 

10 

10 

10 

13 

25 

32 

27 

17 

17 

21 

19 

28 

26 

27 

30 

22 

5 

Driest  river  exp  sta 

MAX 

35 

35 

35 

39 

36 

37 

36 

36 

35 

36 

42 

41 

43 

43 

37 

38 

7 

MlN 

11 

17 

17 

30 

30 

29 

26 

29 

30 

3  1 

36 

32 

33 

21 

17 

13 

16 

21 

26 

27 

2B 

29 

25 

1  28' 

32 

28 

30 

32 

32 

26 

3 

IICHFI ELD 

MAX 

38 

38 

48 

56 

4  9 

52 

58 

52 

58 

60 

51 

43 

42 

39 

37 

38 

36 

41 

42 

42 

41 

36 

34 

37 

40 

40 

35 

43 

45 

50 

44 

.0 

MIN 

9 

13 

14 

24 

31 

27 

IB 

21 

18 

23 

28 

24 

27 

24 

32 

22 

5 

1 1  fir.  i  iu  c  oc 

MAX 

45 

45 

42 

43 

53 

55 

56 

56 

57 

55 

62 

49 

47 

48 

46 

43 

43 

43 

45 

50 

49 

41 

47 

49 

45 

47 

49 

46 

53 

55 

48 

8 

M I  N 

26 

25 

32 

35 

29 

30 

33 

32 

35 

38 

40 

40 

3« 

35 

33 

26 

25 

33 

35 

36 

36 

36 

33 

29 

29 

35 

36 

40 

38 

ilRlE 

MA 

28 

26 

38- 

50 

45 

52 

57 

52 

56 

60 

SO 

43 

41 

38 

34 

24 

28 

42 

39 

33 

36 

34 

37 

41 

48 

46 

51 

52 

42 

2 

10 

8 

IV 

19 

16 

20 

24 

31 

27 

35 

32 

32 

28 

26 

12 

3 

3 

9 

23 

18 

16 

24 

25 

32 

37 

33 

36 

22 

1 

OLAND  W  "ORTAl 

MAX 

30 

40 

35 

36 

44 

47 

45 

40 

45 

43 

38 

34 

35 

32 

28 

28 

28 

32 

35 

35 

33 

32 

34 

36 

38 

38 

39 

37 

36 

39 

5  6 

4 

MIN 

9 

15 

25 

32 

29 

26 

?  i 

33 

31 

33 

32 

32 

29 

25 

22 

9 

15 

19 

26 

28 

29 

27 

29 

15 

IB 

32 

26 

30 

29 

32 

25 

.5 

upert 

MAX 

46 

3G 

46 

55 

54 

52 

56 

63 

57 

62 

63 

57 

44 

41 

39 

37 

34 

37 

42 

44 

50 

46 

43 

39 

47 

46 

45 

50 

54 

47 

8 

MIN 

15 

7 

16 

18 

16 

24 

28 

19 

22 

32 

32 

29 

30 

21 

17 

13 

15 

21 

24 

30 

18 

27 

21 

27 

30 

30 

26 

23 

22 

4 

MAX 

2C 

34 

38 

44 

44 

49 

35 

51 

55 

58 

49 

41 

40 

39 

33 

32 

37 

41 

42 

40 

38 

32 

36 

36 

34 

41 

42 

44 

50 

55 

42 

M I  N 

1 

2 

14 

l  7 

1  1 

12 

1 3 

24 

18 

24 

27 

31 

28 

27 

14 

3 

5 

5 

to 

20 

26 

24 

16 

7 

12 

26 

30 

31 

29 

34 

18 

6 

A  1  NT    MA  ■<  1 1 S 

MAX 

4  1 

46 

49 

54 

49 

4- 

51 

50 

49 

52 

45 

46 

47 

44 

46 

40 

38 

43 

39 

42 

'  40 

43 

42 

49 

43 

52 

45 

7 

MIN 

it 

19 

34 

27 

27 

31 

35 

34 

36 

34 

31 

27 

17 

23 

24 

31 

34 

35 

29 

25 

27 

35 

29 

34 

34 

35 

29 

3 

■  ANL)Pu InT  EXP  3TA 

31 

42 

39 

40 

.41 

43 

49 

47 

47 

45 

49 

43 

47 

42 

39 

35 

39 

3b 

42 

36 

37 

48 

40 

37 

37 

44 

43 

45 

43 

41 

8 

MIN 

In 

23 

26 

32 

32 

29 

36 

35 

34 

3  7 

38 

32 

36 

32 

24 

19 

21 

18 

26 

27 

30 

32 

31 

27 

2  7 

32 

30 

36 

38 

29 

s 

38 

42 

55 

56 

52 

56 

62 

56 

63 

65 

56 

46 

44 

42 

39 

37 

38 

44 

45 

46 

44 

39 

36 

38 

43 

43 

37 

48 

50 

50 

47 

0 

MIN 

15 

12 

17 

2^ 

17 

24 

30 

26 

24 

37 

32 

32 

28 

31 

20 

15 

16 

20 

29 

33 

29 

21 

26 

20 

20 

30 

28 

3b 

29 

33 

25 

0 

(PENCE*  Hi 

MAX 

28 

27 

37 

47 

40 

44 

52 

50 

43 

51 

43 

44 

30 

35 

33 

30 

33 

38 

41 

34 

37 

30 

30 

33 

25 

32 

33 

34 

38 

45 

37 

4 

MIN 

e 

0 

2 

15 

8 

1  J 

20 

15 

)0 

27 

19 

4 

16 

16 

2 

-  2 

6 

12 

26 

20 

21 

10 

6 

23 

26 

28 

27 

27 

14 

6 

Springfield 

MAX 

33 

40 

43 

58 

49 

51 

59 

56 

59 

61 

52 

44 

43 

40 

35 

32 

34 

39 

41 

47 

44 

40 

40 

37 

43 

43 

42 

43 

55 

54 

45 

5 

MIN 

1« 

A 

16 

22 

17 

12 

16 

29 

16 

26 

32 

32 

26 

30 

16 

8 

5 

6 

15 

23 

29 

21 

19 

lb 

19 

26 

24 

34 

2b 

31 

20 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 

TabU  5  ■  Conttnu«d   NOVEMBER  19S1 


Station 

Day  Of  Month 

■ 

I 

j 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

37IBN1 It 

MAX 

39 

29 

35 

36 

41 

<.  J 

45 

51 

50 

51 

51 

37 

32 

29 

30 

2~> 

31 

43 

44 

^ 

37 

31 

32 

42 

38 

42 

37 

38 

35 

36 

38.6 

M I N 

3 

4 

7 

10 

10 

17 

20 

19 

20 

24 

23 

19 

18 

5 

-  5 

-  4 

3 

10 

20 

22 

18 

13 

9 

8 

15 

17 

25 

30 

32 

14.0 
42.6 

SUGAR 

MAX 

44 

34 

39 

50 

44 

56 

52 

55 

61 

57 

43 

39 

39 

33 

31 

32 

38 

41 

41 

37 

34 

35 

37 

34 

40 

41 

46 

51 

51 

MIN 

3 1 

3 1 

25 

26 

1  5 

2 

1  8 

27 

22 

22 

6 

21 

26 

29 

34 

33 

37 

18.3 

SUN  VALLEY 

MAX 

38 

33 

49 

50 

50 

53 

57 

55 

52 

54 

48 

39 

40 

36 

33 

31 

40 

42 

44 

42 

36 

"37 

36 

36 

35 

39 

41.7 
8.8 

MIN 

8 

2 

13 

22 

11 

12 

13 

16 

12 

17 

17 

13 

12 

5 

-  7 

-12 

-  7 

-  5 

5 

15 

19 

-  3 

1 

18. 

10 

22 

12 

24 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

46 

40 

45 

56 

58 

60 

60 

61 

66 

67 

63 

52 

50 

46 

44 

40 

47 

45 

51 

51 

50 

45 

44 

46 

48 

45 

50 

55 

56 

55 

32.5 
38.5 

TETON  I A  EXP  STA 

MIN 

28 

25 

20 

29 

30 

26 

32 

36 

32 

39 

34 

40 

38 

35 

32 

24 

30 

25 

35 

37 

37 

47 

45 
&R 

MAX 

24 

30 

36 

40 

45 

48 

52 

48 

53 

52 

54 

38 

36 

33 

24 

23 

33 

35 

41 

37 

35 

34 

32 

30 

32 

33 

43 

40 

MIN 

3 

1 

14 

16 

13 

10 

12 

24 

16 

30 

23 

28 

21 

19 

t. 

-  8 

-  9 

-  £ 

-  5 

-  2 

g 

15 

-  1 

5 

19 

24 

32 

30 

31 

12.4 

THREE  CREEK 

MAX 

34 

51 

60 

62 

51 

64 

65 

55 

61 

65 

67 

60 

65 

57 

50 

42 

40 

50 

47 

42 

39 

38 

35 

34 

48 

46 

46 

48 

50 

54 

50.9 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MIN 

10 

3 

16 

36 

14 

13 

20 

28 

15 

22 

25 

28 

30 

14 

13 

-  5 

-  4 

-  1 

12 

29 

20 

17 

10 

22 

1  2 

29 

26 

37 

29 

31 

18.4 

MAX 

40 

44 

49 

55 

56 

59 

64 

57 

64 

66 

59 

44 

41 

41 

36 

37 

38 

45 

48 

50 

45 

42 

40 

38 

48 

48 

43 

49 

57 

50 

*5 

48.4 
26.1 
49.1 

TWIN  FALLS   3  SE 

MIN 

19 

31 

23 

1  7 

1  5 

24 

29 

32 

24 

29 

23 

17 

29 

29 

31 

29 

MAX 

50 

38 

44 

50 

55 

55 

58 

62 

58 

65 

66 

50 

45 

42 

42 

37 

37 

39 

46 

52 

52 

45 

42 

40 

49 

48 

49 

50 

5  1 

57 

WALLACE 

MIN 

16 

9 

10 

1  5 

24 

17 

16 

21 

22 

28 

32 

32 

30 

30 

26 

23 

17 

16 

16 

25 

31 

20 

27 

23 

20 

20 

29 

23.1 
40.5 
26.3 
40.9 
25.6 

MAX 

34 

43 

39 

39 

50 

44 

46 

45 

46 

50 

45 

38 

37 

34 

35 

32 

35 

39 

40 

38 

35 

38 

39 

38 

41 

42 

43 

42 

42 

46 

MIN 

13 

19 

28 

34 

31 

31 

27 

29 

35 

36 

35 

34 

32 

27 

25 

16 

17 

26 

27 

29 

32 

31 

32 

20 

21 

34 

29 

34 

33 

32 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

36 

37 

46 

37 

39 

49 

52 

45 

46 

46 

50 

44 

37 

37 

34 

36 

33 

35 

41 

45 

40 

34 

40 

35 

43 

42 

45 

44 

39 

MIN 

13 

13 

24 

31 

29 

29 

31 

32 

35 

36 

36 

34 

32 

31 

20 

13 

11 

11 

11 

26 

31 

JO 

19 

19 

24 

28 

28 

33 

33 

WEISER 

MAX 

46 

38 

38 

58 

56 

52 

55 

58 

54 

58 

54 

53 

45 

45 

47 

42 

40 

42 

48 

52 

44 

50 

45 

40 

39 

45 

44 

54 

50 

56 

48.3 
26.0 

WINCHESTER  1  SE 

MIN 

19 

14 

19 

22 

20 

19 

22 

22 

23 

31 

28 

31 

28 

31 

26 

19 

15 

17 

25 

36 

33 

27 

26 

23 

22 

33 

30 

36 

39 

45 

MAX 

32 

44 

43 

43 

46 

55 

51 

50 

50 

49 

50 

40 

37 

34 

34 

33 

40 

41 

51 

47 

37 

37 

40 

40 

40 

46 

44 

43 

40 

51 

42.9 

MIN 

10 

14 

25 

28 

20 

32 

29 

27 

35 

34 

32 

25 

17 

9 

14 

13 

27 

28 

28 

27 

24 

19 

25 

34 

25 

33 

25 

33 

25.1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.  5 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

0.6 
T 

0.  5 
1 

ARCO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

: 

: 

- 

T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.  5 
2 

2 

1.5 
3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

2 

3.0 
S 

5 

5 

5 

5 

5 

2.3 
5 

4 

3 

2 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

12.0 
11 

5.0 
14 

2.0 
12 

11 

11 

10 

9 

7 

3.0 
8 

4.0 

11 

10 

8 

7 

6 

10.0 
15 

4.0 
17 

4  .  0 
19 

18 

14 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
T 

3.0 
1 

2.0 
1 

1 

1 

1 

T 

0.5 
T 

T 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

4 

- 

6 

6 

3.0 
6 

4 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

BONNERS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

0.6 

T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

5.  1 
4 

T 

3 

1.0 
4 

T 

4 

3 

3 

3 

2 

4.0 

5 

1.5 
6 

T 

6 

6 

6 

T 

5 

a .  o 

7 

1.0 
6 

1  .  0 
4 

T 

3 

1 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.8 

6 

1.5 
7 

1.7 
9 

T 

9 

9 

9 

9 

8 

3.0 
11 

1.0 
12 

T 

12 

1 

9 

T 

8 

4.5 
12 

11 

11 

11 

10 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.6 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
FN  ON  GND 

6.0 
6 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
2 

1 

1 

1 

1 

0.4 
T 

0.5 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

6.0 
7 

0.5 
7 

2.0 
8 

T 

8 

8 

8 

8 

7 

2.5 
9 

1.5 
10 

10 

10 

10 

T 

9 

3.0 
1  1 

2.0 
12 

T 
12 

T 

-1 

1.5 
12 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.9 
2 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

EMMETT  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
T 

T 

0.3 

T 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

1 

T 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

4.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6.0 
12 

12 

12 

11 

10 

10 

8 

8 

6 

6 

HA  I  LEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
4 

3 

2 

2 

2 

1 

4.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

8.0 
12 

5.0 
17 

15 

14 

1.0 
13 

HAVER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

T 

T 

."«n  reference  notes  following  Station  Index. 


-   168  - 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


t 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S.O 
6 

4.0 
8 

10 

6.0 

• 

2.0 

8.0 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

3.0 

0.2 

3.5 

2.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

5.0 
6 

3.0 
9 

3.0 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

0.5 
10 

9 

9 

9 

9 

T 

9 

3.0 
11 

10 

9 

g 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

I 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

3.0 
4 

1.0 

2 

S.O 
6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
3 

6.0 
9 

0.5 
8 

2.5 
9 

5.0 
14 

2.0 
16 

2.0 
15 

1.0 
15 

15 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1 

0.7 
2 

1.5 

3 

1.5 
4 

T 

:> .  0 
5 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

1.8 

2 

0.5 

2 

1 

1 

1 

1 

1.8 
3 

1.0 
3 

0.  5 
3 

2 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 

T 

T 

0.1 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

0.3 

0.2 

1.5 
1 

1.0 

2 

2 

2 

2 

1.0 
1 

T 

1 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

6.0 

3.0 
6 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

3.0 

1.0 

0.5 
T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

T 

11 

11 

11 

10 

T 
10 

T 
10 

T 
10 

4.5 
11 

5.2 
15 

3.5 
19 

7.3 
26 

1.1 

27 

0.1 

27 

27 

27 

27 

27 

2.6 
29 

0.9 
30 

T 
30 

T 
30 

30 

1.0 
30 

5.5 
3-i 

3.9 

35 

3.5 
39 

6.8 
43 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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5 

5 
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5 
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6 

6 

5 
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S 

5 

5 

5 

5 
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T 
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1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.4 
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T 

T 

T 
T 

T 

T 
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T 

T 

T 

T 
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1 
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5 
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14 
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1.3 
24 

23 

23 

22 

21 

2.1 

23 

1.4 

23 

T 
22 

21 

20 

T 
19 
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17 

T 
16 

1.3 
16 
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17 
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T 

T 

SNOWFALL 
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T 
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T 
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T 
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1 

T 

1 
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3 
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8 
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4 

4 
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5 
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6 

1.0 
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4 

3 

1.0 
4 
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5 
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7 

2.0 
8 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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5 

T 

4 

T 
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3 

3 

3 

3 

3 

5.0 
7 

T 
7 

7 

7 

6 

6 
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13 

3.0 
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3.0 
13 

T 
13 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
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2 

4.0 

3 

3.0 
3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
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1 

T 

1 

I 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
r 

T 
T 

IILL  CITY 

DA HO  CITY 

DABO  CITY  13  SW 

DA HO  FALLS  CAA  AP 

RUN  2  S 

SLAND  PARI  DAM 

IWISTON  WB  AP 

OWMAN 

LACIAY  R  S 

LA  LAD  CAA  AP 

AY  RS 

C  CALL 

ESA 

OLLAN  PASS  CAA 
AIL  FY 

BSID1AN  4  NKE 


I0CATELL0  WB  AP 


fllEST  RIVER  EXP  STATION 
DLAND  W  PORTAL 

mum 

AHDPOINT  EXP  STATION 


PEMCER  RS 


IREE  CREEI 


riK  FALLS  2  NHE 


2.5 
16 


0.4 

3 


6.0 
8 


1.6 
46 


5.0 
8 


4T7 
20 


2.0 
10 
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STATION  INDEX 


Station 

0 
V 

County 

a 

•3 

nc 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 
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Index  1 

c3 

-3 
1 

a 
8 

> 

a 

Temp 

Precip 

ABERDEEN  EXP  STATION 

00)0 

BINGHAM 

12 

42  56 

112  50 

4400 

5P 

a  p 

EXPERIMENT  STATION 

1  s 

5  6 

7 

ALBION 

0149 

CASSIA 

12 

113  35 

f.;p 

S  mUD  COL  EDUCATION 

ALPHA  I  NE 

0194 

VALLEY 

• 

44  24 

115  59 

4780 

79 

7P 

GLENN  STRAWN 

5 

02  2  7 

4316 

SP 

8A 

2  3 

ANDERSON  DAM 

D2B2 

ELMORE 

2 

43  21 

115  28 

61' 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

'.:  A 

5 

7 

ABCO 

0373 

BUTTE 

6 

113  19 

5325 

5P 

SP 

MRS  HAZEL  CLENDENIN 

2  3 

5 

7 

ARROWROCK  DAM 

0446 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

3239 

8A 

H.\ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  J 

5  6 

7 

ASHTON  1  S 

0470 

FREMONT 

12 

44  05 

111  27 

5100 

5P 

5P 

GUST  STE  IN  MAN 

2  3 

5 

7 

DW.t 

BQOC 

5P 

5P 

2  3 

S 

7 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

z 

43  45 

115  14 

i  \  T< 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2500 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

BANCROFT 

BANNOCK 

12 

42  43 

111  54 

5285 

■  ID 

KENNETH  E  CRUMP 

8AYVIEV  MODEL  BASIN 

0667 

It  OO  TEN  AY 

9 

47  59 

116  33 

2070 

4P 

4P 

U  S  NAVY 

2  3 

2640 

■  ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  1  S 

083  S 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

<;i> 

8P 

RAPIER  EDWARDS 

2  3 

5 

7 

BLACKFOOT 

09 1  9 

BINGHAM 

12 

112  21 

4503 

SP 

6P 

EARL  RODGERS 

2  3 

S 

7 

BLACKFOOT  DAM 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

SP 

SP 

FORT  HALL  IR  PRO J 

2  3 

S  6 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

5P 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

1014 

6200 

MID 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

4P 

4P 

U  S  ENGINEERS 

2  3 

5 

BOISE  MB  AP 

1022 

ADA 

43  34 

116  13 

KID 

KID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

BONNERS  FERRY 

1 079 

BOUNDARY 

5 

48  42 

116  18 

1842 

IIP 

IIP 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

2  3 

5 

7 

BRIDGE 

1156 

CASSIA 

12 

113  21 

4700 

KID 

MARL IN  H  BOOTH 

1217 

42  35 

3500 

5P 

SP 

2-  3 

5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

BURKE  2  NNE 

1272 

SHOSHONE 

5 

47  32 

115  48 

4093 

LP 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3 

5 

BURLEY 

1288 

CASSIA 

12 

42  32 

4180 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

BURLEY  1  KM  FACTORY 

[298 

CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

4200 

8A 

BU 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

1303 

4157 

MID 

HID 

2  3 

5 

7 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

S3 

S3 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3 

5 

T 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2651 

6A 

8A 

J  I   LOR TON 

2  3 

5 

CASCADE  1  KM 

1514 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

4860 

SP 

5P 

D  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

7 

CASCADE  RANGER  STATION 

1524 

VALLEY 

44  31 

116  03 

4740 

KID 

U  S  FOREST  SERVICE 

1636 

4780 

4P 

3 

r 

C  HA  LI.  IS 

1663 

CUSTER 

» 

44  30 

114  14 

bP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

CBILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

44  02 

113  48 

6500 

9P 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

S 

CLARK  FORK  1  ENE 

BONNER 

116  10 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

5 

CLARK I A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

47  00 

116  15 

2800 

KID 

U  S  FOREST  SERVICE 

1881 

MID 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

XI 

45  07 

114  21 

3800 

BA 

*A 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3 

5 

7 

COEUR  D  ALENE  CAA  A? 

1951 

KOOTENAY 

5 

47  46 

116  49 

2273 

MID 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

COEUR  D  ALENE  RS 

1956 

KOOTENAY 

5 

116  45 

2160 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

3* 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

5 

COTTONWOOD 

2154 

3411 

8P 

6P 

2  3 

5 

7 

COTTONWOOD  2  SW 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

HID 

SAB I  FREI 

COUNCIL  1  N 

2187 

12 

44  45 

116  26 

2950 

SP 

5P 

DAN  GOODMAN 

2  3 

5 

CRAIGKONT 

22  16 

LEWIS 

3 

46  14 

116  28 

2950 

«ID 

LEWIS   I  PHILLIPS 

CkOUCH  2  NNW 

2279 

BOISE 

B 

44  08 

115  58 

3100 

BP 

HARRY  GRAHAM 

2385 

5375 

6P 

2  3 

5 

7 

DEAD WOOD  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

FAB 

U  3  SOIL  CON  SER 

3 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAY 

5 

47  44 

116  29 

3000 

H  1 1 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

12 

43  35 

116  44 

2310 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

43  36 

114  41 

6650 

■  ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

2676 

6097 

9A 

9A 

2  3 

S 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

6 

44  14 

112  14 

SP 

l-P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

DUBOIS  CAA  AP 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

HID 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

EDEN  HUNT  PROJECT 

2823 

JEROME 

12 

42  41 

114  15 

3958 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  .1 

5 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

3 

115  26 

3975 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3 

5 

2942 

43  50 

2500 

6P 

2  3 

5 

7 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

12 

43  21 

114  48 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

FORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

43  02 

112  26 

4500 

SP 

5P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

5 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

a 

44  04 

115  55 

3147 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

3576 

CUSTER 

6600 

VAR 

s 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

5 

7 

GOODING  CAA  AP 

3682  GOODING 

12 

42  55 

114  46 

3696 

■  ID 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

GRACE  POWER  HOUSE 

3732 

CARIBOU 

12 

42  35 

111  14 

5400 

SS 

BS 

H  A  WESTENFELDER 

2  3 

5 

GRAND  VIEW 

i  760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

4P 

CLARA  M  JENKINS 

2  3 

S 

3771 

3409 

HID 

HID 

2  3 

5 

7 

GRAY 

3825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

5 

7 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

S 

HA  I  LEY 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5347 

5P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

HAMER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

5P 

U  S  F  It  W  SERVICE 

J  3 

5 

7 

4140 

JEROME 

4060 

bP 

SP 

2  3 

5 

HILL  CITY 

4268 

12 

43  18 

115  03 

5P 

SP 

CARROLL  DAMME N 

2  3 

5 

7 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

SP 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

S 

HOWE 

4384  BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7\ 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

4442 

2 

43  50 

115  50 

3940 

SP 

OP 

R  JOHN  MEL LOR 

2  3 

5 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

-■  J 

6P 

C  M  GARDN  ER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

4457 

12 

43  31 

112  04 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

2  3 

5 

7 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  03 

115  09 

6000 

CHRIS  C ALLEN 

S 

IRWIN  2  S 

4588 

BONNEVILLE 

43  24 

111  18 

5200 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

5P 

SP 

V  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

4612 

BOISE 

7050 

VAR 

S 

JEROME 

4670 

JEROME 

\2 

42  44 

114  31 

SP 

SP 

0  OLIVER 

2  3 

5 

KAMI AH  1  NE 

4793  LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

2305 

9 A 

9  A 

IRVING  H  LASKEY 

2  3 

5 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4  P 

IP 

E  T  GYLP.0Y 

2  3 

5 

5038 

2685 

5P 

5P 

2  3 

5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

li 

44  40 

115  32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LE ADORE 

5iey 

LEMHI 

11 

113  22 

6100 

■ID 

RODNEY  H  TOBIAS 

LEWISTON 

5230 

NEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LEW IS TON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3 

5 

7 

LEWISTON  WB  AP 

5241 

NEZ  PERCE 

46  23 

117  02 

1413 

MID 

DID 

0  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

UTAH  P  It  L  COMPANY 

2  3 

5  6 

Statio 


LOLO  PASS 
LOWMAN 

MAC KAY  RANGER  STATION 
MA  LAD 

MA  LAD  CAA  AP 

MAY  HANGER  STATION 

HCCALL 

MCCAMMON 

MERIDIAN  1  SSW 

MESA 

MINIDOKA  DAH 
HONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 
| MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA 

RANGER  STA 


!  NEZPERCE 
NEZ PERCE  PASS 
OAKLEY 

.OBSIDIAN  4  NNE 


PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  E 

PAYETTE 


PLUMMER  3  WSW 
POCATELLO  WB  AP 
POR THILL 

POTLATCH 
PRAIRIE 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUN GO  CREEK 

PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
RIME 

ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE 
SOLDIER  CREEK 
SPENCER  RANGER 
SPRINGFIELD 


STIBN ITE 
isUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  EXPERIMENT  STA 

j THREE  CREEK 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDATE  GUARD  STATION 

'TWIN  FALLS  2  NNE 

.TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 


! WALLACE 

WALLACE  1 
'WEISER 

WINCHESTER  1  SE 

YELLOW  PINE 

NEW  STATIONS 


County 


IDAHO 
BOISE 
CUSTER 
ONEIDA 


LEMHI 

VALLEY 
BANNOCK 


5980  MINIDOKA 
6053  BEAR  LAKE 
6077  BOISF 
6087 1  IDAHO 
6152  LATAH 

6 174 1 ELMORE 

6237  SHOSHONE 
6295 | CANYON 
CANYON 
ADAMS 


LEWIS 
LEMHI 

CASSIA 


CLKARWATER 


CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 


BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

FRANKLIN 

BONNER 

VALLEY 


LINCOLN 
IDAHO 
JEFFERSON 
SHOSHONE 

MINIDOKA 
FREMONT 
BENEWAH 
LEMHI 


8303  ELMORE 
8380  LINCOLN 
8548 | CAMAS 


VALLEY 

MADISON 

BLAINE 

ADA 

TETON 

OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BLAINE 
SHOSHONE 
SHOSHONE 
WASHINGTON 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


14  33  5700  VAR  U  S  FOREST  SERVICE 

15  35,  38701  5P    5P  JAMES  D  CHAPMAN 

13   17  5900     5P     5P  U  S  FOREST  SERVICE 

12  16  4420     7Pi    7P  J  L  CROWTHER 

12   19  4480  MID  HID  U  S  CIVIL  AERO  ADM 


4  36  113  55  50661  8P 

4  54  116  07 !  5025|  4P 

2  39  112  12  4774.  5P 

3  36   116  24  2607'  SP 1 


2400 
2628 


6P  U  S  FOREST  SERVICE,  [2  3 
4P  U  S  FOREST  SERVICE  |2  3 
5P  R  FRED  LINDEN SCHMI1T  2  3 
5P  L  A  ROSS  2  3 

8P  MESA  CO  !2  3 


SP    SP  V  3  BUR  I 

BA     8A  U  S  FOREST  SERVICE     2  3 
HID  U  S  SOIL  CON  SER 
■ID  U  S  FOREST  SERVICE 

5P     5P  UNIVERSITY  OF  IDAHO  2  3 


3  08  : 
7  27  I : 
3  35  : 
3  37 


2  15  113  53 
03  114  48 
4  10  116  17 


6  29  116  15,  1027 

3  22 | 111  14  5386 

3  47(116  57  2224 
2  37! 113  45!  4200 

4  04  116  56  j  2159 


S  fl 


31801   6Pi    6P  WAYNE  B  BENTZ I NGER  2  3  5 

6022  MID  MID  0  S  CIVIL  AERO  ADM  2  3       5  7 

2482     5Pl    5P  C  W  NELSON  CLOSED  11/20 

2470     8A1    8A  AMALGAMATED  SUGAR  2  3  5 

3860     SP I   5P  U  S  FOREST  SERVICE  ,2  3  5 


3082  TP  7P  WAYNE  S  SHAEFFER  CLOSED  9A5 
6S75           VAR  U  S  FOREST  SERVICE  I 

4600 1  6P    6P  HERBERT  J  HARDY  2  3      5  7 

6900'  SP    5P  MARJORIE  L  SHAW  2  3      5  7 

3075  5P     5P'DAISY  V  NEWELL  CLOSED  7/30 


br 


16  30;  115  48  > 

3  28. 115  19  j 

7  19  116  57 

2  55 j 112  36 1 

9  00 1  116  30 ! 


3175, 
4225, 
2970 
4444 

1BOO 


6   55. 1  1 


S3 


3  30;115  35 1 
2  05 1 1 11  52 
8  2ll 116  50  1 


3  02; 112  03 
3  04 1 114  09 
5  25  116  19 
3  38  111  47 
7  21  115  40 

2  37 j 113  41 

3  581  111  40 

7  19  116  33 
5  11 : 113  53  I 

8  17  116  34 [ 

3  37  115  lOj 

2  56  114  24 ! 
30: 114  50 , 

4  21 1 112  II  | 

3  04'  112  41  I 


5P  V  S  FOREST  SERVICE  2  3 
4P 1 U  S  BUR  RECLAMATION  2  3 

5P     5P  STATE  EXP  STATION  |2  3 

8A     8A  AMALGAMATED  SUGAR  2  3 

6Pj    6P|MICHAEL  HARRIS  2  3 

8A]    8A  U  S  FOREST  SERVICE  2  3 

bp  GENEVA  B  SCHRAFT  3 
IMID'U  S   INDIAN  SERVICE 

HID  MID  U  S  WEATHER  BUREAU  2  3 

5P|  5P|R  E  DENHAH  2  3 

7P'   7 P  POTLATCH  FOREST  IMC \2  3 

MID  VICTOR  J  ACARREGUI 

4P<  4PiC  M  CRAB TREE  2  3 

5Pi   5P 1 U  S  FOREST  SERVICE  2  3 
IVARlM  EDWARD  BUDELL 


4B00 

6300  I       I VAR  ROY  POTTER 

4306 1  SP    5P  LESLIE  F  BUSBY  2  3 

1685  I  8A    BAiU  S  FOREST  SERVICE  2  3 

4962  1  8P|  6P , CALVIN  E  LARSON  12  3 

4150  1  SP|   5plj  L  RANDOLPH  2  3 


SA!  SaJmINIDOKA  IR  PROJ  12  3 

7P    7P  E  M  JERRENSON  2  3 

5P     5P  U  S  FOREST  SERVICE  2  3 

MID  MID  I  S  KB  AIRWAY  OBS  2  3 

5P     5P I STA TT  EXP  STATION  2  3 


4730         |VAR,U  S  FOREST  SERVICE 
3970    7P<  7P 1  LEONARD  V  BOND  2  3 

5755  VAR.U  5  FOREST  SERVICE 

5883  -SP I  5P|U  S  FOREST  SERVICE  2  3 
44201  6P    6P  K  T  SHE LAN  2  3 


15  20 


2  03  115  10j  5400 

38 1 115  26 '  7400 

43  115  38 1  3475 

35l 114  28  I  3770 

2  32, 114  25  3770 


7  30  115  53 ,  2950 
4  15  116  58 ■  2114 
6  14  '  116  36  3950 


11 <44  SB  115  29 1  4760 


8A  flA  BRADLEY  MINING  CO      j2  3 

6P  6P  WM  C  ROBERTS  JR  2  3 

5P|  SP I  EDWARD  F  S EAGLE  2  3 

SP  j  SP I  IDAHO  POWER  COMPANY  2  3 

6P  6P  STATE  EXP  STATION       2  3 


6P  6P 


L  E  TANNER 
U  8  SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
SUGAR 


BA,    8A  ROBERT  J  SKANTEL 
6P I   6P I  ROLAND  1 
4P     4P|T  CENSKY 


2  3 


VAR  L  J  MILLER 


BEAR ,     2  BOISE.     3  CLEARWATER ,     4  COEUR  D  'ALENE ,      5  KOOTENAY  ,     «tOST,      7  PALOUSE.     8  PAYETTE,      9  PEND  OREILLE,      10  ST.   JOE .      11  SALMON ,      12  SNAKE. 


STATIONS  NOT  FOLLOWED  BY  A  TABLE  NUMBER  REFERENCE  IN  THE  STATION  INDEX  ARE  NOT  PUBLISHED  IN  CLIMATOLOG ICAL  DATA  BEGINNING  WITH  OCTOf ER.  1951 ,  RECORDS 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned    on  a     state  basis.     There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  In- 
cluded In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperatures  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  In  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  p.m.,   PST  and  5:30  p.m.,  MST . 

No  record  in  Table    3,     6.     7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
'/      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

R      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to    every  10  Inches  of  new 
snowfall . 

II      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  In  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  In  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

S      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total   for  previous  month. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in     Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


This  was  among  the  colder  Decembers  on  re- 
cord in  Idaho  with  an  average  temperature 
nearly  10°  lower  than  in  December  1950,  and 
3.7°  below  the  59-year  mean.  Since  1932  only 
one  December,  1948,  was  colder,  and  the  ex- 
treme of  -40°  recorded  at  Elk  City  on  the 
24th  is  the  lowest  reported  December  tem- 
perature in  Idaho  since  1924.  Precipitation 
exceeded  the  statewide  59-year  mean  by  67 
percent  and  was  greater  than  in  any  December 
since  1942.  Average  snowfall  reached  the 
unprecedented  figure  of  36  inches,  more  than 
three  times  the  average  for  December  1950 
and  nearly  seven  inches  above  the  average  for 
the  memorable  December  of  1948.  Sunshine 
was  below  the  December  mean  with  the  defi- 
ciency particularly  noticeable  in  southern 
portions  of  the  State.  At  Pocatello  the 
sunshine  for  the  month  totaled  only  15  per- 
cent of  possible,  compared  to  a  long-period 
mean  of  42  percent,  and  at  Boise  the  total 
was  28  percent  compared  to  a  mean  of  40  per- 
cent . 

For  the  third  successive  month  temperatures 
were  below  the  long-period  mean  throughout 
the  State  and  the  accumulated  precipitation 
totals  for  the  three  months  were  generally 
well  above  the  mean.  In  the  Panhandle,  and 
in  the  mountain  areas  of  the  Southwestern 
Division,  the  precipitation  excess  was  par- 
ticularly great  and  the  mountain  snowpack 
in  those  areas  was  unusually  heavy. 

Examination  of  the  day  to  day  weather  re- 
cords for  the  month  of  December  reveals  a 
greater  than  usual  number  of  days  with  pre- 
cipitation and  no  period  of  what  might  be 
called  fair  weather  throughout  the  State. 
Sunshine  records  show  that  Boise  had  only 
three  days  during  the  month  with  more  than 
75  percent  of  possible  sunshine,  Pocatello 


had  no  day  with  more  than  66  percent  and 
Spokane,  Washington  one  day  of  81  percent 
and  only  three  other  days  above  60  percent. 
Several  times  during  the  month  little  or  no 
sunshine  was  recorded  at  any  of  the  three 
stations  for  two  or  three  days  in  succession. 
Periods  of  heaviest  precipitation  were  the 
1st  to  5th,  the  18th,  the  22nd  to  24th,  and 
the  27th  to  29th.  Temperature  records  show 
only  two  mild  spells  during  the  month;  the 
first  extended  through  the  first  four  days 
and  the  second  ran  from  the  27th  through 
the  29th  in  most  sections,  although  in  the 
northern  part  of  the  State  this  latter  period 
was  not  very  pronounced.  All  but  a  few  sta- 
tions reported  the  highest  temperature  of 
the  month  on  the  1st,  but  the  lowest  read- 
ings of  the  month  were  not  so  concentrated. 
The  8th  and  9th  saw  most  stations  in  the 
Southwestern  and  Southeastern  Divisions  reg- 
ister the  lowest  temperature,  while  in  the 
Northern  Division  a  majority  registered  the 
low  for  the  month  on  the  24th,  a  day  which 
also  brought  forth  the  lowest  reading  at  I 
several  stations  in  the  Southern  Divisions. 
The  heavier  snowfalls  of  the  month,  for  the 
State  as  a  whole,  appear  to  have  been  those 
of  the  16th  to  18th,  the  21st  and  22nd  and 
the  29th. 

Reports  indicate  little  or  no  storm  dam- 
age during  December  in  Idaho,  but  the  fre- 
quent snows,  combined  with  occasional  periods 
of  strong  winds,  caused  drifting  in  many 
areas  with  resultant  intermittant  closing 
of  portions  of  major  highways.  As  usual  for 
the  season,  farming  activities  were  largely 
confined  to  the  care  of  livestock  and  there 
were  no  reports  of  losses  or  undue  hardships. 
Supplemental  feeding  was  heavy,  but  cattle 
and  sheep  maintained  their  good  condition, 

DJS 


December  reports  received  subsequent  to  preparation  of  the  several  tables  but  prior  to  pub- 
lication will  be  found  in  the  "DELAYED  DATA"  tables. 
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:0TTONIO0D 

24. 1 

4.5 

49 

-  7 

24 

1261 

0 

30 

1 .48 

-  .30 

.33 

21 

21.8 

12 

31 

17 

0 

0 

SLK  cm 

20.2 

48 

-40 

24 

1384 

0 

31 

26 

21  + 

'm  rs 

29. 1 

2.5 

46 

0 

24 

1108 

0 

28 

4.95 

.99 

.70 

21 

15 

21 

17 

2 

0 

CXLLOCG 

26.2 

3.0 

55 

-  7 

24 

0 

27 

4.98 

1.34 

.89 

1 

32.9 

18 

31 

22 

3 

0 

C0OSEIA 

31.0 

0.8 

51 

3 

26 

1049 

0 

28 

2.09 

.10 

.45 

2 

9.0 

6 

21 

15 

0 

0 

-EWISTON  WATER  PLANT 

33.0 

2.3 

51 

14 

26 

984 

0 

23 

.87 

-  .60 

.23 

28 

4.5 

3 

28+ 

12 

0 

0 

-EWISTON  WB  AP 

29.  8 

53 

2 

31 

1084 

0 

27 

.72 

.20 

28 

7.2 

3 

28+ 

11 

0 

0 

40SC0W  U  OF  I 

26.6 

4.2 

51 

-  7 

24 

1186 

0 

29 

5.07 

2.33 

.81 

21 

41.0 

15 

5 

0 

IULLAN  PASS  CAA 

15.6 

6.3 

33 

-  7 

31 

1525 

0 

31 

7.49 

2.20 

1.29 

29 

74.7 

104 

31 

27 

6 

•EZPERCE  2  E 

25.9 

50 

2 

25 

1205 

0 

30 

1.88 

.30 

28 

24.9 

16 

22+ 

15 

0 

1R0FIN0 

32.  1M 

0.0 

57 

4 

26 

1016 

0 

25 

2.78 

-  .28 

.38 

21 

17 

0 

'IERCE  RS 

22.2 

5.1 

47 

18 

-17 

24 

0 

31 

8.  53 

3.  40 

1.47 

22 

51 

30+ 

23 

6 

>01TBILL 

20.  5 

7.1 

47 

-19 

26 

1374 

0 

30 

2.93 

.63 

.90 

18 

32.5 

17 

18 

13 

2  . 

■OTLATCR 

25.9 

4.7 

50 

-  8 

25 

1204 

0 

29 

6.06 

2.94 

1.50 

18 

41 .8 

27 

29 

16 

4 

'RIEST  RIVER  EXP  STATION 

20.9 

5.7 

47 

-10 

26 

1358 

0 

30 

6.62 

2.31 

2.21 

18 

56.3 

29 

18+ 

16 

5 

tICCINS  RS 

32.8 

5.1 

56 

14 

25* 

0 

26 

2.28 

.91 

1.05 

2 

1 

2+ 

13 

1 

I0LAND  W  PORTAL 

21.1 

5.3 

41 

-  2 

24 

1354 

0 

31 

7.21 

-  1.08 

.89 

29 

99.7 

60 

22+ 

22 

6 

iAINT  MARIES 

26.  4M 

4.4 

48 

-  6 

24 

1193 

0 

29 

6.27 

2.59 

1.03 

18 

39.3 

19 

5 

SALMON 

21.5 

0.  5 

50 

-13 

25 

1343 

0 

31 

.68 

.04 

.23 

27 

4 

28+ 

9 

0 

iANDPOINT  EXP  STATION 

22.6 

6.1 

47 

-  8 

24 

1305 

0 

30 

4.92 

.57 

1.32 

18 

38. 1 

36 

29+ 

11 

4 

'ALLACE 

24.7 

4.5 

43 

-  4 

24 

1243 

0 

30 

7.79 

2.05 

1.40 

29 

55.0 

29 

29+ 

19 

6 

IALLACE  WOODLAND  PARK 

23.  3M 

5.8 

52 

-  9 

24+ 

0 

31 

5.31 

.32 

1 .03 

22 

27 

30+ 

19 

3 

'INC HESTER  1  SE 

25.0 

5.1 

48 

-  6 

24 

1232 

0 

30 

3.83 

1.84 

.60 

22 

20 

2 

0 

'  DIVISION 

24.8 

4.5 

4.49 

1.32 

44.6 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  2-Conttnued 


CUMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

j 

J3 

X 

• 

Q 

| 

Q 

• 

| 
Q 

J, 

•3 
S 

1 

No.  of  dayi 

o 
_ 

3  O 
M.  8 

a  n 

•3 
| 
■ 
& 

m 

To 

O 

Snow,  Sleet  Hail 

No. 

S  8 

h  I 
m  i 

1  s 

3 

S 

•  1 

3 

1  § 

• 

c 

• 

• 

0 
g 

O 

3 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   J  NE 

17 

.3 

42 

1 

-23 

8+ 

1476 

5 

.69 

■  1.89 

1.06 

18 

55 

.4 

3 1 

30 

15 

ANDERSON  DAM 

25 

3 

42 

1  + 

9+ 

1222 

9Q 

6 

.34 

1.20 

18 

31 

27 

13 

ARROWROCK  DAM 

25.7 

*j 

50 

1 

0 

9+ 

JJ 

9Q 

5 

.01 

2.44 

1.01 

4 

29. 1 

1 5 

22  + 

15 

ATLANTA  1  E 

20.  1 

Jj 

44 

27 

-  5 

8 

1387 

J: 

91 

6 

09 

2.54 

.99 

22 

101 

t  0 

54 

30 

15 

BLISS 

24 

.8 

** 

■ 

47 

1 

-  9 

9+ 

1240 

•j 

9a 
28 

2 

.15 

1.16 

.45 

18 

24 

.  8 

1 5 

26 

14 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

M 

55 

1 

2 

9 

JJ 

3 

.11 

13 

BOISE  WB  AP  // 

27 

.5 

53 

1 

5 

9 

1156 

JJ 

2 

.47 

.90 

.52 

1 

15 

_  g 

6 

30 

18 

BUHL 

28 

3 

48 

1 

1 

9 

1132 

J: 

99 

E  1 

54 

.73 

16 

( g 

12 

CALDWELL 

30 

1 

" 

52 

1 

4 

24 

1075 

Jj 

OQ 

2 

52 

1.38 

.52 

3 

.  5 

3 

30 

13 

CAMBRIDGE 

26 

o 

53 

1 

-10 

23 

Jj 

9a 

5.48 

2.70 

1. 17 

22 

10 

CASCADE  1  NW 

18 

7 

40 

1 

-14 

9 

1427 

JJ 

91 

4 

38 

.96 

1 

_ 

24 

27  + 

16 

C  HALL  IS 

21 

3 

55 

1 

-11 

25 

1348 

* 

9n 

95 

.33 

7 

COUNCIL  1  N 

26 

3 

53 

2 

-  8 

9 

1191 

9n 
9? 

6 

08 

2.19 

1.00 

18+ 

27 

27 

12 

DEADWOOD  DAM 

16 

7 

j: 

36 

1 

-25 

8 

1494 

J: 
Jj 

8.52 

2.30 

1 . 55 

1 

58 

30 

18 

DEER  FLAT  DAM 

30 

2 

** 

52 

18+ 

-  2 

24 

1074 

jj 

9Q 

2 

22 

1.22 

.55 

3 

?n 

10 

EDEN  HUNT  PROJECT 

21 

8M 

47 

1 

-14 

9 

1333 

91 

EMMFTT  2  E 

30 

4M 

* 

57 

1 

8 

9 

1066 

jj 
Jj 

98 

3 

63 

2.24 

.61 

1 

10 

FAIRFIELD  RS 

14 

1M 

36 

1 

-30 

25 

1571 

91 

GARDEN  VALLEY  RS 

24 

6 

* 

44 

1 

-  9 

8+ 

1243 

9n 

6 

11 

2.80 

.89 

1 

48 

0 

19 

27  + 

GLENNS  FERRY 

M 

50 

1 

-  4 

9 

9n 

2 

11 

1.12 

.51 

18 

Jk 

GOODING  CAA  AP 

22 

8 

J 

45 

1 

-  4 

9 

1303 

Jj 

90 

2 

56 

1.54 

.80 

3 

25 

5 

1 

OA 

GRAND  VIEW 

29 

3 

1 

56 

1 

0 

9 

1099 

90 

1 

25 

.52 

.54 

30 

5 

HA  I  LEY 

14 

9 

7 

4 

40 

2 

-13 

9 

1546 

J* 

9 

4 

05 

1.97 

1.11 

1 

48 

5 

36 

27 

13 

HAZELTON 

25 

0 

47 

1  + 

-  8 

9 

1231 

J* 

9 

2 

04 

.88 

.52 

24 

24 

1 

13 

24  + 

17 

HILL  CITY 

7 

38 

1 

-30 

25 

1531 

j: 

91 
31 

4 

20 

1.94 

.86 

1 

78 

0 

46 

30 

12 

HOLLISTER 

26 

4M 

2 

6 

-  3 

9 

1193 

jj 

IDAHO  CITY 

22 

0 

* 

43 

2 

-18 

8 

1328 

6 

31 

3.05 

1.07 

18 

52 

0 

16 

JEROME 

25 

2 

4 

6 

48 

2 

-10 

9 

1228 

Jj 

90 

29 

1 

86 

.  94 

.35 

18 

10 

KUNA  2  NNE 

28 

5M 

1 

8 

52 

1 

1 

25 

1125 

Jj 

2 

01 

.90 

.  37 

3 

11 

0 

5 

30 

12 

LOW MAN 

22 

0 

2 

6 

48 

13 

-13 

8+ 

1322 

JJ 

6 

50 

3.13 

.99 

18 

57 

3 

32 

27 

15 

MC  CALL 

19 

8 

2 

1 

36 

-12 

24 

1401 

JJ 

91 

6 

93 

3.  33 

1 . 04 

27 

41 

29  + 

14 

MERIDIAN  1  SSW 

27 

o 

3 

6 

52 

I 

1 

25 

1170 

JJ 

9A 

1  *i 

88 

.  54 

.50 

1 

9 

MESA 

25 

7 

52 

I 

-  5 

9 

1213 

JJ 

91 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

26 

1 

3 

5 

53 

1  + 

-  8 

25 

1197 

JJ 

99 

i 

41 

.30 

.  18 

3 

NAMPA  2  NW 

30 

2 

53 

7 

9+ 

J: 

9» 

2 

30 

.42 

4 

13 

5 

OA 

10 

NEW  MEADOWS  RS 

18 

7M 

3 

2 

45 

-22 

8 

1429 

JJ 

91 

6 

58 

3.44 

1.03 

1 

67 

4 

OQ 

1  a 

OBSIDIAN  4  NNE 

11 

8 

4 

2 

38 

27 

-28 

8 

1663 

91 

2 

46 

.54 

.39 

28 

27 

0 

36 

28 

10 

OLA  4  S 

26 

4 

54 

-  5 

8+ 

1191 

29 

4 

58 

.94 

1 

8 

PARMA  EXP  STATION 

29 

6M 

1 

0 

51 

4 

24 

1091 

0 

30 

1 

38 

.38 

.50 

2 

10 

PAYETTE 

30 

o 

0 

56 

7 

9 

1082 

0 

28 

1 

69 

.24 

4 

3 

4 

26  + 

10 

RICHFIELD 

19 

9 

4 

43 

1 

-15 

8 

1393 

0 

30 

2 

87 

1.68 

.86 

18 

33 

0 

17 

23  + 

13 

SHOSHONE 

22 

8 

3 

7 

46 

-  7 

9+ 

1303 

0 

30 

3 

19 

2.06 

.  70 

18 

27 

8 

16 

26 

18 

STIBNITE 

17 

4H 

41 

12 

-11 

25+ 

0 

31 

7 

82 

1.  10 

2 

93 

7 

47 

31 

20 

SUN  VALLEY 

J? 

-10 

36 

-28 

8 

1672 

0 

31 

4 

18 

1.78 

.  90 

27 

66 

0 

43 

29+ 

12 

SWANS  FALLS  PH 

32 

3 

* 

56 

1 

7 

8+ 

1002 

JJ 

1 

35 

.67 

.33 

30 

10.0 

THREE  CREEK 

23 

8 

45 

-16 

8 

1273 

JJ 

9R 

2.84 

1.93 

.64 

24 

37 

0 

*> 

OA* 

1  \ 

TWIN  FALLS  2  NNE 

27 

1 

6 

50 

J 

-  4 

25 

1156 

Jj 

9fl 

1 

85 

.95 

.  50 

24 

16 

0 

** 

OA 

TWIN  FALLS  3  SE 

27 

3 

51 

I 

-  3 

25 

JJ 

9n 

2 

08 

1.33 

.67 

24 

19 

1 

OA 

WEISER 

29 

71* 

0 

* 

50 

1  + 

7 

9 

1088 

9Q 

2 

24 

.64 

.66 

3 

17 

3 

oX 

DIVIS ION 

23 

8 

3 

4 

3 

62 

1.64 

37 

7 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STATION 

21 

2 

9 

46 

j 

-13 

9 

1343 

JJ 

9.1 

1 

55 

.87 

.45 

24 

21 

0 

OA 

1 

ALBION 

OA 

4 

9 

48 

I 

-11 

9 

1239 

Jj 

91 

31 

1 

83 

.  43 

.51 

24 

1 A 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

3 

2 

47 

I 

-13 

25 

1284 

0 

30 

1 

06 

-  .04 

.31 

2 

25.7 

12 

24  + 

ARCO 

B 

6 

41 

27 

-19 

8 

1658 

0 

3 1 

73 

-  .21 

.36 

5 

ASHTON  1  S 

1-7 

2 

8 

40 

-14 

8+ 

1459 

p 

31 

3 

06 

1 . 42 

.  77 

27 

40.3 

27 

ol 

, 

BLACKFOOT 

22 

1 

4 

49 

-11 

9 

1313 

0 

3 1 

1 

02 

.  10 

.  18 

2 

21 

5 

*  ' 

24  + 

0 

■ 

BURLEY 

26 

6 

2 

7 

57 

-  7 

9 

0 

28 

2 

40 

1 . 48 

.90 

24 

22 

5 

10 

BURLEY  FACTORY  1  NW 

24 

2 

3 

9 

53 

-  9 

9 

0 

30 

1 

93 

1.01 

.70 

24 

IS 

BURLEY  CAA  AP 

24 

4 

6 

7 

47 

-12 

25 

1250 

2 

19 

1.35 

.  40 

23 

2i 

1 

CHILLY  BARTON  FLAT 

12 

8 

7 

5 

39 

j 

-30 

25 

1611 

9 

80 

.39 

.25 

30 

30 

0 
J 

DRIGGS 

16 

6 

2 

8 

50 

1  + 

-19 

9 

0 

31 

3 

75 

2.34 

.65 

28 

DUBOIS  EXP  STATION 

15 

4 

6 

6 

41 

-  9 

8 

1531 

JJ 

31 

1 

45 

.  55 

.47 

2 

24 

3 

»  9 

DUBOIS  CAA  AP 

14 

9 

8 

9 

38 

-17 

9 

1547 

JJ 

1 

10 

.46 

.21 

2 

11 

5 

10 

25  + 

1  A 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

22 

6M 

2 

6 

48 

-13 

9 

1305 

J1 

9n 

E 

84 

.11 

.23 

24 

11 

GRACE  PH 

18 

6 

4 

2 

41 

-18 

9 

1435 

Jj 

91 

2 

19 

1.12 

.27 

23 

37 

0 

IO 

GRAY 

19 

3 

2 

6 

45 

-21 

8 

1412 

0 

91 

4 

16 

2.75 

.65 

24 

66 

0 

30 

31 

IO 

GROUS  E 

9 

7 

37 

-32 

8 

1710 

0 

31 

1 

69 

.76 

.  54 

2 

16 

0 

O 

HAMER  4  NW 

14 

3 

5 

2 

46 

-24 

9 

1565 

JJ 

3 1 

E 

87 

.25 

.21 

12 

0 

J* 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

18 

7 

4 

5 

48 

-13 

14 

1427 

0 

™* 

80 

-  .26 

.  16 

27 

8 

4 

OA 

1ft 

IRWIN  2  S 

21 

7 

0 

9 

44 

-12 

8+ 

1339 

0 

31 

2 

97 

1.72 

.  46 

31 

42 

5 

IT 

ISLAND  PARK  DAM 

11 

9 

7 

6 

35 

-31 

14 

1641 

0 

3 1 

6 

32 

3.40 

.92 

18 

97 

5 

00 

on 

LIFTON  PUMPING  STATION 

17 

9 

4 

9 

39 

j 

-17 

8 

1454 

0 

31 

99 

.  34 

.  15 

5 

20.5 

10 

MACKAY  RS 

14 

6 

5 

8 

36 

27  + 

-16 

25 

1555 

31 

1 

29 

.58 

.37 

2 

21 

3 

K 

19 

MA  LAD 

23 

2 

2 

2 

44 

27 

-  6 

9 

1287 

0 

31 

2 

67 

1.28 

.  52 

18 

1  c 

OA 

10 

MALAD  CAA  AP 

20 

0 

43 

-15 

31 

1390 

0 

31 

2 

41 

.48 

18 

27 

4 

IK 
1^ 

IT 

MAY  RS 

18 

5 

3 

3 

45 

-21 

25 

1437 

Jj 

40 

.01 

.21 

22 

7. 

3 

OO 

of  + 

T 

MC  CAMMON 

23 

0 

42 

1  + 

-13 

25 

1298 

JJ 

31 

3 

05 

.  51 

28 

O 

\a 

w 

MINIDOKA  DAM 

24 

9 

42 

-11 

25 

1236 

jj 

9? 

1 

16 

.34 

24 

19.6 

94 

MONTPELIER  RS  a 

16 

9M 

5 

43 

28 

-20 

9 

2. 

33 

1.25 

.68 

19 

61. 

6 

OA 

OA 

11 

OAKLEY 

25.2 

4 

7 

44 

-  6 

25 

1228 

Jj 

29 

1 

46 

.81 

.39 

24 

22. 

5 

7 

24* 

13 

PALISADES  DAM 

20 

9M 

43 

I 

-18 

9 

1342 

0 

31 

3 

87 

.50 

21 

19 

PAUL  1  E 

24.  4 

7. 

9 

53 

j 

-10 

9+ 

0 

30 

2. 

18 

1. 11 

.74 

24 

22. 

0 

12 

24 

10 

POCATELLO  WB  AP  // 

22 

9 

2. 

4 

48 

1 

-  9 

9 

1301 

0 

29 

1. 

58 

.43 

.44 

23 

19. 

9 

8 

24  + 

15 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

24 

0 

1. 

9 

50 

-10 

9 

1264 

0 

31 

1. 

76 

.15 

.39 

2 

29. 

0 

13 

24 

15 

RIRIE 

21 

5 

46 

} 

-  7 

9+ 

1341 

o 

30 

E  1. 

77 

11. 

3 

8 

23 

21 

RUPERT 

24. 3M 

3. 

4 

53 

-12 

9 

0 

31 

2. 

17 

1.20 

.77 

24 

17. 

3 

13 

24  + 

9 

SAINT  ANTHONY 

18.9 

43 

J 

-15 

9  + 

1425 

0 

31 

2. 

30 

.85 

.68 

27 

13 

22  + 

21 

SPENCER  RS 

13 

2 

4 

8 

37 

-20 

8 

1604 

0 

31 

2. 

98 

1.30 

i.02 

2 

41. 

0 

13 

SPRINGFIELD 

20 

9 

3 

1 

42 

1  + 

-15 

9 

1361 

0 

31 

1. 

83 

.97 

.32 

5 

28. 

9 

15 

SUGAR 

18 

7H 

1 

5 

46 

-19 

14 

1429 

0 

31 

i. 

00 

-     .  10 

.25 

28 

16. 

1 

6 

22  + 

9 

TETONIA  EXP  STATION 

15 

OM 

4 

4 

40 

1  + 

-22 

9 

1543 

0 

31 

i. 

85 

.76 

.35 

22 

17 

DIVISION 

19 

6 

3. 

3 

i. 

99 

.90 

27. 

8 

STATE 

22 

• 

3 

7 

3. 

28  ] 

1.32 

36. 

0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


in*  ho 

DECEMBER  1991 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

ABERDEEN  EXP  ST A 

.  08 

.  11 

.01 

.  02 

.  09 

T 

.05 

.30 

.03 

T 

.  12 

.05 

.45 

.03 

.07 

.06 

.06 

1.35 

ALBION 

.  13 

.  18 

OH 

.  07 

.  02 

T 

.  02 

.05 

.03 

.  11 

.32 

.03 

.51 

.  10 

.  14 

.02 

.03 

1 .83 

ALPHA  1  II 

50 

.51 

.60 

.  2C 

12 

T 

T 

.01 

1 .06 

.04 

T 

.32 

.59 

.07 

.  72 

.35 

.  13 

.45 

5.69 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

.31 

fl 

04 

.  02 

.  02 

T 

T 

.  13 

09 

.  15 

.20 

.  08 

1.06 

ANDERSON  OAU 

.21 

.98 

T 

.  16 

1 .  20 

T 

T 

T 

.85 

.  10 

T 

.55 

.  73 

.  13 

T 

.  20 

6.  34 

ARCO 

.  02 

T 

T 

.  36 

T 

T 

.  08 

T 

.27 

.73 

ARROWROCK  DAM 

.  35 

.69 

.19 

1.01 

.  08 

.  03 

.20 

.37 

.42 

T 

.68 

.  10 

.50 

.03 

.12 

.24 

3.01 

ASHTON  1  3 

T 

.  15 

.30 

.  05 

T 

* 

.  08 

.  10 

T 

.  08 

.04 

.06 

T 

.  19 

.  06 

.  20 

.46 

T 

T 

77 

.  13 

.  15 

.  10 

3.  06 

ATLANTA    1  E 

.40 

.  58 

T 

■]S 

T 

.48 

T 

.  50 

.  34 

T 

.  11 

.  99 

.  10 

.  69 

.  21 

.41 

.  60 

T 

8.09 

AVERY  RS 

.06 

'  A« 

net 

T 

.  29 

.  16 

.  73 

.  20 

.05 

4 .  77 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

35 

.02 

.15 

■  2<" 

12 

T 

T 

T 

.  10 

.  10 

.  15 

.08 

.05 

.  60 

.  04 

.  05 

.  35 

.60 

.  20 

.  04 

.  70 

.  05 

.  15 

4 . 30 

BIG  CREEK  1  S 

.  20 

1.20 

.  10 

T^° 

■  60 

■  03 

.  05 

.  19 

.  3fl 

.  16 

.  09 

.  24 

" 

.  89 

.47 

.  45 

.  33 

.  20 

3.  79 

BLACKFtX/l 

05 

18 

T 

■ 

■  *3 

T 

.  16 

.  16 

.  10 

.  12 

1.02 

BLISS 

■  3° 

.05 

.30 

T 

T 

.  12 

.45 

.  05 

.  23 

.  06 

.  20 

.  02 

.05 

.  11 

.01 

2. 15 

BOISE  l.l'CKY  PEAK  DAM 

* 

1.21 

•  23 

■  02 

.  06 

■ <8 

.  63 

.  11 

.  oa 

.05 

• 

.30 

3.11 

BOISE  IB  AP  //R 

.  52 

.01 

.43 

.01 

'  S1 

■  04 

.  02 

T 

1" 

■  02 

■  *jl 

.  01 

T 

■  H 

.  08 

■  1' 

.  11 

.  15 

.  07 

.  14 

.23 

T 

2.47 

BONNERS  FERRY 

T 

.45 

.  02 

.  OS 

.40 

.  13 

BUHl. 

06 

.07 

t 

.01 

T 

.  04 

* 

* 

.  16 

.  18 

* 

.61 

.  06 

T 

T 

1  1.54 

BURKE  2  NKE 

1 . 04 

02 

T 

.  51 

1 . 04 

.39 

.  07 

T 

T 

T 

.  15 

T 

.  26 

.  53 

.  07 

1 .  13 

.  14 

.08 

.40 

.  73 

.01 

.  28 

.  18 

1.  56 

.  16 

.09 

8.87 

BUR  LEY 

.26 

.  27 

.09 

.  02 

.  .  13 

.  02 

.  29 

.  9C 

.34 

T 

.06 

2.40 

BUR  LEY  FACTORY  1  HW 

T 

.28 

T 

.31 

• 

T 
T 

.  01 

■  H 

T 

.  09 

T 

.  11 

.  7C 

T 

.  14 

.04 

1.93 

BUR  Li:  V  CAA  AP 

.  21 

.  11 

.11 

.01 

.  02 

T 

T 

.01 

.  10 

.  34 

.01 

.01 

.  04 

.  40 

.  32 

.  02 

.  23 

.  17 

.06 

2.19 

CALDWELL 

.39 

.52 

.  01 

.  03 

.  20 

.01 

T 

T 

.  18 

.  24 

.  10 

.  30 

2.32 

CAMBRIDGE 

.  38 

.77 

.10 

.  78 

* 

.  70 

.  OS 

1 . 17 

.  93 

.40 

3.48 

CASCADE  I  NW 

.  96 

.47 

.38 

.  44 

.  17 

.05 

T 

.45 

.  10 

.02 

.  1C 

.01 

.  11 

.23 

.  19 

.26 

.  34 

T 

4.38 

CBMTERVILLE  ARBAUGH 

.  72 

.44 

.78 

.  4C 

.  13 

.06 

T 

T 

.  27 

1 . 14 

.07 

.03 

.05 

.96 

.02 

.25 

.  78 

.  25 

.  14 

.  36 

T 

6.87 

CHALLIS 

T 

.  68 

.04 

.05 

.02 

.  08 

.  08 

T 

.93 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.20 

* 

.  10 

.05 

.05 

.  1C 

.  05 

.  25 

.80 

CLARK  FORK   L  ENE 

72 

.04 

.09 

.30 

.  50 

.  06 

T 

T 

T 

.35 

.  24 

.  67 

.  25 

.01 

.  3C 

.  16 

.  13 

.  08 

.  9! 

.  30 

5.14 

COBALT  BLACKBIRD  HIKE 

.26 

.  10 

.21 

.03 

.04 

.09 

.03 

.  03 

.  17 

.03 

.36 

I  .  20 

I  .  30 

.  15 

.36 

.36 

. 131  2.84 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

.  17 

.16 

.  14 

.  16 

T 

.05 

T 

.  02 

T 

T 

.07 

.  04 

.  12 

.34 

T 

.  01 

.  18 

T 

T 

T 

.  02 

.  03 

.OS 

.06 

T 

1.66 

COEUR  D  ALENE  RS 

.  75 

.21 

.  35 

.  35 

T 

T 

T 

.  03 

T 

.  02 

.  14 

.  10 

.01 

1 .61 

.21 

.  03 

.  71 

.  63 

.  18 

.  02 

.31 

.  27 

.04 

6.  39 

COTTONWOOD 

.  13 

.29 

02 

T 

.02 

.  01 

.  03 

.  04 

.  01 

.  06 

.  33 

.21 

.02 

.  04 

.  IS 

.  08 

.01 

.03 

1.48 

COUNCIL  1  N 

HI 

.75 

.53 

.45 

.  10 

1.0C 

.  10 

.05 

.  95 

1.00 

.07 

.  25 

6.08 

CROUCH  2  NNW 

.  72 

.46 

91 

.55 

.08 

1.  25 

.  02 

,3C 

.  85 

.  31 

.  70 

.  16 

.5! 

.  15 

7.03 

DEADWOOD  DAM 

1 . 55 

.42 

44 

.60 

.20 

.04 

T 

T 

.07 

.  08 

1 . 14 

.  17 

.02 

.  13 

.56 

■ 

.  30 

1 .36 

.  31 

.61 

.45 

8.  52 

DEER  FLAT  DAB 

.  40 

.55 

.  14 

.  0! 

.  5C 

2.  22 

DRIGGS 

.  10 

.07 

.  05 

.  17 

.  03 

.  02 

.  06 

.  03 

.  08 

.  25 

.  09 

.  23 

.  30 

.31 

.  63 

.  65 

.  19 

.  23 

.25 

3.75 

DUBOIS  EXP  STA 

.  05 

.47 

T 

.  IE 

.21 

.  06 

T 

T 

T 

.03 

.04 

.  04 

T 

.  04 

T 

.  19 

.  05 

T 

.  12 

1.45 

DUBOIS  CAA  AP 

.  17 

.21 

.06 

.  19 

T 

T 

.  07 

T 

T 

T 

.01 

.07 

T 

T 

.01 

.  ia 

.  02 

T 

.  03 

.  04 

T 

.  07 

T 

T 

1  10 

EDEN  HUNT  PROJECT 

" 

ILK  CITT 

•  11 

.48 

.02 

•  °2 

.  02 

.04 

T 

.  07 

■  04 

■  1* 

■ " 

.  65 

.  04 

■  05 

■  *" 

T 

.29 

.60 

.  2S 

.  04 

.  31 

.  50 

.  3C 

.  2! 

3.63 

FAIRFIELD  RS 

.  62 

.06 

17 

.  2C 

1 .  10 

1 . 23 

•.  07 

.  09 

.20 

.  97 

.  ia 

.  04 

.  13 

FENN  RS 

.  21 

.40 

.20 

.  26 

.  19 

.  16 

.  35 

.11 

.  35 

.  12 

.  29 

.  70 

.  SC 

.  32 

.  23 

.  14 

.4a 

4  . 95 

FORT  HALL  I  NT)  AGENCY 

.  04 

.  15 

T 

T 

T 

T 

T 

E  .  10 

.  01 

.  01 

.  02 

.  23 

T 

.  01 

T 

.  06 

.  13 

.08 

8  .84 

GARDEII  VALLEY  RS 

.33 

.6ft 

6. 11 

GLEKNS  FERRY 

.  25 

.04 

.45 

.  16 

T 

T 

T 

.  20 

.  51 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

.  5C 

2.11 

GOODING  CAA  AP 

.  43 

.03 

.80 

.  02 

T 

T 

T 

.  08 

.41 

T 

T 

.  1C 

.  1C 

.  15 

.  11 

.  02 

T 

.  03 

.  18 

.  1C 

T 

2.56 

GRACE  PH 

07 

.24 

.  10 

.  09 

* 

.  10 

* 

.  07 

.  12 

■  09 

.  07 

■  15 

.  10 

■  27 

.  21 

.  06 

.  20 

.  10 

.  16 

2. 19 

GRAND  VIEW 

.  02 

T 

■  15 

.  SC 

.07 

.  54 

1.25 

.  2% 

.35 

.  12 

.  1C 

.  12 

.  12 

.  20 

.  10 

.  1C 

.  20 

.  60 

.  1C 

.  12 

.60 

4 .  16 

GROUSE 

.54 

.  14 

.  2C 

T 

T 

.  19 

T 

.  11 

.  42 

.  OS 

1 . 69 

BAILEY 

1.11 

25 

.  25 

.20 

.  05 

.  5C 

.  19 

.38 

.08 

.  19 

.51 

.  25 

.  09 

4.05 

BAHEH  4  NW 

.  03 

.08 

.  11 

.21 

E  .  10 

.  04 

T 

T 

.  07 

.  07 

.  16 

T 

I     .  87 

BAZELTON 

.oa 

.07 

.10 

.  34 

.  10 

.01 

.01 

T 

T 

.  04 

.  25 

.01 

.  12 

.  16 

.  52 

.01 

.  12 

.  09 

.01 

2.04 

HILL  CITY 

.86 

.13 

.17 

.  31 

.  11 

T 

.08 

.70 

.84 

T 

.  21 

.06 

.49 

T 

.25 

4 . 20 

BOLL I  ST ER 

T 

T 

.  13 

.  60 

T 

.  10 

HOWL 

T 

.47 

.  10 

.  17 

T 

.04 

.03 

.09 

.05 

95 

IDAHO  CITY 

.  68 

.34 

.59 

.42 

.  10 

.03 

.  26 

1 . 07 

.  28 

.03 

.  93 

.20 

.  74 

.  21 

.  14 

.29 

6.31 

IDAHO  CITY  13  SW 

1 . 22 

.41 

1.06 

.60 

.  04 

.10 

.  22 

1 .43 

.06 

.  01 

.  10 

.65 

T 

.06 

.  50 

.  84 

.  20 

.05 

.27 

.20 

8.  02 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

.05 

.  14 

.07 

.05 

°i 

.01 

T 

.01 

T 

T 

T 

.05 

.04 

.05 

T 

T 

T 

.01 

.02 

.  01 

.01 

T 

.02 

T 

T 

T 

.  16 

T 

T 

.07 

.02 

IRWIN  2  S 

T 

38 

.  14 

.11 

.23 

.08 

T 

.03 

T 

.08 

.  10| 

.  03 

.  08 

.09 

.  17 

.  20 

.24 

.32 

.  23 

.46 

ISLAND  PARK  DAB 

.05 

.87 

.06 

.31 

.47 

.08 

.08 

.  1 1 

.06 

.06 

.  92 

.08 

.06 

.  90 

.  20 

.  83 

.  34 

.41 

.36 

.07 

6^32 

JEROME 

.  14 

.  13 

.  33 

T 

T 

.09 

T 

.  11 

T 

.  35 

T 

.31 

.25 

T 

T 

T 

.06 

.  09 

T 

T 

1.86 

KAMI AH   1  HE 

.40 

.  03 

T 

.02 

T 

T 

T 

.  14 

.04 

.02 

.01 

.08 

.  18 

.42 

.04 

.  28 

1.67 

KBLLOGG 

89 

.  18 

.01 

.07 

.31 

.04 

.02 

.03 

.04 

.  10 

.49 

.  32 

.  25 

.  02 

.08 

.  74 

.01 

.04 

.  16 

.48 

.51 

.19 

4.98 

KOOSKIA 

.09 

.45 

.02 

T 

T 

T 

T 

.  12 

.03 

.  11 

.Oi 

.  11 

.  23 

.31 

.0t> 

.  24 

.  16 

.08 

.02 

2.0? 

I  UNA  2  NNE 

.  34 

.27 

.37 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

.  18 

T 

T 

T 

.02 

.23 

.05 

.  05 

.  13 

.02 

.27 

2.01 

LIWISTON  WATER  PLANT 

.  06 

T 

T 

T 

■01 

T 

.  1 1 

.06 

.  12 

.  05 

.06 

.05 

T 

.07 

.  23 

.  04 

.01 

.87 

UWISTON  WB  AP 

.  13 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

.  09 

.06 

.  05 

.08 

.01 

T 

T 

.06 

.  20 

.  02 

T 

.01 

.72 

LIFTON  DUMPING  STA 

T 

.06 

T 

.07 

.15 

.  01 

.05 

.  12 

T 

.05 

.05 

.  13 

.  11 

.  14 

T 

.05 

.99 

LOW  MAN 

.95 

.70 

.33 

.43 

.10 

.02 

.02 

.  19 

.  99 

.19 

.  13 

.69 

.  90 

.55 

.31 

6.50 

MACKAY  RS 

04 

•  37| 

.22 

.  17 

.01 

T 

T 

.  02 

.  11 

.  13 

T 

T 

.05 

.  05 

.  08 

.04 

1.29 

HA  LAD 

.12 

05 

.20 

.  13 

.09 

.02 

T 

.03 

.  04 

.  52 

.  13 

.  03 

.30 

.  08 

.  14 

.  08 

.  30 

.42 

2.67 

MA  LAD  CAA  AP 

.14 

.20 

.08 

.14 

.01 

T 

T 

T 

.03 

.48 

.02 

.04 

.  04 

.31 

.09 

.  04 

.01 

.  28 

.33 

T 

2.41 

HAY  RS 

.0: 

.02 

T 

.02 

.  03 

T 

.  21 

.06 

.01 

.40 

EC  CALL 

90 

8S 

.5C 

.  58 

.36 

.  91 

.16 

.4C 

.  17 

1 . 04 

.  50 

.  35 

.  10 

.05 

6.93 

■C  CAMMON 

46 

.21 

T 

.18 

T 

.  11 

.  20 

.OS 

.  11 

.  22 

.07 

.31 

T 

.  29 

T 

.51 

.20 

3.05 

HBRIDIAN  1  SSW 

50 

.24 

.20 

.22 

T 

.  11 

.  05 

.  14 

.  20 

.22 

1.88 

MESA 

47  .15 

1 . 11 

.  19 

- 

T 

~ 

" 

~ 

~ 

.  80 

.  26 

.  18 

MINIDOKA  DAH 

11 

.  10 

.02 

.11 

.02 

.01 

.  04 

.04 

.20 

.  34 

.  11 

.  04 

.02 

T 

1.16 

HONTPELIER  R.s 

.21 

T 

.05 

.  20 

T 

T 

T 

T 

.  68 

T 

.  13 

.  14 

.21 

.23 

.31 

.13 

.05 

2.33 

HOSCOW  U  OF  I 

41 

T 

.  13 

.08 

18 

T 

T 

.  10 

.  5E 

.  30 

.20 

■  81 

.  54 

T 

.  13 

.  50 

.41 

.  62 

T 

.07 

5.07 

HOUNTAIN  HOME.   1  HE 

.  12 

.  13 

.  1( 

.07 

T 

T 

T 

T 

T 

.  16 

.  1G 

.  11 

T 

.  12 

.  15 

.  1C 

T 

.02 

.  15 

1.41 

BULLA N  PASS  CAA 

41 

.OS 

.33 

.59 

.73 

.09 

.03 

.  02 

.04 

.01 

.06 

T 

.10 

.  29 

.26 

.  15 

.  84 

.08 

.05 

.  76 

.53 

.01 

.  13 

.  18 

.  23 

.17 

.06 

7.49 

NAMPA  2  NW 

08 

•39 

.SI 

.42]  T 

.01 

T 

T 

.  16 

.  13 

.  02 

.21 

.  .33 

.  08 

T 

.31 

2.30 

HEW  MEADOWS  RS 

1 .03 
22 

.70^ 

.45 

.70  .07 

T 

.01 

• 

.  18 

.  88 

.08 

.07 

.  53 

.  20 

.76 

.  54 

.  11 

.27 

6.58 

NEZPERCE  2  E 

T 

.07 

.02 

T 

.  14 

.03 

.  05 

.  18 

.21 

.  2S 

.  02 

T 

.  30 

.  13 

.02 

.01 

1.88 

OAKLEY 

.03 

:2 

.  04 

.02 

.  05 

.  16 

.  10 

.08 

.  15 

.39 

.  13 

.16 

.02 

1.46 

OBSIDIAN  4  NKE 

.19 

.36 

.20 

To5 

.03 

.05 

.06 

.  19 

.05 

.10 

.15 

.01 

.06 

.  29 

.39 

.  13 

.  15 

T 

2.46 

OLA  4  S 

94 

.  61 

.34 

T 

.60 

T 

.  90 

.35 

.10 

4.58 

OROF I  NO 

.13 

.  31 

.10 

.19 

.05 

T 

.02 

.  17 

* 

.23 

.  20 

.38 

.13 

• 

.  12 

.  25 

.  23 

T 

T 

2.78 

PALISADES  DAH 

1 

.351  .12 

.29 

.10 

.02 

T 

T 

.27 

.  15 

.33 

.  12 

.  50 

.36 

.  25 

.  02 

.  15 

.  10 

.34 

3.87 

PARMA  EXP  STA 

.03 

.01 

.15 

.02 

.35 

.02 

.  15 

.01 

.07 

1.38 

PAUL  1  E 

22 

.26  .05 

.16 

* 

.29 

.17 

.74 

.  19 

.  10 

2.18 

PAYETTE 

.47 

.20 

T 

T 

.08 

.03 

T 

T 

.27 

.31 

.07 

T 

.06 

1 .69 

PIERCE  RS 

.13 

.64 

.41 

.37  .24 

.33 

.  14 

.13 

.05 

.49 

.23 

.  52 

.65 

.23 

.39 

1.47 

.  30 

T 

.30 

.  56 

.20 

.54 

.13 

8.53 

PIKE  2  SSW 

1 .35 

■  38 

.48 

.16 

.10 

T 

T 

.34 

1.40 

.  18 

.02 

.  09 

.  89 

.  15 

.  04 

T 

.43 

1 .65 

.  31 

.  14 

.25 

.02 

8.70 

POCATELLO  WB  AP            / /R 

OS  .17 

T  * 

.01 

.01 

T 

T 

.01 

.06 

T 

T 

T 

T 

.11 

T 

T 

?i 

.03 

.44 

.  28 

T 

T 

.09 

.  20 

.07 

.03 

1.58 

PORTHII.L 

59 

.  10 

.  1* 

.15)  .42 

.13 

.05 

T 

.90 

.02 

.  14 

.  14 

.  10 

.  18 

.01 

2.93 

POT  LATCH 

.63  .45 

.04  .43 

T 

T 

.02 

1 .  50 

.23 

.22 

.  89 

.05 

.02 

.23 

.27 

.  85 

.05 

6.06 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

3S 

.20 

.07 

* 

T 

T 

.01 

.01 

.  24 

.  20 

.01 

.  02 

.  05 

.05 

.20 

.01 

.  20 

.10 

1.76 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

1.10 

.3! 

.22 

.56 

.  10 

.01 

.01 

T 

.  17 

.09 

.  09 

2.  21 

T 

T 

.61 

.  35 

T 

.09 

.  59 

.03 

6.62 

RICHFIELD 

38  .OS 

.  1' 

.39 

T 

.  86 

.33 

.  20 

.08 

.18 

.  13 

.04 

.  10 

.06 

T 

2.87 

RIGGIHS  RS 

3S  1.0! 

.02 

.09 

.05 

.01 

.  18 

.03 

.01 

.02 

.  04 

.39 

.03 

2.28 

RIRIE 

L 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

1 . 67 

T 

S    05H     051  1.77 

ROLAND  ■  PORTAL 

.S3 

1 1 

.07 

It 

.02 

T 

.04 

T 

.  18 

52 

.  17 

.  75 

.05 

.  30 

.  26 

.  81 

T 

T 

.  40 

.  26 

.  89 

.23 

.08 

7.21 

RUPERT 

1 

.0* 

T 

T 

.  13 

T 

.  15 

.  14 

.77 

T 

.25 

09 

2. 17 

SAINT  ANTHONY 

06 

.05 

.10 

.05 

.04 

.03 

.05 

T 

.03 

.09 

.  10 

.03 

.  15 

1  7 

T 

.01 

T 

T 

.  68 

.  03 

.10 

.12 

2.30 

SAINT  MARIES 

,42 

.21 

.  2) 

.22  .59 

T 

T  .03 

.02 

.14 

.  23 

.02 

1 .03 

.03 

.08 

.  93 

.56 

.  38 

.  68 

.  30 

.19 

T 

6.27 

SALMON 

06 

.OS 

T 

T 

.07 

.03 

.  04 

02 

.  23 

.  07 

.10 

.68 

SAHDPOINT  EXP  STA 

.93 

.22 

.06  .52 

■ 

.22 

.  18 

.  04 

1 .33 

.  86 

.  11 

4.92 

SHOSHONE 

24     .  If 

.26  .07 

T 

.03 

T 

.04 

.01 

.  70 

.08 

.33 

.  14 

.  isl 

09 

.  03 

.  09 

.  27 

.09 

T 

3.  19 

SPEMCER  RS 

40  1  02 

lot 

.28  .23 

.u 

T 

.02 

T 

T 

.04 

T 

.  11 

.20 

.23 

.  13 

.  08 

2.98 

3 PR  INGE  I  ELD 

.11  .12 

T 

.22  .32 

T 

T 

.08 

.  01 

.25 

.  10 

T 

.  12 

.  08 

.27] 

.01 

T 

.02 

.07 

1.83 

ST1BHITE 

.20  1 . 10 

.25 

.  18 

49 

.17 

.02 

.08 

.  65 

.  76 

.05 

.08 

.  98 

T 

.  63 

.  65 

.  40 

1.05 

.08 

7.82 

SUGAR 

.oa  .is 

.  17  T 

T 

.03 

T 

T 

.05 

.  20 

T 

.  25 

T 

OS 

1.00 

'  SUM  VALLEY 

60  .60 

.13 

.231  .39 

T 

T 

T 

.52 

.10 

T 

.30 

T 

T 

.04 

.90 

.33 

.04 

4.  18 

•  SWAH  FALLS  PH 

2.. 

.06  12 

T 

T 

T 

.15 

.22 

.  is] 

06 

T 

.33 

1.35 

TETON  I A  EXP  STA 

031 

.oa 

.06  05 

.0, 

.03 

.05 

T 

.03 

T 

.06 

.32 

.05 

.23 

.35 

.05 

.11 

.  12 

.17 

1.65 

THREE  CREEK 

.40 

T 

T  .11 

.14 

T 

.05 

.40 

T 

.34 

.  18 

.64 

29 

.24 

.05 

2.84 

iTVtH  FALLS  2  NKE 

01  ill 

r 

IS  .14 

T 

T 

T 

.  13 

.20 

02 

2A 

.50, 

.03 

T 

.12 

.  11 

.09 

1.85 

1 TflM  FALLS  3  SE 

.  Ill 

.09  .18 

.01 

.13 

■  02! 

.12 

.09 

.20 

T 

.67 

.01 

.19 

.  10 

.10 

2.08 

| WALLACE 

1.311  .03 

,2t 

.21  .68 

.10 

T 

T 

T 

T 

.03 

.26 

.34 

.09 

1.22 

.03 

.07 

.76 

.51 

T 

.12 

26 

T 

1.40 

T 

.08 

7.79 

■ALLAC     WTODIAND  PARK 

82  .27 

.04 
.61 

2 

31 

.471  .04 

.06 

.06 

.32 

.10 

.  18 

.68 

.02 

.09 

1.03 

11 

.49 

.01 

5.31 

, WE1SER 

.27*  .10 

.23 

1  -04 

T 

T 

.28 

T 

.04 

.13 

.35 

.  16 

2  24 

■  WINCHESTER  1  SE 

10  .20 

.05  .10 

03 

.09 

.38 

.50 

.11 

.27 

.31 

.60 

... 

.08 

.06 

.  18 

.27 

.20 

.  16 

3.83 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

St 

27 

31 

29 

ABERDEEN   EXP  STA 

MAX 

4ft 

43 

1  "■ 

34 

36 

27 

?  3 

13 

1  2 

19 

73 

2  5 

24 

23 

30 

— 35~ 

— 35~ 

32 

— 35~ 

— 22~ 

2Q 1 

— TZ 

— 19~ 

— — 

3? 

' — 3~T 

M  I  N 

2ft 

27 

26 

20 

24 

16 

10 

-13 

0 

16 

19 

20 

4 

26 

24 

20 

14 

3 

16 

22 

17 

-  5 

i 

23 

26 

29 

ALBION 

MAX 

48 

44 

35 

30 

40 

27 

24 

21 

23 

26 

33 

29 

26 

25 

40 

38 

35 

39 

39 

23 

33 

40 

30 

27 

20 

40 

46 

47 

41 

M]N 

?7 

1  7 

J  ' 

-10 

27 

23 

1  3 

1 8 

1  7 

19 

28 

16 

15 

-10 

-  1 

30 

31 

30 

ALPHA    1  NE 

MAX 

47 

34 

19 

'  7 

i  n 

in 

9* 

7ft 

ft 

5Q 

33 

30 

33 

30 

25 

26 

3  5 

17 

11 

1  3 

31 

37 

35 

35 

-11  i 

32 

i  a 

57 
2 

ft 

"  5 

7fl 

IB 

~5ft 

1  7 

1  3 

2  2 

6 

10 

IB 

1 7 

-  5 

-22 

•  16 

—  8 

17 

31 

27 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

MAX 

47 

45 

34 

34 

28 

74 

1  3 

i  i 
14 

5n 

5 

24 

5ft 

3  5 

32 

34 

2  8 

24 

32 

36 

30 

25 

16 

2  5 

42 

4  1 

39 

MIN 

36 

30 

24 

2  4 

7 

2  0 

"  J* 

1? 

2 1 

i 

i? 

2  5 

22 

26 

1 7 

12 

21 

2  3 

11 

9 

-13 

-  2 

22 

31 

31 

ANDERSON  DAM 

MAX 

*y 

11 

ft 

7H 

in 

15 

38 

37 

38 

38 

27 

35 

40 

30 

22 

17 

31 

36 

39 

39 

M  I  N 

5i 

Z4 

5ft 

1  o 

11 

19 

?n 

1  R 

26 

20 

24 

2  1 

13 

25 

27 

13 

1 5 

1 

1 3 

27 

3  3 

30 

ARCO 

MAX 

40 

38 

2  0 

2  8 

2  8 

24 

12 

1  5 

20 

27 

2  3 

2  2 

19 

19 

27 

24 

31 

30 

18 

24 

22 

26 

28 

22 

MIN 

31 

4 

6 

6 

0 

-19 

-17 

-15 

-  6 

9 

2 

-15 

-  7 

-  3 

-  5 

13 

6 

-15 

-15 

-13 

-14 

-10 

-10 

-  6 

19 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

50 

47 

38 

3ft 

40 

35 

31 

21 

1  1 

18 

25 

30 

31 

30 

30 

32 

36 

31 

39 

29 

31 

42 

40 

27 

22 

22 

36 

41 

39 

MIN 

32 

2  7 

3 

2  1 

1  4 

1  2 

22 

18 

20 

25 

12 

1  3 

4 

4 

19 

34 

31 

ASHTON    1  S 

MAX 

14 

1? 

7  7 

18 

l 

H 

71 

79 

7fl 

1ft 

71 

24 

^1 

29 

30 

*3 

18 

28 

21 

20 

7  3 

29 

3^ 

34 

33 

MIN 

OR 

"  ' 

14 

11 

14 

0 

1  4 

20 

2 

-  2 

1 2 

-  3 

1  2 

1  7 

25 

26 

24 

ATLANTA    1  E 

MAX 

in 

9B 

54 

1Q 

74 

97 

32 

3  1 

27 

2  8 

2 1 

22 

29 

20 

77 

27 

27 

31 

44 

34 

30 

MIN 

51 

1  5 
Ii 

1  Q 

1 

li 

11 

20 

1 2 

12 

1  0 

1 3 

1 6 

2 

5 

-  3 

** 

22 

26 

22 

AVERY  RS 

MAX 

'*  _ 

"j 

i? 

ifi 

i  i 

15 

35 

34 

35 

2 1 

27 

36 

27 

14 

27 

22 

29 

29 

33 

MIN 

32 

30 

28 

32 

5Q 

71 

ft 

71 

23 

5  1 

21 

15 

32 

7ft 

5Q 

29 

26 

1  3 

1 2 

2  0 

26 

8 

-  3 

8 

5 

20 

26 

25 

BAYVIEW   MODEL  BASIN 

MAX 

54 

43 

41 

40 

39 

34 

31 

2^ 

26 

34 

35 

29 

30 

30 

37 

36 

18 

19 

19 

24 

22 

26 

26 

26 

38 

MlN 

40 

30 

32 

33 

33 

30 

10 

6 

6 

21 

24 

31 

18 

23 

21 

28 

26 

28 

15 

10 

12 

10 

8 

4 

6 

5 

20 

21 

24 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

47 

34 

34 

30 

30 

26 

26 

20 

16 

31 

40 

38 

28 

34 

38 

32 

38 

30 

30 

25 

25 

31 

26 

24 

16 

15 

29 

35 

35 

MIN 

27 

2  3 

1  4 

1  1 

20 

1  ? 

4 

-25 

-25 

1 1 

15 

5 

-1ft 

2  1 

20 

1  7 

21 

1  0 

12 

14 

21 

-  7 

-25 

-28 

-21 

7 

24 

24 

BLACKF  OOT 

MAX 

4Q 

35 

X* 

74 

1  7 

22 

23 

^  7 

26 

26 

2r 

33 

30 

33 

3  5 

22 

30 

36 

27 

24 

21 

28 

43 

40 

40 

MIN 

32 

28 

?  2 

i^ 

1  3 

5° 

"  3 

*  8 

22 

19 

1 7 

2  3 

1 6 

2 

23 

28 

28 

BL  ISS 

MAX 

4  ' 

45 

in 

7ft 

_l  A 

16 

75 
22 

7ft 
26 

in 

in 
30 

38 

3q 

it 

is 

11 

37 

9A 

19 

17 

40 

41 

40 

MIN 

&1 

34 

24 

7 

} 

9 

- 

- 

17 

73 

Q 

14 

24 

19 

17 

1  8 

20 

29 

7 

9 

a 
8 

3  0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

7  ^ 

io 

\ 

33 

7  ^ 

37 

42 

44 

45 

5 

42 

MIN 

28 

24 

1  1 

2 

72 

25 

75 

1  3 

2  B 

35 

34 

33 

BOISE  WB  AP 

MAX 

53 

43 

36 

43 

40 

33 

28 

23 

20 

26 

20 

30 

31 

30 

32 

34 

38 

43 

3  1 

31 

37 

40 

28 

27 

21 

42 

42 

MIN 

37 

30 

31 

28 

29 

22 

10 

9 

5 

18 

24 

25 

14 

13 

20 

24 

20 

25 

19 

19 

23 

20 

19 

9 

8 

19 

33 

34 

31 

RONNERS  FERK i 

MAX 

4fl 

46 

41 

40 

38 

37 

70 

28 

27 

28 

38 

40 

40 

31 

22 

27 

28 

27 

19 

11 

13 

22 

16 

36 

m  In 

36 

29 

32 

32 

32 

27 

1  ft 

1  1 

1  o 

25 

26 

31 

7ft 

22 

1  7 

18 

17 

19 

9 

4 

6 

-  3 

-10 

25 

BUHL 

MAX 

4R 

46 

42 

40 

40 

3  3 

30 

22 

20 

2  3 

26 

26 

78 

29 

32 

38 

38 

39 

40 

30 

40 

44 

36 

32 

26 

32 

46 

44 

44 

M  I  N 

42 

34 

■' h 

24 

30 

1  5 

«* 

\ 

14 

20 

\ 

22 

14 

20 

28 

22 

2ft 

1  8 

18 

22 

30 

22 

16 

5 

14 

30 

34 

34 

BURKE   2  NNE 

MAX 

38 

33 

35 

34 

31 

26 

74 

22 

23 

30 

36 

35 

34 

24 

29 

29 

28 

32 

32 

15 

26 

30 

22 

17 

1  5 

2  3 

30 

28 

30 

MIN 

32 

28 

2  5 

2  8 

24 

1  7 

2 

3 

1  o 

1  7 

5<! 

14 

9 

24 

ft 

6 

12 

19 

0 

-  1 

0 

5 

16 

19 

22 

BURLEY 

MAX 

|| 

X? 

Vu 

17 

3fl 

?fl 

77 

in 

39 

38 

38 

38 

29 

29 

39 

39 

29 

30 

22 

40 

44 

42 

MIN 

24 

22 

10 

7? 

71 

1ft 

14 

18 

25 

25 

20 

1 1 

20 

2e 

2 1 

19 

-  2 

3 

1 5 

38 

32 

BURLEY    FACTORY    1  NW 

MAX 

53 

47 

38 

35 

37 

34 

78 

23 

14 

18 

25 

30 

28 

2  3 

26 

35 

36 

3  3 

28 

37 

35 

24 

19 

39 

MIN 

34 

31 

24 

17 

19 

22 

IS 

-  3 

-  9 

9 

10 

20 

77 

10 

10 

17 

22 

19 

18 

6 

16 

26 

19 

21 

-  5 

-  7 

14 

31 

32 

BURLEY   CAA-  AP 

MAX 

47 

44 

36 

38 

36 

26 

24 

19 

20 

2ft 

30 

31 

75 

28 

35 

37 

33 

38 

28 

26 

35 

39 

28 

28 

19 

37 

43 

42 

40 

MIN 

26 

16 

28 

1  6 

9 

24 

22 

19 

-  2 

-12 

4 

35 

33 

32 

CALDWELL 

MAX 

57 

49 

40 

40 

42 

41 

32 

20 

24 

30 

31 

31 

34 

33 

31 

34 

40 

47 

38 

38 

39 

45 

45 

39 

23 

34 

44 

47 

49 

MIN 

40 

32 

2  7 

33 

32 

26 

1  7 

1  0 

7 

16 

24 

25 

25 

1  2 

19 

2 1 

1 6 

30 

25 

24 

25 

30 

23 

19 

19 

30 

28 

CAMBR IDGE 

MAX 

_ 

30 

41 

36 

30 

18 

29 

27 

35 

35 

34 

30 

32 

37 

37 

39 

38 

30 

37 

35 

25 

20 

2  5 

3  0 

40 

39 

MIN 

in 

ii 

30 

3  0 

34 

20 

2  3 

19 

2  3 

7 

-10 

-  1 

1  0 

20 

30 

29 

28 

CASCADE   1  NW 

MAX 

28 

2  8 

34 

25 

20 

13 

8 

24 

7  5 

25 

21 

20 

2  7 

30 

27 

3 1 

30 

22 

27 

33 

25 

12 

28 

35 

34 

33 

MIN 

75 

_ . 

2  3 

*7 

1  2 

1  7 

1  6 

1 2 

25 

1  8 

22 

1 2 

14 

18 

22 

~  2 

-12 

- 1 1 

27 

3 1 

26 

CHALLI S 

MAX 

55 

54 

5  2 

50 

34 

29 

25 

13 

29 

j7 

3  5 

28 

22 

34 

32 

37 

35 

32 

33 

30 

37 

32 

32 

' 

12 

35 

40 

38 

MIN 

39 

20 

17 

15 

10 

7 

ft 

-  R 

-  7 

10 

11 

9 

3 

-  1 

11 

24 

14 

20 

10 

10 

13 

23 

0 

-11 

-  5 

10 

20 

15 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

30 

34 

2  6 

24 

25 

23 

17 

23 

16 

27 

34 

19 

71 

15 

19 

37 

30 

25 

25 

20 

27 

25 

21 

20 

9 

21 

32 

33 

38 

MIN 

25 

10 

-  8 

0 

0 

-  2 

-  5 

-  4 

-17 

-  4 

-  1 

-  4 

-16 

-13 

** 

1 1 

5 

12 

-  3 

9 

1 1 

-  6 

-  5 

-30 

-1  0 

16 

1  6 

5 

CLARK    FORK    1  ENE 

MAX 

49 

43 

42 

40 

39 

34 

33 

32 

27 

33 

35 

39 

39 

39 

26 

30 

31 

38 

34 

1  8 

21 

3  0 

24 

18 

23 

1 0 

23 

28 

35 

MIN 

37 

28 

32 

33 

32 

3  1 

30 

1 1 

9 

24 

30 

33 

26 

24 

22 

2  1 

23 

26 

1  2 

y 

1 5 

17 

4 

-10 

-  1 

4 

16 

20 

24 

COBALT   BL ACK  B I RD  M I NE 

MAX 

3ft 

26 

24 

25 

25 

10 

13 

10 

19 

28 

32 

30 

19 

24 

30 

26 

25 

26 

1 5 

1 2 

25 

25 

M  I  N 

23 

8 

9 

3 

0 

-12 

-12 

"  jj 

16 

1  2 

"  * 

"in 

1? 

1  2 

1  5 

5 

5 

8 

9 

0 

COEUR   D  ALENE   CAA  AP 

MAX 

to 

lO 

5^ 

?i 

?i 

15 

5^ 

l  £ 

30 

30 

35 

21 

16 

2* 

24 

14 

15 

ft 
18 

ft 
1  8 

75 

22 

29 

35 

MIN 

7ft  ' 

30 

17 

i? 

57 

l  i 

5U 

5n 

7  1 

21 

23 

21 

10 

9 

14 

3 

2 

7 

7 

18 

19 

26 

COEUR   D   ALENF  RS 

MAX 

54 

40 

37 

36 

33 

30 

28 

34 

37 

34 

31 

2y 

33 

3 1 

3  1 

34 

36 

1 9 

24 

34 

24 

17 

25 

19 

25 

MIN 

42 

31 

32 

33 

33 

30 

16 

12 

!  6 

25 

31 

29 

10 

24 

21 

25 

25 

29 

15 

1 1 

16 

18 

-  2 

3 

9 

8 

18 

18 

24 

COTTONWOOD 

MAX 

41 

36 

36 

36 

39 

29 

?8 

24 

24 

30 

37 

36 

30 

27 

33 

3B 

33 

38 

31 

27 

30 

36 

27 

20 

20 

25 

38 

35 

40 

Ml  N 

33 

1 7 

1  6 

26 

25 

1  5 

10 

19 

26 

23 

i? 

21 

21 

26 

19 

16 

23 

22 

6 

-  7 

-  1 

-  1 

20 

23 

25 

COUNCIL   1  N 

MAX 

52 

53 

5 1 

33 

35 

30 

30 

24 

-jt 
Z« 

29 

3 

46 

3-3 

39 

35 

30 

42 

36 

31 

23 

23 

32 

36 

36 

40 

MIN 

30 

32 

29 

;  u 

q 

"  ^ 

"  y 

_5ft 

57 

5A 

5R 

; ' 

22 

20 

22 

24 

15 

20 

19 

5 

-  6 

e 

3 

20 

3? 

34 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

3ft 

?i 

7  i 

' 

ft 

1  1 

5fc 

i  1 

J 

30 

28 

29 

28 

22 

24 

32 

23 

17 

18 

18 

32 

33 

31 

MIN 

30 

23 

1 

7 

7ft 

71 

' 

i  ^ 
i^ 

it 

16 

18 

16 

1 1 

8 

14 

16 

-  8 

-17 

-"14 

-  6 

15 

28 

27 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

50 

44 

3  B 

ft 

45 

45 

ic. 

7  A 

77 

27 

Z5 

7A 

30 

7A 
30 

3 

35 

17 

34 

43 

52 

37 

37 

47 

42 

37 

28 

33 

37 

46 

48 

52 

MIN 

40 

34 

30 

30 

30 

28 

7 

20 

10 

3 

15 

25 

26 

26 

13 

19 

22 

15 

30 

28 

25 

2  '* 

32 

20 

-  2 

9 

16 

32 

30 

26 

DR I GGS 

MAX 

50 

50 

30 

29 

28 

14 

1  2 

18 

26 

31 

78 

76 

74 

22 

22 

33 

23 

19 

12 

1  8 

24 

24 

18 

26 

31 

33 

MIN 

20 

28 

15 

22 

?2 

6 

-  5 

-18 

-10 

-  5 

ft 

14 

11 

-1ft 

7 

9 

12 

14 

13 

-  3 

-  4 

7 

8 

g 

-16 

-  8 

15 

17 

16 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

41 

33 

27 

25 

27 

19 

17 

5 

1  '"i 

20 

19 

23 

22 

17 

1  ft 

21 

18 

26 

29 

10 

15 

25 

20 

16 

16 

25 

32 

33 

30 

MIN 

20 

24 

1  2 

2  1 

19 

7 

-  1 

y 

7 

2 

6 

1 2 

3 

-  7 

1  0 

2 

15 

-  1 

-  3 

-  3 

8 

-  1 

9 

-  2 

1  3 

2  3 

2  1 

21 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

38 

35 

2  6 

2  8 

2  5 

1  8 

1 8 

14 

1  2 

2 1 

20 

2  5 

24 

16 

1  1 

2  3 

20 

30 

30 

1  7 

20 

30 

1 8 

17 

27 

28 

3  5 

34 

33 

M  I  N 

20 

13 

12 

22 

Q 

-  "' 

-  B 

-13 

-  I  7 

4 

5 

12 

-  1 

-10 

5 

** 

1  2 

1  7 

-  1 

"a 

"ft 

1 

*  J 

7 

~  3 

1  7 

20 

20 

23 

EDEN  HUNT  PROJECT 

MAX 

47 

46 

35 

36 

39 

22 

12 

20 

25 

28 

27 

31 

33 

33 

w 

?? 

3: 

3: 

Ml  N 

30 

28 

20 

1  3 

20 

i  8 

5 

-10 

-  1  4 

3 

1  8 

2  ? 

1  1 

; 

14 

77 

*o 

ELK  CITY 

MAX 

48 

41 

36 

68 

75 

16 

!  ^ 

?•> 

45 

in 
30 

57 

22 

i  ^ 

33 

) 

i 

97 

59 

ift 

33 

37 

MIN 

31 

24 

8 

26) 

2  0 

-2  1 

1  2 

25 

r' 

1  8 

3 

14 

55 

zz 

2 

'"' 

ft 

1  ^ 

57 

- 

_ 
• 

-  ii 
-31 

-7  H 

' 

91 

EMMETT    2  E 

MiX 

S7 

47 

47 

36 

31 

29 

2  3 

29 

31 

3  i 

33 

30 

3  1 

32 

41 

44 

38 

36 

39 

43 

34 

30 

28 

28 

45 

MIN 

42 

35 

32 

30 

36 

25 

15 

1  0 

B 

20 

20 

28 

27 

14 

22 

25 

20 

27 

25 

26 

32 

22 

1  4 

15 

22 

25 

32 

32 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

3fi 

35 

n- 

28 

28 

23 

73 

4 

B 

13 

20 

24 

21 

10 

2  7 

32 

25 

31 

31 

22 

27 

32 

22 

20 

-  2 

28 

35 

35 

34 

MIN 

22 

1  n 

"7, 

22 

1  3 

11 

3 

-  5 

13 

1  8 

-  1 

-30 

■10 

26 

26 

17 

FENN  RS 

'/A  X 

44 

46 

ia 

"?fi 

7fi 
f  , 

"ifi 

40 

"*7 

~35 

14 

34 

36 

'  p 

35 

27 

)  2 

34 

32 

24 

25 

37 

MIN 

33 

i 

! ' ' 

7 

2 

i  a 

5- 

_ 

28 

30 

30 

22 

18 

32 

20 

5 

7 

: ; 

22 

5Q 

fn 

fn 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

MAX 

\u 

17 

71 

57 

7ft 

51 

15 

34 

3 1 

35 

22 

2  3 

21 

77 

M  I  N 

17 

''  1 

7? 

17 

-6 

-11 

-  7 

17 

1H 

18 

-ft 

29 

21 

*  7 

H 

5 

24 

2g 

1 

79 
if 

7Q 
f  n 

ii 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

44 

a 

7? 

34 

\ ; 

•7 

16 

_5Q 

. 

■I  5 

3  3 

32 

34 

35 

30 

_'.  8 

38 

29 

2  2 

a 
18 

un 

MIN 

3fl 

32 

26 

26 

30 

' 

7 

- 

9 

13 

7 

24 

5 

24 

1  7 

24 

2  0 

1  6 

22 

27 

8 

5 

1 

T  ■ 

22 

ii 
3  1 

71 

31 

GLENNS  FERRY 

MAX 

50 

48 

30 

3(j 

76 

22 

2  1 

27 

30 

33 

40 

42 

36 

35 

UN 

45 

30 

!4 

23 

26 

23 

8 

4  ■ 

-  4 

12 

17 

24 

24 

11 

18 

26 

19 

26 

17 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

45 

39 

)  i 

37 

33 

27 

18 

13 

13 

20 

23 

30 

26 

24 

30 

33 

33 

18 

29 

27 

36 

36 

23 

25 

20 

32 

39 

39 

44 

M  I  N 

34 

25 

2 1 

20 

13 

-  2  ■ 

4 

1 7 

2  2 

18 

15 

1  4 

26 

16 

22 

12 

0 

21 

16 

10 

6 

-  3 

1 1 

31 

33 

32 

GRACE  PH 

MAX 

41 

37 

28 

30 

31 

2  7 

1  7 

1  0 

1  1 

2  1 

26 

■■'  - 

21 

1  7 

27 

30 

29 

30 

29 

17 

2  1 

33 

27 

25 

11 

34 

40 

37 

33 

27 

23 

1  2 

22 

20 

12 

-    1  - 

■  1  5 

■  1  8 

3 

14 

1  8 

1 1 

-13 

1  0 

22 

18 

19 

10 

3 

14 

18 

9-7 

-  14 

5 

28 

27 

24 

GRAND  VIEW 

4  AX 

56 

48 

42 

44 

44 

4  1 

35 

25 

2  1 

29 

32 

3  • 

36 

34 

3  1 

38 

41 

50 

41 

36 

49 

46 

39 

90 

17 

37 

44 

44 

49 

MIN 

42 

38 

28 

28 

33 

2  9 

70 

6 

0 

15 

20 

26 

27 

9 

1  5 

20 

20 

2  0 

23 

20 

20 

24 

20 

1  3 

7 

7 

17 

29 

26 

GRAY 

MAX 

43 

45 

29 

30 

31 

30 

26 

20 

]  6 

20 

27 

28 

20 

1  5 

2  5 

24 

28 

>Q 

28 

26 

21 

31 

25 

22 

24 

23 

40 

40 

41 

MIN 

20 

2  1 

1 1 

1  8 

1  9 

18 

-  2  - 

21  - 

1  8 

-  9 

0 

17 

10  - 

■10 

8 

6 

12 

15 

8 

8 

2 

15 

9 

12 

14 

13 

1  7 

22 

25 

GROUSE 

MAX 

26 

32 

27 

29 

24 

2  3 

32 

16 

23 

1  3 

MIN 

30 

17 

i  3 

-13 

-  5 

-16  - 

■32  - 

28 

-15  - 

10  - 

!  1 

-21  - 

-23  - 

1  7 

-  1 

-10 

12 

-  3 

-   9  - 

-   8  • 

■16  ■ 

5 

-30  ■ 

13 

lb 

20 

17 

HA  I  LEY 

MAX 

30 

40 

29 

30 

30 

25 

71 

10 

1  1 

18 

24 

19 

14 

11 

22 

33 

30 

26 

30 

21 

26 

34 

25 

20 

10 

25 

35 

37 

33 

MIN 

33 

26 

10 

5 

10 

0 

-   1  - 

7  - 

■13 

-  5  - 

1 

0 

-   1  - 

■12  - 

B 

12 

0 

u 

1  • 

5  - 

12 

12  - 

6 

1 

-  9 

5 

23 

29 

18 

HAMER   4  NW 

/AX 

4ft 

37 

32 

30 

1  ■* 

72 

13 

B 

19 

22 

25 

73 

15 

!  9 

22 

21 

29 

32 

21 

10 

34 

17 

21 

18 

26 

36 

36 

37 

MIN 

24 

31 

i  6 

22 

13  - 

■  2 

-   7  - 

6  - 

24 

2  - 

3 

-    1  - 

1  1  " 

4 

-  5 

3 

14 

5  - 

11  -19 

2  - 

12  - 

6 

-  6 

10 

2  2 

13 

26 

HAZELTON 

■1 A  X 

47 

47 

36 

40 

39 

s  a 

74 

17 

18 

22 

2Q 

28 

7ft 

30 

32 

35 

34 

39 

37 

25 

35 

39 

31 

2P 

15 

31 

40 

45 

42 

MIN 

30 

32 

?? 

lo 

22 

i  y 

15  - 

5  - 

8 

7 

19 

24 

71 

R 

16 

25 

22 

i  1 

19 

11 

16 

28 

18 

1  J 

2 

8 

26 

30 

32 

i  ootM  following  Station  Indao. 
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DAILY  TEMPERATURES 


S-C— 1— i  _   DECEMBER  1951 


Day  Of  Month 

| 

1 

1 

J 

4 

* 

t 

7 

• 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MILL  C  * 

m*n 

38 

37 

26 

28 

28 

25 

19 

3 

s 

15 

18 

23 

2  3 

16 

32 

30 

31 

32 

20 

28 

33 

29 

20 

-  1 

26 

3  2 

35 

34 

23 

20 

3  1 

24 

1  5 

1  3 

8 

-  8 

-28 

-24 

-  9 

22 

2 

-  30 

- 1 0 

22 

27 

23 

20 

9 

6*5 

1ULL  1  3  ■  C  n 

MAX 

41 

36 

35 

32 

24 

20 

23 

30 

31 

28 

31 

33 

42 

41 

39 

27 

25 

25 

43 

38 

l( 

32 

37 

42 

44 

46 

44 

40 

34*5 

M  I  N 

26 

26 

24 

l ; 

14 

0 

-  3 

10 

21 

14 

10 

9 

27 

24 

19 

11 

12 

13 

20 

19 

17 

8 

15 

32 

36 

34 

36 

11 

18.3 

[  DAHO    C I T V 

42 

43 

33 

35 

35 

31 

31 

22 

19 

31 

37 

20 

34 

35 

32 

36 

37 

34 

34 

26 

31 

38 

28 

3  0 

27 

26 

39 

37 

37 

3B 

28 

32.7 

M  1  N 

5? 

29 

17 

20 

23 

12 

-10 

-18 

-1* 

11 

20 

21 

1  2 

-  7 

14 

22 

5 

20 

12 

7 

18 

23 

-  4 

-  7 

-16 

2 

24 

30 

26 

22 

2 

IOAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

48 

43 

32 

33 

32 

23 

16 

11 

13 

22 

19 

22 

26 

15 

27 

27 

27 

32 

28 

12 

27 

39 

19 

21 

17 

27 

39 

38 

37 

36 

21 

26*7 

30 

22 

20 

25 

22 

11 

2 

-  8 

-12 

0 

1  3 

1  1 

-  5 

-13 

2 

9 

16 

25 

7 

3 

2 

15 

2 

7 

B 

11 

24 

28 

30 

20 

4 

10.7 

[AM IN  ?  S 

42 

44 

29 

34 

32 

27 

21 

15 

7 

21 

26 

28 

28 

19 

26 

32 

28 

28 

30 

20 

24 

35 

28 

2d 

19 

31 

35 

40 

35 

35 

30 

28.2 

MIN 

32 

28 

22 

25 

25 

1  3 

5 

-12 

-12 

2 

17 

18 

18 

10 

12 

24 

18 

20 

18 

7 

14 

21 

13 

17 

-  5 

10 

19 

21 

29 

24 

14 

15.1 

ISLANO  PARK  OAM 

MAX 

35 

32 

27 

23 

25 

20 

16 

17 

11 

13 

19 

24 

20 

15 

17 

21 

21 

24 

24 

8 

18 

27 

17 

23 

14 

25 

30 

30 

29 

28 

24 

21.8 

MIN 

3? 

23 

7 

1  8 

1  8 

-  2 

-  1  3 

-29 

-30 

3 

7 

14 

-31 

2.0 

iFRUMF 

MAX 

45 

48 

41 

39 

35 

29 

28 

21 

IS 

23 

27 

28 

26 

25 

32 

35 

36 

36 

35 

30 

35 

3B 

34 

3  0 

27 

35 

'7 

39 

42 

41 

30 

33.0 

MIN 

36 

32 

24 

16 

25 

21 

14 

2 

-10 

6 

17 

22 

21 

10 

13 

26 

21 

1H 

17 

6 

18 

28 

IS 

12 

-  3 

4 

24 

33 

31 

25 

12 

17.3 

f      |  nf  f 

MAX 

55 

48 

39 

44 

42 

36 

33 

32 

25 

27 

34 

39 

36 

33 

1 

32 

38 

33 

36 

20 

21 

35 

28 

24 

13 

22 

25 

28 

39 

36 

37 

32.8 

MIN 

38 

33 

32 

35 

13 

30 

19 

10 

9 

12 

26 

32 

26 

25 

24 

26 

24 

25 

16 

12 

14 

20 

5 

-  7 

-  6 

-  3 

17 

23 

23 

23 

12 

19.6 

(OObK  I  A 

MAX 

51 

46 

43 

43 

47 

40 

39 

34 

)0 

33 

48 

41 

40 

34 

38 

36 

37 

47 

40 

31 

33 

45 

37 

27 

26 

21 

33 

36 

42 

36 

28 

37.5 

MIN 

43 

35 

32 

30 

33 

30 

20 

13 

1 1 

25 

28 

30 

28 

23 

2H 

32 

31 

31 

26 

22 

22 

32 

20 

11 

7 

3 

19 

28 

18 

23 

22 

24.4 

(UNA   ?  NNE 

MAX 

5? 

48 

41 

40 

37 

30 

25 

23 

27 

29 

31 

33 

34 

32 

33 

39 

37 

34 

37 

41 

31 

27 

20 

43 

43 

45 

44 

27 

35.1 

MIN 

4? 

33 

25 

31 

28 

16 

ro 

6 

16 

25 

26 

25 

13 

17 

24 

15 

24 

20 

2  1 

31 

22 

11 

1 

33 

32 

32 

25 

7 

21.8 

6*  1  ST on  riATER  plant 

MAX 

51 

50 

48 

47 

46 

42 

37 

37 

33 

39 

50 

39 

34 

34 

42 

40 

40 

44 

43 

33 

35 

48 

37 

29 

29 

29 

31 

36 

40 

40 

30 

39.1 

MIN 

45 

38 

36 

33 

37 

3  i 

20 

21 

21 

31 

30 

26 

2*3 

23 

2  H 

2  7 

23 

16 

26.6 

.EtflSTON   -fH  AP 

MAX 

53 

49 

44 

45 

45 

40 

33 

34 

32 

39 

46 

37 

30 

33 

45 

36 

38 

43 

34 

27 

47 

47 

26 

25 

25 

26 

31 

31 

36 

32 

25 

36.6 

MIN 

37 

33 

34 

35 

12 

25 

21 

20 

16 

28 

25 

23 

25 

20 

26 

27 

28 

30 

24 

20 

19 

25 

18 

17 

14 

12 

24 

18 

20 

15 

2 

23.0 

„IFTon  pumping  sta 

MAX 

39 

38 

31 

34 

31 

24 

17 

11 

7 

23 

33 

24 

21 

20 

34 

36 

30 

31 

31 

21 

25 

34 

26 

23 

17 

24 

35 

38 

34 

37 

34 

27.8 

MIN 

13 

25 

8 

20 

20 

10 

0 

-17 

-13 

-  3 

2 

10 

12 

-11 

-  2 

23 

17 

11 

9 

0 

13 

20 

12 

7 

-13 

0 

9 

7 

24 

24 

9 

7  c  9 

MMM 

MAX 

37 

37 

31 

32 

34 

34 

22 

18 

20 

29 

20 

40 

48 

44 

32 

38 

33 

33 

28 

30 

38 

25 

33 

32 

30 

35 

46 

36 

36 

23 

32.7 

MIN 

30 

28 

18 

24 

25 

19 

-  8 

-13 

-13 

12 

14 

12 

14 

-  5 

13 

19 

12 

3 

16 

9 

18 

21 

0 

-  S 

-11 

-  1 

?c 

29 

28 

19 

-  2 

11.2 

4ACKAV  PS 

MAX 

34 

32 

28 

25 

27 

26 

25 

15 

2C 

21 

24 

22 

23 

21 

19 

31 

32 

27 

27 

22 

24 

28 

24 

21 

12 

19 

36 

36 

27 

28 

23 

25.1 

MIN 

?8 

22 

-  1 

1 

7 

5 

5 

-11 

-12 

-  5 

-  2 

-  3 

-  8 

-  6 

-  2 

8 

14 

9 

1 1 

-  4 

1 

15 

4 

5 

-16 

-  3 

17 

25 

12 

7 

4 

4.1 

4ALA0 

MAX 

43 

42 

39 

35 

35 

31 

26 

21 

1.7 

27 

25 

30 

24 

25 

34 

34 

32 

31 

32 

23 

26 

39 

29 

32 

26 

30 

44 

38 

42 

37 

27 

31.3 

MIN 

27 

29 

1 5 

24 

24 

21 

6 

-  i 

-  6 

3 

1  8 

22 

1  7 

-  i 

q 

19 

19 

15.0 

ill L  AO   CAA  AP 

MAX 

43 

41 

35 

35 

33 

31 

25 

20 

16 

22 

27 

31 

27 

21 

32 

34 

33 

33 

32 

23 

29 

38 

30 

30 

22 

29 

41 

59 

42 

38 

24 

30.8 

MIN 

23 

23 

16 

21 

1  7 

Q 

-  1 

-  9 

-13 

-  2 

19 

19 

10 

-  9 

9 

19 

18 

16 

-  6 

-  9 

21 

17 

10 

-  7 

-11 

9 

21 

24 

22 

20 

-15 

9.1 

4AY  RS 

MAX 

45 

42 

31 

32 

33 

28 

24 

17 

16 

27 

37 

32 

28 

25 

28 

34 

34 

35 

33 

28 

3.' 

33 

23 

14 

7 

10 

25 

40 

40 

35 

20 

28.6 

M 1  N 

38 

27 

12 

11 

23 

10 

8 

-  7 

-  8 

11 

11 

6' 

2 

?•  1 

14 

24 

15 

21 

14 

10 

12 

15 

-  4 

-12 

-71 

-13 

7 

17 

7 

14 

3 

6.4 

"•C  CALL 

MAX 

36 

32 

30 

30 

30 

26 

22 

10 

16 

18 

24 

22 

22 

22 

24 

30 

28 

28 

28 

22 

26 

28 

24 

20 

22 

24 

34 

34 

30 

30 

22 

25.6 

30 

28 

26 

24 

26 

18 

-  5 

-10 

-  7 

14 

18 

l  8 

14 

0 

14 

22 

16 

2  2 

16 

14 

18 

22 

2 

-12 

0 

0 

24 

30 

24 

20 

6 

13.9 

*C  CAMMON 

MAX 

4? 

39 

38 

33 

32 

29 

25 

22 

22 

23 

25 

25 

24 

29 

34 

34 

32 

31 

29 

25 

39 

35 

31 

29 

20 

38 

42 

40 

38 

37 

34 

31.8 

MIN 

32 

14 

15 

26 

27 

1  J 

3 

-  8 

-11 

-  1 

13 

19 

17 

-  5 

10 

25 

22 

21 

19 

7 

18 

22 

6 

9 

-13 

3 

25 

32 

32 

29 

15 

14.1 

MERIDIAN    1     ■ '  ■ 

52 

49 

36 

43 

41 

36 

30 

27 

23 

28 

30 

31 

32 

32 

32 

33 

40 

47 

34 

33 

37 

42 

35 

2H 

22 

35 

45 

43 

44 

43 

27 

35.8 

18.2 

52 

41 

35 

38 

40 

34 

27 

21 

14 

25 

32 

31 

31 

28 

28 

25 

29 

37 

34 

30 

> 

40 

35 

33 

34 

30 

26. 

38 

41 

42 

37 

32.9 

M  TN 

32 

32 

29 

25 

27 

20 

10 

-  1 

-  5 

13 

22 

24 

71 

8 

18 

20 

19 

19 

23 

15 

20 

24 

14 

10 

2 

8 

12 

20 

32 

32 

26 

18.4 

*1  N  1 OOH  A  OAM 

42 

37 

37 

36 

33 

28 

25 

22 

16 

25 

30 

28 

24 

29 

35 

35 

32 

36 

26 

25 

33 

37 

28 

25 

23 

28 

41 

39 

39 

40 

27 

31.0 

MIN 

35 

32 

24 

23 

25 

21 

17 

1 

-  3 

9 

18 

24 

22 

17 

16 

27 

24 

21 

20 

12 

2  0 

28 

16 

15 

-1  1 

-  1 

27 

31 

32 

25 

14 

18.7 

MAX 

42 

41 

32 

31 

37 

28 

25 

20 

15 

9 

23 

32 

25 

23 

39 

30 

30 

23 

18 

18 

15 

19 

22 

20 

27 

43 

36 

34 

30 

27.1 

11 

14 

7 

14 

19 

7 

0 

-19 

-20 

-  1 

0 

17 

10 

-11 

5 

13 

14 

-  3 

1  0 

10 

11 

12 

-11 

4 

e 

16 

27 

20 

10 

6.7 

*OSCnW  U  OF  I 

MAX 

51 

40 

40 

42 

40 

34 

28 

27 

24 

32 

41 

40 

31 

30 

40 

35 

34 

37 

36 

22 

31 

40 

27 

18 

25 

25 

35 

29 

37 

29 

21 

32.9 

MIN 

36 

33 

29 

31 

31 

26 

9 

17 

14 

22 

27 

26 

22 

18 

.'7 

25 

26 

29 

21 

16 

18 

24 

-  1 

-  7 

11 

9 

2  0 

18 

25 

15 

13 

20.2 

FOUNTAIN  HOME    \  NE 

53 

48 

35 

38 

40 

33 

27 

19 

21 

26 

32 

30 

31 

32 

34 

38 

40 

37 

40 

31 

37 

41 

32 

27 

25 

35 

38 

43 

42 

S3 

31 

35.1 

sun 

2 1 

17.1 

AJLLAN  PASS  CAA 

MAX 

33 

25 

26 

25 

25 

20 

14 

16 

14 

24 

30 

28 

22 

15 

21 

22 

19 

25 

15 

11 

25 

25 

11 

11 

12 

23 

25 

28 

24 

14 

7 

20.6 

23 

ie 

19 

20 

1  7 

13 

7 

5 

9 

11 

20 

22 

.  Q 

in 

12 

14 

13 

15 

-  5 

2 

9 

8 

3 

3 

4 

2 

20 

16 

12 

3 

-  7 

10.5 

4AMPA    ?  NW 

MAX 

53 

50 

45 

40 

43 

42 

37 

32 

27 

25 

30 

30 

32 

34 

35 

32 

34 

41 

48 

34 

35 

44 

44 

31 

27 

24 

36 

44 

47 

47 

33 

37.3 

M  I  N 

45 

33 

29 

21 

34 

29 

20 

1  1 

7 

17 

24 

26 

26 

13 

20 

22 

17 

30 

29 

25 

26 

32 

24 

9' 

7 

17 

20 

32 

32 

25 

11 

23.0 

IE**  MEADOWS  RS 

MAX 

45 

40 

35 

33 

37 

29 

23 

10 

15 

27 

33 

30 

29 

22 

30 

3  0 

34 

28 

20 

12 

15 

21 

32 

39 

37 

39 

31 

28.9 

31 

26 

24 

22 

27 

5 

-16 

-22 

-2] 

8 

20 

22 

18 

-  9 

16 

20 

11 

11 

-  8 

-13 

-16 

-12 

19 

29 

26 

11 

-  1 

8.4 

4EZPERCE   2  E 

MAX 

50 

40 

37 

39 

38 

32 

30 

27 

30 

41 

34 

78 

29 

40 

34 

34 

40 

33 

24 

3C 

38 

25 

20 

20 

20 

35 

33 

39 

30 

20 

32.1 

MIN 

35 

27 

27 

31 

28 

25 

13 

9 

9 

2? 

30 

24 

21 

14 

23 

25 

25 

30 

22 

17 

20 

25 

11 

6 

2 

3 

18 

21 

25 

15 

4 

19.6 

44 

42 

34 

34 

36 

30 

28 

25 

22 

31 

34 

31 

30 

31 

42 

40 

38 

36 

32 

27 

33 

40 

31 

33 

21 

33 

43 

40 

42 

38 

2f> 

33.8 

m?n 

5 

30 

31 

22 

1 1 

16.5 

)RS  1 0 1  A  N  *V  NNE 

MAX 

37 

33 

24 

27 

20 

24 

14 

4 

6 

30 

31 

20 

20 

29 

29 

29 

25 

26 

17 

2  2 

30 

12 

16 

6 

25 

38 

32 

26 

24 

9 

22.9 

30 

18 

2 

6 

14 

0 

-18 

-28 

-25 

-  1 

3 

-  7 

-15 

-19 

4 

6 

0 

13 

0 

2 

2 

1 

-10 

-15 

-26 

-12 

23 

22 

19 

-  2 

-  9 

-  0.7 

MAX 

54 

53 

40 

44 

41 

33 

27 

23 

30 

31 

32 

32 

30 

33 

32 

31 

39 

39 

34 

33 

32 

42 

- 

26 

27 

38 

43 

41 

40 

30 

35.4 

34 

38 

30 

27 

27 

18 

1 

-  5 

-  5 

8 

20 

18 

10 

2 

15 

19 

19 

22. 

18 

20 

25 

20 

18 

16 

9 

14 

22 

24 

22 

22 

1 

17.4 

HJOF  t  NO 

MAX 

57 

43 

49 

42 

55 

54 

44 

36 

45 

35 

42 

45 

40 

41 

37 

35 

40 

45 

40 

37 

33 

36 

27 

29 

20 

32 

34 

37 

38 

30 

39.3 

'ALISAOES  OA** 

39 

38 

32 

32 

34 

35 

22 

16 

15 

28 

33 

2  ? 

30 

23 

•< 

30 

32 

29 

24 

25 

24 

17 

13 

9 

4 

16 

18 

25 

28 

17 

24.6 

MAX 

43 

32 

28 

31 

33 

26 

20 

14 

20 

28 

30 

27 

17 

30 

31 

28 

27 

30 

22 

24 

37 

27 

27 

19 

26 

36 

39 

38 

35 

26 

28.4 

MIN 

26 

19 

19 

24 

24 

12 

3 

-  8 

-18 

0 

17 

21 

-10 

11 

20 

18 

19 

16 

6 

10 

20 

15 

-  2 

8 

24 

31 

28 

29 

12 

13.4 

•ARMA   EXP  STA 

MAX 

51 

47 

45 

45 

44 

38 

34 

29 

30 

28 

31 

31 

35 

32 

30 

40 

50 

38 

37 

40 

29 

25 

33 

33 

47 

47 

46 

38 

37.5 

17"' 

21.6 

»AUL 

MAX 

53 

46 

37 

36 

37 

33 

27 

23 

18 

18 

23 

29 

28 

24 

25 

35 

37 

<  i 

38 

26 

28 

38 

35 

27 

24 

20 

40 

48 

42 

49 

30 

32.5 

M  I  N 

34 

31 

26 

1  8 

18 

20 

16 

-  3 

-10 

-10 

9 

21 

22 

13 

12 

16 

22 

V 

20 

9 

20 

27 

17 

17 

-  1 

0 

14 

28 

32 

30 

14 

16.2 

L 

54 

56 

42 

42 

45 

36 

33 

27 

23 

27 

37 

31 

34 

30 

30 

32 

35 

47 

37 

37 

37 

44 

34 

29 

26 

28 

38 

39 

45 

47 

29 

36.4 

M 

38 

36 

32 

27 

35 

25 

12 

11 

7 

1 1 

26 

26 

14 

2  1 

18 

18 

29 

27 

27 

27 

31 

27 

10 

18 

22 

24 

31 

24 

27 

20 

23.5 

CE  RS 

MAX 

37 

38 

36 

36 

34 

34 

30 

30 

2  1 

24 

33 

38 

33 

25 

28 

30 

33 

47 

33 

29 

24 

30 

30 

1  6 

15 

16 

29 

33 

32 

34 

34 

30.5 

31 

31 

25 

28 

28 

26 

13 

-  3 

-  4 

-  5 

24 

?  7 

24 

15 

16 

25 

26 

27 

23 

17 

17 

18 

-13 

-17 

-  9 

-15 

-11 

23 

22 

0 

16 

13.8 

TiCATELLO   rtR  AP 

MAX 

48 

45 

33 

35 

35 

24 

22 

16 

15 

23 

75 

28 

23 

25 

33 

35 

31 

39 

28 

23 

30 

36 

23 

19 

37 

46 

42 

38 

38 

22 

30.2 

MIN 

37 

25 

24 

25 

19 

19 

,  2 

-  5 

-  9 

1 

19 

20 

4 

9 

7 

26 

23 

27 

15 

13 

21 

22 

13 

-  4 

-  2 

1 

33 

32 

31 

21 

8 

15.5 

»ORTHlLL 

MAX 

47 

43 

40 

38 

35 

35 

3? 

25 

27 

30 

35 

39 

37 

31 

24 

24 

26 

29 

28 

13 

13 

26 

14 

1  0 

21 

9 

19 

29 

35 

39 

IS 

27.9 

MIN 

34 

29 

3  1 

3  1 

31 

1  2 

24 

15 

1 1 

22 

1 2 

13.1 

TLA  CH 

MAX 

50 

39 

40 

38 

38 

34 

27 

35 

27 

35 

40 

38 

30 

38 

38 

35 

33 

18 

33 

23 

3, 

39 

25 

20 

28 

32 

39 

31 

37 

30 

21 

33.5 

MIN 

35 

31 

30 

33 

32 

25 

8 

10 

10 

18 

32 

29 

23 

15 

/  3 

20 

25 

30 

20 

16 

18 

24 

-  3 

-  5 

-  8 

-  7 

20 

19 

28 

12 

0 

18.2 

•ccaTON   SUit   FACT    J  SF 

MAX- 

50 

44 

35 

34 

36 

31 

77 

25 

16 

24 

26 

31 

27 

25 

11 

33 

32 

tl 

34 

24 

26 

40 

37 

34 

23 

28 

46 

40 

37 

41 

37 

32.5 

MI  N 

28 

31 

1  5 

25 

23 

17 

1  3 

-  5 

-10 

0 

9 

23 

12 

-  4 

6 

26 

23 

L6 

19 

1 

19 

23 

11 

21 

1 

10 

17 

31 

30 

29 

16 

15.4 

'  R  I ES  *t   RtvER  E  x  P  sta 

47 

38 

35 

35 

35 

32 

77 

26 

23 

30 

34 

31 

34 

30 

'<! 

31 

32 

10 

30 

15 

IS 

19 

20 

10 

20 

11 

2/ 

24 

33 

31 

IS 

27.2 

36 

26 

30 

31 

31 

22 

8 

8 

6 

20 

26 

27 

17 

21 

18 

19 

20 

I  i 

10 

0 

-  2 

6 

-  7 

0 

8 

-10 

10 

19 

22 

10 

•  2 

14.6 

MCHF  I  El  > 

MAX 

43 

39 

32 

30 

32 

28 

24 

17 

11 

21 

71 

75 

24 

21 

25 

34 

30 

33 

32 

25 

3  0 

36 

23 

22 

17 

26 

36 

35 

36 

34 

21 

27.9 

MIN 

34 

29 

19 

17 

IB 

12 

-  4 

-15 

-13 

0 

13 

19 

17 

13 

4 

22 

15 

14 

B 

-13 

9 

23 

1 

1  5 

-12 

8 

29 

29 

26 

22 

:  o 

11.8 

•  J  (\(^|  ^s 

MAX 

56 

48 

45 

42 

46 

45 

30 

33 

32 

30 

35 

40 

39 

35 

J  ' 

41 

38 

-  i 

45 

35 

36 

46 

43 

33 

30 

29 

33 

34 

41 

45 

3  3 

38.9 

M  J  N 

32 

7 1 

1 6 

31 

25 

17 

14 

14 

2  1 

3 1 

31 

28 

25 

26.7 

MAX 

46 

43 

31 

33 

33 

24 

20 

12 

16 

21 

23 

25 

77 

20 

25 

26 

26 

11 

33 

15 

26 

34 

24 

23 

23 

33 

40 

39 

38 

35 

25 

27.9 

MIN 

36 

28 

22 

25 

23 

16 

5 

-  4 

-  7 

3 

15 

18 

0 

-  7 

7 

18 

17 

2". 

12 

5 

13 

21 

13 

13 

5 

17 

26 

30 

30 

24 

11 

15.1 

IOLANO   *   POR  T  Al 

MAX 

41 

32 

35 

34 

34 

26 

73 

25 

20 

27 

35 

35 

31 

24 

27 

28 

28 

32 

32 

18 

2(3 

31 

22 

18 

14 

12 

32 

29 

30 

29 

IS 

M  1  N 

31 

27 

23 

27 

24 

2? 

15 

3 

2 

18 

26 

30 

14 

10 

15 

25 

21 

23 

2 

2 

15 

20 

-  1 

-  2 

2 

2 

8 

27 

24 

8 

5 

14.9 

IUPEBT 

MAX 

53 

47 

39 

35 

37 

33 

30 

27 

:  7 

18 

25 

to 

28 

24 

25 

35 

38 

!(, 

38 

29 

28 

38 

38 

28 

28 

18 

40 

48 

40 

»<. 

33.1 

MIN 

33 

30 

25 

10 

20 

18 

15 

-  9 

- :  2 

2 

10 

2  0 

20 

12 

12 

17 

21 

14 

18 

11 

1  B 

26 

17 

1  7 

-  5 

6 

19 

30 

30 

12 

15.4 

43 

42 

31 

32 

32 

23 

22 

22 

1  l 

19 

2* 

77 

15 

22 

24 

21 

32 

33 

13 

18 

36 

22 

2  3 

24 

31 

38 

37 

38 

34 

28 

27.4 

MIN 

27 

28 

20 

25 

20 

1  1 

4 

-11 

-15 

8 

15 

1  1 

2 

-15 

2 

10 

7 

20 

4 

-  1 

2 

14-4 

» 

4 

15 

14 

27 

29 

25 

8 

10.4 

*  1  NT 

MAX 

48 

40 

43 

40 

38 

37 

32 

29 

26 

33 

38 

>n 

35 

31 

35 

33 

43 

36 

22 

)•• 

39 

31 

12 

22 

24 

2fl 

35 

37 

31 

27 

33.2 

MIN 

35 

30 

33 

32 

32 

70 

14 

10 

13 

71 

31 

3? 

74 

71 

21 

24 

29 

18 

14 

10 

22 

1  "  6 

4 

6 

18 

21 

IS 

a 

19.6 

min 

MAX 

50 

45 

34 

31 

39 

37 

30 

22 

17 

27 

39 

29 

35 

28 

35 

43 

40 

30 

30 

31 

34 

41 

25 

10 

14 

12 

25 

41 

39 

38 

22 

32.0 

MIN 

32 

22 

20 

17 

18 

15 

0 

-  ) 

14 

12 

10 

9 

4 

1  1 

23 

20 

2« 

17 

13 

14 

15 

4 

■  8 

-13  -10 

8 

17 

12 

6 

1 

10.9 

AN3P0INT   EXP  STA 

MAX 

47 

41 

37 

39 

3S 

33 

20 

26 

28 

31 

34 

34 

33 

28 

25 

28 

79 

10 

29 

IB 

16 

23 

17 

18 

18 

15 

20 

22 

35 

32 

16 

27.9 

M I N 

39 

31 

32 

3? 

32 

27 

18 

10 

8 

23 

30 

31 

19 

23 

18 

15 

24 

25 

12 

7 

1 

13 

-  7 

•  8 

12 

6 

13 

19 

20 

12 

4 

17.3 

MOSHnNt 

MAX 

44 

40 

12 

34 

35 

30 

7? 

14 

15 

20 

24 

28 

76 

73 

30 

37 

32 

>2 

35 

27 

33 

36 

25 

22 

21 

29 

39 

38 

43 

36 

25 

30.1 

MIN 

37 

12 

22 

19 

21 

1  1 

3 

-  2 

-  7 

4 

17 

21 

21 

16 

9 

24 

16 

1  7 

13 

-  5 

12 

29 

7 

16 

-  7 

10 

27 

32 

31 

25 

10 

13.4 

Sm  nittmnom  aotm  following  SuUoa  Indmx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  CH  Month 

1 

I 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SPENCER  RS 

— 

37 

32 

23 

25 

78 

22 

17 

12 

10 

17 

22 

25 

22 

16 

1  7 

25 

21 

25 

26 

12 

10 

20 

18 

20 

20 

25 

30 

34 

28 

28 

20 

22.2 

77 

18 

5 

20 

1  3 

3 

4 

-20 

-19 

2 

4 

4 

4 

-10 

8 

1 

-  6 

14 

-  6 

-  6 

-  8 

6 

-10 

8 

-  8 

10 

20 

20 

18 

10 

0 

4*1 

SPRINGFIELD 

4? 

A2 

33 

34 

33 

27 

28 

19 

17 

21 

23 

25 

26 

24 

24 

36 

31 

31 

32 

77 

28 

26 

26 

23 

32 

26 

41 

37 

40 

32 

25 

29.2 

Ml  N 

27 

31 

22 

23 

2  3 

1 1 

1 

-11 

3 

20 

12,5 

STIBNITE 

3° 

36 

25 

21 

29 

31 

74 

23 

22 

22 

28 

41 

40 

32 

29 

29 

35 

20 

28 

27 

20 

24 

26 

28 

34 

32 

27 

23 

28.4 

M  IN 

32 

21 

14 

12 

18 

8 

-  7 

-  9 

-  9 

-  5 

15 

10 

2 

-  6 

-  2 

6 

7 

9 

13 

-  3 

-  9 

-11 

-11 

22 

25 

21 

12 

0 

6.3 

SUGAR 

MAX 

46 

A2 

31 

33 

33 

25 

12 

10 

21 

24 

28 

26 

17 

20 

24 

26 

30 

33 

35 

23 

25 

37 

30 

27.4 

30 

23 

20 

24 

1  ft 

3 

-12 

-17 

-  4 

14 

17 

12 

-19 

-  2 

14 

4 

21 

8 

16 

-  3 

8 

28 

24 

9.9 

SUN  VALLEY 

36 

33 

30 

23 

26 

26 

17 

10 

16 

21 

28 

21 

16 

17 

28 

30 

28 

24 

29 

15 

21 

29 

26 

22 

16 

23 

35 

39 

30 

29 

29 

24.8 

31 

20 

-  7 

-  1 

2 

-  8 

-17 

-28 

-22 

-10 

-  5 

-  7 

-22 

-20 

-10 

5 

0 

5 

-  7 

-IB 

-15 

17 

-  9 

-  5 

-25 

-11 

19 

26 

8 

20 

3 

-  2.9 

swan  falls  ph 

MAX 

56 

55 

50 

43 

46 

41 

33 

25 

24 

30 

32 

46 

34 

35 

32 

36 

41 

50 

40 

36 

42 

50 

42 

29 

28 

34 

42 

50 

48 

48 

30 

39.6 

47 

3A 

-  3* 

31 

34 

30 

23 

7 

7 

17 

25 

28 

28 

19 

22 

28 

28 

29 

30 

25 

27 

31 

26 

14 

9 

14 

22 

31 

30 

28 

25 

25.3 

TPTOIUtA    FXP  STA 

MAX 

40 

38 

26 

30 

26 

23 

25 

15 

12 

13 

21 

32 

19 

23 

28 

30 

26 

27 

30 

15 

22 

40 

21 

21 

21 

30 

35 

35 

2  5.9 

27 

4.1 

THREE  CREEK 

AS 

AO 

32 

49 

3° 

30 

74 

27 

31 

34 

37 

37 

32 

39 

39 

39 

36 

41 

35 

26 

32 

41 

40 

28 

22 

39 

46 

40 

37 

36 

24 

35.4 

M I  N 

3D 

26 

1 

9 

22 

15 

13 

-16 

-13 

5 

16 

6 

2 

3 

3 

21 

25 

19 

8 

14 

15 

15 

17 

9 

-10 

-  5 

34 

34 

25 

20 

2 

12.1 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

so 

A7 

38 

40 

41 

34 

27 

20 

19 

25 

28 

28 

27 

28 

34 

38 

37 

40 

40 

31 

38 

41 

33 

28 

19 

33 

43 

44 

45 

40 

31 

34.4 

35 

33 

26 

23 

28 

24 

18 

-  1 

-  3 

12 

20 

23 

23 

11 

18 

27 

25 

24 

21 

18 

21 

29 

22 

16 

-  4 

10 

30 

32 

33 

25 

15 

20.5 

TWIN  FALLS  3  SE 

51 

49 

AA 

38 

41 

36 

31 

27 

20 

20 

25 

77 

28 

27 

29 

37 

39 

39 

41 

30 

31 

43 

39 

29 

29 

29 

43 

47 

42 

42 

39 

35.2 

MIN 

36 

32 

27 

27 

27 

24 

19 

0 

0 

2 

16 

19 

23 

16 

14 

20 

24 

25 

21 

18 

70 

29 

24 

20 

-  3 

2 

19 

31 

32 

24 

14 

19.4 

MAX 

A3 

37 

40 

38 

34 

3? 

77 

23 

24 

31 

38 

35 

33 

27 

31 

31 

29 

35 

33 

18 

31 

34 

23 

14 

16 

29 

29 

28 

34 

30 

15 

29.8 

MIN 

34 

3 1 

29 

32 

30 

1 3 

27 

23 

28 

1  1 

1 0 

1 3 

23 

1 0 

20 

2  2 

28 

1 5 

19.5 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

52 

A5 

36 

41 

38 

33 

30 

25 

74 

25 

31 

3B 

35 

37 

28 

31 

31 

31 

35 

15 

17 

34 

25 

25 

13 

20 

26 

28 

33 

34 

23 

30.1 

MIN 

32 

31 

28 

32 

32 

26 

18 

0 

0 

3 

24 

31 

25 

22 

20 

25 

22 

21 

15 

8 

7 

11 

-  5 

-  9 

-  9 

10 

22 

21 

18 

11 

16.4 

MAX 

50 

50 

38 

42 

AO 

40 

36 

26 

23 

28 

32 

30 

38 

32 

32 

35 

35 

44 

40 

38 

36 

46 

33 

25 

26 

39 

38 

47 

44 

31 

36.5 

MIN 

38 

32 

29 

30 

33 

2j 

14 

■ 

7 

16 

25 

74 

73 

12 

72 

IB 

16 

28 

28 

26 

27 

23 

22 

20 

22 

23 

31 

23 

23 

16 

22.9 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 

Aft 

38 

38 

36 

36 

21 

26 

31 

29 

34 

43 

43 

31 

29 

30 

32 

32 

37 

30 

76 

28 

36 

33 

25 

28 

31 

37 

35 

37 

30 

25 

33.0 

MIN 

34 

2y 

2  5 

78 

27 

22 

3 

7 

?  J 

77 

2  i 

16 

14 

22 

?5 

2: 

1  - 

25 

1 

-  2 

26 

19 

25 

! 

13 

16.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Demon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
T 

0.8 
1 

0.  4 
T 

3.2 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0.4 

2 

2 

2 

1 

1 

3.5 
4 

0.5 
4 

T 

4 

3 

1.5 
4 

1.0 

5 

6.0 
9 

9 

0.4 
9 

7 

T 

5 

1.0 

5 

5 

1.5 
6 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

12.0 
12 

3.3 
12 

T 
12 

12 

12 

12 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

T 
12 

1.5 
14 

14 

8.0 
22 

31 

T 
21 

T 
IB 

1.0 
19 

1.5 
20 

T 
20 

19 

5.0 
24 

31 

26 

25 

4.0 
29 

26 

ARCO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7.0 

T 

2.0 

T 

8.0 

ARROWROCK  UAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

2 

2.0 
2 

8.0 
10 

T 
10 

T 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

2.4 

9 

8 

5.1 
12 

2  ,  1 
]  1 

13 

T 
13 

2.5 
15 

13 

1.4 

15 

15 

14 

0.7 
14 

13 

11 

2.7 
13 

12 

ASBTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

1.5 
3 

3.2 
6 

1.0 
7 

0.5 
7 

T 

7 

T 

7 

7 

7 

1.0 
7 

1.0 
8 

T 

8 

0.5 
8 

2.4 
10 

10 

T 

9 

T 

9 

2.0 
11 

0.7 
11 

11 

3.0 
14 

IOjO 
22 

22 

T 
20 

20 

T 

17 

7.0 
24 

1.5 

25 

24 

3.0 
26 

2.0 
27 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
16 

9.0 

22 

T 
•  21 

4.0 

23 

4.0 

25 

1.0 
24 

23 

22 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

T 
19 

10.0 
29 

T 
28 

10.0 
36 

7.0 
41 

T 
40 

2.0 
36 

14.0 
46 

41 

40 

38 

2.0 
37 

14.0 
47 

3  .  0 
48 

7.0 
50 

8.0 
54 

T 
50 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

1.5 
2 

2.0 
2 

1 

1 

1 

0.5 
2 

0.5 

2 

1 

0.5 
1 

1 

2.0 
3 

lLO 
14 

4.0 

15 

1.0 

IS 

4.0 
18 

6.0 
22 

6.0 
23 

22 

22 

0.5 
22 

20 

4.0 

23 

3.0 

23 

12.0 
33 

2.5 
34 

1.0 
33 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

12.0 
24 

2.0 
26 

3.0 
29 

10.0 
24 

1.0 

6.0 
21 

21 

8.0 
29 

3.0 
32 

22 

2.0 
24 

4.0 
28 

1  .  0 

10.0 
38 

6.0 
44 

4.0 
40 

5.0 
40 

2.0 
40 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

0.5 
2 

1.0 

3 

2.0 
5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 
4 

4 

4 

4 

3 

2.0 
4 

T 

4 

4 

4 

3 

4.0 
7 

4.0 
11 

11 

10 

8 

6 

2.0 
5 

5 

3.0 
8 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 
T 

T 

T 

0.9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

3.5 
T 

0.2 
1 

T 

1 

1  .  4 
1 

1 

1.9 

2 

2 

2 

T 

2 

T 

T 

4.0 
T 

1.5 
5 

T 

4 

BONNERS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

4 

26 

20 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4.5 
1 

0.1 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0.1 
3 

T 

3 

T 

3 

3 

0.1 
2 

1.4 
3 

3 

2.2 
4 

1.0 
6 

6 

0.3 
6 

0.2 
5 

4.2 
6 

4.0 

12 

12 

T 
12 

10 

T 

5 

0.5 
4 

1.5 
5 

5 

CALDWELL 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 

2.5 
3 

2 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

5.0 
6 

6.0 
10 

4.0 
13 

2.0 
15 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

io 

10 

1.0 
10 

T 

9 

9 

uto 

19 

3.0 
21 

1.0 
20 

2.0 
20 

1.5 
21 

20 

20 

19 

2.5 
21 

6.0 
24 

0.5 
20 

3.0 
22 

5.0 
24 

T 
23 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

9 

3.1 
12 

7.8 
19 

4.8 

22 

1.3 
21 

1.3 
21 

20 

19 

19 

18 

18 

T 
17 

17 

16 

T 
16 

4.3 

20 

19 

12  3 
31 

0.6 
29 

0.8 
28 

0.  5 

28 

6.5 
30 

0.1 
29 

28 

28 

2.8 
30 

9.5 
34 

0.7 
34 

1.0 
34 

5.0 
38 

T 
36 

COEUR  D  ALENE 

CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 
1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2 

0.5 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

1 

2.3 
3 

1.0 
4 

3.2 
4 

8.0 
13 

T 
11 

1.0 
12 

9.2 
20 

0.7 
22 

22 

T 
20 

20 

T 
20 

1.5 
22 

0.4 

22 

1.8 
20 

2.9 
22 

T 
22 

COEUR  D  ALENE 

RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

T 
0 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

T 

3 

7.0 
10 

2.0 
12 

0.1 
12 

7.0 
19 

4.0 

23 

23 

23 

20 

19 

1.0 
20 

0.3 
20 

19 

4.0 
24 

0.5 
24 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
3 

0.6 
3 

T 

2 

1.0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.5 

2 

0.5 
3 

3 

0.4 

3 

0.4 

3 

1.3 
4 

3.0 
7 

4.2 
10 

10 

9 

9 

0.4 

9 

T 

8 

1.5 
9 

5.1 
11 

0.3 
11 

1.3 
12 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
15 

3.0 
18 

6.0 
23 

7.5 
28 

1.5 
27 

0.5 
27 

26 

25 

24 

T 
24 

T 
24 

23 

23 

22 

1.0 
23 

1.5 
24 

24 

16.0 
38 

3.  II 

38 

0.5 
37 

2.5 
37 

6.  5 
40 

39 

37 

36 

4.5 
40 

16.0 
52 

3.5 
52 

7.5 
57 

6.0 
58 

55 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.5 
1 

2.0 
1 

3.0 
4 

T 

6 

6 

T 

6 

T 

6 

1.0 
6 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

0.9 
8 

T 

8 

T 

8 

1.0 
8 

T 

9 

T 

9 

0.4 
9 

0.6 
10 

T 
10 

0.6 
10 

10 

T 

10 

10 

T 
10 

EM3JETT  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 
T 

4.0 

FENN  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1.6 
3 

2.0 
2 

2  .  ') 
3 

9.0 
12 

3.0 
)  5 

8 

8 

8 

8 

7 

2.0 
9 

2  .  4 
11 

T 
10 

2.0 
12 

11 

GARDEN  VALLEY 

RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11.5 
12 

6.0 
13 

1.0 
10 

8 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

1.0 
6 

6 

9.0 
14 

0.5 
14 

10 

10 

5.0 
15 

15 

15 

15 

2.0 
16 

8.0 
19 

16 

15 

4.0 
19 

18 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

4.0 
4 

2 

3.0 
4 

3 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DECEMBER  1951- 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GOODING  CAA  AJ> 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

10.2 
5 

0.1 
8 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

T 

5 

T 

5 

5 

T 

5 

1.0 
6 

4 

6.4 
9 

T 

10 

T 
10 

1.6 
10 

T 

8 

1.5 
9 

2.5 
12 

12 

T 
11 

T 
11 

8 

6 

2.2 
8 

T 

8 

GRAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

10 

4.0 
14 

2.0 
16 

2.0 
16 

3.0 
16 

2.0 
16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

4.0 

20 

2.0 
20 

3.0 
23 

2.0 
23 

2.0 
25 

2.0 

25 

T 
24 

20 

8.0 
28 

3.0 
28 

2.0 
28 

4.0 
28 

24 

2.0 
26 

3.0 
26 

12.0 
30 

HA  I  LET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
14 

14 

4.0 
18 

6.0 
22 

3.0 
25 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

0.5 
20 

19 

19 

19 

19 

10.0 
29 

1.5 
28 

28 

2  8 

5.0 
30 

T 
30 

29 

28 

1.5 
28 

9.0 

36 

2.0 
35 

2.0 
34 

34 

34 

HAMKR  4  HW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 

1.0 

2.0 
5 

T 

5 

T 

5 

T 

5 

1.0 
6 

5 

1.0 
6 

2.0 
6 

6 

T 

6 

HILL  cm 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

10.0 

2.0 

4.0 

5.0 

2.0 

T 

2.0 

16.0 

10.0 

4.0 

3.0 
28 

14.0 
42 

6.0 
46 

IDAHO  CITT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6.5 

5.0 

1.5 

4.0 

14.0 

2.0 

6.0 

2.0 

6.0 

4.0 

IDAHO  CITT  13  SI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

3.0 
9 

11.5 
17 

7.0 
24 

T 
23 

T 

22 

21 

20 

19 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

3.0 
19 

18 

T 

15 

T 
14 

T 
13 

0.  5 
12 

4.0 

16 

I 
16 

1.0 
17 

17 

4.0 

21 

5.0 
26 

1.0 
25 

T 
24 

4.0 

27 

3.0 
30 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

1.4 
T 

0.5 
2 

0.1 
2 

0.4 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

0.6 
4 

0.6 

5 

0.9 
6 

T 

6 

T 

6 

T 

6 

0.2 

6 

0.6 

7 

0.3 
7 

0.2 

8 

T 

8 

0.5 
8 

T 

9 

T 
9 

T 

9 

0.5 
6 

T 

S 

0.1 
4 

0.9 

5 

0.6 
6 

IIIIX  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

5 

2.0 
7 

1.5 

4.0 

2.0 

0.5 

1.0 

2.0 

0.5 

1.0 

1.0 

2.0 

3.0 

3.0 

5.0 

3.0 

6.0 
24 

ISLAND  PARI  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.  5 
17 

9.5 
24 

2.0 
25 

4.5 

28 

8.0 
34 

2.0 
29 

3.0 
32 

3.5 
31 

5.0 
33 

0.5 
33 

11.5 
39 

3.0 
•10 

2.0 
38 

22. C 

55 

4.0 
47 

8.0 
51 

2.S 

50 

2.5 
48 

2.5 
50 

1.0 
50 

LRISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

I 

1 

T 

0.4 
T 

2.6 
3 

T 

2 

2 

T 

3 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

0.8 
T 

T 

T 

1.7 
1 

1.3 
2 

T 

2 

T 
T 

0.4 

T 

2.9 

3 

2 

T 

2 

0.1 
2 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
8 

5.0 
11 

4.5 
14 

2.0 
14 

T 
13 

11 

T 
10 

2.5 
13 

12 

15.0 
27 

2.0 
24 

22 

1.7 

22 

5.4 

25 

23 

23 

23 

10.0 
32 

27 

1.6 
27 

3.6 
28 

27 

MACKAT  as 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 
3 

6.0 
8 

8 

3.0 
11 

2.5 
12 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

0.2 
10 

T 
10 

9 

8 

T 

8 

7 

0.4 

7 

2.1 
9 

2.1 
10 

T 

9 

8 

8 

T 

8 

1.0 
9 

1.0 
9 

1.5 
10 

1.0 
10 

10 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
T 

2.2 
T 

0.9 
3 

2.0 

5 

0.3 

5 

5 

5 

5 

4 

T 

4 

0.1 
4 

0.3 
4 

4 

4 

0.3 
4 

3 

8.1 
9 

T 
11 

0.5 
11 

0.  5 
11 

3.8 
12 

1.5 
13 

0.4 
14 

14 

14 

12 

T 
10 

2.2 
12 

3.7 
11 

T 
15 

MAT  RANGER  STATION 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

0.2 
T 

0.3 
T 

T 
T 

0.3 
T 

0.5 
T 

T 

0.1 
T 

5.0 
4 

4 

3 

3 

3 

0.5 
3 

3 

2 

0.4 
2 

2 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

8 

7.0 
12 

10.0 
18 

8.0 
24 

24 

22 

20 

20 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

7.0 
20 

20 

20 

14.0 
31 

31 

31 

31 

6.0 
32 

30 

30 

30 

30 

10.0 
35 

6.0 
41) 

6.0 
41 

3.0 
41 

4.0 
41 

OSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

T 

4.2 

T 

1  .5 

16 

- 

2.0 
17 

6.0 
21 

15 

15 

3.0 
16 

MOLLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.1 
49 

0.5 
49 

3.3 
49 

5.9 
56 

7.3 
61 

0.9 
63 

0.3 
63 

63 

0.2 
63 

0.4 

63 

0. 1 
63 

0.6 
61 

T 
62 

1.0 
63 

2.9 
64 

2.4 
67 

i .  r> 
68 

8.4 
77 

0.8 
78 

0.5 
78 

7.6 

HO 

5.3 
86 

86 

0. 1 
86 

86 

1.3 
86 

1.8 
88 

2.3 
90 

12.9 
101 

1.7 
103 

0.6 
104 

OAKLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0.5 
1 

0.5 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

3.0 
2 

2.0 
2 

2 

2 

1.0 

2 

3.0 
3 

5.5 
7 

6 

5 

3 

1 

1.0 
1 

3.5 
4 

0.5 
4 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
17 

4.0 

21 

T 
19 

2.0 
21 

T 
21 

T 
21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

1.0 
21 

1.0 

22 

22 

3.0 

25 

24 

T 
24 

T 
24 

2.0 
26 

26 

T 
26 

26 

1.0 
27 

3.0 
30 

6.0 
36 

T 
35 

T 
35 

T 
35 

PATETTK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.3 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

3.5 
4 

0.5 
4 

3 

2 

1 

1 

PIERCE  RANGES  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
10 

4.0 
14 

1.0 
15 

3.0 
18 

3.0 
21 

21 

20 

20 

20 

18 

17 

16 

15 

15 

7.0 

22 

1.0 
23 

6.0 
29 

9.0 
38 

3.0 
41 

2.0 
43 

6.0 
49 

3.0 
49 

46 

44 

43 

1.0 
44 

4  .  0 
48 

45 

6.0 
51 

51 

PINE  2  SSI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 

7 

4.0 

11 

4.0 

15 

1.5 
16 

1.0 
16 

15 

15 

15 

15 

15 

T 
15 

14 

14 

T 
14 

3.? 
16 

16 

16.4 
30 

2.0 
30 

0.5 
28 

1.0 
27 

8.0 
31 

2.0 
32 

0.8 
32 

T 
31 

5.7 
35 

13.0 
44 

1  .  0 
42 

0.5 
40 

3.7 
42 

0.5 
41 

POCATELLO  IB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
T 

0.3 
T 

0.5 
1 

T 

0.3 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

1.3 
1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

1.3 
1 

T 

1 

T 

1 

0.1 
1 

0.3 
T 

5.2 
3 

3.0 
8 

8 

T 

8 

2 

T 

2 

2.8 
3 

1.2 
3 

0.8 
5 

POR THILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
T 

2.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.0 
3 

0.5 
4 

0.5 
4 

14.0 

17 

1.0 
15 

13 

4.0 
15 

2.0 
16 

15 

14 

14 

14 

2.0 
14 

13 

2.0 
14 

0.5 
14 

14 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

0.3 
T 

8.0 
6 

2.5 
8 

3.5 
11 

1L0 

22 

2.0 
20 

20 

20 

20 

1.0 
21 

2.5 
22 

3.5 
25 

3.5 
27 

25 

1.0 
26 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2.3 

2 

8.5 
9 

1.0 
10 

9 

9 

0.3 
9 

7 

0.3 
7 

T 

6 

6 

5 

2.5 
9 

1.5 
9 

1.0 
10 

20.0 
29 

T 
27 

0.3 
25 

6.2 
29 

1.5 
27 

27 

26 

0.3 

25 

25 

2.5 
27 

26 

5.6 
28 

1.0 
29 

27 

1IGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

1 

ROLAND  I  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

1.7 
18 

2.9 
20 

7.9 
20 

7.2 
32 

6.8 
36 

1.8 
36 

35 

34 

T 
33 

0.8 
30 

T 
28 

1.1 
28 

T 
28 

2.5 
30 

5.8 

35 

2.3 
37 

9.1 
46 

2.8 
48 

4.1 

52 

3.9 
56 

11 JB 
60 

T 

60 

60 

60 

T 
48 

3.6 
48 

4.3 

52 

13.9 

60 

2.9 
60 

2.5 
60 

SALMON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

4 

4 

4 

9 AND POINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

4.5 

5 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3.3 
6 

2.0 
8 

1.5 
10 

12.8 
22 

22 

22 

7.5 
30 

2.0 
32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

4.0 

36 

36 

SPENCER  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

7.0 

3.0 

4.0 

4.0 

2.0 

T 

0.5 

T 

T 

0.5 

T 
23 

3.0 
26 

4.0 

5.0 

3.0 

2.0 

26 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
10 

10.0 
18 

6.0 
22 

2.4 

20 

8.2 
26 

3.1 

25 

0.5 
24 

23 

22 

22 

1.7 
23 

22 

22 

21 

9.2 

26 

12.0 
33 

1.6 
33 

1  .  5 

34 

10.5 
38 

T 
37 

36 

36 

35 

5.5 
38 

5.0 
40 

4.0 
42 

10.5 
46 

1.0 
47 

SON  TALLET 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

7.0 
18 

7.0 
22 

3.0 
23 

6.0 
26 

9.0 
30 

T 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

T 
30 

T 

30 

30 

30 

30 

29 

7.0 
31 

4.0 
•34 

34 

T 
30 

8.0 
37 

T 
37 

T 
35 

35 

1.0 
35 

10.0 
40 

3.0 
42 

1.0 
43 

43 

43 

SWA.I  FALLS  PB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

4.0 

3 

2.0 
5 

5 

5 

2 

4.0 

3 

3 

THEE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

2 

1.0 
2 

2.0 
3 

2.0 
3 

T 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 
2 

2 

1 

5.0 

5 

5 

T 

4 

3.0 
4 

3.0 
4 

8.0 
12 

10 

10 

6 

3.0 

5 

4.0 
9 

1.0 
7 

Till  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.6 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.4 

1 

T 

2.0 
1 

0.3 
2 

2 

T 

2.8 
3 

6.7 
9 

7 

0.5 
7 

5 

3 

2 

2.5 
4 

4 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

6.0 
8 

1.0 
7 

7 

6 

T 

6 

T 

5 

3 

T 

2 

T 

2 

2 

5.0 
7 

7.0 
8 

1.0 
9 

7.0 
16 

T 
15 

3.0 
16 

7.0 
23 

4.0 

27 

26 

T 
28 

T 
26 

2.0 
27 1 

2.0 
27 

T 
27 

7.0 
29 

T 
28 

1.0 
29 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  181  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temparatur* 

Precipitation 

E 

1 

| 

a 

No.  of  day! 

Snow,  SW.  Hail 

No.  of  day* 

Station 

• 

1 
I 
> 
< 

1 
3  o 
a  fl 

8.a 

•  0 

QJ3 

1 

ja 
S> 

a 

5 

a 

j 

| 

a 

*  I 
If 

Si  o 

i! 

3 

si 

p  o 

Ha 
<5J 

■3 

i 
% 

6 

Q 

a 

■M 

i  S  % 

I 

5 

s 

I 

a 

8 

a 

If 

NORTHERN  DIVISION 

JUNE  1951 
BONKERS  FERRY 
COTTONWOOD 

59.7 
55.2 

0.1 
-  2.3 

86 
82 

15 
30 

33 
28 

i 

2 

160 
286 

o 

0 

o 

2 

1.38 
3.47 

-  .22 
.89 

.51 
1.53 

23 
11 

T 

0 

9 

3 

1 

JULY  1951 
GRANCEVILLE 
PIERCE  RS 

68.0 
66.0 

0.3 
0.5 

97 
100 

17 
17+ 

39 
33 

6 
9 

53 
70 

10 
18 

o 

0 

1.32 
1.23 

.53 
.38 

.56 
.92 

4 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

AUGUST  1951 
GRANCEVILLE' 
NEZPERCE 

68. 3M 
64.3 

-  0.2 

96 
96 

2 
3 

36 

25+ 

24 
78 

6 
4 

0 
0 

.04 

-  .66 

.03 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

SEPTEMBER  1951 
BUNGALOW  RS 
SALMON 

58.  9M 

56.3 

-  1.0 
0.2 

91 
90 

6+ 
7 

24 

27 

180 

256 

2 
1 

8 

.03 

-  .78 

.02 

17 

0 

2 

0 

0 

OCTOBER  1951 
PIERCE  RS 

40. 3M 

.  0 

T 

T 

21  + 

DECEMBER  1951 
GRANGEVILLE 

24.7 

-  6.2 

48 

1 

3 

26+ 

1247 

0 

31 

1.58 

-  .10 

.35 

1 

8 

30+ 

11 

0 

0 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

JUNE  1951 
EMMETT  2  E 
MC  CALL 
NAMPA 

NEW  MEADOWS  RS 

60.  6H 
52.0 
65. 7M 
54.  5M 

-  6.0 

-  2.1 
1.5 

-  0.5 

78 
95 
85 

15 
16 
15 

35 
28 
32 

2+ 

3 

1 

144 
390 
84 

321 

0 
8 

o 
1 
1 

.84 
2.47 
.45 

2.25 

-  .10 
.65 

-  .36 

-  .  57 

.54 

.62 
.25 
.92 

S 
6 
5 
7 

.0 

.0 

0 
0 

2 
8 
2 

2 
0 

Q 

0 
0 

JULY  1951 

OLA 

69. 2M 

108 

17 

34 

8 

31 

19 

0 

.14 

-  .25 

.14 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

SEPTEMBER  1951 
MC  CALL 

53.3 

1.5 

80 

16 

27 

27 

352 

0 

10 

.48 

-  .62 

.35 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

OCTOBER  1951 
WEISER 

49.2 

-  3.2 

80 

9 

23 

30+ 

484 

0 

12 

1.87 

1.02 

.51 

1 

.0 

0 

11 

1 

0 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

JULY  1951 
MACKAY  RS 

65.4 

-  2.2 

93 

18 

39 

10+ 

49 

4 

0 

2.31 

1.46 

.85 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

DECEMBER  1951 
CONDA 

18.5 

46 

1 

-22 

8 

0 

31 

3.06 

1.27 

.80 

23 

68.5 

16 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOVEMBER  1950 
DECEPTION  CREEK 

R 

.46 

.02 

.09 

MAY  1951 
BOGUS  BASIN 
CLEMENTSVILLE  4  SE 

R 

//R 

.02 

.06 

.10 

.01 
.56 

.15 

.19 

.20 

.04 

.55 

JUNE  1951 
BONNERS  FERRY 
COTTONWOOD 
EMMETT  2  E 
MC  CALL 
NAMPA 

NEW  MEADOWS  RS 

.07 
.09 

T 

.15 
.66 
.54 
.59 
.25 
.65 

.02 

.59 
.30 
.62 
.20 
.19 

.06 
.16 

T 

.27 
.92 

.49 

.05 

.06 

1 .53 

.11 

.13 

.16 
.32 

.04 

.11 
.01 

T 

.03 

.03 

.10 
.21 
.03 

.51 

.23 
.17 

.02 

.13 

.02 
.04 

T 

1.33  > 
3.47 

.64 
2.47 

.45 
2.2S  • 

JULY  1951 
GRANGEVILLE 
MAC KAY  RS 
OLA 
OLA 

PIERCE  RS 

R 

T 

.34 

.56 

.14 
.10 
.92 

.15 
.14 

T 

.85 
T 

.12 

T 

.02 

.25 

.06 

.31 

.36 

.60 

.03 

.02 
.11 

1.32 
2.31 
.14 
.10 
1.23 

AUGUST  1951 
BANCROFT 
GRANGEVILLE* 
NEZPERCE 

//R 

T 

.64 

T 

.03 

.14 
.09 

.12 

1.10 
.01 

.03 
.03 

.04 

SEPTEMBER  1951 
BIG  CREEK  1  S 
BUNGALOW  RS 
CRAIGMONT 
MC  CALL 
SALMON 
SUN  VALLEY 

R 

//R 
6 

//R 

T 

.01 

.05 

.06 
.01 

.23 

T 

.02 

.17 

.90 
.12 

.13 

.29 
.01 

N 

.05 

.24 
.35 

.26 

.46 
.03 
.01 

OCTOBER  1951 
PIERCE  RS 
WEISER 

.55 
.51 

.95 
.30 

.61 
.06 

.20 

T 

T 

T 

.27 

.26 

■35, 
.12 

.22 

.13 
.03 

.95 
.02 

T 

2.00 
.03 

.43 
.20 

.66 
.05 

.67 

1.67 

DECEMBER  1951 

CONDA 

GRANGEVILLE 

.35 

.42 
.21 

.12 
T 

.11 
T 

.15 
T 

.07 

T 

.06 

.05 

T 

T 

.11 
T 

.05 

.07 

.10 
.07 

.04 
.09 

.20 
T 

.10 
.02 

.60 

.01 

T 

.26 

.16 
.33 

.06 

.52 
.09 

3.06 
1.58 

Sm  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  4 


HOURLY  PRECIPITATION 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


A  M  Hour  ending 


P  M  Houi  ending 


S  6 


6       9       10      11  12 


10      11  13 


BANCROF  t 

AUGUST  1951 


BENTON  DAM 

JULY  1951 


BIG  CREEK  1  S 
JULY  1951 


BOGUS  BASIN 

MAY  1951 


CLEMENTSVILLE  4  SE 
MAY  1951 


CRA IGMONT 

SEPTEMBER  1951 


DECEPTION  CREEK 

NOVEMBER  1950 


3RD 
2  3RD 
24  TH 
28TH 
29TH 
30TM 


1ST 
3RD 
4TH 
5TH 
6TH 
9TH 


27TH 
28TH 

10TH 
22ND 
30TH 


2ND 
4TH 
6TH 
7TH 
8TH 
1 1TH 
12TH 
13TH 
15TH 


6TH 
7TH 
8TH 
11TH 
12TH 
27TH 
28TH 
30TH 
31ST 


4TH 
9TH 
10TH 
25TH 
30TH 


1ST 
2ND 
3RD 
4TH 


.03  .08 
.15  .03 


.05  .02 
.02  .02 


.01     .12  .15 


.08     .04  .06 


.20     .09  .03 


.06     .06  .02 


.05     .07     .01  .07 
.03  .01 


.01  .02 
.01  .01 


.02  .04  .03 
.01     .02  .01 


.01     .01  .01 

.06  .05  .05 
.01  .02 


.01  .01 
.02     .02  .01 


.02     .04  » 
.01  .01 


.03     .02  .13 


.01     .01  .03 


.01 
.02 


.02 
.01 


.09 
.03 


.09  .05 
.14  .03 


.02     .04  .04 


.06 
.01 


.07 
.69 


.01  .01  .04 
.03     .02  .04 


.01     .01  .01 


.01     .02  .01 


.02     .03  .01 


.06  .06 
.04  ♦ 


JULY  1951 


SUN  VALLEY 

SEPTEMBER  1951 


PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Ob»,  - 
ration 
data 

Amount 
since 
last  oba. 

Snow  on 
ground 

DKADfOOD  SUMMIT 

// 

1950 
SEP.  16 
OCT.  18 

.00 
10. 15 

TOTAL 

1951 
OCT.  10 

76.30 
86.  45 

GILMORE  SUMMIT 

// 

1950 
SEP.  6 

.00 

TOTAL 

1951 
OCT.  4 

21.49 
21  .  49 

Station 

Obser- 
vation 
date 

Amount 
aince 
laat  oba. 

Snow  on 
ground 

IDA  VADA 

// 

1950 

SEP. 

12 

OCT. 

30 

00 

DEC. 

2 

1 

73 

1951 

JAN. 

2 

1 

16 

FEB. 

2 

1 

16 

MAR. 

3 

1 

16 

APR. 

9 

57 

JUNE 

2 

2 

87 

30 

57 

JULY 

31 

00 

SEP. 

1 

2 

29 

OCT. 

2 

1 

16 

DEC. 

11 

1 

16 

TOTAL. 

13 

83 

Station 

Obaei  - 
vahon 
date 

Amount 

since 
last  oba 

Snow  on 
ground 

LOLO  PASS 

// 

1950 
SEP.  7 

.00 

TOTAL  . 

1951 
OCT.  2 

58.74 
58.74 

NEZPERCE  PASS 

// 

1950 
SEP.  7 
OCT.  24 

3.93 

TOTAL 

1951 
MAY  4 

SEP.  16 
OCT.  3 

23.  11 
6.93 
.00 
33.97 

S»m  rafartUaO*  ootM  following  9Utloo  la-lax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

§ 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1951 

BONNERS  FERRY 

MAX 

77 

75 

63 

66 

54 

58 

69 

67 

78 

81 

76 

71 

75 

85 

86 

80 

81 

75 

73 

71 

74 

80 

71 

68 

76 

80 

80 

82 

83 

73 

74. 

MIN 

33 

38 

46 

41 

44 

41 

44 

45 

43 

44 

52 

55 

52 

49 

55 

42 

48 

47 

46 

39 

38 

42 

51 

47 

43 

51 

41 

39 

42 

55 

45. 

COTTONWOOD 

MAX 

59 

64 

61 

55 

52 

50 

52 

61 

71 

72 

72 

58 

72 

76 

76 

75 

72 

69 

70 

70 

68 

68 

77 

70 

70 

76 

72 

73 

75 

82 

67,- 

MIN 

32 

28 

38 

48 

41 

36 

38 

40 

38 

45 

49 

46 

48 

50 

4B 

45 

43 

38 

48 

41 

41 

44 

41 

41 

48 

43 

46 

44 

43 

43 

42.! 

EMMETT  2  E 

MAX 

78 

76 

79 

87 

91 

83 

64 

82 

80 

78 

79 

87 

77. 

MIN 

38 

35 

35 

48 

45 

45 

37 

37 

40 

43 

51 

57 

45 

46 

50 

43 

41 

48 

42 

51 

49 

42 

43 

44.1 

MC  CALL 

MAX 

50 

56 

56 

54 

52 

46 

46 

60 

66 

70 

68 

62 

68 

74 

78 

76 

72 

70 

70 

70 

66 

64 

68 

68 

66 

70 

70 

68 

70 

74 

64.' 

MIN 

36 

36 

28 

42 

38 

36 

38 

34 

34 

36 

46 

48 

42 

44 

44 

42 

40 

40 

38 

42 

38 

42 

38 

42 

34 

38 

40 

38 

42 

36 

39. 

NAMPA 

MAX 

69 

69 

74 

69 

69 

71 

69 

61 

85 

86 

90 

82 

90 

89 

95 

94 

87 

86 

87 

86 

87 

85 

90 

91 

90 

87 

90 

83.; 

MIN 

32 

37 

37 

34 

46 

45 

39 

50 

41 

51 

59 

50 

53 

56 

56 

62 

49 

48 

50 

56 

46 

43 

45 

50 

51 

54 

58 

48.! 

NEW  MEADOWS  RS 

57 

55 

54 

65 

73 

77 

75 

59 

75 

80 

85 

83 

77 

76 

77 

76 

70 

69 

74 

70 

73 

77 

77 

75 

74 

81 

72.| 

MIN 

32 

46 

36 

37 

31 

32 

43 

49 

44 

39 

41 

35 

36 

35 

31 

33 

30 

37 

32 

36 

29 

36.' 

JULY  1951 

GRANGE V I LLE 

MAX 

69 

72 

78 

76 

70 

78 

86 

96 

87 

88 

90 

97 

89 

83 

78 

81 

86 

94 

95 

87 

93 

94 

96 

89 

94 

91 

84.i 

M I N 

49 

49 

50 

50 

47 

39 

46 

43 

50 

47 

41 

50 

57 

56 

55 

57 

56 

61 

54 

47 

45 

49 

54 

59 

56 

53 

60 

57 

55 

53 

54 

51,1 

MACKAY  RS 

82 

77 

85 

79 

81 

80 

80 

80 

78 

76 

68 

76 

88 

88 

90 

92 

88 

93 

91 

84 

83 

82 

89 

87 

87 

88 

88 

76 

76 

80 

85 

83.! 

MIN 

42 

46 

45 

50 

41 

40 

44 

42 

46 

39 

44 

39 

45 

46 

50 

53 

56 

54 

59 

52 

49 

49 

47 

49 

51 

50 

49 

52 

54 

51 

45 

47.' 

OLA 

MAX 

87 

85 

94 

84 

84 

80 

82 

85 

84 

76 

84 

89 

98 

93 

98 

99 

108 

101 

97 

90 

69 

98 

103 

100 

96 

103 

98 

97 

95 

96 

96 

92.! 

MIN 

42 

44 

44 

43 

42 

37 

36 

34 

46 

45 

44 

36 

40 

44 

47 

52 

48 

42 

55 

53 

43 

41 

41 

51 

54 

65 

60 

54 

45.1 

PIERCE  RS 

MAX 

82 

87.' 

M I N 

45 

44 

42 

50 

45 

40 

43 

38 

33 

49 

37 

39 

45 

47 

47 

48 

49 

50 

47 

39 

37 

40 

43 

56 

55 

41 

49 

46 

50 

42 

46 

44.1 

AUGUST  1951 

(jKANvjt  V  1  LLt 

MAX 

91 

96 

94 

86 

88 

86 

83 

82 

66 

91 

81 

79 

77 

81 

87 

89 

88 

90 

89 

89 

93 

82 

72 

74 

80 

78 

85 . ' 

MIN 

56 

54 

60 

60 

59 

52 

50 

54 

52 

52 

54 

44 

47 

46 

50 

53 

50 

50 

53 

48 

55 

55 

51 

43 

42 

49 

51.' 

NEZPERCE 

MAX 

95 

91 

96 

86 

87 

84 

84 

84 

83 

87 

89 

79 

75 

75 

82 

87 

85 

88 

88 

87 

89 

94 

7  6 

75 

74 

61 

83 

78 

72 

76 

70 

82.1 

MIN 

50 

48 

54 

56 

51 

45 

41 

47 

47 

46 

50 

41 

43 

42 

45 

48 

46 

44 

49 

43 

44 

46 

39 

40 

36 

48 

55 

44 

42 

58 

36 

45.' 

MAX 

78 

78 

83 

84 

84 

91 

91 

80 

84 

82 

64. 

75 

80 

85 

86 

82 

86 

78 

68 

68 

72 

74 

64 

79.1 

MIN 

40 

43 

39 

38 

40 

41 

37 

31 

41 

39 

41 

40 

37 

39 

41 

52 

37 

52 

32 

30 

34 

3  B 

30 

38.1 

MC  CALL 

MAX 

66 

68 

70 

72 

76 

78 

76 

72 

76 

74 

60 

64 

72 

76 

78 

80 

78 

76 

■"i 

72 

60 

66 

64 

68 

66 

60 

70 

68 

62 

58 

70.1 

MIN 

32 

34 

40 

36 

40 

42 

42 

40 

32 

38 

42 

28 

30 

34 

34 

36 

46 

40 

38 

46 

28 

32 

30 

34 

42 

30 

27 

32 

42 

48 

36.! 

76.! 

MIN 

38 

36 

37 

33 

39 

47 

40 

45 

33 

34 

36 

29 

29 

32 

35 

34 

44 

41 

36 

42 

27 

43 

31 

31 

43 

35 

24 

28 

42 

43 

36.. 

OCTOBER  1951 

PIERCE  RS 

MAX 

57 

55 

50 

47 

52 

57 

70 

76 

77 

82 

47 

45 

49 

47 

40 

37 

37 

38 

48 

44 

35 

50 

51 

47 

41 

51 .1 

MIN 

44 

41 

39 

31 

36 

33 

31 

28 

31 

31 

35 

30 

25 

31 

29 

23 

24 

23 

23 

22 

19 

16 

29.! 

WEISER 

MAX 

68 

68 

66 

62 

68 

68 

74 

78 

80 

77 

68 

66 

66 

66 

58 

58 

58 

51 

58 

59 

55 

58 

53 

56 

64 

59 

63 

60 

63 

54 

48 

62.' 

MIN 

53 

50 

44 

39 

32 

34 

34 

35 

38 

38 

43 

45 

38 

43 

35 

29 

30 

31 

35 

36 

32 

38 

43 

36 

30 

26 

27 

26 

30 

23 

23 

35.' 

DECEMBER  1951 

CONDA 

MAX 

46 

42 

30 

29 

30 

25 

21 

17 

1 

17 

22 

30 

28 

19 

24 

28 

29 

29 

28 

16 

18 

27 

31 

31 

30 

30 

35 

43 

35 

33 

34 

27/ 

MIN 

28 

27 

10 

19 

17 

13 

5 

-22 

-21 

-18 

14 

19 

17 

-15 

-  6 

22 

11 

13 

15 

6 

.  9 

17 

-  2 

8 

-12 

-  7 

22 

31 

28 

27 

10 

GRANGEVILLE 

MAX 

48 

37 

41 

41 

36 

31 

28 

26 

24 

30 

38 

31 

30 

27 

38 

36 

36 

41 

29 

30 

33 

35 

22 

18 

21 

25 

35 

38 

40 

32 

21 

32.: 

MIN 

30 

25 

25 

26 

25 

!  7 

10 

8 

6 

i  e 

22 

]  ) 

18 

13 

22 

27 

28 

25 

]  ■> 

15 

20 

22 

5 

4 

5 

3 

16 

20 

22 

i  ' 

3 

17.: 

See  reference  notei  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


If  Ml  10 


btation 

No 

County 

< 

• 

O 

Obser 
vabon 
time 

Observer 

Refei 

to 
tables 

Stabon 

No. 

County 

1 

r*  4> 

Longitude 

d 

0 

Obser 
vabon 
time 

Observer 

Refer 

Index 

,S 

Latituc 

Longit 

Elevat 

Precip 

M 

•3 

Drama 

a 

!  J 

B 

* 

UJ 

Temp. 

Precip 

lO 

tables 

ABmni  ts  i  \p  >  r* t i us 

11  INGHAM 

12 

EXPERIMENT  J TAT ION 

2  3 

3  1 

7 

sass 

3 

48  38 

114  33 

3700 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

CASSIA 

1  2 

2  3 

5 

LOWMAN 

bo*'**" 

a 

44  03 

113  33 

SP 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3 

5 

7  a 

ALPHA  t  K> 

VALLEY 

' 

GLENN  STRAWN 

2  3 

3 

MAC KAY  RANGER  STATION 

CUSTER 

6 

43  33 

113  17 

390( 

SP 

SI 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

AMERICAN  FALLS   1  If* 

0227 

POWER 

1  2 

42  46 

112  32 

4316 

3P 

HA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

a  41 

ONEIDA 

1   42  11 

4420 

7P 

1  7P 

J  L  C ROWDIER 

2  3 

5 

^            >  DAN 

0282 

EIJJORE 

2 

113  23 

3882 

BP 

BP 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3 

7 

MA LAD  CAA  AP 

SSVJ 

ONEIDA 

42  10 

112  19 

4  480 

MI! 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

BUTTE 

1 

5323 

SP 

BP 

HRS  HAZEL  CLENDENIN 

2  3 

3 

7 

MAY  RANGER  STATION 

Sl.HS 

LEMHI 

1  1 

44  36 

113  55 

3066 

SP 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

I 

ARROW  K<K'K  0AM 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S  - 

7 

HCCALL 

5708 

8 

4  4  34 

116  07 

4P 

41 

Q  S  FOHEST  SERVICE 

2  3 

3 

UNTON   1  S 

FREMONT 

i: 

GUST  STEINMAN 

2  3 

s 

7 

MCCAMMON 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

SP 

III 

i-  tv.u-  i.imhn',1  HMirr  i 

S 

ATLANTA  1  E 

0493 

ELMORE 

I 

43  48 

115  07 

6000 

SP 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

MERIDIAN   1  S5W 

3B41 

2 

43  36 

2607 

I  w 

1.  A  ROSS 

2  3 

5 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

| LMOR  E 

2 

43  4'. 

115  14 

7380 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

[mesa 

38SB 

ADAMS 

12 

j  4)4  37 

116  26 

3244 

BP 

" 

MESA  CO 

2  3 

5 

7 

AVERY  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

10 

2500 

SP 

SI' 

U  S  FOREST  SERVICE 

■  3 

5 

7 

3980 

MINIDOKA 

12 

i:'  4. 

113  29 

4280 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION  2  3 

5  B 

BAV  KM  ' 

BANNOCK 

5285 

M  1 11 

KENNETH  E  CRUHP 

MONTPKLI ER  RANGER  STA 

00  S3 

42  19 

111  18 

8A 

BA 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

bai'.i    •   MODEL  BASIN 

KOOTEMAY 

1 

48  21 

4P 

U  S  NAVY 

2  3 

S 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

i 

43  36 

115  40 

599  C 

Mil 

U  S  SOIL  CON  SER 

■nrroN  dam 

0789 

BONNER 

1 

116  SO 

2640 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

Mm  7 

IDAHO 

46  08 

2400 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  CUES  t  S 

0833 

VALLEY' 

115  20 

5686 

BP 

i.l' 

RAPIER  EDWARDS 

2  3 

'  5 

7 

MOSCOW  U  OP  I 

8132 

LATAH 

7 

46  44 

117  00 

2628 

SP 

SP 

2  3 

5  4 

•LACKFOOT 

091  3 

BINGHAM 

13 

13  1 1 

112  21 

4  503 

BP 

EARL  RODGERS 

2  3 

3 

7 

MOUNTAIN  HOME  1  HE 

8174 

ELMORE 

■  2 

43  08 

115  42 

3180 

6P  6P 

WAYNE  B  HFNT2. 1  NGt.K 

2  3 

S 

Dl  v  KF00T  DAM 

0920 

CAR IBOU 

111  43 

6200 

OP 

BP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

3  6 

MULLAN  PASS  CAA 

BS31 

S  HOS  HON  I: 

4  47  27 

US  41 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

S  3 

5 

7 

■LIU 

1002 

GOODING 

13 

42  56 

114  57 

3269 

SP 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

5 

CANYON 

116  34 

2482 

SP 

SP 

C  W  NELSON 

CLOSED  11/20 

BOGl S  HAS  I  N 

1014 

BOISE 

F  H  KUHN 

NAMPA  2  MW 

8300 

CANYON 

2470 

BA 

BA 

S 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

101B 

ADA 

S 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

4P 

U  S  ENGINEERS 

2  3 

5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6388 

ADAMS 

11 

44  58 

116  17 

3860 

SP 

^P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

s 

WISE  MB  AP 

1022 

ADA 

13  34 

116  13 

2842 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

NEZ PERCE 

8421 

LEWIS 

3 

.46  14 

116  14 

3082 

TP 

7P 

CLOSED  9/15 

HOMERS  FERRV 

1079 

BOUNDARY 

48  42 

116  18 

1842 

UP 

1  1  P 

3  3 

S 

7 

NEZ PERCE  PASS 

■  ISO 

11 

45  43 

114  30 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

BBjIDGJ 

use 

CASSIA 

u 

113  21 

4700 

HID 

MARL  I N  H  BOOTH 

OAKLEY 

CASSIA 

12 

42  13 

113  53 

4600 

BP 

HERBERT  J  HARDY 

2  3 

3 

7 

■on. 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

114  46 

3P 

WILLIAM  A  LOW 

OBSIDIAN  4  NNE 

■583 

CUSTER 

11 

144  03 

6900 

SP 

MARJORIE  L  SHAW 

2  3 

7 

■UMGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

a 

46  36 

115  30 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

OLA 

..',8.. 

GEM 

¥ 

44  10 

116  17 

3073 

SP 

CLOSED  7/30 

BURK1  NM 

1272 

SHOSHONE 

a 

47  32 

115  48 

4093 

4P 

«P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3 

3 

M,8i 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

5F 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

1 1288 

CASSIA 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

BA 

2  3 

3 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVI  Ll.E 

12 

43  22 

111  14 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5  B 

BtBLEY  1  NW  FACTORY 

I29R 

CASSIA 

ia 

42  34 

113  49 

"i° 

BA 

BA 

AMALGAM AT  !  1 '  SUGAR 

2  3 

5 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

2 

43  47 

116  57 

2224 

SP 

SF 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

S 

BURLEY  CAA  AP 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

, PAUL  1  E 

6877 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  45 

4200 

BA 

BA 

calomel:. 

1  1380 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

93 

88 

HAROLD  K  TUCKER 

2  3 

S 

7 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

8 

44  04 

118  56 

2159 

6P  6P 

■2  a 

s 

7 

CAMBR 1  DO 

1408  WASHINGTON 

12 

44  34 

1  16  41 

2651 

BA 

J   I   LOR TON 

2  3 

5 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3175 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  S* 

5 

7 

1514 

VALLEY 

44  31 

116  03 

4860 

SP 

SP 

2  3 

.  -  5 . 

7 

PINE  2  SSW 

ELMORE 

\ 

43  28 

113  19 

BP 

GENEVA  B  SCIIRAFT 

3 

CASCADE  RANGER  STATION 

1524 

VALLEY 

1 

44  31 

116  03 

4740 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

PLUMMER  3  WSW 

BENEWAH 

47  19 

116  57 

2970 

MIL 

U  S   INDIAN  SERVICE 

CINTTRVILLE  ARHAl'GM  R(  H 

2 

43  36 

115  51 

MABEL  M  ARB A UGH 

POCATELLO  WB  AP 

7211 

BANNOCK 

12 

42  33 

4444 

2  3 

7 

CVLL1S 

1 1 

44  30 

114  14 

5171 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  3 

S 

PORT1IILL 

7264 

BOUNDARY 

;.. 

49  00 

116  30 

1800 

SP 

SP 

R  E  DEN  HAM 

2  3 

S 

7 

CI ILLY  BARTON  FLAT 

44  02 

113  48 

6500 

SP 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

3 

1  POTLATCH 

LATAH 

7 

46  55 

116  53 

2550 

7P 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3 

5 

T 

CLARK  FOHK   1  ENE 

imo 

BONNER 

J 

48  09  1 16  10 

2125 

6P 

liP 

2  3 

3 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

43  30 

115  35 

MID 

VICTOR  J  ACARREGUI 

CLARK  1  *  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

116  15 

2800 

KID 

U  S  FOREST  SERVICE 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

FRANKLIN 

42  05 

111  52 

4718 

4P 

4P 

C  H  CRAB TREE 

2  3 

5 

CUXOTSVILLE  4  SE 

12 

43  51 

111  16 

TETONIA  EXP  STATION 

1  PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

40  21 

2380 

5P 

U  3  FOREST  SERVICE 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

L  1 

45  07 

114  21 

3800 

BA 

M 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3 

5 

7 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

44  43 

115  04 

4800 

VAR 

H  EDWARD  BUDELL 

S 

COEt'R  D  ALENE  CAA  AP 

9 

«« 

116  49 

2273 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

VAR 

■ 

COKl'R  D  ALENE  RS 

1956 

XOOTEKAY 

116  45 

2160 

5P 

SP 

2  3 

S 

7 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

SP 

SP 

LESLIE  F  BUSBY 

2  3 

3 

CONDA 

2071 

CARIBOU 

II 

s 

111  33 

6200 

i\ 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

3 

RIGGINS  RANGER  STATION 

IDAHO 

" 

45  25 

111  \j 

1685 

■A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7- 

COTTONMOOO 

S 

46  03 

116  21 

MRS  M  D  KLAPPIICH 

1 RIRIE 

7721 

JEFFERSON 

12 

43  38 

4962 

CALVIN  E  LARSON 

COTTON *OOD  2  SW 

3 

46  02 

116  23 

3600 

HID 

SAB  I   FRE  I 

1  ROLAND  WEST  PORTAL 

SHOSHONE 

10 

47  21 

115  40 

4150 

SP 

SP 

2  3 

5 

7 

COIWCIL  1  N 

12 

44  45 

116  26 

SP 

SP 

DAN  GOODMAN 

2  3 

3 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

42  37 

113  41 

4204 

BA 

BA 

2  3 

S 

2246 

LEWIS 

46  14 

116  28 

2950 

HID 

1  SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

7P 

7P 

E  M  JERGENSON 

2  3 

5 

CB0H.II  2  NNM 

2279 

BOISE 

8 

44  OR 

115  58 

3100 

BP 

HARRY  GRAHAM 

3 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

10 

47  19 

118  33 

2155 

SP 

SP 

2  3 

5 

OM:  «      .  DAM 

2383 

VALLEY 

8 

44  19 

113  38 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN'DPOINT  EXP  STATION 

8<J7b 

LEMHI 

45  11 

3949 

DRAD»OOD  Slim  IT 

2393 

VALLEY 

11 

115  34 

7000 

Y*H 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

8137 

BONNER 

S 

48  17 

116  34 

2100 

SP 

2  3 

5 

7 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTEHAY 

5 

47  14 

116  29 

3000 

MID 

U  5  FOREST  SERVICE 

SHAKE  CREEX  RANGER  STA 

■303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

VAR 

3 

2444 

CANYON 

43  35 

116  44 

2S10 

BP 

BP 

2  3 

5 

SHOSHONE 

8380 

LINCOLN 

12 

42  56 

114  24 

7P 

7P 

LEONARD  V  BOND 

2  3 

5 

SOLLARHI DE  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

2 

43  36 

114  41 

8650 

■ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CREEK 

CAMAS 

12   43  30 

114  30 

5753 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

Micas 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

BA 

EDITH  STEVENS 

2  3 

SPENC1K  RANGER  STATION 

8604 

CI.ARK 

B 

44  21 

5883 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

4-1    1  1 

112  14 

5462 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

SPRINGFIELD 

BB26 

12 

43  04 

112  41 

4420 

BP 

6P 

E  T  SKELAN 

2  3 

DUBOIS  CAA  AP 

2717 

CLARK 

• 

44  10 

112  13 

S122 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

3 

7 

STIBNIBE 

8738 

VALLEY 

i  i 

44  54 

115  20 

6550 

8A 

8A 

2  3 

S 

7 

2823 

JEROME 

42  41 

114  15 

3958 

5P 

SP 

2  3 

5 

SUGAR 

8B18 

MADISON 

12 

43  52 

111  45 

6P 

BP 

WM  C  ROBERTS  JR 

2  3 

5 

ELK  CITY 

IDAHO 

3 

4^  49 

113  26 

J975 

4P 

4P 

MRS  LOR A  B  VILAS 

2  3 

5 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

43  41 

114  21 

5821 

SP 

5P 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3 

S 

7 

■BBTT  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  50 

116  32 

WAYNE  F  HARPER 

2  3 

3 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

43  15 

2323 

SP 

SP 

2  3 

S 

7 

FAIRFIELD  RANGER  5TA 

3108 

CAMAS 

12 

114  48 

5065 

BP 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

-  3 

5 

TETONIA  EXPERIMENT  STA 

9059 

TETON 

12 

43  49 

6040 

BP 

BP 

2  3 

5 

fUm  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

16  06 

115  33 

1600 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7 

THREE  CREEK 

^llt 

OWYHEE 

12 

42  03 

115  10 

5400 

BP 

■P 

2  3 

5 

7 

3297 

B I  KG! IAN 

43  02 

112  26 

SP 

SP 

2  3 

5 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

43  38 

115  26 

\AII 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

GARDEN  VALLEY  R5 

3448 

DOISE 

B 

14  04 

115  55 

3147 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

TROl'TDATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

G1LMORL  SUMMIT  RANCH 

3376 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

STAN  L  SWANGER 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

42  35 

1  14  28 

3770 

5P 

5P 

2  3 

3 

GLENN*  FtRRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57  115  IB 

2569 

70 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

5 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

B2BB 

TWIN  FALI-S 

12 

42  32 

114  25 

3770 

B  A 

HA 

2  3 

5 

OOODING  CAA  AP 

3682 

GOODING 

12 

42  5S 

1  14  46 

3696 

HID 

mi: 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

VIENNA 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

VAR 

8 

OUCE  PO*lR  BOUSE 

3732 

CARIBOU 

12 

42  33 

til  14 

5400 

ss 

H  A  WES TENFELDER 

2  3 

5 

WALLACE 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  56 

6P 

BP 

W  EEATHERSTONE  JR 

2  3 

S 

7 

GHAND  VI  E> 

3760 

OWYHEE 

IS 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

CLARA  M  JENKINS 

2  3 

5 

WALLACE  W (MIDLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

2950 

a  a 

8A 

ROBERT  J  S KAN TEL 

2  3 

S 

eUKCEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  08 

HID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

WEISER 

■838 

WASHINGTON 

L2 

44  15 

116  SB 

2114 

BP 

6P 

ROLAND  HEMENWAY 

2  3 

s 

GRAY 

3825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

BP 

BP 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

5 

7 

WINCHESTER  I  SE 

9840 

LEWIS 

3  46  14 

116  36 

3950 

4P 

4P 

T  CENSKY 

2  3 

5 

GROl'St 

38S2 

CUSTER 

8 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

3 

YELLOW  PINE 

VALLEY 

11 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

8 

3942 

BLAINE 

43  31 

114  19 

5347 

SJ> 

SP 

2  3 

3 

7 

NEW  STATIONS 

BAUER  4  R1 

3964 

6 

43  59 

112  IS 

4796 

SP 

BP 

U  S  F  A  W  SERVICE 

2  3 

5 

7 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

MILL  rin 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

SP 

SP 

CARROLL  DAMME N 

2  3 

S 

7 

OLA  4  S 

GEM 

0 

44  08 

116  17 

2975 

SP 

SP 

VINCENT  A  NALLY 

2  3 

5 

BOLL  I  STI  R 

NEZ PERCE  2  E 

LEWIS 

3 

46  IS 

116  12 

3850 

6P 

6P 

JOHN  KOEPL 

2  3 

5 

7 

4293 

TWIN  FALLS 

12 

114  35 

SP 

BP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

5 

4384 

BUTTE 

8S 

113  00 

4820 

7A 

3 

IBUO  CITY 

4442 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3940 

89 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3 

3 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

BOISE 

2 

4.1    I J 

116  01 

6P 

C  M  GARDNER 

I DADO  FALLS  CAA  AP 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  11 

112  04 

4730 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

S 

7 

IDA  TADA 

4473 

OWYHEE 

3 

42  03 

115  09 

6000 

CHRIS  CALLER 

4388 

BONNEVILLE 

43  24 

111  18 

5200 

SP 

5P 

ANNA  FLEMING 

2  3 

3 

7 

1 BLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

7 

4612 

BOISE 

• 

44  03 

115  27 

7050 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

JEKOMF 

4670 

JEROME 

12 

114  31 

3785 

SP 

w 

0  OLIVER 

2  3 

3 

KAMI  All   1  Rl 

4793 

LEWIS 

3 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

S1ICS  HONE 

47  32 

116  08 

2305 

BA 

IRVING  H  LASKEY 

2  3 

COOS  KM 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

IP  I  T  GYLROY 

2  3 

3 

■BRA  2  NNE 

5038 

ADA 

3 

43  31 

116  24 

2685 

SP 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

3 

LAJTDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

11 

113  32 

6630 

VAN 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

LEA DOR  I 

5169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

MID 

RfDNEY  H  TOBIAS 

LCTtSTON 

5230 

UEZ  PERCE 

12 

46  23 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LEMI3TON  RATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

46  23 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEWISTOH  WATER  DEP 

2  3 

3 

7 

LEW  IS  TO*  KB  AP 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  /Z 

1  17  02 

1413 

WIti 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

3 

7 

LIFTus  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

l 

42  07 

111  IB 

BP 

UTAH  P  Ik  L  COMPANY 

2  3 

3  8 

I    1  BKAR,     2  BOISE.     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D' ALEVE ,     3  KOOTEHAY.     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAYETTE.     9  PENT)  OREILLE,     10  ST.  JOE ,     11  SALHON ,     12  SNAKE. 


STATIONS  NOT  FOLLOWED  BY  A  TABLE   SUMBUI  HFFriU.M  1    IN  TTI1    STATION   IM1EX  ARE  NOT  Pl'Rl.  I  SIIHl   IS  f"l  1 W  A  T<i|  n<-  IC  M    DATA  BEGINNING  WITH  PC  Toll  ER ,  1 9S1  ,  RECOUPS 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned     on  a     state  basis.     There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground 

values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table    3,     6.     7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5,   is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  Inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of     nei < 
snow  fall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month* 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  in  the  June,  Jul} 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In    Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $1.50  per  year.        (Yearly  subscription     includes  the     Annual  Summary,' 
Checks  and  money  orders     should  be  made  payable  to  the    Treasurer  of  the  United  States.       Remittances  and  correspondence  regardinf 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D .  C. 


CORRECTED  DATA 

ANNUAL  INDEX 

1947  through  1950  Length  of  record  data  for  Centerville  Arbaugh  Ranch,  Crouch,   Idaho  City  13  SW ,  Ola,  Shoshone,  Sun 

Valley,   Swan  Falls,   Three  Creek,   Twin  Falls  2  NNE ,  Twin  Falls  3  SE  are  in  error.     See  1951  Annual 
Index  for  corrected  data. 

APRIL  1951  Swan  Falls  PH,   rain  temperature  on  29th  should  be  40  and  30th,   41.     Mean  min  should  be  41.4,  monthly 

mean  56.4,  departure  2.4  and  total  degree  days  281. 

AUGUST  1951  Ola,  record  for  this  station  should  be  under  the  name  of  Ola  4  S. 

SEPTEMBER  1951  Nezperce ,   record  for  the  last  fifteen  days  of  the  month  should  be  under   the  name  of  Nezperce  2  E. 

Delete  all  summary  data. 
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IDAHO  -  ANNUAL  -  1951 
Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


Dominant  features  of  the  year's  weather  in  Idaho 
were  the  cold  weather  of  March  and  June,  the  dry  weath- 
er during  much  of  April,  the  unusually  heavy  August 
rains,  particularly  in  the  Southeastern  Division,  and 
the  generally  wet,  cold  weather  of  the  last  three 
months.  Annual  precipitation  totals  were  above  the 
long-period  mean  at  a  majority  of  reporting  stations, 
largely  because  of  the  heavy  precipitation  in  October 
and  December,  but  one  well-defined  area  of  deficiency 
included  the  Clearwater  Basin.  In  the  higher  eleva- 
tions of  Eastern  Idaho  annual  totals  exceeded  the  mean 
by  moderate  amounts,  and  the  same  was  true  of  the  Pan- 
handle area,  but  the  most  notable  excesses  appeared  in 
the  mountainous  areas  of  the  Southwestern  Division. 
All  but  a  few  scattered  stations  showed  average  annual 
temperatures  below  the  long-period  mean,  and  the  re- 
cords reveal  only  one  month,  February,  in  which  all 
division  averages  were  definitely  above  the  mean.  The 
winter  months  of  1951  brought  no  prolonged  periods  of 
extremely  cold  weather,  such  as  were  experienced  in 
January  1950,  and  to  an  even  greater  degree  in  January 
1949.  On  the  other  hand,  the  low  average  temperatures 
of  October,  November  and  December  1951  contrasted 
sharply  with  the  mild  weather  of  those  months  in  1950. 
Irrigation  water  supplies  were  generally  ample  at  the 
beginning  of  the  season  with  all  reservoirs  filled  to 
capacity . 

The  principal  adverse  effect  of  the  weather  on  the 
agricultural  economy  of  Idaho  may  be  summarized  as 
follows:  Damage  to  soft  fruits  due  to  freezes  in  April, 
resulting  in  about  30  percent  reduction  in  yield;  some 
damage  to  fall-sown  grains  because  of  lack  of  protec- 
tive snow  cover  during  part  of  January  and  February, 
which  combined  with  frosts  early  in  June  to  reduce 
wheat  yields;  the  hot  spell  in  the  latter  half  of  July 
which  resulted  in  a  rough  potato  crop  with  quality 
lower  than  in  many  years;  hail  damage  to  crops  total- 
ling $200,000  in  August;  and  the  adverse  weather  of 
autumn  which  resulted  in  loss  of  some  alfalfa  and  clover 
seed  and  about  90,000  tons  of  sugar  beets.  Favorable 
effects  of  the  weather  were:  The  warm  dry  spell  in 
April,  following  a  cool  wet  March,  which  greatly  aided 
soil  preparation  and  planting;  the  general  absence  of 
long  hot,  dry  spells  during  the  summer  with  the  re- 
sult that  forest  fires  in  southern  Idaho  were  neither 
as  extensive  nor  as  numerous  as  in  many  past  years; 
the  dry  weather  of  September  which  permitted  almost  un- 
interrupted harvest  operations;  and  the  heavy  snows  of 
December  which,  following  above-normal  precipitation 
for  the  two  preceding  months ,  provided  a  good  start 
toward  adequate  water  supplies  for  the  next  season. 

Only  one  fatality  was  reported  as  directly  attribut- 
able to  weather;  a  man  was  killed  by  a  falling  tree 
when  strong  winds  felled  numerous  trees  in  the  vicinity 
of  Coeur  d'Alene  on  January  15th. 

'       SYNOPSIS  BY  MONTHS 

JANUARY:  Fairly  typical  January  in  Idaho  with  tem- 
peratures averaging  close  to  normal  in  all  divisions, 
although  individual  station  averages  varied  from  nearly 
5°  below  to  5°  above  the  mean.  Precipitation  was 
slightly  above  the  January  mean  in  all  divisions  and 
snowfall  was  nearly  140%  of  the  mean.  Weather  was 
generally  favorable  for  livestock  and  agriculture, 
although  alternate  freezing  and  thawing  did  some  damage 
to  fall-sown  grains  on  lands  that  remained  bare. 

FEBRUARY:  Relatively  mild  with  precipitation  above 
and  snowfall  slightly  below  the  mean.  Sunshine  somewhat 
deficient  in  Southwestern  and  Northern  Divisions.  Al- 
ternate freezing  and  thawing  early  in  month  caused 
slight  damage  to  winter  wheat.  Early  lambing  began 
with  generally  favorable  weather.  Livestock  was  moved 
to  lower  ranges  and  pastures,   toward  close  of  month. 

MARCH:  An  unusually  cool  March,  averaging  more  than 
4°  below  the  mean  for  the  State.  Precipitation  much 
lighter  than  in  March  1950,  and  83%  of  the  March  mean. 
Snowfall  nearly  double  the  mean  and  heavier  than  in 
any  March  since  1917.     Cold  wet  weather  delayed  spring 


plowing,  retarded  the  growth  of  fall-sown  grains  an> 
delayed  sheep  shearing.  Pastures  and  ranges  were  slo' 
in  starting  growth. 

APRIL:  A  drought  of  more  than  three  weeks  duratio 
resulted  in  a  new  low  for  April  precipitation  in  th 
Northern  Division,  but  rains  late  in  the  month  brough 
the  totals  reasonably  close  to  the  mean  for  the  South 
western  and  Southeastern  Divisions.  Temperatures  av 
eraged  a  little  above  the  April  mean  and  sunshine  wa 
unusually  abundant.  Snowfall  was  very  light.  Th 
weather  was  very  favorable  for  farming  activities  an 
much  soil  preparation  and  planting  were  accomplished 
Some  fruits  were  damaged  in  the  hard  freeze  at  the  en 
of  the  third  week. 

MAY:  Temperatures  averaged  near  the  mean  and  pre 
cipitation  somewhat  below.  Farm  activities  progresse 
about  as  usual  for  the  season  and  showers  were  f re 
quent  enough  to  be  beneficial  to  pastures,  ranges,  an 
dry  farms.  Freezing  temperatures  late  in  month  nippe 
some  crops,  including  fruits,  and  killed  tender  vege 
tables  in  some  localities. 

JUNE:  A  dry  month  with  only  69%  of  mean  rainfal 
and  cooler  than  usual.  Most  of  the  rain  fell  durir. 
the  first  two  weeks.  During  the  latter  half  of  th I 
month  warmer  weather  and  abundant  sunshine  brough; 
rapid  plant  growth,  with  crops  about  up  to  normal  ail 
close.  Frost  did  considerable  damage  in  Magic  Valle-j 
on  the  7th  and  scattered  damage  elsewhere. 

JULY:  Fairly  typical  July  with  temperatures  aveir 
aging  near  the  mean,  but  with  rainfall  the  heaviest 
in  ten  years  in  the  Southeastern  Division.  Hot,  di  | 
weather  of  the  latter  half  of  the  month  caused  rapj  ^ 
ripening  of  grain,  and  drying  of  pastures  in  some  sec < 
tions,  but  in  general  the  month  was  favorable  for  cr< | 
growth  and  for  farm  activities,  although  potatoes  well 
adversely  affected. 

AUGUST:  Wet  and  cool  with  Northern  and  Southwestei  I 
Divisions  recording  more  rain  than  in  any  August  sin<  ( 
,'941  while  the  Southeastern  Division  had  the  heaviest 
August  rains  in  more  than  20  years.  Despite  high  montl  • 
ly  totals,  however,  the  Northern  Division  suffered  i 
drought  through  most  of  month,  resulting  in  drying  ( '] 
pastures  and  ranges,  and  general  retardation  of  cr< j 
growth.  Crop  damage  by  nin  and  hail  was  high  in  cm 
tral  and  eastern  areas. 

SEPTEMBER:  A  drv  month  with  temperatures  near  no: 
mal.  The  weather  favored  harvesting,  but  drying  t> 
soil  delayed  soil  preparation  and  fall  seeding.  Low 
ranges  were  below  normal. 

OCTOBER:  A  cool,  wet  month  with  statewide  preci 
itation  averaging  higher  than  in  any  October  since  n 
cords  were  begun  in  1893.  The  wet  weather  caused  mu 
delay  in  harvesting  of  sugar  beets  and  also  in  t  .• 
preparation  of  soil  and  sowing  of  fall  grains.  Low 
ranges  and  pastures  improved,  but  there  was  some  lo < 
of  alfalfa  and  clover  seed,  beans  and  late  hay.  Su 
shine  was  noticeably  deficient. 

NOVEMBER:  Temperatures  averaged  about  2°  below  tl 
November  mean;  precipitation  averages  showed  only  sma  . 
negative  departures.  Snowfall  was  above  the  meal 
Favorable  weather  early  in  the  month  permitted  harve  i 
operations  to  be  brought  near  completion,  includii 
sugar  beet  digging,  apple  picking  and  the  threshing  i 
some  clover.  Fall-sown  grains  were  generally  in  go  i 
condi  t ion . 

DECEMBER:  Among  the  coldest  Decembers  on  reco  j 
in  Idaho;  nearly  10°  colder  than  December  1950  a  i 
3.7°  below  the  59-year  mean.  Precipitation  was  16' 
above  the  mean  with  record  average  snowfall  of  36  inc i 
es .  Cattle  and  sheep  maintained  good  condition  bl 
heavy  supplemental  feeding  was  necessary.  At  the  el 
of  the  year  the  mountain  snowpack  was  unusually  heav ' 
after  three  cold  wet  months. 
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34.  1 

2.- 

34.0 

-  4.3 

47.5 

1.3 

55.0 

0.  c 

58.  2 

-  3.4 

69.  8 

-0.9 

67.5 

-  0 

8 

59.3 

0 

I 

45.9 

-  3.! 

34.  5 

-  2.1 

24.4 

-  7.9 

46.3 

-  1.7 

PAYETTE 

29.9 

2." 

34  .  7 

1.3 

39  '.■ 

-  3.C 

52.9 

1.6 

59.  1 

0.3 

64.  1 

-  l.C 

75.  7 

i.e 

71.3 

-  0 

8 

61.9 

0 

4 

48.  3 

-  2.! 

37.  2 

-  i.e 

30.0 

-  0.  1 

50.4 

-  0.1 

PI  SKI  1  ES 

23.7 

-  0.! 

26.  1 

-  2.. 

29.2 

-  5.3 

42.0 

-  0.3 

49.  8 

-  3.3 

54.8k 

-  2.S 

66.0 

o.s 

62.9 

-  0 

54.2 

-  0 

1 

40.31 

-  6.; 

30.5 

-  3.3 

22.  2 

-5.1 

41.8 

-  2.5 

POCATELLO  VB  AP 

23.8 

1. ! 

32.  7 

3.1 

33.  1 

-  2.( 

46.  9 

2.C 

56.  1 

3. 1 

59.9 

-  l.C 

72.  3 

2. 1 

68.  1 

-  0 

1 

60.  1 

0 

H 

45.8 

-  0.3 

33.6 

-  0. ! 

22.9 

-  2.4 

46.3 

0.6 

PORTS  ILL 

25.0 

1.: 

28.6 

1.3 

31.0 

-  4.6 

46.  1 

0.3 

54.5 

O.S 

59.0 

-  0.! 

67.3 

1. 1 

63.8 

-  0 

55.3 

0 

1 

44.3 

-  o.s 

33.9 

-  0.  1 

20.3 

-  7.  1 

44.1 

-  0.7 

POT  LATCH 

30. 1 

2.1 

33.4 

1.1 

35.01 

-  3.4 

46.  3 

0.  f 

53.8 

1.7 

57.  8k 

-  0.6 

66.8 

1.8 

62.  8 

-  1 

3 

38.6 

2 

- 

46.7 

-  1.! 

37.8 

0.6 

25.9 

-  4.7 

46.2 

-  0.1 

PRESTON  SUG  FACT  3  SE 

32.  7 

2. 

31.3 

5. 

33.3 

-  1.0 

48.  2 

2.1 

55.  2 

1.3 

58.  3 

-  3.C 

70.  8 

0.9 

67.4 

-  0 

5 

59.  1 

46.7 

-  1.4 

33.7 

-  O.S 

24.0 

-  l.S 

45.9 

0.4 

PBIE3T  RIVBB  EXP  STA 

34.9 

1.: 

27.6 

0. . 

30.2 

-  4.6 

43.4 

-  0.: 

51.9 

0.  ! 

56.3 

-  1.3 

64.6 

0.2 

62.8 

0 

54.  1 

0 

1 

43. 4B 

-  l.C 

32.5 

-  0.7 

20.9 

-  5.7 

42.7 

-  1.0 

■ICBFIELD 

IB.  a 

-  i,« 

26  .  6 

2.. 

28.4 

-  S.I 

47.2 

2. : 

54.5 

56.9 

-3.3 

69.4 

-  0.1 

63.3 

-  1 

1 

57.7 

-  0 

4 

44.3 

-  3.C 

33.3 

-  1.1 

19.9 

-  4.8 

43.5 

-  1.5 

•IGGINS  RS 

34.  2 

-  0. 

38.  81 

-  1. 

40.9 

-  3.4 

54  .  7 

2. 1 

59.4 

-  l.S 

64.2 

-  1.4 

78.4 

1.8 

73.9 

0 

a 

68.3 

2 

52.01 

-  3.« 

41.3 

-  1.6 

32.8 

-  S.l 

33.4 

-  1.2 

BIBIE 

21.3 

28.51 

[  30.  1 

45.2 

54.4 

56.  1 

69.91 

65.  1 

57. 4B 

44.6 

32.  21 

21.5 

43.0 

:■—  ftfocm  oolvw  loUowiog  SUboo  lndm% 
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Table  1-Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Stataoc 


January 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


Annual 


ROLAND  *  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SAND POINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD 
STIBNITE 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON  IA  EXP  STA 
THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER  1  SE 

STATE 


22.  2 
24.5 
16.  8 


26.  7 
24.9 
25.9 
24.8 
28.8 

23.9 


30.4 

30.5 
20.8 
30.5 


24. 4M 

20.5 
39.9 


2.3  28.8 
0.1  30.1 


2.8 
2.6 
5.0 


28.0 
33.  4M 
24.8 
35.  4M 

31.8 

31.4 
32.5 
21.6 
32.  7 
21.9 

27.2M1  -  2.81 


-  4.9 

-  4.2 


4  7.  6M 
42.6 
46.  9M 

46.  7 

45. 7M 

48.7 
39.6 
46.  1 
37.6 

45.  9M 

39.6 
56.4 


50.4 
47.2 
44  .  9 


42.  7 
46.3 


0.5 
0.8 


1.  5 
0.  9 
0.4 

0.  2 


53.8 
56.0 
49.4 
54.0 
44.6 

52.  5M 

47.5 

62.0 

48.  8 

49.  8 

57.9 


1.5 


52.0 
58.  9M 
53.6 
57.  7M 


0.7  57.7 
1.4  60.8 
1.2  51.0 
0. 9  57. 2 
46.  8 


68.6 
50.  1 
52.9 


-  0.9  53.0 


1.3 


65.  8 
1.8  73 . 7 
63.4 
3.9|  70.  OM 
59.5 

65.  7M 
60.3 
.1  81.5 
4.5  62.0 
66.6 


.  L  74  . 
.9  71. 
.  2  65. 
.  2  64  . 
.  1  75. 


0.4  59.5 
0.0  66.6 
56. 9M 


2.6 


62.  1 


69.5 
1.8  67.8 
1. 1  63.6 
62.  9 
71.2 

1. 1  60.4 


0.4 
0.4 
3.2 


52.8 
58.3 
49. 4M 

55.  4M 

51.  1M 

68.5 

51.0 


0-5 
0.1 
0.  2 

0.6 
2.4 
0.2 


45.8 
42.4 
46.  7M 


47.3 

38.  3 
45. 4M 
35. 6M 

42. 3M 

39.  1 
53.9 
38.4 


47.9 
46.  1 
43.6 


31.0 
35.  in 
30.4 
37.  5M 
32. 6M 

35.  7M 

36.0 

2b  a 
32.9 
26.3 

30.  5a 


33. 3M   -  2.4 


21.  1 
24. 3M 
18.9 
26.  4M 

21.5 

22.6 

22.  B 
13.2 
20.9 
17. 4M 

18.  7M 

11.0 
32.5 
15. OM 

23.  8 

27.5 
1.61  27.3 
l.oj  24.7 
23.  3M 


-1.1  25.0 


41.0 
46.2 
40.7 
46.8 


44.4 
46.8 

37.3 
44.7 
36.4 

41.5 

36.2 
54.8 
37.6 


43.9 
5.8  42.8 

0.1  50.3 


0. 
1. 


Table  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES .  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


June 


July 


August      September      October      November    December  Annual 


ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 
ALPHA  1  NE 
AMERICAN  FALLS  1  N 
ANDERSON  DAM 

ARCO 

ARROWROCK  DAM 
ASHTON  1  S 
ATLANTA   1  E 
AVERY  RS 

BANCROFT  //R 
BAYV1EW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM  R 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOCT 

BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOGUS  BASIN  R 
BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP  //R 

BONNERS  FERRY 

BRIDGE  / /R 

BUHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  NNE 

BUR LEY 

BURLEY  FACTORY  1  N 
BUR LEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

CASCADE  1  NW 
A  i  All'    RS  //R 

centerville  arbaugh 
ciiallis 

chilly  barton  flat 

clark  fork  1  ene 
clarkia  rs  //r 
clementsv i lle  4  s  //r 
cobalt  blackbird  mine 
coeur  d  alene  caa 

coeur  d  al:-:ne  rs 

CONDA 

COTTONWOOD 

COTTONWOOD  2  SW  R 
COUNCIL  1  N 

CRA IGMONT  //R 
CROUCH  2  NNW 
DEADWOOD  DAM 
DECEPTION  CRE"K  R 
DEER  FLAT  DAM 

DOLLARHIDE  SUMMIT  R 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
EDEN  HUNT  PROJECT 

ELK  CITY 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIEW 

GRANGEV ILLE 
GRAY 
GROUSE 
HA  I  LEY 
HAMER  4  NW 


1-42 

3.23 
.39 
3.60 


1.66 

4  .  58 

1.11 

8.  10 

1.33 
.61 


4.13 

1.33 
3.03 
3.84 


3.73 
1.58 
1.51 
1.01 


1.85 
3.02 
3.91 


3.90 
1.71 
.46 


3.96 
1.49 
1.59 
1.71 
.81 


1.85 
.52 
1.65 
1.52 


1 .  76 
1.30 
6.58 
2.10-  1.49 


1.26 
3.71 
.24 

2.54 
.43 
.92 
.69 


1.  19 
1  34 

1.67 
.92 
1.  00 

1.05 


1.37 
1.48 
1.95 
1. 13 


.90 
.97 
1.31 
.38 


1.18 
1.34 
2.74 
.37 


.  26 
1.38 


1.89 
.  26 


.  32 
1.49 


1.28 
1.90 
1.  62 


.  17- 
.59- 
1.  53- 
.28- 


1.  78 

.  28- 


1.70-  1.01 


.  25 

1.53 
.23 
.16 
.31 
.20 


i  : 


.22- 
.58- 
.70- 
.87 

.56 
.91 
1.04 

.25- 


.  19- 
1  42 
1  40- 


.21- 
.06- 
.25- 
.07- 


2  27  1.67 


.27 
1.05 
.  29 


See  reference  notes  following  Station  Index 


4.891  4.10 


1.  18 

.47 

2  18 


1  43 

.37 
3.30 


3  52 
2.  17 
2.39 


2.12 

1.58 

.15 
2.17 
.19 


1.  11 
2.44 

36-  1.44 

.05- 


.00- 

.00 
..01- 

2.  10 

.00- 

3.15 

.00- 
.00- 
.00- 


5.79     3.83     3.71       .27     5.69  1.89 


3.07 
3.  63 
5.59 
5.  15 


1.83 
2.35 
3.64 
2.33 


4.00  2.39 


4  89 
79- 

8.06 

19- 

.63- 
.57- 
1  76 
3.99 


4  92 

6,46 
.31 
1.91 


6  .  96 
1.88 
2  49 

6.92 


1.23 
6.65 


.82 

2.82 
1.46 
1.01 
1.65 
.94 


7.41-  1. 

11.77-  2. 

32  11  6. 

8.11-  4. 
24.27 


.27- 
3  53 
.99- 


.73- 
5.01 
3.06 
6.09 


1.  03 

5.75- 

.80- 
.  95 
.  94 
1  39 
4  .  22 

2.42 


4.38 

6  .  87 


2.49 
1  43 

1  .  09 


1.73 
1.44 
1.15 


2.56 
2. 19 
1.25 

1.5S 
4.16 
1.69 
4.05 


2.44 
1.42 
2  .  54 


25. 8C 
20.99 
39  53 
33  8  2 


1 .  16  < 
90     13  6! 


73  S     7.79  -1 


3.17 

1  48 

1.01 
1.35 

1  38 

2  .  70 


57.07 

10.06 

9  22  - 
10.84 
13  30 
24  .59 

22  51 


38.  14 
7.78 
.39]  13.02 


31.00 
20.33 
16.91 


21.38 
9.81 
9.44 


1.24 

15.27 
5.  7B 


9.47 
18.01 
10.38 
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T«bl»  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


HOLTOi 
■  ILL  cm 
B0LL1STKR 

ion 

IDABO  CITT 

IDAHO  CITY  13  St 
IDABO  FALLS  CAA  AP 
IIIIK  2  S 
ISLAM)  PARK  DAM 
JEROBE 

EAB1AB  1  MB 
KELLOGG 
1008E1A 
BONA  2  NNE 

LEADOKE  R 

LEW  I  STUN  BATER  PLANT 

LEHISTON  WB  AP 

LI FTOK  PUMPING  STA 

LOHUN 

BACKAT  RS 

BALAD 

BALAD  CAA  AP 
BAT  RS 
BC  CALL 
BC  CABBON 

BXEIDIAN  1  SSB 
DBA 

BIN IDOKA  DAB 

BOHTPELIKR  RS 

MOORE  CREEK  SUBBIT  R 

BOOSE  CREEK  RS  //( 
ROSCOW  U  OF  I 
BOUMTA IN  HOME  1  NB 
BULLAN  PASS  CAA 
BABPA 

BABPA  2  BW 

NTV  BEADOiS  RS 
BEZ PERCE 
EBZPERCE  2  B 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA 

OLA  4  S 
OB  OF 1*0 

PALISADES  DAB 

PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIEBCK  BS 
PINK  2  SSB 

PLUMBER  3  ■   •  R 

POCATELLO  IB  AP  //B 

POETHILL 

POTLATCH 

PBESTON  SDG  FACT  2 

PBIEST  RIVER  EXP  STA 

BICBFIELO 

BIGGINS  BS 

■nil 

BOUND  B  PORTAL 
BUPEBT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  BABIES 
SALBON 

SAND  POINT  EXP  STA 

SHOSHONE 
SPENCEB  RS 
SPRINGFIELD 
STIBNITE 
SDGAR 

SOB  VALLEY 
SBAN  FALLS  PH 
TETON IA  EXP  STA 
TBBKK  CREEK 
TIIB  PALLS  2  NNE 

TB IN  FALLS  3  SE 
BALLACE 

IALLACE  WOODLAND  PARK 
I11SE1 

•IBCB1STER  1  SE 
STATE 


1.45 
3  4  8 

1.65 


1.95 
3.51 
1.44 


2. 18- 
1.59 
5.40 


1.03 
1.  22- 
7.05 
5.03 


2.58 
2.87 
1.40 


1.08 
1.41 
4.55 


2.35 
1.46 
2.23 
2.54 
1.21 


9.76 

1.  72 
1.  72 
3.35 
1.32 
3.90 

2. 16 


1.52 
3.45 

.32- 

1.  73 
2.30 
2.07- 


1.  20 
.17 
1.23 


1.38  1.37 


.87- 
4.49- 

2.20 


3.08  2.26 


2.20 
1.04 
1.12 


1.14 

6.29 

3.32- 

1.67 

1.53- 


2.07 

.  38  - 
1.43 


.98- 
.  78- 
1.02 
1.  38 


1.16 
2.36 
.76 
2.48 


1 .  24 

.51 
1.05 


1.45 
1.40 
.74- 


.47  1.39- 


.  93 
1.29 
1.91 


.95 
.  72 
1.10 
3.01 


.15-  1.01 
.  19 

.  97- 


2.08 
.  37- 

1.  22- 
.45- 


.  10 
.69 
2.68 


2.31 

.18- 
1.35- 


2.67L  .13 


.08- 
1.49- 


70l-   1 .  00     1 .  72 


.07- 
1.85- 
2.04- 


1.43 

.13- 
2.  31 


.23 
.  24 
.38 


.  16 

.  17- 
1.  36 
1.  39 
.03- 
.37- 

.62 


2.43 
3.  39 
4.45 


2.  29 
1.85 
1.93 


.  31 
1.04 

.78 
1.55 


1.  88 

1.04 

1.42 
.63 

2.  92 

.IS 
1.66 
.30 
.  79 
.34 


3.97 
1.08 
2. 10 


4  .66 
.66 
1.09 
1.34 


1.  27 
.  10 
.03 


.87 
1.09 


1.23 
.  03 
2.  14 


2.04  " 
4.20 


TSa" 


5.  36  1 

.23- 
l.oa- 
1.61-  1.41 


.67 
1.35 
3.41 


.87 
2.21 
2.62 

.23 


3.  08 
3.  70 


.92 

1.  07 
5.88 
4.49 
1.43 

1.05 


1.31  1.82 


1.69 
8.53 
8.  70 


.67 
1.  33 
.03 
.00 


■1. 
5  1.77 
7.  21  ■ 

2.17 
2.30 
6.27 
.  68 
4.92 


1.35 

1.  BS 

2.  84 


5.  31 

2.  24 

3.  83 


21.31 


1.  72 
3.40 
.94 


36.63  11.  12 
8. 87-  2.74 
18.1]  3.48 
33.77  3.01 
B.46-  .01 

17.80-  2.98 

34.63  5.31 

19. 23-  4.20 

13.26  2.55 


10.49-  3.49 
10. 13 

11.57  1.76 
33.95  11.00 
11.90  2.57 

16.33  1.32 
13.98 

7.69  .20 
36. 13  10.68 


40.70  2.96 


8.46 
11.50 
11.98 


.63 
2.  94 

.15 


15.64 

38.91 
13.06 
13.21 
E  15.72 
54.38 

9.43 
17.89 
33.06 

38.44 

13.36 
19.36 
11.  19 
37.02 
13.45 

21.12 

7.75- 
18.30 


20.11-  3.44 


Sm  raferanc*  ootM  following  Station  [ndn 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


IDAHO 
1951 


Station 

• 

£ 

Date 

Lowes 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  tall  minimum  of 

No.  of  days 
between  dates 

24  or 
below 

28'  or 
below 

32'  or 
below 

32  or 
below 

28°  or 
below 

24"  or 
below 

24  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

ABERDEEN  EXP  STA 

99 

-13 

(20°  ) 

(37°  ) 

(31°  ) 

S 

(29°  ) 

9-2  7 

(27°  ) 

1C 

-16 

(19°  ) 

1  77 
i  /  1 

136 

ALBION 

96 

7 

-15+ 

-11 

12 

-  9 

5-14 

(24°  ) 

6 

-  7 

(26°) 

6 

-  7 

(26°  ) 

8 

-25 

(31°  ) 

9-12 

(23°  ) 

9 

-12 

(23°  ) 

121 

97 

79 

ALPHA  1  NE 

95 

8 

-  2 

-33 

1 

-31 

6-  3 

(22°) 

6 

-  9 

(28°  ) 

6 

-30 

(30°  ) 

7 

-  6 

(31°  ) 

8-13 

(28°  ) 

9 

-  9 

(24°  ) 

98 

65 

6 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

99 

7 

-18 

-13 

12 

-25 

4-22 

(21°) 

4 

-22 

(21°  ) 

6 

-  9 

(32°  ) 

9 

-12 

(29°  ) 

10-16 

(20°  ) 

10 

-16 

(20°  ) 

177 

177 

95 

ANDERSON  DAM 

102 

7 

-13  + 

-12 

1 

-30 

3-28 

(22°) 

3 

-28 

(22°  ) 

4 

-22 

(31°) 

10 

-16 

(30°  ) 

10-30 

(27°  ) 

10 

-31 

(24°  ) 

917 

216 

177 

ARCO 

- 

- 

(29°  ) 

9-26 

(28°  ) 

10 

- 1  f> 

(11°  ) 

ARROWROCK  DAM 

104 
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92 

7- 

17 

-23 

1- 

29 

5-  3 

(24°) 

6- 

3 

(28°  ) 

6- 

3 

(28°  ) 

8- 

30 

(32°  )  1 

8-31 

(28°  ) 

10- 

27 

(24°  ) 

177 

89 

88 

MC  CAMMON 

99 

7- 

18 

-19 

2- 

1 

4-22 

(18°  ) 

6- 

8 

(28°  ) 

6- 

9 

(30°  ) 

9- 

12 

(26°  ) 

9-12 

(26°  ) 

10- 

16 

( 16°  ) 

177 

96 

95 

MERIDIAN  1  SSW 

101 

7- 

23+ 

-  2 

1- 

30+ 

4-11 

(22°) 

4- 

22 

(25°  ) 

6- 

2 

(32°  ) 

9- 

12 

(31°  )  I 

9-22 

(28°  ) 

10- 

26 

(22°  ) 

198 

153 

102 

MESA 

104 

7- 

26 

-11 

1- 

30 

3-28 

(24°  ) 

5- 

1 

(28  i 

5- 

1 

(28°  ) 

10- 

16 

(31°  ) 

10-31 

22   )  j 

218 

183  | 

MINIDOKA  DAM 

100 

-11 

(22°  ) 

4- 

22 

(28°  ) 

5- 

14 

(32°  ) 

10- 

16 

(25° ) | 

10-16 

(25°  ) 

10- 

31 

(21° ) : 

217 

177 

155 

MONTPELIER  RS 

94 

7- 

17+ 

-26 

2- 

1 

4-22 

(20°  ) 

6- 

9 

(28°  ) 

6- 

23 

(32°  ) 

8- 

25 

(32°  ) 

9-12 

(22°  ) 

9_ 

12 

(22°  ) 

143 

95 

63 

MOSCOW  U  OF  I 

96 

7- 

17+ 

-  7 

12- 

24 

4-21 

(17°  ) 

5- 

30 

(28°  ) 

6- 

1 

(29° ) 1 

10- 

17 

(32°) 

10-25 

(27°  ) 

10- 

30 

(23°  ) 

192 

148 

138  ! 

MOUNTAIN  HOME  1  W 

104 

7- 

17 

-  8 

12- 

25 

4-22 

(21°  ) 

4- 

22 

(21°  ) 

5- 

28 

(30°  ) 

9- 

22 

(32°  ) 

10-16 

(24°  ) 

1  0- 

16 

(24°  ) 

177 

177 

117 

MULLAN  PASS  CAA 

85 

8- 

2 

-20 

1- 

28 

5-  2 

(24°  ) 

6- 

2 

(27°  ) 

6- 

8 

(32°  ) 

9- 

1 1 

(30°  ) 

10-14 

(26°  ) 

10- 

1  5 

(23°  ) 

166 

134 

95 

NAMPA 

108 

- 

3-23 

(21°  ) 

4- 

23 

(28°  ) 

6- 

1 

(32°  ) 

10- 

17 

(32"  ) 

10-31 

(24° )  ' 

10- 

31 

(24°  ) 

i 

222  1 

191 

138 

NAMPA  2  NW 

103 

7- 

27  + 

1 

1- 

30 

3-28 

(16°  ) 

4- 

22 

(27°  ) 

4- 

22 

(27°  ) 

10- 

16 

(32°  ) 

10-30 

(25°  ) 

11- 

1 

(23°  ) 

218 

191 

177 

8  1 

NEW  MEADOWS  RS 

96 

7- 

17 

-33 

1- 

30 

5-29 

(23°  ) 

5- 

31 

(26°  ) 

6- 

30 

(29°  ) 

7- 

8 

(30°  ) 

8-31 

(28°  ) 

9- 

21 

(20°  ) 

115 

92 

NEZPERCE 

■ 

- 

- 

4-22 

(23° ) | 

4- 

23 

(27°) 

- 

- 

- 

NEZPERCE  2  E 

10- 

16 

(31° )  ! 

10-25 

(28°  ) 

10- 

31 

(21°  ) 

■  1 

OAKLEY 

99 

7- 

15 

-  6 

1- 

30+ 

3-28 

(15°) 

5- 

14 

(28°  ) 

6- 

3 

(31°  ) 

9- 

21 

(28°  ) 

9-21 

(28°  ) 

10- 

16 

(24'  ) 

130 

110 
1 

OBSIDIAN  4  NNE 

86 

7- 

18+ 

-42 

1- 

29 

6-  9 

(24°) 

6- 

30 

(28°  ) 

6- 

30 

(28°) 

7- 

1 

(31°) 

7-  6 

(27°  ) 

8- 

30 

(21°  ) 

02 

6 

108 

7- 

17 

-17 

1- 

30+ 

4-22 

(19°  ) 

5- 

3 

(28°  ) 

6- 

8 

(32°  ) 

OLA  6  S 

9- 

11 

(30°  ) 

9-12 

(24°  ) 

9- 

12 

(24°  ) 

OROFINO 

107 

7- 

17 

0 

1- 

30 

4-21 

(24°) 

4- 

21 

(24°) 

5- 

30 

(32°) 

10- 

24 

(32°  ) 

147 

PALISADES  DAM 

93 

7- 

16+ 

-28 

1- 

29+ 

5-15 

(24°) 

6- 

7 

(28°  ) 

6- 

30 

(32° )  1 

7- 

8 

(31° )  1 

9-  9 

(27°  ) 

9-21 

(19°  ) 

129 

94 

8  ] 

PARMA  EXP  STA 

105 

7- 

17+ 

0 

i- 

30 

3-28 

(21°) 

4- 

22 

(26°  ) 

4- 

25 

(32°  1 

9- 

12 

(31°  ) 

10-17 

(28°  ) 

10- 

11 

(24°  ) 

217 

178 

140 

PAUL  1  E 

99 

7- 

16+ 

-10 

12- 

9+ 

4-22 

(19°  ) 

4- 

25 

(27°  ) 

6- 

6 

(32°  ) 

9- 

12 

(31°)  1 

10-  6 

(28°  ) 

10- 

16 

(22° )  1 

177 

164 

98  I 

See  reference  notea  following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


e. 

station 

% 
• 

M 
0> 
X 

— — 

Date 

_ 

Lowest 

Date 

Lu 

t  ipnng  minimum  of 

Fust  fall  minimum  of 

No.  of  day* 
between  dates 

24'  or 
below 

28"  or 
below 

32'  nr 
below 

32"  or 
below 

28"  or 
below 

24 
bau 

or 

24  or 
 pwIow — 

28  or 
 k*^ow  

32"  or 

 DO  OW  

PAYETTfc 

103 

7. 

1 

•26 

(20°  ) 

4 

•22 

(27°  ) 

4 

-2  5 

(31°  ) 

9* 

•27 

(31°  ) 

10 

■27 

(28°  ) 

11 

-  1 

(22°  ) 

218 

188 

155 

PIERCE  RS 

100 

1  T 

-22 

} 

-25 

(24°  ) 

6 

-  2 

(28°  ) 

6 

-  2 

(28°  ) 

8- 

-25 

(32°  ) 

9 

-21 

(26°  ) 

(23°  ) 

157 

111 

84 

POC \TKLLO  *B  AP 

101 

.  9 

-29+ 

-15 

(24°  ) 

4 

-25 

(28°  ) 

5 

-  1 

(32°  ) 

9- 

-12 

(30°  ) 

10 

■16 

(21°) 

10 

-16 

(21°) 

184 

174 

103 

PORTH 1  [ill 

96 

8- 

3 

-19 

12 

■  26 

4- 

-22 

(22°  ) 

4 

•24 

(27°  ) 

6 

-  1 

(32°  ) 

9- 

-26 

(28°  ) 

9 

■26 

(28°  ) 

11 

-  1 

(12°) 

193 

155 

117 

POTLATCH 

96 

7- 

17 

-  8 

12 

■25 

4< 

-21 

(19°  ) 

5 

■30 

(28°  ) 

6 

-  1 

(29°  ) 

10- 

17 

(30°  ) 

10 

•25 

(26°  ) 

10 

-30 

(22°  ) 

192 

148 

138 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

100 

7- 

18 

-19 

2 

-  1 

4 

-22 

(23°  ) 

4 

-22 

(23°  ) 

6 

-  9 

(32°  ) 

9 

•  12 

(30°  ) 

10- 

■14 

(28°  ) 

10 

•17 

(24°) 

178 

175 

95 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

96 

8- 

* 

-16 

1 

-29+ 

4 

■  24 

(23°  ) 

6 

-  1 

(28"  ) 

6 

-  2 

(30°  ) 

9- 

l  1 

(29°  ) 

9- 

-26 

(28°  ) 

10 

•31 

(17°  ) 

190 

117 

101 

RICKFIELD 

98 

7- 

18 

-26 

1 

-29 

4- 

-22 

(20°  ) 

5/ 

-14 

(27°  ) 

6 

-  8 

(31°  ) 

9- 

•21 

(31°  ) 

10 

■  16 

(18°  ) 

10 

■16 

(18°) 

177 

155 

105 

RIGGINS  RS 

109 

7- 

17+ 

3 

1 

-29+ 

3- 

i  B 

(24°  ) 

4 

-21 

(25°  ) 

4 

-21 

(25°  ) 

10* 

25 

(32°  ) 

10- 

31 

(26°  ) 

12 

•  7 

(21°) 

264 

193 

187 

RIRIE 

97 

7- 

18 

-17 

t 

-29 

4- 

■20 

(18°  ) 

4 

22 

(28°  ) 

6 

-  2 

(32°  ) 

') 

•11 

(32°  ) 

9 

■21 

(25°  ) 

10 

-18 

(22°  ) 

181 

152 

101 

ROUND  W  PORTAL 

95 

8- 

2 

- 13 

1- 

-29 

4- 

•21 

(20°  ) 

6 

■  1 

(28°  ) 

6 

-  2 

(32°  ) 

9- 

•21 

(30°  ) 

10- 

•16 

(28°) 

10- 

-25 

(24°  ) 

187 

137 

111 

RUPERT 

99 

7- 

19 

-12 

12- 

•  9 

4- 

■23 

(23°  ) 

4 

■23 

(23°  ) 

5 

-14 

(29°  ) 

9- 

27 

(30°  ) 

10- 

■  16 

(23°  ) 

•16 

(23°  ) 

176 

176 

136 

SAINT  ANTHONY 

98 

7- 

18 

-27 

2- 

■  1 

6- 

•  3 

(23°  ) 

6 

■  4 

(27°  ) 

6 

-30 

(31°  ) 

9- 

•  9 

(31°  ) 

9- 

-12 

(25°) 

9 

-21 

(22°  ) 

110 

100 

71 

SAINT  MARIES 

97 

8- 

2 

-  8 

1- 

-31 

4- 

21 

(20°  ) 

5- 

30 

(28°  ) 

6 

-  1 

(29°  ) 

9- 

21 

(31°  ) 

10 

30 

(28°) 

10 

■31 

(19°  ) 

193 

153 

112 

SALMON 

101 

7- 

17  + 

-26 

1- 

-30 

5- 

3 

(24°  ) 

5- 

29 

(27°  ) 

9- 

12 

(29°  ) 

9. 

■21 

(27°  ) 

9 

'.'7 

(24°  ) 

147 

115 

9n>  DKlJ  1711    LAr    3  lit 

8- 

2 

1- 

-29+ 

4- 

■25 

(24°  ) 

S- 

-29 

(28°  ) 

6 

-  1 

(30°  ) 

9- 

11 

(32°  ) 

10- 

■25 

(21°  ) 

10- 

■25 

(21°) 

183 

149 

102 

SHOS  HON  f 

CI? 

7- 

18 

~ 

1- 

29 

4- 

•22 

(24°  ) 

4- 

22 

(24°  ) 

5 

-14 

(29°  ) 

10- 

6 

(30°  ) 

10- 

i  e 

(22°  ) 

(22°  ) 

177 

145 

SPENCER  RS 

7- 

18 

2> 

-  1 

6- 

■  3 

(23°  ) 

6 

■  6 

(28°  ) 

6 

30 

(30°  ) 

7- 

12 

(32°  ) 

9- 

-12 

(26°  ) 

9 

(21°) 

116 

96 

12 

CDDitircin  n 
3rn  1  NLif  I  r-.LIJ 

17 

1- 

29 

4- 

22 

(21°  ) 

5* 

-14 

(25°  ) 

6 

-  8 

(29°  ) 

9- 

■12 

(26°  ) 

9- 

•12 

(26°  ) 

10 

-16 

(17°) 

177 

121 

96 

STIBNITF 

91 

7- 

20 

-28 

1- 

-28 

5- 

28 

(24°  ) 

6- 

-  8 

(28°  ) 

6 

-27 

(32°  ) 

7- 

7 

(32°  ) 

8- 

•30 

(27°  ) 

9- 

-11 

(23°  ) 

106 

83 

10 

SUGAR 

96 

7- 

18 

-27 

2- 

1 

4- 

22 

(24°  ) 

5- 

14 

(27°  ) 

6 

.  9 

(30°  ) 

9- 

10 

(32°  ) 

9- 

12 

(25°  ) 

9- 

■27 

(23°  ) 

158 

121 

93 

SUN  VALLEY 

93 

7- 

18 

-35 

»- 

30+ 

6- 

8 

(21°  ) 

6- 

-28 

(27°  ) 

6- 

30 

(29°  ) 

7- 

1 

(32°  ) 

7- 

6 

(28°) 

SWAN    M  1.1  S  PH 

1 08 

7- 

14+ 

5 

i- 

30 

3- 

18 

(24°  ) 

3- 

28 

(27°  ) 

3- 

-31 

(31°  ) 

10- 

31 

(32°  ) 

11- 

■  1 

(28°) 

11- 

:t 

(20°  ) 

230 

218 

214 

TETON  1 A  EXP  STA 

92 

7- 

18 

-37 

a- 

29 

5- 

14 

(23°  ) 

6- 

■  3 

(28°  ) 

6 

-23 

(30°  ) 

7- 

1 

(31°) 

9- 

9 

(28°) 

(24°  ) 

THREE  CREEK 

97 

7- 

19 

6- 

3 

(24°  ) 

6- 

9 

(28°  ) 

6- 

•30 

(32°) 

7- 

6 

(32°  ) 

8- 

(27°) 

9- 

■21 

(22°  ) 

110 

77 

6 

TWIN  FALLS  2  NNE 

102 

7- 

13+ 

-  4 

l- 

31  + 

4- 

22 

(23°  ) 

4- 

22 

(23°  > 

5- 

14 

(31°  ) 

9- 

27 

(30°  ) 

10- 

16 

(25°) 

11. 

-  1 

(19°) 

193 

177 

136 

T»IN  FALLS  3  SE 

101 

7- 

14 

-  6 

i- 

29+ 

4- 

23 

(23°) 

5- 

-  3 

(28°  ) 

6- 

-  6 

(32°) 

9- 

22 

(31°) 

10- 

6 

(28°) 

10- 

■  16 

(22°  ) 

176 

156 

108 

WALLACE 

101 

8- 

2 

-  9 

i- 

29 

4- 

22 

(23°  ) 

6- 

25 

(27°  ) 

6- 

■25 

(27°  ) 

9- 

26 

(30°  ) 

10- 

25 

(25°) 

10- 

(24°) 

187 

122 

93 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

97 

8- 

3 

-13 

l- 

29 

4- 

24 

(24°  ) 

6- 

1 

(28°  ) 

6- 

-  2 

(30°) 

10- 

15 

(31°) 

10- 

25 

(25°) 

10- 

■26 

(24°  ) 

185 

146 

135 

WEISER 

103 

7- 

17+ 

-  2 

i- 

29+ 

4- 

21 

(23°  ) 

4- 

22 

(25°  ) 

5- 

■31 

(32°  ) 

9- 

22 

(32°  ) 

10- 

26 

(26°) 

10- 

-30 

(23°  ) 

192 

187 

114 

WINCHESTER   t  SE 

95 

7- 

23 

-22 

l- 

29 

4- 

22 

(22°  ) 

6- 

1 

(26  i 

6 

I'll 

(32°  ) 

9 

.1 

(32°) 

•l 

23 

(27°) 

1(1 

1.. 

(24°  ) 

177 

114 

75 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Noy. 

Dec. 

Annual 

ABERDEEN  EXPERIMENT  STATION 

EVAP 

B 

7.25 

7.78 

S.54 

DEP 

-     .  16 

-  1.08 

-  2.30 

WIND 

3695 

2683 

3101 

2760 

2875 

1846 

1400 

1091 

1568 

2344 

2359 

3183 

28905 

ARR0WR0CK  DAM 

EVAP 

5.76 

8.10 

10.82 

8.42 

6.60 

DEP 

-  .63 

.84 

.18 

-  1.05 

.80 

WIND 

1792 

1414 

1120 

948 

1014 

BLACKFOOT  DAM 

EVAP 

I! 

7.99 

10.03 

7.86 

DEP 

WIND 

B 

2577 

2272 

1967 

LIFTON  PUMPING  STATION 

EVAP 

B  4.94 

5.94 

7.29 

9.06 

6.99 

5.53 

2.80 

DEP 

.92 

-  .58 

-  .32 

-  .21 

-  1.44 

-  .23 

-     .  18 

WIND 

2325 

2427 

1720 

1067 

1253 

1151 

1746 

1331 

1576 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

B  7.71 

9.21 

11.25 

13.77 

10.24 

9.24 

4.20 

DEP 

WIND 

5105 

3915 

4985 

3870 

4825 

3920 

3790 

3420 

3600 

4165 

4160 

5395 

51150 

MOSCOW  U  OF   I  "J 

EVAP 

4.92 

5.39 

6.35 

9.  10 

7.87 

5.03 

DEP 

1.84 

1.19 

1.12 

1.36 

1.76 

1.60 

WIND 

1858 

2095 

1313 

1043 

1011 

1168 

PALISADES  DAM 

EVAP 

5.99 

8.01 

5.66 

B  4.79 

DEP 

WIND 

In  addition  to  the  c 1 ina tologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  werther  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from 
Rrdrocllmatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrolo- 
glc  Bulletin  Series.  The  Hydrocl imatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain 
Cages- -most ly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  pre- 
cipitation. It  was  estaollshed  In  1939  at  tL  request  of  the  Corps  of  Engin- 
eers. Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations 
in  order  to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the 
planning  of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This 
Ketwork,  now  numbering  about  2,000  recording,  and  1.000  non-recording  rain 
gages,  has  been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  trans- 
ferred annually  to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  trans- 
fers averaged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly 
$375,000  since  that  date.  For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agricul- 
ture transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  Its  work, 
and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation     has  transferred    about  $25,000  per 


year  to  meet  the  Increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydro- 
climatic  Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins) 
which  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire 
United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  re- 
quirements of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made 
for  public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperat- 
ing agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where 
reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  arc  available  for  inspec- 
tion may  be  obtained  upon  application  to  Chief. U.S.  Weather  Bureau, Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  in- 
dividuals as  listed  in  the  Station  Index. 


See  reference  notea  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Connfv 

A 

J 

Longitude 

Elevation 

Yean  oi 
record 

Opened 
oi  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

j  Temp. 

Predp. 

o. 

w 

a  a 
1  1 

a  I 

J  5 

ABERDEEN  EXPERIMENT  STATION 

0010 

b INGHAM 

12 

42  56 

112  50 

4400 

38 

38 

12  3  4 

ALBION 

0149 

CASSIA 

12 

42  25 

113  35 

4750 

22 

22 

1  2  3 

ALPHA  1  NE 

VALLEY 

8 

44  24 

1  2  3 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

POWER 

12 

42  46 

1  2  3 

ANDERSON  DAM 

ELMORE 

2 

43  21 

1  2  3 

ARCO 

0375 

BUTTE 

6 

43  38 

119  19 

5325 

45 

45 

1  2  3 

ARROWROCK  DAM 

044  8 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

3238 

40 

40 

12  3  4 

ASHTON  1  S 

0470 

FREMONT 

12 

44  05 

1  2  3 

ATLANTA  1  E 

ELMORE 

2 

43  48 

12  3 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

2 

43  45 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2500 

37 

37 

12  3 

BANCROFT 

0563 

BANNOCK 

12 

42  43 

115  54 

5285 

7 

2 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 

KOOTENAY 

9 

47  59 

1   2  3 

BENTON  DAM 

0789 

BONNER 

9 

48  21 

2 

BIG  CREEK  1  S 

0835 

VALLEY 

11 

45  06 

12  3 

BLACKFOOT 

0915 

BINGHAM 

1  2 

43  11 

112  21 

4503 

55 

55 

1  2  3 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

30 

30 

12  3  4 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

1  2  3 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

116  06 

6200 

2 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

43  32 

JAN 

1  2  3 

BOISE  WB  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

87 

87 

1  2  3 

BONNERS  FERRY 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  42 

116  18 

1842 

45 

1  2  3 

BRIDGE 

1 156 

CASSIA 

1  2 

42  08 

113  21 

2 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

1  2  3 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

1  2  3 

BURKE  2  NNE 

1272 

SHOSHONE 

* 

47  32 

115  48 

4093 

1 5 

15 

12  3 

BURLEY 

1288 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

34 

34 

1  2  3 

BURLEY  1  NW  FACTORY 

1  293 

CASSIA 

12 

42  34 

1  2  3 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1  303 

CASSIA 

12 

42  32 

1  2  3 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

1  2  3 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2651 

56 

56 

12  3 

CASCADE  1  NW 

1514 

VALLEY 

6 

44  31 

116  03 

4860 

10 

10 

1  2  3 

CASCADE  RANGER  STATION 

VALLEY 

8 

44  31 

2 

CENTERVI LLE  ARBAUGH  RANCH 

BOISE 

2 

43  58 

2 

C HALL  IS 

CUSTER 

11 

44  30 

1  2  3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

44  02 

113  48 

6500 

15 

15 

12  3 

CLARK  FORK  1  ENE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

15 

15 

1  2  3 

CLARK  I A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

2 

CLEMENTSVILLE  4  5E 

1  881 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

2 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

11 

45  07 

3800 

1  2  3 

COEUR  D  ALENE  CAA  AIRPORT 

1951 

KOOTENAY 

4 

47  46 

116  49 

2273 

2 

9 

1  2  3 

COEUR  D  ALENE  RANGER  STATION 

1956 

KOOTENAY 

47  41 

116  45 

2160 

59 

59 

1  2  3 

CONDA 

2071 

CAR  I BOU 

1  2 

42  43 

111  33 

6200 

13 

13 

1  2  3 

C0TTONWOO0 

2154 

IDAHO 

46  03 

3411 

1  2  3 

COTTONWOOD  2  SW 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

3600 

2 

COUNCIL  1  N 

2187 

ADAMS 

12 

44  45 

116  26 

2950 

39 

39 

12  3 

CRAIGMONT 

2246 

LEWIS 

a 

46  14 

116  28 

2950 

5 

2 

CROUCH  2  NNW 

2279 

BOISE 

8 

44  08 

115  58 

3100 

2 

DEADWOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

8 

44  19 

115  38 

5375 

22 

22 

12  3 

DEADWOOD  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

7000 

S 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAY 

5 

47  44 

116  29 

3000 

6 

2 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

2510 

34 

34 

1  2  3 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

CAMAS 

2 

4  3  36 

2 

DRIGGS 

TETON 

12 

43  43 

1  2  3 

DUBOIS  EXPERIMENT  STATION 

CLARK 

6 

44  14 

1  2  3 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

13 

13 

12  3 

EDEN  HUNT  PROJECT 

2823 

JEROME 

12 

42  41 

114  15 

3958 

6 

6 

1  2  3 

ELK  CITY 

IDAHO 

3 

45  49 

JEO50 

12  3 

EMMET T  2  E 

GEM 

2 

43  50 

1  2  3 

FAIRFIELD 

CAMAS 

12 

43  21 

1  2  3 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

38 

38 

12  3 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

37 

37 

12  3 

GARDEN  VALLEY  RANGER  STATION 

BOISE 

44  04 

12  3 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

S 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

42 

42 

12  3 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

12 

42  55 

114  46 

3696 

42 

42 

12  3 

GRACE  POWER  HOUSE 

3732 

CARIBOU 

1 

42  35 

111  44 

5400 

45 

45 

12  3 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

37 

37 

12  3 

GRANGE V I LLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  08 

3409 

37 

37 

12  3 

GRAY 

3825 

BONNEVILLE 

1  2 

43  03 

111  22 

6450 

33 

33 

12  3 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

12  3 

HA  I  LEY 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5347 

4fl 

48 

12  3 

HAM  Eft  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

25 

25 

12  3 

HA2ELTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

35 

35 

12  3 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

32 

32 

12  3 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

40 

40 

12  3 

HOWE 

4364 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

17 

2 

IDAHO  CITY 

4442 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3940 

48 

48 

12  3 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

5000 

43 

2 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

1  2 

43  31 

112  04 

4730 

57 

57 

1  2  3 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

: 

42  03 

115  09 

6000 

4 

5 

IRWIN  2  S 

4588 

BONNEVILLE 

i  2 

43  24 

111  18 

5  200 

50 

50 

12  3 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

15 

15 

1  2  3 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

44  03 

115  27 

7050 

2 

5 

JEROME 

4670 

JEROME 

42  44 

114  31 

3785 

IE 

1   2  3 

1  BEAR,       2  BOISE,       3  CLEARWATER, 


Station 

Index  No. 

Countv 

© 

cn 
S 

i 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Ye. 

re- 

us  c 

^orc 

f 

Opened 
or  closed 
durina  vr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

d 

V 

Ul 

Month 
opened 

HI 

o  § 

KAMI AH  1  NE 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

30 

2 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

47 

47 

12  3 

KOOSKIA 

IDAHO 

3 

12  3 

KUNA  2  NNE 

ADA 

2 

1  2  3 

LANDMARK  RANGER  STATION 

VALLEY 

11 

S 

LEADORE 

5169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

8 

2 

LEWISTON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

74 

74 

1  2  3 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

NEZ  PERCE 

3 

1  2  3 

LIFTON  PUMPING  STATION 

BEAR  LAKE 

1 

12  3  4 

LOLO  PASS 

IDAHO 

3 

S 

LOWMAN 

5414 

BOISE 

a 

44  05 

115  35 

3870 

42 

42 

1  2  3  S 

MACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  55 

113  17 

5900 

44 

44 

12  3 

MA  LAD 

ONEIDA 

1 

1  2  3 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

ONEIDA 

1 

1  2  3 

MAY  RANGER  STATION 

LEMHI 

11 

1  2  3 

MC  CALL 

VALLEY 

8 

44  54 

116  07 

5025 

41 

41 

12  3 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

2 

2 

12  3 

MERIDIAN  1  SSW 

ADA 

2 

1  2  3 

MESA 

ADAMS 

12 

1  2  3 

MINIDOKA  DAM 

MINIDOKA 

12 

5 

12  3  4 

MONT PEL  I £R  RANGER  STATION 

bU53 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

5943 

35 

35 

12  3 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

43  56 

115  40 

5990 

1 

2 

MOOSE  CREEK  RANGER  STATION 

IDAHO 

3 

2 

MOSCOW  UNIVERSITY  OF  IDAHO 

LATAH 

7 

12  3  4 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

ELMORE 

12 

1  2  3 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

115  41 

6022 

12 

12 

12  3 

NAM  PA 

6:Q5 

CANYON 

2 

43  35 

116  34 

24B2 

1  5 

15 

NOV 

1  2  3 

NAM PA   2  NW 

CANYON 

2 

12  3 

NEW  MEADOWS  RANGER  STATION 

ADAMS 

11 

12  3 

NE2  PERCE 

LEWIS 

3 

12  3 

NEZ  PERCE  3  E 

6424 

LEWIS 

3 

46  15 

116  12 

3850 

0 

0 

SEP 

1  2  3 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

LEMHI 

11 

45  43 

114  30 

6575 

4 

S 

OAKLEY 

CASSIA 

12 

1  2  3 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

12 

12  3 

OLA 

GEM 

8 

JUL 

1  2  3 

OLA  4  S 

6590 

GEM 

8 

44  08 

116  17 

2975 

1 

1 

JUL 

12  3 

OROF I  NO 

6681 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

47 

47 

12  3 

PALISADES  DAM 

BONNEVILLE 

l  2 

5 

12  3  4 

PARMA  EXPERIMENT  STATION 

CANYON 

2 

1  2  3 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

12 

12  3 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

6 

44  04 

116  56 

2159 

58 

58 

12  3 

PIERCE  RANGER  STATION 

704  9 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3175 

36 

36 

1  2  3 

PINE  2  SSW 

ELMORE 

2 

2 

PLUMMER  3  WSW 

BENEWAH 

2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

BANNOCK 

12 

12  3 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116  30 

1B00 

62 

62 

1  2  3 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  55 

116  53 

2550 

37 

37 

12  3 

PRA I R  I  E 

ELMORE 

2 

2 

PRESTON  SUGAR  FACTORY  2  5E 

FRANKLIN 

1 

12  3 

PRIEST  RIVER  EXPERIMENT  STA 

BONNER 

9 

12  3 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

11 

44  45 

115  04 

4800 

2 

3 

PUTNAM  MOUNTAIN 

74t5 

B I NGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

* 

si 

RICHFIELD 

LINCOLN 

12 

12  3 

RIGGIN5  RANGER  STATION 

IDAHO 

11 

1  2  3 

RIRIE 

JEFFERSON 

12 

1  2  3 

ROLAND  WEST  PORTAL 

78^.8 

SHOSHONE 

10 

47  21 

115  40 

4150 

31 

31 

12  3 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

45 

45 

12  3 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

12 

1  2  3 

SAINT  MARIE5 

BENEWAH 

10 

12  3 

SALMON 

LEMHI 

11 

1  2  3 

SANDPOINT  EXPERIMENT  STATION 

8137 

BONNER 

9 

48  17 

116  34 

2100 

41 

41 

1  2  3 

SHAKE  CREEK  RANGER  STATION 

R  *03 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

2 

S 

SHOSHONE 

LINCOLN 

12 

43 

12  3 

SOLDIER  CREEK 

CAMAS 

12 

S 

SPENCER  RANGER  STATION 

CLARK 

6 

1  2  3 

SPRINGFIELD 

8626 

B I NGHAM 

12 

43  04 

112  41 

4420 

43 

43 

12  3 

STIBNITE 

8738 

VALLEY 

1 1 

44  54 

115  20 

6550 

■2 

2 

1  2  3 

STREVELL  CAA  AIRPORT 

CASSIA 

12 

DECAQ 

1  2  3 

SUGAR 

MAD  I SON 

12 

1  2  3 

SUN  VALLEY 

8'-}  06 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

15 

15 

1  2  3 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

ADA 

12 

16 

16 

12  3 

TETON I A  EXPERIMENT  STATION 

'■ijV- 

TETON 

12 

43  49 

111  10 

6040 

19 

19 

12  3 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

4.-  03 

115  10 

5400 

12 

12 

12  3 

TRINITY  LAKE  GUARD  STATION 

9?Qj 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7 '-00 

2 

S 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

2 

s 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

46 

46 

1  2  3 

TWIN  FALLS  3  SE 

9299 

TWIN  F* LLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

27 

21 

1  2  3 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

1  1 

43  49 

114  51 

8600 

2 

S 

WALLACE 

94  9  3 

SHOSHONE 

47  28 

115  56 

2770 

43 

43 

1  2  3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

31 

31 

1  2  3 

WEISER  • 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  15 

116  58 

2114 

40 

40 

12  3 

WINCHESTER  1  SE 

*84Q 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3950 

L2 

12 

1  2  3 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

1  1 

44  58 

115  29 

4760 

2 

S 

5  KOOTENAY, 


7  PALOUSE,       8  PAYETTE,       9  PEND  OREILLE,       10  ST  JOE,       11  SALMON, 


RELOCATIONS 


ANDEHSON  DAM  1  ?*     All  equipment  moved  2  Miles  TO.    .    .    .  April 

AMCO  All  equlpMBt  moved  0.5  mile  TO  .    .    .  August 

BIG  CREEK  All  equipment  moved  1  all*  S   July 

COUNCIL  2  NNE  All  equipment  moved  1  mile  SSW .    .    .    .  November 

FAIRFIELD  KS  All  equipment  moved  0.3  mile  Ml    .    .    .  November 


fl,  1951 

16,  1951 

20,  1951 

1  ,  1951 

1,  1931 


JEROME 

MOUNTAIN  HOME  1 

SHaSHOHF 
S BOS HONE 


All  equipment  moved  9  block*  NNW .  . 

All  equipment  moved  2.25  miles  BYE. 

All  equipment  moved  670  feet  HI  .  , 

All  equipment  moved  50  feet  8  .    .  . 


18.  1951 
1,  1951 
12,  1951 


NAME  CHANGE 


PORTOY  BLACKBIRD  MINE 


COBALT  BLACKBIRD  MINE 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1951 

Unless  otherwlde  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F;  precipitation  and  evaporation  In  Inch- 
es, and  wind  ■oveient  In  allies.  Evaporation  Is  measured  on  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  4. 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a 
state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SRW ,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  CI lmatologlcal  Data. 
No  record. 
+      Also  later  date  (dates)  or  months. 

*      Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partially  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  of  water    equivalent  to  every  10  Inches 
of  new  snowfall . 

II      1  to  9  days'  record  missing;  see  monthly  CI  lmatologlcal  Data  for  detailed  dally  record. 
R      Station  equipped  with  a  recording  gage  only. 
T      Trace,  an  amount  top  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  months.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

S      Storage  precipitation  station.  Will  be  published  In  the  June,  July  and  August  or  delayed  data  December  Issue  of  Cllmatolog- 
lcal  Data. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SAN  FRANCISCO:  1952 


IDAHO  -  JANUARY  1952 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


This  month  was  colder  than  January  1951 
and  average  temperatures  were  below  the  long- 
period  mean  in  all  divisions.  Precipitation 
was  somewhat  greater  than  a  year  ago  and 
also  above  the  January  mean  in  the  South- 
western and  Southeastern  Divisions,  but  con- 
siderably lighter  than  in  January  1951  and 
a  little  below  the  mean  in  the  Northern  Di- 
vision. Snowfall,  averaged  on  a  statewide 
basis,  was  well  above  the  mean  and  about  six 
inches  above  last  year,  but  still  eight  inch- 
es short  of  the  record-breaking  snowfall  in 
January  1950.  There  was  a  deficiency  of  sun- 
shine in  all  parts  of  Idaho,  while  the  number 
of  days  with  measurable  precipitation  ex- 
ceeded the  January  mean.  Few  extraordinary 
24-hour  totals  were  reported,  the  general 
excess  of  precipitation  for  the  State  re- 
sulting from  frequent  light  to  moderate  falls 
of  rain  or  snow.  Average  wind  speed  was  near 
the  January  mean,  and  although  high  winds 
were  reported  on  a  number  of  days,  damage 
was  light. 

Several  marked  temperature  changes  oc- 
curred during  the  month,  but  there  was  only 
one  pronounced  cold  wave.  In  the  Southwest- 
ern and  Southeastern  Divisions,  between  the 
morning  of  the  16th  and  the  morning  of  the 
17th,  minimum  temperatures  fell  an  average 


of  20°  to  25°,  with  a  few  stations  reporl 
ing  drops  of  35°  to  40°,  and  all  but  a  f« 
reporting  minimums  of  zero  or  lower.  Th: 
drop  in  temperature  came  in  the  wake  of 
general  snowstorm,  as  the  area  of  low  pret 
sure,  or  storm  center,  was  rapidly  displaci 
eastward  and  a  high  pressure  cell,  wil 
clearing  skies  and  diminishing  winds,  mov< 
over  Idaho.  During  the  snowstorm  precedii 
the  cold  wave  a  number  of  stations  in  soutl 
ern  Idaho  reported  snowfall  of  from  eight  i 
to  nearly  twenty  inches. 

The  10th  was  another  day  of  heavy  snoi 
fall,  this  time  striking  the  Northern  ai 
Southwestern  Divisions,  but  this  storm  w; 
not  followed  by  clearing  skies  and  loweri: 
temperatures.  A  number  of  stations  reportr 
the  heaviest  daily  precipitation  of  the  mon 
on  the  10th,  but  a  greater  number  report* 
the  heaviest  on  the  15th  and  16th,  or  on  tjtl 
23rd,  24th,  and  25th. 

All  in  all  this     was  not     an  unusual 
severe  January  in  Idaho  and  adverse  effec 
of  weather  on  the  economy  of  the  State  we 
small.     On  the  other  hand,   the  steady  ill 
crease  in  the  mountain  snowpack  gave  promi : 
of  ample  water  supplies  in  all  areas. 
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34.8 

ly  •  2 

27,0 

0.3 

46 

10 

-  3 

3 

1173 

0 

9 

31 

2 

.97 

- 

.03 

.25 

22 

7.0 

6 

0 

0 

EMMETT  2  E 

34.  2 

21.2 

27,7 

- 

1.4 

45 

10 

-  1 

3 

1  148 

0 

9 

31 

1 

E 

1.55 

.17 

.60 

24 

6 

1 

0 

FAIRFIELD 

24*  2 

-  7,5 

8.4M 

38 

24 

-32 

2  + 

1758 

0 

25 

31 

21 

4.75 

1-20 

15 

64.5 

53 

16+ 

lo 

4 

1 

GARDEN  VALLEY  RS 

31.2 

16.7 

24.0 

0.2 

40 

25+ 

-11 

3 

1266 

0 

17 

31 

5 

3.18 

.05 

.70 

10 

37.5 

32 

24 

19 

2 

0 

GLENNS  FERRY 

35.  1 

16.4 

25.8N 

— 

3.4 

47 

14 

-  8 

17 

1209 

0 

12 

30 

2 

2.65 

1.51 

1.28 

15 

27.0 

12 

15+ 

8 

1 

1 

GOODING  CAA  AP 

28.9 

13.4 

21.2 

- 

2.5 

40 

27 

-  6 

1  7 

1351 

0 

17 

31 

5 

1  .64 

.40 

.46 

15 

20.0 

24 

22  + 

11 

0 

0 

GRAND  VIEW 

36.  0 

17.0 

26.5 

- 

2.5 

46 

1 1 

-11 

1  8 

1183 

0 

9 

30 

4 

1.68 

.96 

.88 

15 

18.5 

8 

1 

0 

HAILEY 

26.  5 

4,7 

15.6 

- 

3.9 

39 

28 

-17 

2 

1525 

0 

21 

31 

10 

4.44 

2.21 

1.05 

15 

61.5 

57 

15 

16 

1 

1 

HAZELTON 

31.2 

14.0 

22.6 

- 

3.6 

45 

15 

-  7 

2  + 

1307 

0 

15 

31 

6 

.99 

- 

.25 

.18 

24 

14.  1 

16 

22 

12 

0 

0 

HILL  CITY 

23.9 

-  0.6 

11,7 

- 

3.6 

45 

27 

-28 

4+ 

1648 

0 

26 

31 

15 

4.35 

2.27 

1.15 

15 

77.0 

13 

3 

1 

HOLLI STER 

34.0 

15.1 

24. 6M 

- 

1.9 

44 

30 

-  5 

2 

1246 

0 

11 

30 

3 

.97 

.10 

.22 

15 

12.4 

6 

0 

0 

IDAHO  CITY 

33*  1 

8  ■  3 

20.7 

- 

3.6 

47 

27 

-20 

3  + 

1366 

0 

]  5 

31 

9 

3.25 

.11 

.54 

24 

40.6 

19 

1 

0 

JEROME 

31  .  7 

13.6 

22.7 

- 

3.8 

43 

23 

-  8 

17 

1305 

0 

13 

31 

4 

1  .36 

.29 

.21 

1 1 

10 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

32.6 

18.2 

25.4 

- 

2.9 

44 

10  + 

-  6 

1  8 

1221 

0 

12 

30 

4 

.71 

- 

.49 

.24 

31 

6.8 

4 

22 

7 

0 

0 

LOW MAN 

31.8 

11.1 

21.5 

- 

0.8 

46 

27 

-16 

1  8 

1  345 

0 

17 

31 

7 

4.51 

1.31 

1.05 

10 

45.8 

45 

24 

17 

2 

1 

MC  CALL 

23.5 

10,5 

17.0 

- 

1.1 

34 

27 

-16 

3 

1486 

0 

29 

31 

7 

4.78 

1  .29 

.75 

10 

77.0 

61 

15+ 

14 

3 

0 

MERIDIAN   1  SSW 

33.2 

14.1 

2  3.7 

- 

4.9 

47 

10 

-  9 

3  + 

1273 

0 

10 

31 

7 

.69 

- 

.73 

.28 

24 

5 

0 

0 

MESA 

31.4 

16.3 

23.9 

42 

25 

-  9 

18 

1271 

0 

13 

31 

4 

6.60 

1.29 

24 

47.4 

14 

1 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

34.  1 

16.5 

2t>  .  3 

- 

2.5 

52 

1  3 

-  6 

1  7 

1  224 

0 

14 

30 

4 

1  .  38 

.20 

.57 

15 

19.5 

12 

15 

8 

1 

0 

NAMPA  2  NW 

33.5 

17.7 

25.6 

46 

11 

-  1 

18 

0 

9 

30 

1 

.82 

.20 

23 

6.0 

3 

5  + 

10 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

27.9 

11.8 

19.9 

40 

25 

-24 

3 

1  394 

0 

22 

31 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

23.6 

0.0 

1 1  *8M 

2.6 

38 

25 

-28 

3 

1644 

0 

26 

31 

13 

.90 

1  .09 

.18 

10 

14.0 

40 

16  + 

12 

0 

0 

OLA  4  S 

33.8 

13*3 

23.6 

41 

13  + 

-  -  . 

1  8 

1275 

0 

9 

30 

7 

2.37 

.68 

24 

14 

1 

0 

PARMA  EXP  STA 

33.6 

19.4 

26,  5M 

1.3 

46 

10 

1 

3 

1  190 

0 

11 

31 

0 

.72 

- 

.41 

.17 

24 

4 

22 

11 

0 

0 

PAYETTE 

33.1 

20.0 

26.6 

- 

0.6 

48 

10 

0 

18 

1185 

3.91 

2.36 

2.30 

10 

11.9 

6 

22 

1  3 

2 

1 

R I CHF I  ELD 

25.7 

6.0 

15.9 

4.3 

35 

24  + 

-15 

1  7 

1515 

0 

23 

31 

11 

1.61 

.32 

.44 

15 

25.0 

26 

23 

11 

0 

0 

SHOSHONE 

29.1 

11.3 

20.2 

_ 

3.1 

40 

20  + 

-  7 

1  7 

1378 

0 

16 

31 

7 

2.01 

.58 

.60 

15 

24 

2  2 

15 

1 

0 

ST  I BN I TE 

28  ■  5 

7.5 

18.0 

44 

31 

-  6 

18 

0 

25 

3.1 

7 

3.13 

.46 

11 

50.5 

57 

24 

16 

0 

0 

SUN  VALLEY 

25.4 

-  6.1 

9.7 

_ 

5.6 

-30 

1 

1712 

0 

25 

31 

21 

4.79 

2  .68 

85.0 

85 

16 

10 

6 

0 

SWAN  FALLS  PH 

34.5 

21.3 

71  ..9 

3.5 

48 

10 

0 

1  8 

1  145 

0 

1 1 

2  7 

1 

1  .04 

.07 

.24 

31 

8.0 

6 

22 

6 

0 

0 

THREE  CREEK 

37.3 

1  i  .5 

24.4 

52 

29 

-14 

1  7 

1252 

0 

8 

31 

6 

.99 

.27 

.25 

22 

22.0 

18 

22 

6 

0 

0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

33.6 

15.7 

24.7 

2.0 

44 

12 

-  q 

17 

1242 

0 

12 

31 

5 

.93 

.17 

.17 

24 

10.6 

5 

22 

12 

0 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

33.6 

15.2 

24.4 

2.4 

45 

13 

-  3 

18 

0 

12 

31 

5 

.68 

.21 

.13 

25 

11.0 

5 

23 

10 

0 

0 

WEI SER 

32.5 

18.6 

25,6 

0.7 

40 

31 

-  6 

18 

1215 

0 

10 

29 

2 

2.22 

.43 

.  80 

9 

24.8 

14 

22 

15 

7 

0 

DIVISION 

2.8 

2.51 

.42 

32.8 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

27.1 

8.9 

18.0 

2.2 

37 

12  + 

-18 

3 

1451 

0 

1  a 

31 

10 

.57 

.11 

.  14 

30  + 

11.0 

7 

23 

11 

0 

0 

ALBION 

32.6 

11.3 

22.  OM 

6.  1 

48 

30 

-12 

2  + 

1380 

0 

31 

8 

.92 

.55 

.24 

16 

15.5 

y 

0 

0 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
JANUARY  1952 


Temperature 


Sutton 

•  1 

1 1 

*  4 
< 

Average 

Minimum 

• 

t 

■a 
•1 

\  B 
ll 

• 

8 

5 

I 

0 

-j 

9 
" 

P. 
a 
t 

1 
Q 

No.  o!  Day. 

3 

0 

•a 
.1 
IS 

Q  h. 

£ 
a 
J 

1 

D 

i 

a 

Show  SU«L  Hill 

No.  ot  D.y. 

Mu. 

£  n 

i  S 

| 

o 

e 

i 

8 

e 

1 

8 

$ 

i 

2  t 

»  £  » t 

■J  hi 

'J 
?.i 

1 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

29.0 

13.2 

21.1 

-  2.7 

40 

23 

-12 

3 

1354 

0 

17 

31 

8 

E 

.57 

-  .83 

.16 

31 

11.5 

6 

5  + 

10 

0 

0 

ARCO 

23.7 

-  4.2 

9.8M 

-  5.2 

-21 

2+ 

1668 

0 

31 

22 

E 

2.12 

1  .16 

.87 

15 

39.5 

4 

2 

0 

ASHTON  1  S 

27.3 

13.1 

20.2 

2.0 

36 

25+ 

-  4 

18 

1382 

0 

21 

31 

2 

1.97 

.09 

.23 

25  + 

27.0 

30 

26 

14 

0 

0 

BLACKFOOT 

29.0 

12.0 

20.5 

-  0.7 

40 

1? 

-12 

,  3+ 

1372 

0 

1  ' 

31 

B 

.50 

-  .51 

•  16 

31 

13.0 

9 

22 

J 

0 

0 

BURLE* 

33.4 

15.2 

24.3 

-  1.7 

46 

16 

-  6 

17 

0 

1  2 

30 

5 

.64 

-  .30 

.12 

31 

9.0 

10 

0 

0 

BURLEY  FACTORY   1  NW 

30.7 

13.4 

22.1 

-  1.9 

42 

30 

-  9 

2  + 

0 

13 

31 

5 

.52 

-  .40 

.10 

26 

10.0 

9 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

32.9 

13.0 

23.0 

-  2.4 

46 

30 

-  9 

17 

1294 

0 

!  2 

31 

5 

.79 

.14 

.12 

22 

11.2 

11 

22 

1  2 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

19.5 

-10.7 

4.4 

-10.3 

33 

27 

-35 

18 

1876 

0 

10 

31 

24 

1.20 

•  96 

.45 

15 

26.0 

20 

16 

0 

0 

CONDA 

28.8 

8.1 

18.5 

2.2 

40 

31 

-20 

3 

0 

2  ' 

31 

7 

2.00 

.44 

.30 

17 

41.0 

1  3 

0 

0 

OR  IOCS 

27.3 

5.0 

16.2 

-  0.3 

48 

30 

-24 

2 

0 

2  1 

31 

11 

1.17 

-  .50 

.26 

14 

1  2 

0 

0 

DUBOIS  EXP  ST  A 

22.5 

7.9 

15.2 

-  2.4 

32 

25 

-  8 

2 

1539 

0 

31 

31 

9 

1.25 

.30 

.43 

15 

26.0 

28 

22 

1  0 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

24.  3 

4.4 

14.4 

-  3.4 

34 

25+ 

-15 

•  3 

1564 

0 

>6 

31 

13 

1 .64 

.  78 

.55 

15 

27.9 

30 

15 

12 

1 

0 

FORT  MALL   I  NO  AGENCY 

31.0 

10.1 

20. 6M 

-  1.1 

47 

11 

-18 

3 

1373 

0 

16 

* 

7 

.48 

-  .28 

.17 

31 

9 

0 

0 

GRACE  PM 

26.7 

7.4 

17.1 

-  2.6 

38 

27 

-20 

2 

1479 

0 

21 

31 

1.49 

.29 

.38 

16 

24.5 

42 

24+ 

\2 

0 

0 

GRAY 

29.5 

9.2 

19.4 

1.7 

44 

31 

-17 

3 

1410 

0 

19 

31 

3 

1.77 

.17 

.50 

20 

18.0 

36 

25+ 

7 

1 

0 

GROUSE 

23.3 

-13.5 

4.9 

36 

?4 

-32 

1  + 

1862 

0 

28 

31 

26 

2.38 

1  .41 

1.25 

15 

45.5 

6 

1 

1 

MAMER  4  NW 

24.7 

3.6 

14.2 

1.6 

39 

25 

-24 

17 

1570 

0 

23 

31 

14 

.78 

.15 

.37 

11 

4 

0 

0 

JOAMO  FALLS   CAA  AP 

25.9 

8.3 

17.1 

-  2.2 

38 

12 

-14 

3 

1481 

0 

20 

31 

10 

.41 

-  .90 

.08 

31 

11.4 

12 

22 

1? 

0 

0 

IRWIN   2  S 

28.6 

12.9 

20.8 

1.5 

40 

12 

-16 

2 

1367 

0 

17 

31 

5 

.70 

-  .72 

.30 

13 

11.5 

7 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

23.4 

3.7 

13.6 

0.8 

34 

25 

-30 

18 

1  590 

0 

30 

31 

10 

6.07 

2.99 

1.40 

15 

101.5 

78 

15 

\9 

3 

1 

LIFTON  PUMPING  STA 

24.5 

0.6 

12.6 

-  5.2 

39 

25+ 

-21 

2  + 

1620 

0 

20 

31 

.63 

•  03 

.  14 

16 

12.0 

20 

23 

10 

0 

0 

MACKAY  RS 

23.4 

-  0.5 

11.5 

-  5.6 

37 

26 

-15 

5  + 

1655 

0 

31 

1  7 

4.04 

3.21 

1  .28 

16 

47.0 

36 

16+ 

9 

3 

1 

MALAD 

30.5 

12.1 

21.3 

-  0.4 

43 

27 

-12 

3 

1346 

0 

16 

31 

6 

1.77 

.35 

.37 

16 

18.0 

25 

22  + 

12 

0 

0 

MALAO  CAA  AP 

28.7 

16.9 

43 

26 

-21 

4 

1485 

31 

12 

.32 

13 

14.9 

22 

22 

12 

0 

0 

MAY  RS 

25.9 

1.0 

13.5 

-  3.9 

43 

24 

-25 

18 

1591 

0 

2  J 

31 

15 

.47 

.03 

.21 

15 

7.7 

8 

16 

6 

0 

0 

MC  CAMMON 

30.8 

12.1 

21.5 

40 

26+ 

-19 

3 

1343 

0 

1  B 

31 

S 

1.47 

.31 

13+ 

18 

1 

9 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

29.8 

12.7 

21.3 

41 

12+ 

-12 

17 

1349 

0 

16 

31 

6 

.76 

.19 

31 

14.0 

12 

22 

1 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

27.8 

2.6 

15.2 

-  2.4 

42 

25+ 

-20 

3 

0 

20 

31 

1  1 

1.25 

.25 

.26 

17 

21.8 

26 

23 

1  3 

0 

0 

OAKLEY 

35.0 

16.6 

25.8 

-  2.2 

44 

26+ 

-  6 

3 

1207 

0 

9 

31 

I 

.64 

.08 

.34 

16 

11.5 

4 

22 

0 

0 

PALISADES  DAM 

28.0 

10.8 

19.  4M 

39 

1  3 

-18 

2 

1407 

0 

17 

31 

7 

1.56 

.30 

16 

1  3 

0 

0 

PAUL      1  E 

32.5 

10.7 

21.6 

-  4.4 

50 

13 

-12 

18 

0 

15 

31 

7 

.73 

-  .27 

.14 

25 

5 

16+ 

9 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  II 

29.0 

12.4 

2  0.7 

-   ^  ,  0 

39 

23 

—  1 5 

3 

1  368 

0 

30 

8 

.68 

—  ,66 

.18 

1 6 

8.9 

8 

22+ 

1  J 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT   2  SE 

31.5 

10.3 

20.9 

0.4 

47 

26 

-16 

3  + 

1  359 

0 

15 

31 

6 

2.06 

.66 

.65 

16 

29.2 

19 

22 

14 

1 

0 

RI  R I E 

29.0 

13.7 

21.4 

39 

I  2 

-  6 

134  5 

0 

16 

31 

4 

E 

.50 

E  .10 

13  + 

7.7 

B 

0 

0 

RUPERT 

31.5 

11.7 

21.6 

-  3.0 

45 

31 

-10 

17 

0 

14 

31 

7 

.72 

-  .34 

.16 

16 

9 

23 

8 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

28.0 

7.9 

18.0 

40 

25 

-20 

1 

1452 

0 

21 

31 

9 

E 

1  .44 

.35 

.20 

22+ 

15 

31 

16 

0 

0 

SPENCER  RS 

22.6 

3.7 

13.2 

-  1.3 

32 

30 

-20 

17 

1601 

0 

31 

31 

13 

3.13 

1.65 

1.02 

15 

14 

2 

1 

SPRINGFIELD 

28.2 

8.2 

18.2 

-  2.1 

39 

23 

-18 

1 

1443 

0 

19 

31 

9 

•  75 

-  .26 

.15 

31 

11.4 

1 1 

0 

0 

SUGAR 

28.4 

5.0 

16.  7M 

0.1 

40 

25 

-24 

4 

1482 

0 

20 

31 

10 

•  30 

-  .90 

7.0 

9 

21  + 

4 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

27.9 

M 

-23 

2  + 

0 

31 

.68 

-  .42 

.20 

27 

6 

0 

0 

DIVISION 

17.8 

-  2.1 

1.31 

.10 

21.6 

STATE 

21.1 

-  2.4 

?  .  1  0 

.  15 

28.8 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


1  2 


Day  of  month 
13  |  14  I  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


ALPHA   1  NE 
AMERICAN  FALLS  1  NW 
ANDERSON  DAM 
ARCO 

ARROWRIXK  DAM 
ASHTON   1  S 
ATLANTA   1  E 
A VERY  RS 

BAVV1EW  MODEL  BASIN 
DIG  CREEK    1  S 
BLACKFOOT 
BLISS 

80ISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP  / 
BONNERS  FERRY 
BUHL 

BURKE  2  NNE 
BURLEY 

8URLEY  FACTORY  1  NW 

BURLEY  CAA  AP 

CALDWELL 

CAMBRIDGE 

CASCADE  1  NW 

CENTERV I LLE  ARRAUGH 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONOA 

COTTONWOOD 
COUNCIL   1  N 
CROUCH  2  NNW 
DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
OR  I GGS 

DUBOIS  EXP  ST A 
DUBOIS  CAA  AP 
ELK  RIVER   1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  MALL    I ND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 

GLENNS  FERRY 

GOODING  CAA  AP 

GRACE  PH 

GRAND  VIEW 

GRANGEVILLE 

GRAY 

GROUSE 

MA  I  LEY 

MAMER  4  NW 

HA2ELTON 

HILL  CITY 

HOLLISTER 

HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY   13  SW 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KAMI  AH   1  NE 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 

LEWISTON  WB  AP 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOWMAN 

MACKAY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  4  S 
OROFtNO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 
PINE  2  SSW 

POCATELLO  WB  AP  / 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  SU6  FACT  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

R I GG INS  RS 

R1RIE 

ROLANO  W  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 

SHOSHONE 

SPENCER  RS 

SPRINGFIELD 

STIBNITE 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON  I A  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER  1  SE 


SSW 


.10 
.10 


,0U  T 
•IS  .28 


.25 

.  14 
.07 


•60  .04 

.03     T  E.05 

T          .29  .76 

E.80  .87 

T          .03  .22 

.20      .03  .15 

.33  .52 
.03  .05 

.10     .35  .06 

.05  .30  .08 
.  10 

.03  .65 

T          .01  .20 

T          .03  .19 

.06      .35  .05 

•          •  .15 

.09  .07  .22 
.06  T 

.05  T  .06 
.11  T 

.05  .15 

.21     .10  .10 

.02     .32  .07 

.04     .28  .24 

T  .26 


.03      .12  .03 
.05      .07  .21 
.25  .02 


.06      .13  1.15 


.57 
.04 
.02 


.10      .30  1.02 


.09 
.22 
1  .56 


E.10  E.05 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Static 

Day  Ol  Month 

5 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

L— 1 

19 

— 

20 

21 

22 

2-1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ABERDEEN  eXP  ST  A 

MAX 

7 

5 

1 0 

1 3 

16 

?7 

24 

2o" 

32 

37 

35 

sT 

!— j" 

J7 

27 

27*1 

-15 

-10 

-18 

-13 

0 

0 

2 

4 

-  3 

10 

13 

25 

27 

7 

26 

22 

-  8 

-  8 

0 

13 

10 

13 

14 

30 

28 

25 

24 

22 

5 

2 

28 

8*9 

ALBION 

MAX 

17 

20 

20 

23 

25 

28 

34 

26 

23 

39 

38 

42 

33 

34 

35 

35 

30 

34 

36 

42 

42 

48 

43 

32.6 

MIN 

13 

-12 

-11 

-  7 

-  7 

-  3 

10 

3 

-  3 

14 

18 

26 

17 

17 

20 

20 

-12 

-  1 

5 

21 

17 

16 

23 

21 

30 

21 

2H 

12 

11 

13 

3  1 

11.3 

ALPHA    i  NE 

MAX 

14 

13 

t  7 

18 

28 

31 

28 

25 

28 

30 

35 

35 

30 

29 

28 

30 

30 

17 

27 

30 

24 

25 

40 

40 

40 

41 

40 

31 

31 

40 

s  1 

29*2 

MIN 

-19 

-21 

-24 

-15 

2 

10 

18 

9 

-  5 

10 

18 

24 

22 

18 

14 

-17 

-22 

1 

18 

14 

3 

20 

31 

26 

24 

20 

8 

5 

4 

31 

8.1 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

MAX 

18 

14 

8 

12 

16 

16 

31 

27 

2H 

35 

35 

38 

38 

33 

38 

38 

24 

15 

32 

35 

29 

29 

40 

39 

37 

35 

35 

27 

27 

31 

39 

29.0 

2 

-  2 

-12 

-  8 

-  3 

-  3 

9 

10 

0 

23 

21 

31 

27 

20 

28 

22 

-  7 

-  4 

2 

22 

15 

15 

25 

32 

28 

27 

24 

20 

9 

6 

29 

13.2 

ANDERSON  QAM 

MAX 

15 

16 

14 

20 

23 

29 

30 

28 

24 

33 

33 

35 

37 

38 

33 

34 

20 

17 

25 

32 

28 

22 

33 

39 

39 

47 

37 

34 

30 

31 

38 

29.5 

Ml  M 
IN 

1 

-  1 

-  2 

5 

10 

19 

21 

13 

6 

20 

17 

28 

26 

22 

26 

19 

-  5 

-  1 

9 

23 

13 

11 

20 

31 

26 

23 

18 

12 

10 

11 

25 

14.7 

ARCO 

15 

-  l 

2 

5 

5 

23 

27 

23 

17 

30 

30 

27 

31 

33 

3 ... 

32 

2i 

23.7 

MIN 

-  9 

-21 

-19 

-19 

-18 

-12 

-10 

-  2 

-17 

4 

3 

3 

0 

0 

23 

18 

-17 

-21 

-10 

-10 

-  7 

-13 

-  9 

19 

7 

4 

-  2 

0 

-  4 

14 

-  4.2 

ARROW ROCK  DAM 

MAX 

25 

14 

10 

14 

23 

31 

34 

32 

27 

34 

41 

38 

38 

38 

18 

19 

36 

1  1 

28 

28 

36 

36 

39 

36 

34 

34 

31 

)6 

30.3 

MIN 

8 

4 

0 

1 

11 

13 

23 

17 

7 

13 

25 

25 

29 

19 

19 

23 

2 

-  1 

-  1 

1 

12 

11 

19 

23 

31 

30 

2e 

21 

20 

19 

24 

13.4 

ASHTON   1  S 

MAX 

17 

18 

14 

15 

19 

25 

26 

24 

22 

29 

31 

34 

32 

27 

32 

34 

23 

29 

25 

34 

23 

15 

24 

34 

36 

34 

33 

32 

34 

36 

35 

27.3 

M I  N 

6 

2 

7 

9 

5 

6 

9 

12 

9 

17 

20 

22 

19 

15 

24 

20 

0 

-  4 

8 

5 

4 

8 

12 

22 

29 

26 

25 

15 

24 

4 

25 

13.1 

ATLANT  A    1  E 

MAX 

16 

23 

26 

25 

30 

37 

30 

25 

26 

28 

30 

30 

30 

30 

26 

26 

21 

31 

25 

27 

21 

20 

32 

>5 

38 

37 

39 

42 

37 

33 

37 

29.5 

MIN 

-  7 

-  7 

-  4 

0 

7 

13 

12 

7 

0 

12 

14 

22 

12 

15 

13 

10 

-  8 

0 

15 

15 

6 

8 

15 

24 

15 

20 

20 

13 

15 

25 

2b 

10.5 

AVERY  RS 

15 

16 

20 

26 

32 

30 

30 

30 

31 

35 

33 

35 

30 

33 

35 

29 

34 

31 

34 

36 

3 

28 

22 

33 

41 

37 

40 

42 

45 

38 

19 

31.9 

MIN 

-  8 

-  2 

-  1 

5 

16 

21 

23 

15 

17 

30 

16 

26 

7 

16 

2  0 

13 

22 

17 

26 

27 

16 

9 

17 

21 

32 

32 

33 

31 

28 

30 

3. 

18.° 

BAVVIEw      ">.L    n  •'■ '-  i  '» 

24 

20 

21 

21 

3  3 

32 

32 

32 

3  B 

38 

35 

34 

29 

36 

3  5 

35 

3  5 

35 

37 

30 

33.2 

m*n 

5 

11 

7 

18 

19 

25 

22 

23 

32 

20 

26 

27 

23 

24 

18 

22 

21 

27 

31 

25 

20 

16 

17 

24 

30 

34 

24 

22 

28 

35 

21.8 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

24 

25 

22 

30 

28 

34 

28 

33 

25 

28 

36 

35 

34 

27 

30 

28 

31 

20 

27 

28 

25 

20 

35 

37 

40 

40 

40 

40 

40 

38 

37 

31.1 

MIN 

-10 

-  6 

-22 

-11 

6 

4 

7 

9 

-  2 

2 

17 

21 

20 

19 

1  5 

15 

-12 

-21 

15 

21 

-  4 

0 

13 

29 

8 

18 

12 

8 

6 

8 

23 

6.7 

BLACKFOOT 

M*N 

17 

11 

8 

11 

22 

18 

28 

27 

26 

36 

35 

40 

39 

34 

18 

37 

25 

19 

32 

37 

27 

23 

39 

38 

36 

35 

34 

29 

32 

31 

33 

29.0 

-  9 

0 

-12 

-12 

7 

-  6 

0 

5 

3 

19 

26 

30 

27 

19 

27 

21 

0 

-  4 

8 

19 

14 

12 

11 

3D 

29 

27 

22 

20 

9 

5 

26 

12.0 

BLISS 

MAX 

22 

15 

20 

20 

24 

29 

35 

30 

26 

■  33 

32 

37 

35 

40 

35 

34 

18 

21 

28 

36 

27 

24 

36 

38 

36 

40 

36 

34 

35 

36 

3B 

30.6 

0 

1 

0 

3 

7 

18 

23 

9 

5 

24 

22 

27 

25 

15 

29 

16 

-  9 

-  5 

2 

22 

7 

8 

17 

32 

23 

19 

16 

15 

11 

16 

24 

13.6 

BOISE  LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

44 

23 

33 

39 

35 

34 

44 

43 

45 

37 

37 

32 

40 

31 

38 

41 

40 

43 

40 

39 

44 

MIN 

6 

7 

8 

23 

22 

15 

29 

29 

29 

29 

20 

6 

6 

22 

21 

35 

31 

26 

25 

25 

29 

BOISE    WB  AP 

21 

20 

17 

18 

30 

34 

34 

32 

36 

44 

40 

38 

40 

40 

34 

35 

25 

21 

3  3 

39 

3  Q 

3  0 

42 

41 

39 

44 

32 

32 

J7 

46 

33.7 

MIN 

2 

3 

-  2 

5 

4 

22 

20 

12 

1  B 

28 

30 

30 

25 

30 

27 

12 

3 

-  2 

15 

22 

21 

23 

27 

34 

32 

32 

28 

25 

25 

25 

29 

19.5 

BONNE R S  FERRY 

MAX 

9 

12 

11 

17 

22 

33 

32 

34 

35 

41 

28 

36 

21 

26 

32 

29 

33 

32 

34 

39 

35 

21 

17 

19 

29 

41 

43 

34 

37 

42 

43 

29.6 

MIN 

-  2 

-  7 

-12 

4 

13 

20 

22 

20 

24 

28 

21 

20 

11 

18 

21 

18 

23 

21 

21 

25 

21 

6 

7 

13 

17 

23 

32 

24 

26 

33 

17.0 

BUHL 

MAX 

30 

23 

18 

20 

19 

30 

35 

30 

32 

40 

38 

40 

37 

40 

40 

34 

32 

26 

36 

40 

32 

30 

42 

40 

39 

44 

41 

37 

36 

36 

44 

34.2 

MIN 

12 

2 

0 

4 

8 

14 

20 

16 

14 

24 

26 

30 

30 

25 

2fi 

26 

4 

6 

7 

24 

18 

22 

26 

34 

28 

26 

28 

18 

18 

19 

32 

19.0 

BURKE  2  NNE 

MAX 

11 

12 

18 

22 

27 

27 

25 

24 

27 

29 

28 

27 

28 

30 

29 

26 

26 

2fl 

28 

28 

25 

24 

20 

32 

35 

35 

36 

37 

36 

35 

37 

27.5 

MIN 

-10 

-  3 

4 

8 

14 

16 

20 

16 

16 

15 

12 

22 

4 

18 

17 

11 

17 

14 

23 

22 

16 

14 

12 

19 

28 

26 

31 

24 

25 

29 

29 

16.4 

BURLE  y 

MAX 

28 

23 

14 

16 

22 

29 

31 

36 

2  3 

33 

36 

37 

41 

37 

38 

46 

31 

25 

25 

37 

39 

29 

33 

42 

39 

40 

43 

43 

34 

35 

45 

3  3.4 

MIN 

5 

-  4 

-  3 

-  1 

5 

6 

16 

15 

9 

11 

24 

24 

30 

21 

28 

28 

-  6 

-  5 

8 

25 

18 

18 

16 

10 

33 

26 

29 

19 

13 

14 

18 

15.2 

BURLE'     r ACTOKV    1  NW 

19 

19 

1  0 

1 3 

19 

25 

30 

33 

25 

33 

35 

37 

39 

35 

37 

40 

30 

18 

24 

35 

36 

27 

32 

37 

38 

33 

42 

39 

30.7 

MIN 

4 

-  9 

-  6 

-  6 

1 

7 

14 

9 

7 

15 

22 

23 

28 

18 

27 

26 

-  8 

-  9 

5 

23 

16 

16 

11 

27 

32 

24 

27 

12 

12 

17 

31 

13.4 

BURLcv  CAA  AP 

MAX 

20 

14 

16 

20 

26 

30 

34 

28 

30 

35 

37 

43 

36 

38 

42 

39 

21 

23 

36 

38 

29 

31 

41 

40 

38 

41 

40 

35 

36 

46 

38 

32.9 

MIN 

-  3 

-  7 

-  5 

-  5 

2 

8 

13 

8 

7 

22 

22 

30 

18 

22 

29 

2 

-  9 

4 

11 

18 

14 

9 

19 

32 

31 

20 

18 

17 

12 

15 

30 

13.0 

CALDWELL 

MAX 

25 

21 

18 

20 

27 

31 

35 

32 

33 

47 

46 

37 

37 

40 

36 

40 

31 

20 

26 

40 

it 

30 

35 

19 

38 

40 

38 

35 

39 

35 

41 

33.8 

MIN 

5 

0 

-  1 

6 

1 

22 

22 

21 

9 

26 

27 

29 

25 

25 

30 

15 

4 

-  2 

14 

20 

1  0 

17 

23 

21 

29 

30 

28 

22 

23 

24 

27 

16.1 

CAMBR 1 DGE 

MAX 

26 

10 

12 

12 

20 

21 

27 

26 

35 

37 

36 

37 

40 

39 

38 

39 

19 

15 

22 

35 

34 

29 

37 

39 

41 

40 

42 

41 

42 

40 

43 

31.4 

-12 

-15 

-  7 

10 

8 

7 

8 

6 

8 

20 

21 

30 

22 

21 

22 

-10 

-11 

0 

15 

20 

27 

26 

30 

34 

34 

30 

29 

30 

32 

32 

34 

16.2 

CASCADE   1  NW 

A* 

12 

3 

3 

15 

25 

30 

27 

23 

24 

30 

31 

33 

33 

28 

27 

26 

21 

11 

26 

29 

22 

22 

36 

36 

35 

38 

38 

33 

22 

37 

33 

26.2 

MI  M 

-15 

-13 

-19 

-  8 

10 

16 

19 

16 

3 

20 

21 

26 

21 

22 

22 

18 

-10 

-16 

9 

20 

16 

12 

20 

29 

25 

24 

IB 

12 

6 

9 

31 

11.7 

CHALL I  S 

MAX 

20 

2 1 

g 

19 

1 6 

22 

25 

24 

1 6 

31 

30 

3  5 

38 

38 

30 

36 

27.4 

MIN 

-  9 

-  3 

-  8 

-  5 

-  5 

-  3 

2 

5 

-  4 

12 

12 

12 

15 

10 

2  0 

13 

-  8 

-14 

-  2 

10 

-  2 

-  8 

0 

19 

21 

15 

14 

8 

5 

3 

1  9 

4.5 

CHILL*   BARTON  FLAT 

MAX 

6 

13 

11 

12 

10 

12 

23 

15 

12 

25 

22 

25 

25 

21 

25 

27 

12 

..  3 

18 

25 

18 

10 

25 

7-1 

25 

27 

33 

22 

22 

25 

27 

19.5 

MIN 

-24 

-19 

-24 

-24 

-24 

-18 

-16 

-17 

-22 

8 

-  8 

5 

10 

-  5 

16 

0 

-32 

-35 

-17 

-  3 

-24 

-18 

5 

10 

3 

-  9 

-  B 

-11 

-12 

-15 

-  7 

-10.7 

CLARK  FORK   1  ENE 

MAX 

14 

19 

15 

18 

33 

31 

31 

31 

35 

45 

36 

34 

30 

37 

40 

38 

36 

34 

34 

40 

)8 

29 

19 

21 

39 

38 

40 

42 

44 

40 

44 

33.1 

MIN 

-  5 

0 

-11 

-  1 

15 

22 

25 

23 

25 

31 

20 

25 

2 

13 

21 

6 

20 

21 

28 

29 

2] 

12 

10 

15 

20 

33 

32 

25 

25 

31 

31 

16.2 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

10 

10 

19 

15 

17 

25 

25 

19 

22 

25 

24 

27 

26 

22 

22 

20 

21 

25 

23 

2  3 

15 

15 

32- 

35 

32 

32 

32 

32 

35 

39 

24.0 

MIN 

0 

-  4 

-  4 

-  1 

-  1 

2 

-  1 

-  4 

9 

8 

9 

9 

4 

12 

-  1 

-  5 

-  6 

-  5 

14 

-  3 

-  5 

-  6 

14 

19 

13 

10 

8 

9 

12 

17 

4.1 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

9 

14 

14 

20 

27 

30 

29 

28 

32 

36 

29 

30 

23 

31 

31 

23 

30 

35 

33 

34 

29 

25 

16 

28 

37 

38 

44 

40 

41 

41 

3H 

29.5 

MIN 

-12 

3 

4 

12 

18 

23 

20 

21 

25 

26 

18 

13 

7 

17 

13 

10 

17 

24 

24 

26 

22 

10 

12 

15 

27 

29 

27 

25 

27 

33 

33 

18.4 

( COEUR  0  ALENE  RS 

MA 

15 

18 

15 

21 

31 

32 

32 

30 

34 

35 

34 

32 

30 

36 

36 

31 

36 

36 

35 

35 

34 

30 

23 

27 

39 

38 

44 

42 

42 

41 

42 

Ml  N 

-  4 

1 

1 

7 

16 

20 

20 

21 

15 

32 

20 

26 

7 

13 

19 

13 

21 

22 

29 

30 

24 

22 

9 

17 

25 

30 

34 

26 

26 

32 

31 

19  5 

;  CONDA 

MAX 

12 

15 

16 

20 

21 

23 

28 

29 

28 

26 

30 

31 

35 

32 

31 

32 

31 

24 

29 

26 

29 

30 

31 

34 

34 

38 

35 

38 

28 

36 

40 

28.8 

i 

MIN 

3 

-15 

-20 

-19 

-13 

1 

0 

7 

2 

7 

17 

25 

26 

18 

20 

27 

1 

2 

6 

17 

10 

11 

13 

21 

29 

25 

25 

5 

0 

-  1 

2 

8.1 

*  COTTONWOOD 

MAX 

14 

22 

22 

25 

32 

33 

34 

29 

29 

33 

33 

32 

34 

38 

33 

30 

30 

28 

30 

32 

28 

25 

33 

45 

39 

38 

43 

41 

42 

40 

40 

32.5 

• 

MIN 

-  7 

-  3 

7 

13 

1 1 

15 

10 

13 

9 

14 

13 

12 

10 

15 

8 

13 

15 

17 

17 

14 

4 

2 

15 

31 

25 

25 

30 

35 

30 

28 

2  1 

il  1 

COUNC  1 L   1  N 

MAX 

19 

15 

13 

18 

21 

24 

29 

31 

34 

35 

35 

34 

38 

38 

36 

30 

28 

13 

34 

30 

33 

34 

42 

42 

42 

40 

36 

35 

30 

35 

40 

MI  N 

-  5 

-17 

-  8 

5 

8 

19 

20 

13 

22 

25 

29 

30 

28 

22 

20 

-  7 

-16 

4 

6 

12 

14 

22 

29 

32 

31 

32 

24 

24 

20 

26 

26 

15 

DEADWOOD  OAM 

MAX 

12 

18 

14 

20 

24 

26 

24 

25 

21 

29 

29 

31 

33 

29 

ib 

25 

24 

24 

24 

26 

22 

20 

34 

36 

38 

37 

36 

36 

38 

33 

36 

MIN 

-20 

-16 

-23 

-  8 

3 

0 

12 

14 

-  9 

16 

15 

23 

20 

17 

18 

14 

-11 

-25 

10 

18 

11 

5 

16 

26 

20 

22 

2  2 

11 

8 

7 

25 

7*8 

OEER  FLAT  OAM 

MAX 

25 

23 

22 

2  0 

30 

34 

39 

36 

31 

46 

40 

38 

36 

38 

36 

40 

3 1 

3 1 

35 

37 

32 

37 

41 

40 

37 

36 

35 

36 

37 

4 

34.8 

MIN 

5 

0 

-  3 

5 

1 

22 

23 

20 

19 

26 

28 

31 

25 

28 

2  0 

14 

5 

1 

11 

22 

22 

19 

28 

29 

30 

31 

)0 

20 

26 

29 

27 

19.2 

;  DRIG6S 

MAX 

24 

12 

12 

15 

12 

21 

20 

12 

19 

30 

33 

32 

33 

34 

34 

32 

30 

21 

22 

28 

32 

22 

23 

32 

37 

34 

32 

33 

34 

48 

42 

27.3 

MIN 

-  6 

-24 

-20 

-18 

-10 

-14 

-  6 

-10 

0 

14 

16 

18 

20 

22 

20 

19 

6 

-10 

3 

12 

10 

0 

8 

12 

16 

15 

13 

12 

3 

14 

19 

5.0 

.  XI90IS  EXP  ST  A 

MAX 

10 

8 

15 

13 

15 

20 

22 

17 

15 

24 

24 

28 

28 

24 

?^ 

30 

12 

25 

15 

27 

26 

13 

22 

31 

32 

29 

25 

31 

27 

31 

30 

22.5 

MIN 

-  4 

-  8 

-  7 

-  3 

-  2 

5 

9 

7 

1 

12 

10 

21 

20 

12 

23 

6 

-  4 

0 

4 

8 

0 

-  5 

6 

20 

19 

20 

19 

IB 

17 

11 

10 

?I"  3 

-  DUBOIS   CAA  AP 

MAX 

10 

12 

15 

14 

16 

24 

23 

20 

18 

28 

27 

31 

30 

26 

31 

31 

11 

26 

17 

30 

18 

13 

25 

33 

34 

33 

28 

34 

31 

34 

31 

' ELK  R 1 VER  1  S 

MIN 

-11 

-  9 

-15 

-11 

-  8 

-  4 

5 

-  1 

5 

10 

16 

17 

10 

!b 

-10 

-11 

-  8 

-  4 

15 

0 

-  b 

5 

21 

14 

23 

22 

9 

5 

4 

24 

* 

MAX 

20 

27 

22 

30 

35 

32 

3  3 

35 

32 

38 

39 

38 

37 

39 

41 

33 

34 

33 

36 

38 

34 

32 

28 

36 

40 

36 

40 

40 

46 

46 

40 

1  B  ^ 

MIN 

-15 

-  7 

-10 

7 

14 

21 

20 

9 

12 

30 

19 

26 

0 

19 

8 

14 

10 

28 

28 

28 

24 

22 

20 

28 

34 

32 

33 

24 

24 

32 

32 

EMMETT  2  E 

MAX 

2J 

26 

J3 

J5 

36 

45 

42 

43 

35 

43 

41 

39 

29 

21 

25 

43 

33 

30 

36 

42 

40 

40 

37 

33 

38 

38 

41 

MIN 

3 

3 

-  1 

7 

5 

18 

24 

22 

21 

32 

29 

31 

22 

30 

32 

20 

9 

»t3 

16 

22 

27 

25 

23 

32 

32 

32 

30 

29 

25 

25 

29 

21*2 

j p A IRF 1 ELO 

MAX 

11 

-  2 

2 

18 

17 

23 

25 

21 

19 

32 

28 

32 

34 

29 

30 

26 

7 

9 

28 

32 

19 

20 

35 

38 

32 

35 

24 

25 

31 

35 

24.2 

MIN 

-24 

-32 

-32 

-25 

-20 

5 

5 

-12 

-17 

-  7 

-  1 

-  1 

20 

5 

6 

6 

-32 

-29 

-  9 

-  9 

-.  9 

-  6 

-  6 

-  6 

8 

6 

-  8 

-  8 

-  8 

15 

-  7.5 

'fENH  PS 

MAX 

23 

25 

24 

25 

32 

32 

35' 

32 

34 

36 

36 

36 

41 

38 

35 

31 

32 

31 

35 

36 

36 

32 

32 

34 

42 

44 

40 

43 

34 

40 

34.5 

MIN 

10 

7 

0 

9 

11 

16 

25 

19 

18 

29 

27 

26 

22 

22 

23 

21 

7 

10 

23 

25 

20 

20 

24 

21 

30 

31 

3  1 

27 

27 

25 

31 

20.5 

'FORT  MALL    IND  AbENC* 

MAX 

16 

16 

13 

21 

23 

24 

30 

27 

28 

36 

47 

39 

39 

38 

38 

24 

26 

32 

31 

30 

26 

39 

38 

37 

34 

35 

30 

41 

34 

17 

31.0 

MIN 

-  9 

-  9 

-18 

-15 

7 

-12 

2 

5 

7 

17 

20 

31 

12 

11 

23 

-  5 

-  7 

1 

21 

If 

15 

15 

34 

29 

28 

25 

18 

8 

6 

28 

;^ARD£N  VALLEV  RS 

MAX 

21 

15 

12 

26 

23 

28 

31 

29 

31 

36 

35 

35 

39 

35 

32 

33 

29 

24 

25 

35 

32 

27 

32 

35 

40 

39 

40 

40 

40 

32 

36 

MIN 

1 

-  8 

-11 

-  1 

18 

10 

19 

22 

3 

22 

22 

27 

25 

28 

26 

18 

-  4 

-10 

13 

21 

18 

16 

24 

29 

32 

31 

32 

25 

22 

18 

31 

16*7 
* 

iLENNS  FERRy 

MAX 

26 

J5 

39 

37 

42 

47 

37 

39 

42 

40 

4 1 

40 

38 

38 

39 

u  ; 

MIN 

2 

2 

5 

11 

24 

14 

11 

9 

26 

20 

32 

28 

23 

30 

21 

-  8 

-  4 

4 

14 

10 

13 

21 

33 

27 

25 

!4 

13 

IS 

20 

28 

16  4 

I'.OOOING  CAA  AP 

MAX 

15 

11 

15 

18 

21 

26 

32 

27 

25 

32 

32 

37 

34 

37 

33 

30 

16 

23 

27 

35 

21 

22 

35 

38 

38 

38 

33 

33 

34 

37 

28.9 

MIN 

-  2 

0 

0 

4 

6 

18 

17 

8 

5 

24 

25 

26 

18 

IB 

26 

0 

-  6 

3 

3 

16 

8 

10 

17 

< ; 

26 

26 

17 

16 

15 

17 

24 

13.4 

.RACE  PM 

MAX 

17 

6 

7 

9 

18 

23 

28 

23 

21 

30 

31 

34 

33 

27 

32 

32 

24 

25 

25 

32 

21 

23 

3"3 

)4 

36 

36 

33 

25 

34 

35 

33 

26.7 

MIN 

-  3 

-20 

-19 

-13 

-  2 

-10 

4 

5 

3 

3 

18 

23 

23 

15 

23 

17 

-  6 

-  6 

2 

13 

13 

6 

20 

27 

29 

20 

17 

2 

2 

-  2 

23 

7.4 

'RANO  VIEW 

MAX 

25 

21 

21 

22 

29 

31 

36 

36 

37 

45 

46 

45 

45 

45 

45 

40 

30 

21 

34 

34 

31 

36 

45 

44 

43 

39 

39 

33 

38 

39 

41 

36.0 

MIN 

S 

-  2 

-  4 

12 

10 

22 

23 

12 

2 

22 

32 

28 

24 

29 

31 

17 

-10 

-11 

2 

17 

lt> 

19 

21 

35 

30 

30 

25 

20 

17 

20 

30 

17.0 

'■RANGEvl  LLE 

MAX 

18 

21 

24 

31 

33 

34 

30 

31 

36 

37 

36 

32 

34 

38 

41 

28 

34 

34 

34 

37 

35 

29 

30 

41 

42 

43 

41 

40 

41 

46 

43 

34.7 

MIN 

—  g 

2 

2 

7 

12 

16 

12 

12 

IS 

22 

17 

23 

13 

22 

19 

13 

13 

16 

22 

13 

12 

17 

25 

23 

29 

30 

24 

26 

28 

12 

17.0 

GRAY 

MAX 

31 

9 

12 

16 

18 

29 

29 

25 

32 

30 

29 

35 

34 

32 

33 

35 

27 

28 

30 

30 

27 

18 

28 

3 : 

36 

35 

34 

30 

37 

42 

44 

29.5 

MIN 

2 

-13 

-17 

-14 

5 

5 

10 

10 

6 

0 

17 

25 

28 

18 

12 

15 

3 

2 

12 

9 

7 

8 

1 3 

27 

28 

20 

20 

2 

8 

3 

9.2 

■ROUSE 

MAX 

9 

13 

11 

13 

13 

22 

76 

27 

19 

28 

25 

31 

30 

22 

28 

26 

13 

17 

20 

26 

2* 

14 

32 

jr. 

25 

24 

33 

25 

26 

33 

32 

23.3 

MIN 

-32 

-32 

-26 

-26 

-29 

-12 

-16 

-14 

-24 

4 

-  2 

13 

14 

1 

4 

0 

-31 

-2? 

-13 

-  7 

-28 

-29 

-11 

-  3 

-13 

-28 

-11 

-1  1 

-14 

-16 

-  - 

-13.5 

IAILEV 

MAX 

9 

11 

14 

10 

17 

22 

30 

19 

21 

31 

29 

33 

34 

27 

2" 

29 

23 

21 

27 

30 

25 

20 

30 

36 

33 

33 

37 

39 

33 

36 

33 

26.5 

MIN 

-10 

-17 

-15 

-14 

-14 

B 

12 

1 

-  1 

15 

7 

22 

21 

12 

22 

20 

-12 

-  - 

1 

14 

-  4 

-  8 

12 

25 

14 

9 

3 

4 

2 

3 

19 

4.7 

-AMER  A  NM 

MAX 

16 

12 

11 

15 

12 

23 

18 

16 

17 

27 

30 

34 

33 

28 

)1 

33 

20 

21 

15 

33 

27 

12 

21 

35 

39 

31 

JO 

30 

33 

28 

34 

24.7 

MIN 

-15 

-15 

-22 

-19 

-  6 

-  7 

-  9 

6 

6 

12 

25 

25 

12 

8 

21 

20 

-24 

-  6 

10 

-  8 

-14 

0 

16 

23 

23 

22 

21 

17 

-  7 

19 

3.6 

Sm  t«i«f4tnc»  aotM  following  Station  lod« 


DAILY  TEMPERATURES  IDAH0 

Table  5  -  Continued  JA1TOABT  1999 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

29 

29 

30 

31 

< 

HAZELTON 

MAX 

18 

13 

1  3 

16 

20 

26 

32 

26 

3  0 

38 

35 

39 

35 

41 

45 

42 

20 

17 

35 

40 

26 

28 

40 

"39 

37 

39 

40 

32 

32 

35 

39 

31.2 

MIN 

7 

-  7 

-  7 

-  2 

3 

11 

17 

5 

-  1 

23 

25 

29 

27 

15 

27 

19 

-  7 

-  1 

3 

23 

11 

13 

14 

30 

31 

27 

24 

15 

12 

15 

32 

14.0 

HILL  CITY 

MAX 

22 

15 

15 

30 

27 

20 

18 

32 

40 

32 

36 

45 

25 

25 

26 

35 

23.9 

MIN 

-  8 

-27 

-27 

-28 

-12 

0 

11 

-  8 

-15 

11 

5 

2  0 

10 

8 

20 

11 

-25 

-28 

-  5 

12 

1 

-  5 

12 

25 

8 

5 

19 

-  5 

-  7 

-  7 

11 

-  0.6 

HOLLI STER 

MAX 

20 

15 

24 

24 

23 

28 

32 

31 

29 

37 

40 

36 

35 

41 

36 

39 

30 

38 

34 

32 

33 

38 

41 

39 

41 

41 

42 

37 

44 

40 

34.0 

MIN 

10 

-  5 

5 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

19 

28 

17 

18 

14 

10 

0 

-  1 

1  1 

20 

12 

23 

25 

27 

28 

29 

27 

20 

19 

20 

34 

15.1 

IDAHO  CITY 

MAX 

27 

21 

23 

24 

29 

35 

29 

29 

27 

35 

36 

35 

40 

34 

32 

35 

32 

27 

29 

32 

30 

26 

33 

38 

40 

40 

47 

46 

41 

37 

37 

33.1 

M  I N 

-18 

-15 

-20 

-20 

-  4 

9 

9 

-  1 

-10 

22 

12 

20 

23 

21 

21 

9 

-18 

-16 

1  1 

21 

8 

7 

21 

28 

25 

27 

29 

10 

7 

10 

29 

8.3 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

11 

8 

9 

11 

13 

16 

24 

22 

15 

35 

35 

38 

33 

32 

37 

37 

15 

25 

24 

36 

23 

17 

37 

35 

33 

31 

29 

30 

28 

30 

33 

25.9 

MIN 

-12 

-  8 

-14 

-13 

-12 

-10 

-  2 

10 

4 

12 

21 

21 

18 

17 

28 

13 

-  5 

-  7 

9 

12 

13 

-  3 

11 

30 

26 

25 

21 

18 

7 

2 

25 

8.3 

IRWIN   2  S 

MAX 

16 

11 

10 

9 

24 

17 

21 

26 

24 

38 

34 

40 

34 

28 

36 

36 

25 

26 

26 

31 

30 

21 

34 

38 

37 

35 

38 

38 

32 

37 

35 

28.6 

MIN 

-  1 

-16 

-11 

-  8 

7 

-  1 

5 

14 

10 

18 

20 

25 

26 

18 

27 

24 

3 

1 

10 

18 

16 

15 

18 

28 

30 

26 

20 

15 

10 

8 

25 

12.9 

I SLAND   PA  RK  DAM 

MA* 

24 

24 

28 

28 

24 

25 

30 

22 

27 

2  5 

15 

19 

30 

34 

29 

25 

29 

32 

30 

32 

23.4 

MIN 

-11 

-27 

-27 

-23 

-  9 

-20 

-18 

9 

2 

10 

15 

17 

18 

18 

20 

18 

0 

-30 

7 

15 

7 

5 

7 

16 

26 

21 

20 

20 

3 

-15 

20 

3.7 

JE  ROME 

22 

13 

IB 

18 

17 

19 

32 

29 

25 

38 

36 

35 

37 

40 

38 

34 

26 

26 

36 

40 

32 

30 

43 

40 

38 

39 

36 

34 

36 

35 

41 

31.7 

UT  w 

4 

-  3 

-  2 

0 

2 

12 

12 

8 

5 

19 

25 

27 

27 

16 

27 

20 

-  8 

1 

3 

20 

6 

13 

16 

31 

26 

22 

27 

13 

12 

14 

27 

13.6 

Kfc  LLUuu 

20 

12 

15 

15 

20 

31 

29 

28 

33 

37 

36 

35 

34 

26 

37 

35 

27 

40 

37 

35 

38 

35 

29 

26 

34 

43 

38 

41 

38 

43 

44 

52.0 

-  - 

-  6 

-  7 

-  4 

13 

16 

24 

20 

23 

31 

19 

23 

5 

14 

19 

8 

12 

20 

24 

29 

24 

18 

18' 

18 

25 

31 

34 

28 

28 

32 

34 

18.2 

KOOSK IA 

MAX 

24 

25 

!2 

27 

32 

33 

39 

38 

31 

45 

36 

39 

32 

35 

34 

31 

31 

29 

36 

42 

33 

32 

33 

40 

37 

41 

47 

40 

47 

47 

42 

35.5 

M  N 

7 

3 

-  2 

7 

9 

17 

25 

18 

11 

27 

28 

25 

21 

21 

15 

15 

10 

8 

17 

23 

19 

21 

23 

28 

30 

30 

32 

27 

20 

25 

30 

19.0 

KUNA  2  NNE 

MAX 

20 

21 

16 

18 

26 

32 

34 

33 

32 

42 

38 

38 

41 

40 

35 

34 

24 

20 

25 

36 

31 

29 

39 

40 

36 

44 

34 

33 

38 

37 

42 

32.6 

MIN 

2 

-  2 

-  3 

-  1 

2 

21 

21 

17 

8 

30 

28 

31 

26 

29 

29 

9 

4 

-  6 

11 

19 

19 

20 

23 

34 

32 

32 

29 

23 

24 

24 

29 

18.2 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

40 

3  5 

45 

48 

48 

49 

36.9 

MIN 

3 

4 

4 

14 

22 

27 

27 

23 

21 

34 

25 

28 

21 

24 

23 

23 

12 

27 

33 

31 

27 

19 

23 

30 

28 

32 

33 

34 

34 

36 

35 

24.4 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

19 

22 

20 

29 

32 

36 

35 

37 

38 

39 

34 

40 

30 

48 

36 

33 

36 

36 

35 

44 

31 

28 

32 

39 

33 

37 

44 

45 

47 

45 

46 

35.7 

MIN 

1 

3 

1 

14 

21 

28 

23 

20 

23 

29 

21 

19 

20 

23 

19 

15 

14 

25 

30 

29 

20 

14 

22 

23 

28 

30 

32 

35 

34 

35 

34 

22.1 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

17 

7 

5 

8 

12 

9 

19 

20 

19 

19 

29 

33 

36 

33 

33 

32 

19 

14 

25 

24 

28 

21 

36 

37 

39 

38 

39 

33 

20 

21 

36 

24.5 

MI  N 

-  8 

-21 

-15 

-14 

-1  5 

-21 

-17 

-  3 

3 

-  6 

-  8 

8 

24 

8 

16 

19 

-10 

-17 

-  6 

4 

6 

3 

16 

19 

25 

22 

22 

-  6 

-  4 

-13 

8 

0.6 

LOW  MAN 

MAX 

19 

19 

18 

23 

30 

34 

31 

30 

26 

34 

35 

35 

38 

32 

31 

32 

24 

18 

28 

32 

28 

27 

36 

37 

45 

41 

46 

40 

43 

36 

37 

31.8 

M I  N 

-  8 

-11 

-15 

-  7 

3 

B 

15 

10 

-  5 

19 

15 

22 

19 

20 

21 

14 

-12 

-16 

10 

20 

11 

11 

20 

28 

27 

25 

28 

19 

13 

12 

29 

11.1 

MACKAY  RS 

MAX 

10 

11 

14 

14 

12 

18 

24 

21 

17 

26 

25 

28 

29 

23 

26 

28 

16 

7 

21 

30 

28 

14 

32 

35 

36 

37 

35 

23 

24 

29 

31 

23.4 

MIN 

-11 

-14 

-12 

-12 

-15 

-  6 

-  7 

-  2 

-10 

6 

-  4 

20 

10 

2 

21 

14 

-13 

-15 

-  1 

-  3 

-  8 

-  8 

7 

16 

12 

5 

4 

1 

1 

-  1 

8 

-  0.5 

MALAD 

MAX 

2  5 

38 

35 

MI  N 

-  2 

-  8 

-12 

-  9 

4 

-  7 

8 

10 

12 

6 

10 

21 

28 

15 

30 

20 

5 

3 

10 

13 

15 

8 

21 

27 

32 

31 

30 

13 

12 

6 

23 

12.1 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

20 

10 

B 

12 

15 

21 

32 

25 

24 

22 

28 

33 

37 

33 

39 

37 

21 

26 

32 

35 

25 

31 

37 

34 

40 

43 

42 

31 

31 

29 

36 

28.7 

M I  N 

-15 

-16 

-20 

-21 

-15 

-  3 

1 

-  2 

2 

-  2 

11 

22 

10 

29 

14 

-  8 

-  5 

3 

10 

a 

4 

27 

24 

32 

32 

19 

7 

5 

3 

25 

5.1 

MAY  RS 

MAX 

12 

18 

13 

1  1 

12 

19 

25 

21 

20 

36 

28 

34 

36 

30 

31 

34 

22 

7 

28 

31 

23 

14 

27 

43 

40 

32 

35 

25 

30 

28 

38 

25.9 

MIN 

-15 

-  1 

-15 

-12 

-11 

-  5 

-  3 

4 

-12 

13 

7 

16 

12 

5 

18 

17 

-15 

-25 

-  5 

9 

-  6 

-10 

4 

20 

18 

9 

4 

2 

0 

-  2 

10 

1.0 

MC  CALL 

MAX 

10 

14 

14 

18 

20 

26 

22 

20 

20 

26 

24 

26 

24 

26 

22 

20 

16 

16 

20 

22 

22 

20 

30 

32 

30 

32 

34 

28 

30 

30 

33 

23.5 

M I  N 

-  9 

-12 

-16 

-  5 

8 

8 

18 

14 

0 

10 

17 

22 

22 

20 

20 

13 

-  7 

-16 

12 

20 

14 

4 

11 

20 

23 

28 

22 

10 

16 

10 

23 

10.5 

MC  CAMMON 

MAX 

30 

28 

18 

12 

20 

27 

34 

30 

24 

30 

32 

37 

36 

34 

36 

31 

25 

25 

29 

35 

30 

32 

37 

35 

37 

40 

40 

35 

29 

32 

34 

30.8 

MIN 

-  8 

-19 

-16 

5 

-  4 

5 

16 

6 

15 

16 

23 

30 

15 

24 

21 

-  5 

-  7 

2 

18 

19 

13 

19 

30 

32 

31 

30 

8 

12 

19 

21 

12.1 

MERIDIAN  1  SSM 

MAX 

22 

23 

12 

1  9 

29 

33 

36 

35 

33 

47 

39 

34 

42 

40 

35 

36 

35 

38 

3  3.2 

MIN 

-  5 

-  9 

-  4 

-  4 

17 

17 

15 

5 

26 

24 

27 

18 

25 

25 

6 

-  2 

-  9 

8 

15 

16 

14 

19 

30 

27 

27 

25 

20 

21 

22 

25 

14.1. 

MESA 

MAX 

24 

18 

11 

17 

22 

25 

28 

35 

28 

38 

35 

37 

39 

38 

40 

30 

25 

22 

23 

35 

35 

31 

34 

39 

42 

39 

38 

36 

34 

36 

38 

31.4 

MI  N 

2 

-  2 

-  7 

-  5 

8 

11 

18 

18 

12 

23 

20 

23 

28 

26 

26 

22 

3 

-  9 

7 

13 

15 

13 

23 

30 

31 

31 

30 

23 

22 

26 

25 

16.3 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

18 

17 

12 

13 

2  0 

25 

32 

26 

2M 

35 

35 

41 

36 

35 

41 

30 

16 

16 

34 

38 

2  8 

28 

40 

37 

37 

40 

37 

28 

29 

36 

36 

29.8 

MIN 

3 

-  5 

-  6 

-  2 

10 

15 

12 

10 

2 

21 

22 

'26 

24 

12 

27 

25 

-12 

0 

-  2 

18 

7 

12 

10 

31 

32 

19 

16 

15 

10 

12 

31 

12.7 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

24 

16 

21 

10 

10 

17 

12 

22 

23 

22 

31 

36 

39 

36 

33 

35 

32 

24 

18 

31 

35 

26 

27 

40 

42 

42 

39 

35 

28 

27 

28 

27.8 

MIN 

-  8 

-18 

-20 

-16 

-12 

-19 

-13 

1 

-  4 

-  3 

-  1 

10 

25 

15 

17 

26 

-  2 

-14 

0 

12 

10 

3 

14 

24 

26 

24 

22 

-  3 

-  2 

-  8 

-  5 

2.6 

MOSCOW   U   OF  I 

MAX 

20 

22 

20 

24 

26 

35 

26 

39 

31 

34 

34 

36 

31 

37 

45 

30 

30 

3? 

33 

38 

29 

27 

30 

37 

43 

42 

43 

43 

42 

41 

40 

33.5 

MIN 

-19 

7 

9 

6 

20 

24 

22 

20 

22 

29 

21 

15 

4 

22 

16 

16 

12 

22 

22 

22 

18 

16 

18 

29 

28 

31 

34 

32 

31 

35 

32 

19.9 

MOUNTA I N  HOME  1  NE 

MAX 

30 

32 

31 

30 

40 

46 

42 

36 

35 

41 

34.1 

MIN 

-  1 

3 

-  1 

3 

8 

25 

23 

8 

20 

29 

25 

22 

30 

28 

26 

11 

-  6 

-  2 

3 

21 

12 

20 

21 

33 

25 

26 

20 

16 

17 

18 

28 

16.5 

MULL AN   PASS  CAA 

MAX 

3 

14 

17 

16 

17 

19 

16 

17 

20 

22 

18 

19 

22 

21 

22 

17 

18 

18 

19 

21 

19 

12 

22 

27 

28 

28 

29 

31 

32 

30 

29 

20.7 

M  N 

-  8 

2 

8 

10 

12 

15 

10 

12 

12 

14 

11 

9 

9 

16 

14 

10 

13 

12 

15 

14 

B 

4 

6 

21 

25 

25 

25 

25 

24 

26 

24 

13.6 

NAMPA   2  NW 

MAX 

30  ' 

20 

21 

18 

21 

26 

30 

37 

36 

36 

46 

.40 

37 

37 

41 

35 

40 

25 

19 

37 

38 

34 

34 

40 

40 

35 

41 

34 

37 

38 

36 

33.5 

MIN 

5 

3 

1 

7 

1 

15 

20 

21 

12 

14 

29 

30 

28 

20 

12 

17 

5 

-  1 

12 

11 

21 

19 

19 

33 

31 

32 

30 

25 

24 

25 

29 

17.7 

NEW   MEADOWS  RS 

MAX 

16 

14 

10 

15 

26 

23 

29 

30 

25 

32 

33 

33 

35 

30 

30 

28 

24 

12 

22 

32 

26 

25 

31 

36 

40 

36 

38 

32 

34 

31 

36 

27.9 

MIN 

-14 

-17 

-24 

-11 

9 

2 

17 

18 

-  2 

20 

20 

26 

Z3 

25 

21 

11 

-10 

-20 

9 

18 

11 

15 

20 

28 

31 

29 

30 

16 

11 

27 

26 

11.8 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

18 

20 

19 

24 

30 

29 

30 

33 

29 

35 

30 

31 

30 

34 

33 

26 

28 

30 

30 

33 

26 

23 

30 

37 

40 

39 

40 

37 

40 

38 

42 

31.1 

MIN 

-  5 

2 

3 

10 

17 

18 

14 

11 

12 

23 

12 

20 

18 

17 

17 

18 

1  1 

17 

21 

19 

14 

14 

17 

26 

23 

24 

32 

27 

26 

33 

30 

17.5 

OAKLEY 

MAX 

21 

20 

34 

38 

43 

MIN 

13 

-  5 

-  6 

4 

6 

15 

12 

9 

15 

20 

24 

25 

21 

19 

28 

23 

0 

1 

6 

22 

13 

16 

25 

32 

31 

30 

28 

IB 

17 

23 

30 

16.6 

OBSIDIAN  *V  NNE 

MAX 

6 

14 

B 

12 

20 

29 

23 

20 

17 

23 

26 

25 

25 

22 

23 

28 

20 

•17 

22 

23 

15 

17 

32 

32 

38 

36 

31 

26 

33 

37 

33 

23.6 

MIN 

-24 

-22 

-28 

-18 

-16 

7 

3 

-12 

-20 

15 

9 

18 

15 

11 

15 

7 

-20 

-22 

-  1 

4 

-  4 

7 

14 

23 

14 

13 

2 

-  6 

-  5 

4 

16 

0.0 

OLA  4  S 

MAX 

20 

21 

17 

20 

23 

39 

39 

38 

28 

40 

38 

38 

41 

40 

41 

36 

29 

21 

25 

34 

36 

39 

41 

40 

40 

41 

40 

39 

38 

33 

34 

33.8 

MIN 

-  4 

-  4 

-  8 

-  3 

-  2 

10 

10 

13 

4 

24 

23 

25 

26 

26 

27 

19 

-  9 

-11 

10 

10 

12 

10 

12 

32 

33 

30 

32 

29 

9 

14 

14 

13.3 

OROFI NO 

MAX 

20 

27 

25 

27 

31 

30 

38 

40 

40 

44 

35 

43 

35 

38 

39 

34 

35 

41 

47 

46 

42 

33 

40 

38 

40 

47 

42 

48 

40 

46 

37.7 

M  I  N 

5 

4 

1 

11 

18 

22 

26 

19 

19 

33 

25 

27 

30 

24 

22 

22 

11 

12 

30 

28 

13 

22 

29 

30 

32 

33 

28 

27 

31 

32 

22.2 

PALISADES  DAM 

MAX 

12 

7 

7 

9 

23 

20 

25 

29 

37 

33 

38 

39 

28 

35 

34 

25 

25 

27 

30 

24 

23 

34 

37 

35 

36 

38 

34 

31 

37 

28.0 

MIN 

0 

-18 

-15 

-12 

6 

-  5 

13 

7 

18 

20 

23 

17 

17 

27 

23 

0 

-  3 

10 

16 

14 

IB 

28 

29 

17 

14 

9 

4 

25 

10.8 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

25 

22 

1 9 

20 

27 

32 

36 

34 

31 

46 

42 

39 

35 

40 

37 

3 1 

39 

39 

MIN 

9 

4 

1 

14 

5 

17 

22 

21 

7 

26 

28 

31 

25 

28 

30 

23 

10 

5 

14 

19 

10 

21 

27 

30 

31 

26 

26 

26 

27 

19.4. 

PA  UL   1  E 

MAX 

30 

20 

13 

14 

20 

32 

30 

32 

26 

33 

36 

40 

50 

34 

37 

42 

29 

18 

32 

36 

37 

26 

32 

40 

38 

40 

45 

37 

33 

32 

42 

32.5 

MIN 

11 

-  6 

-  7 

-  5 

3 

3 

15 

6 

-  2 

-  1 

22 

23 

25 

18 

24 

25 

-11 

-12 

4 

11 

15 

1*. 

10 

28 

32 

18 

IS 

15 

10 

11 

16 

10.7 

PAYETTE 

MAX 

25 

21 

20 

21 

25 

33 

34 

35 

33 

48 

39 

39 

35 

43 

36 

39 

29 

16 

23 

39 

35 

25 

35 

40 

38 

40 

36 

35 

37 

33 

38 

33.1 

MI  N 

9 

8 

4 

10 

10 

17 

23 

19 

7 

28 

25 

32 

25 

28 

31 

22 

6 

0 

13 

19 

20 

19 

23 

29 

33 

32 

32 

30 

28 

24 

14 

20.0 

PIERCE  RS 

MAX 

20 

21 

18 

17 

23 

30 

30 

30 

30 

29 

33 

28 

35 

30 

35 

31 

24 

28 

30 

33 

36 

28 

28 

31 

35 

37 

35 

38 

35 

39 

36 

30.1 

MIN 

-  7 

-15 

-13 

-13 

5  6 

9 

4 

4 

11 

9 

7 

3 

5 

8 

8 

0 

0 

11 

13 

10 

2 

12 

LB 

31 

28 

30 

18 

18 

19 

3  0 

8.7 

POCATELLO   WB  AP 

MAX 

12 

11 

10 

13 

17 

17 

29 

23 

28 

37 

37 

38 

37 

34 

38 

38 

21 

21 

31 

36 

2  6 

29 

39 

38 

35 

34 

32 

30 

33 

38 

37 

29.0 

M I  N 

-  1 

-11 

-15 

-1  1 

-  6 

-  7 

6 

11 

2 

20 

21 

31 

20 

22 

30 

17 

-  6 

-  7 

9 

19 

16 

15 

26 

34 

29 

28 

2  3 

17 

11 

9 

31 

12.4 

PORTH I LL 

MAX 

24 

31 

33 

32 

28 

32 

32 

33 

36 

36 

25 

1 7 

2  1 

30 

4  2 

36 

36 

38 

MIN 

-  6 

-10 

-16 

-  3 

10 

1  6 

16 

16 

20 

31 

14 

17 

4 

14 

16 

16 

18 

19 

22 

21 

22 

12 

5 

12 

15 

21 

34 

23 

20 

30 

35 

15.0 

POTLATCH 

MAX 

16 

15 

22 

27 

31 

3  2 

30 

32 

35 

35 

35 

34 

33 

41 

35 

22 

32 

33 

34 

40 

30 

30 

31 

36 

43 

41 

44 

44 

46 

43 

41 

33.6 

M  I  N 

-15 

-15 

-  - 

7 

22 

25 

20 

20 

25 

30 

20 

1  3 

-  2 

25 

13 

10 

12 

25 

28 

22 

19 

16 

14 

30 

19 

32 

35 

32 

32 

34 

34 

18.5 

PRESTON   SUG  FACT   2  SE 

^AX 

25 

21 

11 

10 

22 

2  0 

26 

28 

30 

29 

36 

37 

40 

39 

3  9 

38 

27 

2  2 

32 

38 

35 

27 

40 

39 

■39 

47 

44 

36 

34 

30 

37 

31.5 

MIN 

-  3 

-12 

-16 

-16 

2 

-  1  2 

-  3 

8 

2 

7 

7 

23 

25 

18 

2  6 

25 

12 

2 

6 

10 

L4 

10 

23 

23 

32 

32 

29 

12 

8 

5 

2  0 

10.3 

PR  I  EST   RIVER   EXP  STA 

*1AX 

7 

18 

16 

19 

26 

31 

31 

31 

33 

35 

33 

29 

29 

29 

37 

27 

28 

30 

31 

34 

33 

25 

20 

25 

30 

36 

36 

38 

42 

40 

41 

29.7 

MIN 

-15 

0 

-  „ 

5 

16 

21 

22 

20 

20 

28 

19 

25 

12 

19 

23 

5 

5 

10 

21 

25 

22 

15 

12 

14 

20 

27 

31 

29 

29 

31 

29 

17.2 

RICHFIELD 

MAX 

12 

6 

11 

14 

15 

22 

28 

23 

2  0 

28 

32 

34 

31 

34 

32 

30 

15 

19 

23 

34 

24 

20 

34 

35 

33 

35 

31 

29 

28 

32 

34 

25.7 

MIN 

-14 

-  8 

-  j 

-  8 

-  8 

1  3 

14 

-  4 

-  7 

18 

17 

23 

22 

8 

2  5 

13  -15 

-  6 

-  3 

3 

4 

0 

11 

25 

14 

15 

1  2 

6 

4 

7 

17 

6.0 

RIGGINS  RS 

MAX 

32 

38 

39 

3  8 

36 

42 

37 

42 

38 

38 

3  7.B 

MIN 

18 

15 

17 

1  8 

22 

25 

27 

28 

27 

29 

29 

30 

29 

31 

26 

25 

22 

2  2 

24 

24 

24 

17 

20 

28 

30 

30 

33 

32 

32 

34 

34 

25.9 

RIRIE  f 

MAX 

14 

13 

13 

12 

25 

33 

31 

26 

25 

35 

34 

39 

34 

30 

37 

37 

25 

2  2 

25 

35 

26 

20 

35 

37 

36 

32 

31 

34 

36 

34 

33 

29.0 

MIN 

-  4 

-  4 

-  5 

-  6 

1 

1 

7 

15 

11 

2J 

25 

28 

19 

19 

2  0 

20 

3 

1 

8 

22 

1  5 

1  1 

13 

32 

26 

26 

2  2 

21 

8 

11 

27 

13.7 

ROLAND   W  PORTAL 

MAX 

11 

19 

25 

23 

27 

?7 

26 

24 

26 

25 

30 

28 

26 

28 

30 

26 

27 

29 

27 

28 

26 

24 

14 

33 

37 

34 

37 

39 

41 

33 

35 

27.9 

MIN 

-12 

-  4 

6 

9 

8 

16 

18 

9 

14 

10 

13 

19 

5 

15 

13 

15 

17 

12 

22 

21 

1- 

9 

5 

1  1 

30 

26 

32 

23 

23 

27 

31 

14.7 

RUPERT 

MAX 

23 

20 

10 

12 

16 

25 

30 

34 

28 

34 

35 

36 

41 

36 

39 

44 

30 

20 

24 

36 

38 

27 

32 

41 

39 

36 

42 

37 

33 

32 

45 

31.5 

MIN 

-  2 

-  6 

-  5 

-  5 

3 

3 

12 

9 

0 

22 

20 

2  J 

25 

20 

26 

25  -10 

-  9 

4 

19 

16 

14 

10 

27 

31 

17 

19 

15 

13 

14 

15 

11.7 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

12 

15 

12 

15 

23 

25 

27 

24 

26 

32 

30 

36 

31 

35 

36 

23 

3  2 

20 

36 

26 

18 

27 

35 

40 

32 

3  0 

31 

35 

34 

33 

28.0 

MIN 

-20 

-17 

-17 

-19 

-10 

-  r 

-  3 

10 

11 

12 

21 

21 

21 

12 

27 

19-7-8 

3 

18 

12 

7 

13 

22 

28 

25 

2' 

19 

7 

1 

24 

7.9 

SAINT  MARIES 

MAX 

12 

16 

1  1 

22 

32 

34 

34 

32 

33 

39 

33 

36 

31 

39 

34 

27 

36 

35 

43 

39 

36 

32 

27 

3  2 

41 

44 

43 

39 

43 

47 

45 

33.8 

MIN 

-  8 

-  2 

-10 

4 

20 

2  0 

20 

19 

23 

30 

20 

21 

6 

18 

17 

4 

21 

20 

24 

27 

19 

19 

19 

2  1 

25 

29 

28 

26 

27 

30 

31 

18.3 

SA  LMON 

MAX 

18 

25 

14 

15 

16 

24 

23 

25 

2  2 

37 

37 

40 

32 

32 

34 

40 

25 

1  l 

25 

33 

24 

16 

28 

36 

44 

37 

35 

31 

34 

29 

34 

28.5 

MIN 

-  5 

-  8 

-14 

-13 

-11 

-  6 

-2-1-9 

15 

15 

19 

5 

3 

18 

19-5  -15 

5 

8 

1 

-  8 

12 

18 

10 

10 

1  1 

1 

1  " 

1 

10 

2t7 

SANDPO I  NT  EXP  STA 

MAX 

9 

14 

12 

18 

26 

91 

29 

28 

33 

35 

31 

30 

28 

28 

30 

30 

30 

31 

31 

34 

31 

27 

16 

31 

34 

36 

37 

35 

40 

40 

40 

29.2 

MIN 

-15 

3 

-11 

1 

16 

2  2 

24 

23 

23 

30 

22 

25 

21 

20 

24 

8 

21 

19 

27 

28 

23 

10 

9 

1- 

20 

31 

32 

27 

27 

32 

34 

19.0 

So*  reierenc*  not—  following  Station  Index. 
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TgbU  5  Continued 


IDAHO 
JANUARY  1952 


Day  OI  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

SHOSHONE 

MAX 

13 

13 

16 

18 

18 

25 

32 

25 

24 

30 

34 

36 

35 

35 

35 

32 

17 

21 

30 

40 

25 

24 

39 

38 

35 

40 

33 

34 

35 

34 

37 

29 

•  1 

MI  N 

2 

-  5 

-  2 

-  1 

13 

16 

5 

1 

21 

23 

27 

25 

10 

27 

17 

-  7 

0 

0 

22 

3 

5 

6 

29 

23 

21 

20 

11 

8 

13 

24 

11 

3 

SPENCER  RS 

MAX 

10 

12 

12 

12 

14 

19 

24 

20 

IS 

24 

23 

29 

27 

26 

27 

25 

15 

23 

19 

26 

25 

14 

22 

31 

29 

30 

26 

29 

30 

32 

31 

22 

6 

MI  N 

-18 

-19 

-16 

-14 

-11 

-  8 

-  8 

-  1 

-  5 

12 

14 

20 

20 

14 

23 

12 

-20 

-14 

5 

14 

5 

-15 

5 

20 

12 

20 

19 

16 

14 

0 

20 

3 

7 

SPRINGFIELD 

MAX 

13 

12 

11 

12 

20 

22 

25 

24 

30 

31 

35 

37 

34 

32 

38 

36 

20 

21 

30 

36 

26 

25 

39 

35 

36 

34 

32 

29 

31 

35 

34 

28 

2 

MIN 

-18 

-11 

-17 

-13 

<, 

-  1 

2 

-  2 

-  - 

13 

18 

29 

24 

13 

22 

19 

-10 

-  7 

1 

13 

7 

9 

10 

30 

25 

25 

23 

20 

4 

2 

27 

8 

2 

STIBNITE 

MAX 

19 

19 

26 

27 

27 

30 

32 

33 

26 

22 

24 

25 

30 

32 

30 

24 

24 

26 

27 

31 

24 

23 

22 

27 

30 

34 

34 

38 

32 

40 

44 

28 

s 

MIN 

-  5 

-  3 

-  2 

-  2 

2 

6 

10 

7 

2 

5 

14 

13 

IS 

12 

15 

14 

-  5 

-  6 

-  2 

14 

•3 

1 

5 

22 

15 

IS 

14 

9 

10 

13 

22 

7. 

6 

SUGAR 

MAX 

24 

14 

12 

20 

24 

32 

27 

31 

38 

30 

36 

36 

23 

29 

21 

19 

26 

36 

40 

33 

31 

27 

35 

33 

33 

28 

4 

-10 

-14 

-23 

-24 

-  «, 

12 

14 

8 

18 

20 

2 

6 

20 

-  9 

-14 

1 

2 

9 

21 

27 

24 

20 

20 

2 

-  7 

10 

5 

0 

SUN  VALLEY 

MAX 

20 

16 

16 

21 

IS 

21 

25 

19 

17 

25 

28 

32 

27 

24 

27 

26 

19 

14 

27 

25 

24 

20 

32 

34 

34 

30 

34 

34 

35 

35 

32 

25 

4 

MIN 

-30 

-23 

—20 

0 

-17 

-  2  0 

1  0 

-  4 

8 

20 

3 

.  2 

16 

-26 

-23 

-11 

6 

-19 

-16 

2 

22 

-  5 

-  2 

-  6 

-  3 

-  6 

-  5 

4 

-  6 

1 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

28 

20 

23 

23 

28 

29 

41 

38 

29 

48 

40 

40 

42 

42 

34 

40 

30 

12 

24 

40 

38 

30 

37 

42 

41 

40 

40 

37 

36 

38 

40 

34 

5 

MIN 

14 

4 

3 

8 

10 

23 

25 

20 

14 

28 

34 

36 

27 

31 

30 

25 

4 

0 

9 

21 

20 

23 

25 

34 

33 

32 

28 

26 

23 

22 

27 

21 

3 

TETON  1  A  EXP  STA 

MAX 

2» 

20 

IS 

10 

21 

25 

30 

23 

22 

33 

34 

35 

34 

37 

31 

30 

30 

30 

31 

32 

31 

35 

27 

9 

MIN 

10 

-23 

-23 

-22 

-  8 

-16 

6 

14 

14 

17 

19 

20 

22 

15 

23 

23 

12 

10 

5 

4 

24 

THREE  CREEK 

MAX 

20 

18 

22 

33 

29 

34 

24 

29 

36 

41 

41 

43 

38 

48 

42 

34 

30 

33 

36 

39 

32 

34 

48 

45 

44 

47 

44 

44 

52 

50 

46 

37 

3 

MIN 

2 

-  1 

-13 

-  9 

-  7 

13 

7 

5 

10 

22 

22 

26 

24 

14 

21 

17 

-14 

-  3 

5 

21 

4 

17 

22 

30 

27 

27 

7 

6 

8 

15 

30 

11 

5 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

24 

18 

17 

19 

26 

29 

33 

29 

28 

40 

36 

44 

38 

40 

43 

42 

26 

23 

35 

41 

32 

30 

41 

40 

39 

40 

43 

37 

34 

35 

41 

33 

6 

IS 

-  3 

-  2 

-  2 

2 

13 

15 

6 

S 

21 

25 

28 

27 

24 

28 

23 

-  9 

0 

5 

25 

10 

20 

17 

32 

28 

26 

31 

16 

13 

16 

31 

IS 

7 

TWIN  FALLS   3  SE 

MAX 

28 

29 

14 

17 

20 

30 

28 

36 

29 

37 

39 

39 

45 

35 

40 

43 

32 

23 

23 

38 

38 

31 

35 

43 

40 

37 

43 

42 

34 

35 

39 

33 

6 

Ml  N 

13 

1 

-  1 

-  1 

0 

3 

13 

11 

11 

12 

25 

26 

31 

25 

28 

27 

-  2 

-  3 

5 

18 

14 

15 

21 

27 

29 

27 

31 

17 

IS 

IS 

18 

15 

2 

WALLACE 

MAX 

10 

10 

14 

22 

32 

31 

29 

28 

32 

33 

32 

32 

25 

34 

35 

32 

33 

34 

33 

34 

32 

26 

22 

33 

38 

40 

40 

38 

43 

40 

42 

30 

9 

MIN 

-  7 

-  3 

1 

9 

17 

18 

20 

17 

17 

29 

15 

14 

5 

18 

17 

19 

20 

26 

28 

27 

18 

16 

13 

20 

29 

29 

32 

27 

28 

31 

18 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

17 

9 

12 

17 

22 

32 

30 

28 

29 

35 

34 

32 

31 

31 

35 

36 

38 

33 

36 

33 

35 

32 

24 

26 

32 

38 

38 

40 

42 

46 

41 

31 

1 

MIN 

-14 

-13 

-  8 

1 

10 

14 

22 

13 

20 

28 

11 

9 

-  2 

12 

16 

7 

12 

15 

20 

25 

18 

13 

12 

12 

25 

26 

31 

24 

24 

30 

33 

14 

4 

ME  I SE  R 

MAX 

24 

26 

24 

26 

34 

34 

29 

34 

29 

33 

37 

39 

35 

36 

36 

38 

25 

16 

24 

38 

34 

26 

35 

38 

37 

38 

35 

35 

38 

36 

40 

32 

MIN 

8 

7 

9 

12 

14 

22 

23 

20 

9 

21 

25 

32 

26 

26 

23 

16 

-  2 

-  6 

10 

18 

12 

3 

22 

28 

32 

33 

33 

28 

26 

23 

25 

18 

6 

WINCHESTER  I  SE 

MAX 

21 

25 

26 

27 

30 

32 

29 

30 

28 

36 

33 

30 

34 

33 

33 

30 

28 

30 

28 

33 

77 

25 

34 

40 

43 

42 

47 

43 

44 

40 

42 

33 

0 

MIN 

-10 

-  , 

9 

• 

- 

.. 

-• 

25 

14 

20 

e 

23 

6 

12 

14 

19 

22 

24 

7 

3 

12 

29 

34 

• 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

•                                              Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

0.  8 
6 

8 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

0.1 
6 

6 

0.4 

5 

1.5 
6 

8 

6 

S 

5 

n.L 

£ 

o.e 

t 

o.e 

7 

3 

3 

l.E 

a 

a 

: 

S 

2.4 

a 

2.4 

3 

ANDERSON  DAW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

24 

23 

2.0 
25 

24 

23 

23 

23 

23 

3.5 
27 

1.0 
28 

T 
28 

T 
28 

1.0 
27 

7.5 
34 

34 

33 

32 

31 

0.  5 
31 

3.C 
34 

2.i 
37 

35 

3.C 
3E 

35 

T 

3: 

34 

3: 

32 

2.; 
36 

2.0 
38 

ARCO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

8.0 

26.0 

2.0 

T 

0.3 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

0.2 
12 

0.5 
13 

12 

12 

0.3 
13 

T 
12 

0.3 

15 

0.4 
14 

14 

T 
13 

0.5 
13 

2.2 
16 

2.4 
18 

18 

18 

1.6 
19 

2.1 
20 

2.2 
21 

2.6 
23 

5.5 
26 

24 

20 

o.s 

IS 

18 

IE 

IS 

18 

T 
18 

AS ETON  1  S 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

25 

2.0 
27 

26 

2.0 
27 

T 
24 

2.0 
26 

1.0 
26 

2.0 
25 

1.0 
24 

24 

23 

23 

1.0 
23 

2  .  < 
24 

3.C 
27 

2.C 
28 

2.C 
29 

2.0 
29 

2.S 
3C 

29 

2E 

28 

27 

2.5 
29 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SO 

49 

48 

T 
48 

46 

45 

T 
43 

42 

40 

9.0 
47 

3.0 
47 

4.0 
48 

48 

6.0 
54 

8.0 
59 

4.0 
60 

53 

53 

1.0 

52 

5.0 
53 

l.C 
53 

l.C 
53 

8.C 
59 

7.C 
64 

59 

T 
5! 

52 

4S 

48 

2.C 
47 

6.0 
50 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

31 

30 

0.5 
31 

30 

1.0 
31 

1.0 
32 

1.0 
32 

0.5 
31 

3.5 
32 

31 

1.0 
30 

0.5 
30 

0.5 
31 

0.5 
30 

T 
30 

30 

30 

0.5 

29 

3.0 
32 

.  ( 

31 

1.5 

33 

2.5 
34 

5.C 
36 

T 

33 

31 

26 

2( 

25 

24 

23 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

36 

34 

30 

28 

28 

1.0 
29 

28 

28 

6.0 
34 

2.0 
36 

6.0 
42 

2.0 
36 

6.0 
42 

2.0 
38 

2.0 
40 

38 

T 
36 

T 
36 

8.0 
44 

2.C 
42 

2.C 
38 

T 
38 

2.C 
36 

36 

34 

34 

34 

34 

2.C 
36 

1.0 
36 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

T 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

6 

5 

2.0 
7 

7 

6 

3.0 
8 

8 

8 

8 

6 

6 

3.C 
S 

l.C 
7 

4 

4 

l.C 
4 

4 

4 

4 

4 

3.0 

5 

BOISE  IB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

1.0 
4 

0.2 
4 

4 

0.3 
3 

0.2 
3 

T 

3 

0.2 
1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

0.3 
T 

3.2 
3 

0.3 
2 

2 

T 

2 

0.4 

2 

0.5 
2 

0.3 
2 

4.1 

6 

T 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

BONKERS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

19 

18 

21 

21 

21 

21 

24 

20 

22 

23 

26 

24 

23 

24 

25 

27 

26 

27 

32 

32 

26 

2: 

22 

BORLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5 

5 

5 

0.3 

S 

T 

5 

5 

T 

S 

T 

S 

5 

T 
S 

S 

5 

1.6 

5 

T 

S 

1.0 

5 

1.0 
6 

6 

6 

T 

6 

2.5 
6 

0.2 
7 

4.3 
11 

10 

0.1 
8 

T 

3 

0.2 
3 

3 

3 

3 

T 

3 

2 

CALDWELL 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1.5 
2 

2 

2 

T 

2 

T 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

1 

T 

1 

0.3 
1 

0.5 
1 

2.0 
3 

2 

T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

22 

22 

0.2 
21 

21 

20 

0.2 
19 

T 
19 

0.5 
18 

7.0 
25 

0.3 

25 

4.0 
29 

0.3 
29 

6.5 
35 

1.0 

35 

T 

35 

34 

33 

T 
33 

5.0 
37 

3.5 
39 

0.5 
39 

2.0 
40 

5.0 
42 

40 

36 

38 

38 

37 

2.5 
39 

2.0 
40 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

35 

34 

2.0 
35 

35 

35 

2.0 
34 

0.4 
34 

34 

7.3 
41 

0.9 
40 

2.6 
41 

0.6 
40 

3.7 
43 

4.1 

45 

1.1 
43 

42 

40 

0.5 
40 

2.6 
42 

2.2 
42 

5.5 
47 

3.7 
47 

6.0 
46 

46 

2.0 
49 

44 

43 

42 

2.7 
44 

1.3 
45 

COEul  D  ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
22 

T 
20 

T 
20 

1.3 
21 

0.2 
21 

2.6 
22 

2.3 
24 

l.S 
26 

3.5 
26 

2.3 
27 

1.2 
27 

3.8 
30 

2.2 
32 

4.0 

33 

1.2 
34 

T 
33 

33 

T 
32 

T 

30 

1.0 
30 

2.0 
30 

6.0 
35 

4.2 

36 

7.6 
34 

T 
31 

T 
30 

28 

28 

27 

23 

22 

COrUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 

3N  ON  GND 

0.3 
24 

24 

23 

0.  5 
23 

1.0 
23 

0.5 
23 

1.5 
24 

1.5 
24 

2.0 
25 

5.5 
28 

27 

2.0 
29 

2.0 
31 

1.0 
30 

2.0 
31 

30 

30 

29 

1.0 
29 

0.5 
29 

2.0 
30 

5.0 
34 

2.5 
36 

4.0 
37 

0.5 
34 

33 

29 

21 

26 

26 

24 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 

EN  ON  GND 

11 

11 

10 

0.1 
10 

10 

10 

0.3 
10 

0.1 
10 

0.1 
10 

2.1 
12 

12 

0.5 
12 

12 

11 

11 

3.5 
14 

13 

13 

13 

0.4 
12 

1.1 
14 

0.7 
13 

2'.  a 
17 

13 

13 

13 

12 

IS 

ia 

ia 

11 

DEADIOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S3 

52 

51 

1.0 
51 

T 
50 

50 

1.0 
49 

1.0 
49 

T 
48 

17.0 
64 

2.0 

81 

6.  5 
62 

2.5 
63 

11. C 
69 

2.5 
64 

1.5 
63 

61 

60 

1.0 
60 

7.5 
64 

2.C 
64 

2.0 
63 

2.0 
62 

6.5 
66 

T 
64 

1.! 
64 

T 
63 

61 

81 

4.C 

64 

3.0 
64 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
10 

T 
10 

9 

T 

9 

0.8 
10 

10 

T 

10 

I 

1C 

0.8 
10 

T 

10 

l.S 
11 

11 

1.3 
12 

10. 0 
22 

7.9 
30 

0.2 
27 

27 

24 

T 
19 

3.2 
19 

i.a 

IE 

T 
IS 

T 
IE 

0.2 
18 

T 
17 

O.E 
IS 

T 
11 

11 

T 

13 

T 

13 

T 
13 

F.MMETT  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

3.C 

FINN  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

0.2 

2.5 
16 

0.5 
16 

2.0 
18 

2.0 

12 

12 

14 

12 

17 

17 

17 

16 

4.C 
IS 

l.C 
1H 

l.C 
IS 

6.C 
24 

3.C 
24 

2C 

IE 

IE 

11 

CARDS*  VALLEY  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

IS 

16 

17 

2.0 
IS 

19 

18 

l.C 
IS 

l.C 
19 

19 

10.0 
29 

1.0 
2S 

l.C 
27 

I 
■it 

5.C 
3C 

l.C 
2S 

0.5 
24 

24 

24 

22 

2.C 
24 

2.C 
2< 

2.C 
2C 

4.1 

3C 

2.( 
3! 

2E 

l.C 
2H 

2! 

ai 

2! 

l.C 
2! 

1.0 
22 

GLRNNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

3 

T 

a 

9 

9 

5.0 
6 

3 

a 

T 

1 

11. C 
12 

5.C 
1C 

1C 

1C 

T 

1 

T 

•  1 

2.C 
( 

4.C 

i: 

1C 

1 

6 

! 

4 

a 

9 

a 

3 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

a 

e 

T 

a 

T 

a 

e 

c 

( 

( 

T 

< 

2.6 

g 

i 

T 

C 

3.: 
1 

8.5 
16 

l.C 
2C 

2C 

2C 

T 
2C 

T 
20 

o.a 

21 

2.6 
24 

T 
24 

IE 

l.C 
IE 

T 
19 

li 

it 

1! 

T 
1! 

T 
14 

S«m  r«l8i*DC8  aotsM  following  3ution  lacUx 
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Table  7-  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


I  DAI 

JANUARY  19! 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRANGEV I LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

6 

6 

6 

S 

1 

6 

6 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

11 

1C 

10 

1C 

11 

11 

1] 

15 

1C 

11 

( 

' 

; 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

30 

3C 

30 

3C 

3t 

2.C 
31 

31 

31 

31 

31 

31 

4.C 
34 

34 

6.0 
34 

32 

32 

32 

2.C 
32 

32 

l.C 
32 

3' 

3.( 

34 

38 

3C 

3( 

31 

3' 

3- 

; 

HA  I  LEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

33 

32 

l.C 
33 

32 

32 

T 
31 

31 

31 

9.C 
38 

2.C 
39 

4.C 
4C 

3.C 
42 

8.C 
46 

15. C 

57 

6.C 
56 

52 

49 

48 

4.C 
5C 

l.( 
48 

l.( 
4' 

2.( 
4" 

3.( 
4S 

4" 

1.1 
4( 

4 

4 

4' 

0.. 
* 

1 

■ 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.E 

l.E 

T 

T 

T 

o.: 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

5.C 

5.C 

2.C 

3.C 

19. C 

13.  C 

3.C 

2.C 

4.1 

10. ( 

2.1 

T 

7 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.5 

5.0 

0.4 

l.C 

T 

l.C 

3.S 

4.0 

3.C 

1.2 

4.: 

6.( 

5.E 
31 

1.1 

2 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

30 

30 

0.5 
31 

T 
31 

T 

30 

3.C 
33 

T 

33 

6.0 
39 

T 
39 

T 

39 

T 
39 

1.0 
4C 

9.C 
49 

49 

48 

45 

42 

6.C 
48 

4.( 

55 

6.( 

5( 

2.( 
6( 

4.E 
61 

T 

5f 

l.S 
5< 

51 

5' 

53 

2.. 

5: 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6 

T 
6 

T 
6 

0.4 
6 

0.8 
8 

8 

8 

T 

8 

T 

8 

7 

T 

7 

T 

7 

0.9 
8 

T 

8 

T 

8 

2.0 
9 

T 

9 

9 

T 

S 

o.e 

£ 

1.7 

l.S 
15 

T 
11 

T 

£ 

T 

l.S 

- 

T 

• 

• 

■ 

O.' 

2 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

4.C 

2.C 

2.0 

o.s 

l.C 

l.C 

ISLAND  PARI  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 
46 

2.5 
46 

T 
45 

7.C 
51 

3.0 
51 

2.0 

50 

6.0 
54 

7.C 
6C 

4.S 
61 

8.S 
67 

18. C 

78 

5.0 
75 

- 

3.C 

67 

12  .  ( 

73 

4.C 

71 

2.: 

7( 

3.C 
6£ 

8.C 

72 

2.1 
7C 

2.( 
7< 

- 

- 

- 

- 

1 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

0.5 
3 

3 

2 

2 

2 

0.2 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.9 
1 

1 

1 

T 

O.E 
T 

O.f 

1 

2.1 

4 

1 

1 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

T 

2 

0.1 

2 

2 

2 

0.2 

2 

2 

T 

2 

0.1 

2 

T 

2 

T 

2 

0.1 

2 

2 

2 

0.9 
3 

3 

T 

3 

0.1 
2 

T 

2 

0.1 

2 

o.e 

5 

2.4 

1 

5 

5 

s 

1 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

- 

1.0 
27 

26 

0.5 
26 

26 

13.5 
39 

37 

3.5 
38 

0.5 
37 

4.7 
40 

2.C 
41 

1.0 
41 

- 

0.7 
38 

4.2 
42 

O.E 
41 

2.( 
41 

4.C 
44 

4.2 
4E 

l.C 
41 

3' 

3( 

l.S 

3! 

1 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

3.7 
12 

0.2 
12 

4.1 

14 

T 
13 

5.C 
17 

10. £ 

2E 

11.0 
36 

31 

28 

27 

6.1 

32 

4.5 
3C 

3< 

2.3 
3C 

35 

2£ 

2" 

2( 

2. 

2' 

2: 

MA  LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

15 

T 
15 

15 

15 

0.6 
15 

T 

15 

15 

15 

15 

14 

4.3 
17 

T 
17 

T 
17 

1.4 
17 

17 

17 

T 
17 

0.4 

17 

2.1 

17 

2.< 
25 

2C 

o.e 

2C 

T 
11 

0.' 

ie 

1' 

1' 

14 

0.4 

fc 

1 

MAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

0.1 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

4.0 
6 

2.1 
9 

7 

7 

7 

0.4 
7 

0.  ] 

7 

0.4 
- 

0.5 
7 

6 

e 

o.: 

E 

! 

i 

MC  CALL 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

- 

38 

- 

- 

- 

38 

3.0 
39 

2.0 
39 

2.0 
39 

18.0 
54 

3.0 
56 

9.C 

59 

6.0 
60 

- 

5.0 
61 

2.0 
60 

- 

- 

9.C 

55 

" 

- 

5.C 
51 

6.C 
61 

2.C 
6C 

- 

- 

5! 

5C 

5C 

MESA 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

6.1 

4.0 

10. 0 
30 

2.0 
32 

2.0 
33 

4.0 
31 

T 

- 

- 

- 

- 

4.C 

3C 

2.C 

5.2 
34 

35 

l.C 

35 

T 

- 

4.1 

35 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

105 

105 

T 
105 

0.4 
105 

0.8 
106 

1.8 
107 

1.4 
109 

1.6 
111 

7.3 
115 

4.9 
122 

0.6 

120 

1.1 

120 

1.2 
120 

1.5 
120 

0.4 
117 

T 
112 

0.7 
111 

0.4 
110 

1.6 
11C 

2.4 
112 

l.E 
113 

O.S 
IIS 

3.E 
HE 

6.6 
119 

0.4 
12C 

1.4 
12C 

O.i 
12S 

121 

Ill 

6.1 
1  li 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
1 

1 

T 
T 

4.0 

3 

2 

2 

1 

l.C 
2 

l.E 

3 

3.C 
4 

3 

T 

2 

T 

1 

T 

1 

] 

1 

1 

1 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

34 

33 

T 
33 

32 

31 

31 

31 

T 
31 

5.0 
36 

T 
33 

2.0 
35 

35 

2.0 
37 

2.0 
39 

1.0 
40 

40 

39 

T 
39 

T 
39 

T 

39 

T 

3£ 

l.C 
4C 

T 
4C 

39 

T 

3£ 

3< 

3! 

31 

T 
3S 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1.8 
3 

3 

2 

T 

2 

0.7 
3 

T 

3 

0.8 
3 

0.3 
3 

2 

2 

2 

1 

0.3 

1 

1 

1 

0.  5 
2 

1.2 

2 

1.3 

3 

3.3 

e 

O.E 

S 

3 

2 

T 

1 

] 

1 

T 

l.i 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
51 

49 

47 

1 
47 

T 
45 

43 

3.0 
46 

2.0 
48 

T 
47 

4.0 
51 

1.0 

52 

51 

48 

T 
46 

T 
46 

1.0 
47 

2.0 
49 

46 

T 
46 

T 
45 

3.C 
46 

3.C 

51 

51 

4.C 

55 

51 

4S 

4' 

4C 

4E 

4! 

\ 

PINE  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

39 

36 

36 

0.8 
36 

T 
36 

36 

l.C 
35 

T 
35 

T 
34 

9.0 
42 

3.5 
43 

3.0 
44 

1.0 
42 

4.3 
44 

7.  E 
48 

6.5 
52 

48 

46 

l.C 
45 

4.5 
47 

3. 
48 

5.E 
51 

5.C 
52 

7.C 
56 

53 

l.C 
4£ 

41 

4i 

41 

3.1 
4! 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

5 

T 

5 

T 

S 

0.2 
5 

1.2 
6 

6 

T 

6 

T 

e 

T 

6 

6 

6 

5 

1.2 

e 

T 

6 

S 

3.0 
7 

7 

7 

T 

7 

0.3 
7 

T 

7 

0.5 
7 

T 

7 

S 

T 

3 

1.2 
4 

4 

4 

3 

T 

: 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

n 

T 
14 

1.0 
15 

2.0 
15 

2.0 
17 

1.0 
17 

4.0 

21 

2.0 
21 

21 

3.0 
24 

24 

8.0 
30 

1.0 
30 

0.3 

30 

29 

2.0 
26 

T 
25 

4.0 

27 

3.0 
30 

4.0 
32 

2.0 
32 

6.0 
30 

30 

24 

19 

18 

It 

o.: 
li 

1 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

26 

2£ 

0.3 
25 

24 

0.5 
22 

1.0 
22 

1.5 
2( 

0.5 
2( 

5.0 
25 

24 

0.8 
24 

1.0 

22 

1.5 
22 

22 

22 

22 

21 

21 

3.0 
22 

1.0 
23 

2.0 
25 

3.0 
27 

3.0 
26 

23 

T 

23 

20 

2C 

2< 

if 

■j 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

261 

0.3 

2£ 

1.3 
26 

4.0 
29 

3.8 
30 

3.0 
31 

2.7 
31 

2.£ 
32 

13.0 
41 

39 

3.5 
40 

1.8 
40 

4.0 
42 

1.5 
41 

40 

3! 

1.3 
39 

0.3 
38 

3.8 
4C 

2.C 
4C 

2.7 
4( 

3.5 
42 

5.i 
48 

0.3 
43 

O.E 
42 

l.C 
40 

3! 

31 

34 

RIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

2.C 

: 

0.1 
1 

O.l 
1 

T 

1 

0.1 
1 

O.l 
1 

2.0 
3 

2 

1 

1 

3.0 

4 

l.S 
4 

4 

O.E 

4 

5 

2 

1 

1 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

58 

58 

5€ 

57 

57 

1.2 
56 

4.S 

6C 

3.8 

63 

6.4 
64 

6.2 
6C 

3.9 
61 

T 
60 

1.7 
61 

3.2 
60 

T 
6C 

T 

60 

T 
6C 

60 

5.1 
6C 

4.9 
60 

3.4 
6C 

1.5 
6( 

5.£ 
62 

11.7 
72 

4.2 

72 

3.8 
7( 

3.9 
72 

6! 

68 

4.: 

7( 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

5 

6 

5 

- 

- 

- 

5 

! 

5 

7 

- 

C 

- 

- 

- 

- 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

33 

33 

1.5 
35 

3.5 
38 

4.5 
41 

2.5 
4: 

3.C 
42 

3.S 
36 

9.C 
4C 

- 

2.0 
32 

2.C 
34 

2.5 
36 

2.5 
36 

35 

34 

T 
34 

0.5 
33 

1.8 
34 

2.3 
34 

3.C 
37 

l.E 
3£ 

3.C 
40 

O.E 
38 

3E 

31 

31 

26 

- 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

- 

" 

: 

T 

T 

26 

3.C 

3.C 

T 

5.0 

T 

2.C 

8.C 
31 

15. C 

7.0 
48 

- 

- 

10. C 

3.( 
48 

3.C 

1  .( 

l.C 

T 

1.1 

- 

T 
42 

- 

- 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

43 

41 

41 

0.8 
40 

40 

4C 

1.3 
41 

40 

3.6 
42 

6.3 
46 

3.0 
47 

47 

3.8 
5C 

6.3 
54 

1.4 

54 

T 

52 

51 

1.0 

52 

3.1 
53 

5.8 

55 

O.E 

54 

2.E 
5E 

5.5 
57 

55 

2.3 
55 

T 
54 

5E 

55 

51 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

43 

42 

41 

T 
40 

40 

38 

T 
37 

37 

36 

14.0 
48 

T 
47 

8.0 

55 

3.C 
58 

15.0 
69 

16.0 
80 

10.  C 
85 

74 

70 

66 

12. 0 
74 

T 
7( 

l.C 
67 

61 

4.C 

6C 

6C 

5£ 

58 

5( 

54 

T 
52 

j 

SWAN  FALLS  PH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

a 

1.0 
4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

2.0 
2 

l.C 
3 

3 

3 

3 

0.5 
3 

O.E 

4 

3.( 
( 

4 

5 

1 

I 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
8 

8 

2.0 
10 

10 

3.0 
13 

13 

13 

13 

T 

13 

10 

8 

8 

2.0 
7 

7 

2.0 
9 

3.0 
11 

11 

10 

9 

2.0 
11 

T 
11 

7.0 
16 

T 
14 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

0.4 
4 

3 

3 

T 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

0.8 

2 

T 

1 

3.0 
2 

1.5 
3 

3 

3 

T 

3 

1.2 
4 

0.7 
4 

2.0 
5 

3 

2 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

T 

1 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
29 

2  9 

28 

T 
28 

T 
28 

T 
28 

T 
29 

4.0 
33 

5.0 
36 

10.0 
42 

T 
41 

T 
41 

1.0 
42 

1.0 
43 

43 

43 

T 
43 

T 
43 

T 
43 

3.0 
46 

■i 

1.0 
48 

1.0 
49 

6.0 
54 

T 
48 

44 

T 
42 

41 

40 

T 
31 

See  reference  notea  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Stabo 


County 


ABERDEEN  EXP  STATION  0010  B  INGHAM 

ALBION  ,0149  CASSIA 

ALPIU  1   NF  0199  VALLEY 

AMERICAN  PALLS   1  HW  0327  POWER 

ANUMtSON  0AM  0283  ELMORE 


IfJCO 

AAROWROCK  DAM 

A3HTO.N  1  3 
ATLANTA  1  I 
ATLANTA  SUMMIT 

A VERY  RANGER  STATION 
BANCROFT 

SAW  I E*  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BIG  CREEK  1  S 

BLACKFOOT 
BLACKFOOT  DAM 
■LISS 

BOGUS  BASIN 
BOISE  LUCKY  PKAE  DAM 

BOISE  n  AP 
BONNERS  FFRR 
BRIDGE 
BUHL 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

BURKE  2  nni 
BUR LEY 

BURLEY  1   NW  PACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 
CASCADE  1  MM 
CASCADE  RANGER  STATION 
CBNTEJtV  I  LLE  ARBAUGH  RCII 
CKALL1S 

CHILLY  BARTON  PLAT 
CLARK  PORE  1  ENE 
CLARE  I A  RANGER  STATION 
CLEMENTS V 1  LLE  4  SE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  31 

COUNCIL  1  N 
CRAIGMONT 
CROUCH  2  NNW 
OIADIOOD  DAM 
DKADWOOD  SUMMIT 

DECEPTION  CREEK 


0375  BUTTS 
'<HH    t  I  MORI 
047O    FBI  BUS  T 
0493  ELMORE 
0499  ELMORE 

0325  SHOSHONE 
0*63  BANNOCK 
0667  It  OO  TEN  AY 
0789  BONNER 
0B35  VALLEY 

0915  BINGHAM 
0930  CARIBOU 
GOODING 


018  ADA 

023  ADA 

079  BOUNDARY 

156  CASSIA 

217  TW  IN  PALLS 

244  CLEARNATER 

372  SHOSHONE 
288  CASSIA 
298  CASSIA 
303  CASSIA 
380  CANYON 

408  1ASKINGTON 
514  VALLEY 
334: VALLEY 
636  BOISE 
663  CUSTER 

671  CUSTER 
810  BONNER 
831  SHOSHONE 
881  TETON 
938  LEMHI 

951  I OO TEN AY 
956  K 00 TEN AY 
071  CARIBOU 

2134  IDAHO 

2139  IDAHO 

2187  ADAMS 
2246  LEVIS 
2279  BOISE 
2385  VALLEY 
2395  VALLEY 

2423  KOOTENAY 


Obser 
vabon 


115  14 


3318 
3239 
5100 
6000 
T30O 


15  48 |  2500 
11  34,  5283 

16  33  2070 
16  30  2640 
IS  20  3686 


11    113  21  4503 


time 

a 
0 

a 

I 

5P 

sp 

BP 

•p 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned    on  a     state  basis.     There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station 

Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground 

values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST . 

No  record  in  Table    3,     6.     7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of  nei 

snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  in  the  June,  Jul; 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in    Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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IDAHO  -  FEBRUARY  1952 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 


WEATHER  SUMMARY 


February  1952  marked  the  fifth  consecutive 
month  with  average  temperatures  below  normal 
in  Idaho.  Temperature  deficiencies  were  par- 
ticularly marked  in  the  Southwestern  and 
Southeastern  Divisions,  where  every  station 
reported  an  average  temperature  below  the 
long-period  mean,  and  the  division  averages 
were  5.7°  below  the  mean.  In  the  Northern 
Division  stations  from  Lewiston  and  Orofino 
northward  were  generally  a  little  above  nor- 
mal, but  for  the  division  as  a  whole  the  de- 
parture from  the  mean  was  -0.8°.  This  places 
the  month  in  sharp  contrast  to  February  1951 
when,  with  few  exceptions,  average  tempera- 
tures were  above  the  mean  at  stations  through- 
out the  State.  On  the  basis  of  the  state- 
wide average  temperature  this  February  ranks 
as  the  coldest  since  1939,  and  the  coldest 
since  1936  in  the  Southwestern  Division. 
Precipitation  for  the  entire  State  averaged 
just  .01  inch  below  the  56-year  mean,  even 
though  the  average  for  the  Northern  Division 
was  the  lowest  since  1941.  Very  few  stations 
in  the  north  reported  totals  above  the  56- 
year  mean,  but  in  the  southern  divisions  ex- 
cesses were  reported  in  the  following  drain- 
age systems;  the  Weiser  River,  the  Wood  Riv- 
ers, the  middle  portion  of  the  Snake,  Henry's 
Fork,  Lost  River  and  portions  of  the  Payette 
and  Salmon  Rivers.  Snowfall  was  consider- 
ably heavier  than  in  February  1951  and  1950, 
but  only  a  little  more  than  half  the  total 
in  the  record-breaking  February  of  1949. 
Sunshine,  as  indicated  by  records  from  Boise 
and  Pocatello , was  a  little  above  the  February 
mean  over  the  southern  portion  of  the  State, 
but  on  the  basis  of  Spokane's  (Washington) 
records  it  appears  that  there  was  a  deficiency 
of  sunshine  in  northern  Idaho. 

The  opening  days  of  February  1952  gave 
hope  of  relief  from  the  long  winter,  but  in 
the  southern  divisions,  at  least,  the  relief 
was  short-lived.  For  the  first  five  or  six 
days  temperatures  were  above  normal,  settling 
back  to  near  normal  for  several  days  there- 
after, and  finally  dropping  well  below  nor- 
mal about  mid-month  and  continuing  generally 
subnormal   throughout   the   remainder  of  the 


month.  In  southern  portions  of  the  State 
the  latter  half  of  the  month  was  among  the 
coldest  of  such  periods  on  record. 

Widespread  precipitation  accompanied  the 
relatively  mild  weather  of  the  first  four 
days  in  February,  but  thereafter  for  a  full 
week  only  a  few  very  light  amounts  were  re- 
ported in  the  State.  The  next  ten  days  brought 
frequent  precipitation  to  all  parts  of  the 
State  with  the  heaviest  falls  generally  oc- 
curring on  the  16th  and  17th.  Those  two 
days  produced  some  of  the  heaviest  snowfall 
of  the  month  in  all  sections.  During  the 
final  week  precipitation  was  light. 

Although  winds  averaged  below  the  mean 
for  February,  there  were  a  few  days  on  which 
strong  winds  were  reported  and  in  some  sec- 
tions of  the  State  there  was  extensive  drift- 
ing of  the  relatively  dry  snow.  Some  com- 
munities, among  them  Fairfield  and  Shoshone, 
were  forced  to  close  the  schools  for  several!; 
days.  Main  highways  were  generally  kept 
open,  but  side  roads  were  drifted  shut  much 
of  the  time. 

Farming  activities  were  confined  mainly  '! 
to  care  of   livestock.     No  losses  were  re- 
ported but  some  observers  remarked  that  the 
weather  had  been  "tough  on  livestock  and 
feed" . 

Property  damage  due  to  weather  conditions 
appears  to  have  been  light  and  confined  main- 
ly to  occasional  disruption  of  telephone  and 
power  facilities. 

Although  the  average  snowfall  for  the 
State  this  February  has  been  exceeded  several 
times  in  past  years,  the  accumulated  snow- 
pack  at  the  end  of  the  month  was  of  record- 
breaking  proportions  in  many  of  the  mountain 
areas,  particularly  in  the  Southwestern  Divi- i 
sion.  Not  only  do  irrigation  projects  seen 
assured  of  ample  water  supplies,  but  on  many 
streams  there  is  a  definite  threat  of  flood- 
ing. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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COMPARATIVE  DATA 
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1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1914 


Teiaperature 


20.  4 
26.0 
31.0 
28.8 
30.7 

23.0 
29.4 
28.3 
33.  1 
18.2 

30.  1 
26.4 
29.3 
36.3 
29.7 

31.7 
22.9 
22.8 
30.7 
22.9 
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64 
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58 
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60 
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Precipitation 
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1.48 
1.93 
2.62 
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3.14 
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1 .93 
2.00 
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2.49 
1.02 
1.93 
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9.8 
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8.8 
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11.7 
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5.2 
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1916 
1917 
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1927 
1928 
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Temperature 
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24.2 
30.1 
28.4 

30.6 
28.8 
22.8 
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36.1 
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33.9 
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19.4 
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58 
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Precipitation 
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1.52 
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3.35 
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1.00 
1.62 
1.70 
.97 
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23.9 
19.8 
13.8 
27.6 

3.8 
13.5 
19.4 
9.5 
3.1 
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3.8 
8.6 
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21.2 
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31.4 
22.4 
32.6 

61 
66 
69 
60 
71 

-37 
-34 
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1.71 
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13.1 
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10 

15 

1941 
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31.9 
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65 
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1.39 
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4.0 

11.9 
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13.5 
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11 
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10 
12 
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1949 
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69 
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1.67 
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9 
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9 
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30.1 
23.4 

69 

62 
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2.19 
1.71 

11.7 
16.7 

10 
9 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  DATA   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ON  AN  AREAL  BASIS. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 
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24.8 

-  4.3 

10.3 

38 

2 

-20 

25 

1580 

0 

23 

22 

1. 

04 

.38 

16 

14.0 

21 

21  + 

0 

RIRIE 

30.6 

11*6 

21.1 

38 

1+ 

-12 

24 

1267 

J 

16 

) 

5 

E 

1. 

72 

. 

RUPERT 

34.9 

12.3 

23.6 

6 

•  2 

44 

5+ 

-12 

22 

0 

10 

29 

I  4 

1. 

19 

.24 

•  45 

2 

8*3 

7 

21 

8 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

30.0 

4.5 

17.3 

37 

1+ 

-19 

24 

1379 

0 

19 

29 

8 

E 

90 

1  .66 

.65 

1 

30.0 

33 

23 

12 

3 

0 

SPENCER  RS 

25.2 

3.0 

14.1 

4 

•  1 

33 

2+ 

-16 

22 

1468 

0 

29 

11 

1. 

92 

•  36 

.53 

16 

37.0 

9 

2 

0 

SPRINGFIELD 

30.4 

8.1 

19. 3M 

6 

.2 

39 

4 

-12 

24 

1320 

0 

L7 

29 

a 

71 

-  .11 

.24 

1 

10.7 

7 

0 

0 

SUGAR 

29*1 

4*0 

16. 6M 

3 

■  8 

38 

1 

-31 

24 

1401 

0 

L9 

12 

2. 

0  3 

1.16 

•  50 

2 

27.5 

26 

21  + 

9 

1 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

28.2 

-  0.7 

13.8 

5 

.  5 

37 

1 1 

-26 

24 

1479 

0 

20 

1  7 

80 

-  .18 

.35 

4 

6 

0 

0 

DIVISION 

18.2 

5 

.7 

1 

32 

.29 

17.4 

STATE 

23.4 

4 

.6 

1 

73 

-  .01 

16.7 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   |   2  |  3 

4       5  6 

7    '  8 

1  9 

10    |    11  j 

12 

13  |  14 

15 

,6 

'7 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29  |  30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

•  79 

.07 

•  AO 

.01 

•  1A 

•  OA 

•  06 

•  03 

.04 

ALBION 

•  95 

.17 

•  36 

.07 

.05 

.22 

.06 

ALPHA  1  ME 

J.75 

.50 

.61 

■  16 

•  20 

•  OA 

.16 

•  OA 

■  A8 

.32 

•  19 

.05 

AMERICAN  FALLS  I  NW 

•  92 

•  25 

.37 

T 

•  02 

.15 

•  02 

•  06 

.02 

.03 

ANDERSON  0AM 

6.15 

1.20 

.12 

•  OA 

■  12 

1.37 

T 

1*60 

T 

•  10 

.10 

.-  . 

.05 

ARCO 

•  69 

•  OB 

T 

T 

■  57 

•  0<V 

ARROMROCK  DAM 

2*62 

.25 

•  93 

•  03 

■  AT 

.16 

T 

■  3A 

.16 

•  05 

•  19 

•  09 

.13 

T 

ASHTON  1  S 

3*99 

•  50 

.27 

•  23 

■  23 

.86 

.28 

.08 

.13 

.06 

•  08 

•02 

•  25 

T 

T 

ATLANTA  1  E 

2.35 

■  18 

.85 

T 

.42 

•  AO 

■  28 

T 

T 

.22 

AVERT  RS 

2.09 

.19 

•  It 

■81  .01 

•  15 

■  05 

■  22 

.03 

.  07 

.05 

■  22 

.15 

SAVV1EH  MODEL  BASIN 

1.19 

■  16 

.65 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

•  09 

.10 

•  12 

■  02 

!  9IG  CREEK  1  S 

2.00 

■  16 

.57 

T 

T 

•  07 

T 

■  62 

.10 

T 

■  ie 

.24 

•  06 

T 

T 

T 

SUCKfOOT 

•  AO 

•  07 

.15 

.10 

•  08 

T 

BLISS 

•  75 

■  10 

■  10 

T 

.38 

T 

•  02 

.15 

T 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1.21 

•  39 

.17 

.13 

.32 

•  01 

•  10 

.09 

i  BOISE  MB  AP  //R 

1.12 

.38 

•  08 

•  11 

.02 

•  00 

■  01 

.25 

T 

•  02 

•  06 

T 

•  10 

i  BONNERS  FERRY 

.07 

T 

•  05 

.49 

T 

T 

T 

T 

.12 

.15 

•  03 

.01 

■  03 

;  BUHL 

1.06 

•  55 

T 

.50 

T 

.03 

BURKE  2  NNE 

2.56 

•  16 

•  23 

1.0S  T 

•  01 

•  30 

.01 

•  04 

.17 

.06 

.03 

T 

.08 

T 

T 

T 

•  20 

■  07 

.08 

RuRL£Y 

1.05 

■  06 

•  49 

.03 

•  02 

•  01 

.30 

.01 

T 

■  06 

T 

■  07 

1  BURLEY  FACTORY  1  NW 

.89 

.07 

•  39 

.06 

•  01 

.01 

.19 

T 

■  01 

•09 

T 

•  06 

t  BURLEY  CAA  AP 
1  CALOwELL 
1  CAMBRIDGE 
1.  CASCADE  1  NW 

1.01 
1.06 
2.93 
1.09 

■4A 
•  12 
.90 
.16 

•  08 

•  30 

.19 

•  OS 
.17 

•  05 

•  02 

7 

.02 

I 
T 

•  05 

T 
T 

•  24 
.17 
1.05 
.26 

■  02 
T 

T 

•  02 

T 

.05 

T 

*0*> 
.03 
•  02 

•  05 
.  19 
.23 
.21 

•  17 

•  30 

T 

•  04 

•  07 

•  05 

J  CENTERV1LLE  ARBAUGH 

3.57 

■  72 

•  60 

.20 

•  18 

•  21 

T 

.75 

.01 

.03 

.07 

.32 

•  10 

.18 

1  CHALLIS 

f  CHILLY  BARTON  FLAT 

•  68 

•  SO 

•  12 

•  10 

.02 

.21 
•  20 

T 

.  1A 
■  10 

•  02 

•  10 

T 

T 

•  17 

CLARK  FORK  i  ENE 

2.26 

.27 

•  2A 

.65 

T 

•  13 

.17 

.25 

.22 

■  13 

•  20 

ICOBAL-  BLACKBIRD  MINE 

1.99 

•  19 

•  49 

•  29 

■  11 

.06 

.  1A 

•  3A 

•  10 

.07 

.20 

1  COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

•  10 

■  10 

■  33 

.35 

T 

T 

.02 

•  OA 

.01 

■  02 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

•  08 

•  03 

T 

•  08 

. COEUR  2  ALENL  RS 

USA. 

.19 

.27 

.30 

T 

•  02 

.22 

•  10 

.03 

T 

.15 

•  12 

•  14 

,  CONDA 

1.6T 

.OA 

■  31 

•  20 

.08 

•  03 

.08 

•  09 

•  A3 

.06 

•  15 

•  18 

COTTONWOOD 

UU 

.12 

•  23 

.12 

.16 

T 

•  01 

■  16 

.08 

T 

•  06 

T 

.02 

•  13 

.  COUNCIL  1  N 

3.57 

.25 

•  85 

•  AO 

•  15 

•  75 

1.15 

•  02 

' CROUCH  2  NNW 

3.59 

■  60 

1.00 

•  05 

•  52 

•  72 

•  05 

.50 

. 

, DEA0WO0O  DAM 

2.81 

.33 

.61 

•  03 

•  12 

T 

•  1A 

■  01 

.5A 

■  01 

.03 

•  07 

•42 

•  18 

.10 

T 

T 

T 

DEER  FLAT  DAM 

■  60 

■  38 

•  08 

•  18 

.08 

T 

T 

•  08 

MINI 

1.55 

.01 

•  A3 

•  37 

•  23 

■  31 

.  12 

■  01 

.07 

DUBOIS  EKP  STA 

1.52 

■41 

•  30 

.02 

T 

.37 

■  11 

T 

•  06 

.0* 

•  IB 

T 

•  02 

'DUBOIS  CAA  AP 

i.ea 

•  A9 

•  25 

•  02 

T  T 

■  OA 

.57 

T 

•  03 

■  21 

•  12 

T 

•  05 

T 

•  02 

Elk  river  1  s 

2.*6 

•  13 

1.  IS 

.07 

•  11 

•  47 

.05 

•  18 

•  04 

•  10 

•  01 

■  22 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

| 

3 

5  0 

1  n 

7  0 

1  n 

1 

10  11 

12 

1 

13 

14 

15 

EMMETT  2  E 

.25 

•  25 

•  3C 

FAIRFIELD 

•  74 

2.20 

•  02 

•  Ot 

FENN  rs 

.  10 

•  10 

■  3( 

•  04 

•  19 

FORT  nALL    IND  AGENCY 

*v 

.13 

•  16 

•  0 

GARDEN  VALLEY  RS 

3*5; 

•  50 

•  96 

T 

•  47 

* 

GLENNS  FERRY 

.40 

.43 

•  0] 

.06 

GOODING  CAA  AP 

if! 

.80 

.17 

•  01 

T 

•  02 

T 

GRACE  PH 

GRAND  VIEW 

6 

*08 

_ 

GRANGEVl LLE 

1*51 

* 

•  53 
* 

04 

* 

03 

* 

.12 

' 

•  01 

GRAY 

1 .65 

.  10 

•  65 

•  10 

.25 

GROUSE 

* 

•  41 

T 

T 

MA  1 LEY 

2»  6C 

*  II 

•  OS 

HAMER  4  NW 

1  »4t 

HAZtLTON 

1.35 

•  47 

* 

•  02 

MILL  CITY 

■  6*6 

.62 

•  05 

T 

HOLLlSTER 

T 

.02 

MO  WE 

T 

•  16 

IDAMO  CITY 

IDAHO  CITY    13  SW 

•  80 

•  92 

•  3i 

-4 

*Oi 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

•  45 

•05 

T 

•  01 

T 

■  03 

T 

T 

IRWIN  2  S 

*  ' 

•  22 

.22 

T 

•  16 

ISLAND  PARK  DAM 

•  42 

L.40 

.40 

2*  2i 

•  48 

L.ll 

.04 

K AM  J  AM  1  NE 

1.5*. 

•  08 

# 

.77 

p 

" 

KELLOGG 

.17 

T 

•  04 

.64 

.02  T 

•  14 

.02 

■  03 

KOOSKlA 

•  02 

•  47 

•  17 

•  31 

.29 

T 

.06 

KUNA  2  NNE 

"  68 

.18 

•  28 

.12 

T 

LEWlSTON  WATER  PLANT 

•  9' 

T 

•  16 

•  Ot 

•  22 

LEWISTON  W8  AP 

•  63 

•  02 

■  18 

•  26 

.01 

•  10 

LlFTON  PUMPING  STA 

■  02 

.17 

T 

•  03 

T 

LOWMAN 

.36 

.76 

T 

•  34 

■  15 

MACKAY  RS 

•  05 

•  17 

1*21 

.21 

.  15 

MALAD  CAA  AP 

.33 

■  07 

.  18 

T 

•  03 

*0" 
* 

MAY  RS 

T 

.07 

T 

•  20 

MC  CALL 

.25 

-10 

.71 

.06 

MC  CAMMON 

1 "  9S 

1»02 

•  02 

J 

•  09 

MER I DI AN   1  SSW 

.18 

MESA 

3.11 

*26 

*11 

T 

MINIDOKA  DAM 

*"!"[ 

•  25 

.25 

T 

•  04 

MONTPELIER  RS 

•  06 

•  14 

•  06 

•  02 

T 

•  03 

MOSCOW  U  OF  I 

t  A3 

.11 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

105 

•  27 

•07 

lo* 

•  09 

MULLAN  PASS  CAA 

2.59 

•  27 

*49 

•  63 

04  T 

.06 

T 

•  20 

NAMPA  2  NW 

■  65 

.11 

•  39 

•  01 

NEW  MEADOWS  RS 

•  29 

.69 

•  11 

•12 

.15 

T 

NEZPERCE  2  E 

.14 

■  22 

■  14 

•22 

•  07 

•  87 

■  12 

■  13 

OBSIDIAN  4  NNE 

•  58 

■  04 

•  18 

•  06 

OLA  4  S 

.16 

•  84 

•  06 

OROFINO 

•  10 

■  18 

■  23 

■  45 

•  05 

PALISADES  DAM 

2*05 

■  12 

.63 

•  21 

*  89 

•  14 

.  20 

PAUL  1  E 

.  10 

•  61 

•  01 

PAYETTE 

* 

•  32 

•  18 

•  03 

.10 

.04 

PIERCE  RS 

.37 

•  14 

.15 

1.00 

•  04 

.08 

.02 

PINE  2  SSW 

1  .08  1 

•  21 

•  04 

•  15 

•  10 

POCA T£ LLO  WB  AP              // R 

■  40 

.12 

T 

•  01 

PORTHILL 

r?o 

•  02 

T 

.14 

I01 

POTLATCM 

.16 

•  33 

•  70 

.20 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

.06 

•  30 

.05 

•  09 

.07 

.01 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2.14 

.03 

REACTOR  TESTING  STA 

1.04 

■  02 

T 

.03 

RICHFIELD 

1.95 

•  52 

•  60 

RIGGINS  RS 

1  .25 

•  01 

.73 

.11 

R  IR  I  E 

E  1  .72 

•  1 

.30 

E.03 

E 

ROLAND  W  PORTAL 

2  »79 

.10 

*  1 

.36  T 

T 

■  34 

T 

T 

•  05 

RUPERT 

1*19 

*n7 

•  02 

SA 1  NT  ANTHONY 

E2.90 

.65 

•  53 

•  10 

E»05 

E.  10 

SAINT  MAS  I ES 

1  •  56 

•  06 

.75 

T 

•  11 

SALMON 

ibJ 

■  04 

•  39 

•  08 

.  13 

jAijQPO  I  NT   EXP  STA 

SHOSHONE 

2  07 

57 

t° 

* 

•  03 

SPENCER  RS 

1*92 

*  -\ci 
* 

*  50 
* 

•  02 

SPRINGFIELD 

•  24 

; 

T 

T 

STI8NITE 

■  19 

•  81 

•  23 

.05 

.07 

SUGAR 

2»oe 

T 

SUN  VALLEY 

El. 95 

SWAN  FALLS  PH 

•  36 

T 

•  08 

T 

TETONIA  EXP  STA 

•  80 

•  05 

•  10 

•  89 

•  20 

T 

T 

!o6 

•  16 

TWIN  FALLS  2  NNE 

•  89 

•  IB 

•  20 

T 

.02 

TWIN  FALLS  3  SE 

1.15 

■  30 

.07 

•  04 

WALLACE 

1*96 

•  30 

•  63 

•Oh 

T 

•  12 

.07 

WALLACE  WOODLAND  HARK 

l.lfi 

.19 

.08 

■  39 

..7 

.05 

MElSER 

1.76 

■  25 

.26 

•  02 

T 

WINCHESTER  1 

1.  76 

■  07 

.17 

.  - 

.14 

.01 

19 

|  20 

l  21 

22  j  23 

24 

25 

26 

1  27 

28 

|  29  |  30 

•  20  T 

.55 

T 

.06 

* 

T 

T 

•  03 

•  03 

T 

T 

•  07 

•  14 

•  05 

.08 

T 

T 

•  12 

•  06 

.05 

T 

T 

•  16 

•  09 

.06 

.08 

.12 

T 

.  12 

.11 

•  06 

•  **j 

•  37 

•  02 

•  01 

.  02 

T 

2.02 

.  14 

•  73 

•  1  5 

•  21 

•  08 

T 

.03 

T  .03 

T 

T 

•  03 

T 

.05 

.09 

.10 

.12 

.42 

.03 

.05 

T 

.02 

•  02 

T 

.  03 

T 

T 

.02 

.04 

.18 

•  04 

T 

T 

.03 

•  03 

•  07 

_  T 

10 

01 

* 

•  0 

T 

.08 

T 

.10 

.33 

.13 

•  10 

.01 

■  03 

T 

•  20 

•  04 

.04 

■  01 

T 

.  17 

.02 

.02 

•  01 

T 

.01  T 

.05 

■  23 

■  53 

•  04 

.01 

T 

.  15 

T 

.07 

•  23 

38 

T 

•  04 

•  01 

.03 

T 

•  02 

.09 

•  04 

■  02 

•  03 

•  25 

•  04 

•  2  1 

•  08 

.18 

•  02 

•  0 

.03 

.03 

.01 

.04 

■  15 

■  25 

.13 

.  16 

05 

•  01 

*03 
* 

T 

.07 

•  37 

.28 

T 

•  22 

T 

.05 

•  08 

T 

T 

T 

■  25 

T 

T 

T 

.08 

•  03 

.  13 

T 

•  02 

.07 

.08 

T 

.07 

T 

.03 

•  10 

•02  .03 

T 

.03 

.11 

•  15 

.49 

*06 
* 

- 

•  02 

•  07 

•  01 

.02 

•  05 

.05 

•  03 

.  16 

.10 

.01 

.04 

.06 

•  25 

.02 

05 

* 

T 

* 

"  j 

.24 

J 

E.  05 

E.03 

E  .  03 

E.03  E.10 

T 

T 

.21 

•  06 

.09 

•  05 

T 

.25 

T 

T 

.  12 

•  12 

*  10 

•  21 

•  02 

.04 

.02 

•  02 

.19 

T 

T  .10 

•  01 

T 

16 

32 

.06 

•  15 

•  01 

•  03 

T 

.06 

.07 

T 

.10 

.04 

T 

■  10 

.28 

T  .10 

T 

.23 

.10 

•  10 

T  .10 

T 

•  12 

.25 

T 

T 

.01 

T 

.01 

•  02 

■  01 

•  01 

■  01 

T 

.07 

.  0  i 

T 

T 

r 

■  09 

.04 

.05 

.07 

■  03 

•  13 

.  14 

.11 

.15 

•  28 

Se«  ralareoce  notM  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

17 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

2$ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN   E*P  STA 

MAX 

38 

38 

35 

38 

36 

32 

35 

34 

32 

*  i 

34 

31 

24 

37 

26 

38 

38 

24 

24 

36 

28 

20 

25 

36 

18 

25 

35 

32 

33 

31.6 

M  [  N 

25 

31 

26 

30 

22 

9 

8 

7 

7 

8 

9 

7 

9 

1 

1 

7 

22 

10 

2 

-  8 

10 

-12 

-  3 

-  6 

-  0 

11 

23 

-  . 

8.7 

Rbion 

MAX 

44 

44 

4  1 

45 

42 

4b 

48 

48 

50 

47 

53 

44 

27 

30 

37 

46 

35 

31 

25 

34 

30 

30 

50 

30 

40 

40 

45 

38 

45 

39.9 

MI  N 

27 

32 

2  J 

30 

30 

1  5 

15 

18 

16 

18 

19 

2  3 

18 

-  3 

12 

27 

21 

14 

-  5 

-  3 

12 

-13 

2 

—  5 

3 

22 

22 

i 

14.1 

ALPHA    1  Nt 

MAX 

36 

44 

3  5 

42 

40 

32 

28 

31 

31 

39 

44 

3  1 

24 

26 

31 

34 

34 

25 

)  0 

30 

29 

25 

32 

23 

39 

3 1 

39 

33 

33 

32.  U 

M  [  N 

31 

31 

26 

2o 

9 

0 

-  3 

-  2 

-  4 

"  * 

-  2 

8 

-17 

- 1  7 

14 

24 

0 

-20 

-  2 

17 

3 

-23 

-20 

-15 

5 

. 

- 

L.B 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

MAX 

41 

40 

3  8 

43 

39 

3^ 

33 

34 

35 

26 

36 

36 

27 

26 

30 

29 

24 

27 

26 

18 

26 

39 

34 

34 

32. u 

Ml  N 

26 

32 

28 

30 

27 

14 

11 

10 

1 0 

1  2 

10 

2  2 

17 

5 

** 

19 

31 

12 

2 

-  5 

15 

-  8 

5 

0 

-  6 

-  4 

12 

24 

-  4 

11*6 

ANDERSON  DAM 

MAX 

38 

38 

4  1 

41 

42 

30 

30 

26 

32 

34 

36 

32 

25 

20 

28 

30 

30 

25 

27 

25 

29 

19 

32 

29 

25 

30 

36 

38 

33 

31*1 

M  I  N 

28 

28 

26 

2  5 

2  2 

11 

1 1 

10 

1 1 

2  5 

-  2 

-  3 

15 

22 

10 

8 

0 

9 

11 

-13 

14 

"* 

-  5 

0 

4 

13 

6 

10.5 

ARCO 

MAX 

35 

41 

42 

56 

31 

30 

30 

33 

33 

35 

29 

31 

26 

23 

29 

23 

21 

25 

24 

25 

22 

21 

31 

35 

31 

27 

29.6 

MlN 

2 

23 

0 

10 

-  5 

-  6 

-  7 

-  5 

-  2 

-  2 

5 

16 

-12 

-13 

-12 

-18 

-16 

-17 

-27 

-12 

-11 

-20 

-li 

-  1 

0 

-  2 

-  4.9 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

38 

42 

40 

39 

47 

37 

33 

33 

33 

33 

33 

3  7 

33 

26 

26 

33 

35 

36 

29 

30 

35 

29 

26 

25 

25 

28 

33 

3  7 

36 

33*3 

MIN 

31 

34 

3  1 

30 

24 

19 

16 

16 

15 

16 

16 

1 8 

8 

8 

24 

15 

15 

14 

18 

13 

—  2 

—  2 

5 

3 

4 

b 

13 

14 

i4.a 

ASHTON   1  S 

MAX 

35 

33 

2  7 

29 

27 

3  1 

28 

30 

29 

34 

34 

35 

29 

26 

24 

29 

30 

22 

24 

2  7 

27 

29 

25 

18 

18 

29 

37 

26 

25 

26.2 

MIN 

25 

27 

1  9 

20 

2 

5 

2 

0 

3 

3 

3 

4 

11 

-  9 

-11 

12 

20 

12 

7 

10 

12 

8 

-  2 

-15 

-13 

-  5 

24 

12 

-  2 

6.3 

ATLANTA    1  E 

MAX 

35 

34 

32 

35 

37 

40 

40 

44 

?7 

43 

38 

29 

31 

32 

32 

30 

24 

26 

29 

26 

26 

33 

35 

45 

i  % 

42 

3  5 

29 

35.2 

MJN 

21 

27 

1 8 

l(i 

\~ 

"  * 

i2 

Jz 

"  j" 

io 

" LA 

~*1 

^n 

1 

9^7 

AVERY  RS 

MAX 

39 

40 

3  7 

**z 

1 

61 
Ift 

if 

3 

ot 

1  el 

?  7 

43 

40 

42*0 

MIN 

32 

33 

32 

32 

do 

57 

CO 

77 

CO 

56 

57 

30 

23 

17 

17 

10 

1 

° 

57 

7 

32 

71 

23 

32 

23«4 

BAVVI EM  MODEL  BASIN 

MAX 

47 

42 

38 

41 

41 

42 

SO 

43 

47 

44 

45 

41 

41 

35 

33 

33 

35 

35 

30 

32 

31 

30 

29 

31 

36 

37 

37 

39 

36 

36.0 

MIN 

34 

29 

30 

29 

28 

23 

30 

32 

20 

21 

22 

31 

25 

14 

27 

20 

23 

18 

9 

24 

12 

10 

-  2 

4 

28 

33 

32 

18 

27 

22.4 

BIO  CREEK  IS 

MAX 

38 

37 

33 

•* .. 

44 

48 

48 

50 

49 

47 

37 

32 

33 

32 

28 

29 

30 

28 

28 

33 

33 

41 

46 

45 

38 

35 

37.6 

MIN 

29 

27 

1  2 

2U 

2 

4 

1 

\ 

i? 

"a 

77 

2 1 

6 

- 17 

-13 

7 

-24 

8 

-25 

-10 

5 

IS 

6 

-14 

2.0 

BLACK.FOOT 

MAX 

39 

38 

3  5 

41 

37 

34 

35 

33 

35 

3Q 

n 

7 

26 

70 

*? 

37 

28 

2  c 

29 

27 

25 

28 

22 

23 

28 

36 

33 

34 

32.2 

MIN 

28 

31 

2  7 

30 

2  3 

12 

■* 

a 

19 

16 

7 

~7Q 

18 

22 

14 

* 

1 

14 

5 

"  8 

"  * 

"l7 

10 

1  4 

3 

11.0 

BLISS 

MAX 

4  1 

40 

47 

43 

37 

37 

38 

40 

38 

36 

32 

7Q 

28 

34 

32 

29 

2  6 

27 

34 

24 

32 

29 

28 

32 

35 

35 

34.1 

MIN 

34 

26 

27 

26 

15 

12 

16 

13 

18 

| 

17 

25 

22 

10 

1 

12 

3 

-  2 

19 

4 

6 

1  5 

8 

12 

7 

14.6 

BOISE  LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

45 

45 

52 

45 

48 

45 

47 

47 

40 

_ 

*R 

38 

38 

37 

34 

i  1 

43 

43 

42 

41.5 

Ml  N 

36 

36 

3  0 

26 

26 

23 

24 

22 

2  7 

1  3 

13 

26 

13 

31 

26 

13 

10 

1  ■ 

15 

21 

20 

21 

22*0 

Boise  we  ap 

MAX 

45 

44 

40 

53 

46 

46 

40 

42 

38 

42 

39 

37 

34 

33 

36 

39 

34 

30 

33 

35 

31 

31 

29 

36 

36 

36 

45 

40 

41 

38.3 

MIN 

38 

34 

30 

34 

27 

26 

23 

25 

22 

23 

24 

22 

15 

17 

27 

23 

18 

17 

22 

26 

19 

15 

15 

14 

l< 

16 

20 

21 

24 

22.5 

BONNER S  FERRY 

MAX 

46 

44 

3  8 

46 

40 

44 

45 

41 

48 

46 

41 

3 1 

i*1 

3* 

32 

34 

35 

32 

33 

31 

3  2 

41 

38 

42 

40 

39.1 

MIN 

33 

26 

3  2 

32 

32 

24 

30 

25 

I 

18 

3  1 

15 

1  2 

20 

13 

1  5 

6 

3 

."  o 

28 

25 

19 

24 

22.2 

BUHL 

MAX 

40 

44 

42 

5  Q 

46 

43 

46 

42 

45 

42 

44 

44 

r« 

34 

1  * 

34 

34 

31 

32 

40 

36 

34 

32 

31 

2  3 

32 

40 

42 

36 

38.3 

MIN 

34 

35 

30 

34 

30 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

28 

19 

14 

*  0 

26 

24 

10 

1 1 

1 2 

13 

1 7 

1 7 

12 

18 

26 

15 

20.0 

BURKE   2  NNE 

36 

35 

3  3 

35 

38 

42 

37 

45 

39 

47 

48 

39 

34 

30 

30 

f  7 

21 

27 

25 

26 

3  1 

34 

40 

38 

3Q 

30 

34.9 

MlN 

32 

30 

^7 

3  Q 

26 

20 

26 

26 

22 

22 

23 

«!n 

21 

6 

2  0 

5A 
26 

1 

1 1 

° 

24 

29 

1 

13 

18.6 

BURLE" 

MAX 

42 

4  1 

42 

4  6 

50 

43 

48 

47 

41 

47 

40 

34 

32 

35 

34 

44 

40 

34 

34 

34 

32 

26 

37 

34 

27 

34 

44 

38 

36.9 

MIN 

33 

34 

30 

30 

3  2 

18 

18 

15 

16 

18 

19 

19 

18 

7 

10 

20 

18 

6 

4 

17 

-  5 

-  1 

18 

5 

6 

12 

20 

7 

15.6 

BURLEY    FACTORY    1  NW 

MAX 

42 

40 

38 

38 

45 

38 

46 

42 

36 

41 

38 

44 

30 

29 

30 

34 

42 

36 

30 

30 

31 

26 

21 

31 

32 

24 

32 

39 

32 

35.1 

Ml  N 

18 

32 

29 

29 

31 

17 

16 

14 

15 

15 

16 

19 

17 

5 

6 

6 

21 

17 

5 

2 

15 

-  - 

-  2 

17 

4 

4 

11 

15 

4 

13.4 

BURLEY  CAA  ap 

MAX 

40 

40 

40 

47 

39 

46 

41 

36 

41 

37 

48 

32 

29 

28 

34 

43 

37 

32 

32 

28 

23 

32 

28 

?r 

35 

43 

33 

38 

35.9 

MlN 

31 

32 

30 

33 

28 

17 

17 

14 

16 

15 

18 

22 

16 

6 

14 

24 

20 

9 

3 

1 

4 

15 

5 

3 

9 

11 

18 

14.7 

CALDWELL 

MAX 

42 

49 

44. 

56 

50 

46 

45 

40 

37 

39 

40 

40 

38 

37 

38 

38 

34 

32 

35 

34 

37 

32 

34 

39 

36 

37 

36 

43 

46 

39.9 

M  I  N 

28 

35 

29 

3  0 

25 

23 

21 

22 

24 

24 

22 

28 

17 

16 

2  Q 

27 

20 

12 

■  - 

19 

11 

12 

20 

11 

16 

17 

17 

19 

21.2 

CAMBRIDGE 

42 

43 

40 

37 

34 

34 

32 

33 

20 

23 

24 

27 

29 

39 

40 

39 

34 

29 

30 

37 

39 

32 

30 

25 

27 

24 

23 

25 

22 

31.5 

M?N 

37 

33 

32 

27 

8 

** 

2 

-  2 

0 

1 

2 

-  1 

-  3 

0 

30 

0 

-  3 

12 

2  2 

20 

7 

-  - 

-12 

2 

-  . 

-  3 

-  3 

-  6 

1 

7.0 

CASCADE   1  NW 

MAX 

33 

35 

34 

38 

36 

26 

25 

24 

25 

;  4 

41 

33 

21 

2  1 

30 

3  i 

28 

21 

26 

28 

26 

2  1 

28 

27 

22 

32 

36 

31 

30 

28.9 

MIN 

31 

30 

26 

28 

1 1 

1 1 

3 

2 

2 

4 

3 

19 

-  9 

-10 

14 

25 

14 

-  9 

1  0 

18 

14 

16 

-15 

-10 

-  3 

12 

0 

2 

7.6 

CHALL I S 

MAX 

33 

43 

36 

47 

48 

36 

33 

36 

35 

39 

33 

33 

28 

29 

27 

32 

29 

26 

22 

26 

33 

28 

27 

27 

30 

34 

36 

31 

32.6 

MIN 

20 

27 

12 

22 

1  1 

10 

11 

9 

B 

7 

5 

19 

4 

-  8 

1 

13 

5 

-  1 

-  5 

-  4 

5 

0 

-  8 

-  - 

0 

9 

15 

-  i 

5.9 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

2  B 

34 

30 

40 

32 

28 

20 

29 

26 

J  0 

26 

24 

18 

13 

2  0 

/.? 

20 

16 

i  G 

15 

23 

A  U 

24 

18 

.  e 

21 

22 

26 

20 

22.9 

MIN 

-  3 

22 

1 5 

-  8 

—  1 8 

-  8 

- 1  3 

~  n 

- 13 

-  3 

'- 

-  2  2 

-19 

0 

-lb 

-30 

-30 

-30 

-28 

-Id 

•23 

- 1 7 

- 10 

12 

-16 

-10.6 

CLARK   FORK    1  ENE 

MAX 

41 

37 

42 

7? 

?u 

^° 

t? 

36 

35 

39 

36 

35 

33 

36 

39 

44 

40 

4l 

41 

42 

40«» 

MIN 

32 

7n 

i? 

77 

~z 

fin 

zz 

7n 

>c 

29 

27 

20 

-  - 

20 

14 

19 

-  1 

23 

32 

3  J 

19 

22 

22.3 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

31 

17 

1  n 

ia 

i  \ 

\ 

1  Ft 

1  Q 

3  o 

25 

22 

18 

19 

2 1 

i  a 

20 

18 

2  t 

30 

41 

3  7 

22 

26.* 

UN 

Q 
_  J, 

in 

17 

Q 

a 

i  ? 
\ 

i  i 

Q 

i  a 

-  2 

-  2 

-  9 

-  8 

7 

-13 

-23 

-10 

° 

11 

3.2 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

43 

38 

3  1 

42 

n 
40 

48 

44 

45 

45 

51 

42 

-I 

33 

* 

34 

35 

30 

\ 

30 

3  1 

34 

42 

40 

39 

37 

3b 

36. u 

MIN 

30 

25 

32 

30 

28 

23 

31 

25 

2  3 

27 

23 

2  7 

1  7 

1  5 

2  5 

^ 7 

1  y 

9 

13 

6 

14 

2  u 

32 

25 

*  J 

25 

21.4 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

43 

43 

37 

46 

42 

47 

43 

46 

46 

53 

47 

41 

41 

36 

36 

J  5 

35 

38 

37 

34 

31 

-■o 

36 

37 

47 

42 

40 

39 

36 

40.5 

MlN 

33 

30 

32 

33 

26 

24 

29 

30 

23 

28 

21 

31 

25 

17 

28 

29 

27 

18 

10 

18 

1 

16 

b 

5 

28 

32 

32 

ii 

22.6 

CONOA 

MAX 

41 

41 

30 

33 

37 

40 

32 

38 

32 

37 

36 

37 

27 

18 

34 

33 

30 

21 

22 

23 

27 

27 

26 

28 

ly 

32 

40 

30 

30.9 

MIN 

25 

29 

20 

23 

1  2 

0 

—  4 

-  2 

1 

-  3 

-  2 

10 

9 

-11 

-  I  5 

12 

19 

13 

3 

-  b 

10 

-li 

-12 

-20 

-16 

-10 

10 

22 

3*3 

COTTONWOOD 

MAX 

42 

38 

36 

44 

43 

43 

45 

45 

43 

■49 

47 

37 

32 

33 

3  5 

33 

33 

30 

37 

31 

29 

33 

34 

32 

42 

43 

38 

32 

37 

37. o 

MIN 

31 

31 

31 

31 

34 

28 

30 

28 

30 

26 

28 

25 

14 

20 

24 

24 

14 

6 

5 

15 

12 

2 

15 

4 

19 

23 

30 

15 

21.0 

COUNCIL    1  N 

MAX 

42 

43 

42 

42 

39 

33 

32 

30 

28 

29 

33 

33 

33 

29 

3  2 

32 

29 

30 

33 

31 

28 

2 

32 

30 

30 

28 

33 

36 

35 

32.W 

MIN 

32 

32 

32 

18 

10 

8 

0 

4 

5 

2 

17 

-  3 

- 

1 7 

19 

22 

-11 

-10 

16 

20 

7 

15 

-  8 

2 

0 

- 

-  3 

9.0 

OEADW003  DAM 

MAX 

34 

38 

32 

37 

36 

40 

38 

41 

44 

42 

38 

34 

32 

29 

26 

34 

29 

24 

26 

30 

25 

23 

30 

33 

42 

44 

36 

34 

29 

33.6 

MIN 

28 

29 

20 

26 

2 

-  3 

—  3 

-  3 

-  1 

-  3 

-  1 

19 

-17 

-21 

15 

22 

8 

-13 

0 

13 

1 1 

-23 

11 

-2  1 

- 1  - 

-  b 

7 

-  8 

2.7 

OEER  FLAT  DAM 

MAX 

43 

51 

43 

56 

48 

44 

41 

35 

36 

39 

37 

40 

37 

36 

37 

35 

31 

35 

35 

37 

35 

32 

33 

41 

39 

45 

4b 

45 

44 

39.9 

MIN 

28 

35 

34 

30 

26 

23 

21 

24 

26 

26 

30 

29 

18 

16 

27 

26 

13 

2b 

26 

20 

20 

10 

1 

lo 

22 

20 

20 

20 

22. y 

MIGGS 

MAX 

35 

36 

36 

32 

34 

31 

26 

24 

23 

23 

26 

29 

2  i 

20 

22 

29 

32 

28 

32 

2b 

31 

24 

26 

25 

27 

32 

34 

33 

26 

20.7 

MIN 

20 

21 

20 

18 

19 

0 

-  4 

0 

0 

- 

6 

10 

-  5 

-15 

-16 

0 

It 

17 

-  b 

-12 

15 

-  9 

0 

-22 

-20 

17 

14 

-  2 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

29 

19 

20 

23 

29 

27 

27 

29 

33 

35 

35 

26 

22 

22 

23 

25 

26 

18 

17 

19 

20 

15 

24 

9 

25 

34 

3i 

25 

22 

24.4 

M  I  N 

18 

16 

4 

15 

10 

10 

11 

10 

1 1 

12 

16 

16 

12 

0 

Q 

11 

15 

6 

4 

2 

8 

-  4 

b 

-10 

-  4 

b 

ib 

b 

-  2 

7*b 

ioubois  caa  ap 

MAX 

32 

36 

25 

2  6 

27 

32 

25 

27 

32 

.  36 

30 

27 

25 

2  1 

24 

27 

26 

16 

s  0 

21 

21 

22 

24 

15 

24 

34 

40 

j2 

24 

26.0 

MlN 

25 

15 

2 

11 

5 

4 

1 

3 

0 

4 

0 

7 

-  1 

-  9 

-  9 

16 

9 

-  8 

-  4 

-  2 

-10 

-11 

2 

-17 

-li 

-  o 

5 

-» 

ELK  RIVER   1  S 

MAX 

40 

42 

40 

48 

48 

48 

44 

46 

50 

55 

50 

40 

3o 

44 

42 

40 

34 

32 

36 

34 

34 

40 

44 

44 

40 

50 

50 

40 

44 

42. o 

MIN 

33 

35 

30 

2  9 

29 

22 

32 

20 

18 

2  2 

24 

28 

10 

8 

26 

29 

2d 

20 

3 

25 

12 

0 

10 

"  2 

27 

17 

13 

lo 

20.0 

EMMETT  2  E 

MAX 

47 

47 

40 

55 

49 

44 

42 

40 

40 

40 

41 

36 

36 

36 

38 

33 

31 

36 

37 

33 

33 

34 

33 

37 

39 

39.2 

MIN 

31 

37 

31 

32 

29 

24 

18 

23 

25 

22 

28 

16 

17 

29 

14 

21 

13 

21 

16 

10 

23 

21 

16 

lo 

21 

23 

21.7 

FAIRFIELD 

MAX 

34 

33 

32 

37 

33 

25 

26 

28 

27 

32 

27 

23 

17 

22 

32 

31 

26 

25 

21 

12 

2y 

20 

23 

33 

36 

32 

33 

27.7 

MIN 

9 

27 

17 

21 

18 

-  9 

-15 

-15 

-12 

15 

-  5 

-24 

-  7 

16 

-  3 

-10 

-  7 

-32 

-  3 

-20 

-14 

-14 

15 

-14 

-  CtO 

FERN  RS 

MAX 

39 

38 

39 

43 

43 

42 

40 

9? 

42 

37 

41 

38 

36 

37 

37 

34 

38 

36 

38 

39 

38 

49 

4b 

36 

42 

36 

3V.  / 

MIN 

«i 

3* 

"  * 

pft 

23 

7  3 

20 

7^ 

30 

27 

20 

14 

21 

2b 

12 

24 

10 

lw 

19 

24 

2  v 

25 

23*4 

>FORT    1ALL    IND  AGENCY 

MAX 

39 

39 

41 

37 

37 

47 

35 

39 

39 

42 

16 

2  B 

39 

39 

25 

28 

29 

29 

25 

26 

26 

25 

30 

36 

35 

35 

33.9 

MIN 

32 

33 

28 

31 

26 

12 

10 

12 

1 1 

12 

1 1 

12 

24 

17 

1  3 

3 

-  4 

IS 

-  8 

-13 

-  6 

-  4 

11 

21 

.  0 

11*4 

SARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

i6 

37 

44 

38 

32 

37 

*n 

39 

39 

**2 

40 

39.0 

MlN 

32 

17 

70 

ift 

?n 

10 

10 

10 

10 

28 

1 5 

2 

13 

24 

2  1 

-  8 

71 

21 

3 

** 

1  s 

10 

14.1 

iLENNS  FERRY 

MAX 

40 

43 

41 

46 

46 

43 

41 

41 

44 

47 

46 

40 

38 

34 

34 

37 

37 

33 

34 

33 

35 

31 

36 

35 

35 

40 

38 

41 

39 

36.9 

Ml  N 

29 

33 

26 

28 

2" 

21 

19 

17 

18 

,  17 

21 

30 

19 

10 

22 

27 

20 

12 

10 

19 

4 

1 

4 

6 

8 

16 

10 

16 

16 

17.6 

iOOOlNC    CAA  AP 

MAX 

35 

39 

40 

44 

4  1 

33 

3  ( 

33 

35 

3d 

37 

33 

28 

23 

26 

32 

30 

31 

24 

27 

28 

20 

32 

26 

26 

32 

33 

33 

30 

31.6 

MIN 

25 

30 

26 

26 

18 

15 

l  6 

12 

18 

1 3 

18 

17 

6 

2 

15 

22 

17 

1 

0 

9 

4 

-  2 

14 

8 

7 

13 

11 

18 

13.4 

BRACE  Ph 

MAX 

34 

34 

36 

41 

36 

32 

34 

37 

35 

31 

35 

34 

26 

19 

20 

33 

33 

24 

20 

29 

25 

21 

25 

20 

23 

32 

36 

32 

26 

29.8 

M  I  N 

24 

28 

22 

22 

13 

0 

1 

2 

0 

1 

-  3 

10 

3 

-  7 

-13 

17 

20 

11 

0 

-  3 

-  7 

-15 

-  3 

-17 

-17 

-10 

IS 

6 

-  6 

3.2 

pRAND  VIEW 

MAX 

48 

48 

44 

52 

51 

44 

44 

43 

40 

47 

45 

44 

39 

37 

36 

35 

32 

32 

32 

35 

32 

37 

36 

35 

38 

42 

46 

44 

43 

40.7 

27 

37 

27 

30 

30 

25 

23 

22 

14 

25 

23 

26 

21 

15 

26 

30 

23 

13 

17 

23 

15 

9 

16 

14 

15 

15 

19 

26 

23 

21.9 

SRANGEvI LLE 

MAX 

48 

38 

39 

47 

43 

43 

50 

43 

50 

48 

50 

33 

35 

31 

32 

34 

35 

32 

34 

34 

31 

32 

36 

33 

42 

45 

37 

32 

37 

38.6 

MlN 

32 

30 

31 

32 

27 

25 

3d 

26 

27 

25 

29 

23 

14 

12 

22 

21 

12 

5 

10 

17 

12 

S 

13 

6 

13 

19 

26 

16 

14 

19.9 

iR-v 

MAX 

34 

35 

32 

32 

35 

37 

3a 

41 

40 

44 

42 

40 

34 

35 

26 

30 

32 

30 

32 

.  26 

22 

27 

28 

28 

28 

30 

40 

32 

28 

33.0 

MlN 

24 

25 

22 

20 

15 

3 

4 

9 

10 

9 

0 

2 

7 

-20 

-15 

IS 

16 

IS 

17 

-  1 

11 

-  2 

-  1 

-19 

-13 

-  2 

10 

18 

-  7 

5.9 

MOUSE 

MAX 

32 

36 

31 

36 

36 

29 

26 

34 

32 

35 

34 

31 

25 

22 

35 

26 

24 

21 

19 

22 

24 

IS 

27 

21 

25 

29 

36 

29 

29 

28.4 

MIN 

-  5 

20 

-10 

-  3 

8 

-10 

-12 

-11 

-10 

-12 

1 

-  6 

-22 

-18 

-  2 

-14 

-26 

-28 

-26 

-  8 

-35 

-20 

-23 

-24 

-20 

-12 

0 

-19 

-12.2 

HA  I  LEV 

MAX 

34 

42 

33 

42 

37 

32 

35 

36 

40 

38 

39 

37 

31 

23 

24 

30 

33 

27 

28 

27 

29 

24 

31 

27 

30 

33 

38 

35 

34 

32.7 

MIN 

22 

29 

4 

11 

7 

1 

6 

15 

5 

12 

20 

8 

0 

-  1 

16 

-  4 

-  3 

-  2 

-11 

-  9 

5 

-  3 

-10 

1 

9 

8 

0 

4.8 

1AMER   4  NW 

MAX 

35 

39 

34 

i : 

32 

25 

24 

25 

28 

27 

28 

30 

32 

20 

30 

30 

21 

l  3 

23 

22 

18 

26 

13 

19 

21 

26 

31 

25 

26.3 

MIN 

26 

32 

8 

1  2 

-  4 

-  1 

-15 

-14 

-10 

-  6 

-12 

-  4 

9 

5 

15 

2 

-  6 

-18 

-20 

10 

-20 

-  8 

-30 

-20 

-20 

-  3 

-  5 

-15 

-  3.6 

Sm  rtUiioc*  cotM  lollowiag  Station  In.im 


-  19  - 


DAILY  TEMPERATURES 

FEBRUARY  1952 


TahU  5  -  Conttnu»d 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

I 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1$ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAZEL TON 

MAX 

40 

1,1 

3  7 

40 

40 

36 

41 

38 

37 

36 

38 

37 

28 

28 

31 

44 

34 

30 

30 

35 

30 

23 

30 

3 1 

26 

33 

3  5 

33 

35 

34.4 

MI  N 

27 

33 

28 

3  2 

29 

14 

1  3 

12 

12 

u 

16 

26 

14 

1 

12 

25 

18 

6 

1 

1 

8 

-  6 

12 

18 

2 

9 

14 

22 

2 

14.3 

HILL  CITY 

MAX 

3*. 

31 

30 

39 

35 

30 

33 

32 

29 

35 

21 

23 

22 

20 

12 

25 

22 

19 

28 

35 

30 

28 

27.5 

MIN 

14 

28 

17 

23 

16 

-  7 

-13 

10 

-11 

-11 

-  9 

19 

-  3 

-20 

-  2 

15 

8 

-  2 

-10 

-  1 

0 

-28 

-  1 

-18 

-12 

-  8 

20 

0.3 

HOLLI STER 

MAX 

42 

40 

45 

44 

43 

48 

47 

50 

47 

48 

37 

31 

45 

34 

32 

33 

27 

34 

47 

40 

40 

40.7 

MIN 

33 

26 

33 

28 

26 

25 

23 

25 

24 

25 

26 

9 

10 

17 

4 

4 

8 

11 

19 

19 

23 

19.9 

IDAHO  CITY 

MAX 

36 

38 

47 

«,8 

45 

44 

41 

44 

45 

45 

42 

39 

38 

37 

33 

35 

34 

31 

31 

33 

31 

30 

38 

39 

36 

41 

40 

39 

37 

38.5 

M I  N 

30 

31 

30 

10 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

26 

-10 

-11 

19 

27 

14 

-!2 

-  2 

15 

13 

-16 

17 

-13 

-  9 

-  4 

4 

-  2 

-  2 

5.8 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

39 

36 

32 

37 

32 

23 

26 

24 

27 

27 

25 

28 

24 

14 

18 

37 

27 

21 

25 

25 

24 

13 

27 

12 

15 

20 

38 

26 

25 

25.8 

M  I  N 

28 

26 

22 

24 

12 

7 

0 

-  1 

0 

l 

1 

12 

5 

-  6 

-  7 

15 

16 

8 

0 

-  5 

1 

-  7 

-  1 

-14 

-  3 

-  6 

6 

6 

7 

5.1 

IRWIN  2  S 

MAX 

36 

36 

36 

41 

37 

32 

35 

31 

41 

35 

38 

32 

27 

21 

21 

30 

35 

24 

22 

26 

26 

24 

27 

21 

22 

33 

41 

35 

29 

30.8 

MIN 

29 

31 

26 

26 

13 

6 

6 

5 

9 

9 

9 

17 

15 

-  5 

-12 

11 

22 

16 

10 

5 

18 

3 

13 

-17 

-10 

2 

20 

23 

| 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

30 

32 

32 

32 

30 

29 

3  0 

30 

33 

40 

32 

26 

1  9 

22 

2  5 

2  5 

20 

1 8 

27.0 

MIN 

23 

27 

0 

20 

1 

4 

-18 

-  8 

-17 

-13 

-16 

-  4 

7 

-18 

-26 

9 

13 

10 

2 

7 

11 

-  2 

5 

-35 

-31 

-24 

8 

10 

2.6 

JEROME 

MAX 

40 

38 

40 

43 

41 

35 

38 

34 

39 

39 

35 

33 

38 

28 

32 

33 

34 

32 

28 

28 

29 

26 

30 

28 

24 

31 

35 

35 

33.6 

M  I  N 

26 

32 

28 

32 

30 

12 

14 

9 

17 

11 

18 

26 

15 

3 

11 

22 

12 

14 

-  3 

4 

12 

-  6 

12 

17 

5 

12 

9 

20 

14.4 

KELLOGG 

41 

46 

38 

46 

45 

44 

49 

46 

45 

44 

54 

48 

35 

36 

35 

34 

35 

35 

35 

33 

35 

31 

36 

38 

39 

53 

43 

39 

41 

MIN 

34 

32 

33 

32 

29 

25 

28 

32 

23 

26 

24 

28 

27 

17 

20 

30 

26 

18 

12 

15 

11 

15 

7 

7 

16 

31 

32 

26 

27 

23*6 

KOOSK I A 

MAX 

47 

41 

39 

55 

51 

52 

47 

53 

45 

52 

51 

49 

42 

41 

36 

39 

42 

40 

43 

41 

38 

42 

42 

41 

51 

51 

44 

44 

M  N 

33 

34 

31 

34 

25 

22 

25 

23 

20 

21 

21 

32 

22 

18 

31 

32 

25 

19 

15 

24 

29 

14 

29 

12 

21 

21 

33 

26 

26 

2?'  - 

KUNA  2  NNE 

MAX 

41 

41 

40 

53 

47 

45 

43 

39 

37 

44 

39 

38 

36 

34 

36 

35 

34 

32 

35 

33 

34 

32 

32 

40 

37 

37 

45 

41 

42 

36.7 

MIN 

33 

34 

30 

33 

27 

26 

23 

22 

20 

22 

23 

28 

17 

18 

26 

28 

16 

14 

21 

26 

14 

13 

22 

13 

15 

17 

19 

2  2.2 

LEWI  ST ON  WATER  PLANT 

MAX 

41 

39 

39 

42 

35 

37 

34 

3  b 

31 

35 

43 

35 

34 

34 

34 

34 

23 

27 

37 

33 

31 

24 

26 

31 

31 

20 

30 

23 

34 

32 

38 

25 

31.7 

LEWI5TON  no  AP 

A* 

52 

53 

44 

55 

48 

55 

57 

56 

49 

57 

48 

44 

40 

39 

42 

37 

37 

36 

36 

39 

34 

39 

42 

40 

51 

52 

45 

45 

/■ 

45.4 

MIN 

36 

37 

35 

37 

33 

36 

37 

34 

35 

34 

34 

28 

23 

25 

32 

29 

26 

18 

23 

28 

22 

19 

23 

20 

34 

33 

30 

26 

28 

2  9.6 

L  I FTON  PUMP I NG  ST A 

MAX 

3* 

39 

36 

41 

35 

25 

22 

26 

26 

24 

25 

31 

22 

17 

18 

31 

33 

24 

18 

14 

22 

16 

24 

20 

17 

20 

30 

>- 

22 

25.7 

M I  N 

10 

25 

20 

2  2 

17 

-  7 

-12 

-10 

-11 

-10 

-13 

-  3 

0 

-16 

-22 

9 

21 

7' 

-  8 

-20 

-15 

-26 

-11 

-22 

-28 

-22 

-  8 

14 

-22 

-  5.2 

LOWMA  N 

MAX 

36 

41 

39 

40 

41 

43 

41 

41 

43 

43 

40 

38 

31 

30 

35 

39 

35 

31 

32 

36 

32 

31 

39 

34 

40 

42 

45 

54 

42 

38.5 

MIN 

29 

30 

25 

27 

13 

5 

3 

3 

3 

3 

14 

29 

-  2 

-  6 

9 

16 

2 

1 

4 

15 

20 

-14 

15 

-10 

-  2 

4 

0 

3 

14 

8.7 

MACKAY  RS 

MAX 

30 

37 

36 

43 

35 

29 

27 

35 

28 

33 

33 

28 

22 

17 

20 

25 

24 

20 

15 

21 

23 

22 

26 

23 

19 

27 

32 

31 

24 

27.1 

M  I  N 

7 

21 

14 

10 

22 

5 

-  1 

3 

6 

6 

2 

10 

10 

-  6 

-  5 

8 

3 

-  1 

-13 

-13 

-  4 

-12 

-11 

-  5 

-11 

-  3 

4 

13 

1.9 

MALAO 

39 

38 

Jl 

33 

3  3.1 

30 

32 

21 

29 

23 

10 

9 

3 

9 

11 

8 

16 

:  - 

4 

0 

17 

27 

11 

11 

10 

10 

12 

4 

-  5 

-  2 

15 

20 

4 

12.0 

MALAO   CAA  AP 

42 

39 

40 

42 

37 

33 

33 

35 

33 

34 

33 

37 

31 

25 

23 

36 

35 

31 

31 

27 

32 

25 

31 

24 

23 

29 

37 

35 

32.7 

27 

31 

17 

30 

11 

2 

-  3 

0 

0 

2 

-  1 

11 

2 

-  3 

-  6 

16 

20 

7 

-  1 

-  3 

-  6 

-15 

8 

-11 

-18 

-14 

7 

7 

MAY  R5 

38 

39 

40 

45 

39 

35 

33 

36 

33 

30 

35 

29 

27 

17 

28 

32 

28 

27 

23 

28 

32 

21 

24 

20 

24 

29 

34 

32 

* 

IK 

MIN 

15 

11 

9 

16 

13 

4 

1 

3 

1 

3 

0 

14 

0 

-15 

-  7 

15 

-  4 

1 

-10 

-  8 

4 

1 

2 

-14 

-12 

-  5 

4 

13 

1.7 

MC  CALL 

32 

34 

30 

34 

32 

33 

32 

33 

34 

36 

36 

28 

24 

24 

24 

26 

22 

18 

24 

24 

22 

20 

28 

22 

28 

32 

32 

28 

2  8.3 

MIN 

30 

28 

22 

2  6 

6 

0 

-  1 

0 

0 

2 

2 

22 

-13 

-11 

18 

20 

14 

-17 

0 

16 

18 

0 

12 

-16 

-  8 

0 

10 

5 

3 

6.3 

MC  CAMMON 

MAX 

37 

35 

40 

42 

40 

35 

32 

31 

31 

32 

34 

32 

30 

22 

20 

35 

32 

28 

25 

26 

30 

26 

30 

27 

20 

27 

40 

36 

31 

31.2 

M  I  N 

26 

32 

30 

28 

29 

4 

3 

1 

5 

1 

16 

17 

1 

-  5 

17 

17 

13 

4 

-  1 

15 

-16 

1 

-12 

-17 

-  5 

13 

24 

0 

8.6 

MER ID I  AN   1  SSW 

MAX 

43 

46 

42 

39 

38 

36 

36 

33 

32 

3 1 

40 

37 

41 

44 

39.2 

WIN 

31 

31 

25 

28 

23 

20 

i  ' 

19 

12 

17 

18 

24 

14 

14 

23 

24 

14 

13 

18 

22 

13 

10 

18 

8 

9 

11 

13 

15 

15 

17.9 

MESA 

MAX 

37 

38 

46 

40 

40 

35 

37 

38 

33 

30 

34 

34 

33 

29 

32 

35 

31 

26 

29 

34 

33 

24 

34 

29 

31 

30 

33 

35 

38 

33.9 

MIN 

28 

30 

29 

22 

20 

15 

11 

12 

10 

7 

3 

5 

7 

5 

15 

21 

17 

-  5 

10 

20 

16 

4 

13 

6 

12 

9 

9 

13 

12.8 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

39 

40 

38 

42 

37 

34 

i  ■ 

31 

33 

33 

35 

30 

27 

25 

28 

44 

44 

30 

28 

32 

26 

25 

32 

27 

21 

28 

36 

35 

38 

33.0 

MIN 

26 

32 

28 

26 

17 

14 

13 

15 

15 

16 

23 

19 

4 

11 

30 

24 

14 

-  1 

4 

15 

-11 

7 

8 

3 

6 

15 

23 

0 

14.6 

MONTPELI ER  RS 

MAX 

38 

36 

34 

36 

41 

32 

30 

24 

32 

;  i 

30 

28 

30 

20 

22 

21 

34 

32 

25 

20 

20 

26 

15 

23 

15 

15 

22 

38 

32 

27.6 

MIN 

17 

IS 

17 

24 

16 

-  5 

-  8 

-  6 

-  7 

-  8 

-  6 

2 

3 

-12 

-18 

-15 

19 

9 

-  1 

-12 

-  5 

-i7 

-12 

-19 

-24 

-17 

-  9 

6 

-11 

-  2.7 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

44 

39 

38 

46 

40 

46 

48 

46 

44 

49 

46 

37 

36 

33 

33 

32 

35 

34 

32 

38 

31 

30 

35 

32 

41 

42 

39 

37 

35 

36.6 

MIN 

35 

33 

32 

33 

28 

33 

35 

29 

33 

31 

33 

28 

18 

22 

27 

23 

20 

19 

17 

24 

16 

16 

16 

13 

26 

30 

32 

22 

24 

25.8 

MOUNTAIN  HOME   1  \E 

40 

43 

38 

5 1 

42 

40 

38 

34 

32 

34 

30 

30 

35 

39 

39 

36.8 

MIN 

30 

34 

30 

25 

25 

22 

21 

21 

20 

21 

18 

2  7 

8 

8 

22 

30 

18 

\ 

8 

20 

-  1 

2 

19 

5 

6 

9 

15 

12 

i 

17.0 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

31 

28 

26 

29 

28 

33 

3  0 

36 

36 

40 

37 

23 

20 

22 

23 

23 

21 

19 

19 

20 

12 

16 

20 

24 

37 

32 

25 

20 

2  3 

.  0  t  o 

MIN 

27 

21 

21 

23 

19 

25 

25 

25 

26 

25 

23 

14 

9 

9 

15 

14 

11 

7 

6 

9 

7 

7 

9 

9 

17 

24 

17 

10 

10 

NAMPA    2  NW 

MAX 

44 

44 

49 

41 

54 

51 

49 

43 

37 

37 

42 

39 

40 

38 

36 

37 

38 

33 

35 

35 

32 

34 

36 

37 

40 

37 

39 

42 

42 

40.0 

30 

31 

30 

31 

27 

27 

23 

21 

24 

26 

21 

30 

19 

18 

28 

27 

20 

12 

20 

23 

13 

13 

22 

14 

16 

18 

19 

21 

NEW  MEADOWS  RS 

37 

40 

35 

43 

36 

36 

36 

38 

32 

36 

38 

33 

30 

24 

29 

26 

27 

30 

28 

27 

32 

29 

34 

33 

34 

31 

MIN 

30 

31 

25 

30 

3 

2 

0 

-  1 

-  2 

-  1 

-  1 

-12 

-14 

12 

-20 

8 

19 

19 

-12 

13 

-2  0 

-  8 

-  2 

5 

-  5 

^5 

8 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

41 

38 

35 

44 

43 

46 

48 

48 

43 

51 

50 

38 

37 

31 

31 

32 

34 

30 

32 

33 

34 

32 

36 

31 

42 

43 

37 

33 

33 

38.1 

M  I  N 

34 

32 

29 

33 

27 

28 

32 

29 

30 

t  B 

27 

25 

17 

14 

17 

24 

16 

13 

12 

20 

17 

7 

15 

8 

18 

20 

30 

17 

1^ 

21.9 

OAKLE 

MAX 

47 

48 

38 

34 

33 

38 

33 

3 1 

3  5 

32 

37 

43 

37 

39.4 

MIN 

!  , 

32 

27 

33 

27 

20 

2] 

27 

21 

19 

21 

26 

5 

21 

21 

11 

7 

5 

7 

7 

0 

10 

8 

8 

17 

21 

21 

26 

17.6 

OBSIDIAN   4  NNL 

MA 

il 

33 

30 

33 

38 

37 

38 

36 

40 

41 

40 

25 

i  I 

20 

33 

29 

25 

27 

20 

21 

27 

27 

27 

32 

40 

41 

38 

28 

3^ 

31.6 

14 

23 

6 

2  0 

1 

-  6 

-  7 

-  3 

-  t. 

-  3 

-  4 

10 

-10 

7 

5 

19 

-  6 

-16 

-10 

0 

-  7 

9 

3 

-20 

-11 

-  2 

3 

10 

- 1 0 

0.4 

OL 

MA 

39 

47 

42 

43 

49 

45 

-2 

39 

37 

35 

35 

37 

31 

30 

31 

32 

36 

27 

36 

38 

31 

25 

35 

27 

30 

29 

35 

42 

44 

36.2 

M 

30 

33 

30 

2  0 

18 

3 

10 

It! 

0 

1 

23 

22 

14 

-  7 

-  2 

23 

5 

-10 

16 

-10 

-  8 

8 

4 

6 

6 

10.4 

OROF I  NO 

44 

43 

41 

62 

61 

55 

52 

55 

40 

40 

49 

41 

40 

44 

39 

42 

44 

43 

55 

53 

51 

58 

50 

47.9 

MIN 

33 

33 

33 

26 

26 

30 

27 

23 

2  5 

25 

33 

24 

21 

33 

32 

28 

27 

22 

19 

28 

18 

16 

16 

26 

24 

22 

29 

27 

26.2 

PALISADES  DAM 

MAX 

36 

35 

34 

4  3 

38 

34 

32 

33 

33 

34 

33 

30 

23 

20 

22 

30 

35 

20 

25 

24 

29 

28 

22 

21 

27 

38 

37 

28 

30.1 

MIN 

29 

30 

22 

11 

7 

1 

5 

5 

6 

14 

-  4 

-  8 

11 

14 

10 

1 

17 

2 

14 

-13 

-11 

-  2 

18 

22 

4 

6.2 

PA  RMA    EXP  STA 

MAX 

41 

40 

38 

3  7 

38 

40 

38 

39 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

32 

34 

32 

34 

34 

40 

40 

39.0 

M  N 

3  2 

32 

32 

27 

24 

23 

27 

27 

21 

30 

18 

19 

28 

28 

7 

12 

24 

10 

8 

19 

11 

12 

18 

13 

17 

22 

20.8 

PAUL   1  E 

MAX 

»: 

47 

47 

39 

43 

38 

37 

37 

40 

3o 

35 

40 

3 

28 

27 

38 

40 

35 

29 

31 

32 

30 

30 

36 

32 

24 

32 

38 

32 

35.3 

M  I  N 

26 

33 

27 

29 

30 

13 

11 

10 

11 

i  . 

12 

15 

16 

0 

1 

15 

20 

16 

3 

-  1 

8 

-  6 

-  1 

18 

1 

5 

10 

10 

2 

11.9 

MAX 

42 

47 

39 

49 

41 

39 

40 

35 

36 

36 

35 

39 

36 

34 

34 

40 

33 

26 

36 

36 

32 

25 

35 

30 

30 

34 

32 

39 

40 

36.2 

M  I  N 

32 

29 

30 

31 

26 

23 

22 

20 

23 

2  3 

20 

30 

18 

16 

28 

28 

9 

-  2 

13 

26 

13 

-  1 

20 

7 

16 

13 

9 

11 

16 

19.1 

P 1 ERCE  RS 

m*n 

35 

36 

35 

35 

45 

46 

49 

45 

50 

47 

40 

40 

31 

38 

37 

33 

34' 

36 

37 

37 

36 

28 

36 

36 

40 

48 

46 

30 

36 

38.8 

M  N 

30 

32 

30 

32 

24 

17 

17 

19 

12 

14 

13 

18 

7 

-  2 

1 

26 

14 

10 

-  5 

4 

16 

-  6 

-  5 

-  7 

-  5 

6 

7 

13 

1 0 

11.8 

POCATELLO  W8  AP 

MAX 

40 

39 

36 

41 

35 

36 

37 

36 

38 

37 

38 

32 

25 

24 

28 

39 

31 

24 

26 

30 

29 

23 

24 

23 

23 

30 

37 

33 

35 

32.0 

Mak 

32 

31 

29 

3  ' 

24 

14 

12 

13 

12 

14 

14 

21 

17 

5 

6 

22 

14 

13 

5 

-  2 

4 

-  6 

4 

-  1 

-  4 

-  3 

12 

10 

1 

11.9 

POR  TH I LL 

MT  " 

47 

38 

32 

30 

40 

39 

40 

33 

28 

31 

34 

26 

22 

29 

24 

16 

27 

11 

32 

24 

13 

22 

25 

28 

22 

12 

20 

18 

10 

6 

0 

12 

27 

26 

18 

y* 

5  It 

POTL A  TCH 

45 

40 

39 

45 

45 

49 

45 

51 

45 

50 

52 

38 

36 

37 

35 

33 

35 

34 

34 

33 

30 

34 

30 

37 

45 

48 

38 

36 

39  9 

Ml  N 

36 

30 

33 

34 

27 

30 

33 

28 

31 

30 

32 

28 

15 

17 

29 

25 

24 

19 

16 

20 

12 

11 

12 

17 

27 

31 

32 

22 

54 

2  5.1 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

37 

38 

38 

40 

40 

39 

35 

35 

33 

34 

33 

36 

30 

27 

22 

32 

39 

33 

31 

30 

34 

26 

30 

30 

25 

26 

39 

39 

MIN 

30 

32 

20 

28 

25 

8 

4 

3 

2 

4 

3 

12 

9 

-  1 

-  7 

15 

22 

18" 

2 

8 

13 

-12 

0 

-11 

-14 

-11 

8 

25 

8.2 

PRIEST  R 1 V6R  EXP  STA 

MAX 

41 

38 

34 

44 

37 

43 

44 

46 

43 

50 

35 

37 

38 

34 

31 

35 

33 

32 

32 

29 

30 

34 

34 

32 

38 

36 

37 

39 

MIN 

32 

28 

31 

32 

22 

21 

31 

29 

20 

2  = 

16 

26 

i  5 

12 

25 

25 

26 

19 

4 

16 

-  1 

2 

-  5 

-  3 

23 

31 

31 

10 

23 

i9.0 

REACTOR  T ESTOMG  STA 

MAX 

35 

38 

29 

36 

35 

23 

30 

26 

30 

28 

25 

26 

27 

13 

16 

24 

22 

15 

22 

17 

18 

11 

31 

13 

13 

33 

33 

32 

17 

24. d 

MIN 

22 

16 

6 

5 

2 

-  u 

-  8 

-  5 

-  7 

-  3 

-  7 

6 

-  5 

-13 

-14 

11 

-  1 

-12 

-  9 

-10 

-15 

-17 

-  7 

-15 

-20 

-  5 

-  2 

-  7 

-  6 

-  4.3 

RICHFIELD 

MAX 

3  3 

2  b 

30 

2 1 

22 

24 

28 

23 

21 

29 

32 

34 

27 

29.0 

M  I  N 

i  i 

31 

26 

26 

18 

8 

3 

4 

8 

10 

23 

-  2 

-  8 

3 

19 

16 

3 

-  5 

0 

B 

-15 

9 

9 

1 

10 

3 

7 

-  6 

8.1 

RIGGINS  RS 

MAX 

48 

48 

45 

45 

55 

49 

52 

53 

51 

45 

53 

53 

44 

43 

39 

43 

38 

40 

37 

42 

44 

43 

40 

38 

41 

49 

53 

45 

42 

45.4 

M I  N 

36 

34 

34 

35 

31 

30 

34 

31 

32 

33 

32 

34 

27 

23 

28 

32 

29 

19 

18 

27 

27 

17 

17 

17 

18 

26 

32 

28 

26 

2  7.9 

RIKIC 

MAX 

3  B 

36 

31 

38 

36 

36 

a 

36 

34 

33 

35 

29 

25 

26 

28 

35 

32 

24 

24 

29 

24 

25 

23 

19 

27 

33 

36 

29 

30 

30.6 

M 1  N 

« 

31 

24 

i  d 

L  3 

10 

12 

10 

16 

17 

10 

0 

0 

19 

22 

12 

7 

10 

15 

2 

Si 

-12 

-  3 

0 

10 

15 

8 

11.0 

ROLANO   W  PORTAL 

MAX 

37 

35 

36 

36 

42 

39 

45 

39 

-  - 

42 

36 

32 

31 

29 

29 

28 

25 

25 

28 

23 

27 

32 

34 

47 

43 

40 

31 

30 

34.0 

MIN 

>. 

20 

29 

^o 

19 

25 

29 

20 

26 

23 

2  - 

12 

18 

24 

16 

11 

8 

12 

7 

7 

2 

16 

25 

29 

9 

13 

16.1 

RUPERT 

MAX 

40 

40 

39 

41 

44 

41 

38 

40 

34 

3o 

36 

40 

30 

29 

26 

34 

44 

34 

30 

32 

34 

29 

2  1 

36 

32 

24 

32 

40 

35 

34.9 

MIN 

t3 

52 

27 

30 

29 

12 

15 

14 

12 

16 

17 

17 

-  1 

-  2 

14 

19 

16 

-  1 

10 

-12 

8 

16 

5 

9 

12 

1 

12.3 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

37 

3  3 

26 

36 

31 

34 

33 

33 

31 

37 

35 

29 

28 

22 

26 

33 

32 

23 

29 

30 

25 

25 

29 

17 

25 

32 

36 

30 

30 

)0.a 

MIN 

2  7 

23 

17 

15 

3 

3 

1 

-  3 

2 

2 

0 

y 

12 

-12 

-11 

12 

20 

12 

9 

4 

15 

4 

7 

-19 

-13 

-  -4 

5 

5 

-10 

4.3 

SAINT  MARItS 

MAX 

44 

46 

46 

47 

43 

50 

46 

46 

44 

57 

40 

43 

n 

38 

39 

38 

36 

36 

34 

35 

35 

47 

40 

42 

47 

52 

40 

38 

36 

42.7 

MIN 

33 

32 

32 

31 

26 

25 

30 

29 

27 

26 

25 

24 

22 

16 

27 

23 

24 

19 

12 

22 

10 

16 

8 

5 

20 

30 

31 

19 

24 

SALMON 

MAX 

43 

45 

35 

51 

45 

35 

30 

33 

35 

35 

33 

35 

34 

22 

27 

34 

45 

34 

27 

30 

34 

27 

29 

21 

25 

31 

35 

41 

29 

33. d 

MIN 

i  0 

27 

17 

24 

22 

5 

0 

3 

2 

13 

-  1 

-12 

8 

18 

15 

-  2 

-10 

-  5 

7 

-10 

-  8 

-17 

-12 

-  6 

7 

10 

-  2 

3.9 

See  reference  notm*  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl*  5  ■  Continued 


IDAHO 
FFBRUARY  1952 


Station 

Day 

Of  Month 

| 

1 

i 

a 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

i 

SANOPOINT  EXP  STA 

MAX 

43 

39 

36 

42 

42 

40 

42 

44 

45 

41 

39 

40 

32 

34 

36 

32 

35 

32 

28 

28 

35 

36 

33 

38 

39 

38 

41 

37 

37. 

4 

Ml  N 

33 

24 

32 

32 

29 

20 

30 

30 

20 

26 

18 

29 

24 

12 

25 

26 

25 

16 

8 

22 

1 

18 

2 

1 

23 

31 

28 

13 

25 

21< 

5 

B)  SHONE 

MAX 

35 

38 

39 

43 

36 

33 

33 

33 

35- 

37 

37 

32 

25 

23 

27! 

31 

31 

28 

28 

25 

30 

24 

33 

26 

26 

34 

35 

33 

30 

31i 

7 

MIN 

21 

32 

25 

24 

21 

16 

10 

9 

13 

10 

16 

25 

5 

-  1 

7 

21 

19 

1 1 

0 

5 

6 

-  7 

12 

15 

5 

12 

9 

12 

I 

12. 

2 

SPENCER  RS 

MAX 

32 

33 

25 

26 

26 

28 

28 

28 

29 

33 

32 

25 

23 

18 

20 

26 

27 

25 

23 

20 

18 

19 

26 

15 

22 

28 

32 

23 

21 

25* 

2 

MIN 

20 

20 

2 

14 

12 

4 

-  5 

-  1 

-  1 

3 

2 

15 

14 

-  8 

-11 

10 

18 

5 

4 

-  7 

8 

-16 

9 

-  7 

-15 

-  7 

8 

8 

-10 

3 

0 

SPRINGFIELD 

MAX 

34 

35 

35 

39 

36 

34 

33 

31 

34 

32 

36 

29 

26 

24 

25 

36 

34 

32 

27 

30 

26 

22 

29 

20 

20 

27 

37 

29 

30  • 

4 

MIN 

31 

32 

25 

30 

17 

8 

4 

4 

b 

5 

4 

17 

12 

-  5 

-  5 

17 

16 

12 

0 

-  4 

13 

-11 

1 

-12 

-  5 

-  2 

5 

13 

Bi 

1 

STIBNI Tt 

MAX 

3T 

37 

36 

38 

32 

35 

36 

43 

46 

45 

48 

50 

43 

32 

27 

31 

33 

30 

29 

30 

23 

25 

22 

26 

30 

42 

45 

47 

38 

35. 

7 

MIN 

24 

25 

12 

IB 

3 

4 

6 

5 

6 

8 

9 

14 

-  5 

-  5 

-  5 

15 

8 

-  2 

-  4 

20 

6 

-13 

-11 

-  9 

-  4 

8 

12 

8 

-  7 

5 

0 

SUGAR 

MAX 

38 

37 

36 

35 

36 

28 

29 

32 

34 

29 

27 

21 

21 

33 

32 

26 

23 

25 

25 

19 

26 

20 

23 

30 

36 

31 

33 

29. 

1 

MIN 

27 

31 

17 

21 

8 

4 

-  1 

-  7 

-  8 

S 

13 

-12 

8 

14 

20 

11 

3 

11 

14 

-  4 

4 

-31 

-19 

-19 

-  2 

6 

4 

0 

SON  VALLEY 

MAX 

32 

39 

34 

39 

36 

34 

32 

37 

40 

39 

40 

33 

43 

30 

25 

28 

29 

24 

21 

26 

20 

20 

25 

28 

31 

35 

37 

35 

30 

31. 

s 

2 

14 

-  8 

- 18 

-20 

-12 

-15 

-31 

-  7 

-23 

-16 

-  9 

-  5 

3 

-15 

-  5 

6 

SHAN  FALLS  PM 

MAX 

41 

50 

46 

58 

53 

47 

46 

42 

43 

42 

49 

43 

40 

38 

36 

36 

36 

36 

32 

35 

39 

38 

35 

39 

36 

39 

45 

44 

45 

41. 

7 

MIN 

25 

37 

31 

33 

31 

26 

25 

25 

24 

27 

25 

28 

32 

20 

27 

30 

23 

IB 

20 

24 

29 

11 

26 

20 

17 

17 

22 

23 

25 

24. 

9 

TETON  I  A  EXP  STA 

MAX 

35 

34 

31 

32 

36 

30 

31 

35 

30 

35 

37 

36 

25 

21 

20 

20 

33 

21 

21 

26 

22 

20 

23 

15 

26 

30 

36 

31 

27 

28. 

2 

MIN 

26 

27 

3 

-  6 

-  5 

-  1 

-12 

-  4 

-  3 

-  3 

-  6 

4 

13 

-18 

-21 

1 0 

10 

11 

-  5 

-  5 

12 

-10 

-  7 

-26 

-22 

13 

6 

12 

-12 

-  0. 

7 

THREE  CREEK 

MAX 

46 

45 

46 

46 

40 

46 

46 

47 

46 

49 

48 

48 

26 

29 

47 

46 

33 

32 

32 

37 

36 

35 

35 

39 

43 

51 

52 

45 

36 

41. 

6 

MIN 

19 

le 

IS 

15 

17 

11 

10 

12 

12 

12 

17 

11 

-  2 

-  8 

14 

25 

5 

-  8 

-  4 

-  2 

0 

-  5 

18 

20 

-  1 

8 

15 

7 

19 

9. 

3 

THIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

44 

42 

41 

48 

44 

40 

41 

38 

40 

39 

41 

37 

32 

31 

32 

47 

38 

32 

33 

38 

35 

27 

28 

29 

2B 

35 

35 

35 

34 

36. 

7 

MIN 

29 

34 

31 

32 

31 

20 

17 

18 

18 

18 

19 

28 

17 

9 

19 

27 

18 

14 

2 

5 

15 

-  2 

15 

18 

4 

10 

13 

21 

9 

17. 

6 

THIN  FALLS   3  SE 

MAX 

43 

45 

45 

39 

50 

45 

37 

45 

35 

43 

40 

42 

34 

34 

32 

40 

42 

35 

33 

34 

37 

29 

25 

30 

31 

27 

32 

39 

37 

37. 

2 

20 

21 

11 

3 

6 

3 

5 

12 

14 

14 

1  5. 

6 

HALLACE 

MAX 

43 

39 

38 

42 

41 

46 

42 

50 

46 

50 

47 

35 

35 

36 

35 

34 

32 

33 

31 

35 

26 

33 

34 

36 

49 

45 

36 

35 

36 

38. 

c 

MIN 

32 

31 

32 

32 

29 

27 

30 

29 

26 

28 

25 

27 

19 

12 

28 

30 

19 

18 

12 

12 

12 

13 

6 

6 

21 

28 

29 

23 

18 

22. 

6 

HALLACE   WOODLAND  PARK 

41 

42 

52 

33 

34 

33 

32 

31 

33 

28 

32 

35 

38 

50 

44 

35 

36 

39. 

0 

MIN 

31 

29 

31 

38 

26 

25 

30 

24 

26 

23 

23 

23 

10 

11 

26 

19 

12 

7 

12 

10 

10 

3 

3 

2 

27 

31 

24 

20 

19. 

9 

HE  I SE  R 

MAX 

39 

42 

36 

38 

42 

41 

38 

35 

37 

38 

36 

48 

39 

33 

36 

42 

33 

29 

37 

36 

35 

30 

30 

36 

36 

35 

33 

41 

40 

36. 

9 

MIN 

33 

33 

26 

30 

23 

12 

11 

15 

17 

20 

15 

27 

12 

16 

28 

27 

10 

-  1 

13 

26 

13 

-  3 

20 

1 

15 

12 

7 

8 

12 

16. 

5 

HI NCHE  STER  1  SE 

MAX 

44 

40 

35 

42 

42 

46 

46 

51 

46 

50 

49 

37 

32 

35 

34 

34 

30 

30 

34 

31 

31 

30 

33 

36 

44 

45 

40 

32 

33 

38. 

3 

MIN 

34 

31 

30 

32 

24 

26 

34 

28 

32 

26 

32 

22 

7 

7 

24 

24 

13 

3 

8 

19 

19 

5 

18 

15 

21 

29 

?9 

11 

20 

a 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

a 

1 

2 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

5.3 
43 

41 

40 

39 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

2.0 
38 

37 

37 

T 
36 

9.0 
45 

45 

T 
45 

2.0 
47 

6.0 

53 

1.0 
54 

49 

1.0 
49 

48 

48 

48 

47 

4( 

46 

1.0 

T 

4 

T 

* 

* 

10.0 

0.5 

T 
18 

16 

T 
16 

1.7 
18 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

0.3 
14 

14 

14 

14 

3.6 
18 

1.3 
19 

19 

2.0 

22 

7.1 
24 

1.0 

25 

24 

2.2 
25 

T 
25 

25 

25 

24 

24 

23 

4.0 

33 

10.5 
42 

41 

2.2 
43 

41 

39 

38 

37 

37 

36 

35 

35 

2.2 
37 

37 

37 

10.0 
45 

3  .  5 
48 

2.0 
47 

3.0 
49 

2.0 
49 

2.0 
50 

l.C 
47 

4.0 
49 

48 

46 

45 

44 

44 

44 

3 . 0 

52 

[0.0 
60 

T 
60 

6 . 0 
64 

60 

59 

58 

57 

56 

54 

50 

6 . 0 

S3 

52 

51 

50 

5.0 

55 

T 

55 

T 

55 

54 

53 

3  .  0 

55 

S3 

54 

53 

52 

50 

48 

47 

47 

22 

20 

T 
20 

2.0 
21 

20 

19 

19 

18 

18 

17 

16 

T 
16 

16 

16 

16 

3.0 
19 

0.5 
20 

0.9 
20 

20 

0.5 
20 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

3.0 
19 

19 

3.0 
22 

34 

12.0 
46 

1.0 
42 

T 
40 

40 

38 

37 

36 

36 

36 

35 

2.0 
37 

36 

36 

T 
36 

16.0 

52 

2.0 
48 

46 

T 
42 

2.0 
44 

4.0 
46 

46 

2.0 
48 

44 

42 

41 

T 
40 

T 
40 

T 
40 

T 

3 

1.0 

3.0 

2 

2 

2.0 
4 

4 

2.0 
6 

6 

T 

8 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

T 

0.4 

1.1 
T 

T 

T 

T 

2.2 
1 

1 

T 
T 

0.4 

T 

0.8 

T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

19 

16 

17 

15 

15 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

13 

12 

13 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.9 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.S 
T 

1.5 

T 

0.2 
3 

T 

0.5 
3 

T 

T 

4 

1.0 
T 

2.0 
4 

1.0 
T 

8 
T 

6 

T 

0.8 
7 

1.4 
T 

T 

7 

T 

7 

T 

6 

6 

i 

4 

1.0 
39 

1.5 
39 

0.  5 
39 

T 
38 

37 

36 

35 

35 

34 

34 

33 

1.5 
34 

33 

33 

T 
33 

6.0 
39 

T 
39 

39 

T 
38 

7.0 
45 

2.0 
46 

T 
46 

1.5 
47 

46 

45 

44 

43 

43 

42 

3.4 
46 

3.6 
47 

2.8 
49 

0.6 
47 

47 

46 

45 

45 

44 

43 

43 

3.5 
46 

45 

45 

T 
45 

10.5 

53 

0.7 

52 

1.7 

52 

1.3 

52 

4.7 

56 

1.5 

59 

54 

3.0 
54 

53 

52 

52 

51 

50 

50 

19 

1.2 
18 

0.1 
18 

T 
16 

15 

14 

13 

13 

T 
13 

13 

13 

0.4 

13 

13 

13 

2.2 
13 

1.0 

15 

1.0 

15 

T 
14 

T 
14 

2.5 
15 

T 

15 

T 
14 

14 

T 
14 

0.8 
14 

T 
14 

T 
14 

2.5 
15 

22 

21 

0.5 
21 

19 

19 

18 

18 

17 

17 

15 

15 

0.3 
15 

15 

15 

0.3 
15 

2.3 
17 

1.3 
18 

0.3 
18 

T 
18 

2.5 
20 

20 

19 

19 

18 

18 

17 

0.3 
17 

17 

3.0 
19 

9 

9 

0.7 
10 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

0.3 

5 

3.0 
8 

1.2 
9 

9 

8 

T 

8 

0.8 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

• 

9 

1.6 
10 

4.0 
67 

3.5 
67 

0.5 
66 

1.0 
65 

64 

63 

63 

63 

63 

62 

T 
62 

3.0 
65 

64 

64 

T 
63 

8.0 
69 

T 
68 

0.5 
68 

1.0 
68 

6.0 
73 

3.5 
73 

72 

1.0 

72 

70 

69 

68 

T 
67 

T 
67 

T 
66 

S.O 
13 

2.4 
18 

18 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

0.2 
14 

T 
14 

T 
14 

0.5 
14 

7.1 
20 

T 
21 

T 
21 

0.4 

21 

2.9 

22 

1  .  1 

25 

0.2 
25 

1.0 
26 

T 

26 

T 
26 

26 

26 

24 

0.4 
24 

1.0 
10 

1.0 
10 

2.5 
11 

0.5 
11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

1.0 
10 

'  9 

9 

2.0 
11 

5.0 
16 

19 

15 

15 

15 

0.5 
15 

14 

2.0 
16 

16 

15 

14 

0.5 
15 

14 

2.0 
15 

21 

20 

T 
20 

2.0 
21 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

1.0 
20 

19 

19 

T 
19 

10.0 
27 

T 
26 

26 

T 
24 

6.0 
30 

1.0 
30 

29 

2.0 
91 

30 

30 

30 

28 

2! 

25 

I 

12 

T 
10 

T 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

T 

9 

0.S 
9 

9 

9 

T 

9 

7.0 
16 

I 
16 

0.3 
15 

T 
15 

1  .  2 
16 

16 

It 

0.2 
19 

16 

IS 

16 

16 

19 

IS 

2 

T 

T 

3 

2 

1 

1 

9 

9 

8 

7 

6 

i 

1 

1 

6 

i 

4 

4 

4 

ABERDEEN  EXP  STA 
ANDERSON  DAH 
ARCO 

ARROWROCK  DAM 
ASBTON 
ATLANTA  1  E 
AVERY  RS 
IG  CREEK  1  S 

LACKFOOT 
BO  ISE  WB  AP 
BONNERS  FERRY 
80RLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CASCADE  1  NW 

-ENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

:0EUR  D  ALENE  CAA  AP 

:0EUR  D  ALENE  RS 

:0TT0NTtCOD 

1EADWOOD  DAH 

>UBOIS  CAA  AP 

■HMETT  2  E 
ENN  RS 

[aIOEN  VALLEY  RS 
OODINC  CAA  AP 
RANGE V  ILL K 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
3N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

3N  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


3NOWTALL 

3N  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
3N  ON  GND 


See  relerence  notes  following  Station  Index 


Table  7-Contlnued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.( 

32 

6.( 

3; 

32 

2.( 

34 

3' 

3' 

3' 

3' 

3' 

34 

3< 

3< 

6.( 
3< 

36 

36 

3.C 
36 

8.1 
41 

T 
4( 

4( 

4< 

2  . 
4( 

4 

2.1 
41 

31 

31 

3 

3 

3f 

HAILEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.( 
4f 

7.( 

5' 

5S 

5C 

4< 

4t 

4" 

4( 

46 

4: 

4: 

l.( 
4: 

4< 

4E 

4C 

8.C 

5C 

5< 

4S 

T 
4f 

4.1 

52 

8.1 

5. 

5 

5: 

5! 

5( 

4' 

41 

4( 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

"= 

l.C 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11. ( 

8.( 

2.C 

12. C 

17. C 

2.1 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.C 

3.C 

l.t 

9.C 

4.C 

2.( 

l.i 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

l.E 

2.1 

l.C 

48 

46 

3.t 
5C 

5C 

5C 

T 
4£ 

9.C 
58 

5( 

l.C 

5£ 

3.C 
61 

12. C 
72 

2.C 

T 

7C 

3.C 
76 

7E 

74 

7: 

71 

70 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .{ 

S 

T 

6 

T 

6 

0.1 

6 

6 

: 

5 

5 

4 

4 

4 

0.1 

4 

l.E 
6 

T 

6 

T 

6 

2.2 
6 

II.  L 

S 

0.4 

S 

1.2 
1C 

0.1 
1C 

0.! 
1] 

T 

11 

0.6 
12 

T 

12 

T 
1! 

12 

I! 

0.2 
12 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.E 

2.; 

2.C 

2.5 

3.1 

2.C 

0.! 

2.C 

2.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.: 

66 

14.1 

76 

- 

5.5 
77 

l.E 
67 

11. r 

77 

2.: 
71 

7.C 
82 

2.C 
79 

2.E 
7S 

6.( 
8S 

1.: 

8C 

3.C 
81 

- 

- 

- 

0.5 
73 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.C 

l.C 

T 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.1 
T 

O.S 
T 

T 

T 

O.E 
T 

11.: 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
36 

3£ 

1.4 

35 

35 

- 

- 

34 

34 

34 

2.6 
37 

- 

- 

3.7 
38 

- 

- 

3.C 
4C 

LI  .  ' 

42 

1.7 
41 

4C 

- 

- 

- 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

25 

l.E 

26 

25 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

22 

O.S 
23 

22 

22 

22 

2.8 
24 

0.2 
24 

24 

23 

II.  L 

23 

O.t 
24 

2; 

23 

22 

22 

22 

22 

21 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
16 

0.6 
16 

T 
16 

0.5 
16 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

O.E 
14 

14 

14 

14 

1.6 
15 

2.1 
16 

T 
17 

0.2 
17 

T 
17 

2  .  1 
IS 

IS 

0.3 
19 

IS 

19 

16 

17 

0.4 

17 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
4 

O.S 

5 

5 

0.1 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3.C 
6 

6 

e 

6 

0.7 
6 

6 

0.3 
6 

0.2 
6 

6 

0.2 
6 

0.7 

6 

0.2 
6 

6 

6 

6 

6 

5 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
54 

3.C 

* 

12.0 
62 

56 

54 

54 

- 

53 

3.0 
54 

53 

" 

111.  1 

63 

4.C 

i.r 

63 

1.0 
63 

5.0 

65 

1  0 .  I 

7E 

3.C 
66 

- 

64 

62 

6C 

- 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.0 
30 

3.1 
31 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

29 

- 

T 

1O.0 
36 

T 

- 

5.5 
38 

9.0 

45 

47 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 
121 

T 
121 

5.6 
123 

5.5 
132 

128 

125 

0.4 

120 

T 
118 

T 
118 

116 

0. 1 
113 

0.6 
113 

T 
113 

0.3 

113 

1.5 
114 

2.6 
116 

0.7 
117 

T 
117 

0.5 
1  1  7 

2.2 
119 

T 

11s 

117 

117 

116 

114 

0.8 
110 

2.3 
114 

0.3 
114 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

K.I 

6 

1.0 

5 

T 

•'4 

3 

1.0 
4 

3 

T 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
40 

4.0 
44 

44 

T 
44 

43 

43 

43 

42 

41 

41 

41 

2.0 
43 

42 

42 

42 

1.0 
43 

43 

43 

43 

43 

T 
43 

43 

T 
42 

42 

42 

42 

42 

41 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

T 

0.4 

T 

6.0 

5 

T 

5 

T 

5 

2.0 
4 

0.7 

5 

0.2 

5 

5 

1.3 
5 

5 

5 

4 

4 

4 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

43 

1.0 
44 

1.0 
45 

42 

41 

40 

40 

40 

40 

39 

4.0 
43 

43 

42 

42 

48 

1.0 
49 

48 

47 

47 

1.0 
48 

48 

48 

47 

46 

44 

T 
44 

l.C 
45 

PINE  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.8 
59 

5.5 
60 

T 
58 

1.5 
57 

55 

54 

53 

53 

52 

52 

51 

1 .  1 

51 

51 

5C 

T 
50 

12.0 
62 

T 
59 

58 

1.5 
58 

11.0 
68 

7.5 
70 

68 

3.2 
65 

64 

63 

60 

59 

56 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 

T 

T 

T 
T 

3.4 
T 

0.8 
4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

1.2 

5 

5 

1.0 

6 

T 

6 

6 

6 

4 

0.4 
3 

FORTH  ILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

11 

10 

4.0 
11 

10 

10 

9 

9 

8 

7 

e 

6 

5 

4 

1.0 

4 

T 

4 

4 

5.0 
8 

7 

1.0 

91 

7 

7 

7 

7 

5.0 
10 

I 

8 

6 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

13 

T 
10 

7 

6 

3 

1.0 

2 

4.0 
4 

0.5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3C 

30 

3.E 
31 

1.8 
30 

3C 

30 

28 

26 

T 

28 

27 

27 

T 
27 

27 

27 

0.8 
27 

0. 1 
27 

T 
27 

0.1 
27 

27 

33 

33 

32 

31 

0.5 
30 

0.6 
31 

T 
30 

3C 

RIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

0.5 

3.0 
3 

T 

1 

1 

1 

ROLAND  W  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

7C 

T 
7C 

2.3 
7C 

68 

T 
66 

66 

T 

68 

66 

T 
68 

68 

2.6 
69 

T 
69 

T 
69 

1.3 
69 

3.9 
71 

2.3 
72 

T 
72 

T 

72 

T 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

3.6 
71 

1.3 

72 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

: 

7 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

E 

5 

5 

5 

12 

11 

11 

11 

1  1 

1C 

10 

10 

10 

1C 

10 

1C 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

21 

1.5 
23 

23 

22 

21 

21 

T 

2C 

20 

2C 

2C 

2C 

20 

'i.  f 

2C 

1.0 
21 

1 

IS 

19 

IS 

3.0 
21 

T 
21 

19 

19 

17 

- 

T 

T 

IE 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.  C 

6.C 

- 

46 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

44 

44 

10.0 

T 

T 

2.0 

2.C 

7.1 

T 

l.C 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
54 

9.2 
60 

1.0 

58 

2.0 

0.5 
56 

54 

52 

50 

48 

46 

44 

3.  0 
46 

1.2 
46 

45 

44 

4.5 
48 

4.8 
49 

T 
47 

T 
47 

1.0 
47 

4.8 
49 

T 
47 

1.5 
48 

47 

46 

45 

44 

44 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

6.0 
58 

14.0 
66 

64 

60 

58 

57 

54 

54 

53 

52 

51 

0.5 
50 

50 

50 

50 

1.0 
59 

T 
58 

58 

T 

58 

3.0 
61 

6.0 
64 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

SWAN  FALLS  PH 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

1.0 
1 

- 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

4 

T 

3 

1.0 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4.0 
4 

4 

4 

4 

2  0 
4 

1 .  ' 

8 

T 

8 

8 

8 

7 

7 

1.5 
8 

6 

5 

5 

4 

4 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.7 
T 

1.2 
1 

1  1 

4 

1.4 
4 

0.3 
4 

T 

3 

0.3 
2 

2 

0.4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

WALLACE 

SNOWFALL 
>N  ON  GND 

34j 

32 

30 

27 

26 

24 

22 

19 

T 
18 

15 

14 

1.0 
15 

14 

14 

T 
14) 

T 
1  1 

T 
14 

T 
14 

2.0 
16 

T 
16 

T 
16 

15 

15 

1  1 

14 

T 
14 

T 
13 

1.0 
60 


1.1 

115 


1.0 
46 


1  .  0 

2 

0.5 


2.5 
73 


14 
3.C 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Station 

6 

^  County 
1 

a 

f 

Q 

Latitude 

Longitude 

Obser 
vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No 

County 

3 

J 
s 

Q 

Latitude 

Longitude 

a 

o 

? 
i 
Q 

Obser 
vabon 
tune 

Refer 

to 
tablen 

Temp 

Precip 

Temp' 

T-jn  VDserver 

1 

ABERDEEN  KXP  STATION 

0010  B 1 NGI1AM 

12 

42  56 

112  30 

4*00 

3P 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

9  8 

7 

LOLO  PASS 

3358 

1  DA  HO 

3 

46  38 

114  33 

3700 

r— 

— 

VAJ 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

42  29 

113  35 

4750 

BP 

Sj 

S  ujtifiiii  EDUCATION 

2  3 

S 

LOW MAN 

3414 

BOISE 

8 

44  03 

113  35 

3870 

SP 

sr 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3 

S      7  8 

ALPHA   1  11 

0199  VALLEY 

H 

44  24 

115  39 

4780 

TP 

TP 

GLENN  STRAWN 

3  3 

3 

■AC KAY  RANGER  STATION 

3462 

CUSTER 

6 

43  35 

113  17 

SP 

51 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3  7 

ABXBICAN  FALLS   1  *W 

0227  POWER 

12 

42  46 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MA  LAD 

ONEIDA 

71 

J  L  CROWTHER 

2  3 

8 

ANDERSON  DAM 

02 R2  ELMORE 

3 

43  21 

115  28 

3882 

8P 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

3 

7 

MA LAD  CAA  AP 

SSSI 

ONEIDA 

42  10 

112  19 

MM 

Mil 

U  8  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5  7 

moo 

037 5  Bum. 

A 

43  38 

113  19 

3323 

SP 

SP 

MRS  HAZEL  C LENDER IN 

2  3 

S 

T 

MAY  RANGER  STATION 

5883 

LEMHI 

11 

44  36 

113  33 

-.06  8 

flP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  7 

AKBili  Hi*  K  DAM 

43  36 

113  53 

3239 

BA 

MA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

3  H 

7 

MCCALL 

5708 

44  34 

116  07 

3025 

4P 

41 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  7 

ASHTON    1  I 

0470  FREMONT 

13 

44  03 

111  27 

5100 

SP 

:.p 

GUST  STEINMAN 

2  3 

5 

7 

MCCAMMON 

3718 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

:>p 

R  FAED  LINDEHSCHMITl 

2  3 

5 

ATLANTA   1  > 

0493  ELMORE 

1 

43  48 

PHILLIP  T  PETERSON 

MERIDIAN  1  SSV 

ADA 

2 

2807 

SP 

SP 

L  A  ROSS 

2  3 

8 

ATLANTA  SUMMIT 

0499  ELMORE 

1 

43  43 

113  14 

7  590 

YAH 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

■SU 

ADAMS 

12 

44  37 

tie  26 

3244 

HP 

" 

MESA  CO 

3  3 

5  7 

A  VERY  RANCH  STATION 

0S2S  SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2500 

9P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7 

MINIDOKA  DAM 

8880 

MINIDOKA 

12 

113  29 

4280 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

8  6 

12 

42  43 

111  34 

3285 

■  ID 

KENNETH  E  CRUMP 

MONTPELIER  RANGER  STA 

6053 

42  19 

111  18 

3943 

s 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

BAY VIE*  MODEL  BASIN 

0667  KOOTENAY 

H 

47  59 

116  33 

2070 

4P 

U  S  NAVY 

3  3 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

8077 

BOISE 

\ 

43  38 

113  40 

3990 

■u 

'O  8  SOIL  COM  SER 

BAH TON  DAM 

0789  BONNER 

• 

48  21 

116  30 

II  S  FOREST  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

IDAHO 

3 

2400 

U  S  FOREST  SERVICE 

ttG  CRHKI  1  S 

0835  VALLEY 

i  i 

43  06 

115  20 

3686 

HP 

6P 

RAPIER  EDWARDS 

2  3 

S 

7 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

7 

46  44 

117  00 

2626 

SP 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3 

a  6 

BLACKK*' ' 

091 S  BINGHAM 

ia 

43  11 

112  21 

4303 

BP 

HP 

EARL  RODGERS 

2  3 

5 

7 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

6174 

ELMORE 

12 

US  42 

3180 

«p 

6P 

WAYNE  B  BENTZINGfW 

2  3 

s 

BLACKFOOT  DAM 

0920  rAHlBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

3P 

SP 

FORT  HALL   IR  PROJ 

2  3 

S  6 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

47  27 

115  41 

■  : 

Mil 

U  S  CIVIL  AERP  ADM 

2  3 

S  7 

BLISS 

1002  GOODING 

12 

42  36 

114  57 

3269 

5P 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  i 

5 

NAM  PA 

6295 

CANYON 

2 

43  35 

116  34 

2482 

SP 

89 

C  W  NEIJO* 

CLOSED  11/20 

BOWS  BAS 1 > 

1014  BOISE 

2  43  46 

116  06 

F  H  KUHN 

NAMPA  2  MR 

CANYON 

2 

2470 

84 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

3 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018  ADA 

2 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

4P 

U  S  ENGINEERS 

2  3 

3 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6386 

ADAMS 

44  58 

116  17 

3860 

.  SP  o  3  POREST  SERVICB 

2  3 

S 

■01 3 C  IB  AP 

1022  ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

MID 

■  ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

3 

NEZ PERCE 

6421 

LEWIS 

3 

116  14 

0on2 

71 

WAYNE  S  SHAEFFER 

CLOSED  9/15 

BONNERS  FERRY 

1079  BOUNDARY 

B 

48  42 

116  18 

1842 

UP 

IIP 

GOLDIE  L  NEUMAYER 

2  3 

5 

7 

NEZPERCE  PASS 

<>4i« 

45  43 

114  AO 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

UIDCE 

1156  CASSIA 

12 

42  08 

113  21 

4700 

■  ID 

■4RLIN  H  BOOTH 

OAKLEY 

6342 

CASSIA 

12 

113  53 

4600 

6P     6P  HERBERT  J  HARDY 

1  3 

5  7 

1217  T«IN  FALLS 

12 

42  3S 

114  46 

WILLIAM  A  LOW 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

11 

44  03 

6900 

SP 

SP 

MAR JOR I E  L  SHAW 

2  3 

S  7 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244  CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2230 

IP 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

ola 

6586 

CRM 

44  10 

116  17 

3073 

SP 

SP 

DAISY  V  NEWELL 

CLOSED  7/30 

bbbee  2  m 

1272  SHOSHONE 

S 

47  32 

113  48 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3 

5 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

SP 

Sf 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

12 

42  32  113  47 

4180 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

PALISADES  DAM 

6764 

43  22 

111  14 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

3  6 

BOHLET  1  N*  FACTORY 

1298  CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

4200 

HA 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

r  \  i,v  \  1  \  I't  in  u  1  N'T  STA 

BH84 

CANYON 

2 

43  47 

116  37 

2224 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

3 

BUBLEY  CAA  AP 

1303  CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

12 

4200 

8A 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

3 

CALDWELL 

1380  CARTON 

43  39 

11  r,  41 

2372 

88 

83 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3 

S 

7 

680 1 

PAYETTE 

8 

44  04 

116  36 

2159 

6P 

BP 

MICHAEL  HARRIS 

2  3 

5  7 

CABBRIDGt 

140B  WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2851 

HA 

8A 

J   I   LOR TON 

2  3 

PIERCE  RANGER  STATION 

Tii-l'.. 

CLEARWATER 

\ 

46  30 

115  48 

3175 

BA 

HA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3  7 

1514  VALLEY 

44  11 

116  03 

4860 

SP 

SP 

']  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

7 

PINE  2  SSV 

7078 

43  28 

US  19 

SP 

GENEVA  B  SCHRAFT 

3 

7 

CASCADE  RANGER  STATION 

1524  VALLEY 

44  31 

116  03 

■  ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

PLUMMKR   3    -  ' 

7188 

BENEWAH 

4 

47  19 

116  57 

2970 

mi: 

U  S   INDIAN  SERVICE 

CXNTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

1636  BOISK 

2 

43  38 

113  51 

4780 

MABEL  M  ARBAUGH 

7 

POCATELLO  WB  AP 

BANNOCK 

12 

■ID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3 

3  7 

CRALLI > 

1603  CUSTER 

1 1 

44  30  114  14 

31T1 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  l 

s 

7284 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116  30 

1800 

5P 

R  E  DEN HAM 

2  I 

3  7 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671  CUSTER 

H 

44  02 

113  48 

8300 

SP 

SP 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

5 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  55 

116  53 

2550 

7P 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3 

3  7 

CLARA  FORK  1  ENE 

1810  BONNER 

48  09 

116  10 

2125 

6P 

HP 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

3 

PRAIRIE 

7327 

43  30 

115  35 

UN 

VICTOR  J  ACARAEGUI 

CLARK I  A  RANGER  STATION 

1831  SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

7  3 '.3 

FRANKLIN 

1 

42  05 

111  52 

4718 

4P  4P 

C  M  CRAB TREE 

2  3 

5 

CLEMENTS  V  1  LLE  4  SE 

1881  TETON 

12 

43  51 

111  16 

TETON  1 A  EXP  STATION 

9 

2380 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938  LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

3800 

8A 

BA 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3 

5 

7 

PUN GO  CREEK 

7433 

VALLEY 

11 

44  45 

113  04 

4800 

HAH 

M  EDWARD  B UDELL 

3 

COtUR  D  ALERE  CAA  A? 

1951  KOOTENAY 

9 

47  46 

116  49 

2273 

HID 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

S 

7 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

FAB 

ROY  POTTER 

8 

COEUR  D  ALENE  RS 

1956  KOOTENAY 

8 

47  41 

116  45 

2160 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7 

RICHFIELD 

7673 

43  04 

114  09 

SP 

5P  LESLIE  F  BUSBY 

2  3 

S 

CONTJA 

2071  CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

9A 

HA 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

5 

7  7  lit. 

IDAHO 

11 

45  25 

116  19 

1685 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  9 

8  7 

COTTONWOOD 

2154  IDAHO 

3 

46  03  116  21 

3411 

P 

MRS  M  D  KLAPPRICH 

JEFFERSON 

12 

4962 

6P 

6P 

CALVIN  E  LARSON 

COTTONWOOD  2  SM 

2159  IDAHO 

3 

4*  112 

116  23 

3600 

■ID 

SARI  FREI 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7838 

SHOSHONE 

10 

47  21 

115  40 

4150 

SP 

-*>P 

J  L  RANDOLPH 

2  3 

3  7 

COUNCIL  1  H 

2187  ADAMS 

12 

44  45 

116  26 

2930 

5P 

SP 

DAN  GOODMAN 

2  3 

9 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

BA 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2  3 

5 

CBA1GM0NT 

2246  LEVIS 

3 

46  14 

116  28 

2950 

MID 

LEWIS   I  PHILLIPS 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

43  58 

111  40 

IV 

7P 

E  M  JERGEMSON 

2  3 

CROUCH  2  NN1 

2279  BOISE 

8 

44  08  115  38 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

3 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  33 

2155 

SP 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3 

DKADWOOD  DAM 

23 B5  VALLEY 

8  44  19 

115  38 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

LEMHI 

11 

3949 

■  ID 

Mil 

U  S  WB  AIRWAY  OBS 

DRADMOOD  SUMMIT 

2395  VALLEY 

11 

44  32 

US  34 

7000 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

8137 

BONNER 

9 

48  17 

116  34 

2100 

5P 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5  7 

DECEPTION  CREEK 

2422  KOOTENAY 

9 

47  44 

116  29 

3000 

■  ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

VAR 

U  3  FOREST  SERVICE 

DID  FLAT  DAM 

2444  CANYON 

12 

43  33,116  44 

2510 

-P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

SHOSHONE 

83B0 

LINCOLN 

42  56 

114  24 

7P 

TP 

LEONARD  V  BOND 

2  3 

DOLLAR!!! DE  SUMMIT 

2604  CAMAS 

2 

43  36 

114  41 

86  50 

■ZD 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLDIER  CREEK 

8S48 

CAMAS 

12 

43  30 

114  30 

5755 

VAR  U  3  FOREST  SERVICE 

3 

DRIGGS 

2676  TETON 

12 

43  43 

111  07 

EDITH  STEVENS 

SPE.NCKR  RANGER  STATION 

CLARK 

8 

3883 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3  7 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707  CLARK 

44  14 

112  14 

5482 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  t 

5 

SPRINGFIELD 

8816 

BINGHAM 

12 

43  04 

112  41 

4420 

6P 

HP 

E  T  SRELAR 

2  3 

5 

DUBOIS  CAA  AP 

2717  CLARK 

44  10 

112  13 

5122 

KID 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

STIBNITE 

8738 

VALLEY 

11 

44  34 

115  20 

6350 

8A 

HA 

BRADLEY  MINING  CO 

.'  3 

5  7 

EDCN  RUNT  PROJECT 

2823  JEROME 

12 

42  41 

114  13 

3938 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  1 

9 

SUGAR 

8818 

MADISON 

43  52 

111  45 

BP 

riP 

WM  C  ROBERTS  JR 

2  3 

3 

ELK  CITY 

2875  IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

4P 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3 

5 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

SP 

SP 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3 

3  7 

EBMETT  2  r 

2942  GEM 

2 

43  50 

116  32 

2300 

HP 

HP 

WAYNE  F  HARPER 

2  3 

S 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

5P 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3 

5  7 

FA IRE I  ELD 

3108  CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

HP 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3 

S 

TETON  1 A  EXPERIMENT  STA 

90S9 

TETON 

12 

43  49 

111  10 

6040 

8P 

6P 

STATE  EXP  STATION 

I  - 

5 

rm  RANGER  STATION 

3143  IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  ;t 

9 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

hi' 

L  E  TANNER 

2  3 

3  7 

FORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

3297  BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

9P 

SP 

FORT  HALL   IR  PROJ 

2  3 

9 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

43  38 

115  26 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

1 

GARDEN  VALLEY  R5 

3448  BOISE 

B 

44  04 

115  55 

3147 

SP 

SP 
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1    1  BEAR.     2  BOISE.     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D'ALERE,     5  KOOTENAY ,     6  LOST,     7  PALOOSE,     8  PAYETTE ,     9  PENT)  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON ,     12  SNAKE. 


STATIONS  NOT  FOLLOWED  BY   K  TUPLE  NTM1IFR  REFER EN  (  f    IN  THE  STATION   INDEX  ARE  NOT  PUBLISHED  IN  CLIMATOLOG ICAL  DATA  BEGINNING  WITH  OCTOBER.  1 951  .  RECORDS, 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned    on  a     state  basis.     There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW  ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
let in . 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. .  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground   in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground 

values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table    3.     6.     7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5.   is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amounts  included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated.     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of  new* 
snowfall . 

M       One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,      if  carried  for   this  station  have*' 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R       Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data   in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S       Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements.     made  at   irregular   intervals.     will  be  published   in  the  June.  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in     Station   Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy.  monthly  and  annual;  SI. 50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  fhe  Annual  Summary. 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25.   D.  C. 
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IDAHO  -  MARCH  1952 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 


WEATHER  SUMMARY 


With  average  temperature  for  the  State 
5.6  degrees  below  the  long-period  mean,  this 
March  was  among  the  coldest  on  record  for 
Idaho,  and  it  climaxed  one  of  the  longest 
winters  since  statewide  records  were  begun 
nearly  sixty  years  ago.  For  the  sixth  suc- 
cessive month  temperatures  averaged  below 
the  mean  in  all  divisions  and  during  that 
six-month  period  snowfall  averaged  above  the 
mean  in  all  months.  The  average  snowfall 
for  the  State  this  month  was  13.8,  compared 
to  a  53-year  mean  of  7.4  inches.  For  the 
six-month  period  ending  with  March  1952  the 
average  total  snowfall  for  Idaho  was  104.7 
inches,  compared  to  a  53-year  mean  of  55.7 
inches  for  October  through  March. 

Every  station  in  the  State  reported  an 
average  monthly  temperature  below  the  March 
mean  with  departures  of  -10°  or  more  in  the 
Pahsimeroi  and  Big  Lost  River  Valleys.  Pre- 
cipitation totals  were  below  the  March  mean 
at  all  but  one  Northern  Division  station 
and  at  a  majority  of  those  in  the  southwest, 
but  the  Southeastern  Division  showed  an  ex- 
cess for  the  fourth  consecutive  month.  Snow 
accumulations  at  intermediate  and  higher 
levels  were  unusually  large  in  most  river 
basins  of  the  two  southern  divisions,  with 
heavy  runoff  on  a  few  streams  late  in  the 
month . 

Although  general  precipitation  covering 
the  entire  State  occurred  in  2  or  3-day  pe- 
riods at  intervals  throughout  the  month, 
there  was  hardly  a  day  when  precipitation 
did  not  occur  somewhere  in  Idaho  during  March 
1952.  Examination  of  the  daily  weather  maps 
reveals  that  a  majority  of  the  storm  centers, 
or  low  pressure  areas,  moving  onto  the  con- 
tinent from  the  Pacific,  travelled  southeast- 
ward. Some  of  the  centers  moved  inland  across 
northern  California,  Nevada  and  Utah,  giv- 
ing relatively  light  and  scattered  precipita- 
tion to  Idaho.  Others  moved  southeastward 
at  higher  latitudes  with  more  direct  effect 
on  the  weather  in  Idaho.  Three  storm  systems 
were  particularly  effective  in  bringing  gen- 
eral precipitation  to  the  State.  The  first 
was  a  low  that  appeared  over  Vancouver  Island 
on  the  evening  of  the  9th.  From  this  a  trough 
developed  southeastward  across  Idaho  by  the 


morning  of  the  10th.  The  center  was  over 
Butte,  Montana,  the  evening  of  the  10th  with 
a  trough  extending  southwestward  into  Nevada. 
By  the  morning  of  the  11th  the  center  was 
over  central  Wyoming  and  by  evening  it  had 
progressed  to  southeastern  Wyoming  with  pre- 
cipitation gradually  subsiding  in  Idaho. 
Snowfall  was  general  during  this  storm  period, 
although  some  stations  at  lower  elevations 
received  little  or  none.  The  next  general 
storm  period,  from  the  18th  through  the  20th, 
occurred  with  a  low  pressure  center  moving 
southeastward  across  western  Canada  through 
Montana  into  eastern  Wyoming.  The  cold  front 
from  this  center  trailed  southwestward  and 
westward  and  much  of  the  precipitation  that 
occurred  in  Idaho  was  associated  with  the 
passage  of  the  front.  The  third  period  of 
general  precipitation  affecting  the  States 
came  on  the  23rd  and  24th  as  first  a  storm 
front  aloft,  and  later  a  surface  front,  moved 
eastward.  In  these  later  storm  periods  snow- 
was  also  reported  at  many  stations,  but  inn 
general  it  was  not  so  widespread  nor  so  heavy;! 
as  in  the  storm  of  the  10th  and  11th. 

; 

Relatively  mild  weather  during  the  fourth's 
week  in  the  Northern  and  Southwestern  Divisions 
resulted  in  disappearance  of  the  snow  cover 
at  lower  levels,  but  intermediate  and  higher 
elevations  generally  had  snow  on  the  ground 
at  the  end  of  the  month.  A_  a  consequence, 
little  was  accomplished  in  spring  field  work 
and  planting,  except  in  the  low  elevatior 
agricultural  areas  where  some  work  had  beer 
done.  Cattle,  in  most  areas,  were  still  or 
feed  lots.  Fruit  trees  had  not  yet  begui 
to  produce  buds,  and  in  general  the  seasor 
was  definitely  retarded  throughout  the  State. 

No  runoff  from  melting  snows  occurred  a" 
higher  elevations  and  heavy  runoff  from  lowei 
levels  during  this  month  was  confined  to  £ 
few  streams.  There  was  some  inundation  oi 
farm  lands  along  the  Weiser  River  where  th« 
flow  reached  a  peak  on  the  early  morning  oi 
the  31st,  but  damage  appears  to  have  beei 
slight.  Ample  irrigation  water  supplies  wen 
assured  for  all  projects  and,  in  fact,  ther« 
was  considerable  concern  about  the  possibilit; 
of  damaging  overflows  during  the  spring  alonf 
many  streams. 
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39.6 
32.  5 
32.1 
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3.3 
6.2 
7.6 

5 
6 
8 
7 

1945 

32.6 

69 

-25 

2.14 

9.3 

12 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

38.0 
39.9 
32.1 
36.8 
34.0 
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10 

TEMPERATURE  ANI>  PRECIPITATION  DATA   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ON  AN  AREAL  BASIS. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  27  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHC 


Temperature 

Precipitation 

Sutton 

Average 
Maximum 

.1 

ll 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

« 

a 

s 

1 

• 
a 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Days 

Man. 

Mln. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

0 

•g 

5 
S 

.50  or  More 

1.00 

I    or  More  J 

& 

•g| 

S  i 

z 

8  | 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

47.5 

25.8 

36.7 

1.2 

68 

27 

6 

6 

870 

0 

0 

29 

0 

2.16 

- 

1  .43 

.44 

23 

12.0 

20 

4  + 

15 

0 

0 

BAYVI EW  MODEL  BASIN 

46.  1 

26.6 

36.4 

64 

26 

IS 

22 

880 

0 

0 

24 

0 

1.02 

.28 

30 

10 

1  + 

10 

0 

0 

BIG  CREEK   1  S 

40.0 

9.8 

24.9 

- 

3.6 

57 

27 

-15 

3 

1234 

0 

2 

31 

y 

1.70 

.15 

.38 

24 

24.0 

46 

24 

11 

0 

0 

BONNER S  FERRY 

47.5 

26.7 

37.1 

- 

0.3 

63 

27 

17 

1  + 

854 

0 

0 

?r> 

0 

1.23 

- 

.45 

.27 

11 

12 

1  + 

12 

0 

0 

BURKE  2  NNE 

37.5 

21.1 

29.3 

- 

2.5 

53 

27 

7 

22 

1097 

0 

6 

31 

0 

3.23 

1.60 

.53 

30 

40.8 

66 

23  + 

19 

1 

0 

CLARK  FORK   1  ENE 

46.4 

25.2 

35.8 

1.7 

62 

26 

12 

7 

898 

0 

0 

30 

0 

1.87 

1  .36 

.44 

30 

21.0 

12 

0 

0 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

32.6 

6.5 

19.6 

52 

28 

-  7 

3 

0 

1  7 

31 

9 

1.62 

.32 

10 

20.7 

47 

12 

1 1 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

43.5 

25.7 

34.6 

59 

27 

18 

6  + 

933 

0 

0 

27 

0 

.87 

.33 

9 

8.4 

17 

5 

1  4 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

45  .  9 

25.8 

35.9 

2.4 

63 

27 

13 

7 

R96 

0 

0 

28 

0 

1  .28 

— 

1  .01 

.30 

10 

5.5 

18 

1  + 

13 

0 

0 

COTTONWOOD 

41  .  1 

22.3 

31.7 

- 

4.6 

60 

27 

9 

1  + 

1  026 

0 

1 

?7 

0 

•  96 

.97 

.20 

20 

5.4 

9 

1  + 

9 

0 

0 

ELK  RIVER   1  S 

45.5 

23.6 

34.6 

58 

27 

5 

1 

936 

0 

1 

29 

0 

3.04 

.51 

24 

14.0 

37 

5+ 

17 

1 

0 

FENN  RS 

46.0 

27.6 

36.8 

- 

5.8 

63 

27 

19 

7 

868 

0 

0 

29 

0 

3.37 

- 

.65 

.63 

24 

8.3 

10 

4 

1  4 

1 

0 

GRANGEVI LLE 

42.1 

23.8 

33.0 

- 

4.4 

61 

27 

14 

6  + 

986 

0 

0 

28 

0 

1.32 

- 

1.03 

.63 

11 

7 

11 

1  1 

1 

0 

KELLOGG 

46.0 

27.4 

36.7 

2.0 

67 

28 

16 

6 

0 

0 

25 

0 

1.87 

- 

1  .12 

.26 

30 

4.8 

17 

0 

0 

KOOSKIA 

52.5 

29.9 

41.2 

- 

1.6 

71 

27 

20 

6  + 

729 

0 

() 

20 

0 

1.79 

.59 

.53 

19 

8.5 

T 

1  + 

9 

1 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

54.8 

33.3 

44.  1M 

- 

1.4 

74 

27 

23 

7  + 

645 

0 

11 

0 

.40 

- 

.82 

.13 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

LEWISTON  W8  AP 

51.9 

31.8 

41.9 

- 

1.7 

71 

27 

24 

7 

710 

0 

0 

1  8 

0 

.45 

.69 

.15 

18 

.6 

T 

1  + 

7 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

45.0 

29.2 

37.1 

- 

1.3 

64 

27 

20 

7 

858 

0 

0 

21 

0 

1.77 

- 

.39 

.59 

23 

1.0 

1 

1 

11 

1 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

27.9 

18.1 

23.0 

- 

3.4 

45 

27 

7 

1 

1294 

0 

?') 

31 

0 

2.91 

.66 

.50 

11 

33.9 

126 

11 

19 

1 

0 

NEZPERCE  2  E 

42.5 

26.3 

34.4 

63 

27 

15 

22 

937 

0 

0 

?6 

0 

1.53 

.  28 

30 

7.0 

7 

1 

1  0 

o 

o 

OROF I  NO 

53.7 

30.9 

42.3 

- 

0.7 

73 

27 

22 

7  + 

697 

0 

0 

17 

0 

2.23 

- 

.52 

.60 

22 

.0 

0 

13 

1 

0 

PIERCE  RS 

17.3 

30.0 

4.5 

59 

28 

0 

1  + 

0 

0 

31 

2 

5  j 

18 

PORTHILL 

45.  3 

25.5 

35.4 

0.4 

62 

27 

14 

1 

911 

0 

0 

26 

0 

.28 

- 

1.13 

.12 

31 

2.0 

7 

1  + 

4 

0 

0 

POTLATCH 

46.  0 

27.2 

36.6 

1.8 

65 

27 

15 

2  + 

873 

0 

0 

24 

0 

1.11 

1.38 

.33 

16 

4 

ej 

11 

0 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

44.  1 

22.4 

33.3 

- 

1.5 

59 

27 

8 

1  + 

976 

0 

0 

30 

0 

2.00 

- 

.55 

.42 

18 

32 

11  + 

12 

0 

0 

RIGGINS  RS 

49.7 

31  .3 

40. 5M 

• 

5.8 

25 

3  + 

0 

0 

19 

0 

1.21 

- 

.24 

.27 

19+ 

1.0 

1 

19 

13 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

38.4 

21.2 

29.8 

- 

2.3 

57 

27 

7 

22 

1083 

0 

5 

31 

0 

3.48 

- 

1  .95 

.75 

30 

45.8 

81 

31 

13 

2 

0 

SAINT  MAR  I ES 

47.2 

26.5 

36.9 

2.6 

69 

27 

13 

6 

866 

0 

0 

27 

0 

1.36 

1.16 

.21 

9  + 

1  3 

0 

0 

SALMON 

39.4 

12.5 

26.0 

9.5 

56 

28 

-10 

3  + 

1203 

0 

n 

31 

6 

1.16 

.65 

.24 

10 

10 

11 

11 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

43.6 

25.5 

34.6 

2.6 

58 

24  + 

13 

6  + 

937 

0 

0 

28 

0 

1.53 

- 

1  .11 

.47 

13 

3.0 

14 

1  + 

6 

0 

0 

WALLACE 

42.6 

25.5 

34.  1 

3.5 

61 

27 

15 

22 

952 

0 

0 

28 

0 

2.27 

- 

1  .68 

.56 

30 

3.0 

13 

1+ 

14 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

41.9 

23.4 

32. 7M 

3.7 

61 

28 

13 

22 

0 

l 

29 

0 

1.52 

2.16 

.26 

31 

5.0 

9 

1  + 

13 

0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

40.  5 

20.1 

30.3 

4.  7 

60 

27 

5 

1 

1067 

0 

4 

30 

0 

1  .43 

— 

.47 

.45 

20 

14 

0 

0 

DIVISION 

34.2 

3  .5 

1 .78 

.75 

12.1 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

38.5 

9.6 

24.  1 

5.9 

53 

27 

-15 

1 

1261 

0 

5 

31 

10 

1  .68 

1 . 14 

.42 

18 

27.0 

52 

11  + 

1  0 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

40.0 

21.5 

30.8 

51 

26 

5 

2  + 

1054 

0 

3 

27 

0 

1.75 

.96 

5 

47 

5 

9 

1 

0 

ARROW ROCK  DAM 

43  .  5 

23.5 

33.5 

5.5 

57 

29 

13 

2  + 

0 

0 

26 

0 

1.51 

.42 

.41 

10 

7.7 

25 

5 

9 

0 

0 

ATLANTA   1  E 

37.8 

13.8 

25.8 

5.0 

51 

27+ 

-  4 

21 

1  208 

0 

8 

31 

3 

2.25 

- 

.13 

.40 

18 

29.0 

51 

19+ 

9 

0 

0 

BLISS 

43.0 

24.6 

33.8 

- 

6.  1 

60 

26 

4 

3 

959 

0 

1 

?«. 

0 

.39 

- 

.45 

.15 

16 

1.5 

6 

1  + 

7 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

M 

64 

28 

15 

12 

0 

0 

0 

1.68 

1  3 

0 

0 

BOISE  WB  AP  // 

45.3 

28.2 

36.8 

- 

4.6 

62 

28 

13 

12 

868 

0 

0 

21 

0 

2.05 

.70 

.88 

11 

9.2 

6 

11+ 

10 

1 

0 

BUHL 

43.8 

26.6 

35. 2M 

- 

5.1 

58 

27+ 

15 

3 

918 

0 

0 

2b 

0 

CALDWELL 

50.0 

27.7 

38.9 

- 

3.9 

66 

27 

17 

12 

803 

0 

0 

23 

0 

1  .25 

.21 

.37 

10 

4.3 

T 

4+ 

y 

0 

0 

CAMBR IDGE 

40.2 

22.4 

31.3 

- 

6.  7 

50 

26+ 

-  2 

8 

0 

2 

25 

1 

.88 

- 

.94 

.40 

24 

5.0 

0 

0 

CASCADE   1  NW 

37.5 

14.3 

25.9 

50 

27 

-11 

1 

1  203 

0 

6 

31 

6 

.91 

.22 

31 

20.0 

42 

1 

1  0 

o 

0 

CHALLIS 

39.  5 

14.5 

27.0 

7.7 

56 

29 

-  4 

3 

1170 

0 

7 

31 

4 

.72 

.33 

.37 

11 

10.5 

12 

11  + 

6 

0 

0 

COUNCIL   1  N 

41.3 

20.1 

30.7 

6.4 

48 

24+ 

5 

3 

1055 

0 

0 

29 

0 

1.38 

1  .26 

.45 

9 

5.0 

36 

1 

7 

0 

0 

DEAD WOOD  DAM 

38.4 

9.3 

23.9 

3.3 

53 

27 

-17 

22 

1  269 

0 

7 

3  1 

8 

1.84 

- 

1  .78 

.46 

18 

19.5 

69 

19 

15 

0 

DEER  FLAT  DAM 

49.0 

28.1 

38.6 

3.2 

68 

26+ 

19 

4 

812 

0 

0 

2  3 

0 

1  .49 

.55 

.38 

10 

1.0 

0 

8 

0 

0 

EMMETT  2  E 

48.6 

28.7 

38. 7M 

5.4 

65 

28 

16 

12 

809 

0 

0 

2  1 

0 

1.30 

.10 

.60 

11 

4.0 

3 

1 

0 

FAI RF I  ELD 

35.4 

7.7 

21. 6M 

46 

26 

-21 

3 

1339 

0 

9 

3  1 

12 

2.03 

.52 

18 

52 

18 

8 

2 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

46.9 

22.2 

34.6 

1.9 

62 

28 

4 

1 

937 

0 

0 

3  1 

0 

1  .33 

- 

1.10 

•  >0 

10 

9.7 

26 

4+ 

11 

0 

GLENNS  FERRY 

48.  1 

27.3 

37.7 

6.2 

63 

26  + 

12 

3 

840 

0 

0 

2', 

0 

.76 

.07 

.21 

5  + 

4.0 

1 

5 

6 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

39.  1 

22.3 

30.7 

- 

7.6 

55 

26 

1 

3 

1055 

0 

9 

28 

0 

.71 

- 

.04 

.19 

16 

5.  1 

15 

1  + 

11 

0 

0 

GRAND  VIEW 

51.5 

30.0 

40.8 

2.6 

67 

28  + 

20 

2 

74  3 

0 

0 

20 

0 

.95 

.23 

.38 

20 

7.0 

7 

0 

0 

HAI LEY 

38.5 

14.6 

26.6 

- 

4.6 

50 

24 

-  2 

3 

1181 

0 

5 

3  1 

1 

2.34 

1  .05 

.72 

5 

22.0 

51 

10 

9 

o 

HAZELTON 

41.1 

23.1 

32.1 

- 

7.3 

62 

28 

2 

3 

1011 

0 

3 

26 

0 

.29 

- 

.71 

.10 

10 

4.4 

12 

2 

8 

0 

o 

HILL  CITY 

34.  2 

11.7 

23.0 

- 

4.  1 

43 

28 

-12 

22 

1297 

0 

10 

31 

7 

1.69 

.44 

.44 

5 

36.0 

9 

0 

0 

HOLLISTER 

42.0 

25.1 

33. 6M 

- 

3.9 

60 

29 

1? 

3 

955 

0 

0 

.71 

.01 

.26 

1 

8 

0 

o 

IDAHO  CITY 

43.4 

14.8 

29.1 

- 

6.  1 

57 

29 

-  4 

3 

1  105 

0 

0 

31 

5 

2.04 

- 

.23 

.34 

10 

18.3 

14 

0 

0 

JEROME 

41  .0 

22.5 

31.8 

- 

7.2 

58 

26 

5 

14 

1023 

0 

0 

26 

0 

.  59 

- 

.21 

.12 

2+ 

1  1 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

46.8 

26.7 

36.  8M 

- 

5.1 

63 

25+ 

12 

12 

865 

u 

0 

23 

0 

1  .43 

.33 

.50 

11 

9.3 

4 

11 

8 

1 

0 

LOWMAN 

44.  3 

17.6 

31.0 

3.6 

57 

27 

-  1 

22 

1047 

0 

0 

31 

1 

1.26 

- 

.92 

.30 

18 

11.5 

40 

5 

9 

0 

MC  CALL 

32.  2 

12  .9 

22.6 

6.  1 

42 

27  + 

-10 

22 

1314 

0 

20 

3  1 

6 

2.61 

.07 

.50 

24 

35.0 

63 

24 

10 

1 

° 

MERIDIAN   1  SSW 

47.6 

23.2 

35.4 

- 

7.3 

64 

28 

8 

12 

90  7 

0 

0 

28 

0 

.36 

- 

.85 

.13 

24 

4 

0 

o 

MESA 

43.4 

23.8 

33.6 

56 

25  + 

10 

8 

965 

0 

0 

2  J 

0 

1.75 

.60 

10 

7.6 

38 

4 

6 

1 

o 

NAMPA   2  NW 

48.6 

28.4 

38.5 

65 

26+ 

16 

12 

0 

0 

?1 

0 

1.56 

.38 

10 

8.2 

3 

20 

9 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

39.  1 

13.7 

26.4 

5.7 

50 

27 

-  7 

22 

I  188 

0 

2 

31 

5 

1  .69 

•  38 

.33 

2  4 

17.5 

43 

1  1 

o 

o 

OBSIDIAN  4  NNE 

35.6 

6.4 

21.0 

3.6 

52 

26 

-17 

22 

1367 

0 

13 

3  1 

12 

.73 

- 

.67 

.20 

18 

9.0 

46 

11 

11 

0 

0 

OLA  4  S 

44  •  4 

20.4 

32.4 

53 

26 

3 

1 

1006 

0 

0 

?8 

0 

1.80 

•  48 

1  J 

Cl 

o 

n 

PARMA  EXP  STA 

50.3 

29.1 

39. 7M 

3.2 

66 

28 

20 

1  + 

775 

0 

0 

21 

.59 

.15 

.21 

10 

1.5 

1 

20 

6 

0 

0 

PAYETTE 

47.3 

29.2 

38.3 

4.2 

65 

27 

13 

1 

821 

n 

0 

?  1 

°o 

.51 

.57 

•  2  3 

1 0 

1.7 

3 

x+ 

5 

o 

o 

R ICHF IELD 

35.  1 

17.4 

26.3 

- 

7.9 

45 

29 

-10 

3 

1  194 

0 

12 

31 

.73 

.01 

.21 

18 

8.2 

28 

2+ 

7 

0 

0 

SHOSHONE 

38.6 

20.4 

29.5 

- 

7.5 

50 

26+ 

-  3 

3 

1095 

0 

5 

30 

I 

.85 

.07 

.19 

19 

7.7 

16 

2 

12 

0 

? 

ST  I BN ITE 

35.6 

7.1 

21.4 

52 

29 

-  6 

3 

0 

1  2 

31 

q 

2.65 

.67 

25 

33.2 

45 

4 

13 

1 

0 

SUN  VALLEY 

36.0 

3.2 

19.6 

6.0 

52 

30 

-  18 

3 

1  3  99 

o 

14 

31 

16 

1.37 

.35 

.61 

5 

25.0 

58 

5 

7 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

50.6 

30.5 

40.6 

- 

4.1 

66 

28 

24 

1  + 

750 

0 

0 

Id 

0 

.93 

- 

.06 

.20 

20 

3.5 

4 

20 

7 

0 

0 

THREE  CREEK 

43.0 

16.1 

29.6 

57 

28 

-  g 

3 

1091 

0 

1 

3  1 

2 

2.22 

1  .02 

.60 

20 

40.5 

17 

21 

1  3 

1 

0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

43.5 

25.1 

34.3 

5.6 

63 

28 

9 

3 

943 

0 

2 

26 

0 

.47 

.38 

.10 

2 

3.3 

2 

1 

1  1 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

42  .  7 

22.7 

32.7 

7.6 

65 

29 

1 3 

2  + 

0 

2 

27 

0 

.43 

.42 

.14 

1 

5.0 

3 

1 

9 

0 

0 

WEISER 

48.5 

27.7 

38.1 

5.3 

65 

25 

11 

1 

e24 

0 

0 

22 

0 

.62 

.40 

.28 

10 

7 

4 

<. 

0 

0 

DIVISION 

31  .4 

5.9 

1 .28 

.35 

12.6 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

36.  7 

18.7 

27.7 

7.5 

56 

28 

-  2 

3 

1 147 

0 

9 

31 

1 

I  .64 

.03 

.14 

2 

8.8 

5 

5+ 

9 

0 

o 

ALBION 

40.2 

21.1 

30.7 

7.2 

61 

28 

7 

14 

1059 

0 

5 

29 

0 

.  74 

.36 

U.S 

9 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

36.6 

19.3 

28.0 

7.7 

53 

28 

2 

22 

1 141 

0 

10 

30 

0 

.76 

.52 

.18 

17 

11.4 

6 

5+ 

10 

0 

0 

ARCO 

36.8 

10.5 

23.7V 

- 

6.8 

47 

26 

-  8 

3  + 

1274 

0 

8 

3  0 

s 

E  2.24 

1.43 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
MARCH  1952 


Temperature 


B 
S  3 
II 

a 

•  9 

21  c 
5^ 
<I 

5* 
S 
< 

Departure 
From  Normal 

J3 

X 

• 

Q 

- 
e 

J3 

■ 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

| 

1- 

•  1 

|z 

3.0 

•  £ 

Q  U. 

Greatest  Day 

e 

Q 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

0 

■S-o 
11 

Is 

e 

5 

| 

8 

s 

8 

5 

2 
5 

Is 

— 

5  » 

.  1 
•  I 

*fc 
.  4 
Si 

I  * 
ei 

33*9 

12.1 

23,0 

5.5 

44 

28 

—  £ 

22 

1 296 

1 

3 1 

3 

2.15 

.  38 

26  .  6 

48 

24 

1  5 

0 

0 

BLACKFOOT 

38  •  3 

20.0 

29  .  2 

53 

28 

1103 

V 

3 

3  1 

0 

•  68 

.20 

1ft 

10.0 

4 

11  + 

7 

0 

0 

BURLEY 

43  •  4 

24.2 

33.8 

* 

67 

29 

9 

1 

0 

0 

25 

0 

.47 

* 

•  15 

17 

5.5 

1 

1  + 

1 0 

0 

0 

BURLEV   FACTORY   1  NM 

40.8 

22.7 

31.8 

63 

29 

Q 

! 

4 

27 

0 

.  46 

•  17 

_ 

6 

0 

0 

BURLEV  CAA  AP 

41  •  5 

24.1 

32  .  8 

^*  n 

64 

28 

990 

2 

27 

0 

.44 

-       "  to 

•  1 7 

7.2 

8 

2 

0 

0 

CHILL*  BARTON  FLAT 

17.3 

L 1  .4 

-77 

14  7  3 

I 

0 

1  B 

31 

1 1 

1.40 

OA 

•  70 

3 1 

15.0 

6 

1 

0 

CONDA 

33,5 

11.5 

22.5 

4.4 

5  0 

-17 

77 

j? 

14 

31 

* 

2  .02 

"  7  A 

•  27 

33.5 

14 

0 

0 

OR  iGGS 

*n  "  f 

w*\ 

3*2 

-1  A 

-lo 

77 

0 

4 

JO 

7 

1  .69 

'  to 

•  59 

.52 

19 

1  1 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

6.8 

39 

9* 

1 

t 
3 

1318 

0 

19 

31 

0 

1  .  ?4 

•  60 

.  35 

10 

21.5 

37 

11  + 

1  0 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

33  '  8 

13*1 

235 

6.4 

7ft 

1283 

0 

14 

1 1 

0 

1.13 

•  37 

14  •  3 

29 

5  + 

1  1 

0 

0 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

37  •  9 

20.3 

29.1 

7.1 

52 

7ft 

j* 

\ 

1 107 

0 

6 

)0 

c 

•  57 

*  7^ 

•  18 

17 

T 

0 

0 

GRACE  PH 

11.4 

22.4 

8.7 

45 

1  ft 

9 

1313 

0 

1  4 

31 

1  .84 

"77 

•  28 

7A 

24.  0 

35 

5+ 

1  3 

0 

0 

GRAY 

34*  6 

8.1 

21.4 

6.0 

28 

77 

1  34  5 

0 

15 

31 

* 

2*35 

' 

•  50 

11  + 

32  .  0 

38 

5  + 

10 

2 

0 

GROUSE 

35  .  3 

2.6 

19.0 

45 

24+ 

_ 

1422 

0 

15 

3 1 

16 

.81 

*  no 

•  08 

.47 

in 

16.0 

9 

0 

0 

HAMEP.   -   N H 

r?*Z 

6.8 

11 

7ft 

-l  ft 
-10 

14 

1  302 

0 

1  3 

31 

8 

1.14 

'  J* 

•  29 

1  r 

1 1 

13.0 

6 

0 

Q 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

«*? 

«*? 

9.3 

5ft 

2  2 

1254 

0 

1 5 

31 

1 

•  32 

-      .  76 

.  1 1 

10 

3«8 

13 

2+ 

8 

0 

0 

IRWIN  2  S 

• 

4.  0 

■n 

7ft 

1 183 

0 

6 

31 

1 

le70 

1  f 6 

•  70 

23 

21.5 

7 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

Til  '  7 

*•* 

17  H 

6.0 

f 

7ft 

-28 

77 
22 

1457 

0 

17 

31 

10 

4.  59 

2.11 

•  68 

1 8 

54.  0 

87 

26 

16 

4 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

32  •  6 

5.2 

18.9 

8.5 

44 

1  8 

-21 

3 

1422 

0 

17 

31 

.  94 

•  11 

•  34 

19 

14.  7 

25 

19 

1  3 

0 

0 

MACKAY  RS 

33*8 

22.5 

8.4 

2  3 

—  1 1 

3 

1312 

0 

1  4 

30 

8 

•  39 

•  1 2 

•  15 

5 

8.0 

23 

5+- 

6 

0 

0 

MALAD 

j| ^*  _ 

l  a  "s 
:  * 

^1  *  c 

— 

7.5 

lv7 

^ 

\ 

1 142 

0 

8 

31 

0 

1  .97 

•  7 1 

.32 

24+ 

15.0 

27 

5  + 

14 

0 

0 

MALAO  CAA  AP 

37.7 

13.2 

25.5 

24 

- 1 1 

3 

1219 

0 

7 

31 

2 

1.66 

.28 

30 

15.4 

21 

1  + 

1** 

0 

0 

MAY  RS 

36  •  7 

10.3 

23.5 

10.0 

5 1 

28 

- 1 3 

6 

1279 

0 

9 

31 

•  65 

.  28 

•  27 

1 1 

7.3 

8 

11 

8 

0 

0 

MC  CAMMON 

35  •  9 

^7 

1172 

0 

1  2 

31 

I 
0 

E 

1  .60 

•  21 

21 

2  + 

1  3 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

21*7 

7ft 

1063 

0 

4 

27 

0 

.57 

.  1 1 

1  0 

9.0 

1  2 

1  0 

0 

0 

MONTPELI ER  RS 

33*3 

6*9 

20*  1 

8.5 

47 

*! 

0 

31 

11 

1.58 

.35 

•  32 

1  9* 

22.6 

31 

2  + 

1  9 

0 

0 

OAKLEY 

2  3.6 

32.8 

6.0 

56 

28 

~4 

993 

0 

lt 

28 

0 

1.12 

.  31 

•  21 

2 

13.5 

3 

2+ 

LO 

0 

0 

PALISADFS  DAM 

^7 "  <*. 

16.1 

5 1 

?H 

6 

77 

1195 

0 

8 

30 

3 

E 

3.09 

1 1 

PAUL     1  E 

\* 

\Q  "i 

™  *  r> 

7.0 

6^ 

29  + 

6 

0 

2 

28 

0 

.55 

•  32 

.14 

5.5 

3 

! 

10 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  // 

36.9 

20.8 

28.9 

7.0 

5  3 

28 

3 

22 

1111 

0 

9 

io 

0 

1.13 

•  1  5 

.22 

18 

14.8 

6 

5+ 

13 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT   2  SE 

38.8 

17.0 

27.9 

6.4 

48 

29 

-  3 

3 

1141 

0 

4 

31 

1 

1.78 

.24 

.45 

1 

25.2 

24 

1  + 

15 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

31.0 

20.2 

44 

26 

-10 

14 

1380 

0 

19 

31 

8 

•  41 

.15 

10 

13.0 

24 

11 

7 

0 

0 

RIRIE 

36.0 

19.0 

27.  5M 

48 

28 

2 

22 

1159 

0 

0 

E 

.62 

.35 

23 

6.2 

8 

0 

0 

Rupert 

40*7 

21.2 

31.0 

7.3 

61 

29 

7 

14 

0 

4 

29 

0 

•  90 

•  12 

.18 

17 

5.0 

6 

2  + 

9 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

36.  1 

13*2 

24.7 

45 

16 

-  6 

22 

1243 

0 

6 

31 

2 

1  .80 

1  .04 

.51 

10 

16.7 

29 

12 

14 

1 

0 

SPENCER  RS 

30.9 

11*3 

21.1 

3.8 

41 

28 

22 

1356 

0 

19 

31 

6 

2.58 

1.18 

•  60 

10 

48.0 

1? 

1 

0 

SPRINGFIELD 

36.  8 

16.8 

26.8 

8.5 

51 

28 

-  2 

14 

1177 

0 

9 

31 

2 

.71 

.07 

.16 

11 

10.7 

10 

0 

0 

SUGAR 

M 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

33.9 

8.2 

21.1 

5.9 

47 

28 

-16 

3 

1353 

0 

12 

31 

6 

1.60 

.78 

.  30 

12  + 

14 

0 

0 

DIVISION 

25.4 

6.8 

1.31 

.15 

16.6 

STATE 

. 

5.6 

1  .41 

. 

13.8 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  ot  month 

1   |   2   1  3 

4  | 

5   |  6 

7  |   8  9 

,o| 

12 

13  1 

14  1  15 

16  | 

,7,| 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26  27 

28  I 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EIP  STA 

E 

T 

•  14 

■  10 

.02 

.  12 

E.01 

T 

T 

.  12 

.03 

.09 

■  01 

ALBION 

74 

•  17 

.00 

.05 

- 

.10 

.09 

•  00 

.10 

T 

ALPHA  1  HE 

1 

T 

.19 

.00 

•  29 

■  17 

■  02 

•  42 

•  19 

.01 

.05 

•  26 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

.06 

•  07 

•  03 

•  10 

T 

.18 

•  07 

•  09 

■  03 

.08 

.05 

ANDERSON  OAM 

1 

75 

T 

.16 

.96 

•  12 

T 

.02 

•  18 

•  12 

T 

T 

T 

.13 

.06 

ARCO 

E? 

24 

T 

:.30 

.62 

•  04 

T 

1*23 

•  OS 

T 

ARROMROCK  OAM 

1 

5] 

.13 

■  18  T 

■  41 

.12 

T 

.03 

•  23 

•  03 

T 

•  15 

T 

T 

•  23 

ASHTON  1  S 

2 

IS 

•  04 

.06 

■  1? 

■  26 

•  38 

■  26 

.06 

•  04 

•  06 

•  OS 

.26 

•  26 

•  06 

•  08 

•  12 

ATLANTA  1  E 

2 

7h 

•  IS 

.26 

•  29 

.12 

T 

•  40 

•  29 

■  24 

.  16 

•  32 

AVER*  Br 

7 

16 

T 

■  19 

.07 

T 

.  17 

.06 

■  10 

•  08 

•  03 

.20 

•  13 

■  15 

■  19 

•  04 

•  28 

•  03 

BAVVtEM  MOOEL  BASIN 

1 

02 

T  . 

.03 

.07  T 

.10 

.  15 

■  11 

•  13 

.05 

■  OS 

•  OS 

T 

T 

•  28 

T 

BIG  CHEEK    1  S 

1 

70 

T 

.10 

•  20 

•  13 

T 

•  OS 

T 

.17 

•  00 

T 

•  14 

T 

•  36 

•  26 

T 

.07 

•  12 

BLACKFOOT 

60 

1 

•06 

■  07 

■  10 

•  IS 

•  OS 

•  20 

•  OS 

BLISS 

39 

.01 

T 

•  03 

.06 

•  01 

•  IS 

•  03 

•  10 

T 

!  BOISE  LUCK  *  RE«r   OA  M 

1 

60 

.06 

■  19 

•  30 

•  49 

.11 

.10 

■  36 

.07 

BOISE  MR  AP                      / / R 

2 

OS 

- 

•  IS 

T 

■  11 

.29 

•  60 

T 

T 

.17 

•  02 

T 

.04 

•  24 

T 

T 

•  10 

•05 

T 

BONNERS  FERRv 

1 

.29 

T 

- 

.25 

.11 

■  03 

.05 

.06 

•  26 

.01 

T 

T 

•  02 

•  02 

.04 

.09 

l  B***L 

.15 

•  07 

.05 

j  BURKE  2  NN€ 

3 

•  23 

1 

•04 

1 

.2? 

.04 

.01 

■  25 

•  17 

•  19 

•  01 

T 

■  22 

•  05 

.  16 

.03 

T 

•aM 

•  11 

■  16 

•  20 

.01 

.53 

•  39 

.47 

•  09 

.13 

.02 

T 

•  01 

•  02 

•  IS 

T 

•  01 

•  02 

T 

■  01 

•  01 

j  RUBLE*  FACTORY  1  NH 

46 

■  08 

•  10 

■  02 

T 

.01 

.17 

T 

.01 

•  04 

•  03 

, RUBLE*  CAA  ap 

(44 

.17 

•03 

T 

■  01 

.02 

T 

•  08 

•  07 

T 

T 

T 

•  02 

■  03 

•  01 

J  CALDWELL 

1 

*2S 

.13 

.06 

.37 

.21 

T 

T 

.06 

•  16 

•  10 

•  09 

•  03 

CAMBRIDGE 

►  08 

.26 

T 

•  07 

T 

■  40 

•  IS 

| CASCADE   1  NM 

.91 

.OS 

.03 

•  09 

.IT 

T 

T 

•  16 

.07 

.01 

•  06 

.03 

•  22 

t CENTERVlLLE  arbaugh 

7 

■  84 

.29 

.4? 

T 

•  53 

•  39 

•04 

T 

•  29 

•  35 

T 

•  IB 

.01 

•  01 

T 

•  07 

•  06 

1  CMALL  1  S 

.72 

T 

.23 

.07 

•  37 

T 

•  03 

.01 

.01 

\ CHILL*  BARTON  FLAT 

1 

.40 

T 

•  10 

T 

•  10 

•  10 

•  20 

•  70 

i CLARK  FORK   1  ENE 

1 

•  IS 

.05 

■  39 

•  22 

.07 

•  16 

.07 

•  04 

.09 

T 

•  09 

T 

•  44 

•  10 

, COBAL T  BLACKBIRD  MINE 

1 

►62 

•  13 

•  32 

.31 

•  U 

•  04 

■  03 

.  "10 

.13 

.17 

.11 

.15 

COEUR  0  ALENE  CAA  AP 

►  87 

T 

.  15 

.07 

•  05 

.33 

T 

.  ■ 

T 

•  03 

.01 

•  04 

T 

•  01 

T 

.01 

.01 

.0? 

■  18 

.01 

COEUP  0  ALENE  RS 

1 

■  28 

•  01 

T 

.  J I 

•  14 

.09 

.06 

•  30 

.13 

•  02 

.16 

•  07 

T 

•01 

•  06 

.17 

ICONOA 

2 

.02 

•  12 

•  12 

.14 

•  23 

•  07 

.07 

.18 

•  22 

.07 

■  06 

•27 

.20 

.15 

.12 

COTTONWOOD 

T 

•  02 

.  10 

•  12 

•  02 

.17 

.20 

•  14 

T 

T 

•  00 

.10 

COUNCIL  1  N 

1 

■  38 

•  20 

.10 

.45 

•  01 

.02 

•  35 

•  25 

•CROUCH  ?  NN« 

1 

■  87 

•  IS 

.10 

.43 

•  12 

•  24 

•  08 

•OS 

•  06 

•  12 

•  12 

.  18 

'DCAOWOOO  DAM 

] 

■  04 

T 

.18 

■  IS 

T 

•  23 

•  11 

T 

.05 

.01 

•  46 

•  19 

T 

•02 

T 

.06 

•  14 

•  02 

•  03 

•  05 

.16 

,OEER  FLAT  OAM 

1 

■  49 

.00 

•  36 

.20 

•  04 

•  36 

T 

.20 

•  13 

.08 

1 

•  69 

.15 

•  17 

•  29 

•  32 

•  40 

•  16 

(DUBOIS  EIP  STA 

1 

.24 

•04 

.07 

.09 

•  35 

•  29 

•  13 

•11 

■  12 

•03 

.01 

T 

r 

DUBOIS  CAA  AP 

1 

.13 

T 

T 

•07 

■  08 

.04 

T 

•  37 

•  12 

•02 

... 

T 

■  01 

T 

■  IS 

•  07 

.01 

T 

ELK  RI VCR   I  S 

3 

.04 

■  08 

•  01 

.32 

•  13 

.35 

•  OS 

•  10 

:.. 

•  07 

.17 

•  23 

■  51 

•  10 

•  OS 

•  03 

•  48 

•  33 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  29  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

4  1 

- — L 

5  1 

 L 

6 

7  1 

 L 

8 

9 

10 

n  | 

12 

13 

 L 

14  1  15 

 1  

16 

 L 

17 

18 

— — 

19 

*■ 

20 

 L 

21 

22 

 ' 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26  1  27 

 1  

28 

29 

 L 

30 

31 

emmett  2  e 

1.30 

 s 

FA  t  RF  I  ELD 

T 

.45 

•  50 

.21 

•  0 

"  \ 

'  16 

*  04 

' 

3.37 

| 

•  22 

.  20 

■  15 

26 

30 

63 

* 

* 

13 

* 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 

.57 

.03 

.11 

•  18 

•  10 

.05 

T 

.14 

T 

.07 

•  03 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.33 

•  19 

.11 

•  30 

■  20 

•  14 

.09 

.02 

* 

.06 

.  38 

GLENNS  FERRY 

•  76 

T 

*•} 

*  ?t 

21 

* 

_, 

1 

- 

- 

GOODING  CAA  AP 

* 

.01 

"  19 
* 

* 

01 

07 

_ 

GRACE  PH 

1*64 

•  21 

*  18 

10 

*  ^ 

09 

'  02 

18 

1  8 

28 

*  08 

03 

*  10 

GRAND  VIEW 

.95 

T 

T 

.05 

.  10 

.10 

T 

•  12 

•  38 

•  08 

T 

.  12 

GRANGEVlLLE 

1  .32 

■  01 

T 

T 

.02 

T 

T 

•  63 

.  16 

•  25 

•  06 

.01 

.03 

•  04 

T 

T 

.04 

.07 

GRAY 

2.35 

.50 

10 

05 

25 

20 

10 

GROUSE 

2 

•  02 

•  05 

.  02 

■  04 

MA  I  LEY 

2.3* 

T 

•  0 

72 

"  62 

T 

08 

.  16 

•  02 

■  35 

•  33 

HAMER  *  NW 

1.14 

.11 

■  11 

•  25 

.29 

.13 

.25 

HAZEL TON 

■  29 

.04 

.04 

T 

T 

.  10 

T 

T 

.01 

.01 

•  03 

T 

.04 

.02 

HILL  CITY 

1*69 

.44 

•  07 

.  52 

.  i  □ 

'  * 

•** 

•  0 

T 

iOo 

MOLL  ISTER 

.26 

"  t 

.83 

T 

T 

.02 

T 

•  08 

IDAHO  CITY 

2.0* 

.18 

.18 

.  34 

.20 

.03 

.01 

.31 

•  18 

.03 

.  20 

•  03 

.02 

.06 

.77 

IDAHO  CITY   13  SH 

1.96 

•  15 

•  06 

•  63 

.07 

.01 

T 

•  35 

.14 

•  18 

•  10 

.07 

.20 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

•  •32 

•  01 

.02 

•  ■  ■ 

•  02 

•  1 1 

•  02 

T  T 

•  1  0 

•  02 

T 

T 

T 

IRWIN  2  S 

.06 

•  28 

.  26 

•  70 

•  02 

•  19 

.  19 

ISLAND  PARK  DAM 

A  .  59 

.08 

•  16 

•  06 

•  50 

.  56 

•  35 

■  68 

•  53 

.30 

.31 

■  25 

.08 

•  1  0 

.03 

.59 

T 

•  12 

T 

.02 

.05 

.01 

.03 

•  12 

.09 

.04 

.01 

T 

•  06 

.04 

KELLOGG 

1.87 

.04 

T 

.04 

.13 

.03 

.  19 

.07 

.01 

.17 

•  15 

.01 

•  05 

.22 

.20 

•  03 

.07 

•  26 

.20 

KOOSKIA 

1.79 

T 

T 

•  02 

•  04 

T 

•  46 

•  05 

04 

1  7 

" 

* 

KUNA  2  NNE 

.50 

*  (11 

* 

• 

LEWISTON  WATER  PLANT 

.40 

T 

T 

02 

T 

•  3^ 

.0 

*  10 

*  ^ 

03 

06 

LEWISTON  W9  AP 

.45 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

".15 

.02 

.03 

T 

•  05 

T 

T 

T 

T 

.13 

•  01 

L I FTON  pumping  sta 

.94 

•  14 

•  09 

.05 

.03 

.01 

T 

.12 

.02 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.34 

T 

T 

•  03 

T 

.02 

T 

.07 

LOWMAN 

1.26 

•  13 

■  16 

•  03 

•  1 0 

T 

•  ' 

*  1 

•  10 

.  14 

*  1  * 

MACK AY  RS 

*  1 7 

•  06 

•  05 

MALM) 

1.97 

.31 

T 

"  1 1 

"o  1 

27 

*  13 

03 

r° 

MALAD  CAA  AP 

1.66 

•  27 

•03 

T 

•  11 

T 

T 

.05 

•  01 

T 

.02 

T 

.15 

•  04 

.13 

T 

.  19 

lis 

•  06 

.07 

.28 

MAY  RS 

.65 

T 

•  02 

.25 

.04 

.27 

T 

.01 

T 

.01 

T 

.03 

MC  CALL 

2.61 

.15 

" 

.30 

•  50 

•  12 

J 

.27 

MC  CAMMON 

E.15 

"  1  B 

"n* 

"n 

»n 

5(1 

MERIDIAN   1  SSW 

.36 

.03 

.11 

MESA 

1.75 

•  35 

T 

.60 

•  23 

.  10 

T 

•  20 

.27 

MINIDOKA  DAM 

.57 

•  01 

.09 

.05 

•  11 

•  02 

.08 

.  04 

.05 

.05 

.07 

MONTPELIER  RS 

1.56 

.19 

.09 

T 

.05 

T 

•  02 

•  09 

.  ■ 

T 

.01 

.07 

•  32 

•  03 

"  11 

.03 

MOSCOW  J  OF  I 

•  18 

■  13 

•  02 

* 

'  ' 

MULLAN  PASS  CAA 

2.91 

.01 

T 

•  07 

•  20 

•  05 

T 

•  38 

•  ^ 

•  15 

08 

" 

01 

*04 

"  1  2 

09 

16 

*  10 

18 

1.56 

.06 

.15 

■  38 

•  35 

T  T 

•  11 

.19 

T 

.15 

.10 

.07 

NEW  MEADOWS  RS 

1.69 

•  16 

.07 

.  31 

■  06 

.02 

.28 

.09 

.07 

•  33 

.08 

T 

.20 

NEZPERCE  2  E 

1*53 

T 

T 

•  1  0 

•  26 

•  13 

T 

•  25 

•  1 1 

•  08 

28 

•  12 

OAKLEY 

•  ■  J 

.06 

•  19 

•  06 

•  03 

T 

T 

•  12 

OBSIDIAN  4  NNE 

.73 

.02 

T 

•  20 

.01 

•  02 

OLA  A  S 

1*80 

.4  1 

•  10 

T 

.  32 

.48 

.  13 

•  02 

.03 

.27 

.04 

OROF I  NO 

2*23 

T 

T 

•  13 

.05 

T 

T 

.10 

•  03 

.28 

•  02 

■  02 

•  60 

•  12 

•  32 

T 

•  02 

•  41 

•  13 

PAL  I SADES  DAM 

E3.09 

■  11 

*  ?' 

.  20 

•  30 

T 

•  14 

•     El. 20 

30 

* 

10 

* 

_ 

25 

* 

10 
*  in 

PARMA  EXP  STA 

j_ 

_ 

09 

.10 

PAUL  1  E 

.55 

.14 

T 

.03 

•  02 

" 

.04 

PAYETTE 

•  51 

.15 

•  23 

T 

T 

T 

T 

•  06 

.03 

PIERCE  RS 

4.89 

.08 

T 

T 

.37 

.35 

■  23 

.35 

.  17 

.30 

T 

.15 

■  12 

.14 

•  21 

.2? 

.71 

.10 

.39 

•  20 

.46 

.  34 

PINE  2  SSW 

1  *66 

•  1  5 

•  32 

.02 

* 

•  02 

10 

T 

.04 

*  of 

•  06 

POCATELLO  we  AP  //R 

T 

.08 

•  03 

•  01 

* 

*  77 
* 

•  05 

T 

•  01 

•  01 

•  1  3 

•  08 

PORTHILL 

•  28 

01 

.05 

T 

.10 

.  12 

POTLATCH 

1.11 

•  02 

■  12 

.06 

•  26 

.  33 

•  01 

.03 

.06 

•  03 

.09 

■  10 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

1.78 

.45 

.05 

•  02 

•  08 

.01 

•  23 

•  01 

T 

.15 

.03 

•  23 

.05 

•  25 

T 

■  04 

.15 

.03 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2.00 

•  03 

T 

j 

REACTOR  TESTING  STA 

•  03 

•  11 

T 

•  15 

.02 

•  06 

T 

RICHFIELD 

•  73 

T 

•  11 

.07 

.12 

■  10 

•  06 

■  04 

.21 

T 

RIGGINS  RS 

1.21 

T 

T 

.02 

•  lb 

.05 

.  17 

.27 

.02 

.  10 

.02 

•  27 

.02 

•  03 

.01 

.07 

RIRIE 

E  .62 

E.03 

T 

E.03 

£.08 

T 

• 

6.10 

•  35 

E.03 

ROLAND  W  PORTAL 

3.48 

T 

•  03 

•  21 

•  26 

*  29 

•  30 

•  16 

T 

•  1 1 

~ 

T 

T 

.29 

.29 

•  2  1 

T 

•  02 

*  ' 

*  54 

RUPERT 

T 

.10 

T 

■  18 

•  01 

■  08 

•  09 

.  12 

SAINT  ANTHONY 

1  .88 

•  06 

"  12 

.51 

•  32 

•  ■  - 

•  12 

•  03 

*  04 

.03 

.20 

.05 

.09 

•  05 

SAINT  MARIES 

1.36 

T 

.10 

•  14 

.21 

.05 

•  21 

•  03 

.13 

.05 

.08 

.03 

•  11 

•  19 

.03 

SALMON 

1.16 

.02 

.15 

T 

.24 

•  20 

T 

T 

.03 

T 

T 

.10 

.13 

•  23 

.02 

•  03 

.01 

SANDPO INT  EXP  STA 

1.53 

*V~ 

*~~ 

•  14 

47 
•  4 

*  * 

SHOSHONE 

.01 

• 

"  i  a 

•  04 

SPENCER  RS 

2.58 

•  04 

*25 

60 

*  46 

T 

.  0 

•  ^ 

'  18 

'  1  3 

.14 

•  23 

•  14 

SPRI NGFIELO 

.71 

.08 

•  11 

T 

.08 

.03 

•  03 

.16 

.03 

•  03 

j 

.  13 

T 

T 

T 

.03 

STIRNITE 

2.65 

T 

T 

.20 

•  25 

T 

•  23 

.23 

.06 

.02 

T 

T 

T 

.  24 

•  22 

T 

T 

T 

T 

T 

.67 

•  10 

.15 

■  07 

.21 

T 

•  20 

•  22 

•  25 

•  10 

.30 

.20 

SUN  VALLEY 

■  01 

SWAN  FALLS  PH 

•  93 

.  14 

■  15 

.  05 

.07 

•  20 

.13 

•  19 

TETON  I  A  EXP  STA 

1*60 

.05 

.05 

•  09 

•  30 

.20 

•  10 

•  15 

.30 

•  10 

.06 

•  10 

•  05 

•  03 

.02 

THREE  CREEK 

2.22 

.30 

.18 

.04 

•  03 

•  36 

T 

.05 

•  28 

■  12 

.07 

.60 

.05 

•  07 

•  07 

TWIN  FALLS  2  NNE 

.47 

.06 

•  10 

.01 

T 

•  05 

T 

.01 

.05 

•  07 

.03 

.02 

T 

T 

.05 

.02 

TWIN  FALLS  3  SE 

•  43 

•  14 

T 

.01 

•  02 

T 

.02 

•  09 

•  05 

.02 

.04 

.04 

WALLACE 

2.27 

T 

•  03 

T 

.06 

T 

.02 

•  44 

.13 

.07 

T 

T 

.  09 

.12 

•  02 

T 

T 

T 

•  10 

.07 

.21 

T 

.  56 

.35 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

1.52 

.04 

.06 

•  22 

.  12 

■  04 

•  08 

.04 

.02 

.13 

•  20 

•  09 

.22 

.26 

WEISER 

•  62 

T 

.21 

T 

.28 

.07 

.06 

WINCHESTER  1  SE 

1  .43 

.03 

.05 

.02 

.03 

.05 

.  2-. 

.  04 

.OR 

.45 

.05 

.20 

.02 

.08 

.09 

See  reference  notM  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabU  5 


IDAHO 
MARCH  1952 


Slalion 


16ERDEEN   EXP   ST A 
I  LB  I  ON 
>LPHA    1  NE 
IMERICAN   FALLS    1  Nw 
INDERSON  OAM 

IRCO 

4RROWROCK  DAM 
«SMTON   1  S 
4TLANT  A   1  E 
IVERv  RS 

BAYVIEW   MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  IS 
ILACKFOOT 

BLISS 

BOISE   LUCKY  PEAK  OAM 

BOISE  HB  AP 
BONNER  S  FERRY 
BUHL 

BURKE  2  NNE 
BURLEY 

3URLEY   FACTORY    1  NW 
BURLEY   CAA  AP 
CALDWELL 
CAM BR  I DGE 
CASCADE   1  NW 

CHALL  I  S 

CHILLY   BARTON  FLAT 
CLARK  FORK   1  ENE 
COBALT   BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COEUR  0  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL   1  N 
DEADWOOD  DAM 

iDEER  FLAT  DAM 

in  ices 

IJUBOIS  EXP  ST  A 
DUBOIS   CAA  AP 

Ilk  river  i  s 

EMMETT  2  E 

FAIRFIELD 

IIENN  RS 
ORT  MALL    I ND  AGENCY 
.ARDEN  VALLEY  RS 

LENNS  FERRY 
jjOOOINb  CAA  AP 

Irace  ph 
Irano  VIEW 

I 

RANGE  V I  LL  t. 

RAY 

fiOUSE 
ULEY 
>«ER   <■  NW 


Day  Ol  Month 

Average 

j 

2 

3 

4  | 

5 

£ 

7 

g 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

2S 

26 

1 

27 

28  | 

29 

30 

31 

MAX 

30 

30 

30 

33 

32 

30 

33 

36 

34 

39 

34 

34 

31 

26 

40 

36 

37 

,0 

34 

39 

43 

47 

49 

56 

49 

44 

44 

36.7 

MlN 

15 

20 

-  2 

15 

21 

7 

15 

9 

12 

27 

25 

21 

11 

1 

5 

29 

29 

29 

13 

15 

?^ 

26 

31 

24 

26 

32 

32 

29 

18.7 

MAX 

2\  7 

VL 

40 

^4 

40 

36 

45 

45 

52 

55 

6  1 

55 

45 

45 

40.2 

Ml  N 

7rt 

1  5 

* 

77 

16 

14 

22 

21 

ift 
10 

' 

26 

29 

^? 

7? 

2  3 

23 

31 

26 

21.1 

MAX 

32 

30 

34 

3  5 

35 

38 

41 

39 

42 

30 

3  5 

37 

38 

43 

41 

4 1 

39 

3A.5 

MIN 

-15 

"J 

|| 

™  ■ 

"  8 

-in 

20 

23 

9.6 

MAX 

30 

~  ft 

" "aft 

30 

34 

40 

35 

41 

53 

50 

36.6 

MIN 

i? 

•> 

-r 

9 

25 

22 

13 

ift 

19.3 

MAX 

31 

a 

99 
27 

aa 

34 

42 

4  1 

40 

34 

39 

ao 

36 

44 

43 

40.0 

MIN 

* 

ft 

22 

26 

24 

14 

1  5 

30 

28 

14 

19 

8 

26 

21 

18 

19 

25 

25 

31 

3 1 

3 1 

21.5 

MAX 

34 

33 

24 

30 

38 

31 

36 

40 

36 

35 

39 

32 

31 

30 

43 

40 

33 

33 

32 

30 

37 

45 

46 

47 

46 

44 

43 

41 

36.8 

MIN 

9 

16 

-  8 

3 

11 

-  8 

0 

10 

3 

20 

16 

4 

9 

-  4 

2 

24 

19 

-  3 

19 

1  3 

? 

14 

17 

33 

18 

13 

23 

19 

10.5 

MAX 

38 

34 

36 

4  0 

40 

4  1 

42 

45 

44 

41 

43 

35 

38 

44 

39 

46 

38 

40 

4  1 

38 

5C 

5 1 

54 

56 

52 

46 

43.6 

Ml  N 

14 

27 

21 

20 

20 

24 

29 

16 

17 

1 9 

20 

79 

75 

23.6 

MAX 

35 

28 

28 

30 

28 

30 

37 

34 

35 

37 

33 

24 

35 

37 

35 

?^ 

34 

35 

35 

1 1 

tn 

3fl 

33.9 

MlN 

10 

15 

6 

1 1 

6 

7 

8 

7 

5 

12 

23 

12 

7 

-  1 

5 

13 

70 

12.1 

MAX 

33 

35 

30 

?a 

?^ 

36 

45 

44 

32 

32 

32 

36 

37.8 

Ml  N 

3 

1  3 

3 

15 

9 

1 5 

26 

20 

6 

8 

-  1 

11 

77 

22 

20 

13.8 

MAX 

45 

40 

4 1 

39 

51 

54 

50 

41 

zz 

50 

4  3 

47.5 

MIN 

16 

24 

25 

16 

17 

an 

*9 

32 

31 

9Q 

29 

27 

21 

22 

26 

26 

32 

20 

22 

MAX 

38 

39 

37 

38 

38 

41 

40 

47 

44 

42 

40 

44 

39 

42 

41 

52 

51 

45 

40 

41 

46 

4ft 

52 

59 

63 

64 

62 

54 

47 

47 

48 

46.1 

MIN 

20 

22 

29 

31 

31 

19 

20 

18 

24 

33 

31 

31 

28 

22 

20 

18 

25 

33 

19 

23 

19 

15 

33 

37 

36 

26 

31 

33 

32 

26.6 

MAX 

?h 

4<s 

34 

?? 

^a 

46 

40.0 

M I  N 

-37 

-lb 

-in 

-1*1* 

-1 1 

77 

A 

15 

3 

17 

8 

—  8 

2 

- 1  0 

9.8 

MAX 

?_ 

38 

36 

17 

1  % 

40 

38 

42 

33 

33 

34 

3 1 

33 

ft  3 

38.3 

Ml  N 

17 

17 

17 

30 

28 

29 

22 

1  ? 

70.0 

MAX 

35 

41 

4ft 

Zl 

a7 

4  1 

48 

44 

39 

42 

42 

43.0 

M I  N 

17 

4 

24 

1  % 

25 

ft 

19 

7ft 

33 

30 

31 

27 

77 

22 

1  3 

20 

35 

35 

36 

35 

24.6 

MAX 

4  2 

40 

44 

47 

48 

48 

49 

45 

MIN 

1  8 

29 

27 

24 

26 

28 

1  5 

23 

?4 

7(1 

7n 

MAX 

34 

37 

40 

39 

41 

45 

41 

47 

45 

41 

33 

38 

39 

40 

46 

46 

5? 

42 

41 

42 

42 

43 

54 

.  57 

58 

61 

6? 

52 

51 

48 

45.3 

MIN 

20 

19 

22 

28 

27 

27 

29 

23 

29 

32 

24 

13 

22 

23 

35 

33 

28 

30 

24 

27 

23 

20 

30 

36 

39 

36 

33 

37 

35 

36 

34 

28.? 

MAX 

34 

42 

41 

42 

42 

45 

41 

48 

40 

48 

48 

44 

41 

48 

49 

7? 

?a 

P? 

49 

47,5 

MIN 

17 

18 

28 

29 

27 

2  0 

17 

21 

26 

31 

30 

30 

27 

24 

22 

70 

77 

3 1 

33 

33 

34 

32 

26.7 

MAX 

33 

34 

40 

40 

40 

37 

40 

46 

42 

38 

37 

40 

40 

41 

46 

42 

4? 

40 

43.8 

Hi  N 

21 

20 

24 

27 

28 

32 

28 

30 

26 

72 

2  2 

2  0 

37 

76.6 

MAX 

35 

30 

34 

aft 

1 

40 

37 

->\ 

37 

35 

40 

?4 

47 

37.6 

MIN 

1  0 

21 

20 

f  ft 

1 0 

1 

14 

Xh 

27 

19 

1 1 

10 

24 

21 

27 

ai 

97 

70 

9a 

21.1 

MAX 

"* 

i  ft 

tt 

74 

to 

jj 

49 

45 

45 

39 

43.4 

MIN 

9 

20 

1  5 

* 

14 

17 

20 

Z3 

97 

24 

19 

9ft 

35 

30 

24.2 

MAX 

32 

28 

30 

33 

41 

35 

32 

36 

38 

41 

37 

33 

36 

35 

41 

46 

40 

4b 

45 

36 

35 

36 

34 

39 

49 

55 

58 

63 

63 

48 

40.8 

MIN 

8 

20 

13 

15 

23 

12 

14 

18 

16 

20 

27 

22 

17 

14 

18 

29 

30 

30 

24 

ly 

20 

1  ft 

32 

34 

34 

28 

31 

34 

34 

27 

22.7 

MAX 

36 

9? 

33 

?« 

**\ 

a? 

35 

39 

St 

54 

57 

64 

5] 

4E 

47 

41.5 

M  I  N 

*ft 

7n 

17 

9ft 

17 

7ft 

in 

a 

26 

24.1 

MAX 

ft 

4fl 

45 

47 

51 

51 

47 

4? 

41 

45 

48 

58 

66 

6  5 

5*J 

5  8 

54 

50.0 

MIN 

in 

28 

19 

26 

77 

\l 

^0 

24 

30 

97 

9a 

9ft 

32 

27.7 

MAX 

7A 

~Z 

37 

36 

37 

14 

_ 

VJ 

41 

38 

37 

39 

49 

40*2 

MIN 

2  Q 

zt 

la 

"40 

in 

,  J 

ft 

la 

a? 

* 

u 

9B 

2G 

3= 

34 

1 8 

22.4 

MAX 

28 

\ 

4fl 

aft 
\\ 

a7 

4  1 

35 

3? 

32 

3  3 

34 

4  5 

46 

50 

49 

44 

40 

37 

37.6 

MIN 

-11 

Q 

- 

21 

17 

4 

in 

15 

a 
13 

97 

1  ? 

20 

10 

6 

3C 

26 

16 

30 

29 

21 

25 

14.3 

MAX 

29 

31 

26 

36 

31 

28 

28 

30 

36 

37 

43 

39 

35 

33 

35 

41 

40 

44 

42 

35 

38 

33 

47 

49 

53 

52 

48 

55 

56 

52 

47 

39.5 

MIN 

10 

4 

-  4 

10 

16 

-  2 

-  1 

-  2 

8 

25 

27 

12 

11 

1 

7 

21 

19 

22 

11 

7 

12 

4 

19 

31 

28 

2M 

21 

24 

32 

25 

23 

14.5 

MAX 

24 

25 

1  8 

24 

26 

21 

29 

29 

35 

30 

34 

29 

23 

20 

27 

^0 

32 

28 

74 

25 

23 

36 

38 

4 1 

36 

40 

40 

W\ 

4C 

36 

30.5 

MlN 

-11 

3 

-22 

-  5 

1 1 

-21 

-14 

-  9 

-  4 

1 

1  0 

6 

-10 

-20 

1  0 

1 2 

24 

21 

24 

21 

22 

1  6 

4.0 

MAX 

38 

42 

43 

38 

44 

47 

45 

48 

39 

46 

41 

43 

41 

49 

48 

ftf) 

47 

z\ 

V* 

^7 

46.4 

Ml  N 

19 

24 

27 

30 

28 

14 

12 

16 

22 

32 

30 

29 

25 

17 

21 

a^ 

25.2 

MAX 

27 

22 

19 

26 

"!9 

25 

27 

33 

36 

38 

30 

26 

26 

24 

30 

a 

39 

36 

32.6 

MIN 

-  4 

~  * 

7 

10 

-  4 

~  3 

? 

20 

~  ^ 

4 

6 

7 

-  5 

7 

7< 

7H 

9 

6.5 

MAX 

37 

42 

4  1 

37 

34 

39 

42 

47 

40 

45 

43 

*  0 

40 

42 

44 

9? 

to 

48 

52 

54 

59 

4T 

41 

?s 

44 

43.5 

MIN 

22 

23 

27 

29 

20 

18 

18 

22 

25 

3 1 

32 

2  7 

26 

22 

25 

9  1 

9ft 

9  1 

1  H 

18 

31 

31 

25.7 

MAX 

41 

38 

41 

39 

37 

44 

45 

52 

40 

43 

42 

45 

43 

45 

45 

4Q 

45 

42 

41 

40 

43 

44 

49 

58 

61 

56 

63 

51 

46 

48 

46 

45.9 

MIN 

25 

26 

27 

27 

30 

14 

13 

16 

27 

28 

30 

28 

26 

17 

21 

21 

26 

26 

22 

74 

19 

18 

32 

35 

34 

30 

28 

32 

32 

33 

31 

25.6 

MAX 

29 

32 

26 

30 

34 

30 

29 

38 

37 

35 

28 

f7 

33.6 

MIN 

12 

12 

2 

2 

* 

1* 

22 

1 3 

94 

J  8 

11.5 

MAX 

30 

33 

39 

3  8 

37 

39 

45 

43 

4  1 

y  ft 

34 

39 

40 

40 

43 

41.1 

MIN 

2  1 

ai 

24 

9 

14 

14 

ai 

28 

i<! 

?a 

in 

| 

22.3 

MAX 

35 

^7 

I 

39 

* 

35 

38 

42 

?7 

an 

46 

46 

44 

41.3 

MIN 

1 1 

1® 

*| 

a9 

1  A 

31 

aa 

an 

fjf. 

29 

20.1 

MAX 

■XL. 

an 

Aft 

16 

ai 

as 

3 1 

9? 

38.4 

MIN 

-14 
"14 

-12 

1 

-in 

-10 

1 

- 

13 

94 

7 

11 

24 

-15 

22 

99 

9.3 

MAX 

40 

41 

43 

41 

47 

45 

44 

51 

45 

45 

35 

40 

45 

46 

45 

50 

56 

47 

45 

40 

40 

45 

49 

56 

63 

68 

64 

68 

64 

55 

63 

49.0 

MIN 

21 

20 

20 

19 

20 

26 

32 

21 

26 

35 

30 

21 

26 

26 

31 

34 

30 

32 

26 

30 

23 

22 

26 

35 

40 

30 

26 

38 

34 

34 

35 

28.1 

MAX 

41 

34 

30 

32 

34 

37 

39 

40 

40 

42 

38 

31 

34 

35 

40 

39 

40 

40 

38 

35 

32 

34 

37 

■'.  ■ 

4( 

40 

49 

54 

4C 

4C 

42 

38.3 

Ml  N 

-10 

5 

1  2 

4 

\ 

10 

13 

15 

8.5 

MAX 

22 

24 

21 

23 

25 

27 

35 

38 

31 

31 

31 

25 

25 

26 

32 

34 

22 

24 

24 

36 

39 

39 

33 

30.1 

MIN 

14 

12 

1 

1  5 

16 

8 

8 

1 1 

10 

19 

21 

16 

10 

4 

8 

27 

24 

I  2 

1 C 

2 

1  3 

16 

2  3 

16 

27 

27 

25 

19 

14.5 

MAX 

" 

29 

1 9 

27 

31 

3 1 

44 

40 

35 

34 

31 

34 

29 

30 

40 

36 

7Q 

79 

47 

4  1 

33.6 

MIN 

17 

7 

6 

15 

9 

3 

11 

13 

9 

23 

18 

3 

7 

2 

4 

26 

22 

18 

10 

3 

9 

3 

5 

18 

15 

22 

15 

24 

26 

22 

20 

13*1 

MAX 

32 

40 

36 

36 

40 

44 

46 

44 

45 

45 

45 

50 

45 

50 

501  50 

46 

44 

42 

45 

46 

46 

44 

51 

52 

55 

58 

56 

43 

40 

46 

45.5 

MIN 

*7 

23 

30 

18 

32 

33 

28 

25 

23 

18 

21 

28 

19 

7  I 

26 

29 

2  3.6 

MAX 

39 

41 

38 

43 

49 

45 

49 

49 

44 

40 

41 

42 

45 

48 

50 

52 

54 

42 

45 

45 

47 

45 

57 

60 

61 

64 

65 

56 

54 

46.6 

Ml  N 

20 

23 

30 

25 

26 

26 

23 

29 

35 

31 

16 

2? 

25 

31 

34 

18 

35 

26 

28 

22 

20 

29 

37 

37 

35 

31 

38 

36 

38 

28.7 

MAX 

32 

26 

21 

32 

40 

38 

35 

35 

38 

36 

33 

27 

31 

40 

35 

39 

36 

33 

35 

7R 

38 

40 

4C 

46 

40 

45 

40 

38 

36 

35.4 

MIN 

-  6 

-  1 

-21 

12 

-  7 

1  1 

-  2 

-  4 

24 

16 

6 

—  4 

- 1  7 

16 

28 

9 

7.7 

MAX 

x\ 

40 

43 

*5 

fa 

96 

44 

44 

50 

52 

° 

_47 

4A 

46.0 

MIN 

20 

2c 

2  7 

30 

20 

aS 

all 

25 

26 

7ft 

7fi 

a? 

27.6 

MAX 

?e 

30 

3  3 

31 

38 

% 

ao 

?  ■» 

38 

43 

36 

37.9 

Ml  N 

19 

8 

24 

1 

1  4 

26 

21 

14 

18 

22 

25 

_ 

20.3 

MAX 

3*i 

4 1 

42 

39 

41 

46 

47 

49 

^7 

4  ) 

40 

40 

43 

51 

52 

46.9 

MIN 

* 

1 1 

8 

28 

9 

14 

12 

22 

32 

31 

23 

23 

13 

22 

31 

32 

75 

73 

19 

11 

22.2 

MAX 

36 

40 

37 

39 

44 

42 

49 

46 

46 

45 

36 

45 

43 

43 

47 

A3 

55 

47 

47 

46 

46 

47 

45 

58 

61 

63 

61 

63 

59 

55 

53 

48.1 

MlN 

22 

21 

12 

26 

26 

21 

31 

21 

21 

3? 

30 

21 

24 

18 

33 

34 

30 

33 

27 

27 

24 

19 

27 

36 

37 

39 

25 

31 

32 

34 

31 

27.3 

MAX 

30 

32 

28 

32 

35 

32 

36 

41 

38 

31 

32 

33 

31 

36 

34 

43 

31 

38 

4  6 

50 

55 

39.1 

MIN 

18 

17 

i 

22 

16 

13 

24 

15 

20 

27 

25 

17 

15 

8 

25 

32 

2? 

22.3 

MAX 

28 

21 

29 

31 

31 

41 

35 

34 

35 

32 

25 

3? 

31 

38 

45 

24 

*■ 

tn 

42 

33.4 

MIN 

14 

6 

-  9 

10 

15 

-  3 

1  3 

7 

1  3 

5 

20 

9 

-  3 

6 

3 

22 

2 1 

13 

1  7 

29 

28 

23 

1  1.4 

37 

38 

41 

46 

45 

44 

51 

52 

50 

4S 

43 

44 

42 

49 

52 

57 

5? 

48 

43 

45 

5 1 

67 

53 

60 

51  .5 

m*n 

25 

20 

24 

23 

26 

25 

31 

21 

24 

34 

31 

24 

2Q 

29 

33  36 

32 

30 

77 

26 

39 

36 

37 

28 

40 

34 

42 

33 

30.0 

MAX 

33 

35 

37 

37 

40 

40 

41 

41 

40 

40 

35 

41 

4  1 

42 

43 

8 

42.1 

MIN 

17 

20 

22 

28 

22 

14 

1  B 

18 

30 

30 

26 

18 

17 

18 

23 

25 

20 

20 

15 

16 

14 

30 

33 

39 

36 

28 

32 

26 

30 

26 

23.8 

MAX 

38 

27 

30 

30 

29 

32 

34 

45 

45 

41 

31 

30 

31 

34 

32 

'! 

42 

36 

79 

30 

22 

25 

33 

36 

35 

34 

48 

46 

44 

42 

34.6 

Ml  N 

13 

12 

3 

4 

9 

2 

4 

0 

2 

2 

18 

2 

0 

6 

4 

7 

19 

14 

13 

-  4 

-13 

-  1 

18 

17 

23 

22 

10 

15 

14 

12 

8.1 

MAX 

30 

30 

27 

29 

3C 

32 

36 

38 

40 

32 

36 

32 

30 

28 

34 

39 

39 

32 

26 

31 

31 

31 

40 

45 

45 

44 

41 

44 

43 

38 

40 

35.3 

MIN 

-  9 

-  5 

-23 

-11 

7 

-10 

-  d 

-11 

-  4 

18 

13 

-  4 

0 

-2  3 

0  1** 

18 

9 

-19 

10 

-  4 

-  6 

26 

25 

29 

3 

4 

16 

10 

12 

2.6 

MAX 

37 

31 

27 

32 

37 

39 

41 

42 

37 

38 

39 

34 

32 

33 

35'  41 

-42 

37 

35 

35 

35 

30 

42 

50 

49 

48 

44 

44 

41 

47 

39 

38.5 

MIN 

9 

12 

-  2 

14 

20 

2 

14 

15 

9 

25 

20 

9 

11 

2 

15 

28 

18 

21 

a 

5 

10 

s 

2 

25 

24 

26 

20 

21 

28 

20 

18 

14.6 

MAX 

28 

31 

21 

32 

32 

29 

41 

36 

31 

3b 

33 

35 

31 

28 

39 

37 

37 

34 

32 

30 

28 

33 

26 

39 

40 

47 

40 

4? 

44 

43 

43 

34.7 

MIN 

1 1 

e 

-  1 

13 

16 

-  7 

1 

-  3 

-  1 

72 

22 

16 

6 

-10 

-  1 

26 

14 

24 

19 

0 

7 

-  1 

5 

15 

20 

22 

11 

14 

24 

20 

21 

10.7 

Sm  r«tai«oo*  ootM  following  Station  Ii..l«« 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

_ 
7 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAZELTON 

MAX 

32 

29 

34 

35 

32 

38 

39 

40 

. 

3 

34 

3 

40 

1 

3  z_ 

&t 

55 

58 

6? 

54 

49 

47 

41.1 

MIN 

20 

19 

2 

1 6 

24 

1 1 

23 

16 

32 

26 

2  0 

14 

13 

23 

, . 

_P 

7U 

3  1 

l  a 

71 

6*. 
26 

33 

3& 

35 

28 

2  7 

35 

33 

26 

23.1 

Ml LL  C I  TV 

MAX 

28 

28 

20 

27 

2  8 

36 

38 

32 

35 

3 1 

35 

34 

30 

33 

38 

38 

36 

36 

33 

32 

35 

40 

42 

4  1 

38 

43 

39 

35 

35 

34,2 

MIN 

-  4 

-  5 

-  6 

12 

18 

10 

14 

18 

19 

23 

20 

8 

7 

-11 

10 

23 

5 

20 

13 

-  7 

-  3 

-12 

1  3 

28 

30 

30 

e 

1  ] 

27 

22 

2  3 

1  I  •  ? 

HOLLI STER 

MAX 

33 

28 

37 

39 

44 

42 

39 

35 

37 

36 

42 

38 

46 

43 

37 

31 

35 

35 

39 

55 

54 

52 

56 

60 

46 

48 

42*0 

MIN 

19 

17 

12 

25 

24 

23 

28 

20 

20 

1  7 

26 

26 

24 

28 

23 

18 

24 

35 

3  2 

46 

30 

33 

34 

30 

28 

25.1 

IDAHO  CITY 

MAX 

39 

39 

39 

36 

39 

43 

46 

44 

43 

40 

39 

38 

38 

41 

46 

50 

43 

36 

39 

40 

39 

38 

48 

48 

53 

52 

55 

57 

45 

42 

43.4 

MIN 

0 

0 

-  4 

24 

22 

-  2 

8 

6 

15 

30 

26 

3 

14 

1 

15 

30 
29 

1  3 

1  3 

1  6 

2 

-  1 

1 5 

30 

27 

2  1 

15 

20 

28 

29 

25 

14.8 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

27 

26 

28 

32 

26 

30 

30 

36 

37 

35 

30 

29 

36 

25 

37 

39 

29 

30 

28 

26 

3 1 

36 

36 

44 

40 

48 

40 

39 

38 

33.6 

MIN 

16 

17 

8 

11 

1  3 

3 

11 

6 

9 

2  3 

22 

1 1 

' 

6 

5 

77 

2 

20 

25 

8 

° 

-  1 

8 

2  1 

26 

27 

17 

1  9 

32 

26 

26 

1  4.9 

IRWIN   2  S 

MAX 

40 

29 

30 

3  3 

34 

36 

42 

41 

37 

38 

34 

30 

34 

35 

38 

40 

37 

37 

- 

36 

46 

39 

50 

46 

42 

41 

36.6 

MIN 

21 

15 

6 

1  6 

1  7 

7 

19 

12 

12 

1  8 

23 

1  0 

3 

12 

1 0 

^7 

24 

23 

3 

-  2 

8 

12 

20 

28 

29 

19 

32 

30 

27 

16.6 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

27 

29 

25 

25 

22 

30 

38 

34 

34 

33 

31 

25 

3  1 

2  7 

32 

e 

31 

28 

25 

2  3 

2 1 

35 

33 

42 

38 

40 

38 

34 

35 

31  .2 

MIN 

7 

6 

-  5 

9 

5 

-  3 

-17 

-12 

-  8 

19 

20 

9 

3 

-18 

19 

21 

-  3 

23 

15 

-20 

-17 

-28 

3 

5 

19 

2 

20 

27 

24 

6 

4.4 

JE  ROME 

MAX 

34 

35 

34 

37 

36 

35 

37 

36 

37 

38 

35 

38 

36 

33 

38 

37 

45 

43 

34 

39 

37 

36 

39 

51 

55 

58 

54 

53 

52 

50 

48 

41  .0 

MIN 

19 

18 

6 

18 

24 

1 1 

19 

17 

1 7 

3  1 

26 

19 

15 

5 

21 

31 

27 

30 

26 

16 

1  7 

12 

25 

33 

35 

33 

26 

28 

34 

33 

27 

22.5 

KELLOGG 

MAX 

36 

41 

36 

42 

37 

39 

50 

53 

46 

40 

45 

37 

45 

48 

50 

50 

52 

48 

45 

36 

42 

45 

47 

48 

54 

50 

59 

67 

48 

43 

47 

46.0 

MIN 

19 

25 

28 

30 

29 

16 

16 

2 1 

28 

32 

3 1 

Vi 

29 

22 

W 

29 

26 

33 

22 

27 

23 

19 

26 

34 

35 

31 

29 

34 

33 

34 

32 

27.4 

KOOSKI A 

MAX 

41 

43 

49 

46 

49 

54 

35 

5  3 

49 

50 

48 

D3 

55 

57 

58 

50 

47 

4  7 

45 

51 

47 

57 

62 

6  3 

7  1 

69 

50 

51 

48 

52.5 

MIN 

24 

30 

28 

33 

32 

20 

2  0 

23 

35 

35 

33 

7a 
29 

26 

21 

26 

30 

27 

31 

31 

29 

29 

21 

35 

38 

'  40 

34 

28 

34 

36 

36 

32 

29.9 

KUNA  2  NNE 

MAX 

37 

39 

40 

3  9 

44 

45 

42 

49 

45 

43 

39 

42 

39 

45 

42 

43 

-  44 

47 

5  5 

63 

60 

62 

63 

51 

51 

46.6 

M I  N 

17 

22 

7  8 

25 

27 

19 

24 

33 

30 

1 2 

1 6 

23 

32 

33 
33 

7T 

a 

21 

26 

3  7 

36 

34 

29 

32 

36 

32 

26.7 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

50 

49 

55 

57 

54 

53 

48 

5  5 

58 

64 

65 

67 

74 

6  7 

54 

54 

53 

54.B 

MIN 

31 

29 

33 

34 

33 

26 

23 

27 

36 

36 

34 

27 

33 

23 

27 

34 

38 

30 

26 

25 

38 

42 

44 

41 

34 

45 

37 

42 

37 

33,3 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

39 

42 

46 

47 

47 

53 

55 

52 

50 

52 

44 

49 

52 

54 

53 

56 

51 

45 

43 

44 

46 

51 

58 

63 

67 

64 

71 

59 

50 

54 

49 

51.9 

MIN 

; 

a  ? 

a? 

|. 

3* 

35 

29 

3C 

28 

29 

26 

25 

36 

42 

44 

40 

36 

41 

35 

39 

30 

31,8 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

33 

34 

■  a 

70 

TO 

3fl 

36 

34 

44 

3  0 

3  1 

2  7 

22 

30 

40 

41 

38 

40 

37 

41 

40 

39 

32,6 

MIN 

in 

\z 

~  2 

2 

3 

tz 

in 

"in 

" iX 

1  5 

l*i 

? 

1  4 

7 

2 

-14 

-  7 

?  a 

22 

25 

8 

6 

15 

27 

18 

5,2 

LOW  MAN 

MAX 

39 

a  9 

Q 

49 

45 

37 

40 

40 

43 

50 

4<; 

4S 

43 

38 

42 

4C 

41 

36 

53 

48 

55 

57 

5? 

48 

46 

43 

44.3 

MIN 

l 

1 

25 

26 

2 

8 

1  7 

32 

29 

16 

18 

5 

1  3 

29 

1 

3 1 

2 1 

1  3 

2 

-  1 

l  y 

3  Q 

31 

28 

18 

2  1 

28 

26 

28 

17.6 

MACKAY  RS 

MAX 

25 

29 

' 

38 

3o 

34 

27 

25 

32 

34 

36 

36 

31 

77 

29 

27 

46 

40 

43 

44 

41 

40 

41 

39 

39 

33.8 

-  2 

8 

-11 

-  2 

-  1 

-  6 

-  1 

6 

8 

19 

16 

15 

4 

-  2 

6 

4^ 

14 

1  5 

U 

7 

30 

30 

33 

1  9 

13 

22 

22 

19 

1  1.1 

MA  LAD 

MAX 

36 

36 

30 

33 

34 

41 

35 

28 

44 

44 

44 

47 

46 

46 

42 

37.3 

MIN 

.0 

19 

1 

11 

18 

9 

22 

19 

15 

26 

27 

16 

10 

6 

16 

13 

23 

27 

15 

18 

16 

1  1 

9 

26 

27 

26 

21 

22 

27 

29 

28 

1  8.5 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

35 

31 

28 

33 

40 

34 

41 

41 

39 

37 

35 

34 

32 

35 

35 

44 

39 

43 

40 

30 

29 

29 

29 

46 

44 

45 

43 

45 

45 

44 

43 

37.7 

MIN 

20 

-11 

3 

1  3 

3 

21 

8 

2  2 

20 

9 

6 

-  1 

4 

23 

24 

If 

*3 

24 

2  0 

20 

.1  5 

14 

21 

27 

21 

13.2 

MAY  RS 

MAX 

i  ? 

26 

32 

36 

II 

36 

36 

35 

32 

37 

36 

34 

3*5 

35 

32 

35 

3  1 

4  1 

44 

49 

45 

46 

51 

48 

45 

43 

36.7 

MIN 

~Yt 

~  9 

af 

24 

8 

6 

-  8 

4 

2p 

2C 

1  3 

~  2 

4 

12 

26 

2  5 

28 

16 

28 

31 

23 

22 

10*3 

MC  CALL 

MAX 

" 77 

76 

32 

36 

32 

30 

30 

30 

30 

36 

a- 

30 

28 

30 

26 

?P 

30 

32 

36 

40 

42 

4  7 

38 

32 

34 

32.2 

MIN 

"  2 

20 

0 

6 

20 

3 

20 

22 

1 3 

8 

2 

8 

24 

8 

20 

20 

5 

-1  0 

1  fl 

28 

78 

28 

1 0 

1  8 

26 

22 

24 

17.9 

MC  CAMMON 

MAX 

29 

32 

38 

40 

38 

36 

33 

30 

32 

39 

42 

39 

39 

.  _ 

79 

28 

28 

30 

45 

40 

42 

• 

43 

35.9 

M I  N 

i 

1  0 

8 

19 

10 

1  0 

2  5 

26 

22 

6 

5 

10 

24 

26 

26 

27 

18,0 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

6 

9 

41 

43 

49 

46 

43 

40 

38 

41 

41 

47 

52 

5T 

46 

44 

44 

4  = 

46 

57 

6^ 

6C 

62 

47.6 

MIN 

13 

16 

17 

24 

16 

20 

22 

16 

21 

28 

25 

8 

18 

21 

30 

29 

24 

29 

17 

?3 

18 

1  7 

24 

33 

33 

31 

25 

34 

29 

31 

28 

23.2 

MESA 

MAX 

35 

35 

33 

35 

39 

40 

40 

39 

40 

43 

37 

40 

42 

43 

46 

46 

49 

42 

39 

39 

41 

45 

47 

49 

56 

50 

48 

50 

56 

53 

48 

43*4 

MIN 

16 

16 

20 

24 

24 

18 

12 

10 

22 

30 

29 

17 

19 

23 

20 

3° 

27 

22 

1  7 

24 

30 

34 

34 

32 

26 

27 

3G 

28 

23.6 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

36 

39 

36 

39 

33 

28 

34 

36 

40 

38 

32 

34 

30 

35 

39 

45 

41 

33 

a? 

36 

45 

47 

50 

5C 

^7 

51 

47 

44 

39.2 

MIN 

9 

19 

5 

20 

23 

7 

20 

14 

11 

31 

26 

24 

13 

6 

21 

31 

29 

3C 

26 

1  7 

14 

6 

18 

33 

33 

35 

78 

31 

32 

3,1 

27 

21.1 

MONTPELIER  RS 

MAX 

15 

24 

32 

26 

33 

37 

24 

35 

34 

32 

35 

27 

32 

24 

33 

3C 

36 

4C 

42 

25 

28 

27 

30 

38 

38 

42 

47 

43 

47 

4C 

33.3 

MIN 

-  4 

1  2 

-11 

-  2 

6 

-  4 

3 

-  1 

-  4 

5 

17 

16 

-  7 

-  6 

-  4 

15 

1 2 

9 

7 

-  3 

-  2 

20 

21 

24 

1  0 

1 1 

18 

1  2 

1? 

6.9 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

35 

34 

38 

38 

40 

45 

46 

43 

42 

45 

40 

42 

40 

47 

45 

44 

42 

4C 

36 

42 

46 

49 

56 

6  C 

5  7 

64 

60 

43 

43 

42 

45.0 

25 

23 

27 

3  0 

27 

24 

20 

2  1 

35 

34 

30 

24 

28 

25 

31 

34 

2 

30 

27 

23 

2 1 

2  1 

33 

4  1 

33 

38 

41 

31 

34 

28 

29.2 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

19 

18 

22 

22 

2  1 

29 

36 

29 

28 

30 

25 

26 

26 

32 

30 

32 

33 

26 

24 

?1 

2  2 

2  5 

29 

30 

34 

36 

45 

36 

29 

26 

25 

27.9 

MIN 

7 

11 

13 

17 

17 

14 

16 

21 

23 

23 

19 

16 

16 

15 

17 

23 

23 

15 

18 

12 

13 

14 

19 

25 

28 

26 

27 

20 

17 

21 

14 

18.1 

NA  MP  A   2  NW 

MAX 

49 

42 

40 

42 

42 

45 

47 

44 

50 

50 

42 

36 

41 

43 

43 

48 

52 

55 

45 

44 

44 

45 

46 

47 

57 

65 

62 

65 

65 

58 

53 

48.6 

MIN 

20 

23 

20 

7  B 

21 

27 

29 

22 

26 

33 

30 

16 

25 

25 

33 

32 

29 

34 

22 

28 

24 

22 

29 

37 

37 

36 

30 

37 

33 

36 

35 

26.4 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

29 

29 

34 

3  3 

34 

40 

41 

41 

39 

39 

35 

34 

35 

39 

44 

41 

42 

39 

37 

35 

33 

40 

34 

47 

44 

48 

50 

49 

44 

42 

41 

39.1 

MIN 

1 

3 

3 

2 1 

15 

2 

-  5 

6 

20 

2  B 

26 

5 

10 

3 

1 0 

27 

29 

1 

7 

18 

28 

3  1 

22 

13 

2  9 

29 

27 

23 

13.7 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

36 

34 

38 

40 

39 

45 

43 

44 

39 

41 

34 

41 

42 

45 

45 

z 

7^ 

37 

35 

44 

49 

5  2 

53 

63 

48 

i9 

41 

40 

42.5 

Ml  N 

19 

21 

22 

27 

23 

17 

20 

21 

32 

34 

29 

21 

25 

20 

26 

30 

29 

26 

21 

26 

24 

31 

34 

36 

35 

30 

3  5 

29 

32 

25 

26.3 

OAKLEY 

MAX 

36 

33 

3  2 

3  8 

40 

42 

43 

42 

45 

45 

41 

37 

34 

36 

44 

42.0 

Ml  N 

19 

19 

4 

24 

26 

14 

22 

19 

19 

24 

23 

2  1 

16 

13 

28 

7a 

71 

31 

33 

33 

3  3 

3fc 

30 

2  3.6 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

30 

30 

30 

29 

26 

30 

41 

45 

44 

34 

33 

35 

34 

25 

31 

48 

45 

30 

28 

26 

29 

30 

36 

39 

52 

50 

43 

42 

33 

33 

35.6 

MIN 

-  6 

-  4 

-16 

-11 

1 1 

-  e 

0 

-  6 

5 

22 

1  4 

5 

-  J 

- 14 

1  0 

18 

22 

20 

14 

-  5 

-15 

-17 

12 

21 

24 

28 

7 

17 

73 

17 

11 

6,4 

OLA  4  S 

MAX 

39 

39 

42 

39 

43 

40 

42 

43 

45 

43 

42 

45 

42 

41 

46 

49 

50 

41 

43 

40 

40 

42 

36 

49 

48 

53 

50 

51 

52 

48 

52 

44.4 

MIN 

3 

5 

6 

1  5 

24 

6 

11 

6 

20 

21 

24 

20 

22 

21 

20 

22 

24 

19 

24 

13 

12 

24 

32 

33 

37 

28 

30 

34 

32 

23 

20.4 

OROFINO 

MAX 

42 

43 

48 

47 

47 

57 

57 

54 

60 

52 

53 

53 

54 

57 

54 

^7 

47 

47 

54 

49 

55 

64 

63 

73 

67 

52 

55 

50 

53.7 

MIN 

31 

30 

28 

33 

34 

23 

23 

35 

3  c. 

36 

29 

29 

23 

26 

3(1 

32 

3° 

2  ^ 

28 

22 

33 

ft 

29 

37 

36 

36 

3t 

30.9 

PALISADES  DAM 

MAX 

38 

33 

3  1 

29 

3  2 

37 

42 

39 

39 

37 

34 

29 

35 

34 

38 

3 

35 

31 

32 

34 

3ft 

36 

41 

43 

5  1 

49 

41 

41 

36.4 

MIN 

20 

14 

7 

14 

1  8 

5 

19 

12 

12 

18 

24 

19 

-  1 

6 

10 

29 

28 

24 

22 

3 

0 

-  6 

21 

2  1 

28 

1 7 

1 8 

35 

30 

27 

16.1 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

41 

45 

40 

44 

47 

46 

46 

50 

46 

46 

42 

44 

46 

43 

61 

62 

53 

50.3 

MIN 

20 

23 

29 

24 

28 

30 

23 

30 

28 

32 

2  1 

26 

21 

33 

34 

28 

20 

4  ^ 

34 

34 

27 

4  1 

35 

37 

33 

79.1 

PAUL  1  E 

MAX 

43 

33 

29 

34 

41 

35 

32 

40 

42 

41 

35 

34 

39 

33 

43 

50 

40 

44 

5 

37 

38 

39 

49 

5  1 

54 

57 

65 

6  5 

5 1 

42.5 

MIN 

9 

20 

12 

5 

22 

9 

12 

15 

13 

15 

27 

22 

12 

6 

10 

30 

29 

29 

23 

12 

19 

14 

17 

24 

32 

34 

29 

30 

34 

33 

26 

20.1 

PAYETTE 

MAX 

36 

38 

41 

38 

40 

38 

40 

40 

43 

43 

40 

41 

41 

46 

42 

50 

54 

50 

46 

46 

46 

46 

46 

59 

63 

61 

65 

64 

55 

57 

51 

47.3 

MIN 

13 

23 

18 

30 

27 

23 

24 

19 

28 

32 

33 

23 

29 

26 

32 

34 

30 

37 

28 

31 

2  5 

23 

29 

36 

41 

40 

29 

38 

34 

36 

33 

29.2 

PIERCE  RS 

MAX 

34 

40 

33 

40 

38 

38 

45 

51 

48 

40 

40 

35 

43 

43 

48 

47 

49 

48 

4  3 

38 

40 

38 

43 

35 

42 

40 

53 

59 

46 

40 

44 

42.6 

MIN 

0 

5 

1  5 

19 

27 

0 

1 

5 

22 

31 

29 

18 

17 

7 

9 

16 

19 

25 

14 

19 

25 

° 

8 

!  5 

3  1 

30 

19 

24 

26 

29 

24 

17.3 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

32 

25 

30 

32 

32 

35 

36 

34 

38 

39 

29 

34 

33 

35 

39 

4  1 

?8 

40 

3  1 

29 

33 

34 

42 

43 

46 

48 

53 

47 

44 

43 

36.9 

MIN 

15 

20 

*  * 

18 

7 

10 

18 

1  4 

16 

27 

25 

2  2 

14 

1  2 

20 

32 

24 

27 

16 

13 

8 

3 

22 

29 

30 

32 

27 

26 

34 

32 

30 

?o. e 

PORTHI LL 

MAX 

33 

40 

40 

42 

42 

38 

43 

37 

42 

45 

42 

42 

45 

47 

7? 

42 

4  3 

*I 

52 

58 

o"8 

62 

58 

46 

47 

49 

45.3 

14 

16 

26 

28 

33 

?e 

* 

18 

21 

32 

28 

3  1 

27 

24 

2  1 

16 

32 

22 

23 

i 

19 

1 

35 

34 

29 

29 

29 

32 

33 

3  ■ 

31 

25.5 

POTLATCH 

MAX 

37 

39 

38 

38 

40 

46 

45 

47 

40 

45 

42 

50 

44 

47 

50 

50 

42 

40 

39 

42 

45 

49 

56 

62 

57 

65 

54 

42 

44 

42 

46.0 

MIN 

18 

15 

23 

31 

30 

20 

15 

17 

35 

33 

31 

21 

28 

24 

25 

29 

23 

31 

23 

24 

18 

16 

33 

40 

41 

31 

32 

40 

32 

34 

29 

27,2 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

35 

34 

30 

35 

38 

33 

43 

40 

40 

40 

39 

33 

34 

38 

39 

44 

43 

44 

41 

33 

31 

31 

32 

40 

42 

43 

43 

46 

48 

46 

38.8 

MIN 

19 

20 

-  3 

6 

16 

2 

19 

12 

8 

21 

26 

20 

4 

10 

10 

24 

28 

27 

16 

21 

12 

4 

5 

25 

25 

32 

18 

17 

24 

32 

26 

17,0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

37 

39 

37 

36 

36 

45 

46 

42 

37 

40 

42 

40 

38 

46 

47 

48 

44 

44 

38 

40 

44 

45 

49 

54 

57 

57 

59 

47 

42 

47 

43 

44.1 

MIN 

12 

2  5 

29 

30 

1 0 

8 

18 

22 

31 

31 

28 

24 

17 

26 

1  5 

1  9 

19 

22 

23 

1  2 

11 

31 

30 

27 

24 

24 

27 

26 

33 

30 

22.4 

REACTOR  TESTOMG  STA 

MAX 

26 

26 

22 

29 

25 

22 

29 

35 

33 

3  1 

32 

24 

25 

19 

29 

33 

31 

36 

24 

30 

30 

26 

31 

41 

37 

44 

37 

4  1 

39 

37 

36 

31.0 

MIN 

1  4 

6 

-  1 

5 

1  3 

-  1 

2 

-  3 

2 

20 

22 

13 

-  1 

-10 

-  4 

24 

7 

23 

4 

-  5 

2 

-  8 

1 1 

14 

26 

22 

13 

1  1 

26 

26 

19 

9,4 

RICHFIELD 

MAX 

3  1 

2  7 

28 

32 

30 

33 

35 

34 

37 

32 

32 

30 

30 

31 

34 

35 

33 

27 

34 

44 

44 

42 

39 

43 

45 

44 

42 

35.1 

Ml  N 

14 

17 

-10 

16 

23 

7 

18 

9 

13 

24 

16 

12 

-  2 

17 

1 0 

31 

2  7 

1  8 

2  3 

28 

RIGGINS  RS 

MAX 

47 

40 

5  3 

46 

50 

£0 

54 

54 

54 

53 

45 

39 

50 

52 

53 

54 

55 

57 

50 

42 

45 

51 

53 

5  3 

CQ 

49.7 

MIN 

30 

31 

25 

28 

32 

31 

26 

27 

28 

38 

34 

30 

27 

27 

32 

34 

30 

33 

31 

30 

29 

25 

26 

34 

37 

38 

33 

34 

36 

38 

37 

31.3 

RIRIE 

MAX 

36 

28 

29 

3  J 

29 

34 

40 

30 

39 

41 

36 

40 

32 

32 

30 

26 

30 

36 

37 

45 

45 

48 

45 

41 

40 

36.0 

MIN 

19 

8 

15 

17 

22 

12 

9 

9 

3  1 

5  2 

26 

21 

8 

8 

2 

1 5 

25 

21 

24 

24 

25 

33 

31 

28 

19.0 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

32 

30 

32 

31 

31 

40 

44 

39 

36 

40 

35 

35 

35 

42 

41 

42 

41 

37 

33 

34 

37 

.  39 

37 

42 

46 

49 

57 

50 

35 

33 

35 

38.4 

MIN 

13 

IB 

18 

2  5 

20 

14 

1  6 

15 

27 

23 

24 

23 

18 

15 

22 

2  1 

20 

26 

14 

1 0 

1 6 

' 

26 

3  1 

32 

27 

26 

32 

25 

28 

22 

21.2 

RUPERT 

MAX 

42 

33 

30 

3  5 

40 

37 

S2 

32 

38 

32 

35 

38 

33 

40 

44 

42 

45 

43 

3  7 

35 

34 

35 

1  8 

48 

5  1 

53 

57 

61 

52 

48 

40.7 

MIN 

18 

18 

1  2 

15 

21 

13 

1  s 

14 

13 

30 

25 

22 

15 

7 

10 

30 

26 

30 

23 

1  5 

19 

9 

12 

3  1 

31 

34 

25 

29 

34 

32 

26 

21.2 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

38 

3  3 

33 

35 

39 

37 

33 

34 

34 

31 

38 

42 

42 

45 

39 

41 

32 

3  1 

28 

27 

27 

36 

36 

4  3 

42 

44 

42 

43 

36.1 

Ml  N 

17 

14 

1  1 

13 

12 

1 

3 

5 

4 

18 

24 

20 

6 

-  5 

2 

28 

25 

25 

21 

2 

9 

-  6 

3 

15 

19 

20 

13 

27 

27 

26 

1  0 

13.2 

SAINT  MARIES 

MAX 

)6 

39 

42 

40 

42 

48 

44 

42 

41 

44 

40 

45 

48 

52 

49 

52 

48 

42 

42 

43 

44 

46 

49 

47 

62 

60 

69 

62 

49 

46 

47 

47.2 

MIN 

]  8 

22 

27 

27 

30 

13 

1m 

19 

32 

30 

30 

27 

24 

20 

23 

30 

31 

31 

21 

79 

31 

16 

33 

33 

35 

28 

28 

26 

33 

32 

30 

26.5 

SALMON 

MAX 

29 

31 

26 

39 

40 

30 

30 

32 

37 

39 

42 

45 

45 

33 

34 

38 

39 

42 

36 

35 

32 

32 

38 

51 

48 

49 

47 

56 

49 

49 

46 

39.4 

MIN 

6 

-  7 

-10 

13 

6 

-  8 

-  5 

-10 

6 

25 

23 

15 

10 

-  2 

6 

20 

10 

23 

15 

1  1 

10 

5 

21 

2y 

32 

28 

18 

21 

28 

25 

23 

12.5 

SANDPO INT  EXP  STA 

MAX 

40 

38 

36 

35 

37 

41 

42 

45 

39 

3  ) 

40 

42 

38 

44 

45 

48 

41 

41 

37 

4? 

41 

45 

48 

56 

54 

57 

58 

48 

42 

47 

42 

43.6 

MIN 

27 

23 

28 

30 

31 

13 

17 

17 

24 

;  n 

31 

31 

27 

14 

30 

16 

23 

32 

14 

28 

17 

13 

32 

35 

34 

28 

26 

29 

29 

33 

32 

75.5 

See  reference  Dotea  following  Station  Index. 
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Day  Oi  Month  j> 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

Aver 

HOSHONt 

MAX 

30 

32 

28 

35 

36 

32 

37 

38 

37 

37 

33 

36 

37 

32 

36 

38 

43 

39 

36 

37 

35 

33 

38 

45 

48 

50 

44 

49 

50 

49 

47 

38. 

:  

M  I  N 

24 

1 3 

5 

20 

25 

16 

15 

1  7 

13 

32 

32 

30 

21 

26 

30 

33 

27 

20. 

'ENCER  RS 

MAX 

23 

22 

19 

27 

26 

28 

30 

34 

38 

33 

31 

26 

31 

26 

32 

40 

30 

30 

32 

73 

26 

25 

26 

36 

36 

39 

37 

41 

38 

34 

38 

30.' 

M I  N 

11 

6 

-  3 

13 

15 

12 

0 

1 

4 

21 

21 

12 

8 

-  4 

2 

21 

20 

26 

20 

-  3 

3 

-  5 

0 

20 

18 

26 

6 

24 

25 

19 

12 

11. 

>R]  NGF  I  ELD 

MAX 

31 

31 

32 

34 

31 

33 

36 

40 

34 

37 

33 

34 

31 

32 

41 

38 

36 

39 

31 

30 

34 

28 

34 

41 

41 

46 

44 

51 

48 

46 

44 

36. 

MlN 

IS 

16 

-  1 

13 

20 

5 

14 

7 

12 

23 

24 

20 

9 

-  2 

9 

28 

25 

27 

21 

9 

7 

1 

11 

21 

23 

30 

21 

24 

30 

32 

27 

16. 

riBN i r£ 

MAX 

26 

31 

29 

27 

30 

32 

35 

41 

43 

44 

43 

30 

26 

35 

33 

34 

38 

40 

43 

35 

30 

29 

27 

31 

35 

42 

43 

42 

52 

42 

36 

35. 

MlN 

-  5 

-  4 

-  6 

10 

12 

10 

-  2 

0 

-  2 

7 

18 

6 

5 

-  4 

2 

16 

4 

11 

6 

-  7 

3 

-  3 

9 

8 

12 

27 

10 

19 

22 

in 

16 

7. 

J  GAR 

MAX 

38 

34 

28 

32 

40 

40 

39 

31 

34 

42 

48 

42 

32 

35 

35 

28 

29 

39 

38 

46 

45 

MIN 

5 

14 

15 

4 

-  1 

-  1 

7 

18 

2 

26 

20 

28 

20 

0 

6 

-  8 

5 

19 

17 

25 

12 

JN  valLl  * 

MAX 

37 

28 

28 

29 

31 

32 

41 

37 

38 

31 

31 

27 

29 

32 

34 

35 

39 

30 

32 

37 

31 

27 

40 

43 

48 

46 

38 

I  A' 

41 

52 

47 

36. 

MlN 

-  1 

-  1 6 

0 

-  3 

27 

19 

25 

-  5 

6 

9 

14 

8 

3. 

If  AN  FALLS  PH 

MAX 

45 

40 

44 

42 

48 

45 

43 

53 

34 

48 

44 

44 

45 

44 

46 

51 

59 

55 

46 

43 

46 

46 

50 

58 

60 

63 

64 

66 

64 

57 

56 

50. 

Ml  N 

2* 

25 

25 

28 

24 

26 

27 

26 

30 

35 

30 

25 

28 

24 

26 

34 

34 

34 

34 

27 

26 

28 

30 

38 

38 

37 

34 

40 

37 

36 

37 

30. 

;TON I A   E  XP  ST  A 

MAX 

35 

30 

25 

26 

26 

31 

35 

36 

32 

37 

33 

31 

35 

27 

38 

41 

38 

36 

29 

34 

20 

28 

25 

35 

39 

39 

40 

47 

45 

40 

37 

33. 

MI  N 

4 

3 

-16 

-  9 

-  1 

2 

4 

4 

10 

6 

11 

11 

2 

-  l 

-10 

26 

18 

20 

11 

12 

15 

0 

1 

4 

20 

28 

7 

10 

20 

25 

18 

8. 

HKtL  LKttR 

MAX 

46 

33 

43 

43 

42 

43 

41 

40 

49 

47 

41 

43 

41 

39 

44 

45 

45 

46 

39 

32 

43 

36 

40 

42 

42 

49 

46 

57 

50 

44 

43 

43.1 

8 

15 

-  8 

17 

7 

9 

26 

21 

11 

30 

9 

3 

1 

0 

24 

23 

18 

19 

13 

13 

16 

10 

10 

32 

32 

32 

17 

16 

26 

25 

25 

16. 

fIN  FALLS   2  NNt 

MAX 

31 

32 

36 

40 

38 

36 

38 

40 

42 

39 

36 

40 

39 

43 

47 

42 

47 

46 

39 

37 

39 

39 

40 

52 

55 

57 

58 

63 

59 

52 

48 

43. 

MIN 

22 

20 

9 

16 

26 

12 

24 

20 

22 

32 

28 

33 

18 

17 

26 

22 

29 

30 

25 

22 

22 

20 

27 

35 

36 

36 

30 

v  .26 

34 

31 

28 

25. 

KIN  FALLS   3  SE 

MAX 

35 

32 

33 

35 

40 

39 

33 

35 

32 

44 

37 

37 

39 

38 

45 

49 

39 

49 

46 

38 

38 

40 

41 

42 

52 

55 

57 

56 

65 

53 

50 

42. 

MIN 

1 3 

j  7 

21 

2  3 

29 

33 

27 

33 

32 

31 

22. 

»LLACf 

MAX 

40 

34 

39 

37 

38 

44 

45 

43 

42 

42 

35 

41 

41 

45 

45 

45 

46 

42 

35 

38 

40 

43 

43 

49 

47 

53 

61 

45 

41 

41 

40 

42.1 

MIN 

26 

24 

25 

24 

22 

16 

16 

19 

31 

33 

31 

28 

18 

18 

25 

29 

25 

32 

18 

20 

18 

15 

30 

34 

32 

30 

28 

31 

31 

33 

30 

25. 

ILLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

34 

39 

32 

36 

36 

38 

45 

48 

44 

41 

41 

34 

40 

39 

46 

46 

45 

40 

35 

36 

40 

43 

48 

48 

54 

61 

46 

40 

40 

41. 

MIN 

23 

24 

25 

25 

23 

15 

15 

14 

21 

29 

31 

2B 

23 

14 

22 

24 

25 

28 

18 

18 

13 

15 

33 

28 

27 

27 

30 

32 

30 

23. 

E1SER 

MAX 

40 

43 

40 

38 

42 

42 

41. 

43 

44 

43 

42 

43 

42 

48 

44 

45 

53 

46 

48 

45 

47 

52 

46 

61 

65 

64 

62 

63 

63 

54 

53 

48. 

MIN 

11 

12 

16 

28 

28 

20 

26 

16 

27 

26 

32 

18 

30 

16 

30 

33 

26 

33 

29 

24 

20 

20 

30 

34 

40 

45 

27 

36 

44 

39 

42 

27. 

INCMESTER  1  SE 

MAX 

30 

32 

36 

36 

36 

36 

41 

40 

40 

40 

40 

30 

33 

41 

42 

43 

44 

41 

35 

32 

36 

41 

45 

47 

49 

52 

60 

57 

40 

40 

40 

40. 

MIN 

5 

7 

19 

» 

ie 

14 

10 

10 

29 

32 

26 

13 

22 

11 

20 

27 

24 

26 

10 

13 

6 

6 

14 

31 

32 

32 

29 

37 

26 

29 

20. 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

ERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

1 

2.0 
3 

3 

3 

2.0 
5 

5 

T 

5 

5 

4 

2 

2.4 
3 

0. 1 
3 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.8 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

UDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

46 

45 

45 

1.0 
46 

1.0 
47 

46 

42 

42 

40 

42 

43 

T 
42 

40 

40 

38 

37 

36 

34 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

2S 

23 

22 

21 

an 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

3.0 

5.0 

2.0 

T 

T 

LABOWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

22 

22 

2.3 
24 

2.4 

25 

T 
23 

23 

22 

21 

0.9 

21 

0.5 
21 

T 
21 

20 

20 

19 

17 

14 

T 
13 

1.6 

15 

13 

13 

T 
12 

11 

10 

4 

T 

1 

iSHTON  1  S 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

43 

42 

1.0 
43 

1.5 
43 

1.5 
42 

36 

35 

35 

35 

2.5 
38 

6.0 
44 

3.0 
47 

46 

45 

44 

T 
42 

0.5 
41 

0.5 
42 

0.6 
42 

42 

41 

40 

4.0 
46 

4.0 
48 

T 
46 

45 

44 

40 

38 

0.5 
37 

1.0 
36 

TLAHTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

47 

46 

46 

2.0 
45 

4.0 
47 

46 

44 

43 

43 

4.0 
45 

2.0 
45 

T 
45 

44 

43 

42 

41 

40 

6.0 
46 

S.O 

51 

51 

50 

50 

50 

49 

47 

47 

47 

46 

2.0 
46 

45 

4.0 
47 

V 

MKT  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

3.0 
20 

1.0 
20 

17 

IS 

15 

14 

14 

T 
14 

0.5 
13 

12 

10 

9 

9 

9 

8 

0.5 
8 

3.0 
8 

8 

3 

3.0 
4 

1.0 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

M  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

40 

40 

40 

1.0 
41 

41 

40 

39 

38 

4.0 
42 

1.0 
43 

T 
43 

1.0 
42 

41 

41 

T 
39 

39 

4.0 
43 

2.0 
42 

0.5 
42 

2.0 
44 

42 

T 
42 

4.0 
46 

41 

40 

39 

38 

0.5 
38 

2.0 
40 

2.0 
40 

.ucrpooT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2.0 
3 

3 

2 

2.0 
3 

3 

3 

2 

2 

T 

1 

3.0 
4 

1.0 
4 

3 

2 

2 

1 

1 

1.0 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1.0 

OISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

T 

1 

0.1 

6.3 
6 

4 

3 

1 

T 

0.7 
T 

0.5 
T 

T 

0.1 

T 

OICKTRS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

11 

10 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

S 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

08LEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 
6 

0.7 
8 

6 

T 

4 

0.2 
4 

4 

3 

2 

1 

0.2 
T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

0.8 

1.2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.3 

ALDWELL 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

0.3 
T 

3.0 

4SCADE  1  KW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

42 

41 

40 

1.0 
41 

0.5 
41 

40 

39 

38 

37 

2.0 
38 

3.5 
40 

T 
40 

39 

38 

38 

T 
37 

36 

3.5 
38 

2.0 
40 

39 

38 

38 

0.5 
38 

1.0 

37 

36 

35 

34 

32 

31 

1.0 
31 

5.0 
33 

EXTERVILLE  ARBAUGH  RCB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

49 

48 

47 

6.0 
51 

6.0 
54 

52 

50 

49 

T 
48 

7.0 
SO 

13.0 
58 

0.1 
56 

T 

55 

54 

52 

49 

49 

4.0 

52 

5.0 
54 

52 

51 

51 

T 
51 

1.0 
49 

48 

46 

45 

44 

T 
43 

T 
42 

1.0 
42 

1I0T1  D  ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
15 

T 
14 

1.0 
14 

1.6 
15 

2.6 
17 

16 

15 

15 

0.2 
14 

14 

l.S 
14 

T 
14 

0.9 
14 

12 

12 

12 

T 
12 

0.6 
11 

T 
11 

T 
11 

10 

T 
10 

T 

10 

10 

10 

8 

6 

2 

T 
2 

T 

>EUR  D  AUENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
18 

18 

T 
18 

1.5 
18 

1.0 
18 

17 

17 

IS 

14 

14 

l.S 
14 

14 

T 
13 

13 

12 

11 

10 

9 

1.0 
9 

T 

9 

9 

8 

T 

7 

6 

5 

3 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

JTTOHWOOD 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

9 

9 

8 

0.3 
8 

0.3 
9 

8 

8 

7 

7 

7 

l.S 
7 

6 

5 

S 

S 

5 

5 

T 

5 

1.3 
6 

2.0 
8 

8 

7 

7 

1 

:adwood  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

66 

66 

T 
65 

2.5 
65 

1.0 
67 

66 

65 

64 

T 
64 

2.0 
65 

1.5 
67 

T 
66 

O.S 
66 

T 
65 

64 

T 
62 

61 

7.5 
68 

2.0 
69 

T 
67 

T 
66 

T 
65 

0.5 
65 

T 
63 

T 
61 

59 

57 

I 
56 

T 
56 

O.S 
55 

l.S 
56 

IBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
24 

T 
24 

2.2 
26 

1.7 
28 

1.4 
29 

29 

27 

27 

T 

25 

4.0 

27 

1.3 
29 

0.3 

29 

T 

29 

T 

29 

29 

0.7 
27 

T 

27 

0.1 
25 

T 

25 

23 

23 

23 

1.7 
24 

0.9 

25 

T 

25 

22 

21 

21 

20 

T 
20 

17 

rjOTT  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

TtK  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

9 

T 

9 

8 

2.0 
10 

9 

8 

7 

7 

2.0 
9 

T 

7 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

T 

1 

2.0 
3 

2.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.3 

am  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

24 

24 

4.0 

26 

2.0 
26 

25 

24 

23 

23 

0.5 
23 

2.0 
24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

18 

1.0 
18 

17 

17 

17 

0.2 
17 

15 

14 

13 

12 

12 

12 

10 

9 

Sm  rtbiuot  DOtM  following  Station  .jom 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MARCH  1952 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

?6 

27 

CLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNE 

T 

T 

T 

T 

4.0 

3 

T 

— 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
15 

0.3 
15 

15 

T 
15 

0.3 
15 

15 

13 

12 

11 

1.2 

12 

1.0 
12 

r 

12 

12 

12 

0.5 
12 

1C 

1.5 
1C 

T 
11 

1C 

f 

f 

T 

6 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRANGFVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNE 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

7 

e 

4 

3 

2 

2 

3 

4 

3 

5 

1 

T 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

36 

36 

2.0 
38 

38 

38 

38 

36 

36 

6.0 
38 

3J- 

38 

36 

36 

36 

2.C 
34 

l.C 
34 

•J.i 

34 

34 

34 

34 

4.C 
36 

8.C 
36 

36 

36 

38 

3( 

4.( 
36 

»  2.( 
31 

1.0 
36 

HA  I  LEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

47 

T 
46 

45 

T 
45 

7.5 

50 

49 

47 

45 

45 

6.0 
51 

50 

T 
49 

48 

47 

1.0 
48 

T 
47 

T 
46 

4.0 
47 

3.  : 
r 

47 

46 

46 

45 

43 

41 

36 

36 

3' 

3: 

31 

T 
29 

I1AUKR  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

3.0 

5.0 

1.0 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

2.0 

8.0 

2.0 

4.0 

5.0 

6.0 

:i .  i 

2.0 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3.0 

2.3 

2.5 

4.0 

:> .  i 

1.5 

T 

1.0 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

66 

64 

3.0 
62 

2.0 
60 

60 

58 

M 

54 

51 

5.0 

52 

52 

52 

T 
52 

52 

52 

T 
52 

50 

4.5 
54 

2.C 

54 

54 

53 

51 

48 

4.5 
51 

50 

46 

46 

4! 

44 

l.( 

4: 

2.0 
42 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
12 

0.7 
13 

T 
13 

T 
13 

0.2 
13 

13 

T 

i : 

13 

T 
13 

0.7 
12 

0.1 
13 

0.7 
12 

10 

T 
10 

T 

9 

T 

8 

T 

8 

0.7 
7 

T 

7 

7 

7 

T 

5 

0.3 
4 

T 

4 

T 

3 

3 

; 

1 

T 

1 

T 

1 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4.0 

3.0 

8.0 

0.5 

2.0 

3.1 

24 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
74 

2.5 
75 

6.0 
79 

2.0 
75 

4.0 

75 

'4.5 
78 

3.5 
79 

T 
75 

6.5 
80 

5.E 
84 

- 

7.0 
84 

4.C 
86 

4.0 
86 

l.C 
67 

o.: 

7: 

0.5 
\  74 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

0.2 

0.2 

T 

0.1 

LOW MAN 

SNOWFALL 
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4293  TWIN  PALLS 

13 

42 

21 

114  35 

4550 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

5 

■0*1 

4384  BUTTE 

6 

47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

4442  BOISE 

2 

43 

50 

113  50 

3940 

SP 

BP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3 

3 

7 

IDAHO  CITY  13  31 

2 

43 

116  01 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  PALLS  CAA  AP 

4437  BONNEVILLE 

12 

43 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDA  VADA 

4475  OWYHEE 

2 

u 

01 

113  19 

6000 

CHRIS  CALL EN 

s 

IHIH  2  3 

4586  BONNEVILLE 

12 

13 

24 

111  18 

5200 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

.'  3 

5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

459R  FREMONT 

[3 

44 

25 

111  24 

6300 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

J  A  C I  PEAK 

4612  BOISE 

14 

03 

115  27 

7030 

VAX 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

4670  JEROME 

12 

44 

114  31 

3785 

SP 

5P 

0  OLIVER 

2  3 

5 

3 

46 

1  4 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831  .SHOSHONE 

4 

47 

32 

116  08 

2305 

BA 

9A 

IRVING  H  LA3KTY 

2  3 

5 

K008KIA 

3011  IDAHO 

3 

4* 

08 

115  59 

1261 

4P 

4P 

B  T  GYLROY 

2  3 

5 

KURA  B  NKE 

3038  ADA 

2  43 

31 

116  24 

2683 

SP 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

5 

LANDMARK  RANGES  STATION 

3110  VALLEY 

to 

115  32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

LEADORE 

3169  LEMHI 

11 

41 

113  22 

6100 

HID 

RODNEY  H  TOBIAS 

LEW  IS  TO* 

5230  NEZ  PERCE 

13 

4" 

25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LEW  IS  TO*  WATER  PLANT 

3236  NEZ  PERCE 

46 

25 

117  01 

743 

BP 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3 

5 

7 

LKWISTON  WB  AP 

5241  NEZ  PERCE 

i 

23 

117  02 

1413 

HI  . 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

LIPTON  PUMPING  STATION 

5275  BEAR  LAKE 

42 

07 

111  18 

3926 

SP 

UTAH  PAL  COMPANY 

3  3 

5  6 

t     1  BEAR.     2  BOISE.     3  CLEARWATER ,     4  COEUR  D' ALEVE ,     5  KOOTKNAY.     6  LOST,     7  PALOU9E ,     8  PAYETTE,     8  PERT) 
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Station 

Index  No. 

County 

3 

J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

to 
table. 

Temp 

LOLO  PASS 

S3  58 

IDAHO 

TAB 

0  8  FOREST  SESVICK 

LOWMAR 

541  4 

BOI9K 

H 

44  0- 

115  33 

3670 

SP 

JAMES  0  CHAPMAN 

2 

3  S 

7  8 

MAC KAY  RANGER  STATION 

•.4...' 

CUSTER 

9 

43  S3 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

3  8 

5544  ONEIDA 

112  16 

4420 

7P 

TP 

J  L  CROWTHKR 

2 

3  5 

MALAD  CAA  AP 

1889 

ONE  IDA 

112  19 

4480 

HID 

Mil 

U  8  CIVIL  ARKO  ADM 

3  3 

MAY  RANGER  STATION 

S8SS 

LEMHI 

113  SS 

3066 

SP 

L"  S  FORKS T  SERVICE 

3  B 

MCCALL 

5708 

VALLEY 

8 

4\  -4 

119  07 

3025 

4T 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

3  5 

MCCAMMON 

5718 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

SP 

SP 

R  FRED  LI NDENSCHMITT 

3  5 

MERIDIAN  1  * 

3841 

43  39 

116  24 

2607 

ip 

SP 

2 

3  5 

■  M  |8 

ADAMS 

12 

44  37 

119  29 

3244 

*t> 

BP 

MESA  CO 

2 

3  3 

7 

MM 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  29 

4280 

SP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3      9  8 

MONTPKI.  I  LR  RANGER  3TA 

8083 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

3943 

BA 

U  S  FOREST  SERViri 

2 

3  5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

607  7 

BOISE 

3 

43  58 

113  40 

3990 

Mil 

U  S  SOIL  COR  SER 

MOOSE  CREEK  RANGER  BTA 

8087 

IDAHO 

3 

46  09 

114  30 

2400 

HID 

U  8  FOREST  SERVICE 

MOSCOR  U  OF  I 

8182 

LATAH 

7 

4b  44 

117  00 

2628 

SP 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

3 

3      5  6 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

•174 

ELMORE 

12   4  3  KM 

113  42 

BP 

■AVNE  B  BKNTZ IRGER 

2 

3  5 

MULLAH  PASS  CAA 

SHOSHONE 

4 

47  27 

113  41 

6022 

MID  U  S  CIVIL  AERO  ADM 

3 

3  5 

7 

N  AMPA 

ti295 

CANYON 

| 

43  35 

116  34 

2482 

SP 

SP , C  W  NELSON 

CLOSED  11  AO 

NAMPA  2  NW 

CANYON 

3 

43  37 

116  33 

2470 

SA 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2 

3  8 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

1 1 

44  39 

116  17 

3860 

3P 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  3 

NEZPERCE 

9421 

LEWIS 

3 

119  14 

7P  WAYNE  S  SHAEFFKR 

CLOSED  9 A3 

NEZPESCE  PASS 

6430 

LEMHI 

11 

43  43 

114  30 

TAB 

U  S  FOREST  SESVICK 

8 

OAKLEY 

9842 

CASSIA 

113  33 

flP  HERBERT  J  HARDY 

a 

3  5 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

9553 

CUSTER 

1  1 

44  03 

114  49 

CHi).:, 

SP 

SP 

MAR JOR 1 K  L  SHAW 

2 

3  5 

7 

h-.HC, 

GEM 

9 

116  17 

3073 

BP 

BP  DAISY  V  NEWELL 

CLOSED  7/30 

OROF I NO 

9981 

CLEARWATER 

3 

49  29 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

6784 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

4P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

8944 

2 

43  47 

5P  STATE  EXP  STATION 

8877 

MINI DOKA 

12 

42  37 

113  45 

4200 

9A 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2 

3  3 

PAYETTE 

8881 

PAYETTE 

8 

44  04 

116  56 

2159 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

a 

3  3 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7048 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  4B 

3173 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  3 

7 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

4  3  2« 

115  19 

4225 

SP 

GENEVA  B  SCHSAFT 

7 

PLUMMEB  3  WSW 

7188 

BENEWAH 

4 

116  57 

MID 

U  S   INDIAN  SERVICE 

POCATELLO  WB  AP 

7211 

BANNOCK 

12 

42  93 

112  36 

4444 

MI!, 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  3 

7 

PORTH I  LI. 

7284 

BOUNDARY 

9 

49  00 

116  30 

1800 

"sp 

BP 

R  E  DEN  HAM 

2 

3  3 

7 

POTLATCH 

»01 

LATAH 

7 

4b  55 

116  S3 

2530 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2 

3  3 

7 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

113  35 

4650 

MM' 

VICTOR  J  ACARSEGUI 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

7353 

FRANKLIN 

111  32 

4718 

11' 

«P 

C  M  CRAB TREE 

2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7399 

9 

48  21 

116  30 

2380 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  3 

7 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

113  04 

4800 

M  EDWARD  B UDELL 

a 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

ROY  POTTER 

S 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

SP 

?5P 

LESLIE  F  BU3BY 

2 

3  5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7709 

IDAHO 

lie  19 

1685 

8A 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

7721 

JEFFERSON 

12 

43  38 

111  47 

4962 

6P 

9P 

CALVIN  E  LARSON 

3  5 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7858 

SHOSHONE 

10 

47  21 

113  40 

4130 

5P 

I  L  RANDOLPH 

2 

3  5 

RUPERT 

7888 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2 

3  5 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

43  38 

111  40 

4968 

TP 

E  M  J ER GEN SON 

3  5 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  33 

2135 

BP 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  5 

8076 

LEMHI 

11 

45  11 

113  53 

3949 

MID 

KID 

U  S  MB  AIRWAY  OBS 

1 

7 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

9 

48  17 

116  34 

2100 

SP 

9P 

STATE  EXP  STATION 

a 

3  3 

7 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

43  37 

115  10 

TAB 

U  S  FOREST  SESVICE 

a 

SHOSHONE 

LI  NCOLN 

12 

42  56 

TP 

LEONARD  V  BOND 

2 

3  3 

SOLDIER  CREEK 

M-.4M 

CAMAS 

12 

43  30 

5755 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

SPENCER  RANGER  STATION 

6 

44  21 

112  11 

5883 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  3 

SPRINGFI ELD 

8628 

BINGHAM 

12 

43  04 

112  41 

4420 

SP 

E  T  SHELAN 

2 

3  3 

STIBNITE 

8738 

VALLEY 

11 

44  54 

113  20 

6550 

8a 

9A 

BRADLEY  MINING  CO 

2 

3  5 

9c 

SUGAR 

MADISON 

12 

43  52 

111  45 

4892 

SP 

WM  C  ROBERTS  JR 

2 

3  5 

SUN  VALLEY 

BB09 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

SP 

SP 

EDWARD  F  SEACLE 

2 

3  3 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

43  13 

118  23 

2323 

SP 

BP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2 

3  5 

TETON  I A  EXPERIMENT  STA 

TETON 

12 

43  49 

111  10 

6040 

SP 

9P 

STATE  EXP  STATION 

2 

3  5 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  03 

115  10 

3400 

9P 

9P 

L  E  TANNER 

a 

3  5 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

ELMORE 

2 

43  38 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

1 

TBOUTDATE  GUARD  STATION 

9233 

ELJORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

VAB 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

42  33 

114  28 

5P 

SP 

U  S  BUS  ENTOMOLOGY 

2 

3  5 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

l  3 

42  32 

114  25 

3770 

9A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2 

3  5 

VIENNA 

BLAINE 

43  49 

114  31 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  COR  SER 

a' 

WALLACE 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  56 

2770 

8P 

hp 

W  FEATHERS TONE  JR 

2 

3  5 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

89 

9A 

ROBERT  J  S KAN TEL 

2 

3  5 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  13 

116  SB 

2114 

9P 

<5P 

ROLAND  HE MENS  AY 

2 

WINCHESTER  1  SE 

3840 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3930 

4P 

4P 

T  CENSKY 

2 

3  3 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

11 

44  58 

113  29 

4760 

VAB 

L  J  MILLER 

a 

NEW  STATIONS 

OLA  4  S 

9990 

GEM 

8 

44  08 

116  17 

2975 

SP 

5P 

VINCENT  A  RALLY 

2 

3  3 

NEZPERCE  2  E 

3 

46  13 

116  12 

3850 

9P 

6P  JOHN  KOEPL 

2 

3  3 

7 

ELK  RIVER  1  S 

2992 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

SP 

3P 

GLENN  WALKER 

2 

3  3 

REACTOR  TESTING  STA 

7539 

BUTTE 

3 

43  33 

112  57 

4925 

MID 

HID 

A  1  C  WEATHER  STA 

2 

3  5 

OREILLE,      10  ST.   JOE.      11  SALMON.      12  SNAKE. 


STAT  IONS  NOT  FOLLOWED  BY  A  TABLE  NUMB  KB  REFERENCE  IN  THE  STATION   INDEX  AHE  NOT  PUBLISHED   IH  n  IMATQl.or.  ICAL  DATA  BEGINNING  WITH  OCTOBER.  1951  ,  RECORDS, 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned    on  a     state  basis.     There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground 

values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table    3,     6.     7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5,   is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

»      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of  new 

snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  in  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in    Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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IDAHO  -  APRIL  1952 


Archer    B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


April  1952  brought  a  rather  abrupt  change  to  spring 
in  most  of  Idaho,  after  six  months  of  subnormal  tem- 
peratures. A  few  of  the  higher  elevation  stations 
in  south  central  and  eastern  portions  of  the  State 
still  reported  average  monthly  temperatures  below 
the  April  mean,  but  all  division  averages  were  above 
the  55-year  mean.  Precipitation  was  below  the  April 
mean  in  all  divisions,  with  the  north  averaging  just 
over  50%  of  the  mean  and  the  southwest  and  southeast 
just  under  60%.  Deficiencies  were  particularly  marked 
in  Shoshone  County,  in  the  Clearwater  Basin  and  in 
the  Payette  and  Weiser  River  Basins.  Average  snow- 
fall for  the  State  was  well  below  the  55-year  mean 
with  little  or  no  addition  to  the  record,  or  near- 
record,  accumulations  at  the  end  of  March. 

Light  precipitation  occurred  throughout  the  State 
on  the  2nd  and  3rd  of  April  with  subnormal  tempera- 
tures on  the  1st  gradually  rising  to  near  normal  by 
the  3rd.  Warm,  sunny  weather  from  the  4th  through 
the  6th  was  followed  by  cooler  weather  and  widespread, 
though  light,  showers  as  a  weak  cold  front,  moving 
eastward,  ushered  in  a  mass  of  cool  air  from  off  the 
northeast  Pacific.  Fair  weather  accompanied  by 
gradually  rising  temperatures  prevailed  from  the 
8th  to  the  evening  of  the  13th.  Showers  moving  east- 
ward across  the  State  during  the  following  36  hours 
were  again  accompanied  by  a  change  to  cooler  weather. 
Several  stations  reported  snow  during  this  period, 
with  falls  up  to  eight  inches  at  some  southeastern 
localities.  The  return  to  sunny  weather  was  rapid 
and  temperatures  rose  quickly,  reaching  levels  10° 
to  15°  above  normal  on  the  18th.  The  next  brief 
period  of  showers,  on  the  19th  and  20th,  brought 
as  much  as  1/4-inch  of  rain  to  Northern  Division 
stations,  but  left  only  scattered  light  amounts  in 
the  south.  Temperatures  dropped  throughout  the  State, 
however,  and  recovered  slowly  despite  sunny  skies 
during  the  next  few  days.  The  week  from  April  21  to 
27  was  perhaps  the  most  important  of  the  month  from 
standpoint  of  weather  and  its  effects  upon  the  economy 
of  Idaho.  Very  little  rain  fell  during  the  week,  but 
temperatures  rose  to  levels  nearly  10°  above  normal 
by  the  23rd,  and  averaged  more  than  10°  above  normal 
through  the  27th.  Rapid  melting  of  snow  at  inter- 
mediate levels  resulted,  streams  became  swollen,  and 
several  rivers  went  over  their  banks.  Cooler  weather 
during  the  last  three  days  accompanied  a  final  spell 
of  cloudy  skies  and  light  showers,  but  by  that  time 
the  snow  cover  had  disappeared  at  all  but  a  few  high- 
er-elevation reporting  stations. 

Under  the  influence  of  the  rather  sudden  change 
to  mild  weather  early  in  April  spring  field  work  on 
Idaho  farms  and  ranches  progressed  rapidly,  and  where 
earlier  planting  had  been  possible,  crop  growth  was 
exceptional.  Pastures  and  lower  ranges  improved 
rapidly  and  early  fruit  trees  blossomed  suddenly. 
There  was,  however,  a  delay  in  the  arrival  of  spring 
over  most  of  the  south  central  and  eastern  portions 
of  the  State.  There  the  generally  higher  elevations 
with  their  lower  temperatures  and  longer  persistence 
of  snow  cover,  delayed  field  work  until  after  mid- 
month.  The  unusually  warm  weather  of  the  fourth 
week  permitted  field  work  to  progress  rapidly  in 
all  agricultural  areas  except  those  at  the  highest 
elevations.  Freezing  temperatures  in  the  early  morn- 
ing were  reported  at  many  stations  in  the  State  on 
the  final  days  of  the  month,  but  little  damage  re- 
sulted.    In  northern  counties  winter  wheat  appeared 


to  be  in  excellent  condition,  but  with  disappearance 
of  the  snow  cover  on  south  central  and  southeastern 
fields,  some  loss  was  noted  with  indications  that 
some  replanting  would  be  necessary. 

No  damaging  storms  were  reported  in  Idaho  during 
April . 

FLOODS 

As  indicated  in  the  Weather  Summary,  a  spell  of 
unusually  high  temperatures,  persisting  through  the 
fourth  week,  brought  rapid  rises  in  streamf low  over 
much  of  the  State.  Earlier  warm  spells  near  mid- 
month  and  the  more  prolonged  later  spell  resulted 
in  flooding  on  a  number  of  streams. 

The  Snake  River  from  the  vicinity  of  Weiser  south- 
ward to  the  mouth  of  the  Owyhee,  was  over  its  banks  i 
from  April  16th  through  the  21st  and  again  from  the 
27th  through  the  end  of  the  month.     Fed  by  extremely 
heavy  runoff  from  the  Owyhee  and  heavy  discharges 
from  the  Boise,  Payette  and  Weiser  Rivers,  the  Snake 
at  Weiser  reached  its  highest  stage  since  1910.  Dam- 
age in  Idaho  was  comparatively  light,  being  largely 
confined  to  some  highway  damage  near  the  mouth  of 
the  Payette  and  damage  to  installations  in  the  amuse- 
ment park  on  Mortimer  Island  at  Weiser.     The  Weiser  [ 
River,     which  had  experienced     one  flood  crest  on  . 
March  31st,  was  out  of  its  banks  again  for  several  I 
days  at  points  near  the  mouth  and  also  above  Cam-  - 
bridge,   Idaho.     On  the  gage  near  Cambridge  a  stage  M 
of  7.68  ft.  was  recorded  on  April  27th.     The  highest  I 
on  record  there  since  1939  was  8.30  ft.  on  March  31, 
1940. 

The  Big  Wood  River,  rapidly  filling  Magic  Reser- 
voir, overflowed  the  dam  and  the  river  banks  below 
the  reservoir  in  the  early  morning  of  April  23rd. 
By  the  24th  the  water  stage  recorder  below  the  dam 
was  submerged,  but  subsequent  determinations,  based 
on  high  water  marks,  fixed  the  peak  stage  at  15.68 
ft.  on  the  28th.  That  surpassed  by  more  than  2  ft. 
the  previous  recorded  high  of  13.31  ft. 'on  April  13, 
1943. 

The  Little  Wood  River  went  over  its  banks  near 
Carey  on  April  22nd,  threatening  to  flood  the  village 
of  Carey.  Prompt  action  in  building  and  reinforcing 
dikes  prevented  serious  flooding  in  Carey,  and  di- 
version of  much  of  the  stream  onto  lava  beds  south 
of  town  averted  serious  flooding  downstream  at  Rich- 
field and  Shoshone.  Nevertheless,  despite  all  ef- 
forts, considerable  damage  did  result  from  high 
water  on  the  two  Wood  Rivers.  Canals,  diversions, 
bridges,  flumes  and  roads  were  damaged  and  some  2000 
acres  of  farm  land  inundated.  Preliminary  estimates 
indicate  damage  to  the  extent  of  nearly  a  quarter- 
million  dollars. 

The  Portneuf  River,  rising  rather  slowly,  began 
spilling  over  its  banks  as  early  as  the  15th  at  some 
points  near  Pocatello.  The  result  was  partial  in- 
undation of  a  golf  course  and  of  some  farm  lands, 
with  at  least  one  residence  isolated  by  the  flood 
waters.  Overflow  began  at  a  stage  of  about  3.8  ft. 
on  the  Weather  Bureau  gage  at  Pocatello  and  by  the 
close  of  the  month  the  river  at  that  point  retched 
a  stage  of  4.5  ft.  and  was  still  rising. 

DJS 


-  38  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


APRIL  1952 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

R 

1 

3  8 

Prevailing 

f  I  s 

8  a>  > 
SB! 
a.-  a. 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

9 

o 
« 
in 

31 

© 

n 

 ~ 

ra 

a 

0. 

o 
n 

in 

o 
pi 

,  d 

Trace 

60-10 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

3 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

32 

10.3 

42 

SE 

27 

67 

44 

33 

59 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

74 

5.4 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

70 

51 

35 

1 

1 

4 

1 

0 

0 

7 

5.9 

S3 

co  m 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

21 

6.S 

34 

SW 

28 

79 

50 

43 

65 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

9 

72 

4.5 

H 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

• 
• 

ihest 

s 

i 

■ 

s 

■ 

11 

*  1 

•o  B 

o  5 

> 
< 

r* 

£ 

i 

i 

11 

6  — 
Z  q 

1894 

44 

1 

97 

6 

1.73 

8 

1895 

46 

S 

95 

0 

.67 

3 

1896 

41 

5 

80 

-10 

1.59 

9 

1897 

45 

1 

90 

6 

1.03 

6 

1898 

48 

3 

94 

4 

.77 

4 

1899 

43 

0 

84 

3 

1.38 

3.3 

6 

1900 

47 

6 

89 

20 

1.94 

3.2 

9 

1901 

43 

2 

84 

-10 

1.01 

6.6 

6 

1902 

44 

2 

87 

6 

1 .20 

1.5 

8 

1903 

42 

3 

86 

-  4 

1.24 

6.3 

7 

1904 

46 

2 

91 

0 

1.22 

3.0 

6 

1905 

47 

1 

83 

8 

1.20 

1.1 

6 

.  1906 

46 

5 

96 

0 

1.14 

2.5 

5 

1907 

45 

2 

81 

10 

1.32 

4.0 

7 

1908 

47 

1 

92 

-  6 

.75 

0.7 

5 

1909 

41 

6 

80 

-  9 

.54 

1.9 

4 

1910 

50 

8 

100 

7 

1.44 

1.3 

6 

1  1911 

42 

8 

85 

-11 

1.20 

4.9 

7 

,  1912 

43 

8 

84 

-  7 

2.14 

4.2 

11 

1913 

46 

2 

87 

0 

1.00 

0.9 

6 

1914 

47 

2 

84 

-  2 

1.62 

0.5 

9 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 


Temperature 


51.3 
46.3 
39.0 


43.9 
46.4 

40.4 
41.8 
39.8 
44.0 
44.5 

47.3 
50.6 
43.1 
42.4 
41.5 

50.8 
45.9 
44.8 
42.4 

52.5 


86 
96 
'<  i 


89 
85 
86 


-10 
-14 
0 


Precipitation 


1 .  43 
.94 

2.14 
.84 

1.37 

2.00 
1.97 
1  .72 
1 .89 
■  52 


1.80 
1.08 
1.20 
1.24 
1.87 

1.55 
.89 

1.78 
.85 
.75 

2.37 


oi*3 
S  c 

i  s 


0.8 
7.2 
1.3 
1.0 


4.9 
6.8 
0.9 


3.6 
5.5 


".1 
1.0 

2.5 
2.3 
0.  5 

2.3 


Temperature 

Precipitation 

n  9 

Year 

« 

1 

1 

■ 

u< 
■ 

?s 

-«  B 

8 

01 

S 

i 

* 

o  8 

i 

a 

2 

Av 

<  * 

0  _ 

Zq 

1936 

46.8 

96 

-21 

.98 

2.2 

7 

1937 

41.8 

87 

-  6 

2.19 

3.4 

11 

1938 

45.6 

86 

-11 

1.31 

0.7 

8 

1939 

47.9 

98 

-  1 

.64 

0.7 

4 

1940 

46.6 

87 

8 

2.09 

0.4 

11 

1941 

45.6 

89 

3 

1.69 

1.6 

9 

1942 

46.6 

89 

-  3 

1.39 

1.7 

8 

1943 

49.3 

90 

14 

1.47 

0.6 

8 

1944 

44.0 

85 

1 

2.26 

3.6 

11 

1945 

41.3 

89 

-11 

1.05 

4.4 

6 

1946 

47.8 

99 

2 

.86 

1.1 

7 

1947 

45.4 

90 

-  2 

1.04 

1.5 

8 

1948 

43.4 

87 

-  9 

2.01 

4.4 

12 

1949 

48.  5 

90 

-  2 

.54 

0.2 

4 

1950 

42.9 

85 

-  3 

.  94 

1.6 

7 

1951 

46.3 

85 

2 

1.06 

0.8 

4 

1952 

46.6 

94 

-  6 

.76 

0.6 

4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  DATA   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ON  AN  AREAL  BASIS. 
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See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TABLE  2    APRIL  1952 


Station 

Temperature 

Precipitation 

«  | 

2  5 

<z 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Da  ye 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  or  Day* 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

El  ! 

o  k 

h 1 

1  * 

sj 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

69.8 

* 

.5 

ZZ 

Zzz 

.45 

2  •  00 

•  26 

28 

.  0 

0 

6 

0 

0 

1  i  * 

-  \ 

0 

0 

1 9 

0 

•  39 

28 

.  0 

0 

6 

0 

0 

BIG  CREEK   1  S 

5  7  .  4 

* 

1 

j  + 

j? 

In 

.48 

1.14 

•  20 

19 

6.0 

40 

2 

3 

0 

0 

67.1 

33.3 

50. 

2 

3.5 

87 

25  + 

2 1 

442 

z. 

.94 

•  12 

•  40 

30 

0 

e 

0 

0 

BURKE  2  NNE 

5  3  •  6 

27.4 

40. 

5 

2.0 

68 

25 

14 

1  + 

729 

0 

23 

0 

•  72 

1  .72 

•  40 

28 

r 

63 

1 

7 

0 

0 

C  LA  RK  FORK   1  ENE 

31.0 

47  . 

1 

0.2 

8  1 

24 

20 

531 

0 

?  1  i 

■* 

1.03 

1.17 

.57 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

tn*  t 

21.3 

35  • 

9 

6  5 

26  + 

0 

1 

0 

^ 

2  8 

.81 

.31 

7 

5.0 

38 

1  + 

6 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

614 

34  •  7 

: 

8  3 

2  5 

23 

50 1 

0 

0 

i  2 

0 

.  84 

•  42 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

62  •  3 

31.8 

* 

4  /  • 

1 . 

0.1 

8  3 

1 8 

2 1 

537 

0 

0 

0 

.88 

•  68 

•  49 

28 

T 

1  + 

5 

0 

0 

COTTONWOOD 

62  ■  8 

31.7 

47  . 

3 

3.9 

82 

25 

20 

1 

523 

0 

0 

1  7 

0 

.71 

1  .  39 

.21 

2  + 

T 

0 

6 

0 

0 

CI  V     D  IWpD     1  C 
_L'      ^  1  Vtn     i  -J 

28.7 

46  < 

1 

80 

26  + 

1  6 

1  + 

562 

0 

0 

19 

0 

.95 

•  30 

28 

.  0 

24 

1 

7 

0 

0 

FENN  RS 

69  •  1 

3  3.2 

5  1  . 

2 

0.7 

90 

25 

25 

8 

409 

1 

0 

1 5 

0 

.0 

0 

GRANGEVI LLE 

62  •  3 

32  .7 

47  ■ 

5 

2.6 

8  2 

25 

21 

1  + 

518 

0 

0 

1 5 

0 

1  .  56 

1  .05 

.37 

14 

T 

7 

7 

0 

0 

KE  LLOGG 

65.  3 

33.9 

49. 

6 

3.2 

92 

26 

22 

8 

1 

0 

13 

0 

1  .09 

1  .08 

.68 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

KOOSK I A 

35.4 

54  i 

3.6 

94 

'25 

23 

8 

324 

3 

0 

8 

0 

1.31 

1  .36 

•  51 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

LEWlSTON  WATER  PLANT 

70  *  H 
12  •  8 

40.5 

56. 

7 

3.7 

87 

25 

26 

8 

251 

0 

0 

4 

0 

1  .34 

.22 

.70 

28 

.0 

0 

6 

1 

1 

0 

I  PUt^TDM    uin  AP 

LC"I  J  Ivl'     "D  Mr 

6  7  •  6 

39  .7 

53. 

7 

2.3 

87 

25 

25 

8 

340 

0 

0 

5 

0 

1  .59 

.45 

.73 

28 

.0 

0 

6 

0' 

MOSCOW   U   OF  I 

65  «  7 

36.7 

51  . 

2 

5.0 

84 

24 

21 

8 

410 

0 

0 

12 

0 

1.30 

_ 

.  29 

.62 

28 

■  0 

0 

5 

1 

o 

MULLAN  PASS  CAA 

47*3 

29.4 

38. 

4 

2.9 

70 

25 

14 

1 

790 

2  0 

■  0 

•  38 

1.84 

.13 

2 

2.7 

116 

1 

5 

0 

0 

62  ♦  4 

35.4 

48. 

9 

83 

25 

23 

8 

476 

0 

0 

1 1 

0 

1  •  39 

.55 

14 

T 

0 

6 

1 

o 

OROF I  NO 

36.6 

55. 

. '  M 

3.8 

94 

25 

25 

8 

300 

2 

0 

■  T 

0 

.0 

0 

PIERCE  RS 

S7*  2 
* 

25.4 

41. 

3 

-  1.0 

78 

26 

10 

2 

0 

0 

29 

0 

1.19 

2.19 

.  39 

3 

•  0 

40 

1 

8 

0 

o 

PORTH I LL 

64  a  0 

32.7 

48. 

4 

2.6 

83 

25 

21 

8  + 

495 

0 

0 

19 

0 

.81 

- 

.  13 

.30 

3 

•  0 

0 

6 

0 

0 

POTLATCH 

33.5 

49  . 

5M 

4.0 

85 

24 

21 

8 

459 

0 

0 

16 

0 

1  .63 

— 

.36 

.  56 

28 

•  0 

0 

6 

1 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

60.5 

27.5 

44  • 

0 

0.1 

84 

25 

13 

1  0 

623 

0 

0 

24 

0 

1  .34 

.57 

.52 

28 

.  1 

14 

1  + 

5 

1 

0 

f\  I  UU  1  ll  J     r\  O 

72  •  2 

56  • 

3 

3.7 

92 

2  5 

27 

8 

268 

1 

0 

3 

0 

•  67 

.  84 

.  28 

7 

•  0 

0 

B 

0 

0 

ROLAND   W  PORTAL 

29.2 

* 

2 

\  *  ^ 

68 

25 

1 3 

* 

681 

0 

0 

19 

0 

.93 

2.30 

.37 

28 

T 

1 

6 

0 

0 

SAINT  MARIES 

67.5 

32.3 

49  ■ 

2.5 

86 

24  + 

2  1 

8  + 

44  5 

0 

0 

13 

0 

1.15 

.55 

.76 

28 

.0 

7^ 
0 

4 

1 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

60*6 

34.5 

4  7  ■ 

6 

1  •  6 

8  3 

25 

2 1 

8 

516 

0 

0 

15 

0 

1  .09 

.80 

.40 

28 

•  0 

0 

4 

0 

0 

WALLACE 

64*4 

W  "  \ 

47  • 

2 

8  5 

25 

20 

8  + 

510 

0 

0 

17 

0 

.74 

1.75 

•  32 

28 

•  0 

3 

1 

5 

0 

0 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

60.  3 

29.3 

44. 

0.6 

8  5 

26 

19 

8  + 

^ 

2 1 

•  72 

1  .68 

.44 

28 

•  0 

1 

1 

4 

0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

62.3 

3  0.7 

46  • 

3.2 

80 

24  + 

18 

8 

544 

0 

0 

15 

0 

1.17 

1  .34 

.38 

28 

.0 

0 

7 

0 

0 

Ul  viol  UIN 

47. 

6 

1.5 

1  .00 

.98 

.5 

SOI  ITHUFSTFRW    rYTVTQJ  (IN 

OUU  1  nnL  J  1  Lr\h            V  1  OIUIM 

ALPHA   1  NE 

56  9 

23.8 

40  . 

4 

1.3 

7  5 

24+ 

4 

1 

731 

0 

0 

27 

0 

.67 

1  .44 

.28 

2 

T 

35 

1 

5 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

59.2 

33.3 

46  • 

79 

2  7 

2  1 

1 

554 

0 

0 

11 

0 

•  69 

•  33 

14 

.  0 

20 

1 

6 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

65.2 

36  ■  5 

50  a 

9 

2.2 

82 

25  + 

27 

1 

0 

0 

9 

0 

.61 

.98 

.30 

14 

.  0 

0 

4 

0 

0 

ATLANTA   1  E 

*o  *n 

27.5 

4  1  • 

7 

1.5 

70 

27 

10 

1 

691 

0 

0 

23 

0 

.91 

.74 

.53 

14 

4.0 

46 

1 

4 

1 

0 

BL  I  SS 

69  .0 

35.8 

52  a 

4 

3.6 

86 

27 

25 

1  + 

371 

0 

0 

B 

0 

.48 

.37 

.26 
.68 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

M 

84 

24 

0 

0 

.68 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

BOISE   WB  AP 

// 

38.7 

52  • 

5 

3.4 

84 

24 

24 

8 

376 

0 

0 

6 

0 

1.08 

.10 

.50 

13 

•  0 

0 

5 

1 

0 

BUHL 

68*5 

38.7 

53  a 

6M 

5.0 

82 

24 

26 

8 

339 

0 

0 

5 

0 

1.02 

.07 

.90 

14 

.0 

0 

2 

1 
1 

0 

CALDWELL 

7  0.9 

36  .6 

53  a 

8 

2.9 

8  5 

24  + 

23 

9 

333 

0 

0 

9 

0 

1  .00 

.06 

.80 

14 

•  0 

0 

4 

0 

tft  '  Q 

34.8 

49  • 

7 

0.5 

84 

25 

30 

7  + 

0 

0 

7 

0 

.58 

.92 

.45 

14 

•  0 

2 

0 

0 

CASCADE   1  NW 

* 

26  .7 

41. 

8 

7  5 

24 

2 

1 

688 

0 

0 

25 

0 

.32 

.13 

14 

.5 

31 

1 

6 

0 

0 

CHALL  IS 

* 

31.0 

46  a 

7M 

2.4 

7  3 

23  + 

16 

1 

543 

0 

0 

15 

0 

•  45 

•  1  3 

•  29 

14 

•  0 

0 

* 

0 

0 

COUNC I L   I  N 

M 

84 

2  5 

0 

0 

0 

•  75 

1  .51 

.35 

2 

T 

6 

1 

5 

0 

a 

DEADWOOD  DAM 

56 

iy  .3 

3b  a 

1.3 

7  1 

24  + 

0 

1 

8  01 

0 

0 

30 

1 

a  78 

1.18 

.28 

14 

1.0 

56 

1 

6 

0 

0 

DEER   FLAT  DAM 

68*8 

38.2 

53  a 

5 

2.9 

86 

25 

22 

9 

344 

0 

0 

6 

0 

.91 

.09 

.75 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

EMMETT  2  E 

70*9 
* 

YL*Z. 

54. 

J?m 

2.1 

8  7 

24 

25 

8 

■  330 

0 

0 

0 

a  72 

•  32 

.  72 

14 

•  0 

0 

1 

1 

0 

FAI RF IELD 

27.0 

4  0. 

7  4 

25 

6 

1 

753 

0 

0 

0 

•  12 

.20 
•  J8 

1  4 

1.5 

5 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

* 

30.6 

49  a 

6 

3.2 

8  3 

24 

18 

1 

455 

0 

0 

19 

0 

.62 

1.16 

14 

T 

9 

1  . 

4 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

7  0.4 

36  .3 

53. 

4 

1.8 

87 

24 

21 

1  + 

347 

0 

0 

8 

0 

.60 

.16 

.30 

14 

•  0 

0 

4 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

7i*  \ 

50  a 

5 

3.1 

8  1 

24  + 

24 

8 

426 

0 

0 

7 

0 

•  61 

.33 

.  29 

14 

T 

0 

5 

0 

0 

GRAND  VIEW 

56  a 

4.2 

88 

26 

2  3 

y 

25  6 

0 

0 

7 

0 

a  34 

.54 

•  24 

1  4 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HA  I  LEY 

56*6 

30.3 

43  a 

5 

0.6 

7  4 

25 

15 

1 

639 

0 

0 

18 

0 

•  57 

.  58 

.28 

14 

T 

28 

1 

4 

0 

0 

HAZELTON 

66.6 

^  * 

2  4 

23 

0 

417 

0 

0 

7 

0 

1  a  1  1 

.16 

.61 

28 

•  0 

0 

5 

1 

0 

HILL  CITY 

49.2 

37  a 

—  2.8 

7  2 

27 

1  0 

9 

821 

0 

0 

24 

0 

•  68 

.  38 

.26 

7  + 

.  0 

3 

0 

0 

HOLL I STER 

36.3 

51. 

3M 

5.6 

79 

24 

408 

0 

0 

0 

.57 

.61 

•  0 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  CITY 

64.1 

25.7 

44. 

9 

0.7 

8  0 

24 

1  5 

1  + 

594 

0 

0 

26 

0 

•  74 

.77 

.50 

14 

T 

5 

1 

0 

JEROME 

67*1 

34  .  8 

51. 

■ 

2.4 

82 

27 

2  1 

9 

418 

0 

0 

1 1 

0 

.96 

.02 

.33 

14 

•  0 

0 

8 

0 

0 

KUNA   2  NNE 

36.1 

52  a 

7M 

3.4 

84 

24 

24 

8 

363 

0 

0 

10 

0 

.85 

.  20 

.65 

14 

.0 

0 

2 

lit 

0 

LOWMAN 

64  *  9 
* 

26.3 

45  a 

'  '■' 

2.5 

80 

24  + 

14 

1 

576 

0 

0 

24 

0 

.72 

.90 

.42 

19 

.0 

20 

1 

4 

0 

0 

MC  CALL 

M 

8 

1 

0 

0 

0 

3.0 

46 

1 

MERIDIAN   1  SSW 

68 

32.3 

5  0a 

3 

-  0.1 

8  3 

27 

18 

8 

432 

0 

0 

17 

0 

1  .00 

.11 

.75 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

MESA 

63*5 

36  .  5 

50a 

0 

82 

24  + 

24 

1 

445 

0 

0 

9 

0 

1.05 

.49 

14 

.0 

12 

1 

4 

0 

0 

NAMPA   2  NW 

69  •  U 

37.8 

63. 

4 

88 

27 

24 

9 

0 

0 

8 

0 

.93 

.65 

1 4 

5 

I 

o 

NEW  MEADOWS  RS 

25.4 

43. 

0.8 

80 

25 

9 

8 

654 

0 

0 

0 

.32 

- 

1.37 

.10 

2 

.0 

25 

1 

5 

0 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

50.1 

18.3 

34. 

■ 

0.5 

27 

0 

0 

30 

1 

OLA  4  S 

67.6 

33.4 

50. 

5 

85 

24 

23 

8 

427 

0 

0 

13 

0 

.30 

.12 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

PA  RMA   EXP  STA 

71.2 

86 

2  4  + 

23 

1  0 

318 

a  94 

•  1 1 

.67 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

PAYETTE 

ft?"  t 

37.8 

53. 

7 

2.4 

86 

24 

25 

8 

334 

0 

0 

6 

0 

.80 

•  00 

.  58 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

R ICHFIELD 

*  f 

32.5 

4  7. 

2.4 

80 

27 

16 

1 

521 

o 

1 5 

a  45 

.  45 

.25 

14 

.0 

7 

1 

2 

0 

0 

SHOSH  ONE 

65.6 

35.3 

50. 

5 

3.7 

83 

27 

22 

1 

429 

0 

0 

12 

0 

.79 

- 

.  17 

.28 

28 

.0 

0 

8 

0 

0 

ST IBNI TE 

37  a 

7  0 

26 

3 

1 

30 

a  35 

•  23 

7 

1.0 

32 

1  + 

2 

0 

0 

SUN  VALLEY 

52*7 

21*2 

0  8 

1 

83  5 

0 

0 

29 

0 

•  48 

•  61 

•  33 

14 

.  0 

39 

1 

2 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

72.5 

42.2 

57. 

4 

3.4 

87 

27 

30 

1 

240 

0 

0 

2 

0 

.63 

_ 

.22 

.53 

14 

•  0 

0 

2 

1 

0 

THREE  CREEK 

60.6 

30.0 

45. 

3 

74 

24  + 

14 

1 

584 

0 

0 

19 

0 

.67 

.67 

.27 

14 

.5 

T 

7 

4 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

68.  2 

35.1 

d1  . 

7 

3.6 

83 

24 

22 

9 

394 

0 

0 

8 

0 

1  .01 

.10 

.37 

28 

T 

0 

8 

0 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

64.6 

34.6 

49. 

6 

0.9 

82 

25 

23 

9 

0 

10 

0 

1  .16 

.09 

.42 

29 

T 

0 

7 

0 

0 

WEISER 

70.7 

36.6 

53. 

7 

1.3 

87 

25 

22 

8 

338 

0 

0 

9 

0 

.66 

.33 

.52 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

48. 

2 

1.7 

.72 

.50 

.3 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

63.4 

31.1 

47  . 

3 

2.2 

79 

25  + 

21 

9 

525 

0 

0 

18 

0 

.  30 

.69 

.09 

14 

T 

0 

4 

0 

0 

A  LB I  ON 

62.3 

31.3 

46a 

8 

1.6 

78 

27 

16 

9 

538 

0 

0 

17 

0 

1  .39 

.08 

.  70 

14 

T 

0 

4 

1 

0 

AMERICAN   FALLS   1  NW 

61.2 

32.6 

46. 

9 

1.4 

77 

25 

22 

1 

534 

0 

0 

17 

0 

1.01 

.31 

.25 

14  + 

5.0 

2 

20 

6 

0 

0 

ARCO 

58.6 

27.1 

42. 

1 )  M 

-  0.2 

80 

27 

1 1 

2 

657 

0 

0 

20 

0 

.05 

.67 

.03 

28 

.0 

2 

0 

0 

ASHTON   1  S 

53.0 

27.9 

40. 

5 

-  0.5 

75 

25 

10 

1 

727 

0 

"■ 

21 

0 

.30 

.86 

.12 

2 

.  5 

35 

1 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

oJ 
il 

sJ 

>  -S 
<  2 

• 

z 

* 

< 

.1 

fa 

•  2 
Q  u. 

• 

s 

a 

s 

i 

q 
-J 

Q 

a 
X 

1 

Q 

No.  o!  Day. 

3 

0 

.1 

il 

BE 

- 
1 

1 

o 

* 

a 

Snow.  SU.i  Hall 

No.  ot  Days 

Mu. 

Mis. 

1 
fi 

■3-0 

a  o 
3° 

2  o 

5 

Q 

5 

X 

t 

| 
2 

il 
S 

I    or  Mora 

11 
S  < 

J 

~  1 

*\ 

a  £ 

LACKFOOT 

64.0 

33.8 

48.9 

3.5 

81 

25 

20 

1 

475 

0 

0 

14 

0 

.67 

-  .29 

.30 

15 

T 

0 

4 

0 

0 

IURLEY 

65.2 

36.2 

50.7 

3.4 

83 

28 

22 

9 

0 

0 

9 

0 

.95 

-  .20 

.43 

14 

T 

0 

4 

0 

0 

URLEY  FACTORY   1  NW 

63.6 

33.6 

48.6 

1.4 

81 

28 

21 

9 

0 

0 

13 

J 

.98 

-  .46 

.42 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

URLEY  CAA  AP 

64.  5 

33.7 

49.1 

1  .9 

81 

24 

20 

9 

468 

0 

0 

12 

0 

1.19 

.  38 

.64 

14 

1.0 

0 

4 

1 

0 

:hilly  barton  flat 

54.5 

22.3 

38.4 

-  1.6 

71 

27 

1  1 

1  + 

791 

0 

0 

28 

0 

.47 

-  .08 

.24 

28 

1.0 

0 

4 

0 

0 

ONDA 

50.7 

25.1 

37.9 

-  2.  1 

70 

26 

11 

9 

0 

1 

24 

0 

1.49 

-  .46 

.81 

15 

10.5 

6 

1 

0 

iRIGGS 

55.1 

25.6 

40.4 

2.6 

75 

28+ 

10 

9 

0 

0 

25 

0 

.66 

-  .52 

.53 

15 

3 

1 

0 

HJBOIS  EXP  STA 

51.9 

29.9 

40.9 

-  1.8 

73 

25  + 

12 

1 

716 

0 

1 

19 

0 

.22 

-  .71 

.16 

14 

T 

28 

1 

2 

0 

0 

)UBOIS  CAA  AP 

54.8 

29.6 

42.2 

-  1.7 

76 

25 

9 

1 

675 

0 

0 

17 

0 

.19 

-  .71 

.12 

14 

T 

15 

1 

2 

0 

0 

'ORT  HALL   I  NO  AGENCY 

60.9 

29.9 

45.  4M 

-  0.2 

80 

25 

21 

597 

0 

0 

19 

0 

.76 

-  .35 

.35 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

.RACE  PH 

52.3 

26.9 

39.6 

-  2.5 

73 

27 

13 

1  + 

755 

0 

0 

24 

0 

1.19 

-  .19 

.69 

15 

8.0 

22 

1 

5 

1 

0 

■RAY 

53.8 

24.8 

39.3 

1.4 

85 

29 

10 

1  + 

766 

0 

0 

25 

0 

.52 

-  1.11 

.50 

15 

8.0 

36 

1  + 

2 

1 

o 

■ROUSE 

52.  5 

19.8 

36.2 

70 

27 

-  3 

1 

865 

0 

0 

27 

1 

•  02 

-  1  .02 

•  02 

20 

.0 

0 

1 

0 

o 

IAMER  4  NW 

59.6 

27.5 

43.6 

0.9 

77 

25  + 

10 

1 

637 

0 

0 

22 

0 

T 

-  .71 

T 

14+ 

.0 

0 

0 

0 

OAHO  FALLS   CAA  AP 

60.2 

32.6 

46.4 

1.5 

80 

25+ 

19 

1 

550 

0 

0 

13 

0 

.19 

-  .75 

.18 

15 

T 

1 

1  + 

2 

0 

0 

Rw  I  N  2  S 

58.6 

29.7 

44.2 

3.7 

77 

27 

18 

1  + 

620 

0 

0 

19 

0 

.95 

-  .11 

.82 

14 

4.5 

2 

1 

0 

SLANO  PARK  DAM 

S1.0 

18.3 

34.7 

-  1.8 

68 

25 

0 

902 

0 

0 

29 

1 

.42 

-   1  .39 

.13 

8 

2.0 

74 

1  + 

5 

0 

0 

.IFTON  PUMPING  STA 

49.6 

27.4 

38.5 

-  1.6 

73 

27 

12 

1 

788 

0 

0 

2  0 

0 

.43 

-  .77 

.  18 

8 

T 

12 

1+ 

5 

0 

0 

tACKAY  RS 

55.8 

27.5 

41.7 

-  0.7 

73 

27 

13 

1 

692 

0 

0 

20 

0 

.41 

-  .25 

.20 

7 

T 

4 

0 

0 

4ALAD 

58.5 

33.8 

46.2 

0.9 

78 

25 

25 

4+ 

556 

0 

0 

14 

0 

.78 

.77 

.34 

14 

1.0 

4 

0 

o 

4ALAD  CAA  AP 

59.5 

30.8 

45.2 

81 

27 

16 

1 

587 

0 

0 

17 

0 

.59 

.28 

14 

T 

10 

1  + 

4 

0 

0 

MY  RS 

61.8 

28.3 

45.1 

0.6 

77 

25  + 

16 

1  + 

590 

0 

0 

22 

0 

.35 

-  .17 

.30 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

4C  CAMMON 

60.8 

31.8 

46.3 

80 

27 

18 

1 

551 

0 

0 

14 

0 

.72 

.53 

14 

T 

8 

1 

2 

1 

0 

4INIDOK.A  DAM 

61.4 

36.4 

48.9 

78 

77 

25 

1 

474 

0 

0 

12 

0 

.76 

.35 

14 

2.0 

0 

6 

0 

0 

40NTPEL  I  ER  RS 

51.7 

25.6 

38.7 

-  2.2 

76 

28 

12 

1  + 

0 

0 

25 

0 

.93 

-  .68 

.43 

15 

19 

1 

7 

0 

0 

JAKLEY 

64.2 

34.7 

49.5 

2.7 

80 

27 

21 

457 

0 

0 

13 

0 

1  .47 

.32 

.78 

14 

.0 

0 

B 

2 

0 

>ALISADES  DAM 

59.1 

30.2 

44.  7M 

82 

26 

13 

1 

603 

0 

0 

20 

0 

1  .08 

.75 

15 

7 

1 

0 

>AUL     1  E 

64.2 

32  .7 

48.5 

2.2 

83 

26 

21 

0 

0 

13 

0 

.96 

-      .  19 

1.0 

1 

15 

4 

0 

'OCATELLO  WB  AP 

// 

61.1 

33.7 

47.4 

2.5 

78 

25 

25 

1  + 

520 

J 

0 

12 

0 

.98 

-  .49 

.36 

15 

1.9 

T 

2  + 

0 

0 

'RESTON  SUG  FACT  2  SE 

60.4 

32.4 

46.4 

1.0 

79 

26+ 

17 

1 

551 

u 

0 

15 

0 

1.27 

.66 

.72 

15 

1.5 

4 

1  + 

5 

1 

0 

IEACTOR  TESTING  STA 

57.8 

27.8 

42.8 

7  7 

27 

8 

1 

658 

0 

0 

Z  J 

0 

.03 

.03 

20 

T 

1 

0 

0 

R I  R I  E 

59.7 

34.1 

46.9 

78 

27 

2 1 

535 

0 

0 

1  2 

0 

•  98 

.53 

15 

.6 

0 

3 

1 

0 

J.UPERT 

63.5 

33.6 

48.6 

1.6 

82 

28 

22 

0 

0 

16 

0 

.61 

-  .41 

.28 

14 

T 

T 

14 

4 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

57.5 

28.3 

42  .9 

79 

27 

1  5 

655 

0 

0 

20 

0 

.21 

-  .85 

.09 

7 

.0 

10 

1 

4 

0 

0 

SPENCER  RS 

50.3  ' 

24.7 

37.5 

-  0.3 

71 

25+ 

5 

1 

817 

0 

0 

27 

0 

.05 

-   1  .45 

.05 

28 

T 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD 

63.0 

31.5 

47.3 

2.8 

80 

25  + 

18 

527 

0 

0 

17 

0 

.28 

-  .81 

.12 

14 

T 

0 

4 

0 

0 

SUGAR 

58.1 

27.1 

42.6 

-  0.4 

79 

27 

1  1 

663 

0 

0 

22 

0 

.38 

-  .41 

.20 

2 

•  0 

0 

4 

0 

0 

rETON I  A  EXP  STA 

50.7 

21.4 

36.1 

-  3.6 

72 

29 

10 

9 

861 

0 

0 

27 

0 

DIVISION 

43.8 

1.0 

.65 

-  ..48 

1.2 

STATE 

46.6 

1  .4 

.76 

-  .61 

.6 

DAILY  PRECIPITATION 
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3 

Day  of  month 

Station 

28 

<2 

3 

4 

5  |  6 

7  | 

B  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  | 

15 

16  |  17  |  18 

19  | 

20  |  21 

22  |  23 

24 

25  1  26  27 

29 

30 

31 

•CftOCEN  E1P  ST* 

•  30 

•  00 

7 

.09 

.01 

•  00 

itaioM 

1.3° 

.10 

.70 

.43 

.16 

LPHA  1  NE 

•  »7 

.70 

•  03 

.21 

.25 

.04 

.09 

MERICAN  FALLS   1  N« 

1.01 

•  14 

.  10 

•  03 

.23 

.16 

•  fOERSOM  DAM 

•  69 

.23 

.02 

.04 

•  33 

.01 

•  04 

•CO 

•  09 

•  02 

.03 

.RBOMROCK  DAM 

•  »1 

•  11 

.19 

7 

.30 

.03 

7 

7 

SHTOH  1  S 

•  30 

.12 

T 

T 

.08 

.10 

■TUUTTA  1  E 

•  «1 

.00 

T 

.33 

T 

.04 

.26 

T 

a VERY  RS 

•  *» 

•  09 

.04 

T 

T 

.03 

.02 

.05 

.26 

T 

JAYVIEV  MODEL   HAS  I  N 

•  »7 

.00 

T 

•  09 

.03 

T 

.03 

7 

•  39 

7 

•  09 

116  CREEK    1  S 

.as 

.10 

T 

T 

.10 

r 

7 

T 

.20 

T 

7 

7 

7 

iLACRFOOT 

•  07 

•  00 

.10 

.  19 

.10 

'L1SS 

•  ao 

.07 

.09 

•  26 

7 

•  10 

T 

OISE  LUC  K  Y  PEAK  DAM 

•  00 

.68 

OISE  MB  AP  //ft 

1.00 

•  29 

T 

•50  •31 

7 

r 

.07 

.  >; 

OH  NEBS  F  ERR  V 

•  oa 

•  22 

.01 

•  03 

.02 

r 

•  26 

.40 

UHL 

1.02 

.90 

•  12 

,'JRKE  2  NNE 

.72 

•  03 

.09 

7 

T          .  10 

.03 

.06 

■  40 

•  03 

URLEY 

•  05 

.07 

.43 

.10 

•  29 

URLEY  FACTORY   1  NW 

.98 

•  11 

■  62 

.16 

•  01 

.20 

T 

URLEY  CAA  AP 

1.10 

.13 

T 

.64 

.02 

7 

7 

.40 

T 

ALDWELL 

1.00 

.10 

.03 

.80 

.  1  i 

lAMRRIDGfc 

•  30 

.69 

•  13 

ASCADE    1  H* 

.32 

•  03 

.01 

.00 

.  13 

.02 

.07 

ENTERVILLE  ARB A UGH 

.70 

.12 

.02 

.56 

.02 

7 

•  OA 

MALL  IS 

.»i 

T 

.01 

.29 

,02 

.13 

•«LLY  SAR TON  FLAT 

■  47 

T 

•  oa 

.15 

.24 

-ARK  FORK    1  ENE 

1.03 

.00 

.10 

.10 

T 

.57 

•  04 

3BALT  RLACKBIRD  MINE 

.01 

.00 

•  31 

•  il 

7 

.03 

.25 

DEUft  0  ALENE  CAA  AP 

•  aa 

•  07 

T 

.06 

.07 

.10 

.17 

•  42 

XU*  0  ALENE  RS 

.00 

•  12 

.02 

.21 

.02 

•  69 

MM 

1.40 

.03 

.09 

•  13 

•  01 

.30 

.15 

9TTONVOOO 

.71 

.21 

•  06 

.21 

•  04 

.16 

JUNCIL    1  N 

.75 

.39 

.20 

.03 

.15 

JTOUCH  t  M**m 

.79 

.29 

.47 

.01 

■  Oi 

AO WOOD  DAM 

•  70 

•  10 

.  16 

.20 

.02 

•  01 

•  13 

fCft  FLAT  DAM 

•  91 

.17 

.79 

■  04 

[iftM 

•  06 

.12 

.SI 

.01 

'WIS  E«P  STA 

•  22 

.  16 

.06 

7 

mors  caa  ap 

•  1< 

T 

T 

.12 

T 

7 

T 

.07 

7 

U  Riven  i  s 

.99 

.19 

•  la 

.05 

.22 

.03 

.30 

.04 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued  april  1952 


Station 

*0 

Day  of  month 

To 

1   j  2  | 

3 

1  4 

5  6 

7  | 

8  |  9 

10  |  11  12 

13  14 

15 

16  17 

18 

19  | 

20 

21 

22     23  .  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EWETT  2  E 
FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL    1N0  AGENCY 
GARDEN  VALLE  Y  RS 

•  72 

•  72 

•  76 

•  62 

.17 

•  12 

•  11 

•  19 

•  02 

•  06 

•72 
.20 

.26 
•  38 

•  35 

T 

.01 

.15 
•  04 

T 

.01 
.03 

•  07 

GLENNS  FERR* 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIFW 
GRANGEVI LLE 

•  60 

•  61 
1*19 

•  3* 
1*56 

•  10 

•  08 

•  19 

•  01 

•  16 

•  01 

•  10 

•  27 

.30 
.02  .29 

.24 

T  .37 

T 

•  21 

T 

•  04 

•  21 

.26 

T 
T 

.25 

GRAY 
GROUSE 
MA  1 LEY 
HAMER  4  NH 
MA  2ELTON 

•  92 

•  02 

•  57 
T 

1*11 

•  02 

T 

.10 

T 

T 
T 

J 

•  33 

.50 

T 

.04 

.02 

•  16 

T 

.61 

.03 

T 

HILL  CITY 
MOLL  I STER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY    13  SM 

.68 

•  57 

•  23 

•  7* 

•  72 

.16 

.16 
.31 

•  26 

•  02 

.26 

.50 
•  33 

.01 

.50 
T 

.07 
.  09 

•  05 
.08 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

K.  AM  |  AH    1  NE 

•  19 

•  95 

•  42 

•  96 
1.23 

T 

•  09 

T  .04 

-CI 
•  17 

T 

.13 

.01 
.19 

T 

.01 
■  82 

•  33 
.10 

•  18 

.03 

•  40 

T 

•  07 

.09 

T 

T 

.30 
.14 

.06 
.17 
.03 

•  02 

KELLOGG 
KOOSK1A 
KUNA  2  NNE 

LEWISTOM  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 

1.09 
1*31 
•  85 
1»34 
1.59 

•  03 
.23 

.18 

•  23 

.10 

•  li 

.17 
.07 

T 

T 

•  51 

.23 
T  .35 

.18 
.02 

.05 

•  21 

•  14 

•  14 

•  01 

•  68 
■  15 

T 

.70 
.73 

.04 

•  02 
T 

.02 

•  03 

L IF  TON  PUMPING  STA 
LOWMAN 
MACK AY  RS 
MAI  A  D 

MALAD  CAA  AP 

•  43 

•  72 

•  41 

•  78 

•  59 

•  01 

•  IT 

•  19 

•  09 

T 
T 

.  18 

.  15 

■  34 
•  28 

T 

.27 
.20 

T 

•  42 

T 

T 

•  02 

■  07 

•  OB 

•  15 

T 

.02 

•  05 

•  02 

MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  SSW 
MESA 

•  35 

.72 
1.00 
1.05 

•  10 

.22 
.40 

.01 
.07 

*04 

•  04 

.75 
.49 

T 

T 

.30 

T 

.03 
.12 

1 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MUU  AN  PASS  CAA 

•  76 

•  93 
1.30 

•  38 

•  93 

•  13 

.03  I 

•  13 
.12 

.04 

T 

•  03 

•  05 

T 
T 

■  10 

.  18 

T 

•  35 

•  06 
■  65 

•06 
.43 

•  03 

.03 

.22 
T 

.06 
.  15 

•  07 

T 

.06 

.62 
•  09 

.10 

•  15 
.05 

NEW  MEADOWS  RS 

NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  4  S 

.32 
1.39 
1  .47 

•  71 

•  30 

.10 
.19 

.03 
•  10 

.02 

•  04 

•  12 

.0<. 

.06 
.55 

.26 
•  12 

■  02 

T 

•  09 
.18 

T 

T 

.02 

T 

.27 
•  50 
.33 

■  06 
.01 

■  03 
.08 
.01 
.02 
.06 

OROF 1  NO 
PALISADES  OAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  e 
PAYETTE 

1*08 

•  94 

•  96 

•  60 

.28 
•04 

.  14 

•  06 
.10 

.07 
.01 

•  10 

•  12 
.08 

.58 

•  75 

•  52 

T 

•  11 

•  03 

.  34 

•02 
•  04 

.07 

PIERCE  RS 
PINE  2  SSW 

POCATELLO  WB  AP  //R 

PORTHILL 

POTLATCH 

1.19 

•  78 

•  98 

•  81 
1*63 

•  08 
.21 

•  10 

•  11 

.39 
.30 

.10 

•  24 

.40 
•  24 
.06 
.17 

.13 
.  36 

.05 
T 

.25 

.09 

T 

.02 

T 

T 

.24 

.19 
•  11 
T 

.20 
.56 

.06 
T 

.05 
•  30 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 
RIGGINS  RS 

1.27 
1*34 

•  03 

•  45 

•  67 

•  10 
.41 

T 

T 

•  01 

T 

.28 

■  20 

.24 
■  13 

T 

.25 
•  04 

•  72 

;T ' 

•01 

•  01 

T 

■  16 

T 

•  03 
T 

.02 

.04 

.52 
T 

•  20 
.06 

•  27 

T 

•  06 

RIRIE 

ROLAND  W  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

.98 

•  93 

•  61 

•  21 
1.15 

•  32 
.18 

.02 

•  15 

.04 
•  06 

T 
T 

•  09 

.13 
•  02 

T 

.19 
•  28 

.19 

•  53 
.07 
.09 

•  OB 

T 
T 

■  05 

T 

.37 
.76 

•  16 

.08 

SANDPO I  NT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD 
STIBNITE 

1  .09 

•  79 

•  05 

•  28 

•  35 

.07 

.07 

T 

.01 

T 

.09 

T 

.23 

•  12 

■  11 
.26 

.12 

T 

.04 

.05 

T 

T 

•  04 

T 

.01 

.40 
.28 
•  05 

.26 

T 

■  30 
T 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON I A  EXP  STA 

•  38 

•  48 

•  63 

•  67 

.20 
•  10 

T 

T 
T 

.  12 

.03 

.33 
■  53 

•  27 

•  14 
_ 

T 

•  02 

T 

•  26 

.01 
.15 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

1*01 

1.16 

•  74 

•  72 

•  66 

.17 
.06 

.25 

•  08 

•  20 
.12 

.02 
T 

.02 

.02 
■  03 

.33 
■  33 
.07 

.52 

.03 

.08 

.08 

.03 

.05 
.04 

•  37 

■  32 
.44 

.02 
•  42 

.08 

.07 

WINCHESTER   1  SE 

1.17 

•  16 

.01 

•  34 

•  01 

.  19 

.38 

•  08| 

See  reference  note*  tallowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1952 


Station 

11 



Day  Ot  Month 

1 

t 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 



9 

10 

12 

1 

13 

_J 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

ABERDEEN   EXP  STA 

MAX 

49 

46 

51 

57 

62 

70 

60 

49 

55 

57 

60 

00 

63 

56 

ST 

62 

69 

72 

69 

60 

60 

65 

75 

77 

79 

76 

79 

76 

61 

63*4 

M 1  N 

23 

28 

31 

26 

27 

30 

38 

30 

21 

27 

28 

29 

27 

33 

33 

39 

33 

31 

33 

31 

35 

24 

28 

34 

32 

40 

37 

38 

36 

30 

31.1 

ALBION 

MAX 

51 

47 

52 

63 

68 

72 

65 

46 

57 

56 

57 

.  60 

64 

S6 

50 

58 

67 

70 

60 

48 

37 

65 

74 

77 

74 

73 

'8 

74 

39 

70 

62.3 

MI  N 

16 

30 

35 

2  3 

24 

30 

42 

22 

1 6 

23 

23 

3B 

28 

32 

31 

39 

27 

37 

41 

40 

33 

31.3 

ALPHA    1  NE 

MAX 

46 

44 

46 

58 

63 

60 

45 

SO 

40 

50 

48 

SS 

59 

51 

48 

52 

64 

66 

54 

49 

59 

63 

68 

75 

73 

72 

70 

60 

39 

59 

36.9 

MIN 

4 

28 

25 

15 

17 

20 

30 

15 

16 

20 

14 

20 

24 

31 

31 

20 

21 

22 

29 

31 

23 

22 

25 

28 

27 

34 

33 

38 

24 

28 

23.8 

AMERICAN   FALLS    1  NX 

MAX 

49 

47 

51 

50 

62 

67 

64 

46 

47 

S3 

58 

57 

63 

59 

50 

6o 

66 

71 

69 

57 

55 

62 

73 

72 

77 

76 

73 

72 

60 

70 

61.2 

MIN 

22 

27 

33 

26 

26 

29 

41 

28 

24 

26 

27 

34 

31 

32 

32 

39 

32 

35 

38 

30 

30 

27 

34 

36 

40 

43 

40 

46 

39 

32 

32.6 

ANDtR  SON  DAM 

MAX 

AO 

46 

49 

48 

53 

54 

48 

51 

45 

55 

58 

57 

55 

52 

58 

62 

66 

64 

59 

51 

63 

63 

71 

76 

78 

73 

79 

69 

66 

64 

39.2 

MIN 

21 

31 

28 

28 

29 

31 

35 

24 

23 

25 

25 

33 

33 

36 

33 

32 

3 

35 

39 

36 

34 

34 

36 

39 

41 

44 

41 

44 

37 

38 

33.3 

ARCO 

MAX 

40 

40 

45 

45 

48 

52 

51 

44 

47 

50 

55 

59 

54 

S6 

60 

65 

68 

67 

61 

68 

74 

76 

73 

8  0 

76 

60 

69 

58.6 

MIN 

IT 

11 

15 

17 

17 

19 

30 

24 

15 

21 

27 

25 

34 

36 

33 

30 

29 

33 

21 

28 

34 

36 

38 

40 

39 

36 

is 

27.1 

ARROW ROC*  DAM 

MAX 

45 

53 

51 

58 

64 

69 

72 

54 

55 

61 

63 

61 

65 

67 

67 

59 

65 

71 

75 

34 

65 

65 

69 

79 

82 

82 

78 

82 

38 

68 

63.2 

3 1 

36 

33 

33 

39 

ASMTON    1  5 

MAX 

37 

37 

33 

43 

45 

48 

46 

40 

40 

45 

46 

45 

49 

42 

45 

ZZ 

59 

63 

51 

33 

57 

65 

72 

73 

73 

73 

66 

72 

71 

53.0 

MIN 

10 

24 

21 

22 

20 

25 

25 

28 

1  S 

18 

20 

22 

21 

34 

33 

?R 

~~ 

29 

30 

26 

29 

27 

30 

34 

42 

40 

41 

35 

41 

38 

27.9 

ATLANTA   1  E 

MAX 

42 

40 

46 

46 

58 

60 

54 

44 

49 

S3 

51 

53 

55 

»B 

50 

Ji 

7? 

62 

59 

51 

57 

58 

64 

68 

69 

67 

70 

68 

37 

59 

55.9 

MIN 

10 

27 

21 

22 

20 

30 

33 

11 

15 

22 

22 

23 

30 

30 

25 

30 

31 

32 

30 

27 

27 

34 

38 

39 

36 

37 

37 

26 

32 

27.5 

AVERY  RS 

MAX 

52 

51 

46 

71 

75 

76 

62 

52 

62 

65 

59 

67 

75 

73 

63 

78 

83 

77 

64 

70 

73 

77 

87 

90 

82 

77 

76 

68 

68 

69.8 

MIN 

22 

32 

29 

28 

31 

34 

37 

20 

22 

24 

26 

32 

32 

37 

37 

30 

32 

36 

39 

31 

28 

29 

31 

35 

39 

39 

36 

38 

30 

35 

31.7 

BAYVIEW  MOOEL  BASIN 

MAX 

45 

45 

49 

48 

56 

59 

55 

50 

46 

52 

59 

58 

SB 

57 

50 

56 

61 

65 

66 

52 

60 

63 

65 

;e 

78 

78 

76 

76 

66 

68 

59.6 

MIN 

25 

34 

26 

28 

30 

31 

32 

21 

22 

24 

29 

30 

29 

34 

39 

29 

32 

34 

43 

30 

28 

27 

35 

jB 

43 

42 

40 

40 

32 

28 

31.6 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

45 

43 

51 

61 

62 

64 

42 

44 

51 

54 

51 

56 

59 

49 

49 

60 

65 

66 

57 

48 

57 

60 

65 

70 

72 

67 

70 

'63 

60 

60 

37.4 

32 

20 

20 

24 

22 

19.1 

BLACKFOOT 

MAX 

48 

42 

52 

59 

62 

69 

63 

50 

56 

60 

62 

62 

64 

51 

46 

64 

69 

73 

72 

65 

60 

67 

75 

79 

81 

77 

80 

74 

63 

73 

64.0 

MIN 

20 

31 

30 

24 

26 

30 

43 

29 

23 

27 

27 

34 

31 

34 

3 1 

37 

33 

34 

43 

32 

34 

29 

37 

39 

46 

45 

42 

48 

40 

34 

33.8 

BLISS 

MAX 

53 

56 

60 

62 

66 

71 

68 

55 

60 

63 

66 

66 

69 

73 

70 

66 

6  7 

74 

78 

74 

62 

66 

70 

83 

80 

83 

86 

80 

69 

72 

69.0 

MIN 

25 

35 

30 

31 

>3 

39 

37 

25 

25 

30 

29 

35 

36 

38 

37 

39 

30 

35 

39 

38 

37 

36 

45 

35 

40 

46 

48 

46 

37 

36 

33.8 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

54 

64 

65 

77 

75 

81 

84 

83 

80 

- 

MIN 

24 

32 

35 

45 

SO 

51 

46 

■ 

BOISE   KB  AP 

MAX 

57 

54 

5e 

65 

71 

72 

56 

53 

61 

62 

62 

64 

69 

47 

57 

63 

70 

77 

62 

62 

6S 

72 

78 

84 

81 

80 

s: 

71 

67 

66 

66.2 

MIN 

33 

39 

32 

35 

40 

40 

33 

24 

32 

33 

31 

32 

42 

38 

33 

34 

39 

46 

38 

33 

35 

44 

46 

51 

53 

32 

51 

41 

30 

50 

38.7 

BONNER S  FERRY 

MAX 

55 

45 

47 

61 

73 

73 

63 

51 

57 

63 

63 

67 

67 

67 

62 

73 

80 

80 

63 

69 

68 

72 

80 

87 

87 

7? 

72 

63 

63 

67.1 

29 

34 

in 

32 

BUHL 

MAX 

56 

53 

56 

60 

71 

79 

73 

68 

60 

62 

60 

70 

64 

57 

T3 

in 

78 

76 

58 

63 

68 

78 

8  ? 

60 

78 

81 

80 

70 

73 

68.5 

MIN 

30 

33 

34 

32 

34 

38 

42 

26 

30 

32 

34 

38 

38 

36 

40 

42 

48 

36 

42 

34 

44 

48 

46 

52 

SO 

46 

38 

42 

38.7 

BURKE    2  NNE 

MAX 

41 

40 

37 

57 

60 

56 

52 

40 

46 

Si 

46 

52 

56 

51 

47 

59 

63 

35 

48 

55 

56 

59 

67 

68 

58 

63 

59 

52 

56 

53.6 

MIN 

14 

26 

20 

25 

28 

31 

28 

14 

16 

21 

24 

29 

29 

33 

32 

27 

30 

31 

34 

26 

25 

26 

28 

31 

34 

34 

33 

34 

25 

33 

27.4 

BURLFV 

MAX 

48 

57 

52 

57 

67 

73 

75 

62 

53 

62 

61 

65 

66 

69 

47 

53 

65 

73 

76 

65 

54 

65 

66 

SO 

82 

80 

77 

83 

61 

63 

65.2 

MIN 

25 

32 

33 

28 

32 

36 

42 

28 

22 

29 

29 

38 

34 

33 

35 

37 

36 

37 

46 

35 

37 

31 

41 

42 

43 

50 

44 

50 

41 

39 

36.2 

BURLEY   FACTORY    1  NW 

MAX 

48 

55 

49 

55 

64 

71 

75 

61 

50 

60 

59 

62 

62 

69 

45 

56 

62 

70 

74 

63 

50 

63 

69 

78 

60 

79 

74 

61 

62 

61 

63.6 

MIN 

24 

29 

31 

27 

32 

35 

37 

26 

21 

28 

24 

36 

31 

32 

33 

37 

33 

34 

42 

32 

35 

25 

42 

33 

41 

47 

40 

46 

40 

36 

33.6 

BURLEY   C  A A  AP 

MAX 

55 

50 

56 

64 

70 

75 

60 

50 

59 

58 

61 

63 

68 

55 

54 

62 

69 

74 

62 

50 

61 

67 

78 

81 

80 

73 

80 

61 

62 

75 

64.3 

23 

31 

32 

35 

40 

33 

42 

37 

36 

38 

42 

39 

42 

41 

38 

33.7 

CALDME LL 

MAX 

60 

61 

61 

68 

75 

70 

63 

66 

65 

66 

67 

70 

73 

67 

61 

68 

74 

80 

75 

65 

69 

75 

80 

es 

83 

82 

85 

75 

68 

67 

70.9 

MIN 

25 

39 

34 

32 

36 

39 

43 

24 

23 

27 

29 

34 

46 

40 

34 

32 

32 

40 

44 

35 

32 

34 

38 

46 

47 

50 

45 

47 

34 

38 

36.6 

CAMRR I OGE 

MAX 

40 

42 

53 

57 

58 

60 

59 

58 

60 

61 

62 

68 

60 

55 

58 

59 

60 

69 

72 

60 

70 

72 

73 

eo 

84 

79 

79 

76 

75 

70 

64.6 

MIN 

36 

37 

31 

33 

35 

31 

30 

32 

33 

35 

42 

39 

37 

34 

3^ 

37 

30 

32 

33 

34 

31 

33 

34 

35 

34 

42 

39 

38 

36 

35 

34.8 

CASCADE    1  NN 

MAX 

44 

44 

45 

52 

56 

56 

51 

42 

46 

50 

50 

54 

57 

57 

49 

54 

59 

65 

64 

48 

57 

61 

66 

75 

73 

72 

71 

69 

60 

58 

56.9 

MIN 

2 

31 

30 

19 

21 

26 

30 

16 

19 

18 

20 

26 

27 

32 

31 

25 

24 

25 

35 

32 

25 

25 

29 

30 

31 

37 

35 

40 

27 

33 

26.7 

CHALL I S 

MAX 

42 

50 

58 

61 

68 

60 

47 

54 

57 

59 

58 

63 

59 

54 

63 

70 

70 

67 

64 

59 

67 

73 

68 

72 

73 

73 

68 

62 

67 

62.3 

MIN 

16 

22 

29 

26 

27 

36 

18 

21 

25 

26 

33 

30 

37 

37 

31 

31 

35 

35 

34 

31 

24 

33 

36 

34 

41 

40 

40 

36 

34 

31.0 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

35 

39 

47 

48 

51 

55 

52 

41 

42 

50 

51 

53 

51 

44 

46 

57 

63 

61 

63 

53 

34 

56 

64 

67 

70 

67 

71 

67 

55 

62 

54.5 

M I  N 

11 

1 6 

20 

17 

1 6 

1 9 

28 

15 

16 

16 

16 

27 

16 

32 

32 

22 

2* 

24 

CLARK    FORK    1  ENE 

MAX 

53 

47 

50 

59 

66 

66 

51 

50 

54 

59 

58 

64 

66 

55 

58 

65 

70 

75 

72 

60 

67 

65 

70 

81 

80 

77 

69 

62 

62 

62 

63.1 

MIN 

27 

31 

27 

27 

27 

31 

35 

20 

21 

22 

27 

29 

30 

39 

37 

27 

32 

32 

40 

29 

25 

27 

34 

32 

37 

39 

42 

41 

27 

36 

31.0 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

31 

40 

45 

46 

53 

58 

58 

44 

40 

45 

47 

46 

54 

49 

39 

39 

52 

56 

60 

52 

38 

48 

55 

61 

62 

65 

63 

63 

52 

51 

30.5 

MIN 

0 

4 

17 

17 

18 

24 

29 

5 

6 

10 

10 

18 

24 

30 

28 

26 

1 6 

28 

30 

25 

19 

18 

19 

30 

33 

32 

32 

33 

28 

29 

21.3 

COEUR   D  ALENE   CAA  AP 

MAX 

51 

49 

47 

59 

71 

TO 

46 

49 

51 

60 

56 

62 

63 

51 

56 

64 

69 

78 

59 

60 

65 

66 

70 

79 

83 

68 

69 

54 

60 

56 

61.4 

MIN 

27 

33 

28 

30 

31 

55 

27 

23 

26 

27 

32 

35 

37 

42 

34 

29 

3^ 

36 

38 

33 

31 

32 

38 

39 

41 

45 

46 

38 

33 

40 

34.7 

COEUR   D  ALENE  RS 

MAX 

53 

49 

48 

65 

74 

71 

60 

52 

58 

64 

56 

66 

70 

60 

58 

69 

72 

83 

74 

54 

62 

50 

62.3 

MIN 

24 

32 

28 

28 

30 

35 

34 

22 

21 

22 

29 

35 

32 

42 

34 

30 

36 

36 

42 

36 

40 

32 

32 

31.6 

CONDA 

MAX 

31 

45 

39 

45 

42 

46 

52 

56 

34 

43 

45 

47 

49 

49 

44 

39 

53 

52 

58 

59 

36 

43 

55 

65 

67 

70 

68 

67 

65 

56 

50.7 

20 

29 

30 

20 

36 

COTTONWOOD 

MAX 

48 

49 

49 

66 

70 

70 

55 

49 

56 

59 

59 

62 

65 

59 

51 

63 

70 

75 

60 

50 

63 

67 

72 

80 

82 

74 

73 

60 

37 

70 

62.8 

MIN 

20 

33 

29 

26 

37 

38 

29 

22 

23 

28 

30 

26 

32 

38 

32 

32 

34 

38 

33 

25 

26 

31 

36 

37 

40 

45 

38 

32 

25 

35 

31.7 

COUNCIL    1  N 

MAX 

48 

48 

50 

49 

72 

75 

54 

58 

66 

71 

75 

83 

84 

80 

8? 

60 

67 

60 

- 

MIN 

19 

32 

28 

27 

35 

40 

40 

35 

35 

31 

35 

42 

40 

45 

47 

38 

35 

47 

— 

■>EADWOOO  DAM 

MAX 

44 

45 

48 

59 

62 

62 

47 

45 

51 

54 

51 

56 

57 

49 

54 

58 

62 

65 

50 

53 

57 

60 

66 

71 

71 

67 

70 

56 

57 

54 

56.7 

MIN 

0 

24 

20 

12 

13 

17 

31 

8 

8 

12 

13 

19 

21 

30 

30 

19 

1  9 

20 

24 

27 

17 

17 

20 

23 

22 

25 

26 

28 

19 

20 

19.5 

OEER  FLAT  DAM 

MAX 

55 

64 

66 

67 

73 

70 

54 

55 

63 

64 

65 

68 

74 

65 

63 

70 

70 

60 

57 

63 

73 

74 

80 

83 

86 

63 

83 

68 

64 

62 

68.8 

MIN 

26 

36 

34 

30 

44 

40 

40 

26 

22 

24 

30 

34 

52 

45 

36 

33 

40 

34 

36 

36 

34 

36 

41 

46 

50 

49 

48 

48 

48 

47 

38.2 

3RIGGS 

MAX 

40 

42 

40 

44 

47 

50 

61 

60 

41 

45 

46 

52 

53 

45 

44 

46 

56 

59 

62 

66 

SB 

54 

57 

68 

73 

73 

69 

75 

75 

62 

"*6 

M  1 N 

12 

23 

27 

1  7 

16 

25 

32 

20 

10 

12 

20 

20 

19 

22 

32 

31 

29 

38 

3UB0IS  EXP  STA 

MAX 

32 

35 

37 

38 

46 

45 

43 

40 

35 

41 

47 

51 

43 

41 

43 

51 

55 

57 

61 

60 

50 

57 

65 

69 

73 

71 

73 

71 

61 

66 

51.9 

MIN 

12 

23 

25 

22 

24 

29 

34 

22 

17 

20 

25 

32 

25 

24 

32 

38 

32 

36 

32 

31 

31 

27 

33 

35 

38 

39 

41 

44 

38 

35 

29.9 

MJBOIS  CAA  AP 

MAX 

39 

39 

40 

40 

45 

45 

43 

39 

40 

46 

54 

52 

53 

43 

48 

58 

63 

66 

68 

51 

52 

60 

69 

74 

76 

73 

75 

65 

59 

68 

54.8 

MIN 

9 

23 

23 

21 

21 

26 

31 

20 

17 

22 

24 

29 

28 

32 

36 

35 

30 

34 

35 

34 

35 

27 

28 

35 

41 

39 

41 

40 

39 

34 

29.6 

.K  RIVER   1  S 

MAX 

51 

50 

48 

50 

60 

65 

60 

55 

74 

72 

60 

60 

60 

55 

55 

65 

66 

65 

62 

60 

60 

69 

68 

70 

78 

60 

80 

70 

68 

65 

63.4 

; 

MIN 

16 

33 

26 

24 

26 

28 

29 

16 

16 

20 

22 

33 

34 

38 

33 

27 

30 

30 

38 

25 

25 

28 

32 

32 

34 

38 

36 

33 

23 

3  3 

28.7 

MwtETT  2  E 

MAX 

60 

57 

64 

66 

65 

68 

74 

67 

60 

67 

74 

79 

70 

65 

68 

75 

80 

87 

83 

83 

82 

66 

72 

68 

70.9 

MIN 

27 

25 

27 

32 

26 

32 

41 

42 

33 

32 

35 

40 

46 

32 

30 

36 

38 

44 

44 

52 

53 

46 

30 

44 

37.0 

AIRFIELD 

MAX 

40 

42 

48 

47 

50 

47 

39 

40 

43 

46 

48 

48 

55 

52 

41 

65 

70 

74 

69 

73 

71 

62 

60 

33.0 

2  3 

1 3 

30 

19 

1  3 

24 

20 

32 

34 

ENH  RS 

MAX 

50 

54 

58 

69 

72 

66 

52 

64 

65 

69 

61 

71 

74 

56 

60 

72 

77 

80 

78 

61 

70 

76 

79 

87 

90 

80 

8? 

73 

70 

57 

69.1 

MIN 

26 

32 

32 

30 

30 

31 

31 

25 

28 

27 

28 

37 

32 

38 

38 

34 

32 

35 

39 

37 

32 

29 

35 

35 

37 

40 

40 

40 

34 

33 

31.2 

OUT  KALL    I ND  AGENCY 

MAX 

46 

42 

52 

58 

61 

67 

61 

49 

51 

58 

60 

60 

62 

56 

45 

62 

68 

71 

68 

59 

64 

74 

77 

80 

61 

72 

40.9 

MIN 

22 

28 

30 

24 

24 

28 

36 

24 

21 

25 

25 

31 

27 

34 

32 

38 

32 

33 

32 

32 

24 

32 

35 

37 

40 

32 

29.9 

ARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

56 

58 

58 

66 

69 

63 

57 

55 

62 

67 

72 

68 

69 

64 

64 

68 

73 

76 

73 

65 

68 

71 

78 

83 

82 

80 

82 

60 

64 

63 

68.3 

MIN 

18 

32 

32 

25 

26 

29 

38 

23 

23 

26 

24 

27 

33 

38 

33 

29 

31 

31 

38 

33 

20 

28 

30 

34 

34 

39 

39 

39 

28 

30 

30.6 

LENNS  FERRY 

MAX 

58 

58 

62 

67 

70 

76 

66 

58 

63 

67 

68 

74 

71 

67 

.3 

69 

75 

80 

60 

57 

67 

73 

84 

87 

83 

84 

85 

73 

70 

74 

70.4 

MIN 

21 

38 

28 

31 

37 

35 

40 

26 

21 

28 

24 

39 

41 

40 

36 

30 

33 

38 

46 

37 

33 

33 

37 

30 

44 

47 

42 

49 

37 

43 

36.3 

OOOING  CAA  AP 

MAX 

50 

51 

55 

58 

64 

67 

56 

51 

58 

61 

62 

64 

70 

46 

63 

70 

75 

60 

53 

62 

67 

77 

81 

80 

77 

01 

69 

63 

73 

64.1 

H 

35 

39 

5  0 

42 

RACE  PH 

MAX 

38 

35 

47 

46 

45 

49 

50 

36 

42 

47 

48 

SO 

52 

46 

37 

47 

55 

59 

64 

43 

50 

53 

63 

68 

71 

68 

73 

66 

60 

6  2 

32.3 

MIN 

13 

13 

25 

19 

17 

22 

32 

25 

14 

18 

23 

22 

23 

31 

29 

31 

25 

26 

30 

32 

31 

24 

29 

32 

33 

38 

33 

43 

36 

33 

26.9 

RAND  VIEW 

MAX 

63 

60 

68 

73 

75 

72 

72 

65 

68 

70 

70 

72 

76 

67 

7  0 

76 

S3 

83 

80 

70 

74 

84 

87 

B3 

83 

88 

80 

72 

72 

70 

74.3 

MIN 

26 

42 

27 

29 

41 

39 

44 

32 

23 

29 

32 

35 

44 

42 

39 

33 

34 

39 

33 

40 

)4 

33 

38 

40 

46 

49 

SS 

34 

35 

51 

38.6 

"ANGEVI LLE 

MAX 

48 

49 

52 

64 

70 

70 

44 

50 

57 

61 

54 

62 

66 

»g 

58 

63 

71 

73 

65 

52 

67 

70 

74 

80 

82 

73 

73 

51 

59 

62 

62.3 

MIN 

21 

31 

30 

30 

34 

39 

25 

21 

25 

28 

29 

35 

33 

37 

34 

31 

35 

39 

32 

31 

27 

34 

35 

40 

44 

47 

40 

30 

27 

36 

32.7 

JAY 

MAX 

48 

39 

38 

36 

50 

48 

56 

38 

36 

48 

47 

50 

31 

47 

53 

52 

52 

SO 

60 

36 

49 

51 

61 

62 

63 

74 

'0 

80 

85 

60 

33.8 

MIN 

10 

20 

26 

24 

15 

14 

24 

20 

18 

10 

1  1 

19 

18 

10 

27 

26 

30 

31 

19 

27 

28 

23 

28 

)0 

35 

42 

40 

30 

33 

36 

24.8 

TOUSE 

MAX 

39 

44 

43 

47 

46 

SO 

40 

45 

47 

52 

51 

52 

43 

49 

52 

56 

58 

57 

50 

50 

53 

39 

66 

69 

63 

70 

58 

33 

61 

52.5 

MIN 

-  3 

10 

7 

8 

'* 

27 

18 

4 

10 

9 

22 

13 

30 

32 

23 

19 

20 

24 

32 

30 

13 

20 

25 

27 

36 

29 

33 

33 

26 

19.8 

•  ILEY 

MAX 

40 

41 

44 

47 

48 

52 

51 

39 

44 

46 

50 

52 

63 

52 

s? 

58 

63 

66 

64 

58 

55 

58 

69 

72 

74 

72 

73 

68 

60 

66 

36.6 

MIS 

15 

29 

21 

26 

31 

36 

21 

19 

23 

26 

29 

30 

32 

?o 

31 

33 

3* 

35 

33 

30 

28 

32 

37 

38 

40 

37 

40 

33 

34 

30.3 

»MER   4  Nw 

MAX 

37 

45 

41 

43 

47 

51 

56 

49 

47 

57 

56 

58 

61 

47 

49 

62 

68 

70 

72 

70 

36 

64 

72 

7* 

77 

76 

77 

70 

62 

71 

39.6 

MIN 

10 

22 

25 

17 

14 

22 

30 

22 

16 

22 

20 

26 

23 

'J 

37 

29 

29 

30 

31 

33 

)6 

26 

28 

34 

31 

37 

37 

36 

40 

32 

27.3 

Sm  rol«T«oc«i  Dot4M  following  Station  lndsz 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

|  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

 L 

21 

22 

23  i 

1 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

 L 

29 

30 

31 

HAZEL TON 

MAX 

57 

51 

55 

6  3 

70 

76 

73 

50 

00 

60 

62 

64 

6fl 

62 

55 

62 

69 

75 

72 

55 

62 

68 

79 

81 

80 

75 

80 

79 

6? 

73 

66.6 

25 

33 

33 

28 

33 

35 

43 

24 

23 

29 

28 

34 

35 

33 

34 

39 

33 

36 

39 

36 

41 

30 

36 

41 

42 

48 

40 

44 

37 

M 1 LL  C I  TV 

MAX 

34 

43 

38 

45 

48 

48 

45 

40 

41 

44 

45 

46 

44 

45 

44 

44 

47 

50 

47 

43 

52 

54 

58 

53 

72 

59 

63 

4Q*7 

MI  N 

27 

24 

23 

15 

15 

18 

32 

15 

10 

12 

15 

30 

20 

31 

30 

22 

23 

23 

32 

33 

25 

20 

25 

32 

35 

37 

35 

40 

32 

35 

* 

MOLL  I S  TER 

M^N 

57 

60 

58 

61 

62 

60 

56 

60 

68 

72 

66 

64 

58 

68 

76 

79 

76 

75 

78 

75 

58 

69 

66.3 

22 

22 

28 

29 

32 

34 

31 

32 

34 

36 

37 

34 

40 

32 

45 

47 

47 

48 

44 

43 

38 

43 

36*3 

I DAHO  C I TY 

MAX 

50 

49 

55 

60 

63 

65 

54 

52 

57 

61 

58 

63 

65 

51 

58 

65 

70 

71 

68 

62 

65 

68 

75 

80 

79 

76 

78 

76 

64 

MI  N 

15 

30 

21 

19 

20 

23 

33 

15 

16 

19 

19 

20 

27 

32 

28 

24 

26 

27 

32 

28 

23 

25 

27 

30 

32 

37 

34 

37 

25. 

28 

!>5*  7 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

42 

37 

47 

51 

60 

66 

58 

46 

54 

57 

58 

58 

62 

49 

45 

65 

70 

69 

70 

45 

56 

63 

72 

77 

80 

72 

80 

68 

61 

69 

60*2 

M I  N 

19 

27 

28 

25 

26 

29 

37 

28 

24 

28 

27 

32 

29 

36 

34 

35 

34 

34 

36 

36 

36 

27 

34 

36 

39 

46 

42 

42 

40 

33 

32,6 

IRKIN   2  S 

MAX 

38 

40 

46 

42 

57 

60 

68 

50 

48 

52 

53 

55 

55 

54 

58 

58 

59 

65 

69 

52 

55 

59 

68 

72 

75 

73 

77 

70 

63 

68 

58.6 

18 

24 

27 

23 

25 

28 

32 

22 

18 

22 

25 

24 

26 

26 

32 

34 

30 

31 

33 

36 

35 

28 

31 

38 

33 

34 

38 

38 

40 

40 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

36 

36 

40 

45 

50 

50 

50 

48 

37 

46 

47 

47 

50 

49 

48 

54 

53 

59 

59 

50 

47 

49 

55 

63 

68 

66 

60 

6  1 

49 

51*0 

M I  N 

8 

10 

22 

10 

8 

16 

21 

10 

0 

7 

9 

15 

13 

16 

28 

29 

19 

20 

20 

29 

28 

17 

18 

20 

22 

25 

26 

24 

33 

27 

1  8«  3 

ROMF 

MAX 

55 

49 

58 

65 

65 

77 

60 

52 

59 

61 

64 

64 

69 

69 

55 

64 

72 

78 

75 

54 

63 

69 

79 

81 

80 

76 

62 

80 

63 

MIN 

24 

23 

32 

27 

35 

37 

41 

24 

21 

31 

26 

32 

37 

39 

25 

34 

31 

40 

39 

35 

35 

35 

39 

43 

45 

48 

43 

48 

36 

40 

34*8 

KELLOGG 

MAX 

44 

54 

49 

48 

72 

76 

74 

50 

53 

60 

66 

60 

67 

72 

48 

61 

70 

76 

62 

52 

62 

69 

69 

75 

87 

92 

72 

75 

55 

MIN 

27 

33 

30 

29 

31 

35 

37 

22 

24 

25 

29 

34 

33 

42 

40 

32 

35 

36 

43 

31 

29 

31 

35 

37 

40 

46 

43 

40 

30 

37 

33!! 

KOOSK I A 

56 

55 

57 

76 

82 

78 

67 

60 

65 

70 

63 

73 

74 

61 

65 

72 

86 

83 

63 

74 

79 

80 

92 

94 

92 

81 

77 

71 

65 

72,9 

MIN 

24 

38 

33 

29 

34 

36 

36 

23 

25 

29 

28 

40 

36 

46 

39 

34 

36 

37 

44 

35 

31 

31 

37 

39 

40 

47 

42 

4  1 

36 

36 

35,4 

KUNA  2  NNE 

MAX 

58 

59 

58 

64 

73 

72 

70 

54 

63 

67 

73 

6  7 

58 

65 

72 

78 

75 

62 

66 

73 

78 

84 

82 

81 

83 

68 

68 

67 

69.2 

MIN 

27 

39 

34 

29 

36 

38 

44 

24 

25 

28 

39 

40 

33 

29 

33 

41 

40 

35 

29 

37 

38 

42 

43 

46 

44 

45 

30 

42 

36.1 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

58 

57 

59 

77 

81 

76 

69 

62 

67 

71 

66 

74 

75 

70 

65 

70 

79 

87 

85 

65 

75 

74 

80 

82 

87 

83 

80 

70 

70 

70 

MIN 

27 

42 

42 

33 

45 

50 

42 

26 

29 

32 

33 

40 

45 

47 

39 

36 

41 

45 

45 

37 

34 

39 

41 

44 

48 

54 

49 

43 

36 

51 

40,5 

LEWISTON  MB  AP 

MAX 

54 

54 

55 

73 

79 

74 

54 

58 

65 

68 

60 

69 

72 

53 

62 

69 

75 

84 

60 

61 

71 

70 

77 

86 

87 

75 

78 

57 

65 

29 

40 

38 

37 

46 

48 

32 

25 

29 

32 

35 

38 

47 

45 

36 

36 

42 

49 

41 

34 

35 

38 

41 

48 

50 

54 

46 

40 

34 

45 

39.7 

L I FTON   PUMPING  STA 

MAX 

38 

35 

42 

41 

41 

44 

44 

39 

36 

40 

41 

45 

47 

41 

37 

47 

51 

57 

55 

53 

45 

49 

54 

67 

72 

66 

73 

70 

61 

M I  N 

12 

15 

27 

15 

13 

16 

21 

28 

14 

18 

24 

19 

19 

28 

30 

32 

26 

28 

28 

33 

34 

33 

30 

34 

33 

4  1 

41 

45 

41 

43 

27.4 

LOW MAN 

MAX 

50 

49 

54 

60 

64 

62 

52 

53 

57 

61 

58 

61 

70 

63 

66 

65 

72 

68 

65 

68 

69 

75 

80 

80 

76 

79 

72 

65 

67 

M I  N 

14 

30 

28 

20 

20 

22 

33 

16 

17 

20 

20 

24 

27 

35 

33 

27 

27 

30 

33 

24 

25 

26 

29 

28 

32 

34 

35 

27 

26 

26,3 

MACKAV  RS 

MAX 

36 

37 

48 

44 

48 

53 

53 

41 

46 

49 

54 

54 

54 

4  7 

49 

60 

65 

62 

63 

58 

57 

58 

60 

70 

71 

72 

73 

62 

65 

65 

55.8 

13 

17 

18 

24 

2  2 

26 

19 

18 

18 

20 

20 

3  1 

26 

34 

34 

31 

32 

33 

31 

40 

33 

23 

26 

26 

36 

35 

37 

37 

38 

27.5 

MA  LAD 

MAX 

46 

39 

5  1 

49 

5  1 

58 

61 

41 

48 

51 

58 

59 

61 

44 

42 

56 

66 

69 

62 

7 4 

66 

58.5 

MIN 

26 

26 

31 

25 

25 

29 

30 

32 

26 

28 

33 

31 

30 

35 

33 

38 

31 

35 

36 

35 

39 

29 

34 

38 

40 

45 

46 

49 

41 

37 

3  3,8 

MALAO   CAA  AP 

MAX 

46 

40 

51 

49 

51 

55 

58 

45 

50 

50 

58 

60 

63 

47 

43 

56 

66 

70 

70 

48 

59 

63 

72 

76 

79 

73 

81 

71 

67 

M I  N 

16 

22 

26 

19 

17 

22 

31 

25 

19 

27 

32 

30 

29 

37 

33 

37 

31 

32 

35 

37 

36 

27 

31 

34 

36 

42 

41 

46 

40 

34 

30,8 

MAY  RS 

MAX 

45 

47 

54 

59 

64 

70 

52 

47 

53 

57 

52 

58 

62 

55 

52 

63 

70 

70 

67 

60 

59 

65 

73 

76 

77 

76 

77 

65 

62 

61.8 

M  I  N 

16 

26 

28 

24 

24 

27 

32 

16 

25 

22 

21 

32 

25 

33 

36 

29 

30 

33 

32 

35 

23 

19 

28 

31 

35 

32 

33 

34 

37 

31 

28.3 

40 

38 

42 

50 

54 

48 

46 

36 

46 

48 

44 

50 

52 

50 

52 

M  I  N 

8 

28 

24 

18 

20 

22 

32 

20 

14 

16 

18 

22 

26 

28 

22 

MC  CAMMON 

MAX 

42 

42 

49 

48 

50 

66 

60 

56 

60 

56 

57 

59 

59 

5  1 

41 

54 

67 

69 

69 

66 

59 

6  1 

71 

74 

76 

74 

80 

76 

72 

70 

60.8 

M  I  N 

18 

25 

30 

23 

20 

23 

38 

34 

20 

27 

28 

28 

30 

32 

32 

34 

40 

33 

35 

35 

37 

29 

35 

35 

37 

43 

39 

39 

37 

39 

31.8 

MERIDIAN    1  SSW 

54 

58 

58 

65 

7  2 

72 

60 

54 

64 

63 

64 

68 

7X 

65 

59 

65 

70 

78 

74 

62 

68 

72 

79 

82 

82 

82 

83 

72 

68 

65 

6Q.3 

M I  N 

23 

35 

29 

25 

32 

37 

40 

18 

19 

25 

22 

24 

40 

36 

28 

25 

29 

32 

41 

29 

25 

32 

38 

46 

45 

44 

40 

41 

28 

42 

32.3 

MFSA 

47 

48 

49 

55 

59 

58 

48 

54 

56 

62 

58 

65 

62 

55 

58 

65 

76 

70 

72 

62 

65 

70 

75 

82 

82 

77 

79 

65 

66 

64 

63.5 

MI  N 

24 

32 

31 

29 

30 

34 

34 

25 

29 

30 

29 

37 

35 

35 

35 

37 

40 

38 

40 

35 

36 

40 

40 

47 

5  1 

52 

49 

46 

35 

40 

36.5 

MINIDOKA  DAM 

50 

47 

52 

55 

62 

68 

59 

50 

53 

52 

60 

67 

64 

45 

52 

61 

68 

68 

66 

65 

59 

65 

73 

72 

71 

70 

78 

59 

60 

7  0 

MIN 

25 

30 

31 

31 

33 

35 

38 

28 

28 

32 

32 

32 

37 

29 

34 

41 

43 

41 

41 

31 

39 

32 

44 

43 

44 

48 

44 

44 

41 

41 

36.4 

MONTPE  L I E  R   R  S 

43 

41 

40 

43 

44 

46 

47 

55 

37 

40 

43 

46 

47 

52 

51 

37 

47 

55 

58 

48 

47 

47 

55 

65 

70 

72 

75 

76 

62 

6  2 

51.7 

NU  N 

12 

14 

16 

17 

1  7 

18 

24 

26 

12 

19 

24 

20 

21 

29 

29 

30 

25 

25 

35 

30 

30 

3  1 

27 

30 

30 

30 

33 

40 

37 

38 

25.6 

MOSCOW  U   OF  I 

MAX 

51 

5  1 

50 

69 

73 

71 

64 

52 

60 

62 

60 

64 

69 

64 

" 

65 

72 

79 

75 

56 

65 

69 

71 

84 

82 

74 

74 

64 

62 

61 

65.7 

MIN 

30 

36 

30 

36 

44 

49 

32 

21 

26 

25 

31 

33 

46 

40 

32 

32 

41 

49 

37 

28 

33 

32 

33 

46 

53 

48 

46 

37 

30 

36.7 

MULLAN   PASS  CAA 

32 

32 

30 

51 

55 

52 

55 

31 

40 

43 

39 

47 

54 

40 

39 

50 

55 

59 

5  0 

40 

50 

46 

52 

65 

70 

5  i 

MIN 

14 

21 

17 

24 

38 

35 

19 

18 

19 

26 

32 

29 

32 

29 

26 

32 

37 

40 

26 

25 

28 

35 

36 

44 

49 

40 

37 

25 

21 

29 

29  4 

NAMPA    2  NW 

53 

60 

60 

61 

71 

80 

72 

54 

57 

65 

66 

69 

66 

69 

53 

60 

68 

75 

85 

62 

65 

69 

76 

80 

87 

64 

88 

84 

62 

69*0 

M I  N 

25 

36 

33 

29 

37 

41 

45 

26 

24 

28 

28 

34 

46 

42 

36 

31 

34 

44 

37 

42 

29 

37 

40 

47 

51 

52 

52 

49 

34 

NEW  MEADOWS  RS 

47 

47 

51 

54 

56 

55 

48 

49 

54 

56 

50 

62 

64 

66 

51 

63 

71 

79 

80 

75 

74 

68 

72 

6  1 

60*5 

M I  N 

11 

21 

24 

16 

1  5 

21 

31 

9 

12 

15 

35 

23 

24 

34 

33 

26 

25 

31 

31 

39 

37 

39 

22 

36 

25.4 

NEZPERCE  2  E 

47 

49 

49 

66 

72 

70 

53 

49 

56 

58 

51 

63 

67 

63 

53 

63 

69 

77 

62 

51 

64 

67 

70 

81 

83 

70 

72 

56 

60 

62.4 

m*n 

24 

35 

31 

31 

36 

46 

32 

23 

26 

31 

31 

38 

38 

40 

35 

33 

36 

39 

36 

31 

31 

34 

40 

44 

45 

50 

43 

33 

30 

4? 

OAKLEY 

MAX 

52 

49 

56 

61 

68 

74 

67 

63 

58 

57 

58 

63 

65 

56 

51 

58 

67 

71 

65 

51 

58 

68 

76 

79 

75 

75 

80 

75 

60 

71 

64.2 

25 

31 

28 

30 

31 

39 

39 

21 

25 

29 

25 

31 

30 

31 

34 

38 

33 

38 

41 

36 

39 

31 

40 

41 

42 

48 

42 

44 

38 

42 

34.7 

OBSIDIAN   4  NNE 

MAX 

35 

4  1 

46 

51 

5 1 

5 1 

45 

50 

48 

5 1 

56 

52 

56 

51 

49 

44 

50 

50 

56 

54 

61 

5  5 

64 

60 

51 

52 

50.1 

MIN 

-  6 

18 

16 

10 

12 

17 

28 

4 

5 

11 

12 

14 

20 

29 

27 

20 

19 

20 

28 

26 

18 

12 

20 

22 

23 

27 

25 

26 

22 

25 

18.3 

52 

49 

52 

54 

59 

66 

63 

59 

62 

64 

65 

66 

67 

63 

65 

74 

75 

78 

70 

65 

70 

75 

72 

°5 

82 

80 

82 

81 

68 

65 

67.6 

MIN 

25 

25 

29 

27 

29 

33 

40 

23 

26 

27 

31 

32 

35 

34 

31 

30 

29 

40 

39 

34 

36 

39 

36 

40 

39 

41 

41 

40 

34 

38 

33*4 

OROF I  NO 

57 

55 

58 

77 

82 

75 

65 

60 

67 

79 

72 

74 

75 

67 

65 

69 

70 

88 

84 

64 

76 

75 

80 

93 

94 

89 

80 

73.7 

M  I  N 

26 

39 

35 

30 

33 

38 

42 

25 

26 

29 

30 

39 

37 

47 

40 

39 

38 

38 

44 

35 

32 

33 

40 

40 

42 

49 

42 

36.6 

PAL  I S  ADES  DAM 

MAX 

41 

39 

45 

43 

52 

58 

59 

53 

48 

53 

58 

56 

62 

63 

67 

67 

51 

55 

66 

70 

73 

82 

74 

68 

69 

65 

59.1 

M I  N 

13 

26 

29 

23 

23 

25 

35 

28 

18 

24 

32 

34 

29 

29 

32 

36 

33 

28 

29 

32 

34 

37 

37 

40 

39 

40 

30.2 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

60 

62 

6  2 

69 

75 

69 

65 

58 

64 

66 

68 

68 

75 

61 

67 

74 

80 

79 

68 

77 

80 

86 

86 

83 

83 

73 

68 

68 

71.2 

MIN 

25 

41 

35 

30 

41 

44 

41 

28 

23 

28 

33 

36 

41 

35 

33 

35 

40 

34 

34 

33 

38 

43 

43 

50 

47 

48 

33 

37.3 

PAUL   1  E 

48 

55 

50 

56 

66 

74 

74 

62 

50 

59 

58 

63 

64 

68 

46 

56 

62 

66 

75 

65 

62 

60 

67 

76 

79 

61 

M 1  N 

24 

30 

31 

27 

31 

34 

36 

24 

21 

25 

25 

29 

29 

32 

33 

11 

33 

33 

38 

33 

34 

26 

38 

37 

41 

44 

3! 

43 

39 

36 

32.7 

PAYETT** 

57 

63 

59 

67 

71 

70 

62 

57 

62 

66 

66 

68 

72 

61 

63 

67 

73 

81 

70 

65 

69 

75 

85 

86 

85 

-  81 

82 

71 

68 

m*n 

27 

41 

37 

31 

35 

39 

43 

25 

27 

30 

34 

34 

42 

42 

36 

32 

35 

39 

46 

39 

35 

34 

36 

44 

45 

5  1 

47 

45 

35 

49 

37.8 

PIERCE  RS 

MAX 

39 

48 

44 

50 

58 

62 

56 

45 

48 

56 

59 

51 

62 

54 

41 

52 

62 

65 

72 

43 

53 

62 

65 

65 

76 

78 

72 

73 

42 

62 

MIN 

11 

10 

30 

22 

23 

25 

31 

13 

16 

19 

20 

31 

26 

32 

32 

25 

27 

28 

31 

26 

23 

24 

29 

29 

29 

32 

30 

34 

26 

28 

2  5.4 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

47 

45 

50 

58 

61 

67 

61 

47 

54 

56 

58 

58 

62 

56 

50 

?!, 

67 

69 

67 

42 

58 

64 

73 

75 

78 

74 

78 

67 

60 

M I  N 

25 

29 

33 

27 

27 

30 

35 

30 

25 

28 

28 

34 

33 

33 

32 

40 

34 

35 

42 

31 

34 

26 

34 

38 

40 

46 

43 

44 

41 

34 

33*7 

PORTHILL 

MAX 

46 

45 

44 

;>e 

70 

68 

55 

50 

54 

59 

58 

65 

66 

66 

62 

66 

73 

76 

74 

61 

68 

67 

72 

78 

83 

81 

67 

6  1 

64 

62 

64.0 

M I  N 

24 

31 

31 

31 

28 

32 

32 

21 

21 

24 

31 

29 

31 

42 

34 

29 

36 

38 

42 

28 

26 

29 

38 

34 

43 

47 

47 

43 

28 

32.7 

POTLATCH 

MAX 

52 

50 

50 

71 

70 

63 

51 

60 

62 

68 

65 

72 

60 

57 

65 

71 

60 

70 

56 

66 

65 

72 

85 

82 

7  1 

70 

6  3 

6 1 

MIN 

26 

30 

31 

33 

35 

32 

21 

22 

25 

28 

32 

37 

40 

32 

31 

35 

40 

37 

28 

30 

31 

32 

40 

44 

50 

43 

37 

29 

33.5 

PRESTON   SUG  FACT   2  SE 

MAX 

45 

43 

48 

48 

49 

55 

59 

54 

50 

53 

56 

57 

58 

54 

44 

53 

65 

69 

71 

70 

52 

62 

70 

75 

78 

79 

79 

79 

68 

69 

60.4 

MIN 

17 

23 

32 

22 

22 

26 

35 

31 

23 

28 

33 

30 

30 

30 

32 

36 

32 

33 

36 

40 

39 

30 

33 

35 

38 

43 

40 

40 

45 

37 

32.4 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

47 

44 

41 

61 

66 

56 

45 

48 

52 

59 

56 

62 

65 

52 

57 

63 

69 

76 

57 

62 

65 

64 

69 

79 

84 

75 

64 

60 

60 

56 

60.5 

MIN 

21 

30 

21 

21 

25 

28 

25 

14 

16 

13 

27 

25 

28 

34 

32 

26 

29 

29 

38 

25 

24 

26 

31 

29 

35 

40 

42 

38 

25 

29 

27.5 

REACTOR   TESTOMG  STA 

MAX 

38 

37 

43 

43 

49 

54 

54 

43 

49 

54 

55 

56 

61 

49 

50 

62 

66 

70 

68 

44 

56 

61 

71 

75 

75 

74 

77 

70 

59 

7  0 

57.8 

MIN 

8 

17 

18 

17 

18 

23 

30 

23 

19 

23 

21 

31 

26 

35 

36 

29 

27 

27 

33 

34 

35 

23 

26 

32 

37 

45 

40 

39 

35 

28 

27.8 

R ICHFIELD 

MAX 

39 

46 

50 

49 

53 

58 

56 

48 

52 

55 

59 

60 

66 

62 

57 

64 

69 

73 

72 

57 

61 

64 

75 

77 

79 

76 

80 

77 

63 

71 

62.3 

m' X 

16 

28 

26 

24 

28 

32 

34 

24 

22 

27 

27 

26 

33 

35 

31 

31 

34 

38 

39 

31 

38 

29 

37 

41 

45 

43 

41 

44 

34 

32,5 

R  I  ■ >  ■  I  N S  RS 

57 

62 

65 

75 

79 

75 

70 

55 

69 

78 

81 

79 

57 

74 

76 

82 

88 

92 

86 

84 

81 

68 

68 

72,2 

MIN 

30 

43 

41 

37 

39 

43 

35 

27 

32 

37 

36 

39 

44 

47 

43 

36 

43 

44 

44 

41 

33 

40 

43 

46 

50 

53 

49 

44 

37 

36 

RI  RIE 

MAX 

56 

39 

48 

52 

58 

64 

59 

48 

51 

56 

57 

57 

58 

44 

42 

62 

65 

66 

70 

57 

57 

59 

71 

73 

76 

72 

78 

67 

62 

A7 

59.7 

MIN 

21 

30 

30 

29 

30 

34 

42 

25 

23 

29 

26 

30 

30 

36 

33 

33 

36 

36 

40 

36 

36 

32 

36 

39 

42 

42 

44 

41 

41 

40 
£ft 

ROLAND  W  PORTAL 

42 

37 

38 

60 

62 

59 

56 

42 

49 

54 

53 

56 

56 

48 

51 

59 

62 

66 

46 

52 

54 

59 

62 

66 

68 

62 

67 

52 

58 

55*1 

m*n 

13 

29 

20 

26 

33 

35 

28 

14 

19 

26 

24 

30 

33 

34 

32 

28 

32 

36 

34 

27 

26 

31 

31 

32 

40 

36 

34 

34 

24 

36 

29.2 

RUPERT 

MAX 

47 

55 

51 

55 

61 

70 

75 

61 

50 

60 

57 

62 

65 

68 

46 

56 

62 

70 

74 

63 

49 

60 

68 

77 

79 

61 

" 

82 

61 

63 

63.5 

24 

30 

30 

27 

31 

34 

38 

25 

22 

29 

26 

31 

31 

31 

32 

36 

32 

34 

40 

33 

32 

30 

36 

41 

44 

47 

40 

46 

39 

37 

33.6 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

40 

37 

40 

45 

48 

50 

51 

42 

45 

48 

47 

52 

54 

43 

45 

58 

63 

70 

71 

61 

58 

62 

70 

76 

78 

75 

79 

75 

73 

69 

57.5 

MIN 

22 

26 

22 

20 

19 

21 

31 

23 

15 

18 

IB 

16 

23 

29 

35 

28 

28 

31 

32 

36 

37 

25 

30 

35 

38 

37 

39 

38 

39 

36 

28.3 

SAINT  MARIES 

MAX 

55 

49 

51 

72 

76 

74 

72 

52 

56 

56 

52 

70 

68 

66 

59 

57 

74 

82 

80 

66 

67 

69 

72 

86 

86 

82 

78 

69 

66 

64 

67.5 

MIN 

24 

33 

30 

29 

30 

34 

34 

21 

22 

25 

32 

29 

33 

40 

35 

29 

34 

34 

35 

33 

29 

30 

33 

V, 

38 

47 

43 

39 

21 

35 

32.3 

SANDPOI NT   EXP  STA 

MAX 

46 

40 

46 

57 

54 

57 

58 

47 

58 

51 

59 

61 

64 

54 

57 

64 

68 

74 

58 

58 

66 

65 

72 

83 

71 

68 

63 

59 

64 

60.6 

MIN 

26 

32 

27 

2  7 

49 

32 

33 

21 

24 

41 

29 

29 

32 

41 

39 

29 

33 

35 

43 

29 

26 

i9 

37 

37 

46 

48 

50 

41 

29 

41 

34.5 

SHOSHONE 

MAX 

46 

50 

58 

56 

62 

66 

60 

59 

54 

60 

64 

65 

69 

58 

61 

66 

72 

76 

64 

52 

65 

69 

79 

81 

82 

79 

H 

74 

65 

74 

65.6 

MIN 

22 

32 

27 

28 

32 

35 

37 

28 

24 

31 

25 

28 

37 

37 

31 

32 

35 

46 

40 

34 

40 

34 

39 

45 

48 

48 

4  7 

44 

35 

39 

35.3 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

TabU  5  •  Continued   


Day  OI  Month  & 


■ 

_ 

0 
H 

10 
10 

1 1 

12 

13 
13 

14 

15 

16 

17 

10 

_ 
IS 

__  I 

22 

13 

24 

1 

26 

27 

1 

28 

29 

I 

30  31 

1 

1 

w 
< 

SPENCER  «S 

MAX 

37 

38 

42 

42 

46 

48 

4H 

38 

40 

46 

4  t 

46 

43 

41 

33 

44 

<.t> 

SO 

36 

55 

43 

91 

bb 

69 

71 

70 

71 

66 

56 

65 

50 

3 

MIN 

5 

21 

24 

16 

IS 

20 

29 

19 

10 

16 

21 

29 

" 

20 

27 

31 

29 

31 

34 

29 

29 

24 

24 

30 

30 

32 

33 

36 

29 

24 

7 

SPHIN&F1ELD 

MAI 

50 

5  2 

58 

64 

70 

w 

62 

72 

H  0 

66 

62 

72 

63 

0 

MIN 

18 

27 

38 

25 

26 

30 

39 

30 

26 

27 

24 

38 

32 

32 

35 

32 

24 

38 

38 

30 

31. 

5 

STIBNITE 

MAX 

47 

W 

to 

*jj 

45 

54 

?? 

?t 

zl 

7  0 

65 

67 

45 

57 

53 

1 

MIN 

1 2 

20 

1  8 

1  9 

30 

2 1 

26 

24 

71 

?<* 

22. 

7 

SUGAR 

MAX 

- 

38 

f 

J* 

w 

55 

45 

62 

66 

68 

7 1 

61 

56 

61 

z. 

^* 

74 

58 

1 

MIN 

*  j 

o 

2\ 

35 

29 

27 

27 

32 

34 

37 

26 

77 

17 

*" 

27 

1 

SUN  VALLEY 

MAX 

42 

39 

^* 

50 

5  3 

50 

44 

It* 

48 

52 

53 

55 

48 

52 

53 

61 

71 

52 

1 

MIN 

16 

1  3 

14 

10 

17 

28 

1 6 

7 

10 

10 

1  Q 

*  j 

31 

28 

21 

22 

24 

30 

3 1 

16 

2 1 

7ft 

it 

5i 

21 

2 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

60 

60 

64 

67 

74 

74 

70 

58 

64 

65 

66 

71 

7* 

70 

70 

70 

77 

80 

79 

64 

70 

75 

85 

86 

86 

86 

8  7 

84 

70 

70 

72 

S 

MIN 

30 

40 

38 

36 

38 

44 

47 

33 

32 

35 

41 

43 

46 

41 

39 

40 

40 

47 

44 

".0 

41 

41 

47 

50 

51 

52 

49 

50 

41 

49 

42 

l 

TETON  1 A  EXP  STA 

MAX 

35 

f  n 

45 

35 

40 

54 

52 

62 

59 

72 

50 

7 

MIN 

12 

15 

25 

14 

12 

19 

37 

?0 

is 

i  a 

\\ 

20 

27 

28 

27 

32 

29 

20 

1 5 

18 

2  0 

2  2 

31 

14 

21 

4 

THREE  CREEK 

MAX 

SO 

49 

52 

to 

~z 

56 

65 

65 

66 

64 

55 

65 

72 

7  i 

6n 

44 

60 

b 

MIN 

14 

27 

23 

24 

24 

35 

18 

0 

\? 

*n 

25 

30 

27 

30 

28 

35 

25 

34 

42 

46 

44 

40 

It) 

30 

0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

55 

5 1 

67 

7_ 

74 

61 

63 

65 

-t 

~z 

*5 
S 

64 

71 

76 

74 

61 

62 

69 

80 

83 

78 

82 

80 

68 

2 

MIN 

23 

33 

34 

28 

32 

34 

42 

25 

22 

27 

26 

id 

35 

tfl 

36 

33 

34 

44 

37 

42 

30 

35 

39 

42 

47 

«  j 

45 

38 

35 

1 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

49 

54 

53 

58 

67 

72 

63 

65 

69 

46 

58 

63 

72 

75 

60 

53 

61 

62 

64 

6 

MIN 

26 

31 

34 

30 

32 

33 

40 

26 

23 

28 

32 

30 

33 

35 

35 

38 

37 

39 

33 

35 

37 

31 

33 

33 

39 

43 

47 

48 

39 

38 

34. 

- 

MALL ACE 

MAX 

50 

47 

45 

66 

69 

67 

57 

49 

57 

62 

55 

63 

70 

57 

60 

67 

71 

77 

69 

61 

68 

66 

73 

83 

85 

70 

75 

65 

64 

63 

64. 

4 

MIN 

21 

35 

27 

28 

30 

33 

27 

20 

20 

23 

27 

31 

33 

38 

34 

26 

32 

34 

42 

29 

27 

29 

31 

35 

39 

40 

39 

37 

27 

39 

31. 

? 

WALLACE  MOOD LA NO  PARK 

MAX 

39 

47 

45 

43 

65 

69 

67 

45 

48 

54 

60 

67 

67 

4.TS 

55 

65 

69 

75 

47 

57 

64 

65 

69 

80 

85 

70 

71 

48 

68 

60 

3 

MIN 

21 

22 

26 

28 

29 

29 

34 

19 

19 

21 

23 

29 

29 

37 

29 

29 

35 

38 

28 

26 

26 

29 

33 

36 

41 

40 

38 

26 

28 

29 

3 

WEISER 

MAX 

57 

61 

61 

62 

72 

68 

63 

65 

65 

67 

70 

70 

72 

68 

66 

68 

70 

82 

67 

65 

70 

77 

80 

84 

87 

84 

86 

75 

72 

68 

70 

7 

MIN 

38 

38 

36 

28 

31 

36 

43 

22 

26 

34 

28 

30 

40 

41 

33 

32 

40 

35 

44 

40 

38 

32 

36 

40 

42 

46 

54 

43 

30 

42 

36. 

6 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 

4« 

46 

48 

64 

68 

68 

63 

47 

5* 

56 

56 

61 

65 

60 

52 

61 

68 

74 

71 

72 

62 

60 

69 

HO 

80 

71 

68 

60 

60 

60 

62 

3 

MIN 

19 

32 

27 

31 

34 

45 

26 

la 

21 

2  5 

26 

28 

3> 

35 

29 

28 

35 

40 

35 

27 

26 

29 

32 

40 

42 

35 

30 

24 

35 

30 

7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


omaa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 
WIND 

.62 
90 

.21 
85 

.23 
66 

.20 
34 

.21 
32 

.26 
58 

.14 
108 

.18 
49 

.18 
38 

.24 
40 

.23 
18 

.32 
41 

.27 
40 

.27 
44 

.26 
36 

.15 
59 

.19 
32 

LITTON  PUMPING  STATION 

EVAP 
WIND 

35 

10 

84 

28 

11 

10 

55 

215 

42 

12 

35 

20 

20 

75 

118 

75 

34 

.03 
20 

.18 
29 

.21 
162 

.10 
133 

.11 
91 

.16 
29 

.  19 
39 

.20 
38 

.25 
53 

.21 
47 

.30 
95 

.29 
170 

.18 
125 

1910 

MINI DOKA  DAM 

EVAP 
WIND 

130 

140 

220 

90 

160 

130 

110 

170 

70 

110 

70 

120 

120 

200 

260 

110 

45 

85 

140 

250 

70 

.19 
60 

.36 
100 

.24 
120 

.29 
120 

.27 
70 

.25 
30 

.20 
120 

.09 
160 

.24 
90 

3670 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 
WIND 

.06 
110 

.04 

60 

.09 
82 

.14 

58 

.21 
60 

.17 
72 

.23 
114 

.  10 
20 

.04 
40 

.25 
17 

.10 
41 

.11 
35 

.16 
51 

.05 
150 

.07 
30 

.13 
22 

.12 
30 

.24 
61 

.13 
181 

.08 

32 

.18 
47 

.15 
29 

.14 
17 

.24 
53 

.26 
40 

.24 
80 

.25 
43 

.07 
110 

.13 

52 

.08 
48 

4.26 
1785 

PALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.13 

.20 

.17 

.29 

.15 

.19 

.21 

.25 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

18 

17 

16 

15 

11 

10 

8 

^ 

6 

4 

3 

2 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

0.5 
34 

33 

30 

28 

24 

22 

19 

15 

12 

11 

10 

9 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

46 

T 

45 

45 

44 

42 

41 

40 

36 

36 

35 

33 

31 

30 

4.0 

28 

27 

25 

24 

23 

21 

20 

IE 

16 

14 

11 

8 

4 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

2.0 
40 

37 

34 

33 

32 

33 

30 

30 

28 

27 

26 

24 

23 

22 

20 

18 

15 

3.0 
18 

16 

12 

10 

8 

6 

3 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BONNE RS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BUR LEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

0.5 
30 

T 

29 

27 

25 

24 

23 

22 

21 

19 

18 

17 

16 

T 

14 

12 

10 

8 

6 

5 

4 

2 

CENTERVILLE  ARBAUGM  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

1.0 
39 

38 

36 

35 

33 

31 

30 

28 

27 

26 

24 

22 

0.4 

21 

19 

17 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

T 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

38 

38 

3.0 
38 

38 

36 

34 

29 

1  .0 
29 

29 

27 

25 

24 

21 

17 

16 

IS 

11 

7 

3 

1.0 
1 

S«m  r«Ui«oc«  QOtM  following  Sutton  In  Ui 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
APRIL  1952 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

rr\ci  id   ri   ai  cwc  dc 

SNOWF AL  L 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

utMunuuu  u«fi 

SNOWF AL  L 
SN  ON  GND 

56 

1  .0 

55 

55 

54 

52 

50 

T 

48 

47 

45 

43 

42 

42 

39 

T 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

30 

29 

29 

27 

26 

25 

2« 

23 

UUDUI  D    LAM  Hr 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

13 

12 

10 

10 

T 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

6 

2 

T 

UUUU  1  <<U    LAM  Hr 

SNOWFA  LL 
SN  ON  GND 

T 

SrJUiVr  ALL 

SN  ON  GND 

36 

36 

36 

36 

36 

34 

34 

34 

34 

34 

30 

30 

30 

26 

8 .  C 

34 

34 

34 

34 

30 

24 

24 

22 

20 

20 

15 

10 

6 

e 

SN  ON  GND 

28 

27 

26 

23 

21 

19 

17 

16 

15 

13 

9 

6 

4 

1 UAnU   LI  1  T    IS  5W 

j>  INUWr  ALL 

SN  ON  GND 

40 

1 .0 

38 

37 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

17 

14 

11 

8 

5 

3 

2 

I DAHO  FALL  caa  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

j 

1 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .5 

3  .0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

74 

T 

74 

T 

72 

1 .0 

1  . 0 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

18 

17 

16 

14 

13 

12 

11 

" 

8 

6 

4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

y 

j 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

T 

10 

9 

7 

6 

5 

3 

2 

T 

j 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

46 

3.0 

42 

40 

38 

- 

36 

33 

28 

26 

25 

24 

21 

20 

16 

16 

15 

14 

10 

8 

5 

2 

2 

DIMlJWr  ALL 

SN  ON  GND 

12 

8 

6 

5 

- 

2 

- 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWF A  LL 
SN  ON  GND 

116 

1.3 

114 

j 
114 

113 

1,10 

104 

104 

104 

102 

101 

99 

96 

94 

90 

88 

83 

81 

78 

77 

76 

74 

70 

65 

58 

49 

41 

37 

0.5 

36 

35 

jNUW r ALL 

SN  ON  GND 

j 

OBSIDIAN  A  NNE 

JIMUnr  ALL 

SN  ON  GND 

39 

38 

37 

35 

33 

32 

32 

32 

31 

30 

29 

28 

26 

27 

25 

25 

23 

22 

19 

17 

17 

15 

15 

13 

12 

9 

6 

5 

T 

PIERCE  RS 

C  MfVilF  A  1  1 
3  nJUWr  ALL 

SN  ON  GND 

40 

39 

39 

37 

35 

32 

30 

30 

28 

25 

23 

21 

17 

15 

15 

14 

13 

10 

6 

4 

3 

3 

2 

PINE  2  SSW 

3  PJVWr  ALL 

SN  ON  GND 

36 

36 

34 

33 

32 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

9 

6 

7 

5 

3 

1 

onriTFi  i  n  un  ad 

ryi.rtl  CLLU    WD  Mr 

aNUWr ALL 
SN  ON  GND 

PR  IEST  RIVER  EXP  STATI ON 

a nJLmr  ALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

13 

12 

8 

7 

6 

5 

2 

ROLAND  W  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

76 

73 

72 

67 

63 

60 

60 

59 

56 

52 

49 

48 

44 

40 

36 

34 

32 

27 

24 

22 

20 

.5 

13 

10 

4 

1 

T 

j 
T 

T 

jINUWr  ALL 

SN  ON  GND 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

32 

31 

28 

20 

17 

14 

13 

10 

8 

4 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

39 

38 

37 

34 

33 

31 

30 

29 

29 

29 

28 

26 

24 

22 

20 

19 

17 

13 

11 

10 

8 

6 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

T 

T 

See  reference  ootes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

1 

Longitude 

33 
> 
M 

Obeer 
vahon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

i 

1 

•0 
J 

w 

P-p. 

HP""  IXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

13I43  00 

4400 

5P 

EXPERIMENT  STATION 
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The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned     on  a     state  basis.     There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  ir 

eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated.  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  ir 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standarc 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,     unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables,  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Stati< 

Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  groui 

values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table    3,     6.     7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to    every  10  inches  of  ni 
snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  ha 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  in  the  June,  Ju 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in    Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summar 
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subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 


With  statewide  average  temperature  1.1°  above 
that  of  May  1951,  and  1.3°  above  the  long-period 
mean  for  May,  this  was  a  month  of  generally 
pleasant  weather  in  Idaho.  The  average  number 
of  rainy  days  was  about  normal  for  the  month, 
with  average  precipitation  for  the  State  as  a 
whole  about  ninety  percent  of  the  May  mean. 
Considered  by  divisions,  however,  total  precipi- 
tation presents  a  different  picture.  In  the 
Northern  Division  large  deficiencies  in  the  far 
north  were  more  than  offset  by  large  excesses 
in  and  near  the  Clearwater  Basin,  resulting  in 
a  division  average  a  little  above  the  mean.  The 
Southwestern  and  Southeastern  Divisions  both 
showed  averages  somewhat  below  the  mean,  yet 
in  both  divisions  there  were  stations,  mostly 
at  higher  elevat ions, with  substantial  excesses. 
In  the  area  drained  bv  the  Snake  River  and  its 
tributaries,  from  the  mouth  of  the  Boise  River 
upstream,  most  stations  showed  precipitation 
deficiencies.  This  was  particularly  noticeable 
in  the  areas  drained  by  the  Lost  River,  Henry's 
Fork,  and  the  Snake  from  the  vicinity  of  American 
Falls  upstream  to  its  junction  with  Henry's 
Fork.  Indications  are  that  sunshine  was  a 
little  below  normal  in  southern  Idaho,  but 
above  normal  in  the  northernmost  part  of  the 
State  where  precipitation  was  relatively  light. 
Relatively  strong  winds,  typical  of  the  season, 
were  reported  on  a  number  of  days  during  the 
month,  particularly  in  southern  Idaho.  Damage 
from  winds  was  almost  who? ly  confined  to  two 
days  -  the  3rd  and  14th  -  but  on  other  days 
local  dust  storms  occurred  in  south-central  and 
eastern  portions  of  the  State. 

As  the  month  opened  a  cold  front  was  moving 
southeastward  across  Idaho,  accompanied  by  gen- 
eral shower  activity  in  the  Northern  Division 
and  in  most  of  the  Southwestern.  The  Southeast- 
ern Division,  however,  experienced  only  widely 
scattered  light  showers  as  the  front  became 
nearly  stationary,  leaving  about  one-third  of 
the  State  still  in  the  warmer  air  mass.  Light 
showers  continued  through  the  4th  in  all  parts 
of  the  State,  and  for  several  days  more  in  the 
Northern  Division.  From  the  7th  through  the  9th 
precipitation  was  again  general  in  Idaho,  with 
many  northern  and  southwestern  stations  report- 
ing falls  of  one-half  inch  or  more,  and  several 
stations  over  one  inch,  on  the  8th.  Daytime 
temperatures  on  the  8th  were  lower  by  several 
degrees  than  on  the  preceding  day  and  a  few 
points  in  the  State  reported  light  snowfall. 
Mild  weather  with  partly  cloudy  skies  prevailed 
from  the  10th  to  the  13th,  when  showers  broke 
out  over  all  of  northern  Idaho.  By  the  14th 
cooler  air  had  invaded  all  but  the  southeastern 
portion  of  the  State  and  by  the  15th  all  of  the 
State  had  been  affected.  Precipitation  in  the 
cooler  air  was  general  in  the  north  and  south- 
west where  several  stations  reported  thunder- 
storms and  a  few  reported  light  hail.  The  final 
15  days  of  May  brought  predominantly  mild 
weather  to  Idaho  with  only  occasional  light 
showers  in  most  areas.  Nevertheless,  it  was 
during  this  period  that  southeastern  Idaho  re- 


ceived its  heaviest  precipitation  of  the  month. 
Between  the  20th  and  22nd  a  majority  of  the 
stations  of  that  division  reported  the  greatest 
24-hour  amounts,  although  these  amounts  were 
less  than  one-half  inch  at  most  stations. 

A  general  summary  of  the  effects  of  weather 
on  the  agricultural  economy  of  Idaho  during 
May  1952  would  indicate  favorable  conditions. 
Some  exceptions  were  the  tendency  to  rapid  de- 
crease in  soil  moisture  on  the  dry  farms  of  the 
Southeastern  Division,  the  retardation  of  field 
work  and  planting  because  of  excessive  rains 
in  Nez  Perce,  Lewis  and  Idaho  Counties,  and 
scattered  frost  damage.  The  frost  damage,  how- 
ever, was  not  excessive  and  as  usual  for  the 
month  of  May  was  principally  confined  to  loss 
of  garden  vegetables.  Fruits  progressed  very 
well  with  little  or  no  frost  damage,  row  crops 
in  irrigated  areas  grew  rapidly,  small  grains 
generally  made  good  growth,  ranges  and  pastures 
in  most  areas  were  in  good  condition  and  much 
potato  planting  was  accomplished.  Livestock 
were  reported  to  be  in  good  condition  with  some 
movement  to  summer  ranges  toward  the  end  of  the 
month . 

Storm  damage  was  caused  almost  wholly  by  wind 
with  reported  damage  confined  to  the  3rd  and 
the  14th.  On  the  earlier  date  high  winds  were 
reported  at  such  scattered  points  as  Atlanta, 
May,  Shoshone,  Springfield,  Pocatello  and 
McCammon.  Near  Atlanta  power  poles  were  blown 
down,  hundreds  of  trees  were  toppled  and  some 
30  miles  of  Forest  Service  telephone  lines 
damaged.  Near  May  a  cinder  block  building  and 
two  frame  buildings  were  wrecked  and  three 
derricks  upset  and  damaged.  On  the  14th  high 
winds  were  reported  generally  in  the  south- 
central  and  southeastern  portions  of  the  State, 
with  some  damage  to  outbuildings  and  trees. 
Several  localities  reported  dust  storms  as  winds 
reached  48  miles  per  hour  at  Twin  Falls,  50 
miles  per  hour  at  Preston  and  gusts  ranged  up- 
ward to  65  miles  per  hour  at  Springfield. 

FLOODS 

Compared  with  the  extensive  flooding  in 
southern  Idaho  during  April  1952,  this  month 
brought  only  minor  floods.  At  Pocatello  the 
Portneuf  River  continued  above  flood  stage  until 
the  18th,  with  a  crest  at  midnight  of  the  7th. 
Camas  Creek  near  Camas  in  Jefferson  County  was 
high  early  in  the  month  with  a  peak  discharge  of 
approximately  1000  c.f.s.  some  time  between 
May  1st  and  May  9th.  This  is  one  of  the  heavi- 
est flows  ever  experienced  on  that  stream.  Al- 
though not  above  bankful  stage,  the  Snake  at 
Heise  reached  a  peak  stage  of  8.22  ft.  on  the 
5th  and  Henry's  Fork  at  Rexburg  9.49  ft.  on  the 
6th.  Preliminary  estimates  of  flood  damage  for 
the  1952  spring  season  place  the  losses  in  south- 
ern Idaho  at  approximately  one  million  dollars 
with  agricultural  losses  constituting  in  the 
neighborhood  of  90  percent  of  that  total. 
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37.2 

52.9 

3.4 

81 

31 

28 

15 

368 

0 

0 

6 

0 

1.97 

.30 

.75 

21 

,0 

0 

5 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

61.  S 

30.3 

45.9 

-  0.5 

72 

28  + 

24 

30 

582 

0 

0 

25 

a 

2.12 

-  .25 

.74 

21 

■  0 

8 

2 

0 

1    ICTlMl    D   luDtK.r".  CTA 

65.0 

41  .1 

53.1 

1.7 

75 

1  2 

35 

15 

364 

0 

0 

0 

0 

.64 

-  .31 

.14 

21 

,0 

0 

6 

0 

0 

65.6 

36.8 

51.2 

0.0 

74 

24+ 

31 

15  + 

418 

0 

0 

5 

0 

.93 

-  .13 

.48 

• 

,0 

0 

5 

0 

0 

MALAD 

71.4 

41.2 

56.3 

2.2 

80 

12  + 

32 

15 

262 

0 

0 

1 

0 

.55 

-  .75 

.35 

20 

,0 

0 

5 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

71.8 

38.2 

55.0 

83 

31 

29 

15 

302 

0 

0 

4 

0 

.70 

.45 

20 

•  0 

0 

8 

0 

0 

HAY  RS 

67.0 

36.4 

51.7 

-  0.6 

77 

31 

29 

5 

405 

0 

0 

7 

0 

2.55 

1  .45 

1.21 

15 

5.0 

0 

11 

1 

1 

MC  CAMMON 

39.4 

54.8 

81 

28 

32 

18 

308 

0 

0 

1 

0 

1.01 

.31 

21 

,0 

0 

5 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

69.3 

44.2 

56.8 

85 

28 

34 

15 

249 

0 

0 

0 

0 

.63 

.16 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

66.6 

33.3 

50. OM 

-  0,4 

77 

13  + 

25 

15 

0 

0 

0 

.76 

-  .SI 

.30 

22 

.0 

0 

7 

0 

0 

OAKLEY 

71.8 

41.4 

56.6 

2.4 

83 

27 

32 

4 

253 

0 

0 

1 

0 

1.66 

.36 

.75 

20 

.0 

0 

- 

2 

0 

PALISADES  DAM 

37.7 

52. 6M 

79 

3 

25 

15 

384 

0 

0 

0 

2.27 

.65 

26 

.0 

0 

3 

0 

n*^1-     *   «  // 

71.5 

40.7 

56.  1 

1.1 

84 

25  + 

31 

10 

0 

0 

1 

0 

.57 

-  .17 

.26 

16 

.0 

0 

7 

0 

0 

POCATELLO         AP  // 

70.5 

42.8 

56.7 

3.7 

83 

28 

35 

10 

255 

fj 

) 

o 

.59 

-  1.14 

.19 

21 

T 

T 

15 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

72.9 

40.1 

'  56.5 

2.6 

84 

31 

29 

15 

253 

a 

0 

1 

0 

1.10 

-  .41 

.39 

20 

T 

0 

7 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

69.1 

.21 

20 

0 

0 

0 

RIRIE 

0 

0 

0 

RUPERT 

71.2 

40.9 

56.  1M 

0.8 

85 

29 

34 

10+ 

0 

0 

0 

0 

•  65 

-  ,36 

•  27 

SAINT  ANTHONY 

70.2 

38.6 

54.4 

83 

31 

29 

30 

320 

0 

0 

4 

0 

.63 

-  .91 

.34 

21 

•  0 

0 

4 

0 

SPENCER  RS 

64.9 

35.0 

50.0 

1.8 

76 

31 

29 

1  0 

457 

0 

0 

8 

0 

1.63 

—     1 65 

2 1 

T 

0 

11 

1 

0 

SPRINGFIELD 

71.8 

40.0 

55.9 

2.8 

84 

28 

31 

10 

277 

0 

0 

1 

0 

.57 

-  .53 

.22 

21 

T 

0 

7 

0 

0 

SUGAR 

71.0 

37.4 

54.  2M 

2.3 

.83 

31 

28 

10+ 

326 

0 

0 

3 

0 

.82 

-  .43 

21 

•  0 

0 

6 

0 

0 

TETON  I  A 

0 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

0 

0 

0 

DIVISION 

53.6 

2.0 

1.04 

-  .38 

.2 

STA'E 

54.5 

1.3 

1  .42 

-  .17 

.3 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


ABERDEEN  E*P  ST* 
All  I  ON 
ALPHA  1  NE 
AMERICAN  FALLS    1  Nm 
ANGERS ON  OAM 

ARCO 

arroxrock  dam 
ASM  TON  1  S 
ATLANTA   1  E 
AVEftv  R<, 

BAWIta  MODEL,  BASIN 
I  BIG  CREEK    1  S 
I  BLACKTQOT 
\  BLISS 

•  BOISE  LUCKV  PEAK  OAM 

j  BOISE  MA  AP  / 
I  BONNE C  ">  FERRV 
\  RUMC 

i  BLrftKE  ?  NNc 
' BURLEV 

'  BURLE*  FACTOR*    1  NM 
BURLE*  OA  AP 
CALDWELL 
CAHAR I OGfc 
CASCADE    1  NM 

CENTERVILLE  ARgAUGH 
C  HALL  IS 

CHILL*  BARTON  FLAT 
f CLARK  FORK    1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD  M|NE 

1COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
|  [IcOCUft  O  ALtNE  RS 
CONDA 

COTTONMOOO 


CM  ?  NNW 
MOOD  DAM 
FLAT  OAM 


Day  of  month 


1   |  2  |  3  I  4  |  5  |  6 


10  I  11  1  12 


13     14     15  I  16     17  18 


19  !  20  21 


22    23  24 


25  ,  26  27 


28  ,  29  30 


.03      .66  ,C8 


So*  Reterence  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

IDAHO 

Table  3-Continued  may  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

! 

2  1 

3 

4  | 

5  | 

6 

1 

8 

9 

10  | 

11  |  12 

13  1 

14  1 

15 

16 

1 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22  1 

1 

23 

1 

24 

25 

1 

26  27 

1 

28 

I 

29  1  30 

31 

EMMETT  2  t 

1.35 

.05. 

.18 

.26 

•  17 

.  24 

.  24 

FAIRFIELD 

.09 

.21 

.08 

.57 

T 

.05 

.02 

T 

FENN  RS 

.13 

•  39 

•  16 

.15 

.31 

.62 

•  15 

.87 

•  43 

.  14 

•  29 

FORT  HALL   1  NO  AGENCY 

T 

,28 

.01 

T 

•  25 

•  15 

.01 

OAROEN  valley  rs 

1  *65 
* 

.05 

•02 

.  .  0 

•  15 

.07 

•  28 

.06 

.20 

.10 

.45 

•  10 

T 

•  07 

GLENNS  FERRY 

•  76 

.07 

.25 

T 

.04 

.11 

T 

■  29 

GOODING  CAA  AP 

"  IB 

T 

.03 

.13 

T 

.01 

T 

.15 

•  04 

T 

.03 

T 

GRACE  PH 

7 

.  05 

•  12 

•  16 

.20 

■  21 

.39 

.31 

GRAND  VIEW 

I  6 

.08 

.50 

.  12 

.37 

T 

.07 

■  09 

■  30 

T 

•  18 

GRANGEV I LLE 

•  30 

•02 

.4  1 

.05 

•  46 

.02 

.62 

•  50 

•  35 

.  30 

•  17 

•  38 

*  17 

•  18 

GRAY 

2.35 

.40 

.65 

.50 

.40 

•  40 

GROUSE 

•  61 

•  29 

.  16 

.03 

.02 

T 

r 

.08 

•  03 

HA  I  LEY 

T 

•  30 

.27 

•  05 

T 

.0  3 

•  03 

.02 

HAMER    4  NW 

"  Tfl 

T 

T 

.20 

T 

T 

T 

•  43 

.15 

HAZELTON 

"  5 
* 

•  02 

.  a : 

•  01 

.  10 

•  04 

.11 

.20 

.  15 

T 

T 

HILL  CITY 

•  62 

.13 

.28 

.15 

T 

.06 

T 

T 

HOLLISTER 

"Ii 

.16 

•  11 

.09 

.32 

.02 

.05 

HOWE 

T 

T 

.08 

•  27 

T 

T 

IDAHO  CITY 

.02 

•  02 

.10 

.  14 

.36 

.16 

•  09 

.32 

•  14 

•  02 

.01 

IDAHO  CITY   13  SW 

I  20 

T 

.43 

.37 

T 

•  15 

.25 

T 

IDAHO  FALLS  6  NE 

•  93 

•  18 

•  13 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

T 

T 

.08 

T 

T 

T 

.09 

.34 

•  08 

T 

.11 

IRWIN  2  S 

W97 

.  30 

T 

•  75 

•  46 

•  04 

•  42 

ISLAND  PARK  DAH 

T 

•  04 

.02 

•  04 

•  01 

.73 

•  74 

.10 

72 

•  02 

T 

•  06 

T 

.  19 

•  19 

.08 

•  05 

.  10 

.03 

T 

T 

KELLOGG 

2.48 

•  50 

.01 

•  02 

.11 

T 

.02 

.02 

T 

.15 

.67 

.30 

T 

.10 

•  31 

T 

•  27 

KOOSKIA 

6«95 

.34 

•  11 

.37 

•  24 

.24 

1.27 

•  14 

.37 

.78 

.82 

T 

.58 

•  48 

.39 

T 

KUNA  2  NNE 

.16 

.07 

.07 

LEWISTON  WATER  PLANT 

.31 

•  02 

T 

.02 

T 

.07 

.58 

•  04 

.16 

.24 

T 

.08 

.01 

•  01 

LEWISTON  WB  AP 

1.82 

■  30 

•  04 

T 

.03 

.12 

.51 

.05 

T 

.  16 

.48 

T 

.01 

T 

.11 

.01 

T 

T 

LIFTON  PUMPING  STA 

•  64 

.08 

•  08 

T 

.13 

T 

.11 

•  14 

•  10 

T 

LOW MAN 

•  03 

.02 

.51 

.13 

.  19 

.09 

MACK AY  RS 

•  26 

.01 

•  14 

MALAD 

.03 

T 

.06 

•  35 

•  04 

.05 

MALAD  CAA  AP 

1.70 

•  06 

•  02 

T 

.03 

•  01 

T 

.03 

.45 

T 

■  03 

•  05 

MAY  RS 

2.55 

T 

.01 

.36 

.06 

.45 

.08 

.10 

.06 

1.21 

.04 

T 

T 

•  15 

•  03 

MC  CALL 

.27 

:* 

.45 

.75 

.22 

•  30 

.08 

.30 

•  05 

•  09 

•  14 

MC  CAMMON 

1.01 

•  30 

T 

T 

T 

T 

T 

•  22 

•  31 

•  16 

T 

T 

•02 

MER I 01 AN   1  SSW 

.10 

.  1  1 

•  49 

•  30 

MESA 

l".90 

•  14 

•  16 

.15 

1.10 

•  29 

.06 

T 

MINIDOKA  DAM 

.63 

.01 

T 

.09 

.10 

•  12 

•  11 

.16 

.04 

MONTPEL 1 ER  RS 

•  20 

•  01 

•  03 

•  19 

•  30 

.01 

•  02 

MOSCOW  U  OF  I 

1*52 
* 

•  56 

T 

•  03 

•  02 

•  43 

*  13 

•  12 

.  14 

MJLLAN  PASS  CAA 

.12 

T 

•  15 

.01 

.04 

T 

T 

.25 

.28 

.01 

•  05 

.  13 

T 

r 

T  1 

NAMPA  2  NW 

*  8*. 

.02 

T 

.06 

.17 

■  20 

■  13 

.  11 

•  11 

•  02 

•  02 

NEW  MEADOWS  RS 

2.61 

.29 

.21 

•  14 

.95 

.11 

.  10 

■  30 

.48 

.02 

•  01 

NEZPERCE  2  E 

.38 

.09 

.39 

.17 

.09 

•  17 

.01 

1.14 

T 

•  02 

.  50 

.75 

•  41 

•  10 

•  41 

.03 

.08 

•  37 

T 

T 

OAKLEY 

1*66 
* 

•  02 

T 

■  14 

•  75 

•  03 

08SI0IAN  4  NNE 

■  04 

.04 

•  07 

.03 

■  29 

•  18 

•  02 

•  03 

.10 

•  11 

•  08 

T 

•  13 

•  03 

•  03 

OROF I  NO 

•  46 

.60 

.09 

.01 

•  11 

.01 

1  .08 

.05 

.  18 

.88 

.04 

.08 

.05 

.20 

.13 

•  02 

.01 

PALISADES  DAM 

2.27 

.07 

T 

.19 

.04 

T 

T 

.05 

.60 

•  64 

T 

•  03 

.65  T 

T 

PARMA  EXP  STA 

T 

T 

•  06 

.45 

•  14 

.15 

•  03 

.06 

T 

T 

T 

PAUL   1  E 

.04 

.10 

.07 

■  26 

•  05 

•  01 

.04 

PAYETTE 

*74 

•  02 

T 

T 

.05 

•  23 

T 

T 

•  14 

T 

.13 

•  1  7 

T 

PINE   2  SSW 

1  ".68 

T 

•  04 

T 

.17 

.83 

.14 

.10 

T 

.20 

.07 

•  05 

.08 
* 

POCATELLO  WB  AP  //R 

•  59 

T 

T 

.07 

.07 

T 

•  04 

T 

•  10 

•  19 

•  12 

T 

T 

T 

T  j 

PORTHI LL 

.18 

•  04 

•  04 

.03 

T 

T 

T 

•  20 

•  05 

T 

.05 

■  04 

POTLATCH 

.36 

.04 

•  13 

•  15 

•  17 

.05 

■  11 

•  04 

•  25 

PRESTON  SUG  FACT  2  S6 

1  A 

.09 

.  .,' 

.  05 

•  39 

•  25 

.27 

.03 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

1*04 

.  38 

•02 

•  01 

T 

.  10 

.  19 

.02 

T 

T 

T 

•  14 

•  05 

j 

•  01 

•  12 
* 

J 

REACTOR  TESTING  STA 

.69 

.02 

■  18 

T 

T 

T 

•  08 

T 

.21 

■  14 

•  06 

R ICHFIELD 

■  13 

.08 

.05 

.08 

.04 

.04 

•  20 

RIGGINS  RS 

* 

.  33 

•  13 

•  24 

T 

.03 

1.00 

.05 

.02 

.  16 

.57 

•  01 

■  58 

•  02 

.20 

.05 

.08 

RIME 

■  03 

T 

•  09 

•  03 

ROLAND  W  PORTAL 

2_41 

•  04 

•  22 

.08 

•  13 

T 

•  25 

•  74 

•  04 

•  01 

T 

•  20 

•  07 

" 

RUPERT 

.65 

•  05 

.27 

■  03 

.21 

•  08 

T 

.01 

T  fl 

SAINT  ANTHONY 

**| 

T 

T 

.05 

•  34 

■  04 

■  20 

SAINT  MARIES 

•  07 

.19 

.  20 

•  16 

.12 

.  03 

•  11 

.02 

T 

T 

SALMON 

T 

.05 

.34 

.  28 

•  37 

•  15 

•  08 

•  06 

.04 

•  02 

SANDPOINT  EXP  STA 

65 

T 

T 

T 

.  18 

•  18 

T 

•  21 

T 

T 

.08 

SHOSHONE 

.75 

T 

■  03 

T 

.24 

•  02 

T 

•  08 

•  07 

•  01 

.04 

.18 

•  04 

.04 

SPENCER  RS 

1.63 

.07 

•  04 

•  03 

.30 

.02 

T 

.03 

.09 

T 

■  02 

.39 

•  61 

T 

.03 

SPRINGFIELD 

■  06 

•  02 

.05 

.10 

.01 

.  1 .' 

•  1 1 

ST  1 BNI TE 

.20 

■  21 

■  31 

.30 

T 

•  32 

.13 

T 

.06 

•  65 

.20 

•  05 

■  30 

•  25 

•  20 

•  09 

.16 

SUGAR 

.01 

■  01 

T 

T 

.  20 

■  12 

T 

■  14 

T 

SUN  VALLEY 

1.22 

.03 

I 

•  35 

.05 

T 

*  60 

T 

T 

T 

.02 

•  01 

•  0  7 

SWAN  FALLS  PH 

.78 

•  25 

.  15 

.06 

.30 

TETONIA 

.10 

T ETON ] A  EXP  STA 

•  54 

.43 

•  31 

THREE  CREEK 

1.56 

T 

•  04 

T 

.60 

•  07 

.43 

•  21 

.21 

TWIN  FALLS  2  NNE 

.58 

T 

.02 

.03 

.11 

T 

.13 

•  09 

•  01 

.11 

.04 

•  02 

T 

.01 

.01  i 

TWIN  FALLS  3  SE 

.77 

.01 

.10 

.12 

.01 

■  26 

■  09 

.01 

.14 

■  03 

WALLACE 

2.50 

.39 

T 

•  02 

.23 

.02 

.11 

T 

T 

.31 

.64 

.11 

T 

T 

T 

.40 

.03 

•  11 

T 

•  03 

.  10  « 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

2.40 

.44 

•  03 

.26 

•  04 

.07 

•  43 

.49 

.05 

•  07 

.38 

.  14 

WEISER 

.44 

T 

.  15 

■  12 

.15 

T 

T 

WINCHESTER   1  SE 

4.55 

.36 

.07 

.14 

.10 

.12 

'I 

.01 

1.70 

.05 

.26 

.80 

.18 

.03 

.20 

i29 

.04 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

8 

1 

_ 
2 

* 

* 

6 

_ 
* 

_ 
8 

_ 
9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

I  5 

IB 
16 

■* 
17 

1 « 

19 

20 

2 1 

22 

23 

■ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

ABERDEEN  EXP  ST  A 

MAX 

71 

80 

60 

76 

76 

70 

69 

65 

0? 

71 

BO 

83 

71 

70 

62 

67 

74 

74 

69 

56 

65 

T> 

79 

79 



74 

77 

63 

71 

72 

8  0 

72.* 

Ml  N 

30 

40 

42 

34 

36 

41 

37 

39 

40 

29 

34 

38 

36 

35 

!  44 

34 

35 

39 

41 

39 

41 

39 

38 

47 

47 

37 

40 

52 

36 

38 

38.  <. 

ALBION 

MAX 

67 

78 

77 

63 

72 

70 

66 

52 

69 

75 

79 

74 

64 

5  0 

65 

69 

7C 

69 

54 

64 

71 

78 

72 

75 

77 

83 

69 

71 

B  D 

69.0 

Ml  N 

39 

47 

40 

28 

29 

35 

33 

37 

37 

27 

43 

34 

!  50 

30 

3.' 

Vt 

41 

37 

39 

34 

38 

49 

28 

34 

39 

50 

-.fi 

40 

ALPHA    1  NE 

MAX 

30 

64 

67 

55 

62 

59 

59 

47 

1  Q 

63 

67 

73 

67 

60 

53 

68 

74 

68 

72 

64.1 

Ml  N 

38 

32 

40 

30 

26 

38 

39 

40 

36 

31 

31 

)  l 

46 

31 

31 

\" 

z? 

32 

25 

3 1 

34 

25 

2  6 

33.5 

AMERICAN  FALLS  1 

MAX 

68 

78 

77 

65 

73 

70 

69 

64 

6  o 

68 

77 

76 

75 

68 

6*. 

AO 

70 

84 

70 

71 

82 

70.8 

Ml  N 

43 

42 

44 

34 

36 

41 

38 

41 

4  0 

32 

43 

39 

54 

36 

33 

40 

*5 

J*8 

42 

5 1 

43 

42 

41.1 

ANDERSON  DAM 

MAX 

68 

78 

7  2 

65 

72 

7  0 

67 

49 

59 

70 

73 

78 

69 

65 

5B 

69 

74 

0 

82 

76 

B  >' 

83 

71 

76 

82 

71.2 

MIN 

45 

4  1 

48 

3  7 

37 

40 

46 

39 

42 

39 

42 

43 

48 

41 

1Q 

39 

41 

42 

46 

45 

41 

37 

45 

45 

50 

4  7 

4T 

48 

39 

39 

46 

42.8 

ARCO 

MAX 

66 

73 

70 

72 

68 

71 

65 

57 

55 

56 

54 

77 

76 

68 

57 

60 

60 

71 

66 

34 

65 

73 

76 

73 

73 

75 

77 

70 

75 

dO 

07.0 

MIN 

41 

38 

31 

33 

31 

35 

43 

37 

37 

30 

34 

40 

53 

34 

33 

41 

36 

42 

47 

39 

38 

35 

37 

35 

34 

37 

37 

40 

38 

36 

37.4 

ARROHROC  k  dam 

MAX 

67 

64 

76 

67 

66 

74 

70 

63 

55 

65 

73 

77 

80 

72 

5s; 

64 

74 

72 

76 

76 

6  0 

62 

72 

7fl 

86 

79 

7J 

70 

70 

0  B 

74 

70.5 

MIN 

45 

40 

4Q 

35 

38 

40 

47 

44 

4,  0 

41 

43 

44 

30 

40 

38 

39 

41 

42 

48 

48 

41 

40 

44 

44 

-Q 

45 

44 

47 

48 

39 

49 

ASM*     N     1  S 

MAX 

69 

72 

76 

64 

68 

7  0 

67 

59 

64 

71 

72 

6  9 

69 

68 

58 

64 

68 

69 

68 

67 

" 

67 

74 

7€ 

79 

72 

51 

75 

69 

73 

7fi 

69.0 

M.N 

36 

38 

V* 

41 

39 

37 

39 

37 

43 

41 

43 

37 

45 

40 

3  0 

35 

3  2 

36 

38 

41 

36 

40 

37 

40 

36 

34 

31 

3fi 

38.0 

ATLANTA   1  E 

MAX 

58 

64 

63 

68 

66 

58 

60 

46 

54 

60 

66 

7  o 

6S» 

61 

53 

*2 

* 

66 

zz 

^\ 

73 

74 

65 

69 

74 

64.2 

MIN 

37 

34 

39 

29 

24 

33 

37 

34 

34 

30 

35 

36 

39 

30 

2  B 

34 

an 

29 

36 

39 

36 

3c 

40 

37 

30 

4] 

34.3 

AVERY  RS 

MAX 

55 

67 

6  1 

59 

68 

61 

69 

68 

77 

72 

81 

75 

54 

74 

■t 

78 

77 

"71 

63 

74 

85 

B  1 

86 

75 

72.1 

M  1  N 

38 

39 

4  1 

35 

3 1 

38 

37 

43 

36 

41 

38 

43 

4  1 

40 

37 

43 

45 

45 

42 

38 

39 

40 

38 

41 

45 

32 

40 

39.5 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

55 

55 

55 

57 

54 

52 

64 

68 

64 

66 

67 

64 

66 

65 

69 

73 

76 

MO 

68 

68 

63 

70 

75 

75 

74 

74 

73 

72 

67 

63 

64 

66.3 

MIN 

38 

36 

40 

34 

26 

39 

30 

42 

41 

37 

41 

38 

48 

45 

36 

43 

38 

39 

46 

46 

48 

41 

38 

38 

43 

40 

39 

42 

43 

31 

43 

39.6 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

50 

62 

59 

52 

60 

57 

62 

52 

57 

63 

7  0 

67 

56 

45 

55 

64 

67 

63 

63 

48 

60 

69 

74 

6B 

67 

72 

73 

65 

67 

73 

62.1 

MIN 

35 

32 

35 

30 

24 

26 

32 

37 

36 

28 

28 

27 

35 

29 

31 

36 

25 

27 

31 

39 

37 

36 

27 

2  7 

27 

33 

26 

28 

36 

23 

27 

BLACKFOOT 

MAX 

73 

79 

8  0 

70 

7^ 

7  0 

69 

63 

64 

73 

78 

83 

7 1 

5^ 

63 

68 

75 

74 

69 

57 

70 

75 

81 

79 

71 

79 

85 

70 

73 

85 

72.8 

MIN 

44 

44 

46 

33 

35 

44 

40 

41 

39 

36 

47 

4 1 

54 

40 

34 

44 

35 

36 

41 

46 

40 

41 

43 

43 

53 

47 

41 

44 

52 

41 

42 

42.2 

BLISS 

MAX 

74 

78 

76 

6  5 

76 

71 

69 

54 

65 

74 

76 

83 

80 

7  1 

55 

68 

73 

78 

74 

69 

63 

7  3 

79 

85 

82 

79 

84 

63 

76 

90 

74.2 

MIN 

52 

40 

51 

3 1 

36 

41 

43 

4  1 

39 

38 

40 

44 

36 

38 

37 

36 

40 

39 

48 

4  2 

41 

41 

45 

50 

46 

45 

44 

50 

41 

50 

42.3 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

68 

73 

7  2 

76 

75 

70 

53 

69 

7^ 

8  1 

80 

72 

64 

74 

74 

79 

78 

1  i 

72 

78 

B6 

80 

B  7 

87 

84 

79 

75.3 

M I  N 

42 

45 

54 

36 

40 

48 

43 

41 

46 

47 

47 

4i» 

38 

47 

45 

48 

44 

4  1 

44 

49 

50 

46 

51 

53 

44 

41 

45.2 

BOISE   MB  AP 

MAX 

63 

70 

63 

63 

72 

69 

63 

50 

65 

73 

75 

77 

72 

59 

64 

74 

73 

77 

77 

61 

64 

72 

77 

85 

78 

78 

83 

86 

67 

73 

79 

71.0 

MIN 

46 

40 

39 

35 

38 

41 

48 

44 

39 

46 

47 

48 

53 

39 

37 

38 

43 

46 

48 

43 

42 

39 

43 

52 

50 

46 

46 

54 

45 

39 

53 

44.1 

BONNER S  FERRY 

MAX 

57 

61 

58 

59 

63 

59 

70 

70 

77 

75 

68 

7  0 

61 

64 

78 

79 

80 

81 

69 

67 

66 

74 

78 

84 

75 

7  7 

83 

78 

64 

72 

70 

70.7 

MIN 

38 

35 

41 

38 

29 

40 

32 

36 

42 

37 

41 

43 

46 

45 

44 

41 

4 1 

50 

45 

44 

44 

42 

4  2 

42 

46 

4 1 

40 

44 

42 

34 

43 

BUHL 

MAX 

72 

75 

67 

74 

82 

60 

6  3 

71 

76 

B  2 

80 

72 

53 

6 1 

70 

75 

76 

76 

64 

70 

77 

82 

81 

76 

*0 

81 

79 

72 

87 

73.6 

MIN 

48 

45 

35 

42 

45 

42 

40 

40 

46 

48 

56 

45 

36 

42 

40 

46 

54 

46 

42 

42 

-  H 

5  0 

52 

54 

50 

52 

50 

44 

5  D 

45.9 

BURKE  2  NNE 

MAX 

44 

51 

51 

46 

54 

49 

57 

57 

62 

65 

6 1 

65 

58 

49 

60 

61 

67 

68 

67 

60 

49 

6 1 

66 

72 

66 

72 

72 

64 

62 

i  - 

60.5 

Ml  N 

32 

31 

35 

30 

2  5 

3 1 

29 

36 

33 

33 

35 

33 

38 

35 

34 

32 

33 

38 

38 

40 

34 

31 

35 

35 

40 

33 

35 

37 

38 

?■  0 

3  9 

34.1 

MMLEV 

MAX 

75 

73 

84 

75 

68 

79 

71 

70 

55 

64 

76 

H  1 

84 

75 

7  0 

53 

63 

[  Q 

76 

76 

64 

60 

71 

83 

79 

78 

81 

85 

t  - 

75 

72.9 

MIN 

48 

4  3 

47 

36 

39 

43 

44 

46 

44 

34 

43 

43 

54 

43 

35 

35 

38 

45 

49 

49 

45 

42 

44 

43 

54 

46 

46 

50 

51 

44 

45 

44.1 

BURLEY  FACTORY  1  NH 

MAX 

70 

71 

74 

65 

76 

71 

69 

54 

63 

74 

79 

83 

74 

69 

54 

63 

69 

74 

74 

63 

59 

70 

76 

81 

79 

76 

85 

82 

67 

71 

71.2 

MIN 

39 

36 

34 

37 

41 

40 

38 

38 

32 

40 

40 

49 

37 

35 

34 

35 

40 

48 

46 

>8 

36 

41 

40 

51 

39 

41 

34 

51 

40 

43 

39.8 

8URLEY  CAA  AP 

MAX 

72 

81 

77 

64 

75 

71 

70 

54 

62 

73 

78 

83 

72 

67 

52 

61 

68 

74 

75 

62 

59 

68 

75 

1  3 

78 

75 

81 

87 

66 

74 

B6 

71.7 

MIN 

44 

39 

42 

34 

36 

40 

40 

39 

39 

32 

39 

39 

45 

39 

35 

42 

37 

45 

47 

45 

40 

40 

43 

41 

51 

43 

41 

48 

52 

41 

44 

CALDWELL 

MAX 

66 

7  a 

6  3 

60 

7  3 

73 

67 

53 

68 

75 

80 

8 1 

78 

67 

65 

73 

77 

80 

82 

67 

69 

76 

82 

Bfi 

82 

8 1 

B  fi 

85 

83 

B  0 

79 

74.5 

MIN 

47 

38 

48 

35 

36 

43 

48 

46 

40 

43 

44 

46 

55 

46 

39 

44 

40 

41 

52 

52 

47 

42 

-  '■ 

45 

49 

47 

45 

46 

44 

41 

44 

44.5 

CAMBR I DGE 

MAX 

68 

69 

67 

68 

69 

7  0 

69 

70 

69 

70 

73 

7  0 

76 

79 

69 

70 

7  1 

72 

71 

69 

7  0 

69 

76 

78 

78 

75 

76 

78 

79 

78 

79 

72.4 

MIN 

34 

32 

\** 

36 

36 

35 

36 

34 

35 

37 

38 

39 

35 

34 

36 

35 

34 

35 

40 

34 

33 

36 

47 

40 

36 

35 

35.9 

CASCADE    1  NW 

MAX 

53 

66 

63 

54 

6  1 

b  0 

57 

48 

57 

63 

66 

72 

65 

62 

51 

60 

65 

67 

67 

65 

5  3 

64 

J  D 

74 

71 

68 

73 

7  5 

70 

G  7 

71 

63.8 

MIN 

40 

33 

39 

32 

30 

34 

39 

39 

38 

33 

35 

)6 

43 

35 

32 

41 

33 

35 

42 

43 

36 

38 

35 

36 

45 

38 

35 

37 

39 

30 

35 

36.6 

emu.  is 

MAX 

67 

73 

68 

65 

68 

66 

63 

56 

56 

66 

74 

75 

70 

65 

50 

57 

64 

72 

65 

55 

67 

74 

76 

72 

67 

75 

79 

75 

0" 

76 

67.5 

Ml  N 

49 

39 

46 

35 

32 

34 

41 

42 

41 

33 

37 

36 

49 

38 

32 

42 

36 

38 

42 

38 

42 

38 

43 

50 

39 

38 

40 

42 

39 

40 

39.8 

CHILLY  BAR  TON  FLAT 

MAX 

62 

68 

67 

57 

62 

63 

57 

48 

52 

60 

67 

70 

67 

61 

48 

52 

60 

65 

65 

60 

49 

62 

64 

7  0 

70 

63 

69 

69 

62 

65 

7 : 

62.1 

Ml  N 

38 

32 

43 

25 

24 

24 

35 

31 

34 

25 

27 

25 

43 

26 

28 

34 

22 

28 

33 

37 

32 

36 

29 

34 

39 

37 

29 

30 

35 

30 

34 

CLARK   FORK   1  ENE 

MAX 

57 

60 

58 

57 

60 

57 

67 

71 

70 

71 

66 

73 

71 

63 

70 

73 

7  1 

T6 

73 

66 

61 

70 

73 

75 

73 

7  3 

77 

79 

64 

67 

6fi 

68.1 

Ml  N 

39 

36 

40 

33 

26 

40 

30 

33 

39 

34 

39 

38 

43 

43 

37 

36 

37 

48 

43 

48 

43 

45 

38 

38 

43 

38 

36 

38 

42 

31 

)fl 

38.5 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

56 

51 

63 

55 

49 

56 

53 

52 

45 

47 

55 

62 

66 

58 

57 

38 

45 

58 

59 

54 

48 

53 

62 

67 

56 

5  9 

67 

67 

53 

55.6 

MIN 

32 

30 

32 

28 

26 

29 

31 

33 

33 

29 

31 

31 

31 

30 

27 

28 

32 

31 

35 

35 

31 

33 

31 

33 

41 

32 

31 

32 

34 

27 

31.3 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

55 

60 

54 

56 

58 

56 

65 

67 

72 

72 

66 

73 

65 

58 

71 

74 

77 

7B 

69 

61 

63 

71 

75 

7  B 

75 

76 

79 

76 

63 

70 

67.7 

MIN 

37 

38 

42 

33 

28 

37 

34 

46 

40 

40 

44 

41 

45 

46 

38 

40 

42 

5  1 

51 

45 

43 

46 

45 

4 1 

50 

45 

43 

47 

43 

35 

46 

42.0 

COEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

35 

60 

60 

57 

63 

58 

70 

69 

71 

74 

71 

76 

75 

64 

79 

77 

78 

76 

80 

69 

71 

75 

81 

76 

77 

84 

82 

69 

72 

72 

71.2 

MIN 

39 

49 

41 

34 

27 

46 

34 

43 

37 

36 

45 

43 

49 

41 

35 

30 

42 

53 

52 

51 

45 

44 

43 

42 

49 

41 

42 

42 

46 

36 

41.8 

CON  DA 

MAX 

62 

64 

73 

72 

6  5 

70 

66 

62 

47 

53 

62 

69 

76 

67 

67 

59 

52 

58 

64 

65 

59 

49 

57 

65 

72 

70 

C  l 

7  1 

75 

*■  5 

61 

63.8 

MIN 

38 

38 

40 

31 

32 

34 

33 

34 

33 

34 

35 

34 

48 

30 

22 

36 

36 

28 

35 

43 

33 

33 

35 

34 

40 

38 

30 

35 

46 

28 

33 

34.8 

COTTONWOOO 

MAX 

45 

52 

48 

55 

60 

57 

61 

58 

64 

68 

64 

68 

60 

52 

58 

65 

70 

72 

70 

55 

54 

65 

70 

75 

70 

7  0 

75 

74 

61 

65 

62.7 

MIN 

33 

37 

38 

3  1 

32 

36 

34 

41 

42 

39 

43 

42 

46 

37 

39 

35 

37 

40 

51 

45 

40 

45 

39 

43 

51 

40 

40 

40 

34 

39.7 

COUNCIL    1  N 

MAX 

64 

68 

65 

6  3 

69 

68 

68 

63 

69 

69 

70 

80 

72 

62 

62 

74 

78 

79 

70 

62 

73 

B  0 

84 

80 

80 

83 

81 

72.5 

MIN 

44 

34 

41 

3  5 

35 

4  3 

48 

44 

4  1 

39 

44 

44 

44 

43 

37 

43 

38 

38 

45 

48 

41 

36 

5  2 

54 

4  1 

41 

41 

4 1 

38 

41.6 

DEAD  WOOD  DAM 

MAX 

51 

65 

61 

53 

61 

57 

57 

44 

56 

63 

67 

71 

63 

53 

52 

61 

63 

69 

68 

59 

54 

66 

70 

73 

66 

7  0 

75 

75 

61 

69 

62.4 

MIN 

31 

30 

34 

27 

23 

25 

30 

34 

32 

26 

26 

26 

34 

27 

29 

36 

24 

26 

34 

37 

30 

25 

27 

27 

36 

30 

27 

28 

28 

lb 

29.2 

OEER  FLAT  DAM 

MAX 

62 

71 

66 

65 

70 

72 

63 

55 

68 

77 

78 

81 

73 

61 

64 

68 

73 

77 

80 

67 

65 

76 

78 

B5 

79 

78 

84 

85 

68 

72 

75 

72.2 

MIN 

48 

40 

48 

35 

37 

49 

43 

49 

43 

45 

45 

46 

53 

46 

41 

44 

40 

43 

43 

49 

46 

44 

49 

46 

48 

52 

49 

59 

46 

43 

52 

45.8 

ORIGGS 

MAX 

64 

68 

74 

74 

62 

68 

66 

65 

52 

57 

65 

68 

74 

69 

69 

68 

65 

65 

55 

63 

63 

48 

67 

71 

70 

6  0 

68 

65 

6  5 

64 

64.9 

MIN 

44 

39 

36 

32 

37 

35 

31 

38 

35 

27 

32 

41 

43 

41 

25 

48 

27 

28 

33 

44 

33 

32 

32 

35 

41 

41 

31 

38 

50 

30 

31 

35.9 

DUBOIS  EXP  ST A 

65 

74 

72 

66 

67 

66 

64 

55 

57 

61 

70 

71 

72 

67 

61 

56 

62 

65 

66 

65 

55 

60 

68 

73 

73 

64 

70 

77 

70 

fi  v 

66.4 

MIN 

40 

42 

41 

36 

37 

40 

44 

39 

36 

35 

37 

41 

52 

43 

32 

41 

34 

37 

38 

43 

40 

43 

38 

43 

43 

41 

41 

41 

45 

- : 

40 

40.1 

DUBOIS   CAA  AP 

MAX 

67 

75 

73 

62 

70 

70 

66 

56 

61 

65 

74 

73 

75 

68 

58 

59 

64 

69 

69 

63 

55 

63 

71 

75 

73 

66 

73 

79 

75 

fi  B 

79 

68.2 

MIN 

42 

42 

-  i 

35 

35 

37 

43 

40 

^8 

35 

38 

41 

50 

38 

33 

39 

33 

3r> 

36 

42 

41 

43 

37 

43 

45 

43 

36 

42 

45 

40 

42 

39.8 

;LK  RIVER   1  S 

MAX 

60 

65 

0  3 

60 

65 

65 

65 

60 

63 

68 

72 

70 

75 

70 

68 

75 

75 

75 

73 

73 

68 

65 

73 

75 

78 

80 

75 

78 

75 

78 

75 

70.3 

« : 

33 

40 

42 

33 

34 

37 

34 

40 

40 

35 

40 

40 

45 

45 

40 

35 

38 

40 

40 

44 

40 

34 

36 

37 

40 

42 

34 

35 

44 

to 

40 

38.3 

rHNETT  2  F 

MAX 

67 

75 

68 

66 

75 

72 

68 

53 

70 

76 

80 

83 

77 

73 

66 

77 

82 

8? 

77 

67 

70 

75 

B  . 

88 

81 

82 

86 

87 

77 

78 

80 

75.5 

Ml  N 

48 

36 

50 

36 

34 

42 

48 

47 

38 

41 

42 

47 

51 

44 

39 

47 

41 

47 

50 

43 

45 

39 

41 

44 

47 

45 

42 

46 

42 

36 

44 

43.3 

^AIRFIELD 

MAX 

63 

69 

68 

60 

66 

62 

61 

59 

56 

64 

70 

72 

69 

63 

50 

62 

65 

70 

76 

65 

56 

67 

70 

75 

72 

72 

74 

77 

66 

fi  9 

79 

66.7 

MIS 

44 

40 

37 

32 

33 

33 

42 

39 

38 

33 

37 

36 

48 

36 

37 

40 

37 

38 

36 

44 

35 

36 

42 

37 

43 

39 

38 

37' 

34 

33 

40 

"ENN  RS 

MAX 

56 

65 

56 

62 

70 

63 

70 

54 

75 

76 

76 

80 

72 

57 

611 

73 

80 

80 

77 

61 

58 

73 

81 

67 

76 

80 

B  5 

79 

72 

'  C 

78, 

71.3 

MIN 

42 

43 

40 

39 

37 

44 

40 

47 

45 

40 

42 

43 

46 

43 

40 

44 

38 

41 

46 

48 

44 

45 

42 

4  i 

52 

45 

4  0 

39 

45 

38 

38 

42.5 

-ORT  HALL  IND  AGENCY 

MAX 

71 

82 

79 

67 

75 

73 

70 

66 

61 

70 

78 

82 

79 

70 

67 

62 

6  7 

74 

69 

55 

68 

75 

80 

■ 

85 

69 

72.6 

MIN 

42 

43 

43 

36 

37 

38 

38 

41 

40 

35 

41 

40 

53 

38 

36 

43 

36 

37 

42 

48 

49 

41 

44 

42 

53 

37 

37 

52 

42 

37 

41.6 

iARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

63 

76 

74 

64 

72 

70 

66 

60 

r>8 

75 

76 

80 

75 

68 

65 

73 

76 

79 

75 

62 

7* 

80 

83 

82 

Oft 

80 

80 

74.1 

MIN 

30 

39 

49 

39 

31 

36 

43 

49 

41 

40 

37 

37 

45 

39 

38 

38 

33 

37 

44 

45 

40 

34 

38 

38 

46 

39 

37 

39 

42 

33 

3  7 

39.1 

iLENNS  FERRY 

MAX 

78 

80 

75 

68 

78 

77 

70 

57 

70 

76 

42 

85 

78 

69 

61 

75 

78 

80 

81 

73 

65 

77 

83 

88 

83 

84 

85 

89 

71 

eo 

93 

77.1 

■*  I  N 

51 

37 

51 

35 

34 

40 

47 

41 

40 

39 

40 

53 

41 

37 

39 

36 

37 

50 

47 

4? 

41 

-0 

41 

49 

52 

43 

41 

50 

41 

4-. 

42.7 

■  OOO I  Nb  CAA  AP 

MAX 

71 

77 

70 

65 

74 

69 

68 

52 

63 

73 

76 

81 

71 

66 

55 

66 

70 

75 

75 

59 

59 

71 

76 

8  3 

79 

78 

8  1 

84 

67 

73 

89 

71.5 

m  I  N 

49 

43 

41 

34 

4  1 

*-3 

45 

41 

39 

41 

46 

44 

54 

39 

36 

40 

43 

4? 

52 

44 

39 

38 

42 

45 

49 

48 

45 

50 

49 

42 

50 

.RACE  Ph 

«li 

64 

73 

75 

66 

70 

67 

67 

58 

55 

62 

71 

76 

70 

70 

52 

53 

59 

67 

67 

58 

50 

5B 

66 

70 

70 

62 

69 

74 

66 

6  fi 

75 

65.4 

w  |  N 

42 

37 

41 

35 

34 

36 

34 

37 

36 

30 

i  7 

37 

48 

35 

27 

41 

36 

3  1 

37 

41 

36 

34 

38 

38 

43 

40 

35 

40 

48 

32 

37 

37.2 

•  RAND  VIEW 

MAX 

70 

81 

78 

69 

78 

77 

75 

60 

68 

78 

81 

86 

85 

80 

6  7 

77 

80 

84 

84 

79 

74 

77 

H5 

92 

89 

83 

90 

93 

85 

81 

86 

79.7 

MIN 

44 

39 

56 

34 

34 

44 

52 

49 

42 

42 

43 

45 

48 

47 

39 

42 

42 

42 

44 

50 

45 

47 

46 

45 

51 

52 

45 

47 

52 

44 

50 

45.2 

.RANGEVILLE 

MAX 

46 

54 

47 

56 

6  1 

57 

62 

50 

62 

70 

66 

70 

59 

47 

58 

65 

71 

74 

73 

54 

52 

68 

72 

76 

72 

7  1 

77 

73 

60 

62.9 

MIN 

34 

37 

35 

29 

33 

41 

35 

41 

41 

39 

43 

4<> 

44 

37 

36 

37 

37 

42 

48 

40 

40 

37 

40 

43 

50 

42 

41 

46 

39 

39.7 

■  RAY 

MAX 

58 

56 

59 

60 

62 

66 

60 

53 

44 

61 

*C 

71 

65 

65 

63 

64 

60 

61 

60 

62 

53 

62 

62 

64 

77 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

63.1 

MIN 

30 

31 

32 

32 

32 

36 

35 

34 

30 

30 

30 

J7 

45 

43 

25 

43 

37 

?y 

28 

35 

34 

30 

29 

32 

48 

37 

38 

33 

32 

3C 

32 

33.8 

■  ROUSE 

MAX 

60 

67 

65 

54 

62 

62 

56 

49 

50 

61 

61 

69 

65 

58 

50 

52 

63 

65 

65 

58 

52 

62 

^ 

70 

70 

67 

68 

71 

65 

66 

70 

62.0 

M  I  N 

39 

31 

41 

25 

28 

27 

38 

32 

30 

28 

29 

27 

43 

28 

29 

40 

27 

28 

29 

40 

34 

39 

28 

31 

40 

42 

29 

30 

35 

29 

28 

32.4 

IAILEY 

MAX 

66 

70 

&q 

70 

67 

66 

63 

59 

55 

68 

72 

76 

73 

67 

51 

63 

67 

74 

72 

70 

57 

69 

74 

78 

75 

74 

78 

78 

72 

73 

75 

69.1 

m|  N 

43 

39 

46 

29 

33 

35 

43 

36 

>8 

35 

38 

38 

48 

37 

33 

38 

33 

39 

45 

40 

31 

36 

- : 

41 

46 

42 

40 

42 

41 

35 

37 

38.7 

IAMER    4  NH 

MAX 

71 

78 

76 

65 

73 

70 

67 

59 

61 

67 

73 

77 

75 

70 

62 

60 

65 

70 

73 

68 

>6 

65 

73 

78 

78 

67 

75 

80 

72 

*  . 

80 

70.2 

MIN 

41 

41 

39 

30 

32 

34 

39 

41 

38 

32 

36 

33 

50 

42 

34 

45 

30 

3? 

37 

45 

.0 

44 

36 

40 

46 

43 

36 

38 

45 

34 

37 

38.5 

Sm  row«n  •>  ootas  tollowlag  SutloD  Tnd«* 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average  ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

i  5 

16 

17 

■ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

■ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAZELTON 

MAX 

71 

77 

8  1 

65 

76 

75 

70 

53 

61 

74 

77 

83 

79 

65 

j2 

73 

\ 

6H 

80 

— -TT 

81 

85 

73 

74 

86 

72.2 

MIN 

46 

43 

49 

36 

36 

45 

43 

39 

39 

32 

40 

41 

54 

38 

35 

42 

37 

49 

44 

40 

40 

50 

47 

40 

43 

50 

4  3 

45 

42.3 

HILL  CITY 

MAX 

64 

72 

69 

60 

68 

64 

63 

48 

58 

63 

71 

72 

64 

60 

61 

63 

65 

70 

69 

60 

54 

67 

72 

77 

71 

73 

77 

78 

65 

70 

61 

66.7 

MIN 

43 

36 

47 

33 

30 

38 

42 

40 

37 

33 

35 

37 

48 

37 

35 

36 

35 

35 

45 

46 

36 

34 

35 

36 

43 

45 

36 

35 

43 

32 

41 

38.2 

HOLL I STER 

MAX 

68 

72 

68 

68 

72 

68 

66 

69 

70 

73 

75 

79 

75 

65 

58 

61 

64 

71 

70 

68 

65 

7  1 

78 

83 

7  I 

85 

70.5 

M  I  N 

43 

38 

47 

34 

31 

41 

42 

37 

41 

36 

40 

44 

51 

47 

33 

?? 

48 

39 

40 

42 

38 

42 

46 

43 

42 

51 

41.3 

IDAHO  CITY 

MAX 

60 

73 

72 

61 

64 

65 

63 

50 

61 

69 

73 

77 

74 

067 

63 

7  i 

73 

74 

74 

65 

57 

72 

77 

81 

77 

7  7 

80 

80 

75 

76 

81 

70.4 

MIN 

41 

30 

45 

30 

26 

31 

40 

41 

38 

30 

32 

33 

40 

32 

34 

33 

28 

32 

40 

45 

33 

30 

33 

34 

42 

35 

33 

35 

37 

27 

33 

34.6 

IDAHO   FALLS   6  NE 

MAX 

62 

54 

64 

71 

75 

76 

72 

75 

80 

69 

69 

83 

MIN 

48 

40 

42 

37 

48 

53 

46 

39 

44 

52 

41 

47 

_  J 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

69 

79 

78 

65 

72 

68 

68 

65 

62 

68 

75 

8 1 

74 

69 

55 

,  , 

_ 

70.2 

MIN 

44 

44 

4  3 

38 

40 

41 

39 

40 

39 

34 

40 

40 

52 

38 

37 

43 

30 

34 

40 

43 

41 

42 

39 

44 

50 

47 

40 

44 

46 

9 

4 

41.1 

IRWIN   2  S 

MAX 

67 

70 

78 

68 

71 

70 

64 

54 

60 

76 

74 

78 

70 

71 

64 

58 

64 

68 

69 

62 

48 

62 

71 

74 

74 

65 

72 

79 

76 

70 

81 

68.6 

Ml  N 

40 

38 

40 

37 

38 

38 

37 

37 

32 

34 

36 

33 

34 

35 

28 

45 

32 

31 

37 

45 

34 

38 

36 

38 

44 

42 

35 

41 

53 

32 

32 

37.2 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

61 

67 

67 

55 

6  1 

61 

55 

50 

55 

58 

61 

68 

66 

64 

58 

53 

58 

58 

63 

61 

46 

58 

67 

70 

67 

60 

67 

72 

68 

61 

72 

61.5 

MIN 

30 

29 

30 

28 

26 

28 

30 

32 

32 

25 

27 

29 

38 

28 

2  5 

11 

26 

26 

30 

34 

31 

30 

30 

32 

34 

38 

28 

31 

40 

24 

32 

30.3 

JEROME 

MAX 

73 

78 

76 

65 

7  5 

73 

70 

53 

63 

75 

76 

80 

78 

7  1 

53 

66 

68 

74 

75 

73 

64 

70 

78 

85 

80 

77 

82 

86 

86 

73 

88 

73.7 

Ml  N 

45 

4  1 

5  1 

35 

36 

43 

44 

41 

39 

37 

44 

4 1 

51 

43 

33 

39 

48 

45 

36 

39 

42 

41 

48 

44 

43 

49 

48 

43 

46 

42.4 

KELLOGG 

MAX 

61 

55 

61 

52 

57 

66 

60 

70 

67 

74 

76 

68 

81 

67 

50 

75 

76 

80 

81 

73 

63 

66 

74 

78 

84 

77 

79 

85 

82 

66 

77 

70.4 

M  IN 

40 

40 

42 

35 

30 

40 

35 

45 

47 

*  8 

44 

4 1 

51 

45 

42 

39 

40 

49 

48 

50 

44 

42 

42 

42 

49 

42 

40 

43 

48 

36 

45 

42.4 

KOOSK I  A 

MAX 

58 

67 

63 

65 

7  1 

6  8 

72 

71 

80 

78 

61 

67 

79 

81 

85 

80 

72 

66 

76 

82 

86 

79 

80 

87 

80 

71 

78 

75 

74.5 

MIN 

43 

45 

48 

40 

42 

9 

45 

47 

46 

39 

44 

50 

49 

47 

42 

42 

46 

56 

46 

43 

44 

47 

37 

42 

45.1 

KUNA  2  NNE 

MAX 

62 

70 

64 

73 

69 

62 

52 

66 

72 

75 

77 

73 

60 

64 

73 

72 

77 

77 

63 

65 

72 

77 

84 

78 

77 

82 

86 

67 

75 

77 

71.4 

MIN 

46 

34 

49 

33 

33 

41 

47 

45 

37 

43 

42 

42 

48 

40 

36 

37 

40 

36 

46 

50 

43 

38 

39 

45 

45 

44 

36 

46 

43 

38 

*»<» 

4i.e 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

61 

64 

65 

66 

7  1 

68 

76 

75 

73 

79 

75 

80 

80 

66 

76 

80 

82 

84 

80 

70 

70 

78 

82 

86 

82 

84 

'JO 

87 

76 

79 

79 

76.3 

MIN 

45 

47 

47 

39 

46 

44 

52 

45 

48 

5  1 

49 

54 

47 

b2 

43 

44 

48 

56 

51 

45 

42 

47 

50 

64 

49 

45 

50 

53 

41 

48 

48.1 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

56 

60 

54 

63 

68 

64 

72 

59 

69 

74 

70 

79 

67 

61 

72 

It 

79 

62 

77 

69 

68 

75 

79 

84 

80 

80 

86 

80 

69 

76 

71 

71.6 

MIN 

43 

44 

46 

40 

43 

45 

43 

50 

43 

49 

50 

48 

49 

45 

47 

43 

45 

49 

53 

48 

46 

42 

48 

50 

63 

52 

47 

52 

49 

40 

49 

47.1 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

66 

73 

69 

67 

68 

67 

64 

58 

57 

62 

69 

75 

71 

65 

63 

50 

53 

64 

65 

61 

50 

53 

67 

70 

72 

63 

69 

73 

69 

68 

74 

65.0 

MIN 

43 

43 

49 

41 

41 

40 

40 

38 

36 

37 

42 

43 

49 

39 

35 

38 

37 

36 

44 

40 

38 

37 

39 

42 

45 

4  3 

40 

43 

50 

41 

45 

41.1 

LOWMAN 

MAX 

60 

74 

74 

70 

69 

69 

65 

66 

70 

72 

78 

74 

68 

61 

73 

75 

7  3 

7  1 

69 

72 

77 

81 

78 

76 

80 

80 

77 

80 

81 

72.9 

MIN 

40 

41 

42 

38 

28 

31 

38 

41 

35 

32 

34 

39 

34 

35 

28 

32 

40 

46 

39 

30 

33 

33 

37 

34 

32 

34 

37 

31 

36 

35.6 

MACKAY  RS 

MAX 

68 

71 

70 

62 

67 

66 

62 

49 

54 

63 

70 

71 

69 

63 

57 

57 

64 

69 

66 

59 

53 

67 

72 

74 

72 

68 

72 

73 

66 

67 

74 

65.6 

MIN 

38 

40 

38 

32 

33 

33 

44 

32 

33 

32 

37 

36 

45 

34 

31 

31 

35 

35 

43 

40 

38 

42 

38 

38 

37 

42 

38 

40 

39 

34 

33 

36.8 

MA  LAD 

MAX 

71 

79 

77 

72 

76 

74 

72 

55 

63 

69 

78 

80 

76 

74 

59 

58 

66 

73 

73 

62 

57 

65 

74 

78 

78 

70 

77 

80 

74 

73 

80 

71.4 

MIN 

43 

42 

41 

39 

39 

43 

40 

41 

42 

35 

39 

44 

51 

38 

32 

43 

44 

37 

40 

46 

42 

39 

38 

43 

47 

43 

37 

42 

44 

38 

45 

41.2 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

72 

79 

80 

72 

76 

72 

72 

58 

62 

69 

78 

82 

7  5 

7  5 

58 

57 

66 

74 

73 

62 

55 

66 

75 

78 

79 

7  1 

77 

82 

74 

74 

83 

71.8 

Ml  N 

40 

37 

4  3 

36 

37 

37 

35 

40 

41 

31 

36 

42 

44 

34 

29 

43 

40 

32 

35 

45 

38 

39 

37 

40 

42 

38 

36 

38 

46 

31 

42 

38.2 

MAY  RS 

MAX 

67 

75 

68 

62 

67 

64 

63 

56 

59 

67 

73 

75 

69 

62 

47 

6, 

69 

68 

64 

6  0 

66 

73 

76 

71 

7  0 

75 

75 

69 

70 

77 

67.0 

MIN 

42 

36 

43 

32 

29 

31 

37 

40 

36 

30 

35 

34 

45 

3 1 

30 

40 

32 

35 

40 

38 

40 

42 

34 

40 

42 

34 

36 

37 

36 

36 

35 

36.4 

MC  CALL 

MAX 

52 

58 

56 

48 

5  8 

56 

42 

54 

58 

62 

68 

64 

54 

50 

&8 

60.1 

MIN 

35 

30 

36 

30 

28 

32 

38 

34 

34 

30 

30 

32 

38 

34 

30 

40 

28 

30 

40 

30 

33 

32 

34 

36 

46 

38 

32 

36 

36 

34 

33.7 

MC  CAMMON 

MAX 

65 

78 

78 

72 

75 

70 

69 

66 

56 

67 

80 

80 

72 

68 

59 

56 

63 

73 

70 

65 

59 

64 

71 

76 

72 

68 

76 

81 

78 

70 

80 

70.2 

Ml  N 

43 

39 

43 

34 

36 

37 

37 

45 

40 

34 

37 

38 

46 

33 

34 

44 

40 

32 

40 

49 

38 

37 

39 

40 

46 

42 

36 

39 

50 

35 

39 

39.4 

MERtDlAN   1  SSW 

MAX 

62 

60 

61 

65 

73 

70 

64 

52 

67 

72 

77 

79 

74 

65 

64 

77 

74 

77 

78 

63 

64 

73 

79 

87 

7B 

78 

82 

88 

67 

76 

78 

71.7 

MIN 

46 

36 

41 

35 

37 

42 

48 

46 

39 

58 

43 

46 

49 

42 

37 

39 

39 

39 

47 

49 

43 

39 

41 

44 

48 

45 

42 

48 

43 

39 

46 

43.2 

MESA 

MAX 

59 

67 

66 

67 

68 

67 

67 

58 

67 

69 

81 

87 

72 

70 

65 

70 

76 

78 

75 

66 

70 

73 

80 

84 

78 

75 

82 

76 

77 

75 

76 

72.3 

MIN 

45 

40 

46 

36 

39 

44 

44 

44 

40 

43 

46 

51 

49 

47 

37 

46 

44 

46 

45 

49 

42 

39 

47 

50 

46 

46 

47 

42 

44 

39 

46 

44.2 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

69 

79 

74 

69 

72 

65 

65 

52 

61 

70 

78 

81 

69 

66 

49 

60 

66 

73 

70 

60 

50 

67 

73 

79 

77 

7  5 

79 

85 

65 

72 

79 

69.3 

Ml  N 

48 

45 

47 

38 

4  1 

45 

45 

42 

40 

39 

47 

44 

54 

40 

34 

42 

43 

42 

48 

47 

39 

39 

43 

46 

46 

46 

46 

53 

52 

41 

49 

44.2 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

63 

69 

75 

72 

70 

70 

52 

59 

64 

72 

77 

70 

70 

55 

65 

67 

57 

5 1 

54 

68 

74 

65 

70 

76 

70 

77 

66.6 

MIN 

37 

36 

31 

32 

32 

33 

32 

30 

34 

35 

35 

30 

25 

38 

29 

30 

33 

33 

3  1 

34 

37 

33 

35 

45 

28 

37 

33.3 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

53 

58 

57 

56 

63 

58 

70 

66 

67 

71 

66 

76 

76 

62 

68 

73 

73 

75 

73 

60 

62 

70 

73 

79 

76 

72 

79 

80 

69 

69 

73 

68.5 

MIN 

38 

39 

42 

32 

36 

37 

42 

47 

35 

47 

45 

43 

49 

41 

41 

37 

46 

43 

52 

47 

43 

36 

41 

41 

52 

40 

38 

44 

42 

31 

38 

41.5 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

32 

46 

39 

38 

45 

39 

49 

45 

52 

57 

49 

62 

51 

38 

50 

54 

55 

56 

53 

44 

41 

55 

61 

64 

58 

58 

66 

66 

42 

58 

59 

51.0 

MIN 

26 

27 

28 

24 

28 

30 

31 

37 

36 

37 

40 

39 

35 

30 

32 

37 

41 

46 

39 

30 

32 

36 

42 

45 

39 

38 

48 

38 

28 

30 

39 

35.1 

NAMPA   2  NW 

MAX 

67 

64 

73 

63 

66 

73 

71 

63 

64 

68 

74 

79 

81 

77 

59 

67 

76 

80 

80 

63 

67 

76 

81 

88 

82 

82 

85 

85 

72 

76 

73.4 

Ml  N 

50 

36 

51 

35 

35 

44 

50 

48 

40 

46 

45 

45 

53 

46 

38 

42 

43 

50 

53 

46 

43 

45 

44 

49 

47 

43 

50 

46 

40 

50 

45.1 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

56 

70 

65 

58 

65 

63 

69 

60 

66 

67 

70 

76 

70 

60 

55 

65 

72 

74 

72 

69 

58 

67 

7  1 

79 

72 

72 

79 

74 

72 

74 

75 

68.2 

MI  N 

38 

35 

39 

34 

28 

36 

36 

43 

37 

35 

36 

35 

40 

38 

31 

43 

28 

31 

39 

42 

35 

29 

27 

31 

32 

32 

28 

33 

36 

23 

30 

34.2 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

47 

59 

48 

55 

62 

53 

65 

56 

65 

69 

63 

72 

61 

48 

58 

58 

69 

7  1 

77 

60 

66 

63.7 

MIN 

36 

39 

41 

34 

38 

40 

38 

41 

41 

42 

45 

46 

48 

40 

41 

39 

42 

50 

41 

41 

9 

42 

47 

53 

43 

47 

41 

37 

44 

42.1 

OAKLEY 

MAX 

68 

80 

79 

69 

77 

79 

68 

57 

71 

73 

75 

82 

77 

65 

55 

56 

66 

70 

72 

68 

55 

73 

77 

80 

73 

78 

83 

70 

73 

80 

78 

71.8 

MIN 

47 

38 

48 

32 

40 

39 

38 

36 

39 

36 

44 

44 

44 

40 

33 

36 

37 

42 

45 

45 

38 

39 

37 

45 

49 

46 

50 

51 

37 

45 

44 

41.4 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

52 

59 

58 

57 

56 

54 

55 

45 

52 

57 

63 

65 

63 

56 

56 

51 

60 

60 

60 

58 

59 

65 

64 

67 

66 

6  1 

66 

68 

58 

64 

66 

59.5 

MIN 

30 

26 

36 

22 

20 

22 

30 

31 

32 

25 

26 

24 

35 

28 

25 

34 

22 

25 

34 

32 

25 

27 

2^ 

28 

33 

30 

26 

26 

32 

21 

31 

27.9 

OROFI NO 

MAX 

61 

67 

64 

65 

71 

65 

76 

75 

74 

80 

73 

84 

81 

70 

71 

80 

83 

84 

83 

75 

65 

77 

82 

87 

80 

82 

90 

87 

78 

81 

72 

76.; 

Ml  N 

37 

45 

48 

40 

44 

41 

51 

43 

45 

46 

48 

51 

47 

47 

44 

41 

46 

50 

51 

46 

40 

43 

45 

47 

41 

41 

39 

50 

37 

4? 

44.1 

PALISADES  DAM 

MAX 

66 

76 

79 

69 

70 

65 

59 

57 

64 

72 

72 

59 

58 

65 

69 

65 

50 

59 

69 

73 

72 

6  1 

70 

78 

78 

66 

11 

67.' 

MIN 

41 

39 

37 

38 

37 

40 

37 

32 

39 

35 

25 

45 

32 

37 

44 

34 

38 

35 

36 

43 

41 

36 

39 

50 

31 

37 

37.) 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

66 

7  1 

7  2 

66 

7  4 

73 

69 

56 

69 

75 

80 

8  0 

78 

76 

66 

77 

78 

83 

82 

66 

69 

77 

62 

85 

83 

8  1 

85 

87 

31 

76 

I! 

75.5 

MI  N 

47 

38 

49 

33 

35 

42 

49 

48 

39 

43 

42 

46 

53 

47 

40 

44 

38 

41 

53 

50 

45 

39 

42 

45 

48 

46 

44 

46 

45 

39 

43 

43.8 

PAUL   1  E 

MAX 

74 

71 

82 

72 

64 

76 

67 

70 

54 

66 

76 

78 

81 

71 

67 

53 

67 

70 

72 

74 

62 

59 

68 

76 

84 

77 

74 

80 

34 

74 

74 

71.5 

MIN 

44 

40 

45 

37 

38 

41 

38 

39 

38 

31 

36 

39 

52 

35 

35 

35 

38 

40 

4,4 

48 

39 

38 

43 

38 

49 

44 

42 

41 

50 

43 

4, 

40.7 

PAYETTE 

MAX 

65 

71 

69 

66 

76 

72 

68 

58 

70 

76 

80 

82 

79 

70 

67 

76 

77 

82 

82 

70 

68 

77 

84 

87 

82 

82 

86 

86 

76 

80 

78 

75.5 

Ml  N 

47 

39 

48 

36 

36 

45 

50 

49 

40 

41 

43 

47 

54 

48 

41 

48 

4  2 

41 

52 

49 

49 

39 

44 

43 

50 

4  7 

44 

46 

47 

41 

43 

44.8 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

68 

78 

79 

64 

74 

69 

69 

55 

61 

70 

78 

Z\ 

72 

70 

51 

63 

67 

73 

73 

66 

51 

67 

75 

79 

79 

7  1 

78 

83 

68 

73 

63 

70.5 

MIN 

46 

44 

44 

38 

39 

40 

40 

40 

39 

35 

41 

42 

52 

40 

IS 

49 

■36 

39 

45 

44 

39 

41 

46 

45 

55 

46 

38 

46 

51 

45 

41 

42.8 

PORTHI LL 

MAX 

59 

60 

58 

60 

62 

59 

66 

72 

75 

74 

71 

74 

69 

65 

72 

79 

7  7 

73 

7  1 

66 

66 

73 

76 

80 

75 

76 

81 

80 

69 

72 

70 

70.5 

MIN 

40 

30 

40 

40 

29 

40 

34 

41 

41 

35 

41 

41 

42 

40 

39 

41 

38 

46 

43 

40 

39 

40 

43 

41 

44 

38 

45 

43 

45 

32 

42 

39.8 

POTLATCH 

MAX 

55 

60 

5  5 

5  7 

6  k 

60 

73 

67 

68 

73 

67 

77 

74 

60 

73 

74 

76 

76 

71 

60 

62 

70 

75 

80 

75 

7  5 

82 

77 

65 

71 

6  7 

MIN 

38 

39 

40 

32 

35 

37 

36 

48 

36 

42 

46 

41 

49 

43 

43 

38 

40 

42 

51 

46 

42 

35 

40 

40 

50 

40 

39 

42 

42 

32 

42 

40.8 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

75 

80 

82 

80 

77 

75 

75 

70 

60 

61 

75 

82 

80 

75 

73 

58 

72 

71 

73 

67 

54 

54 

71 

77 

79 

7  1 

75 

81 

81 

72 

84 

72.9 

MIN 

43 

40 

45 

40 

38 

39 

37 

42 

42 

43 

35 

35 

47 

34 

29 

43 

42 

38 

34 

44 

42 

39 

38 

43 

44 

42 

38 

40 

53 

33 

40 

40.1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

54 

59 

54 

56 

6  1 

59 

67 

71 

73 

71 

67 

71 

70 

59 

7  3 

75 

75 

78 

74 

69 

62 

69 

73 

78 

76 

77 

79 

77 

62 

68 

67 

68.5 

Ml  N 

32 

29 

36 

31 

23 

30 

30 

38 

35 

34 

4  1 

45 

43 

35 

36 

36 

46 

43 

47 

39 

35 

37 

37 

42 

35 

36 

40 

42 

28 

39 

37.0 

REACTOR  TESTOMG   STA  , 

MAX 

6B 

77 

7  5 

62 

7 1 

68 

63 

55 

58 

69 

74 

73 

72 

53 

6  1 

65 

71 

70 

65 

b  3 

66 

73 

77 

76 

7  1 

74 

81 

70 

72 

82 

69.1 

MIN 

40 

37 

44 

34 

35 

38 

42 

39 

36 

31 

37 

3  4 

49 

38 

33 

46 

35 

36 

40 

42 

39 

40 

35 

40 

49 

45 

lb 

37 

48 

32 

40 

38.9 

RICHFIELD 

MAX 

70 

74 

74 

63 

7  2 

70 

67 

52 

60 

70 

77 

80 

75 

66 

53 

63 

68 

74 

73 

71 

59 

68 

75 

80 

78 

7  5 

8  I 

74 

66 

72 

84 

70.5 

MIN 

44 

41 

50 

37 

36 

39 

41 

39 

38 

36 

40 

39 

49 

37 

34 

39 

37 

48 

44 

32 

36 

42 

36 

49 

44 

4  1 

42 

46 

32 

47 

40.5 

RIGGINS  RS 

MAX 

53 

^7 

54 

60 

64 

62 

62 

77 

76 

67 

63 

81 

80 

75 

67 

73 

80 

84 

78 

84 

84 

75 

76 

76 

71.2 

Ml  N 

43 

47 

41 

43 

38 

48 

47 

49 

50 

47 

49 

51 

52 

45 

40 

50 

55 

52 

4  -1 

4  1 

48 

53 

5  1 

49 

53 

50 

42 

50 

47.5 

RIRIE 

MAX 

70 

79 

79 

64 

72 

68 

67 

56 

61 

67 

74 

76 

72 

68 

58 

63 

65 

71 

i 

MI  N 

46 

46 

47 

38 

47 

44 

41 

41 

37 

38 

44 

45 

50 

42 

35 

45 

32 

36 

- 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

43 

55 

51 

50 

54 

50 

58 

58 

65 

65 

62 

69 

60 

48 

62 

63 

66 

68 

65 

60 

51 

65 

70 

76 

73 

7  1 

75 

74 

65 

65 

67  1 

62.1 

Ml  N 

32 

32 

37 

30 

28 

34 

32 

38 

35 

38 

37 

35 

41 

35 

37 

35 

36 

40 

41 

43 

36 

32 

36 

38 

44 

36 

43 

44 

38 

30 

44 

36.7 

RUPERT 

MAX 

74 

71 

81 

77 

65 

75 

70 

68 

55 

65 

79 

82 

73 

68 

54 

62 

70 

74 

62 

57 

70 

82 

7  7 

75 

80 

85 

67 

I? 

71.2 

M I  N 

44 

41 

45 

35 

38 

42 

39 

39 

37 

34 

40 

54 

39 

34 

34 

36 

39 

45 

37 

39 

41 

40 

45 

43 

47 

49 

41 

47 

40.9 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

70 

79 

78 

64 

71 

70 

69 

57 

62 

75 

77 

76 

75 

69 

60 

62 

65 

70 

70 

65 

55 

67 

73 

78 

68 

74 

80 

68 

69 

8  3 

70.2 

MIN 

40 

44 

40 

36 

37 

lb 

36 

41 

40 

30 

35 

41 

48 

37 

35 

45 

31 

31 

41 

44 

39 

38 

35 

39 

45 

46 

35 

39 

50 

29 

38.6 

SAINT  MARIES 

MAX 

57 

63 

59 

57 

64 

bl 

70 

68 

70 

74 

72 

67 

74 

81 

78 

76 

66 

62 

72 

74 

75 

73 

7  6 

75 

77 

74 

70 

72 

70.1 

MIN 

35 

41 

38 

35 

30 

38 

36 

44 

40 

39 

41 

43 

47 

43 

45 

39 

42 

40 

43 

46 

43 

39 

41 

40 

41 

40 

38 

40 

33 

37 

37 

39.8 

SALMON 

MAX 

77 

77 

77 

65 

71 

73 

70 

62 

67 

77 

60 

80 

73 

62 

58 

76 

72 

68 

66 

73 

78 

81 

70 

75 

80 

77 

70 

71 

83 

72.7 

MIN 

45 

40 

-3 

37 

31 

32 

41 

40 

41 

33 

37 

lb 

46 

36 

37 

45 

47 

43 

44 

36 

38 

47 

44 

35 

35 

48 

33 

37 

39.5 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

55 

57 

56 

58 

56 

66 

71 

72 

71 

66 

72 

68 

59 

73 

75 

76 

79 

65 

66 

62 

71 

75 

74 

76 

76 

75 

73 

64 

66 

68 

67.6 

MIN 

40 

35 

4  i 

37 

26 

46 

30 

59 

41 

36 

42 

40  | 

50 

49 

40 

40 

39 

49 

43 

48 

44 

38 

39 

39 

43 

39 

36 

40 

43 

33 

49 

41.2 

SHOSHONE 

MAX 

74 

79 

80 

65 

76 

70 

69 

55 

63 

73 

79 

83 

74 

69 

55 

67 

71 

78 

78 

76 

63 

73 

79 

84 

79 

78 

83 

86 

70 

76 

73.5 

MIN 

43 

41 

4  y 

33 

39 

42 

44 

40 

id 

39 

44 

44 

53 

40 

» 

39 

38 

38 

48 

43 

36 

35 

41 

46 

48 

45 

44 

48 

47 

36 

41.9 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tablo  5  -  Continued 


IDAHO 
MAY  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

I 

s 

* 

1 

2 

3 

« 

s 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

St 

SPENCER  RS 

MAX 

66 

72 

73 

57 

66 

64 

64 

56 

58 

61 

6V 

70 

6<) 

65 

39 



57 

62 

64 

66 

38 

56 

39 

67 

70 

70 

62 

69 

7k 

70 

64 

76 

64.9 

MIN 

33 

33 

30 

38 

33 

35.0 

SPRINGFIELD 

MAX 

71 

78 

80 

67 

75 

70 

71 

57 

62 

70 

79 

81 

74 

72 

34 

62 

68 

75 

75 

68 

38 

68 

75 

8  0 

SO 

72 

77 

84 

68 

71 

83 

71.6 

39 

40 

40 

34 

36 

41 

38 

41 

40 

31 

36 

35 

51 

35 

34 

44 

34 

35 

36 

46 

40 

41 

41 

39 

52 

45 

38 

*0 

30 

39 

46 

STIBNITt 

MAX 

56 

47 

00 

52 

48 

56 

»3 

52 

46 

51 

59 

62 

65 

58 

42 

45 

57 

61 

63 

63 

53 

44 

56 

6S 

69 

63 

64 

70 

70 

56 

66 

57.4 

MIN 

33 

29 

33 

31 

24 

27 

28 

32 

31 

28 

30 

29 

35 

25 

28 

31 

26 

28 

29 

34 

28 

29 

26 

32 

31 

29 

29 

31 

35 

24 

32 

29.6 

SUGAR 

MAX 

73 

81 

78 

66 

73 

72 

66 

56 

63 

68 

73 

78 

78 

72 

6; 

65 

71 

73 

68 

54 

65 

73 

79 

76 

66 

74 

80 

70 

OS 

83 

71.0 

MI  N 

43 

38 

39 

35 

37 

35 

35 

40 

38 

28 

35 

33 

48 

39 

39 

28 

29 

38 

45 

39 

38 

34 

37 

41 

45 

33 

36 

31 

34 

33 

37.4 

SUN  VALLEY 

MAX 

61 

68 

65 

64 

63 

62 

60 

51 

55 

62 

68 

71 

70 

66 

31 

57 

64 

68 

69 

67 

34 

69 

69 

72 

71 

69 

71 

73 

70 

(,  1 

74 

65.2 

MIN 

37 

30 

42 

25 

23 

25 

34 

35 

36 

28 

28 

28 

39 

26 

30 

41 

24 

28 

34 

36 

32 

37 

29 

30 

39 

31 

28 

28 

32 

23 

28 

31.2 

SHAN  FALLS  PM 

MAX 

66 

75 

75 

62 

78 

77 

72 

56 

73 

75 

80 

86 

83 

76 

64 

78 

79 

61 

82 

71 

67 

73 

82 

91 

88 

81 

91 

JO 

74 

82 

86 

77.4 

MIN 

5^ 

54 

50 

4  2 

48 

52 

47 

46 

47 

49.2 

TETON  I A 

MAX 

62 

72 

75 

66 

66 

65 

63 

55 

50 

62 

60 

72 

69 

67 

57 

37 

65 

MIN 

A3 

38 

36 

33 

33 

34 

30 

32 

2» 

25 

33 

38 

43 

34 

23 

40 

25 

TETON  I A  EXP  ST  A 

MAX 

64 

65 

62 

43 

38 

64 

69 

70 

60 

66 

72 

62 

61 

74 

MIN 

28 

32 

34 

31 

35 

32 

36 

42 

33 

32 

38 

45 

28 

31 

* 

THREE  CREEK 

MAX 

69 

72 

74 

60 

72 

56 

62 

69 

ro 

64 

5i 

60 

68 

73 

70 

68 

69 

62 

71 

70 

78 

MIN 

36 

42 

32 

25 

28 

33 

29 

32 

37 

36 

34 

32 

35 

34 

39 

40 

29 

40 

38 

33 

41 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

73 

79 

76 

66 

77 

77 

72 

55 

64 

76 

78 

84 

83 

72 

53 

66 

69 

75 

77 

74 

60 

71 

78 

84 

82 

77 

64 

85 

76 

70 

89 

74.5 

MIN 

A6 

42 

49 

36 

36 

48 

44 

42 

40 

34 

40 

41 

54 

41 

36 

42 

36 

43 

52 

47 

40 

40 

44 

42 

50 

49 

41 

45 

51 

43 

45 

43.2 

TWIN  FALLS   3  SE 

MAX 

75 

73 

78 

72 

73 

76 

71 

70 

56 

64 

76 

77 

84 

73 

67 

54 

65 

69 

72 

78 

62 

61 

72 

78 

82 

79 

77 

63 

84 

7  0 

75 

72.5 

MIN 

A8 

43 

43 

30 

34 

48 

45 

42 

40 

32 

42 

45 

35 

46 

36 

37 

35 

36 

46 

54 

40 

40 

48 

44 

45 

49 

45 

46 

31 

45 

46 

43.1 

WALLACE 

MAX 

56 

58 

52 

55 

61 

59 

57 

61 

70 

72 

68 

76 

67 

51 

67 

71 

73 

76 

68 

58 

58 

68 

74 

79 

74 

74 

80 

79 

68 

73 

73 

67.0 

MIN 

37 

38 

41 

33 

28 

30 

31 

43 

45 

37 

40 

37 

46 

41 

42 

35 

36 

44 

44 

42 

41 

35 

37 

38 

44 

46 

36 

40 

46 

33 

43 

39.0 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

61 

49 

58 

51 

53 

59 

53 

65 

60 

69 

70 

64 

74 

58 

46 

65 

69 

73 

74 

67 

57 

57 

66 

70 

70 

72 

78 

77 

66 

70 

64.1 

MIN 

38 

36 

39 

32 

28 

29 

32 

32 

44 

36 

40 

38 

39 

42 

40 

36 

36 

36 

45 

45 

41 

35 

37 

41 

39 

37 

39 

44 

32 

33 

37.4 

WEISER 

MAX 

62 

75 

66 

72 

7S 

72 

70 

66 

73 

77 

61 

83 

79 

70 

70 

77 

82 

65 

84 

78 

72 

78 

85 

90 

79 

86 

87 

84 

73 

82 

82 

77.3 

MIN 

41 

46 

49 

34 

35 

5a 

50 

46 

48 

42 

46 

46 

51 

47 

40 

46 

43 

46 

47 

46 

48 

36 

43 

45 

48 

46 

46 

43 

43 

>6 

42 

44.5 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

53 

50 

51 

SO 

57 

53 

61 

59 

60 

66 

65 

68 

66 

55 

60 

63 

67 

70 

66 

55 

S6 

65 

69 

74 

69 

66 

76 

73 

66 

63 

66 

62.6 

MIN 

31 

32 

34 

29 

33 

35 

33 

40 

33 

39 

40 

40 

43 

34 

34 

33 

35 

40 

45 

42 

35 

33 

33 

40 

49 

42 

36 

43 

38 

30 

39 

36.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


am 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2°5 

ABERDEEN  EXP  STA 

ETAP 

.20 

.09 

.21 

.29 

.40 

.28 

.29 

WIND 

85 

54 

74 

95 

61 

112 

62 

123 

99 

27 

26 

44 

170 

135 

49 

55 

294 

197 

90 

27 

74 

98 

69 

24 

59 

259 

124 

QK 

B  2972 

ARROWROCK  DAH 

EVAP 

.05 

.09 

.18 

.14 

.16 

.23 

.21 

.08 

.01 

.13 

.  19 

.21 

.21 

.25 

.11 

.16 

.22 

.28 

.28 

.26 

.09 

.17 

.25 

.26 

.27 

.30 

.  32 

.30 

.17 

.27 

.23 

6.08 

WIND 

26 

27 

41 

66 

31 

37 

32 

29 

36 

33 

31 

27 

30 

45 

75 

58 

40 

42 

48 

58 

45 

82 

57 

35 

40 

48 

53 

29 

45 

60 

45 

1351 

LITTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.20 

.22 

.34 

.30 

.20 

.29 

.23 

.11 

.13 

.21 

.25 

.24 

.35 

.30 

.26 

.08 

.20 

.22 

.20 

.20 

.13 

.12 

.14 

.24 

.28 

.24 

.22 

.27 

.38 

.23 

.33 

7.11 

WIND 

89 

61 

145 

178 

70 

87 

102 

128 

100 

94 

59 

47 

so 

29 

232 

170 

162 

101 

57 

103 

124 

ltJ4 

58 

50 

90 

121 

79 

42 

140 

53 

115 

3130 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.30 

.17 

.32 

.24 

.18 

.37 

.17 

.20 

.12 

.22 

.20 

.32 

.  48 

.35 

.16 

.17 

.26 

.35 

.39 

.27 

.14 

.22 

.31 

.34 

.38 

.33 

.31 

.38 

.43 

.39 

.44 

8.91 

WIND 

80 

80 

150 

160 

40 

110 

80 

190 

170 

70 

100 

SO 

150 

130 

260 

140 

160 

90 

150' 

210 

180 

2  10 

90 

90 

110 

103 

90 

90 

220 

1  KO 

180 

4110 

MOSCOW   U  OF  I 

EVAP 

.09 

.10 

.09 

.10 

.13 

.06 

.17 

.07 

.08 

.16 

.14 

.14 

.17 

.14 

.17 

.12 

.18 

.24 

.13 

.10 

.15 

.16 

.20 

.23 

.32 

.22 

.23 

.22 

.26 

.21 

.15 

4.93 

WIND 

30 

23 

54 

25 

21 

21 

26 

37 

10 

36 

32 

12 

71 

70 

71 

19 

12 

28 

45 

60 

64 

17 

18 

15 

47 

18 

18 

45 

157 

16 

29 

1147 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.12 

.20 

• 

.39 

.13 

.16 

.06 

.03 

.15 

.26 

.22 

.18 

.18 

.27 

.26 

.27 

.22 

WIND 

StM  r«l«r anc*  notM  following  Station  Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MAY  1952 


Station 

Day  of  month 

2 

g 

g 

o, 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 

T 

T 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

T 
19 

T 
18 

16 

16 

15 

13 

11 

10 

9 

8 

6 

5 

1.0 
5 

T 

4 

3 

1 

T 
T 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

MAY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
31 

31 

1.5 
30 

0.1 

31 

0.8 

26 

T 

22 

19 

18 

15 

13 

12 

10 

T 

8 

3.0 
10 

7 

6 

5 

4 

4 

T 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ROLAND  W  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SPENCER  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 

5 

1.0 

0.5 

2.0 
2 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No 

County 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

a 

Temp. 

Pieop 

 ■ 

UUUX  EXP  STATION 

0010 

BINGHAH 

12 

42  36 

112  50 

4400 

5P 

BP 

EXPERIMENT  STATION 

1  3 

S  9 

7 

n  *-j 

CASSIA 

12 

42  23 

113  35 

4750 

6P 

6P 

S    IDAHO  COL  EDUCATION 

2  3 

3 

0199 

VALLEY 

TP 

GLENN  STRAIN 

■81 CAN  r  XL  U  1  Nl 

0337 

POWER 

12 

42  46 

112  32 

4316 

SP 

SP 

U  3  BUR  RECLAMATION 

3  3 

3 

DIRS OK  UAH 

ELMORE 

2 

43  21 

113  28 

38B2 

AP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

I  1 

7 

ICO 

0375 

BUTTE 

• 

43  38 

113  19 

3323 

SP 

SP 

MRS  HAZEL  C LENDER  1 N 

a  s 

5 

7 

0446 

ELMORE 

115  35 

3239 

8A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

a  a 

S  6 

7 

FREMONT 

3P ' GUST  STE1NMAN 

MM  ELMORE 

115  07 

6000 

3P 

2  3 

3 

7 

0499 

ELMORE 

115  14 

7390 

VA1 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

HUT  RANGER  STATION 

053  1 

SHOSHONE 

10 

47  IS 

113  49 

2300 

SP 

a  3 

3 

7 

0997 

KOOTENAY 

116  33 

2070 

4P 

2  3 

3 

n83: 

VALLEY 

0913 

BINGHAM 

112  21 

4503 

8P 

2  3 

5 

7 

0920 

CARIBOU 

111  43 

6200 

8P 

SP 

FORT  HALL  IR  PRO J 

S  6 

.153 

1002  GOODING 

12 

42  56 

114  37 

3269 

SP 

a  3 

S 

1I8K  LUCKY  PEAK  DAN 

hub 

ADA 

116  04 

2833 

4P 

2  3 

5 

1022 

ADA 

1079 

116  18 

1842 

IIP 

2  3 

5 

7 

1217 

TWIN  FALLS 

114  46 

3500 

bl> 

3P 

WILLIAM  A  LOW 

2  3 

5 

JHGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

3P 

2  3 

5 

■  n  2  NNE 

1272 

SHOSHONE 

9 

47  32 

113  48 

4093 

4P 

2  3 

5 

1299 

CASSIA 

BUY   1  NW  FACTORY 

1299 

CASSIA 

113  49 

4200 

8A 

2  3 

5 

BUY  CAA  AP 

1303 

CASSIA 

12 

43  32 

113  46 

■ID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

HOTEL  I. 

1380 1  CANYON 

1 

43  39 

116  41 

2372 

S3 

a  a 

5 

7 

1409 

WA5H 1NGTON 

116  41 

2651 

9A 

2  3 

5 

1514 

VALLEY 

a 

44  31 

HT1KY  I  I.IK  ARB  A  UGH  RCH 

1939 

BOISE 

2 

43  58 

113  51 

4780 

3 

7 

1993 

CUSTER 

ii 

44  30 

114  14 

3171 

5P 

■  i' 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

■ILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

a 

44  02 

113  48 

6500 

SP 

a  3 

S 

ask  fork  l  ene 

1910 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

9P 

2  3 

5 

JUKXT3V I LL£  4  SE 

1991 

TETON 

12 

43  51 

Of 

INDEX 

■ALT  BLACKBIRD  NINE 

1933 

LEMHI 

114  21 

3800 

9A 

2  3 

5 

7 

■(IK  D  ALENE  CAA  AP 

1931 

116  49 

2273 

urn 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

»UR  D  ALEnE  RS 

1956 

KOOTENAY 

5 

47  41 

116  45 

2160 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

CARIBOU 

111  33 

6200 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

S 

TTONWOOD 

2134 

IDAHO 

MRS  M  D  KLAPPRICH 

2  3 

21  M7 

116  26 

2930 

SP 

DAN  GOODMAN 

a  a 

5 

2279 

115  58 

3100 

SP 

HARRY  GRAHAM 

3 

ADWOOO  DAN 

2395 

VALLEY 

9 

44  19 

115  38 

5375 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  3 

S 

7 

1399 

VALLEY 

11S  34 

7000 

J  S  SOIL  CON  SER 

IX  f  ■  \  '  N 

2444 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

I  3 

S 

1676 

TETON 

111  07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

a  a 

5 

B01S  KJCP  STATION 

2707 

112  14 

3462 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

■018  CAA  AP 

2717 

CLARK 

9 

44  10 

112  13 

5122 

■ID 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

S 

7 

O  him  PROJECT 

2823 

JEROME 

114  15 

3938 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CLOSED  5/22  52 

2973 

IDAHO 

45  49 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3 

5 

2992 

CLEARWATER 

3 

116  10 

2910 

SP 

SP 

GLENN  WALKER 

2  3 

5 

2942 

GEM 

43  50 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HAMPER 

2  3 

5 

7 

WIELD 

3109 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

8P 

6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3 

5 

3143 

IDAHO 

115  33 

1600 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  a 

5 

T-if 

*j  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

0  INGHAM 

SP 

FORT  HALL  IR  PRO J 

2  3 

5 

■DIK  VALLEY  RS 

3449 

BOISE 

115  55 

3147 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  a 

5 

7 

LMOU  31  MM  IT  RANCH 

3576 

CUSTER 

113  31 

6600 

VAR 

STAN  L  SWANGER 

S 

.jams  FERNY 

3931 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

S 

7 

001  KG  CAA  AP 

I..M2 

GOODING 

114  46 

3696 

■ID 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

s 

7 

ACS  povE K  HOUSE 

3732 

CARIBOU 

ss 

H  A  WESTENTELDER 

2  j 

s 

3760 

OWYHEE 

116  06 

2600 

4P 

4P 

W  B I  LADE A U 

2  3 

5 

amgkv  i  u.t 

3771 

IDAHO 

3 

116  08 

HID 

■  ID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3 

5 

7 

UY 

3825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  S1DBETT 

a  s 

7 

3892 

CUSTER 

113  37 

6100 

SP 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

a  3 

S 

3942 

BLAINE 

51' 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

7 

3964 

JEFFERSON 

112  IS 

4796 

SP 

5P 

U  3  F  ft  W  SERVICE 

i  i 

s 

7 

4140 

JEROME 

114  08 

4060 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

a  s 

s 

LL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

SP 

5P 

CARROLL  DAMMEN 

2  3 

5 

7 

ILLISTER 

4293 

TWIN  FALLS 

114  33 

4550 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

a  3 

5 

4394  BUTTE 

7A  CHARLES  D  COWGI LL 

3 

UK)  CITY 

4442 

BOISE 

115  50 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MEL LOR 

1  3 

5 

7 

UU9D  CITY    13  SW 

1 1:  o 

BOISE 

116  01 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

a 

7 

liUXI  FALLS  CAA  AP 

4457 

BONNEVILLE 

1  2 

43  31 

112  04 

4730 

HID 

Y.i  [. 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

a  a 

5 

7 

ii 

OWYHEE 

115  19 

6000 

VAR 

CHRIS  C ALLEN 

s 

||  MM 

BONNEVILLE 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  3 

S 

7 

1  H 

FREMONT 

111  24 

6300 

SP 

SP  U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

CXSON  PEAK 

4912 

BOISE 

44  03 

115  27 

VARlu  S  SOIL  CON  SIR 

s 

4970 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

SP 

SP 

0  OLIVER 

a  3 

S 

4793 

LEWIS 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

4931 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LAS KEY 

a  3 

s 

3011 

IDAHO 

115  59 

1261 

4P 

4P 

a  3 

5 

M3J 

ADA 

116  24 

2685 

SP 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

a  s 

5 

IMMURE  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

44  40 

115  32 

6630 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

E9ISTOK 

uu 

NEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

IW1ST0N  HATER  PLANT 

5839 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

7« 

SP 

SP 

LEWISTON  WATER  DEP 

a  3 

7 

IWI8T0N  WB  AP 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

MID 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

a  a 

5 

7 

■FT ON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

SP 

8P 

UTAH  P  1  L  COMPANY 

2  3 

5  6 

3LO  PASS 

9356 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

D  S  FOREST  SERVICE 

s 

31  IAN 

5414 

BOISE 

a 

44  05 

115  33 

3B70 

SP 

5P 

JAMES  D  CHAPMAN 

■2  3 

7  S 

LCKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  55 

113  17 

5900 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

\LAD 

I  14 

ONE  IDA 

i 

112  16 

4420 

TP 

7P 

J  L  CROWTHER 

1  1 

S 

AID  CAA  AP 

S:i9 

ONEIDA 

42  10 

112  19 

4480 

MIU 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

5 

7 

1  BUM ,     2  BOISE.     3  CLEARWATER  .     4  COEUR  D"  ALENE.      5  KOOTZN AY  .     6  LOST,      7  PALOUSE  ,      8  PAYETTE  .     9  PEND 


IDAHO 
MAT  1932 


Station 

[index  No. 

County 

a 

j? 

a 

9) 

B 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

S\| 

Observer 

Refer 

to 
tables 

MAY  RANGER  STATION 

366S 

LEMHI 

ii 

44  36 

113  33 

5066 

•P 

U  3  FOREST  SERVICE 

7 

MC  CALL 

3709 

VALLEY 

a 

116  07 

3025 

4P 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

■J  3 

3 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

4774 

5P 

5P 

2  3 

3 

MERIDIAN  1  3SW 

3941 

116  24 

2607 

SP 

•VP 

MESA 

SSS9 

ADAMS 

1  2 

116  26 

3244 

Ml 

MINIDOKA  DAM 

3990 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  29 

4260 

SP 

SP 

U  S  OUR  RECLAMATION 

MONTPELI  F.R  RANGER  STA 

8053 

BEAR  LAKE 

111  IB 

3943 

8A 

H\ 

2  3 

5 

MOSCOW  U  OP  I 

117  00 

2628 

SP 

2  3 

S  6 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

9174 

ELMORE 

113  42 

3180 

6P 

SP 

NULLA N  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

115  41 

6022 

6300 

CANYON 

43  37 

AMALGAMATED  SUGAR 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6388 

ADAMS 

116  17 

3860 

SP 

BP 

a  3 

S 

RUVfJtCI  2  E 

116  12 

3850 

«P 

6P 

a  3 

5 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

6342 

113  53 

4600 

Y 

OBSIDIAN  4  NNE 

6SS3 

CUSTER 

'J 

44  03 

114  46 

6900 

SP 

SP 

MAR JORIE  L  SHAW 

7 

OLA  4  5 

6390 

116  17 

2973 

SP 

SP 

2  3 

5 

OROFINO 

CLEARWATER 

2  3 

3 

PALISADES  DAH 

.,76.1 

BONNEV I LLE 

111  14 

3386 

4P 

tp 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  1 

5  6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6844 

CANYON 

118  37 

2224 

SP 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

PAUL  1  E 

6877 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  43 

9A 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

S 

PAYETTE 

fiH'it! 

116  56 

2139 

6P 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2  3 

5 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3175 

8A 

2  3 

S 

PINE  2  SSW 

7079 

115  19 

4225 

3 

POT ATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

112  36 

4444 

■  ID 

MID 

2  3 

5 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

a 

49  00 

116  30 

1800 

SP 

R  E  DENHAM 

2  3 

3 

7 

POTLATCH 

7301 

I 

116  53 

2550 

7P 

7P 

2  3 

S 

7 

PRESTON  5UG  FACT  2  SE 

2  3 

3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

116  50 

2310 

SP 

SP 

a  s 

5 

7 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

115  04 

VAI 

M  EDWARD  B UDELL 

a 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

ROY  POTTER 

8 

REACTOR  TESTING  STA 

rase 

112  57 

4925 

■  ID 

HID 

2  3 

S 

RICHFIELD 

L I NCOLN 

4306 

SP 

S  P 

2  3 

S 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7  7U.i 

116  19 

1685 

SP 

SP 

2  3 

5 

7 

7721 

JEFFERSON 

111  47 

4982 

SP 

6P 

CLOSED  5/19/52 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7658 

SHOSHONE 

10 

47  21 

115  40 

4150 

SP 

SP 

J  L  RANDOLPH 

3  3 

3 

7 

RUPERT 

7'>hM 

MINIDOKA 

113  41 

4204 

MA 

MA 

2  3 

5 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

111  40 

4968 

7P 

7P 

2  3 

S 

SAINT  MARIES 

3062 

BENEWAH 

116  33 

2155 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  3 

3 

SALMON 

9076 

U  5  WB  OBSERVER 

2  3 

3 

7 

SANDPOINT  £XP  STATION 

9137 

9 

48  17 

2100 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

7 

SHAKE  C.EEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

US  10 

4730 

VAR 

■ 

SHOS HONE 

L I  NCOLN 

7P 

2  3 

S 

SOL  <IER  CREEK 

8S48 

114  50 

5755 

VAR 

S 

SPLICER  RANGER  STATION 

8604 

112  11 

5683 

SP 

5P 

2  3 

s 

7 

SPRINGFIELD 

8626 

valley" 

12 

43  04 

112  41 

4420 

6P 

8P 

E  T  SHE  LAN 

2  3 

s 

STIBNITE 

6738 

6550 

8A 

8A 

2  3 

3 

7 

•918 

MADISON 

111  45 

4892 

6P 

6P 

■2  3 

s 

SUN  VALLEY 

BLA INE 

SP 

SP 

2  3 

5 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

•926 

116  23 

2323 

SP 

5P 

2  3 

5 

7 

TETON  IA 

9039 

TETON 

12 

43  49 

6040 

SP 

6P 

STATE  EXP  STATION 

CLOSED  3/18/5 

THREE  CREEK 

OWYHEE 

12 

42  03 

L  E  TANNER 

2  3 

5 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

12  (J? 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  3fl 

3475 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

114  28 

3770 

SP 

SP 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3 

S 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

1 1 

43  49 

114  51 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

WALLACE 

9493 

47  28 

115  56 

2770 

6P 

6P 

W  FEATHERS TONE  JR 

a  3 

3 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

8A 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3 

5 

WEISER 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  IS 

116  58 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HEMENWAY 

2  3 

5 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

4P 

T  CENSKY 

2  3 

5 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

8 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

2 

43  56 

113  40 

5990 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

NEW  STATIONS 

IDAHO  FALLS  6  NE 

44SS 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  55 

4840 

SP 

5P 

CARROLL  SECRIST 

a  s 

S 

NAME  CHANGE 

TETON I A  EXP  STATION 

906S 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

SP 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

S 

OREILLE.     10  ST.  JOE.     11  SALMON.     '2  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned    on  a    state  basis.     There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall   in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 

Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground 

values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Table  3,6,7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amounts  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to     every  10  inches  of  new 

snowfall . 

M      One  or  more  days  of  record  missing:  see  Table  5  for  detailed  dally  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S       Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  in  the  June,  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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IDAHO  -  JUNE  19E2 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


Statewide  average  precipitation  of  2.04 
inches  places  this  June  among  the  upper  20% 
for  the  60  years  of  record  in  Idaho.  The 
Northern  Division  average  was  186%  of  nor- 
mal, a  figure  exceeded  only  once  since  1893. 
Average  precipitation  in  all  divisions  was 
more  than  double  that  of  June  1951,  and  the 
average  number  of  days  with  measurable  pre- 
cipitation was  nearly  twice  as  great.  Tem- 
peratures, despite  the  prevalence  of  cloudy 
skies  and  the  frequency  of  precipitation, 
averaged  just  about  normal  for  the  State. 
The  Northern  Division,  however,  was  cooler 
than  normal,  while  the  Southeastern  Divi- 
sion, where  most  of  the  precipitation  fell 
late  in  the  month,  averaged  a  little  above 
normal.  Sunshine  was  generally  deficient 
with  percent  of  possible  at  Boise  13%  below 
normal  and  lower  than  in  any  June  since  1945. 

Throughout  the  State  the  first  nine  days 
were  warmer  than  normal  and  precipitation 
was  generally  light.  Work  on  farms  progress- 
ed rapidly  during  this  period;  spring  seeding 
was  completed  where  earlier  rains  had  caused 
delay,  potato  planting  was  nearly  completed, 
sugar  beet  thinning  went  forward  rapidly  and 
haying  was  started  in  some  areas.  Sharp 
drops  in  temperature  on  the  10th  followed  a 
cold  front  that  moved  rapidly  eastward  across 
the  State  during  the  night  of  the  9th.  The 
cold  front  ushered  in  a  3-day  rainy  spell 
in  the  Northern  and  Southwestern  Divisions, 
but  in  the  east  rainfall  was  not  sufficient 
to  be  of  much  benefit  to  dry-land  crops. 
Some  snow  was  reported  in  northern  Idaho 
during  this  period  and  on  the  mornings  of 
the  12th  and  13th  freezing  temperatures  were 
reported  at  stations  in  all  sections  of  the 
State.  Considerable  damage  to  gardens  re- 
sulted, but  damage  to  field  crops  was  not 
extensive.     During  the  next  week  generally 


fair  weather  prevailed  in  southern  divisions,  ! 
but  the  north  continued  to  have  frequent" 
showers  throughout  the  balance  of  the  month. ; 
Temperatures  gradually  rose  to  above-normal: 
levels  by  the  17th  in  southern  sections,  but 
by  the  21st  another  major     cold  front  had 
swept  across  the  State;   and  from  that  date 
until  the  end  of  the  month  daily  temperatures 
were,   with  few  exceptions,   below  normal.:! 
Showers  were  frequent  during  the  last  ten 
days  and  substantial  rainfall  was  reported , 
in  all  parts  of  the  State.     The  showers  were  J 
very  beneficial  to  most  dry  farms  in  eastern | 
Idaho;  where  drought,  or  near  drought,  con- 
ditions had     persisted  for     three  or  four'; 
weeks.     In  some  agricultural  areas  of  the  ; 
Northern  Division,  however,  the  rains  further  j 
retarded  field  work.     Some  hay  that  had  been i 
cut  was  damaged  by  the  rains,  particularly; 
in  south  central  districts.     There  was  also 
some  loss  of  sweet  cherries  and  green  pea 
harvesting  was  delayed,  but  in  most  sections 
pastures  and  ranges  continued  green  and  live-1 
stock  were  in  good  condition  at  the  close  of> 
the  month. 

Weather  elements  took  a  toll  of  one  humar 
life  and  caused  some  property  damage  during 
the  month.     On  June  5th,   in  the  afternoon,' 
a  boy  and  his  horse  were  killed  by  lightning 
about  eight  miles  east  of  Jerome.     On  the 
18th,  between  5:30  and  6  p.m.,  hail  and  high; 
wind  did  an  undetermined  amount  of  damage  tc 
row  crops  in  the  vicinity  of  Parma.  Finally,] 
on  the  26th  at  about  6  p.m. ,  a  thunderstorm, 
accompanied  by  heavy  rain,  occurred  along  the 
Snake  River  south  of  Cottonwood.     During  the 
storm, which  covered  a  path  some  two  miles 
wide  and  several  miles  long,  eight  head  oi  .■ 
beef  cattle  valued  at  $2500  were  killed  bj 
lightning;   and  debris  from  the  sides  of  the 
canyon  was  washed  onto  the  road. 

DJS 


STORAGE  GAGE  DATA  WILL  BE  PUBLISHED  HEREAFTER  IN  THE  JULY  OR  AUGUST  ISSUES  OR  AS  DELAYED 
DATA  IN  THE  DECEMBER  ISSUE. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


IDAHO 
JUNE  1952 


Station 

Wind  direction 

Wind  .peed 
m.  p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1*1 
§11 

1 

?  8  a 
*  >-  a 

<  1  I 

e 

!j 
i 

<5  8 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

• 

e 

< 

1  1 

8  1 

1  o  . 
i  1 

e 

-1 

Si 

H 

IS 

in 

9 

s 

,  S3  

a 

a. 

m 

,  IQ  , 

H 

i 

a 
o 

3 

8 
i 

3 

? 

A 

3 

i 

$ 

7 
k 

> 

o  o 

81 
<M  3 

3 
.2 

OISE  WB  AI RPOR T 

NW 

26 

7.0 

38 

1 

9 

72 

IS 

32 

60 

4 

6 

s 

0 

0 

0 

15 

66 

5.  0 

JWISTON  WB  AIRPORT 

82 

53 

42 

1 

6 

8 

0 

0 

16 

6.9 

HXATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

25 

9.8 

42 

sw 

10 

66 

40 

28 

48 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

8 

72 

4.0 

(A  a 

fable 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


57.4 
58.8 
58.3 
62.9 
59.9 

61.4 
58.6 
65.8 
56.7 
60.3 

63.7 
59.  5 
59.0 
56.8 
57.0 


103 
103 
100 

102 
103 
109 
101 
106 

99 
102 
_2S_ 


101 
106 
107 
101 
103 


24 

25 


Precipitation 


.51 
.89 
.66 

1.31 
.94 
1.77 
1.62 
2.35 

2.60 
.72 
.25 
2.54 
1.43 


1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

1898 

1899  58.6  103  17  .69  0.6  5 

1900  65.8  109  24  .51  0.0  3 

1901  56.7  101  17  .89  T  6 
1902 

1903  63.7          9  9  28  1.3  1  0.0  7 

1904  59.5  102  15  .94  T 

1905  59.0          96  25  1.77  0.0 

1906  56.8          96  16  1.62  T  6 
1907 

1908  56.0 

1909  61.8  106  26  .72  0.0 

1910  62.4  1  07  20  .  2  5  0.0 

1911  61.5  101  24  2.54  0.0 
1912 

1913 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  DATA   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ON  AN  AREAL  BASIS. 


Z  O 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

1 

[heat 

t 

1 
* 

trage 

11 

of  days 
or  more 

> 
< 

2 

3 

> 
< 

If 

0  -H 

zq 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

58.8 
56.8 
57.3 
56.9 
67.0 

106 
100 
106 
105 
110 

14 

21 
19 
20 
14 

2.24 
.96 
1.40 
.66 
.90 

0.5 
0.  1 
0.4 
0.8 
0.0 

10 
6 
6 
4 
4 

1919 

62.5 

109 

15 

.06 

0.0 

0 

1920 
1921 
1922 
1923 

59.1 
64.0 
64.  5 
57.9 

102 
106 
107 
104 

15 

25 
26 
12 

.98 
.89 
.88 
2.66 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6 
S 
4 
12 

1924 
1925 

60.9 
60.9 

110 
113 

16 
21 

.57 
1.76 

0.2 
0.0 

4 

9 

1926 

64.2 

113 

18 

.77 

0.0 

3 

1927 
1928 

61.9 
58.2 

104 
103 

25 
20 

1.06 
1.17 

0.0 
0.1 

5 
7 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

59.5 
59.7 
63.8 
61.7 
63.7 

102 
101 
103 
105 
107 

18 
20 
23 
24 
26 

1.59 
.85 
.  58 
1.43 
.89 

0.1 

T 

T 
0.  1 
0.0 

7 
5 
4 
6 
4 

1934 

60.7 

102 

21 

1.45 

T 

8 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 


Temperature 


61.1 
63.4 
59.5 
62.2 
57.9 

64.8 
59.8 
57.0 
56.8 
57.3 

56.7 
60.  1 
57.1 
62.6 
60.3 

58.8 
57.1 
60.2 


100 
110 
106 
100 
110 

110 
103 
100 
101 
104 

105 
99 
97 
103 
103 

108 
97 
101 


Precipitation 


.40 
1  .99 
1  .46 

1.35 
1.12 

.66 


2.14 

2.24 
.98 
2.48 

2.17 
.65 

1.72 
.92 


0.0 

T 

T 
0.0 


0.1 
T 


■3  a 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2 


IDAHO 
JUNE  1952 


St*  lion 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

• 

» 
< 

Departure 
From  Normal 

0) 

« 

Jo 

1 

J3 

D 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Man. 

Mln. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

• 

0 

1  1.00 

1     or  More  1 

il 

.,:  ° 
Si 

■ 

S3 

5  I 
a  I 

* 

| 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

77. 

8 

38. 

4 

58. 

LM 

- 

2. 

3 

92 

10 

26 

1  4 

210 

2 

0 

7 

0 

4. 

?  . 

15 

.77 

19 

•  0 

0 

20 

3 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

71. 

' 

46. 

9 

59. 

i 

83 

4 

34 

13 

189 

0 

0 

0 

0 

2. 

30 

.55 

10 

•  0 

0 

11 

2 

0 

BIG  CREEK.   1  S 

68. 

36. 

'. 

52. 

■ 

2. 

1 

84 

9 

21 

13 

369 

0 

0 

11 

0 

3. 

24 

• 

66 
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TABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
JUNE  1952 


Temperature 


Station 

| 

H 

_  a 
j| 
>  3 

<2 

1 
■ 
< 

.1 

Is 

a  u. 

£ 

• 

a 

- 

5 

• 

a 

- 

j 

i 
■ 

a 

No  ol  Days 

3 

.2 

*  1 

1* 

OK 

N 

a 
S 

1 

• 

2 

Snow.  SI..I  Hail 

No.  ol  Day* 

Max. 

Mln. 

il 

is 

3 

t, 

o 

■ 

c 
5 

• 

1 

o 

fi 

of 

§8 

3  * 

L  I 
I  < 

si 

S  a 

*»2 

 r~T~ — ■ — ~ 

ASHTON  1  -> 

y..  a 

<*2*2 

58  • 

1.1 

86 

'j 

33 

1  3 

186 

o 

o 

o 

o 

_ 

* 

37 

* 

24 

.  0 

o 

BL  « l«  r\  r  K/\J  1 

80.3 

47a7 

91 

9+ 

37 

1  3 

76 

o 

o 

o 

2  4 

?: 

1  "no 

1 

•** 

25 

* 

? 

2 

BL ACt FOOT  DAM 

71,2 

34  «9 

5  3* 

\ 

1.6 

82 

9+ 

22 

16 

352 

o 

g 

o 

1 ' 

.09 

•  68 

2  5 

2 

0 

79.  7 

47,2 

93 

1 9 

3  5 

1 3 

n 

ft 

35 

•  44 

.19 

• . 

0 

0 

burle**  factory  1  NW 

78.  2 

45  •  4 

* 

8M 

0*4 
* 

92 

1 9 

33 

1  3 

48 

•  44 

.23 

24 

.  0 

0 

0 

0 

78.6 

45,0 

94 

1  8 

33 

1 3 

12  5 

? 

5  6 

•  38 

•  14 

•  0 

0 

0 

0 

>-uii  i  v    □  a  DTDN    Ft  AT 

69*6 

36,  2 

85 

5 

2  2 

13 

355 

1  * 

80 

a  70 

.  50 

•  0 

0 

1 

0 

CONDA 

72.1 

40  .1 

84 

19 

29 

16 

1  * 

07 

1*31 

.65 

2  5 

.  0 

0 

1 

0 

DR I GGS 

73.6 

4  1  •  0 

Z. 

85 

* 

1  • 

1 1 

•  92 

.81 

25 

.  0 

0 

1 

0 

n.  i  ;     1  '    FVD  CTi 

U U  nUI  5     H  *  f*     31  « 

75.6 

45  .  7 

60* 

Oft 

88 

g 

3  2 

16 

150 

1 • 

B0 

.  19 

1 

•  00 

24 

.0 

0 

1 

1 

fM  inn  t  C      f  A  A  tP 

7*. .  6 

49  •  4 

60  • 

1  "rS 

90 

g 

34 

16 

167 

1* 

1  • 

97 

.04 

1 

•  38 

Jl 

T 

0 

1 

1 

c hot    hAi  i     Tnii  AfiFNlTY 

79.9 

46*3 

1M 

9  3 

1  8 

3  5 

1 3 

3 

0 

0 

0 

3  < 

0ft 

2  •  1  4 

•  86 

27 

.  0 

0 

7 

3 

0 

dk  m»  .   r  n 

72.6 

42  •  5 

57* 

12 

8  3 

9+ 

3  1 

1 6 

1 

pj 

1  * 

1  7 

•  12 

•  89 

aO 

0 

5 

1 

0 

73.0 

39.8 

56 . 

1.8 

85 

16 

30 

1  7  + 

252 

1  • 

92 

•  26 

•  80 

24 

•  0 

0 

5 

2 

0 

GROUSE 

68.0 

37,3 

52. 

7 

8  0 

9 

1  3 

•  5 1 

*  XL 

26 

a  0 

0 

10 

0 

0 

HAM£9  %  NW 

78.3 

43,3 

60 1 

3 

1  •  0 

90 

29 

16 

137 

1  1 

2 

o 

•  66 

1 

* 

.0 

0 

5 

1 

1 

IDAHO  FALU^   6  NE 

78.1 

46,7 

6  2. 

90 

9 

33 

1 3 

10  5 

q 

o 

Q 

•  45 

•  0 

0 

5 

0 

0 

1 D aho  falls  caa  AP 

76,1 

46 ,  4 

61, 

3 

0.8 

90 

3 

1 . 

0  7 

•  14 

•  44 

24 

•  0 

0 

5 

0 

0 

1 RW IN  2  5 

76.3 

42  ,6 

59  • 

2.6 

87 

9  + 

3  2 

1  3 

q 

1 . 

70 

a  17 

.  75 

•  0 

0 

6 

2 

0 

ICl          •    DADtr     Pi  AM 

70.6 

36  .9 

53. 

g 

1.2 

83 

9 

25 

16 

331 

o 

o 

fj 

o 

2  i 

.82 

1 

,  06 

24 

.  0 

0 

11 

2 

1 

i  tcTnti    Di  iijD  1  mT,  CTA 
Llr  TUN    rUMr INU  >l« 

73.0 

47,2 

•82 

5  + 

38 

16 

149 

o 

p^ 

1  ■ 

43 

.  62 

1 

.13 

24 

0 

1 

1 

MAk. K  °  "  Kr> 

73.3 

43,0 

58 ' 

0.5 

85 

9 

3  2 

1 3 

203 

? 

1  * 

B l- 

.74 

•  70 

*n 

0 

j[ 
7 

1 

0 

78.8 

45.9 

62. 

4 

0,5 

88 

18 

34 

16 

103 

.  ' 

97 

*  19 

24 

*  0 

0 

3 

1 

0 

MA LAO   CAA  AP 

79.3 

43,0 

61. 

2 

91 

1  8 

3  1 

16 

124 

1 

*70 

24 

•  0 

0 

4 

1 

0 

MAY  RS 

75.4 

40,4 

57. 

9 

0,4 

86 

9 

29 

13 

208 

1. 

69 

.42 

•  60 

24 

•  0 

0 

8 

1 

0 

MC  CAMMON 

79.4 

42.9 

61. 

2 

89 

8  + 

3  1 

1  5 

116 

ft 

1* 

19 

•  91 

.  0 

0 

5 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

77.9 

49  •  2 

63. 

6 

91 

65 

.22 

2  5 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

74.2 

39,  3 

56. 

8M 

1.7 

86 

10  + 

28 

16 

o 

o 

2 

g 

1 . 

- : 

: 

.23 

.55 

•  0 

0 

4 

1 

0 

OAKLEY 

78.9 

46  ,6 

62. 

8 

0.5 

90 

5  + 

35 

1  3 

101 

2 

0 

0 

3 

1. 

■  -< 

.01 

•  39 

24 

^ 

0 

PALISADES  DAM 

77.4 

42,0 

59. 

7M 

87 

3  2 

1 6 

153 

0 

0 

1 

1. 

^ 

•  61 

_ 

"o 

0 

1 0 

2 

0 

PAUL     1  E 

78.2 

45  •  1 

61. 

7 

0.1 

9  1 

10  + 

3  5 

1  3 

2 

0 

0 

- 

61 

.  30 

.25 

24 

•  0 

0 

6 

0 

0 

POCATELLO  WA  AP 

77.9 

47,5 

62. 

7 

1.2 

91 

1  8 

35 

1  3 

104 

2 

0 

0 

0 

L. 

•  58 

.62 

24 

T 

T 

27 

6 

2 

0 

PRESTON  SUb  FACT  2  SE 

81.7 

45*3 

63. 

5 

2.2 

90 

9+ 

33 

16 

75 

2 

0 

0 

■ 

1. 

•  00 

.99 

24 

T 

0 

4 

1 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

75.4 

43,6 

59* 

5 

91 

9 

30 

13 

172 

1 

0 

2 

J 

.25 

6 

T 

0 

7 

0 

0 

RUPERT 

78.4 

46.9 

62. 

7M 

0.4 

94 

19 

36 

13 

3 

0 

0 

0 

it. 

.10 

•  58 

27 

•  0 

0 

7 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

78.1 

43.2 

60. 

7 

1.7 

91 

9 

31 

16 

135 

2 

0 

iv*  X 

0 

1. 

•  64 

•  93 

24 

•  0 

0 

7 

1 

0 

SPENCER  RS 

74.7 

39.0 

56. 

9 

U7 

85 

9 

25 

16 

236 

0 

0 

7 

□ 

2* 

•  45 

1 

•  16 

24 

•  0 

0 

8 

1 

1 

SPRINGFIELD 

79.1 

44.8 

62. 

0 

0.9 

91 

y+ 

37 

16 

112 

3 

0 

0 

0 

1. 

.67 

.64 

24 

T 

0 

7 

1 

0 

SUGAR 

77.1 

43.3 

60. 

2M 

0.7 

90 

a 

32 

13 

156 

1 

0 

1 

0 

1. 

.14 

.62 

74 

•  0 

0 

6 

1 

0 

TETON  I A  ExP  STA 

71.0 

39.2 

55. 

1 

83 

9  + 

28 

13 

289 

0 

0 

3 

0 

1. 

•  93 

24 

T 

0 

1 

0 

DIVISION 

59. 

B 

0.8 

1. 

.20 

T 

STATE 

60. 

2 

0.1 

2. 

j- 

.72 

T 

Precipitation 
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Station 

Total 

Day  of  month 

2  | 

3 

4  | 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

"1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

AftEROEEN  ElP  ST* 

•  74 

•  05 

.13 

•  29 

.06 

.07 

.18 

ALBION 

1  .29 

.20 

.10 

.43 

•  31 

.22 

■  02 

.01 

ALPHA  1  NE 

?.03 

T 

T 

T 

.09 

.0» 

.30 

.  )3 

.30 

.30 

•  04 

.23 

.02 

■  37 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

l.?C 

•  14 

.44 

.24 

.02 

•  32 

.04 

ANDERSON  DAM 

1*41 

»M 

T 

•  40 

.10 

•  11 

.12 

.23 

•  03 

.03 

•  23 

.01 

ARCO 

•  8? 

•  04 

•  19 

.05 

.  16 

■  22 

■  20 

7 

ARROMRACK  DAM 

.92 

T 

•  02 

•  05 

.20 

•  46 

•  04 

.02 

.09 

ASMTON   1  S 

.12 

■  25 

T 

.30 

■  64 

.35 

•  41 

.10 

ATLANTA   t  E 

T 

.  :  ' 

•  29 

.13 

.51 

T 

7 

•  52 

•  08 

•  36 

.26 

•  14 

.  10 

.03 

AVERY  R<i 

4.29 

.03 

•  53 

T 

•  40 

•  06 

.75 

T 

.02 

•  16 

.03 

.07 

7 

.77 

•  39 

■  29 

.06 

T 

.05 

•  10 

•  05 

•  23 

.30 

RAWIt*  MODEL  RA5IN 

2.30 

T 

•  05 

T 

•  »s 

.15 

.39 

.01 

.16 

.03 

T 

.20 

.10 

.50 

.  16 

BIG  CREEK   1  S 

3.2* 

T 

•  45 

.02 

T 

.  12 

T 

.40 

T 

T 

T 

■  43 

T 

.10 

.72 

•  11 

•  09 

.43 

.06 

.27 

.05 

"8LACKFOOT 

2.87 

T 

.14 

.12 

1. 10 

1.46 

.05 

BLACK FOOT  DAM 

I  .  T? 

•  0? 

T 

.02 

.03 

.09 

.66 

•  20 

.05 

BLISS 

•  50 

.02 

•  02 

•  09 

•  02 

.10 

.OS 

7 

.02 

.02 

7 

BOISE  LUCK*  PEAK  DAM 

•  97 

.17 

.11 

.25 

■  26 

•  18 

BOISE  MB  AP                      / /R 

1.10 

.01 

T 

T 

.17 

.09 

.  Si 

.  16 

.09 

•  09 

■  15 

.09 

7 

.11 

7 

•  16 

BONNERS  FERRY 

.57 

•  49 

.67 

.06 

.05 

•  08 

•  03 

■  55 

T 

BUHL 

1*11 

.60 

.  18 

T 

7 

.29 

7 

.04 

BUNGALOW  RS 

3.S3 

.61 

.01 

■  61 

.03 

.03 

.31 

•  02 

.01 

•  38 

.04 

.31 

.13 

.01 

7 

■  01 

.01 

>ie 

■  31 

.36 

BURKE  ?  NNE 

5.36 

•  17 

.35 

.63 

.05 

•  •4 

.01 

.05 

.31 

•  14 

.  10 

•  30 

T 

.56 

.46 

•  01 

.17 

•  11 

•  46 

•  43 

HURLEY 

.35 

T 

.01 

■  19 

.07 

.03 

.04 

.01 

BURLEY  FACTORY   1  fM 

•  fcfl 

•  O* 

.14 

.23 

■  IS 

.04 

.01 

BUBlCY  CAA  AP 

•  So 

T 

.06 

T 

•  06 

.11 

.05 

•  10 

•  04 

CALDWELL 

1.A3 

.25 

.03 

.  16 

,09 

■  10 

.03 

.60 

•  17 

.04 

CAMARIoCe 

1  .88 

T 

.09 

•  33 

.64 

T 

.13 

•  15 

.03 

.01 

.06 

•  42 

:ascade  1  NW 

;.3« 

T 

.05 

.21 

.11 

•  02 

.37 

.03 

.30 

.07 

.01 

•  39 

.01 

.31 

.10 

•  13 

.03 

CENTERVILLE  ARRAUGH 

1  .71 

T 

T 

T 

T 

T 

•  1. 

.1. 

T 

T 

.  10 

.13 

.  16 

•  08 

.07 

.09 

•  30 

.10 

.01 

:  HALL  IS 

1  .06 

.05 

•  02 

.03 

.07 

.37 

7 

■  03 

•  41 

•  07 

•  Ol 

CMtLLY  BARTON  FLAT 

1.80 

.25 

.05 

T 

.  30 

T 

.50 

.20 

.05 

.45 

ao.    FORK    I  ENE 

4*74 

.12 

.66 

.18 

1.24 

.22 

•  20 

T 

.55 

.03 

.03 

•  93 

•  9* 

:OBALT  RLACKBtRO  MINE 

2.04 

T 

•  26 

.21 

T 

.05 

•  02 

.26 

•  56 

.66 

.37 

.06 

.07 

.17 

7 

.  10 

:oeur  0  ALENE  CAA  AP 

2.17 

T 

T 

T 

T 

.  1 

•  34 

.09 

.27 

.17 

.06 

•  04 

7 

7 

T 

.27 

T 

T 

7 

T 

7 

•  76 

.  g  - 

:OEUR  0  ALENE  RS 

2.25 

•  16 

•  39 

.07 

.25 

.01 

.23 

•  02 

.04 

.35 

T 

•  C4 

T 

T 

•  01 

•  46 

:onoa 

1.07 

.03 

•  23 

•  63 

.06 

,06 

•  02 

:ottonwooo 

4.31 

■  04 

•  27 

•  29' 

.29 

1.40 

.02 

.03 

•  34 

t 

.34 

•  29 

•  17 

.09 

.33 

•  32 

■  01 

:oumcil  1  N 

1  .93 

T 

.25 

•  43 

.04 

•  04 

.13 

.  10 

■  2< 

T 

•  60 

TROUCm  2  NNM 

1.21 

■  OB 

.06 

.32 

.10 

.02 

.19 

.02 

.07 

.17 

T 

XAOWOOO  DAM 

2.17 

T 

T 

•  08 

.09 

.02 

.26 

T 

T 

T 

■  41 

.26 

.34 

•  IS 

.07 

.07 

•  14 

.v' 

Kf»  FLAT  DAM 

.96 

.  16 

.05 

.06 

.09 

.17 

7 

.10 

.  1  1 

•  25 

■MM 

1.11 

•  10 

•  14 

.61 

.01 

•  05 

MSOIS  EXP  ST A 

1.80 

T 

•  08 

.03 

.27 

1.00 

•  15 

■  26 

•  01 

T 

MBOIS  CAA  kP 

1.97 

T 

T 

•  01 

T 

.21 

.10 

1.36 

7 

.03 

■24 

7 

ILK  RIVER  1  S 

3.61 

•  24 

.22 

.  10 

.  19 

T 

.27 

T 

T 

.41 

7 

.33 

T 

.01 

.03 

.12 

T 

•  06 

•  62 

.  19 

Sm  H.is/.^ce  NolM  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued  JUNE  1952 


Station 

3 

Day  of  month 

o 

H 

1  1 

2  1 

3 

4   |   5  | 

6 

7  1 

8  | 

9 

10  I 

11  J 

12 

13  J 

14  J 

15 

16  j 

17  j 

IS 

19  J 

20 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  J 

26  J 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

EMMETT  2  E 

1  .00 

.21 

.08 

.  10 

.07 

.  15 

T 

.23 

.08 

.  08 

FAIRFIELD 

2.54 

.06 

.04 

.06 

•  25 

•  53 

.84 

•  53 

.21 

•  02 

FENN  RS 

3*20 

.08 

.62 

•  02 

•  85 

.02 

.02 

.|4 

.57 

■  33 

•  07 

.09 

■  03 

T 

.10 

•  15 

•  11 

FORT  HAUL    INO  AGENCY 

3  .06 

.04 

.42 

•  20 

•  62 

•  84 

.08 

•  86 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.70 

.30 

T 

.11 

.10 

•  15 

T 

.  to 

.20 

•  06 

.08 

GLENNS  FERRY 

•  53 

.03 

.03 

•  13 

T 

.07 

•  03 

•  05 

•  03 

.06 

•  09 

.01 

GOODING  CAA  AP 

.37 

T 

.01 

.07 

T 

•  14 

.11 

.02 

•  02 

GRACE  PH 

1*1* 

.07 

•  03 

•  89 

•  16 

■  02 

T 

GRAND  VIEW 

2.12 

1.15 

•  09 

.25 

.07 

.26 

•  05 

•  25 

T 

GRANGEVILLE 

5.  16 

.78 

T 

.45 

.03 

* 

* 

.59 

.16 

.46 

•  17 

GRAY 

1  .92 

T 

.01 

.80 

•  75 

•  25 

.11 

T 

GROUSE 

1  .89 

.05 

.05 

.43 

.04 

T 

.07 

•  43 

.47 

.27 

.06 

.02 

HAMER  *  NH 

1  .69 

.12 

.15 

1.14 

•  14 

•  14 

HA Z ELTON 

1  .41 

.01 

.82 

•  04 

•  26 

•  23 

•  05 

T 

T 

HILL  CITY 

7.31 

.  10 

T 

•  16 

.09 

•  13 

•  96 

.50 

T 

•  29 

T 

H0LLI5TER 

1.36 

•  26 

■  n 

•  32 

.33 

•  11 

•  08 

•  06 

•  11 

T 

HOWE 

1.18 

.03 

.05 

•  12 

T 

.05 

•  12 

•  35 

■  46 

T 

T 

IDAHO  CITY 

1.57 

.04 

.06 

.1? 

.31 

•  02 

.20 

■  35 

•  03 

.10 

.09 

•  18 

•  05 

•  02 

IDAHO  CITY  13  SW 

1  .17 

T 

.06 

.07 

T 

•  20 

T 

.43 

•  10 

•  15 

■  14 

.02 

IDAHO  FALLS  6  NE 

•  16 

T 

.45 

•  1  8 

•  14 

.02 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

1.07 

T 

•  16 

.27 

•  44 

•  14 

.06 

T 

IRWIN  2  S 

1  .70 

.05 

T 

.14 

.75 

.69 

■  03 

.04 

ISLAND  PARK  DAM 

2.7*. 

.28 

.06 

.02 

•  33 

•  05 

.06 

1.06 

•  52 

•  07 

.26 

■  03 

1  .76 

.07 

.06 

T 

.52 

.16 

.06 

.33 

T 

T 

T 

.06 

K  AM  I  AH  1  NE 

3.80 

•  * 

.21 

.33 

1,28 

.03 

.14 

*  1 

•  27 

.03 

.04 

.42 

T 

•  2  1 

•  24 

T 

KELLOGG 

3.59 

.  19 

.23 

.05 

•  26 

.07 

.82 

.02 

•  21 

.03 

.07 

•  04 

•  31 

•  24 

T 

.01 

•  12 

•  02 

■  43 

•  47 

KQOSK1A 

4.29 

.  19 

.57 

T 

1.52 

.20 

•  22 

•  23 

•07 

•  52 

T 

•  42 

•  11 

•  24 

KUNA  2  NNE 

1  .16 

.  \b 

T 

•  06 

T 

•  15 

T 

.08 

•  09 

.05 

•  34 

T 

•  09 

•  15 

LEWI STON  WATER  PLANT 

2.36 

.21 

.21 

.01 

•  54 

.02 

•  15 

•  09 

.39 

•  02 

.02 

•  09 

•  05 

.46 

.10 

LEWISTON  WB  AP 

7.95 

.26 

.02 

.68 

.01 

•  IS 

.01 

.16 

•  02 

.11 

•  24 

•  05 

.  47 

•  08 

L 1 F TON  PUMPING  STA 

W43 

•  03 

1.13 

.11 

.  16 

T 

T 

LOWMAN 

2.  12 

\ 

T 

•  07 

.12 

.17 

.31 

.17 

.20 

•  13 

•  72 

•  IP 

.  13 

MACKAY  RS 

1 

•  09 

.28 

T 

T 

•  02 

•  28 

•  70 

•  14 

•  38 

T 

T 

T 

.66 

•  24 

•  07 

MALAD  CAA  AP 

1  .16 

T 

.05 

.70 

•  34 

•  07 

MAY  RS 

1.69 

T 

.33 

T 

•  35 

•  60 

.10 

.01 

•  20 

.08 

.02 

MC  CALL 

2.14 

.09 

.  50 

.03 

.05 

.32 

•  03 

•  48 

•  07 

T 

•  16 

•  22 

•  19 

MC  CAMMON 

1.19 

T 

T 

T 

T 

.17 

.91 

.02 

.04 

■  05 

MERIDIAN    I  SSW 

1  «44 

.21 

*  10 

T 

.32 

.50 

.27 

•  04 

•  75 

"2 

.08 

•  6 

.03 

•  03 

•  51 

T 

MINIDOKA  DAM 

.65 

.07 

•  03 

.14 

.19 

•  22 

MDNTPELtER  RS 

1.01 

•  55 

•  26 

■  03 

•  17 

MOSCOW  U  OF  I 

2«73 

.03 

•  22 

.51 

T 

•  23 

.03 

.17 

.07 

T 

•  52 

•  25 

•  16 

T 

•  30 

•  24 

MULL AN  PASS  CAA 

3.10 

T 

T 

.45 

T 

.09 

.  16 

■  30 

T 

.07 

•  05 

•  02 

•  28 

T 

.55 

•  10 

T 

T 

■  16 

•  16 

.17 

•  36 

•  18 

NAMPA   2  NW 

•  69 

* 

T 

' 

.10 

.06 

•  03 

NEW  MEADOWS  RS 

7.87 

.03 

.60 

.13 

•  71 

.03 

T 

T 

T 

•  15 

•  56 

•  06 

•  01 

.46 

•  13 

NEZPERCE  2  E 

4*49 

T 

.32 

■  48 

.49 

1.15 

•  04 

.04 

.35 

•  40 

T 

•  09 

•  10 

•  03 

•  12 

.43 

.45 

OAKLEY 

1  .09 

•  03 

.03 

•  06 

.24 

.39 

•  27 

■  04 

•  03 

ORSIDIAN  A  NNE 

1  »72 

.07 

.56 

•  30 

.06 

•  22 

■  38 

.07 

•  06 

.15 

•  23 

.13 

.07 

.0 

T 

.10 

.06 

•  09 

OROF 1  NO 

3*18 

•  36 

.30 

1.17 

.09 

.17 

•  30 

T 

T 

T 

T 

.03 

•  06 

.15 

.55 

T 

PAL 1SADES  OAM 

1.84 

.01 

.06 

.03 

•  01 

T 

•  06 

T 

•  03 

•  81 

•  75 

•  03 

•  05 

PARMA  EXP  STA 

1  «05 

T 

.05 

.36 

T 

T 

•  12 

•  03 

.32 

T 

•  02 

•  15 

PAUL  1  E 

•  61 

.05 

T 

.06 

•  25 

.17 

■  02 

•  06 

1  .64 

.02 

*  3 

.32 

T 

.0 

•  03 

•  08 

•  01 

.23 

•  68 

PIERCE  RS 

4.49 

.01 

•  10 

.06 

.01 

1.30 

.01 

.20 

T 

.86 

.01 

•  42 

•  10 

T 

.01 

.07 

■  82 

.27 

•  24 

POCATELLO  WB  AP  //H 

1.67 

T 

.02 

.13 

.33 

•  62 

T 

•  06 

•  51 

PORTHI LL 

4.36 

.08 

.80 

■  25 

1.24 

.80 

•  06 

.15 

.51 

•  05 

T 

.06 

•  36 

T 

(|OTL  ATCH 

4.51 

•  18 

.45 

.07 

.16 

.03 

•  14 

■  20 

.06 

•  55 

.47 

•  03 

T 

1*13 

•  74 

.30 

PRESTON  SUG  FACT   2  SE 

1  .26 

.  99 

•  21 

.  04 

•  04 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

4.10 

.01 

•  15 

•  64 

.09 

•  77 

.16 

•  16 

.04 

•  37 

•  08 

•  10 

.56 

■  97 

REACTOR  TESTING  5TA 

.88 

•  25 

.08 

•  03 

.03 

.23 

•  24 

.02 

RICHFIELD 

1  .  15 

.10 

.11 

.45 

•  02 

.11 

.27 

•  04 

•  05 

RIGGINS  RS 

3.  36 

.02 

.09 

.43 

.10 

•  65 

•  24 

T 

•  28 

1  .00 

•  24 

•  03 

T 

.03 

.  17 

.OR 

ROLAND  W  PORTAL 

4.83 

.48 

.02 

.63 

.04 

.79 

T 

■  21 

.07 

.50 

.18 

•  20 

.16 

.13 

.03 

T 

* 

.06 

.67 

*3 

RUPERT 

.94 

T 

.02 

.02 

.01 

•  04 

T 

•  20 

.07 

T 

•  56 

SAINT  ANTHONY 

1.38 

.05 

•01 

•  24 

•  93 

.07 

.06 

•  02 

SAINT  MARIES 

3.91 

.10 

.17 

.  33 

.10 

•  48 

.  10 

.05 

•  05 

.04 

■  02 

•  48 

.02 

.08 

.23 

•  60 

•  18 

.30 

•  52 

•  06 

SALMON 

2.10 

.20 

■  04 

T 

.05 

.49 

T 

•  92 

•  15 

•  19 

•  06 

SANDPOINT  EXP  STA 

3.45 

.47 

.52 

.82 

.15 

.22 

.03 

T 

'2 

.17 

T 

7 

•  43 

•  38 

SHOSHONE 

.96 

.01 

•  08 

.07 

•  09 

IB 

•  05 

.02 

•  32 

.12 

.02 

SPENCER  RS 

?.3£ 

.OA 

.  10 

.03 

•  47 

1.16 

.22 

•  30 

T 

•  06 

SPRINGFIELD 

1  .48 

.07 

•  10 

.26 

•  64 

•  42 

.01 

.03 

ST  1 RN I TE 

4,30 

.25 

.19 

.29 

•  23 

.67 

T 

T 

T 

T 

•  94 

•  52 

.18 

.  19 

.37 

•  05 

•  12 

.  15 

•  15 

SUGAR 

1.40 

.22 

.02 

•  23 

T 

.62 

*  14 

.  17 

SUN  VALLEY 

2.45 

T 

.04 

.07 

.22 

T 

•  48 

•  30 

•  31 

•  67 

.10 

T 

SWAN  FALLS  PH 

1*09 

.13 

•  05 

.05 

.17 

•  20 

T 

•  28 

.07 

.  14 

TETON 1  A  EXP  STA 

1  .52 

T 

.05 

■  02 

.05 

•  OB 

T 

•  07 

•  93 

.14 

.10 

•  05 

THREE  CREEK 

1  .09 

.  10 

.45 

T 

.25 

.24 

.05 

TWIN  FALLS  2  NNE 

.73 

T 

.  1  3 

TWIN  FALLS  3  SE 

1.08 

.02 

.17 

•  13 

T 

.03 

•  35 

.20 

•  08 

■  10 

WALLACE 

4.95 

T 

T 

.41 

.52 

.41 

.  4r, 

T 

•  42 

.16 

.09 

T 

.53 

.33 

.31 

•  22 

T 

T 

T 

.  1  7 

.09 

•  51 

.32 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

4.38 

.16 

.04 

.33 

.  18 

.29 

.  71 

.10 

■  47 

.02 

•  06 

•  20 

•  16 

•  50 

.  19 

.02 

•  11 

.  1  1 

•  34 

■  39 

WEISER 

1.31 

.  18 

•  2? 

T 

T 

•  08 

T 

•  07 

.  ?H 

•  43 

WINCHESTER  1  SE 

6.02 

.29 

.  14 

.  1  0 

.10 

.01 

.02 

.29 

•  10 

•  55 

•  11 

1.31 

.15 

1>30 

•  09 

See  reference  note*  loll  owing  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of     1951     -  1952 


IDAHO 
JUNE  1952 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABERDEEN  EXP  ST A 

0.8 

0.3 

21.0 

11.0 

- 

8.8 

T 

- 

A  LB  I  ON 

15.5 

10.0 

11.5 

T 

ALPHA   1  NE 

•  * 

45.0 

27,5 

27,0 

T 

~ 

- 

amerkan  palls  l  nw 

T 

1.2 

25.7 

11*5 

9.5 

11.4 

5.0 

64.3 

A  NOE  R  5  ON  DAM 

26.3 

ARCO 

• 

" 

39.5 

11.5 

- 

T 

- 

ARROwNOCK  DAM 

21*3 

19.2 

7.7 

A$MTON   1  s 

* 

i7  "ft 

27  .0 

46.  4 

26.6 

0.5 

161  .6 

ATLANTA  \  E 

j 

ftl  ft 

64.0 

33.0 

29.0 

4*0 

T 

AVERY  RS 

8*5 

62  6 
* 

24  .5 

12.9 

12.0 

120.5 

BAVV I t w  MODEL  BASIN 

T 

0.5 

26.0 

1.0 

~ 

- 

BIG  CR t EK   1  S 

9  •  0 

82.0 

44  .0 

41.0 

24.0 

6*0 

6,0 

T 

BLACkFQOT 

21*5 

13.0 

8.0 

10*0 

T 

T 

Blackfqot  DAM 

T 

BLISS 

0*5 

24*8 

16*0 

1*5 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

BOISE  WB  AP 

T 

15*6 

n  »o 

5.9 

9.2 

T 

T 

41.7 

BONNERS  FERRY 

BUHL 

16.6 

13.5 

7,0 

BUNGALOW  RS 

BURKE  2  NNE 

T 

5.4 

36.3 

104.8 

67.2 

28.5 

40.8 

T 

- 

- 

BURLEY 

* 

22*5 

9*0 

7.0 

3.3 

T 

burley  FACTORY  1  NW 

~ 

10*0 

* 

BURLEY  CAA  a  P 

0.2 

0.7 

21.1 

11.? 

7.9 

7.2 

1*0 

T 

49.3 

CAlDwE  LL 

6.5 

6*3 

4.9 

4.3 

T 

CAMBRIDGE 

T 

2.0 

- 

66*0 

20.5 

5.0 

- 

CASCADE   1  NW 

1.0 

18.5 

53.5 

40.5 

21.0 

20.0 

0.5 

1.0 

T 

136.0 

CENTERV I LLE  ARB A UGH 

2.6 

17.5 

62.4 

51  .2 

37.3 

43.  1 

1  .4 

0.1 

T 

215.6 

CHALL  I  S 

10.6 

10.5 

Chilly  harton  flat 

5.0 

26.0 

7.0 

15.0 

1.0 

2.0 

CLARK  FORK   1  ENE 

- 

0.5 

42.5 

11.5 

21.0 

- 

COB A l y  8L ACK9 I RD  MINE 

1 1  * 

17,6 

\\ *  7 

15*0 

28.9 

20.7 

5.0 

3.0 

0.3 

150*5 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

o\ 

■i*T 

47  .0 

8.4 

T 

COEuR  D  ALENE  RS 

a  n 

35.3 

~ 

CON  D* 

5  5 

22  0 

68  5 

41.0 

36  0 

'*  5 
* 

1  * 

0.5 

217,5 

C0TTONWOO0 

T 

T 

T 

2.5 

21*8 

11.7 

7.6 

5.4 

T 

49,0 

COUNC I L    1  N 

27.4 

47  •  1 

T 

CROUCH    2  NNW 

4.0 

53.0 

37.1 

14.8 

ft*  ft 
\  a  r 

118.9 

DEADWOOD  OAM 

3.0 

20.5 

90.5 

75.5 

32.0 

.0 

1  .0 

T 

243.0 

OEER  flat  dam 

10.0 

10 

DRIGGS 

T 

~ 

- 

" 

" 

" 

" 

DUBOIS  EXP  STA 

2.3 

8.0 

24.3 

26.0 

31.0 

21.5 

T 

113.1 

DUBOIS  CAA  AP 

T 

T 

1*9 

11*5 

27.9 

21.2 

14*3 

T 

T 

76.8 

EDEN  HUNT  PROJECT 

1.0 

ELK  CITY 

9.0 

ELK  RIVER  1  S 

" 

- 

- 

32.6 

16.5 

14.0 

T 

C  UUC  T  T      ■>  C 

tw*t  T  T    <  t 

T 

4*0 

■ 

FA  I RF I  ELD 

1.0 

64.5 

30,5 

1.3 

1  J.O 

8.3 

FORT  HALL   I ND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.5 

46.0 

37.5 

22.0 

9.7 

T 

118.7 

GlEnn^  ferry 

™ 

7a'^ 

a*  \ 

4.0 

GOODING  CAA  AP 

3.3 

25*5 

20.0 

9.2 

5.1 

T 

63.1 

GRACE  Ph 

2.5 

13.0 

37.0 

24.5 

16.5 

24.0 

8*0 

1  ?7  ,  5 

GRAND  VIEW 

18.5 

3.5 

.0 

6RANGEVI LLE 

r  o*V 

2.0 

13.0 

66.0 

i  \  "ft 

8.0 

T 

11.5 

15.0 

16.0 

104.0 

itaiirv 

24.0 

a  ** 
48.  5 

A  IS 
61.5 

32.0 

22.0 

HAMfcR  NW 

I 

1*5 

12.0 

13.0 

T 

HAZELTON 

1.0 

T 

24.1 

14.1 

9,5 

4*4 

T 

53.1 

HILL  CITY 

28.0 

78.0 

77  .0 

52.0 

36.0 

271  .0 

HOLL ISTER 

T 

6.0 

~ 

12.4 

" 

HOWE 

T 

1.5 

™ 

6.0 

IDAhO  CITY 

1.0 

8.7 

2~0 

40.6 

22.8 

18.3 

T 

T 

T 

143.4 

IDAHO  C I  TV   13  SW 

2.5 

16.5 

47,0 

46.0 

39.4 

24.0 

1.0 

176.4 

I DAmO  FALLS  6  NE 

I DAhO  ^  ALL  S   CAA  AP 

11  .4 

8,9 

3.8 

T 

32.5 

19  0 

11.5 

19.0 

21.5 

4.5 

ISLAND   PARK  DAM 

T 

15  0 

22  0 

97  5 

101.5 

6  3.5 

54.0 

2.0 

355*5 
* 

JESOME 

" 

5,8 

- 

T 

T 

* 

12.0 

" 

T 

KELLOGG 

30.2 

5.8 

4.6 

KOOSK I  A 

on 

20.0 

5.4 

8.5 

KUNA  7  NNE 

110 

6*8 

1,6 

9.  3 

28*7 
* 

LEWISTON  WATER  PLANT 

4.5 

5.6 

2,0 

12.1 

LEMISTON  WB  AP 

7  •  2 

4*6 

2.6 

0.6 

L  IFTON  PUMP  I NG  ST  A 

10.5 

*7  "  \ 

12.0 

9.0 

14.7 

66. 

lowman 

45.8 

14,9 

MACKAV  RS 

0*2 
* 

21*3 

47.0 

6.6 

■  0 
* 

89_4 

MALAO 

3.3 

2.2 

18.0 

11.5 

15.0 

1.0 

MALAD  CAA  AP 

1.6 

14.9 

9,0 

15.4 

JJ5*? 

J* *** 

0*5 

0.5 

*■  1 

* 

7.7 

6.4 

7.3 

3.0 

•  8 

MC  CALL 

77.0 

54.5 

35.0 

3.0 

"C  CAmhOn 

_  _ 

10 

16,0 

MERIDIAN   I  SSW 

- 

- 

" 

- 

MfSA 

1.0 

4.5 

47  .4 

35,  1 

7.6 

MINIDOKA  DAM 

1  .0 

T 

19,6 

14.0 

6.0 

9.0 

2*0 

51*6 

MONTPELIER  RS 

T 

T 

2.0 

6.0 

6  1,8 

21.8 

18.2 

22.6 

MOSCOW  u  OF  I 

41,0 

15.0 

9,  0 

1.0 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

19.5 

10.5 

- 

- 

- 

- 

WULLAN  PASS  CAA 

T 

25.7 

47,5 

7*>.7 

50.9 

27.2 

33.9 

2.7 

6.6 

A  .7 

2  73.9 

NAMPA   2  NW 

T 

T 

13.5 

6.0 

2.2 

8.2 

29.9 

'NEW  MEADOWS  RS 

67.4 

27.0 

17.5 

NClPEftCE 

T 

NEZPERCE  2  E 

T 

0.8 

24.9 

15*3 

10.0 

7.0 

T 

T 

OAKLEv 

T 

3.0 

22.5 

11*5 

8.0 

13.3 

58.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


-  67  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of     1951     -  1952 


IDAHO 
JUNE  1952 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

u  ry 

rebruary 

March 

A  1 

M 

May 

June 

Total 

OBSIDIAN  4  NNE 

1.0 

17.0 

27.0 

14.0 

8.0 

9.0 

1.0 

77.0 

OLA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

OLA   4  S 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

_ 

0R0F1N0 

— 

12.5 

- 

PALISADES  DAM 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

PARMA  EXP  STA 

T 

- 

- 

- 

5.0 

1.5 

T 

_ 

PAUL   1  E 

T 

T 

22.0 

- 

7.0 

5.5 

1.0 

- 

PAYETTE 

4.3 

11.9 

10.7 

1.7 

T 

28.6 

PIERCE  RS 

T 

21.5 

- 

23.0 

- 

26.0 

- 

T 

_ 

PINE  2  SSW 

1.0 

15.5 

68.8 

71.6 

53.1 

15.5 

1.3 

- 

- 

POCATELLO  WB  AP 

T 

2.3 

1.7 

19.9 

8.9 

6.9 

14.8 

1  .9 

T 

T 

56.4 

PORTH I LL 

3.C 

T 

32.5 

45.6 

17.0 

2.0 

100.1 

POT  LATCH 

0.3 

41.8 

24.1 

6.5 

- 

T 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

T 

T 

T 

3.7 

29.0 

29.2 

26.1 

25.2 

1.5 

T 

T 

114.7 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

T 

4.0 

3.2 

56.3 

63.4 

13.4 

- 

0.1 

REACTOR  TESTING  STA 

- 

- 

- 

. 

. 

_ 

- 

14.0 

13.0 

T 

T 

T 

_ 

RICHFIELD 

- 

33.0 

25.0 

16.2 

8.2 

T 

R1GG1NS  RS 

— 

9.7 

4.4 

1.0 

RIRIE 

5.0 

2.5 

11.3 

7.7 

- 

6.2 

0.6 

_ 

_ 

_ 

ROLAND  W  PORTAL 

B.2 

49.4 

99.7 

80.8 

45.8 

T 

0.9 

0.9 

- 

RUPERT 

T 

_ 

17.3 

_ 

8.3 

5.0 

T 

SAINT  ANTHONY 

- 

- 

- 

- 

30.0 

16.7 

_ 

SAINT  MARIES 

39.3 

29.5 

- 

- 

_ 

SALMON 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

SANDPO I  NT  EXP  STA 

T 

2.5 

T 

38.1 

49.4 

6.0 

3.0 

99.0 

SHOSHONE 

T 

1.0 

3.3 

27.8 

27.8 

18.7 

7.7 

T 

86.3 

SPENCER  RS 

6.0 

16.5 

41.0 

— 

37.0 

48.0 

T 

T 

SPRINGFIELD 

T 

T 

- 

28.9 

11.4 

10.7 

10.7 

T 

T 

T 

_ 

STIBNITE 

T 

T 

T 

21  .5 

26.0 

93.7 

50.5 

37.0 

33.2 

1  .  0 

9.5 

2.0 

274.4 

SUGAR  , 

T 

- 

9.0 

16.1 

7.0 

27.5 

SUN  VALLEY 

T 

T 

_ 

28.0 

66.0 

85.0 

40.5 

25.0 

T 

_ 

SWAN  FALLS  PH 

T 

10.0 

8.0 

_ 

3.5 

_ 

TETON  I  A 

T 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

TETONIA   EXP  STA 

- 

- 

— 

- 

- 

— 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

THREE  CREEK 

T 

1.0 

9.0 

37.0 

22.0 

12.5 

40.5 

0.5 

1.0 

123.5 

TWIN  FALLS   2  NNE 

T 

T 

16.0 

10.6 

8.4 

3.3 

t  $  ') 

T 

T 

38.3 

TWIN  FALLS   3  SE 

11.0 

10.7 

5.0 

T 

47,1 

WALLACE 

T 

T 

1.0 

55.0 

34.0 

3.0 

3.0 

T 

T 

96.0 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

6.5 

26.9 

5.0 

T 

WEISER 

17.3 

24.8 

15.5 

T 

WINCHESTER   1  SE 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl.  5  


Station 

Day 

01  M< 

nlh 

17 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1 8 

19 

20 

21 

22 

„  1 
23 

26 

?B 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

81 

89 

85 

84 

84 

87 

87 

79 

61 

79 

60 

63 

84 

66 

89 

83 

60 

80 

73 

69 

61 

65 

64 

67 

80 

80 

74 

79. 

5 

M  I  N 

i 

43 

4 1 

a 

44 

48 

44 

50 

43 

40 

32 

39 

41 

40 

39 

4f) 

53 

40 

47 

41 

49 

50 

43 

44 

" 

46 

49 

40 

44. 

9 

ALB  I  ON 

MAX 

72 

8* 

80 

80 

a 

80 

81 

86 

8  2 

80 

60 

8  0 

80 

80 

80 

84 

91 

B  1 

76 

71 

69 

67 

57 

60 

65 

67 

78 

74 

75 

76. 

3 

Ml  N 

41 

37 

39 

48 

42 

50 

40 

41 

38 

37 

25 

27 

28 

40 

36 

37 

55 

54 

44 

33 

47 

45 

45 

39 

35 

45 

49 

34 

40. 

4 

ALPHA    1  NE 

MAX 

7? 

75 

78 

79 

82 

76 

78 

79 

85 

70 

55 

54 

f  Q 

66 

58 

70 

78 

84 

83 

66 

58 

64 

57 

61 

64 

68 

7  (J 

63 

69. 

7 

Ml  N 

39 

32 

34 

42 

38 

48 

42 

39 

46 

36 

39 

33 

23 

36 

34 

26 

32 

34 

33 

32 

43 

34 

43 

44 

50 

41 

42 

46 

43 

36 

38. 

0 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

MAX 

BO 

83 

84 

82 

89 

86 

82 

85 

90 

89 

85 

84 

82 

83 

77 

77 

85 

90 

85 

79 

78 

73 

72 

6? 

ft3 

65 

67 

83 

62 

72 

79. 

8 

Ml  N 

50 

45 

42 

3  0 

49 

56 

44 

47 

47 

8? 

40 

43 

33 

42 

*3 

43 

41 

54 

47 

47 

52 

30 

49 

45 

43 

SO 

52 

44 

46 

4 

ANDERSON  QAM 

MAX 

79 

86 

85 

H  5 

87 

84 

82 

86 

94 

88 

73 

63 

77 

74 

68 

79 

81 

89 

B  1 

83 

74 

7  0 

68 

65 

66 

72 

70 

80 

73 

77 

78 

0 

MIN 

50 

50 

51 

52 

53 

58 

52 

52 

53 

49 

47 

42 

38 

42 

47 

41 

47 

51 

58 

50 

49 

44 

50 

»> 

46 

49 

53 

S3 

52 

44 

49 

0 

ARCO 

MAX 

79 

80 

a 

81 

85 

82 

5 

83 

89 

85 

80 

76 

76 

T8 

" 

7 1 

80 

87 

85 

76 

75 

71 

68 

62 

63 

68 

67 

7  8 

76 

72 

77 

1 

M  I  N 

40 

44 

46 

56 

46 

52 

41 

45 

45 

43 

37 

39 

31 

37 

40 

37 

37 

45 

54 

54 

48 

39 

37 

44 

45 

43 

45 

48 

55 

38 

43 

7 

ARROW ROCK  OAH 

MAX 

.  80 

80 

87 

84 

86 

90 

63 

84 

80 

96 

70 

66 

66 

80 

70 

65 

81 

87 

94 

79 

83 

6  ' 

71 

71 

69 

68 

73 

75 

73 

72 

77 

8 

MIN 

46 

49 

50 

50 

53 

59 

52 

52 

51 

49 

48 

41 

38 

48 

44 

41 

48 

53 

52 

50 

48 

46 

48 

50 

48 

50 

52 

S3 

50 

42 

48 

7 

ASHTON   1  S 

MAX 

74 

76 

80 

76 

83 

82 

74 

76 

86 

75 

82 

73 

72 

75 

74 

76 

79 

8  1 

B  D 

81 

70 

7  J 

63 

72 

74 

8 

M  |  N 

37 

41 

43 

44 

45 

45 

44 

45 

46 

45 

51 

40 

33 

36 

41 

43 

42 

4  3 

40 

39 

39 

43 

44 

45 

46 

43 

41 

49 

39 

39 

42 

2 

ATLANTA    1  E 

MAX 

73 

75 

7  3 

79 

79 

76 

74 

81 

82 

82 

69 

56 

66 

68 

65 

68 

75 

HI 

77 

71 

70 

59 

60 

52 

S3 

62 

63 

7  0 

70 

65 

69 

9 

MIN 

40 

42 

43 

58 

55 

44 

43 

44 

42 

39 

32 

30 

33 

33 

32 

40 

45 

45 

40 

40 

34 

38 

42 

4  ' 

41 

43 

44 

41 

35 

40 

7 

AVERY  R*i 

MAX 

73 

84 

84 

84 

88 

8 1 

81 

9 1 

92 

86 

66 

74 

76 

76 

59 

76 

85 

74 

75 

69 

75 

71 

'0 

78 

81 

92 

72 

77 

B 

MIN 

51 

4  1 

44 

58 

46 

45 

42 

32 

40 

38 

31 

10 

26 

34 

35 

38 

28 

42 

40 

39 

27 

30 

40 

40 

40 

41 

40 

38 

4 

BAYV 1  E  W  MODE L  P  AS  I N 

MAX 

73 

74 

62 

83 

82 

76 

78 

79 

80 

81 

60 

58 

60 

63 

63 

58 

56 

67 

79 

77 

74 

76 

70 

56 

70 

71 

73 

7  8 

73 

65 

71. 

ft 

M I  N 

48 

40 

4  1 

58 

54 

52 

43 

37 

41 

44 

49 

41 

34 

38 

45 

46 

45 

39 

58 

46 

68 

64 

42 

42 

44 

44 

49 

SI 

54 

51 

46 

9 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

70 

74 

76 

77 

78 

75 

84 

8 1 

70 

50 

67 

70 

55 

62 

74 

79 

65 

73 

65 

58 

60 

S7 

ftn 

65 

64 

69 

68 

66 

66 

6 

M  I  N 

36 

28 

3  1 

48 

35 

44 

42 

38 

34 

42 

30 

32 

21 

33 

32 

26 

30 

30 

37 

28 

43 

33 

29 

42 

42 

42 

42 

32 

42 

39 

36 

1 

RLACKFOOT 

MAX 

83 

86 

87 

86 

89 

86 

85 

78 

91 

85 

85 

83 

82 

86 

75 

77 

87 

91 

bb 

82 

77 

75 

73 

5  J 

64 

67 

67 

83 

80 

76 

60 

3 

MIN 

53 

47 

46 

54 

52 

56 

48 

53 

53 

51 

44 

43 

37 

46 

42 

40 

50 

47 

52 

47 

46 

-  o 

52 

45 

45 

45 

47 

50 

55 

44 

47 

7 

BLACKFOOT  OAH 

MAX 

73 

74 

77 

75 

80 

79 

76 

79 

82 

7  0 

78 

70 

74 

78 

67 

69 

78 

82 

74 

72 

58 

63 

51 

54 

60 

60 

73 

74 

70 

71 

2 

M  I  N 

44 

32 

35 

37 

38 

41 

37 

37 

36 

42 

32 

29 

27 

33 

35 

22 

30 

35 

37 

32 

35 

25 

38 

42 

40 

35 

36 

35 

41 

28 

34 

9 

BLISS 

MAX 

8? 

88 

87 

87 

92 

89 

84 

88 

94 

92 

80 

80 

BO 

79 

65 

80 

86 

93 

87 

85 

79 

79 

70 

4  0 

75 

74 

74 

85 

75 

77 

81 

9 

M  I  N 

47 

49 

50 

5  2 

5  8 

60 

48 

49 

54 

52 

52 

40 

36 

45 

46 

37 

47 

44 

59 

50 

47 

49 

53 

53 

43 

45 

46 

SS 

54 

39 

48 

5 

BOISE   LUCKY   PEAK  OAM 

M  A  * 

87 

66 

96 

93 

88 

97 

96 

68 

69 

78 

84 

89 

94 

89 

85 

79 

70 

7? 

75 

79 

76 

83 

0 

MIN 

44 

52 

54 

55 

60 

53 

48 

51 

40 

41 

42 

50 

57 

49 

54 

47 

52 

47 

51 

35 

44 

49 

8 

BOISE   WR  AP 

MAX 

78 

83 

86 

86 

93 

78 

82 

86 

98 

69 

65 

64 

75 

75 

67 

80 

86 

90 

81 

83 

68 

71 

72 

69 

68 

75 

76 

69 

69 

74 

77 

2 

M  I  N 

48 

52 

52 

57 

60 

60 

55 

54 

56 

48 

48 

41 

42 

47 

43 

48 

52 

54 

53 

52 

49 

48 

52 

5  0 

48 

54 

58 

58 

50 

44 

51 

1 

BONNERS  FERRY 

MAX 

7? 

82 

83 

79 

82 

70 

78 

81 

92 

75 

57 

56 

70 

73 

59 

57 

73 

80 

8  0 

76 

8  1 

85 

83 

84 

66 

65 

74 

7 

MIN 

49 

44 

43 

61 

56 

52 

53 

38 

45 

43 

38 

42 

34 

37 

48 

50 

45 

40 

48 

47 

46 

50 

55 

53 

49 

46 

6 

BUHL 

MAX 

84 

84 

89 

64 

88 

86 

81 

86 

93 

i: 

86 

62 

76 

76 

70 

76 

84 

88 

85 

80 

74 

72 

70 

62 

65 

62 

73 

84 

80 

72 

79 

S 

MI  N 

51 

54 

54 

59 

60 

60 

52 

58 

58 

50 

50 

42 

40 

52 

40 

46 

52 

54 

56 

54 

48 

^0 

54 

52 

48 

48 

54 

36 

52 

44 

51 

6 

BUNGALOW  RS 

MAX 

76 

84 

88 

66 

87 

80 

80 

83 

94 

93 

71 

70 

75 

75 

75 

72 

72 

84 

b  i 

81 

75 

64 

74 

76 

77 

81 

77 

80 

77 

75 

76 

8 

MIN 

50 

46 

45 

55 

55 

56 

51 

45 

44 

29 

39 

40 

37 

36 

36 

42 

51 

38 

49 

50 

51 

43 

36 

43 

50 

45 

49 

50 

56 

50 

*S 

7 

BURKE   ?  NNE 

MAX 

6? 

69 

72 

71 

7  3 

71 

65 

73 

79 

80 

52 

50 

60 

64 

59 

49 

62 

74 

75 

69 

66 

49 

63 

ft  ■ 

66 

68 

71 

72 

70 

58 

65 

9 

MIN 

41 

38 

40 

52 

42 

49 

38 

36 

39 

34 

32 

34 

29 

34 

38 

40 

41 

34 

46 

40 

42 

37 

31 

>e 

40 

39 

48 

43 

47 

44 

39 

6 

BURLEV 

MAX 

85 

83 

86 

B7 

85 

90 

9  1 

85 

88 

92 

68 

65 

66 

83 

82 

64 

82 

88 

93 

79 

85 

66 

74 

75 

62 

68 

70 

71 

83 

76 

79 

7 

MIN 

51 

49 

48 

55 

58 

58 

47 

53 

51 

50 

44 

42 

35 

43 

42 

40 

42 

47 

46 

53 

48 

42 

52 

50 

46 

45 

43 

46 

45 

44 

47 

2 

BURLE*   FACTORY    1  NW 

MAX 

r  ^ 

82 

82 

86 

84 

88 

87 

84 

86 

86 

65 

82 

66 

63 

82 

62 

82 

89 

92 

77 

80 

65 

75 

7  | 

60 

66 

68 

71 

83 

73 

76 

2 

MIN 

48 

44 

46 

49 

53 

55 

46 

47 

48 

50 

40 

41 

33 

40 

42 

36 

44 

52 

46 

48 

40 

51 

49 

44 

45 

44 

47 

49 

38 

45 

4 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 

81 

87 

86 

85 

92 

89 

82 

87 

92 

71 

65 

62 

82 

62 

62 

78 

87 

94 

79 

83 

67 

74 

74 

ft  I 

64 

68 

70 

84 

72 

77 

76 

6 

MIN 

47 

45 

45 

51 

52 

52 

44 

48 

48 

49 

40 

40 

33 

40 

43 

37 

41 

44 

5  r, 

49 

43 

51 

48 

45 

44 

44 

46 

45 

39 

45 

0 

CALOWE LL 

MAX 

61 

82 

88 

87 

93 

86 

85 

87 

97 

88 

67 

66 

78 

7  7 

70 

6  1 

87 

MM 

84 

85 

72 

7  5 

73 

72 

75 

79 

72 

ft8 

72 

76 

79 

7 

MIN 

50 

49 

50 

60 

59 

61 

58 

57 

56 

51 

50 

42 

36 

49 

41 

41 

47 

54 

49 

51 

52 

45 

50 

52 

S3 

52 

54 

56 

51 

43 

50 

ft 

C AMBR 1 OGE 

MAX 

so 

82 

84 

83 

90 

89 

87 

89 

90 

95 

85 

73 

72 

75 

72 

80 

79 

•*  0 

85 

95 

90 

B  1 

75 

78 

7? 

75 

81 

79 

77 

75 

61 

ft 

MIN 

38 

42 

59 

60 

59 

50 

49 

45 

41 

40 

42 

40 

34 

40 

39 

40 

39 

45 

51 

46 

52 

43 

44 

52 

55 

45 

52 

56 

42 

50 

46 

4 

CASCADE    1  NW 

MAX 

70 

76 

76 

78 

82 

75 

73 

77 

87 

84 

59 

53 

67 

64 

58 

74 

75 

82 

79 

75 

58 

64 

61 

57 

39 

.66 

65 

71 

68 

64 

69 

9 

MJN 

44 

38 

41 

49 

45 

52 

50 

45 

44 

43 

38 

35 

26 

44 

37 

29 

37 

4  1 

45 

39 

44 

38 

36 

43 

46 

39 

45 

48 

44 

36 

41 

4 

CHALL I S 

MAX 

79 

81 

62 

80 

80 

B2 

84 

88 

8  Z 

78 

71 

74 

78 

75 

74 

80 

76 

79 

74 

72 

66 

69 

66 

61 

70 

65 

75 

74 

73 

75 

5 

MIN 

41 

43 

44 

50 

53 

41 

50 

53 

53 

38 

39 

33 

42 

41 

35 

48 

44 

52 

46 

48 

J  8 

39 

49 

50 

46 

50 

48 

55 

42 

45 

2 

CHILLY   RARTON  FLAT 

MAX 

72 

74 

77 

78 

85 

73 

75 

78 

76 

7  j 

71 

68 

69 

70 

66 

69 

77 

79 

77 

70 

64 

6  0 

63 

54 

8ft 

61 

59 

69 

66 

65 

69 

B 

M(N 

33 

34 

35 

39 

39 

45 

37 

37 

40 

45 

32 

34 

22 

29 

35 

27 

30 

34 

47 

40 

34 

30 

34 

43 

40 

35 

41 

43 

40 

31 

36 

2 

CLARK    FORK    1  ENE 

MAX 

7? 

72 

79 

77 

79 

77 

72 

76 

86 

82 

59 

56 

66 

68 

65 

60 

68 

74 

76 

73 

73 

55 

60 

72 

74 

76 

79 

B 

70 

64 

71 

ft 

Ml  N 

48 

41 

41 

59 

46 

51 

46 

36 

40 

44 

36 

41 

in 

33 

46 

46 

44 

34 

54 

45 

49 

41 

42 

40 

42 

42 

44 

48 

54 

49 

43 

7 

COBALT   RLACKBIRD  MINE 

MAX 

67 

68 

71 

7  3 

72 

69 

68 

73 

77 

68 

69 

51 

60 

73 

51 

66 

70 

72 

66 

65 

47 

53 

54 

44 

53 

54 

54 

68 

67 

63 

6 

MIN 

33 

37 

43 

4  1 

44 

4? 

39 

41 

47 

32 

31 

26 

34 

20 

27 

37 

38 

40 

34 

40 

32 

31 

36 

38 

36 

4  1 

37 

45 

34 

36 

B 

COEUR   0  ALENE   CAA  AP 

MAX 

73 

76 

81 

80 

84 

65 

76 

79 

86 

60 

52 

60 

71 

67 

60 

58 

70 

78 

78 

78 

54 

61 

71 

71 

76 

80 

79 

76 

64 

70 

71 

2 

MIN 

49 

44 

44 

58 

53 

53 

47 

45 

45 

40 

38 

40 

33 

42 

44 

46 

48 

44 

56 

53 

49 

46 

42 

46 

46 

47 

54 

52 

50 

50 

46 

8 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

72 

60 

82 

81 

82 

62 

76 

81 

90 

91 

62 

61 

72 

72 

63 

59 

74 

80 

b  a 

78 

76 

78 

75 

74 

78 

82 

82 

79 

70 

68 

76 

1 

MIN 

51 

44 

44 

60 

54 

54 

SO 

39 

47 

44 

37 

42 

34 

34 

45 

47 

46 

i  ■ 

58 

48 

45 

47 

40 

43 

SO 

49 

52 

41 

54 

52 

46 

3 

COND* 

MAX 

76 

74 

75 

78 

78 

82 

81 

79 

81 

62 

65 

79 

65 

74 

77 

65 

70 

79 

84 

77 

75 

59 

69 

61 

53 

57 

59 

62 

70 

76 

72 

1 

MIN 

38 

36 

37 

40 

41 

51 

43 

41 

40 

52 

38 

38 

30 

47 

31 

29 

33 

37 

45 

39 

45 

33 

43 

45 

43 

38 

44 

39 

55 

32 

40 

1 

COTTONWOOD 

MAX 

66 

75 

79 

75 

76 

70 

71 

75 

84 

73 

56 

53 

65 

68 

57 

68 

67 

75 

69 

72 

57 

62 

66 

ft  3 

65 

70 

70 

70 

67 

66 

68 

? 

MIN 

47 

42 

44 

56 

5  1 

51 

47 

43 

44 

40 

37 

33 

30 

38 

40 

39 

47 

41 

48 

43 

40 

37 

36 

47 

48 

47 

45 

46 

50 

46 

*J 

4 

COUNC  I  L    1  N 

MAX 

83 

85 

88 

89 

91 

86 

63 

86 

95 

90 

62 

60 

76 

76 

65 

79 

76 

9? 

86 

82 

75 

S 

72 

7  0 

66 

76 

76 

76 

72 

73 

78 

7 

MIN 

49 

43 

46 

60 

55 

58 

53 

53 

54 

46 

50 

40 

33 

45 

46 

35 

43 

52 

49 

46 

49 

42 

44 

43 

52 

46 

50 

54 

52 

40 

47 

6 

OEADWOOD  DAM 

MAX 

71 

72 

76 

80 

81 

77 

75 

77 

85 

76 

62 

53 

69 

67 

51 

69 

76 

92 

70 

74 

60 

63 

60 

37 

36 

65 

59 

I? 

61 

66 

68 

7 

MIN 

38 

31 

33 

35 

35 

44 

45 

35 

35 

41 

30 

31 

24 

32 

31 

26 

29 

32 

35 

31 

38 

31 

30 

39 

42 

39 

42 

41 

42 

33 

35 

0 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

77 

87 

87 

87 

92 

92 

88 

87 

96 

7? 

69 

65 

73 

73 

70 

81 

88 

88 

82 

86 

72 

72 

75 

71 

73 

78 

75 

75 

74 

75 

79 

4 

MIN 

45 

53 

53 

62 

56 

61 

58 

57 

56 

55 

44 

39 

49 

46 

47 

49 

57 

53 

55 

52 

46 

51 

51 

52 

54 

57 

56 

51 

44 

52 

1 

QRIGGS 

MAX 

71 

fll 

79 

78 

75 

83 

80 

78 

81 

84 

70 

81 

66 

77 

80 

65 

70 

79 

85 

79 

74 

63 

66 

66 

60 

60 

61 

60 

78 

77 

73 

6 

M[N 

51 

45 

39 

47 

42 

42 

39 

42 

42 

49 

33 

39 

30 

41 

39 

37 

41 

41 

43 

41 

39 

39 

42 

45 

40 

38 

42 

38 

52 

36 

41 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

76 

78 

80 

79 

84 

83 

79 

80 

88 

86 

81 

76 

75 

80 

78 

71 

60 

85 

86 

79 

73 

67 

60 

61 

58 

64 

61 

75 

75 

69 

75 

6 

MIN 

48 

48 

50 

55 

50 

54 

45 

52 

51 

48 

40 

41 

35 

46 

39 

32 

41 

50 

56 

51 

47 

35 

41 

45 

42 

46 

46 

45 

54 

39 

45 

7 

0UROI<-   CAA  AP 

MAX 

79 

80 

82 

87 

86 

82 

81 

82 

90 

66 

B4 

63 

77 

82 

63 

73 

81 

87 

81 

77 

60 

68 

64 

52 

62 

66 

65 

77 

76 

71 

74 

ft 

M  I  N 

48 

46 

52 

49 

50 

51 

45 

54 

49 

47 

42 

37 

38 

46 

41 

34 

39 

52 

49 

44 

35 

40 

45 

43 

48 

48 

45 

51 

39 

45 

4 

ELK  RIVER   1  S 

MAX 

7fl 

78 

76 

80 

78 

78 

77 

65 

80 

60 

57 

69 

70 

63 

65 

67 

80 

72 

74 

69 

71 

69 

68 

72 

73 

76 

77 

70 

68 

72 

6 

MIN 

44 

38 

40 

40 

42 

53 

50 

55  40 

40 

38 

31 

32 

41 

39 

41 

36 

49 

42 

44 

39 

32 

43 

43 

40 

41 

80 

52 

48 

42. 

2 

EMMETT   2  E 

MAX 

8? 

90 

90 

92 

95 

88 

85 

89 

96 

66 

70 

67 

70 

76 

70 

80 

88 

90 

84 

86 

71 

76 

75 

73 

73 

81 

79 

70 

70 

73 

80 

9 

MIN 

42 

45 

46 

47 

56 

56 

57 

50 

50 

50 

49 

40 

39 

46 

40 

38 

45 

4fl 

49 

46 

50 

44 

45 

S3 

SO 

31 

51 

5  1 

50 

42 

47. 

9 

FAIRFIELD 

MAX 

76 

78 

80 

82 

82 

80 

78 

80 

85 

88 

76 

65 

72 

72 

69 

71 

79 

85 

81 

77 

67 

ftft 

65 

64 

60 

65 

67 

73 

71 

69 

74 

0 

MIN 

44 

42 

43 

48 

45 

55 

4  i 

45 

42 

46 

39 

33 

27 

37 

37 

30 

35 

42 

Vt 

40 

44 

Vs. 

41 

38 

39 

38 

39 

46 

46 

36 

40 

9 

FENN  RS 

MAX 

78 

85 

87 

88 

88 

82 

87 

86 

93 

93 

67 

61 

76 

78 

77 

74 

78 

86 

84 

81 

77 

68 

73 

74 

78 

79 

78 

77 

76 

79 

9 

MIN 

51 

43 

47 

82 

38 

45 

81 

49 

45 

47 

43 

39 

37 

42 

47 

41 

45 

45 

53 

49 

50 

46 

48 

34 

50 

50 

M 

58 

52 

46 

6 

FORT  MALL    INO  AGENCY 

MAX 

81 

85 

85 

83 

91 

87 

85 

90 

85 

85 

84 

61 

85 

76 

85 

93 

a  8 

80 

77 

73 

71 

39 

63 

67 

66 

80 

74 

79 

9 

MIN 

S3 

43 

43 

55 

51 

56 

46 

49 

51 

40 

43 

35 

43 

39 

42 

47 

52 

45 

47 

44 

52 

9  0 

47 

44 

45 

47 

42 

46 

3 

GARDEN  VALLEY  RS 

MA* 

Rl 

85 

85 

87 

84 

81 

63 

87 

93 

91 

72 

74 

82 

84 

87 

90 

85 

B  8 

87 

88 

71 

69 

68 

67 

6  7 

75 

72 

79 

72 

72 

80 

1 

MIN 

45 

41 

43 

49 

46 

47 

53 

45 

45 

50 

41 

42 

31 

43 

44 

36 

34 

36 

46 

42 

49 

41 

40 

31 

SO 

43 

52 

34 

52 

45 

44 

5 

GLENN'.  FERRY 

93 

92 

99 

80 

78 

67 

80 

81 

68 

83 

90 

93 

83 

89 

75 

77 

78 

71 

76 

78 

80 

06 

77 

78 

83 

0 

m  !  N 

si 

46 

46 

53 

52 

61 

51 

46 

50 

81 

53 

42 

34 

45 

44 

36 

42 

46 

46 

50 

4ft 

52 

34 

48 

50 

55 

56 

53 

42 

48 

9 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

81 

86 

86 

86 

90 

87 

Si 

87 

95 

75 

80 

63 

80 

78 

63 

80 

87 

92 

82 

66 

7  3 

70 

67 

70 

71 

74 

86 

72 

75 

78 

8 

MIN 

49 

51 

53 

56 

56 

56 

50 

53 

58 

51 

46 

41 

41 

46 

44 

40 

47 

32 

57 

54 

47 

8ft 

54 

51 

46 

47 

52 

56 

49 

44 

49 

9 

GRACE  PM 

MAX 

74 

75 

78 

78 

80 

79 

77 

81 

83 

75 

79 

68 

74 

79 

58 

6<i 

79 

83 

76 

73 

64 

70 

67 

8-. 

9  B 

6  1 

61 

73 

76 

M)N 

4P 

41 

41 

4  8 

46 

50 

44 

45 

44 

53 

36 

40  15 

42 

38 

31 

38 

41 

45 

42 

43 

35 

46 

44 

43 

43 

40 

41 

53 

33 

42. 

9 

GRAND  VIEW 

MAX 

87 

92 

92 

94 

93 

86 

BO 

95 

101 

99 

75 

70 

8, 

84 

83 

86 

94 

96 

86 

77 

76 

78 

81 

77 

73 

76 

81 

85. 

4 

MIN 

5C 

51 

52 

5( 

53 

63 

54 

58 

55 

53 

55 

44 

39 

43 

44 

42 

47 

53 

53 

55 

56 

51 

55 

56 

55 

54 

46 

51. 

4 

GRANGE  VI LLE 

77 

81 

77 

85 

69 

59 

55 

66 

73 

58 

70 

68 

78 

71 

75 

59 

ft* 

67 

59 

65 

73 

79 

67 

70 

70 

1 

MIN 

40  45 

58 

52 

50 

47 

44 

45 

38 

38 

33 

31 

39 

40 

39 

49 

44 

50 

44 

42 

41 

38 

40 

49 

47 

51 

49 

47 

43 

8 

GRAY 

MAX 

73 

7* 

75 

75 

80 

79 

74 

77 

84 

82 

61 

77 

72 

84 

82 

ttb 

75 

^  ] 

73 

72 

70 

71 

66 

52 

55 

54 

62 

69 

69 

73 

73 

0 

Ml  N 

V 

41 

43 

" 

45 

50 

44 

44 

44 

4? 

40 

33 

33 

43 

44 

46 

30 

42 

'  44 

42 

38 

38 

30 

40 

11 

36 

36 

37 

36 

35 

39 

6 

GROUSF 

MAX 

70     7  3 

71 

77 

77 

72 

7? 

75 

80 

71 

71 

70 

66 

69 

59 

65 

72 

79 

70 

70 

62 

60 

60 

51 

35 

60 

70 

64 

64 

68 

0 

MIN 

40     33  35 

45 

41 

46 

36 

37 

37 

43 

31 

38 

23 

31 

34 

25 

30 

37 

47 

45 

43 

33 

34 

43 

<•? 

36 

42 

42 

41 

30 

37. 

3 

So-  r*l*r«ac«>  not**  following  Statio;.  Ind«S- 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

1  Average 

1 

2 

3 

5 

6 

e  |  9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

HAMER  4  NW 

MAX 

BO 

83 

9  ' 

87 

R  ■ 

83 

89 

82 

81 

76 

T7 

62 

79 

74 

8? 

87 

80 

74 

72 

66 

63 

64 

66 

77 

73 

7e 

3 

Ml  N 

48 

47 

46 

47 

47 

52 

45 

47 

44 

50 

38 

42 

33 

36 

40 

29 

36 

43 

49 

48 

46 

32 

40 

42 

43 

48 

47 

4  ) 

51 

37 

*t  3 

3 

HAZELTON 

MAX 

82 

85 

85 

BO 

90 

86 

78 

63 

90 

88 

81 

62 

HO 

79 

72 

76 

83 

91 

82 

79 

79 

76 

•  ftQ 

61 

65 

66 

72 

82 

74 

77 

78 

5 

MIN 

49 

46 

51 

55 

50 

57 

49 

50 

49 

46 

45 

40 

36 

46 

42 

37 

44 

48 

49 

50 

47 

42 

53 

50 

46 

46 

46 

50 

51 

42 

HILL  CITY 

76 

80 

81 

79 

84 

R4 

78 

80 

86 

86 

57 

7  2 

67 

72 

BO 

86 

78 

77 

65 

65 

65 

65 

64 

65 

64 

71 

65 

74 

0 

MIN 

42 

39 

41 

51 

46 

50 

45 

46 

4  1 

4  1 

39 

34 

27 

36 

34 

32 

26 

40 

s  1 

43 

43 

34 

44 

43 

39 

39 

47 

49 

47 

37 

HOLLI STER 

MAX 

77 

81 

80 

62 

86 

85 

H  \ 

83 

90 

83 

61 

70 

75 

76 

69 

76 

84 

67 

82 

78 

72 

68 

64 

63 

64 

66 

67 

81 

77 

78 

.'6 

g 

MIN 

43 

47 

49 

b  0 

52 

54 

5 1 

47 

49 

47 

43 

36 

34 

43 

39 

^7 

45 

48 

5 1 

50 

44 

45 

45 

46 

45 

43 

46 

47 

40 

42 

3 

I0AHO  C I  TV 

MAX 

78 

83 

83 

85 

81 

81 

81 

85 

90 

86 

62 

6 1 

76 

74 

66 

7  6 

83 

82 

79 

78 

70 

65 

66 

62 

64 

70 

69 

74 

71 

•  71 

75 

1 

MIN 

40 

37 

40 

45 

42 

50 

45 

40 

40 

4  7 

37 

38 

36 

36 

32 

28 

34 

38 

42 

37 

46 

36 

36 

45 

48 

45 

48 

49 

46 

35 

40 

7 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

79 

82 

65 

82 

89 

87 

B  D 

82 

90 

fl  ) 

84 

80 

76 

81 

79 

81 

87 

89 

78 

74 

68 

68 

65 

62 

6  3 

64 

79 

1 

MIN 

53 

46 

48 

54 

54 

54 

41 

47 

4H 

5  1 

48 

42 

33 

48 

43 

39 

38 

40 

43 

44 

46 

36 

46 

49 

46 

47 

47 

52 

60 

55 

<,(, 

7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

79 

82 

90 

81 

87 

84 

BO 

83 

8Q 

73 

84 

64 

79 

83 

63 

73 

82 

66 

79 

78 

61 

72 

70 

57 

65 

65 

65 

80 

75 

73 

76 

1 

MIN 

5? 

47 

44 

51 

52 

49 

51 

**\ 

36 

nt 

42 

39 

45 

47 

46 

48 

47 

40 

50 

47 

45 

47 

48 

47 

53 

44 

46 

IRWIN   ?  S 

7  9 

80 

8 1 

g  n 

66 

82 

B  1 

82 

87 

7ft 

85 

7ft 

8'.' 

83 

72 

74 

82 

87 

B  0 

75 

68 

75 

65 

56 

60 

63 

63 

79 

80 

75 

76 

3 

MIN 

51 

41 

42 

4  4 

47 

52 

44 

45 

47 

47 

41 

37 

32 

38 

35 

IX 

4 1 

a4 

37 

46 

48 

40 

40 

45 

4  3 

51 

38 

<.2 

6 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

7  1 

72 

76 

V* 

'  y 

72 

74 

83 

7 1 

I5 

7* 

65 

7i 

*n 

BC 

70 

69 

57 

60 

49 

57 

57 

56 

70 

72 

7  0 

70 

6 

MIN 

3  7 

10 

jjj? 

45 

40 

30 

fj  ' 

41 

34 

29 

33 

40 

37 

40 

39 

36 

35 

32 

36 

9 

JE  ROME 

MAX 

fl7 

fifi 

8S 

89 

86 

93 

07 

86 

65 

79 

7fl 

76 

7Q 

f  \ 

7 1 

I*  ^ 

&a 

1^ 

M  ? 

83 

75 

SO 

9 

MIN 

trt 

45 

1 

49 

so 

42 

36 

43 

4n 

0 

Aft 

52 

50 

iA 

46 

50 

54 

38 

4  1 

A7 

0 

KELLOGG 

MAX 

75 

85 

84 

83 

65 

76 

83 

93 

60 

59 

59 

72 

72 

5? 

60 

76 

87 

80 

80 

68 

62 

75 

80 

79 

82 

67 

74 

5 

MIN 

5] 

45 

48 

6  ) 

52 

55 

49 

43 

45 

46 

42 

43 

34 

38 

46 

45 

47 

40 

55 

48 

51 

45 

37 

44 

47 

47 

53 

50 

56 

51 

".7 

2 

KOOSK 1  A 

MAX 

77 

86 

90 

4  ) 

89 

84 

B] 

86 

96 

94 

60 

62 

77 

77 

67 

74 

77 

90 

89 

85 

78 

69 

76 

76 

74 

82 

83 

81 

79 

77 

SO 

3 

MIN 

53 

46 

50 

a? 

79 

47 

47 

so 

*lX 

A^ 

7? 

43 

^ft 

47 

52 

39 

55 

54 

54 

50 

57 

58 

55 

49 

5 

KUNA   7  NNE 

82 

8  5 

5 

9  1 

79 

B* 

86 

94 

62 

64 

74 

75 

76 

A7 

67 

80 

fin 
88 

tn 

82 

68 

77 

7* 

70 

69 

76 

75 

6  7 

69 

72 

76 

9 

MIN 

44 

46 

55 

50 

50 

53 

49 

4* 

50 

50 

41 

33 

42 

41 

0? 

52 

49 

52 

54 

54 

50 

40 

47 

1 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

80 

87 

89 

91 

88 

85 

82 

89 

95 

94 

67 

67 

79 

79 

68 

7ft 

7 

fli 

HI 

fl4 

7a 

77 

7fl 

7* 

83 

84 

81 

79 

77 

no 

7 

MIN 

53 

49 

54 

64 

65 

59 

5  i 

49 

52 

5 1 

4r 

40 

45 

50 

50 

ftQ 

ft7 

W 

58 

7^ 

59 

52 

52 

B 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

78 

84 

86 

69 

84 

72 

p  1 

86 

93 

64 

55 

63 

75 

74 

67 

71 

f  7 

7Q 

ft1? 

71 

7ft 

77 

an 
80 

80 

68 

73 

75 

9 

MIN 

52 

49 

52 

64 

6  5 

57 

5  1 

47 

52 

48 

46 

42 

39 

44 

47 

48 

ss 

47 

53 

48 

47 

43 

56 

" 

53 

" 

57 

56 

5  3 

51 

3 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

17 

7  5 

62 

78 

77 

82 

82 

8  0 

76 

75 

74 

76 

74 

68 

78 

78 

75 

70 

67 

65 

62 

58 

58 

59 

75 

73 

72 

73 

0 

MIN 

46 

45 

49 

53 

51 

53 

50 

50 

50 

56 

46 

43 

41 

44 

45 

38 

43 

48 

50 

49 

49 

41 

5  0 

46 

45 

46 

44 

42 

57 

43 

47 

7 

LOWMAN 

MAX 

80 

81 

83 

84 

87 

81 

81 

90 

83 

66 

61 

75 

71 

69 

74 

82 

66 

86 

78 

70 

67 

69 

65 

64 

72 

67 

76 

74 

73 

75 

7 

MIN 

34 

40 

38 

42 

39 

48 

48 

40 

49 

36 

37 

28 

35 

34 

30 

34 

35 

42 

36 

46 

37 

36 

42 

35 

44 

46 

48 

48 

42 

39 

6 

MACKAY  RS 

76 

7  7 

79 

82 

84 

79 

65 

74 

78 

78 

74 

76 

74 

J9 

at 

?ft 

64 

a* 

62 

59 

55 

6  1 

60 

70 

68 

73 

3 

MIN 

40 

44 

46 

.,  g 

4  9 

50 

42 

48 

48 

45 

36 

40 

32 

39 

40 

40 

A^ 

40 

53 

38 

43 

0 

MALAD 

MAX 

RO 

81 

8  5 

84 

87 

84 

8r 

87 

87 

82 

83 

8  1 

8  0 

83 

67 

7ft 

a 

88 

80 

Aa 
68 

74 

Aft 

68 

64 

62 

Afl 

68 

79 

79 

79 

76 

8 

MIN 

40 

45 

36 

49 

57 

50 

51 

50 

4 1 

42 

40 

50 

44 

OA 

i 

Zz 

1 

J  7 

a** 

«^ 

53 

43 

45 

9 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

81 

82 

65 

"  " 

07 
87 

67 

89 

88 

7a 
73 

84 

72 

83 

86 

65 

77 

aa 

7n 

7ft 

7ft 

ft4 

7n 
70 

82 

78 

79 

3 

MIN 

43 

38 

4  1 

4  1 

46 

53 

4  5 

46 

45 

49 

38 

40 

35 

4  2 

43 

31 

39 

47 
47 

46 

45 

38 

dl 
51 

49 

45 

43 

40 

42 

49 

43 

43.0 

MAY  RS 

MAX 

77 

77 

80 

8? 

82 

76 

78 

83 

86 

80 

7? 

73 

75 

78 

65 

79 

76 

78 

7  'J 

77 

77 

75 

78 

66 

62 

70 

66 

64 

72 

74 

75 

4 

MIN 

44 

38 

38 

46 

47 

46 

4? 

47 

45 

51 

35 

39 

29 

38 

37 

30 

30 

39 

49 

39 

45 

36 

35 

45 

42 

39 

46 

37 

40 

39 

40 

4 

MC  CALL 

MAX 

66 

72 

76 

78 

78 

76 

72 

78 

84 

80 

54 

50 

64 

62 

60 

66 

7'-. 

80 

78 

68 

62 

56 

60 

56 

58 

64 

63 

68 

66 

62 

67 

6 

MIN 

42 

38 

40 

48 

44 

50 

48 

48 

44 

40 

36 

30 

27 

40 

38 

30 

36 

40 

44 

36 

42 

38 

36 

42 

44 

40 

42 

48 

46 

36 

40 

6 

MC  CAMMON 

30 

81 

80 

B  ? 

86 

84 

83 

89 

86 

82 

81 

78 

80 

84 

85 

86 

B6 

89 

8 1 

80 

77 

75 

71 

62 

6  0 

62 

65 

8 1 

80 

86 

79 

4 

MIN 

49 

40 

43 

k  0 

4  7 

52 

44 

46 

46 

45 

42 

45 

34 

41 

31 

44 

38 

38 

47 

43 

7? 

50 

39 

42 

46 

43 

39 

42 

9 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

79 

83 

85 

66 

9  1 

82 

83 

86 

96 

82 

64 

65 

76 

78 

68 

80 

85 

87 

8 1 

83 

69 

74 

72 

70 

72 

79 

76 

t>  B 

72 

74 

78 

2 

MIN 

46 

46 

46 

5  5 

5  2 

58 

55 

48 

67 

48 

48 

40 

36 

48 

42 

41 

45 

47 

48 

57 

48 

44 

48 

51 

57 

50 

54 

54 

50 

41 

49 

0 

MESA 

MAX 

76 

85 

85 

B  7 

89 

85 

82 

93 

91 

91 

62 

59 

74 

66 

83 

90 

87 

80 

73 

70 

72 

66 

67 

75 

74 

74 

69 

7  3 

77 

7 

MIN 

48 

49 

5  1 

5  6 

60 

60 

54 

55 

55 

45 

48 

37 

41 

41 

39 

40 

48 

50 

53 

52 

47 

44 

45 

46 

52 

49 

52 

54 

49 

42 

46 

8 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

79 

85 

84 

81 

90 

86 

g  b 

88 

85 

63 

81 

64 

82 

82 

78 

77 

87 

92 

76 

81 

80 

73 

67 

59 

62 

65 

68 

78 

79 

76 

77 

9 

MIN 

52 

49 

49 

5  "1 

57 

57 

51 

54 

5( 

50 

47 

44 

39 

49 

42 

41 

43 

52 

58 

51 

47 

46 

47 

51 

49 

46 

42 

54 

53 

46 

49 

2 

MONTPELIER  RS 

MAX 

71 

75 

78 

73 

80 

78 

77 

80 

64 

86 

69 

79 

71 

77 

82 

61 

72 

86 

80 

83 

76 

70 

69 

58 

59 

60 

62 

77 

78 

74 

2 

MIN 

39 

a? 

40 

42 

a? 

40 

40 

39 

34 

43 

7«l 

42 

38 

49 

36 

39 

3 

MOSCOW  U  OF  I 

71 

77 

fli 

77 

80 

87 

;! 

SH 

71 

7n 

47 

aa 
66 

80 

5 

75 

A7 

67 

62 

7n 

68 

75 

73 

65 

69 

72 

5 

MIN 

fX 

SQ 

fin 

4fi 

42 

47 

_Z 

4(1 
j? 

<tn 

|® 

42 

40 

50 

46 

45 

43 

36 

4  7 

^0 

43 

52 

54 

52 

47 

46 

! 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

K7 

A7 

fifi 

64 

73 

4fi 

■38 

« 

6? 

62 

49 

zz 

!|_ 

&t 

5? 

6. 

6_ 

67 

58 

5A 

56 

3 

MIN 

46 

49 

4S 

43 

Si! 

77 

7  7 

« 

36 

42 

44 

34 

32 

43 

41 

43 

47 

45 

38 

36 

39 

A 

NAMPA    7  NW 

MAX 

8  ? 

8 1 

86 

89 

89 

95 

64 

88 

90 

98 

69 

67 

66 

70 

81 

88 

88 

84 

84 

70 

75 

72 

72 

74 

79 

78 

70 

7  2 

79 

9 

MIN 

54 

47 

49 

49 

54 

59 

r' 

60 

50 

51 

53 

43 

36 

ft 

50 

7 
42 

42 

45 

51 

50 

51 

52 

46 

51 

52 

52 

52 

55 

56 

52 

43 

50 

2 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

75 

80 

8  1 

81 

85 

80 

79 

83 

89 

54 

72 

61 

71 

79 

87 

86 

68 

68 

63 

72 

7  2 

68 

68 

73 

6 

MIN 

39 

33 

36 

45 

40 

54 

48 

40 

37 

43 

35 

"  25 

37 

41 

28 

33 

36 

34 

34 

45 

36 

35 

45 

48 

39 

39 

50 

48 

35 

39 

2 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

68 

76 

79 

62 

77 

68 

70 

76 

85 

72 

51 

53 

66 

68 

55 

63 

67 

77 

69 

74 

55 

61 

67 

59 

66 

72 

72 

75 

67 

68 

68 

6 

MIN 

4S 

46 

50 

56 

52 

5? 

50 

48 

50 

42 

41 

35 

34 

42 

43 

41 

49 

45 

50 

47 

45 

41 

39 

50 

49 

50 

48 

50 

51 

45 

46 

3 

OAKLEY 

8? 

85 

82 

B2 

90 

85 

84 

85 

89 

85 

83 

76 

80 

82 

67 

80 

95 

90 

85 

80 

73 

71 

70 

60 

62 

6  3 

70 

80 

77 

85 

78 

9 

Ml  N 

50 

48 

45 

51 

54 

54 

51 

55 

56 

49 

43 

38 

35 

43 

37 

45 

45 

49 

49 

48 

46 

48 

5C 

48 

47 

43 

44 

46 

44 

38 

46 

6 

OBSIDIAN  A  NNE 

MAX 

66 

66 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

75 

74 

64 

50 

63 

64 

53 

61 

70 

76 

76 

64 

51 

55 

58 

50 

55 

60 

58 

66 

62 

62 

04 

2 

MIN 

34 

30 

32 

)  s 

36 

47 

37 

33 

33 

39 

26 

29 

18 

2  7 

22 

21 

38 

28 

28 

29 

38 

30 

29 

35 

38 

35 

40 

41 

40 

29 

32 

6 

OLA  4  S 

MAX 

81 

82 

86 

89 

94 

89 

88 

86 

95 

93 

69 

66 

78 

78 

80 

80 

87 

91 

89 

84 

70 

73 

72 

70 

68 

78 

76 

75 

75 

76 

8  0 

7 

MIN 

39 

42 

49 

4  9 

5  3 

52 

49 

50 

50 

49 

48 

43 

35 

43 

42 

39 

44 

48 

49 

47 

i  7 

44 

44 

44 

45 

44 

53 

49 

48 

41 

46 

0 

OROFI NO 

MAX 

60 

88 

90 

91 

9  1 

82 

81 

67 

96 

91 

64 

78 

65 

74 

81 

80 

at 
81 

83 

80 

70 

83 

70 

76 

81 

75 

80 

i 

MIN 

51 

46 

50 

55 

57 

56 

53 

46 

54 

49 

42 

-0 

40 

49 

43 

53 

50 

54 

54 

51 

49 

39 

53 

53 

51 

50 

55 

56 

50 

50 

0 

PALISADES  DAM 

MAX 

80 

80 

80 

84 

85 

81 

63 

87 

84 

83 

81 

78 

81 

74 

B  2 

86 

85 

80 

75 

67 

69 

63 

60 

62 

63 

77 

79 

77 

A 

MIN 

40 

44 

43 

46 

51 

46 

46 

46 

48 

40 

36 

33 

41 

33 

32 

39 

43 

44 

40 

41 

35 

46 

46 

40 

41 

44 

41 

50 

42 

0 

PARMA   EXP  STA 

82 

86 

92 

92 

9  1 

85 

86 

90 

97 

94 

69 

65 

7  7 

77 

72 

63 

86 

93 

86 

84 

79 

75 

75 

69 

73 

80 

81 

72 

71 

74 

81 

2 

MIN 

47 

49 

5  1 

5  9 

57 

51 

57 

53 

53 

51 

53 

41 

38 

41 

42 

40 

49 

53 

51 

50 

51 

44 

48 

51 

51 

52 

54 

51 

51 

40 

*9 

3 

PAUL   1  E 

MAX 

77 

79 

84 

84 

82 

89 

86 

82 

65 

91 

64 

85 

ft  3 

86 

68 

61 

78 

85 

91 

75 

85 

70 

75 

70 

70 

65 

67 

62 

74 

71 

78 

2 

MIN 

50 

46 

47 

51 

4? 

57 

50 

48 

46 

49 

42 

41 

35 

41 

42 

39 

40 

45 

55 

46 

46 

42 

44 

42 

38 

38 

37 

50 

52 

41 

45 

1 

PAYETTE 

MAX 

81 

88 

91 

9  C 

92 

86 

85 

89 

96 

93 

89 

67 

81 

7  ' 

83 

86 

92 

84 

85 

71 

78 

70 

76 

80 

81 

7* 

75 

82 

1 

MIN 

49 

50 

49 

63 

62 

61 

ftft 

57 

54 

50 

52 

43 

38 

48 

40 

40 

49 

55 

51 

52 

5 1 

46 

48 

5  5 

56 

5 1 

56 

57 

51 

42 

51 

4 

PIERCE  RS 

MAX 

77 

81 

82 

81 

•  77 

73 

79 

90 

90 

52 

52 

69 

60 

62 

67 

82 

79 

77 

72 

69 

69 

65 

70 

73 

69 

68 

72 

8 

MIN 

38 

43 

54 

51 

52 

50 

38 

40 

40 

39 

33 

30 

35 

42 

39 

48 

36 

49 

41 

46 

37 

31 

46 

49 

44 

41 

49 

53 

47 

42 

8 

POCATELLO  WR  AP 

MAX 

82 

83 

86 

84 

87 

87 

84 

87 

Vi 

75 

87 

65 

62 

85 

63 

76 

■-ft 

91 

80 

80 

65 

74 

70 

60 

63 

68 

66 

61 

74 

74 

77 

9 

MIN 

53 

4  7 

45 

54 

55 

56 

46 

52 

50 

46 

43 

44 

35 

47 

42 

41 

48 

48 

55 

48 

7? 

^  1 

7? 

47 

5 

PORTH I LL 

74 

80 

79 

8C 

81 

y* 

82 

89 

8* 

58 

60 

67 

57 

70 

75 

60 

80 

74 

68 

7ft 

75 

an 

«0 

B7 
82 

aa 
83 

78 

7 

AB 

68 

74 

1 

MIN 

4C 

4  2 

44 

* 

50 

50 

7(! 

39 

45 

7  J 

zl 

a5 

40 

7^ 

52 

48 

45 

zl 

zl 

45. 

6 

POT  LATCH 

MAX 

7C 

7  8 

80 

I*' 

80 

90 

an 

/  i 

59 

fin 

7n 

7ft! 

an 

7A 

ft/! 

^7 

A7 

J? 

£n 

74* 

7  4 

AQ 

fin 

72 

1 

MIN 

4ft 

i 

b^ 

\ 

43 

45 

43 

tX 

7 

44 

45 

tft 
45 

54 

46 

45 

(X 

45 

9 

PRESTON   SUG  FACT   2  SE 

MAX 

83 

ill 

AG 
"7 

B7 

87 

90 

Va 

66 

B4 

85 

83 

BC 

90 

8Q 

82 

78 

7a 

_ 

An 

\ 

no 

fl7 

81. 

7 

Ml  N 

** 

43 

7 

47 

47 

48 

ft 

53 

49 

47 

45 

58 

41 

44 

3  7 

45 

44 

33 

38 

42 

49 

44 

46 

ao 
39 

Bl 

4fi 

a 
48 

43 

43 

53 

ii 

<•$• 

3 

PRIEST  R I VER  EXP  STA 

MAX 

7C 

7  8 

76 

80 

78 

71 

77 

86 

80 

56 

56 

67 

73 

63 

59 

77 

75 

75 

54 

70 

72 

76 

80 

69 

60 

71. 

T 

MIN 

43 

4C 

39 

54 

49 

51 

47 

33 

40 

44 

33 

41 

27 

31 

46 

45 

i 

33 

46 

45 

49 

36 

35 

40 

41 

41 

47 

49 

51 

49 

42. 

2 

REACTOR   TESTING  STA 

MAX 

79 

82 

84 

64 

87 

84 

79 

82 

91 

67 

85 

61 

77 

82 

64 

73 

82 

89 

80 

76 

62 

69 

66 

51 

62 

68 

68 

80 

72 

73 

75.4 

MIN 

51 

43 

41 

52 

50 

49 

42 

45 

4  5 

44 

39 

37 

30 

40 

43 

32 

41 

46 

50 

40 

43 

39 

44 

47 

46 

44 

47 

49 

49 

41 

43. 

6 

R I CHF 1 ELO 

60 

83 

83 

83 

88 

82 

60 

83 

90 

85 

80 

63 

75 

76 

76 

75 

83 

89 

81 

78 

75 

70 

66 

60 

66 

69 

70 

81 

79 

72 

77. 

4 

Ml  N 

46 

45 

47 

52 

50 

51 

47 

48 

47 

46 

38 

35 

41 

36 

37 

40 

50 

53 

46 

46 

41 

49 

49 

41 

48 

49 

53 

48 

39 

45. 

5 

RIGGINS  RS 

MAX 

77 

83 

87 

92 

87 

80 

S3 

82 

92 

90 

60 

62 

71 

76 

66 

77 

80 

84 

84 

81 

79 

72 

71 

71 

67 

78 

60 

81 

78 

79 

78.4 

MIN 

57 

52 

54 

62 

58 

61 

57 

53 

54 

49 

48 

45 

40 

51 

51 

45 

41 

52 

S7 

53 

52 

50 

47 

54 

55 

50 

52 

58 

58 

51 

52. 

2 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

61 

74 

76 

74 

74 

69 

68 

72 

80 

79 

52 

46 

64 

65 

63 

50 

66 

76 

75 

67 

66 

46 

67 

66 

67 

68 

68 

70 

60 

60 

661 

MIN 

43 

39 

41 

S4 

45 

51 

4£ 

40 

43 

33 

36 

34 

28 

40 

37 

41 

43 

40 

46 

38 

42 

36 

32 

39 

44 

42 

45 

45 

49 

45 

41. 

RUPERT 

MAX 

«4 

83 

86 

85 

85 

90 

85 

83 

87 

93 

66 

85 

63 

82 

80 

62 

80 

86 

94 

78 

81 

73 

69 

61 

63 

66 

70 

84 

71 

78. 

MIN 

4Q 

47 

49 

50 

52 

57 

48 

51 

51 

49 

45 

40 

36 

42 

42 

38 

43 

48 

56 

48 

47 

43 

49 

46 

45 

45 

53 

50 

42 

46. 

9 

SA I  NT  ANTHONY 

ec 

83 

84 

87 

90 

86 

86 

88 

91 

77 

84 

78 

79 

83 

79 

72 

82 

88 

80 

78 

69 

67 

66 

59 

62 

65 

65 

80 

76 

76 

76. 

1 

MIN 

51 

42 

42 

41 

48 

51 

44 

42 

45 

b? 

40 

45 

33 

47 

44 

31 

35 

41 

48 

42 

44 

37 

42 

41 

45 

48 

46 

43 

48 

39 

43. 

2 

SAINT  MARIES 

MAX 

70 

71 

76 

8? 

82 

80 

73 

71 

90 

8Q 

62 

60 

71 

69 

68 

66 

73 

81 

60 

80 

78 

74 

70 

73 

75 

80 

79 

8? 

78 

70 

75. 

1 

MIN 

39 

41 

44 

58 

55 

53 

45 

46 

47 

52 

39 

40 

33 

40 

41 

33 

46 

36 

S3 

45 

46 

44 

35 

40 

51 

50 

49 

49 

50 

50 

45. 

0 

SALMON 

MAX 

60 

84 

85 

87 

84 

79 

81 

85 

96 

77 

84 

69 

78 

87 

67 

80 

84 

88 

85 

85 

66 

71 

72 

64 

72 

76 

67 

84 

77 

76 

79.0 

MIN 

44 

40 

41 

49 

45 

50 

49 

46 

45 

47 

36 

43 

30 

41 

45 

33 

43 

42 

49 

40 

47 

44 

30 

50 

48 

47 

52 

45 

53 

42 

43. 

9 

See  reference  aotei  following  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


IDAHO 
JUNE  1952 


[>ny 

Ol  Month 

5 

S 
• 

> 
< 

1 

_ 
■ 

S  6 

_ 
7 

- 
™ 

in 
10 

11 

1  2 

13 

14 

1 c' 

16 

17 

1  ft 

19 

?n 

22 

23 

25 

26 

1 

27 

28 

29 

30  31 

78 

75 

84 

8  1 

56 

58 

69 

69 

o4 

69 

75 

79 

71 

71 

** 

72 

70 

74 

80 

79 

78 

69 

66 

71.8 

52 

51 

44 

44 

39 

41 

30 

42 

46 

4 

41 

XI 

47 

50 

42 

45 

42 

44 

47 

SO 

SS 

47 

SO 

46.4 

MAX 

8B 

88 

89 

92 

87 

82 

93 

82 

82 

65 

81 

76 

6B 

81 

86 

93 

79 

80 

70 

w 

70 

66 

69 

70 

73 

84 

81 

77 

79.6 

Ml  N 

47 

48 

50 

51 

54 

57 

46 

48 

54 

50 

49 

40 

38 

56 

44 

36 

47 

S3 

55 

47 

47 

45 

5} 

B| 

48.3 

MAX 

75 

76 

78 

80 

82 

B  3 

77 

78 

85 

83 

79 

79 

73 

78 

76 

69 

78 

83 

79 

75 

76 

73 

62 

B4 

60 

65 

62 

73 

75 

67 

74.7 

MIN 

42 

4  3 

4  3 

42 

41 

47 

40 

46 

45 

44 

32 

38 

27 

35 

31 

25 

32 

35 

50 

45 

40 

31 

31 

42 

39 

40 

44 

38 

46 

34 

39.0 

MAX 

8? 

84 

85 

8  3 

B5 

83 

66 

91 

75 

84 

65 

Bl 

85 

66 

77 

85 

91 

86 

86 

BO 

75 

72 

1 1 

64 

70 

69 

82 

76 

75 

79.1 

43 

4  1 

48 

45 

49 

48 

5? 

40 

41 

38 

39 

41 

37 

40 

47 

49 

49 

43 

38 

50 

ii 

45 

45 

46 

46 

41 

44.8 

MAX 

7n 

w 

'5 

7? 

75 

74 

T» 
rZ 

In 

80 

70 

65 

46 

66 

66 

64 

63 

69 

77 

63 

67 

60 

56 

57 

56 

54 

60 

59 

65 

68 

65.9 

39 

38 

43 

40 

38 

32 

27 

23 

34 

2  7 

26 

33 

36 

36 

32 

32 

30 

31 

30 

32 

32 

37 

38 

30 

30 

33.2 

83 

89 

87 

80 

8 1 

-V  i 

80 

83 

74 

80 

83 

78 

70 

80 

87 

78 

70 

70 

62 

** 

61 

62 

73 

77.1 

53 

38 

44 

43 

45 

43 

53 

38 

43 

32 

36 

42 

38 

39 

*3 

44 

38 

42 

SO 

44 

45 

32 

40 

43.3 

MAX 

7? 

73 

7  8 

80 

79 

78 

76 

*  ,:' 

80 

73 

69 

67 

71 

69 

69 

77 

81 

80 

75 

72 

63 

62 

S7 

57 

63 

58 

71 

65 

71.5 

MIN 

41 

30 

32 

38 

36 

34 

35 

42 

28 

36 

2? 

28 

28 

26 

28 

33 

49 

35 

42 

29 

36.1 

MAX 

8? 

91 

91 

93 

94 

86 

69 

94 

98 

97 

74 

70 

80 

80 

83 

88 

90 

92 

92 

86 

85 

79 

75 

l\ 

75 

82 

79 

70 

73 

80 

84.0 

M  I  N 

58 

56 

55 

66 

6 1 

60 

63 

60 

55 

56 

46 

44 

56 

30 

47 

53 

62 

55 

57 

53 

52 

55 

52 

52 

57 

57 

58 

52 

46 

55.3 

74 

75 

7  5 

82 

u  Q 

76 

77 

B  3 

70 

BO 

75 

74 

78 

65 

67 

76 

83 

76 

72 

63 

64 

59 

49 

55 

57 

SB 

n 

74 

64 

71.0 

UIN 

4  1 

48 

45 

39 

40 

46 

45 

39 

39 

28 

40 

40 

29 

40 

40 

45 

35 

39 

35 

43 

41 

40 

38 

40 

39 

39 

32 

39.2 

73 

80 

85 

82 

79 

84 

87 

87 

BO 

64 

73 

78 

1 2 

78 

74 

88 

78 

76 

71 

71 

62 

55 

60 

60 

69 

62 

60 

72 

73.8 

38 

36 

38 

40 

44 

52 

37 

43 

41 

47 

40 

34 

26 

34 

32 

30 

32 

32 

46 

38 

39 

40 

42 

44 

42 

34 

40 

41 

43 

32 

38.6 

MAX 

H7 

93 

91 

83 

87 

95 

91 

84 

6  9 

80 

80 

75 

81 

89 

93 

85 

84 

5  0 

75 

71 

64 

69 

66 

76 

86 

83 

88 

81.9 

52 

58 

53 

49 

51 

47 

4  2 

36 

49 

45 

46 

54 

49 

48 

46 

54 

51 

48 

47 

48 

51 

52 

41 

48.2 

MAX 

88 

86 

37 

90 

88 

65 

80 

7  B 

77 

79 

85 

90 

80 

B2 

66 

74 

69 

64 

67 

66 

75 

85 

73 

79.1 

MIN 

51 

47 

54 

57 

53 

57 

51 

46 

52 

51 

45 

41 

35 

48 

35 

38 

43 

45 

54 

52 

47 

45 

42 

47.? 

MAX 

67 

74 

82 

81 

78 

62 

72 

78 

89 

69 

55 

55 

70 

70 

56 

83 

76 

75 

53 

64 

72 

69 

73 

80 

74 

78 

68 

65 

70.5 

40 

42 

5  8 

48 

53 

45 

39 

42 

40 

36 

4 

30 

35 

42 

45 

43 

46 

43 

48 

47 

40 

35 

39 

43 

42 

47 

46 

52 

48 

43.3 

MAX 

72 

68 

76 

79 

78 

77 

70 

7R 

87 

55 

54 

53 

66 

70 

55 

69 

80 

70 

75 

50 

56 

70 

67 

65 

69.2 

MIN 

46 

40 

43 

SI 

48 

55 

40 

40 

46 

36 

40 

31 

33 

42 

44 

44 

36 

39 

44 

47 

43 

35 

40 

44 

42 

49 

n 

53 

48 

43.0 

MAX 

85 

90 

93 

92 

93 

89 

93 

QQ 

69 

67 

00 

76 

73 

34 

86 

90 

95 

85 

83 

73 

76 

74 

74 

76 

83 

84 

77 

73 

76 

82.3 

MIN 

48 

51 

49 

60 

55 

54 

55 

55 

48 

M 

38 

46 

43 

48 

46 

4B 

56 

56 

52 

50 

47 

45 

55 

56 

43 

46 

50 

48 

41 

49.8 

MAX 

66 

73 

77 

80 

80 

72 

67 

73 

83 

81 

50 

S3 

64 

64 

» 

64 

67 

70 

68 

69 

!  7 

59 

65 

64 

62 

71 

70 

68 

64 

65 

67.4 

MIN 

39 

39 

43 

49 

49 

46 

44 

40 

41 

39 

40 

32 

31 

35 

37 

32 

40 

40 

47 

42 

41 

37 

35 

46 

46 

4B 

40 

50 

49 

45 

41.4 

SANDP01NT  EXP  ST» 
SHOSHONE 
SPENCrR  RS 
SPRINGFIELD 
STI8NI Tt 

SUGAR 

SUN  V4LLEY 
SWAN  FALLS  PH 
7E TON  I  A  E«P  STA 
THREE  CREEK 

THIN  FALLS   2  NNE 
TWIN  FALLS   3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER  1  SE 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.31 

.02 

.58 

.32 

.23 

.88 

.  19 

.19 

.36 

.32 

.07 

.98 

.23 

.29 

.23 

.51 

.48 

.31 

.09 

.31 

.06 

.12 

.10 

.52 

.10 

.17 

B  8.54 

WIND 

132 

65 

75 

104 

62 

39 

65 

81 

74 

201 

141 

249 

5 

93 

329 

167 

48 

22 

177 

64 

167 

178 

83 

52 

83 

74 

28 

114 

96 

87 

3155 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.26 

.27 

.23 

.35 

.33 

.20 

.20 

.30 

.30 

.35 

.20 

.26 

.30 

.28 

.33 

.21 

.12 

.19 

.08 

.12 

.12 

.16 

.21 

.15 

.12 

B  6.77 

WIND 

61 

42 

39 

46 

31 

36 

42 

36 

94 

51 

120 

52 

36 

122 

63 

38 

39 

46 

62 

56 

50 

37 

25 

43 

34 

36 

48 

83 

39 

B  1559 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.35 

.26 

.22 

.26 

.25 

.27 

.24 

.34 

.30 

.45 

.39 

.37 

.30 

.33 

.44 

.24 

.27 

.34 

.35 

.33 

.20 

.25 

.19 

.25 

.12 

.07 

.12 

.20 

.35 

.31 

8.36 

WIND 

135 

41 

65 

59 

40 

68 

54 

47 

46 

217 

108 

213 

72 

69 

181 

56 

38 

45 

76 

70 

60 

80 

60 

150 

77 

114 

130 

45 

94 

149 

2659 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.31 

.28 

.44 

.48 

.30 

.36 

.33 

.34 

.59 

.34 

.  43 

.34 

.24 

.42 

.55 

.25 

.37 

.38 

.51 

.48 

.26 

.34 

.25 

.16 

.17 

.11 

.25 

.40 

.39 

.23 

10.30 

WIND 

140 

45 

100 

1S5 

65 

80 

100 

85 

120 

215 

200 

205 

70 

80 

280 

120 

60 

90 

170 

120 

180 

135 

65 

160 

140 

80 

120 

l  7  0 

170 

120 

3840 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.16 

.22 

.30 

.41 

.23 

.11 

.22 

.30 

.22 

.25 

.07 

.08 

.20 

.18 

.14 

.11 

.13 

.24 

.24 

.20 

.13 

.18 

.15 

.04 

.16 

.18 

.23 

,  18 

.08 

.14 

5.48 

WIND 

15 

17 

46 

94 

28 

32 

34 

21 

23 

152 

35 

73 

40 

56 

154 

38 

23 

30 

40 

27 

126 

97 

19 

20 

30 

20 

40 

(2 

35 

103 

1510 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

]  BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

.  LEW  1 3  TON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

' MULLAH  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.6 

3.1 

2 

T 

T 

T 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

S—  f«f«*ranc«  ootM  following  Station  Iod«x. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Station 

Juiy 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 
means 

ABERDEEN  EXP  STA 

19 

41 

179 

599 

960 

1343 

1451 

1294 

1147 

525 

276 

105 

7941 

ALBION 

45 

96 

236 

661 

960 

1239 

1380 

1 100 

1059 

538 

353 

200 

7857 

ALPHA    1  NT 

142 

226 

450 

748 

1101 

1476 

1434 

1372 

1261 

731 

494 

330 

9765 

AMERICAN  FALLS    1  NW 

29 

137 

571 

904 

1284 

1354 

1245 

1141 

534 

273 

89 

ANDERSON  DAM 

o 

12 

81 

518 

843 

1  222 

1321 

1274 

1054 

554 

241 

92 

7212 

ARCO 

253 

708 

1095 

1658 

1 668 

1528 

1274 

65  7 

378 

151 

ASMTON   1  S 

181 

377 

76  5 

1117 

1  459 

138? 

1375 

1 296 

727 

348 

1  66 

9319 

ATLANTA    1  E 

89 

153 

258 

775 

1017 

1  387 

1387 

1229 

1208 

691 

480 

291 

8965 

AVERY  RS 

32 

44 

171 

551 

885 

1  199 

1216 

929 

870 

421 

276 

210 

6804 

8AYVIEW  MODEL  BASIN 

63 

72 

253 

606 

842 

1222 

1153 

1000 

860 

573 

366 

169 

7219 

BEG  CREEK   1  S 

251 

454 

789 

1 152 

1  461 

1424 

1299 

1234 

795 

570 

369 

8LACKF00T 

10 

34 

1  76 

577 

909 

1313 

1372 

1251 

1103 

47  5 

225 

76 

7521 

BLACKFOOT  DAM 

10B 

182 

543 

352 

BLISS 

0 

15 

100 

485 

796 

1  240 

1323 

1 169 

959 

37  1 

209 

63 

6730 

BO I SE   LUCKY   PEAK  DAM 

3 

18 

53 

449 

957 

152 

57 

BOISE   WB  AP 

1 

23 

88 

482 

784- 

1 156 

1182 

995 

868 

376 

235 

87 

6277 

5898 

BONNERS  FERRY 

34 

68 

248 

627 

900 

1277 

1  293 

989 

854 

44  2 

278 

1  50 

7160 

BUHL 

3 

17 

60 

467 

768 

1132 

1185 

1035 

916 

339 

167 

70 

6161 

BUNGALOW  RS 

17 

40 

180 

103 

BURKE  2  NNE 

139 

201 

397 

775 

1042 

1347 

1326 

1101 

1097 

729 

542 

3  59 

9055 

BURLEY  CAA  AP 

7 

45 

160 

6  03 

872 

1250 

1294 

1145 

990 

468 

257 

125 

7216 

CALDWELL 

1 

27 

122 

502 

832 

1  075 

1203 

993 

803 

333 

168 

68 

6127 

CASCADE    1  NW 

64 

136 

325 

731 

1082 

1427 

1423 

1352 

1203 

688 

451 

273 

9155 

CHALL IS 

32 

102 

246 

640 

996 

1348 

1513 

1321 

1170 

543 

344 

147 

8402 

CHILLY  BARTON  FLAT 

203 

319 

473 

872 

1205 

1611 

1876 

1703 

1473 

791 

557 

355 

1  1436 

CLARK   FORK    1  ENE 

78 

106 

323 

655 

667 

1227 

1212 

959 

898 

531 

357 

216 

7431 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

167 

COEUR   D  ALENE   CAA  AP 

46 

74 

220 

631 

893 

1  316 

1  264 

1018 

933 

501 

308 

188 

7392 

COEUR  D  ALENE  RS 

46 

43 

174 

561 

850 

1208 

1203 

968 

896 

537 

258 

1  36 

6879 

COTTONWOOD 

63 

81 

217 

641 

916 

1261 

1269 

1022 

1026 

523 

422 

266 

7709 

COUNCIL   1  N 

8 

41 

129 

492 

832 

1191 

1282 

1271 

1055 

247 

110 

DEADWOOD  DAM 

147 

226 

447 

815 

1155 

1494 

1465 

1348 

1269 

801 

586 

387 

10140 

DEER  FLAT  DAM 

0 

32 

102 

438 

773 

1074 

1 173 

967 

812 

344 

187 

63 

5965 

DUBOIS  EXP  STA 

26 

95 

224 

706 

1070 

1531 

1539 

1411 

1316 

716 

358 

150 

9144 

DUBOIS   CAA  AP 

31 

82 

253 

703 

1080 

1547 

1564 

I486 

1283 

675 

333 

167 

9204 

EDEN  HUNT  PROJECT 

3 

38 

166 

560 

693 

1333 

ELK  CITY 

134 

227 

408 

674 

1  384 

ELK  RIVER   1  S 

1181 

968 

936 

56  2 

322 

231 

EMMETT  2  E 

25 

109 

483 

789 

1066 

1148 

995 

809 

330 

171 

79 

FAIRFIELO 

62 

246 

703 

1170 

1571 

1756 

1511 

1339 

753 

387 

221 

FENN  RS 

3 

16 

112 

548 

841 

1108 

1155 

964 

868 

409 

244 

75 

6343 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

18 

46 

183 

567 

939 

1305 

1373 

12  19 

1 107 

597 

237 

90 

7681 

GARDEN  VALLEY  RS 

1 2 

24 

111 

5  5  8 

930 

1243 

1266 

1108 

937 

45  5 

250 

96 

6990 

GLENNS  FERRY 

1 

31 

106 

47  5 

782 

1209 

106  1 

840 

347 

159 

50 

GOODING  CAA  AP 

22 

108 

542 

644 

1303 

1351 

1223 

1055 

426 

228 

84 

7189 

GRACE  PH 

72 

110 

296 

710 

1 105 

1435 

1479 

1400 

1313 

755 

420 

216 

9311 

GRAND  VIEW 

0 

15 

61 

425 

767 

1099 

1183 

968 

743 

256 

103 

16 

5638 

GRANGEv I LLE 

53 

24 

615 

909 

1247 

1205 

1025 

986 

518 

415 

237 

GRAY 

80 

179 

353 

716 

1094 

1412 

1410 

1313 

1345 

766 

506 

252 

9426 

GROUSE 

173 

250 

451 

850 

1  225 

1710 

1862 

1645 

1422 

855 

546 

365 

1 1  3  54 

HA  I  LEY 

34 

80 

210 

660 

1055 

1  546 

1525 

1331 

1181 

639 

337 

HAMER   4  NW 

31 

77 

275 

697 

1085 

1  565 

1570 

1552 

1302 

637 

322 

1  37 

9250 

HAZELTON 

5 

31 

131 

550 

848 

1231 

1307 

1172 

1011 

417 

237 

94 

7034 

HILL  CITY 

65 

122 

302 

728 

1 149 

1531 

1648 

1474 

1297 

621 

382 

222 

9741 

HOLL I STER 

18 

52 

604 

870 

1193 

1  246 

998 

955 

408 

285 

131 

IDAHO  CITY 

56 

98 

266 

636 

943 

1  328 

1366 

1236 

1105 

594 

379 

209 

8216 

IDAHO  FALLi  6  NE 

105 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

25 

67 

240 

660 

986 

1427 

1481 

1432 

1254 

550 

281 

126 

8  5  29 

IRWIN   2  S 

52 

99 

278 

632 

1050 

1  339 

1  367 

1279 

1163 

620 

368 

1  66 

ISLAND  PARK  DAM 

162 

264 

463 

669 

1232 

1641 

1590 

1527 

1457 

9  0? 

582 

331 

11020 

JEROME 

4 

27 

119 

518 

828 

1228 

1305 

1178 

1023 

418 

217 

6942 

KOOSKIA 

1 

18 

79 

456 

795 

1049 

116-3 

667 

729 

324 

160 

71 

5714 

KUNA   2  NNE 

e 

40 

169 

503 

795 

1125 

1221 

998 

86* 

363 

251 

111 

6449 

LEWISTON  WATER  PLANT 

l 

14 

48 

397 

700 

964 

1058 

724 

645 

251 

105 

43 

4970 

LEW] STON  WB  AP 

10 

27 

77 

47  5 

767 

1064 

1111 

792 

710 

340 

181 

89 

5663 

LIFTON  PUMPING  STA 

21 

83 

308 

685 

1105 

1454 

1620 

158  0 

1422 

788 

364 

9579 

LOWMAN 

73 

86 

333 

675 

1038 

1322 

1  345 

1195 

1047 

576 

329 

216 

8235 

MACKAY  RS 

49 

140 

283 

723 

1134 

1555 

1655 

1459 

1312 

692 

418 

203 

9623 

MA  LAD 

7 

25 

146 

576 

957 

1287 

1346 

1224 

1142 

556 

262 

103 

MALAD  CAA  AP 

11 

36 

203 

6  1  3 

1002 

1390 

1485 

1350 

1219 

587 

302 

124 

8322 

MAY  RS 

62 

132 

,  306 

723 

1060 

1437 

1591 

1407 

1279 

590 

405 

208 

9220 

MC  CALL 

86 

173 

352 

770 

1036 

1401 

1486 

1379 

1314 

560 

326 

MC  CAMMON 

15 

5e 

206 

639 

961 

1298 

1343 

1298 

1172 

551 

308 

1 16 

7965 

MERIDIAN   1  SSW 

11 

49 

206 

565 

865 

1170 

1273 

1049 

907 

432 

233 

84 

6844 

MESA 

0 

40 

101 

527 

867 

1213 

1271 

1201 

965 

445 

209 

113 

6952 

MINIDOKA  DAM 

3 

14 

109 

551 

670 

1236 

1349 

1 188 

1063 

474 

249 

91 

7197 

MOSCOW  U  OF  I 

41 

81 

160 

535 

802 

1166 

1177 

942 

858 

410 

302 

180 

6674 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

2 

34 

121 

502 

780 

1197 

1224 

1099 

MULLAN  PASS  CAA 

180 

254 

516 

954 

1166 

1525 

1476 

1268 

1294 

790 

674 

508 

10605 

NAMPA 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

77 

1  55 

945 

1429 

1  394 

1  343 

1 186 

654 

420 

246 

NEZPERCE 

78 

NEZPERCE  2  E 

628 

899 

1205 

1255 

1006 

937 

476 

366 

2  29 

OAKLEY 

21 

48 

150 

576 

838 

1228 

1207 

1052 

993 

457 

253 

101 

6924 

OBS I DI AN  4  NNE 

28  1 

380 

550 

933 

1  266 

1  663 

1644 

1414 

1357 

915 

654 

489 

11546 

OLA 

31 

OLA  4  S 

24 

159 

832 

1191 

1275 

12X2 

1006 

427 

240 

96 

OROFINO 

0 

18 

87 

434 

720 

1016 

1079 

798 

697 

300 

136 

54 

5339 

PALISADES  DAM 

74 

130 

316 

709 

1077 

1342 

1407 

1334 

1195 

603 

384 

153 

8724 

PARMA   EXP  STA 

■  0 

21 

91 

480 

822 

1091 

1190 

1  003 

775 

318 

164 

71 

6026 

PAYETTE 

0 

27 

117 

506 

827 

1082 

1185 

1077 

821 

334 

148 

50 

61  74 

PIERCE  RS 

70 

106 

320 

216 

7022 

POCATELLO  WB  AP 

12 

31 

147 

586 

93** 

1301 

1368 

1239 

1111 

520 

255 

104 

7608 

PORTHILL 

39 

82 

284 

635 

928 

1374 

1326 

1013 

911 

49  5 

297 

157 

7543 

POTLATCH 

39 

94 

190 

564 

811 

1204 

1200 

938 

673 

459 

302 

185 

6859 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

9 

25 

176 

559 

932 

1264 

1359 

1275 

1141 

551 

258 

75 

7626 

PRIEST   RI ✓ER   EXP  STA 

61 

98 

321 

660 

969 

1358 

1282 

1054 

976 

6?3 

374 

2  34 

8010 

REACTOR  TESTING  STA 

1580 

1380 

658 

337 

172 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

3HTINUED  Seasonal     1951     -     1952  JUNE  1952 


Slahon 

July 

August 

September 

October 

November 

■ 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

25 

66 

215 

6  32 

 1393- 

' — isIT" 

 1339 

521 

287 

IGGINS  RS 

0 

10 

23 

390 

268 

195 

62 

[HIE 

31 

64 

228 

628 

969 

1341 

1345 

1267 

1159 

536 

OLAND  W  PORTAL 

BA 

161 

362 

763 

1012 

1354 

1345 

1119 

1083 

681 

477 

326 

8777 

A1NT  ANTHONY 

63 

117 

298 

694 

1034 

1425 

1452 

1379 

1243 

655 

320 

135 

8815 

k I  NT  MARIES 

39 

46 

207 

56  1 

816 

1193 

1198 

923 

ALMON 

35 

7* 

256 

623 

990 

134} 

1526 

1331 

1203 

508 

270 

113 

8272 

ANDPOINT  EAP  STA 

39 

61 

301 

639 

870 

1305 

1259 

1025 

937 

516 

320 

188 

7480 

HOSHONE 

4 

30 

129 

543 

863 

1303 

1378 

1241 

1095 

429 

220 

84 

7319 

PENCE R  RS 

67 

179 

358 

819 

1161 

1604 

1601 

1468 

1336 

817 

457 

236 

10143 

'R  I NGF  I E  LD 

9 

45 

197 

600 

956 

1  36 1 

1443 

1320 

1177 

527 

277 

112 

JGAR 

5? 

S9 

282 

709 

1029 

1429 

1482 

1401 

663 

326 

156 

UN  VALLEY 

157 

239 

411 

794 

1184 

1672 

1712 

1498 

1399 

835 

516 

329 

10746 

HAN  F ALLS  PH 

0 

9 

19 

339 

686 

1002 

1145 

911 

750 

240 

92 

18 

5211 

ETON  1  A 

117 

214 

412 

818 

1179 

1543 

1479 

1353 

861 

r j qn 1  A   EXP  STA 

289 

HREE  CREEK 

57 

130 

293 

668 

902 

1273 

1252 

1137 

1091 

584 

264 

(IN  PALLS  2  NNE 

52  2 

824 

1 1  56 

943 

394 

190 

59 

6555 

ALLACE 

72 

91 

292 

659 

910 

1243  • 

1234 

993 

952 

510 

365 

239 

7560 

EISER 

0 

26 

95 

484 

826 

1088 

1215 

1103 

824 

338 

128 

54 

6181 

INCMESTER  1  SE 

80 

155 

262 

694 

922 

1232 

1236 

1019 

1067 

544 

464 

312 

8007 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow.  Sleet.  Hail 

No 

.  ol  Days 

Stated 

_  fl 

Departure 
From  Normal 

Day'. 

Max. 

Mln. 

§  ° 

Day 

o-  q 

j     .01  or  More  j 

|     .50  or  More  j 

Average 
Maximu 

Average 
Minimui 

Average 

• 

M 
OI 
S 

Date 

Lowest 

a 

Degree 

I  > 

kt 

M  j 

Total 

il 

Greales 

Date 

Tolal 

Max.  De 
on  Grou 

■ 

a 

1  1.00 

1     or  More 

NORTHERN  DIVISION 

A  DP  II     1 Q^O 

SALMON 

67.5 

28.3 

47.9 

2.0 

86 

25 

15 

1 

508 

0 

o 

22 

o 

.54 

-  .11 

.39 

28 

3 

0 

0 

am i t j rw v q tfdw   nivi^  jcm 
oUUlnH£blbnn   Ul v lo i 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

M 

0 

0 

0 

MAY  1952 
OLA  4  S 

74.6 

39.5 

57.1 

88 

12 

34 

5 

240 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.45 

3 

T 

0 

7 

0 

0 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

MAY  1952 
BLACKFOOT  DAM 

68.5 

31.0 

47. 3M 

0.5 

74 

12  + 

23 

15 

543 

0 

0 

23 

0 

1.75 

.12 

.53 

21 

9 

2 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

1 

Day  of  month 

To 

1  2 

3 

4      5  |  6 

7  |  8  |  9 

>o| 

11  |  12 

13  |  14  15 

16 

17  |  18 

19  20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  |  30 

31 

MARCH  1952 
KAMIAH  1  NE 

1.63 

.03 

.08     .09  T 

.03 

.04  .09 

.07 

.02  .28 

.16 

.02 

.26 

.06 

.  10 

.03 

APRIL  1952 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
SALMON 

.54 

T 

.11 

.04 

T 

.39 

T 

■ 

HAY  1952 
BLACKFOOT  DAM 
OLA  4  S 

1.75 
1 .60 

T 

.02 

.45 

.03 
.01 

T         .20  .52 
.14     .44  T 

T  .18 

.02 

.20 
.36 

19 

.13 

T 

.  11 

.01 

T 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  Ot  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  I 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

APRIL  1952 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

MAX 

70 

74 

77 

73 

67 

7. 

82 

85 

83 

86 

85 

83 

72 

69 

72 

MIN 

34 

33 

44 

34 

33 

32 

35 

38 

40 

42 

41 

43 

44 

31 

42 

SALMON 

MAX 

47 

47 

57 

63 

66 

76 

55 

56 

60 

62 

65 

64 

08 

58 

61 

73 

77 

78 

76 

56 

64 

74 

80 

BS 

86 

85 

84 

63 

66 

72 

67.5 

MIN 

15 

21 

23 

24 

24 

25 

29 

20 

20 

22 

22 

29 

26 

37 

41 

35 

28 

29 

29 

39 

23 

20 

28 

30 

31 

33 

36 

35 

42 

32 

28.3 

MAY  1952 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

59 

71 

62 

68 

64 

64 

50 

50 

59 

70 

74 

67 

65 

58 

54 

58 

65 

67 

60 

51 

59 

66 

69 

70 

61 

68 

74 

6a 

64 

74 

63.5 

MIN 

31 

30 

25 

27 

30 

28 

34 

31 

25 

30 

30 

40 

28 

23 

38 

30 

24 

30 

3  9 

31 

34 

32 

32 

35 

35 

28 

32 

43 

27 

28 

31.0 

OLA  4  S 

MAX 

63 

75 

74 

66 

72 

71 

65 

62 

65 

73 

70 

88 

79 

66 

65 

74 

75 

80 

79 

74 

65 

75 

80 

85 

82 

81 

84 

86 

79 

80 

81 

74.6 

MIN 

45 

35 

49 

37 

34 

36 

35 

40 

38 

39 

40 

40 

39 

39 

39 

43 

38 

40 

39 

40 

40 

37 

42 

40 

41 

41 

4  0 

41 

42 

39 

3  5 

39.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

1 

0  1 

^  County 
3 

J9  | 

■ 

i 

£ 

Q 

"3 

2 

Longitude 

Elevation 

Ob 
val 
tu 

n. 

a 

<d 

E- 

ier- 

lOtl 

ae 
a 

g 

a. 

Observer 

Refer 

to 
tables 

MUX  EXP  STATION 

0010  BINGHAM 

12 

EXPERIMENT  STATION 

0149' CASSIA 

42  25 

II 

ep 

S   IDAHO  COL  EDUCATION 

u  i  n 

0199  VALLEY 

,'! 

44  24 

7P 

rp 

GLENN  STRAWN 

IICAH  KAILS   1  K« 

0227  POWER 

is 

112  52 

4316 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1  * 

5 

■■SON  DAM 

02(12  ELMORE 

113  28 

3882 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

7 

0 

03  7  ^  BITTE 

■RS  HAZEL  CLENDENIN 

OVROCK  DAK 

0448  ELMORE 

a 

43  36 

■A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TO*  1  S 

0470  FREMONT 

13 

44  05 

5P 

SP 

GUST  STEINBtN 

JUTTA  1  E 

0493  ELMORE 

115  07 

6000 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3 

3 

7 

ANT  A  SUMMIT 

0499  ELMO  HE 

113  14 

7390 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

■T  RANGER  STATION 

0523  SHOSHONE 

10 

47  15 

BP 

3P 

U  S  rOREST  SERVICE 

t IEW  MODE!-  BASIN 

0667  KOOTENAY 

• 

47  59 

IP 

4P 

U  S  NAVY 

CRXSJC  1  s 

0833  VALLEY 

11 

43  06 

8P 

BP 

RAPIER  EDWARDS 

cbfoot 

0913  BINGHAM 

\i 

43  11 

112  21 

4S03 

6P 

IP 

EARL  RODGERS 

2  3 

5 

T 

CKTOOT  DAM 

0920  CARIBOU 

IS 

111  43 

6200 

IV 

5P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

3  6 

ss 

1002  GOODING 

IB 

42  56 

BP 

BP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

SI  LUCKY  PEAK  DAM 

2 

4  3  32 

41' 

IP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  *B  AP 

1022  ADA 

43  34 

■  ID 

ViO 

I    S    iEATHER   11  UREA  I 

nns  ferry 

1079  BOUNDARY 

j 

48  42 

116  18 

1842 

IIP 

UP 

GOLDIE  L  NEU MAYER 

2  3 

S 

7 

u 

1217  TW  IN  FALLS 

1 1 

42  33 

114  46 

3500 

BP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3 

S 

GALOW  HANGER  STATION 

1244  CLEARWATER 

3 

40  38 

U  S  FOREST  SERVICE 

KB  2  NNE 

1272  SHOSHONE 

s 

47  32 

4P 

IP 

MONTANA  POWER  CO 

LSV 

1288  CASSIA 

12 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LET   1  N1  FACTORY 

1298  CASSIA 

1  2 

113  49 

4100 

8A 

BA 

AMALGAKETTD  SUGAR 

2  3 

s 

LEY  CAA  AP 

1303  CASSIA 

42  32 

113  46 

4157 

BIO 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

s 

I 

WILL 

1380  CANYON 

MAKOLD  M  TUCKER 

1408  WASHINGTON 

12 

44  34 

SA 

IA 

J    1  LORTON 

CADE     1  NH 

151 4  VALLEY 

■ 

44  31 

BP 

SP 

U  5  BUR  RECLAMATION 

TIRVILLE  ARBAUGH  RLH 

1636  BOISE 

113  51 

4780 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

Ul 

1663  CUSTER 

114  14 

5171 

I'  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

LLT  BARTON  PLAT 

1671  CUSTER 

• 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

rk  poke  t  cnx 

1810  BONNER 

9 

48  09 

IP 

IP 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

5 

EKNTSV 1 LLE  4  SE 

1881  TETON 

12 

43  31 

MID 

SEE  NAME  CHANGE  EN 

)  OP 

INDI.X 

1938  LEHHI 

114  21 

38UD 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3 

3* 

7 

1951  KOOTENAY 

116  49 

2273 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

1  3 

5 

7 

JR  0  ALE  HE  RS 

19S6  KOOTENAY 

0  S  FOREST  SERVICE 

i  .s 

5 

7 

2071  CARIBOU 

1  i 

42  43 

9A 

M 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

5 

TOKWOOO 

2154  IDAHO 

3 

46  03 

6P 

IP 

MRS  M  D  KLAPPRICH 

3  3 

5 

BCIL  1  N 

2187  ADAMS 

12 

44  43 

116  26 

1H0 

5P 

SP 

DAN  GOODMAN 

1  3 

S 

UCH  2  NNW 

2279  BOISE 

8 

115  58 

3100 

IP 

HARRY  GRAHAM 

3 

DWOOD  DAM 

2383  VALLEY 

8 

44  19 

SP 

IP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1  3 

5 

7 

JWOOD  SUMMIT 

44  32 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

B 

R  FLAT  DAN 

2444  CANYON 

12 

43  35 

116  44 

BP 

IP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

OGS 

2676  TETON 

11 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

1  3 

5 

OIS  EXP  STATION 

2707  CLARK 

• 

112  14 

5462 

B  i 

BP 

0  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

B 

Oil  CAA  AP 

2717  CLARK 

1 

BID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

1  3 

5 

7 

■  HUNT  PROJECT 

2823  JEROME 

12 

42  41 

SP 

SP 

■    S  BUR  RECLAMATION 

CLOSED  SAl/92 

CITY 

2873  IDAHO 

S 

45  49 

*!■ 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3 

5 

■  IVER  1  S 

2892  I  LEARWATER 

116  10 

2910 

GLENN  WALKER 

2  3 

S 

ITT  2  K 

2942  GEM 

116  32 

2500 

2  3 

s 

7 

3108  CAMAS 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3 

5 

1  RANGER  STATION 

3143  IDAHO 

3 

46  06 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

r  BALL  INDIAN  AGENCY 

3297  BINGHAM 

12 

43  02 

SP 

IP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

s 

DEN  VALLEY  RS 

3448  BOISE 

8 

44  04 

115  55 

3147 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

s 

7 

NOW  SUMMIT  RANCH 

3576  CUSTER 

44  19 

113  31 

8600 

V  A  !■ 

STAN  L  SW ANGER 

s 

NKS  FERRY 

3631  ELMORE 

42  57 

E  D  STONE 

2  3 

s 

7 

UK  CAA  AP 

3682  GOODING 

1  2 

42  55 

U1L) 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

7 

3  POWER  HOUSE 

3732  CARIBOU 

12 

42  35 

ss 

98 

H  A  WESTENFELDER 

2  3 

s 

3760  OWYHEE 

116  06 

2600 

2  3 

s 

116  08 

3409 

MRS  AI.VERA  FOSTER 

2  3 

s 

7 

T 

3825  BON KEY  ILLS 

12 

43  03 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

s 

7 

USE 

3882  CUSTER 

•  ■ 

43  42 

BP 

'->V 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

s 

LIT 

3942  BLAINE 

12 

43  31 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

n  i  xi 

3964  JEFFERSON 

6 

43  59 

112  13 

4  796 

SP 

2  3 

S 

7 

ILTON 

4140  JEROME 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

1  3 

s 

l  c  rnr 

4268  CABAS 

11 

5P 

SP 

CARROLL  DAMHEN 

2  3 

5 

7 

4293  TWIN  FALLS 

I  2 

42  21 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

5 

I 

4384  BUTTE 

43  47 

7A 

CHARLES  D  COWGlLL 

3 

BO  CITY 

4442  BOISE 

43  50 

115  50 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MEL  LOR 

2  3 

5 

7 

BO  CITY  13  3¥ 

4450  BOISE 

1 

43  42 

116  01 

SOOd 

IP 

C  M  GARDNER 

3 

7 

BO  F ALU  CAA  AP 

4437  BONNEVILLE 

12 

■ID 

u  i  n 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

1  3 

S 

7 

V  ADA 

4473  OWYHEE 

2 

42  01 

VAR 

CHRIS  CALLEN 

S 

IB  2  S 

4388  BONNEVILLE 

12 

43  24 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

3  3 

s 

7 

AND  PARK  DAK 

4  598  FREMONT 

12 

44  25 

Ul  24 

630O 

SP 

SP 

U  S  BUR  RE C LA MAT  ION 

2  3 

s 

KSON  PEAK 

4612  BOISE 

• 

44  03 

115  27 

7050 

TAB 

U  S  SOIL  CON  SER 

B 

ONS 

4670  JEROME 

12 

114  31 

3785 

SP 

SP 

0  OLIVER 

2  3 

5 

4793  LEWIS 

3 

II  a 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

LOOG 

4831  SHOSHONE 

4 

116  08 

2305 

9A 

SA 

IRVING  H  LAS KEY 

■2  3 

5 

SKIA 

3011  IDAHO 

115  59 

1261 

IP 

E  T  GYLROY 

2  3 

5 

5038  ADA 

116  24 

2685 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

5 

MARK  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

1STON 

3230  HEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A  JAl.K  MCKAY 

3 

ISTOR  WATER  PLANT 

5236  NSZ  PEHCI 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3 

7 

ISTON  IB  AP 

3241  NSZ  PERCE 

3 

117  02 

1413 

■ID 

IP 

■    S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

s 

7 

TOR  PUMPING  STATION 

3273  BEAR  LAKE 

42  07 

Ul  18 

5926 

IP 

6P  UTAH  PAL  COMPANY 

2  3 

5  8 

9  PASS 

3356  IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

TAB 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

5414  BOISE 

8 

44  05 

115  35 

3870 

BP 

SP 

JAKES  D  CHAPMAN 

2  3 

S 

7  8 

LAY  RANGER  STATION 

3462  CUSTER 

6 

43  55 

113  17 

5900 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

AD 

5544  ONE  IDA 

1 

42  1  1 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3 

S 

IB  CAA  AP 

5559  ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

118'. 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

3 

1 

I  BEAR ,     2  BOISE ,      3  C LEA B WATER ,     4  COIUR  D  ALE HE       5  KOOTENAY.     6  LOST-      7  PA LOUSE .      8  PAYETTE. SPEND  OREILLE ,      10  ST.  JOE. 


Station 

Index  No 

County 

4> 
J 

p 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
tim« 

11 

Observer 

Reler 

to 
tables 

HAY  RANGER  STATION 

LEHHI 

1 1 

44  36 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

HC  CALL 

VALLEY 

B 

1    S  FOREST  SERVICE 

5 

KC  CAIUJOH 

BANNOCK 

12 

5P 

R  FRED  LI  NDERSCtUJITT 

MERIDIAN  1  SSW 

5841 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2607 

SP 

BP 

L  A  ROSS 

2  3 

3 

MESA 

B8BB 

ADAMS 

12 

44  17 

116  26 

3244 

SP 

BP 

MESA  CO 

:•  i 

5 

T 

MINIDOKA  DAM 

MINIDOKA 

12 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPEL IER  RANGER  STA 

DEAR  LAKE 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

Moscow  u  or  i 

LATAH 

7 

BP 

UNIVERSITY  OP  IDAHO 

2  :i 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

8174 

ELMORE 

12 

43  08 

113  42 

3180 

SP 

ttP 

WAYNE  B  BEHTZIHGKR 

s  a 

3 

MULLAH  PASS  CAA 

1237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

113  41 

6022 

■  ID 

MID 

U  8  CIVIL  AERO  ADM 

*  » 

S 

T 

NAMPA  2  NW 

CANYON 

2 

J* 

SA 

AMALGAMATED  SUGAR 

1  3 

S 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

44  38 

116  17 

3660 

5P 

5P 

2  3 

S 

HEZ PERCE  2  E 

LEWIS 

3 

46  13 

116  12 

3830 

SP 

IP 

JOHN  EOEPL 

1  ^ 

5 

7 

NET.  PERCE  PASS 

8430 

i  mm 

1 1 

45  43 

114  30 

VAR 

U  8  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

8B42 

CASS  I A 

12 

42  13 

113  33 

4600 

IP 

SP 

HERBERT  J  HARDY 

2  3 

S 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

GEM™ 

U 

44  03 

114  48 

6900 

SP 

BP 

MAR JOR  1 1.  L  SHAW 

2  3 

5 

7 

; 

BP 

VINCENT  A  RALLY 

2  :s 

5 

OROFINO 

CLEARWATER 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  3 

5 

PALISADES  DAM 

8714 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

Ul  14 

5386 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

i  3 

5  6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

1114 

CANYON 

2 

43  47 

118  37 

2224 

SP 

BP 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

S 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

12 

HA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

a 

PAYETTE 

116  36 

2159 

SP 

SP 

MICHAEL  HARRIS 

1  3 

s 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3 

3P 

3p!U  8  FOREST  SERVH  1 

/  s 

5 

7 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

43  28 

115  19 

4225 

SP 

GENEVA  B  SCHRAFT 

7 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

12 

42  35 

112  36 

4444 

■  ID 

BID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1  3 

3 

7 

PORTHILL 

BOUNDARY 

a 

1800 

SP 

SP 

R  E  DENHAM 

2  3 

5 

7 

POT  LATCH 

46  55 

2550 

11'    PirlUT  ii   F'  IRES  T  IN, 

1  3 

5 

7 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

FRANKLIN 

i 

4P 

C  M  CRAB TREE 

1  3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

48  21 

116  50 

2380 

SP 

''1 '    l     '■    >UKE-S  1    SERV  II  i. 

>> 

3 

7 

PDMQO  CREEK 

7433 

VALLEY 

u 

44  45 

US  04 

4800 

Ml 

M  EDWARD  B UDELL 

8 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

VAH 

ROY  POTTER 

a 

REACTOR  TESTING  STA 

S| 

3  3 

S 

RICHFIELD 

LINCOLN 

12 

3P 

LESLIE  P  BUSBY 

2  3 

5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7701 

IDAHO 

11 

43  25 

116  19 

1685 

SF 

U  S  PORES T  SERVICE 

3  3 

S 

IIBXI 

7721 

JEFFERSON 

12 

43  38 

Ul  47 

4962 

8P 

6P 

CALVIN  E  LARSON 

CLOSED  3/19/32 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SHOSHONE 

10 

5P 

J  L  RANDOLPH 

2  3 

3 

7 

RUPERT 

HA 

MINIDOKA    IR  PROJ 

2  3 

5 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

12 

7P 

E  M  JERGENSON 

2  3 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  33 

2155 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  3 

S 

SALMON 

8076 

LEHHI 

11 

45  11 

113  53 

3949 

■  11 

wn 

U  S  WB  OBSERVER 

3 

5 

7 

SANDPOINT  EXP  STATION 

BONNER 

9 

116  34 

2100 

SP 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2* 

S 

7 

SHAKE   iKI.IK    RANliER  STA 

E  LMOR  E 

■> 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

SHOSHONE 

LINCOLN 

J 

7P 

71 

LEONARD  V  BOND 

2  3 

SOLDIER  CREEK 

BS48 

CAMAS 

12 

43  30 

114  50 

5755 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

SPENCER  RANGER  STATION 

M04 

CLARK 

• 

44  21 

112  11 

5883 

SP 

SF 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7 

SPRINGFIELD 

MT.Jti 

BINGHAM 

12 

43  04 

112  41 

4.2. 

6P 

SP 

E  T  SHE LAN 

2  3 

s 

STIBN ITE 

H73H 

44  54 

US  20 

6550 

HA 

BRADLEY  MINING  CO 

1  s 

s 

7 

SUGAR 

HrtlK. 

MADISON 

12 

43  52 

Ul  45 

4892 

SP 

WM  C  ROBERTS  JR 

2  3 

s 

SUN  VALLEY 

H  

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

SP 

5P 

EDWARD  F  3 EAGLE 

3  3 

s 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

«■);■'« 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

IP 

BP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

a  s 

s 

7 

TETON  I A 

■m;9 

TETON 

12 

43  49 

Ul  10 

6040 

hp 

STATE  EXP  STATION 

CLOSED  5/18/52 

THREE  CREEK 

91  LB 

OWYHEE 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

W 

L  E  TANNER 

2  '1 

5 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9V  02 

ELMORE 

2 

43  38 

US  26 

7400 

TAB 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

THOU TD ATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

TAB 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

1  2 

42  35 

114  28 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

a  3 

5 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

SA 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

3 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

Ml 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

WALLACE 

9493 

SHOS HONE 

47  28 

115  36 

2770 

SP 

W  FEATHERS TONE  JR 

1  3 

5 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

N  (MS 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

29S0 

BA 

ROBERT  J  SKA  NTT  1. 

2  3 

5 

REISER 

'It,  IS 

WASHINGTON 

12 

44  IS 

116  58 

2114 

SP 

ROLAND  HEUENWAY 

2  3 

3 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

116  36 

3950 

4P 

T  CENSKY 

2  3 

5 

YELLOW  PINE 

VALLEY 

It 

44  5R 

115  29 

4760 

TAB 

L  J  MILLER 

8 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

2 

43  56 

US  40 

5990 

TAB 

US  SOIL  CON  SER 

a 

NEW  STATIONS 

IDAHO  FALLS  6  HE 

445S 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

Ul  55 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3 

S 

NAME  CHANGE 

TETON  I A  EXP  STATION 

■in.;  . 

TETON 

12 

43  51 

Ul  16 

5904 

5P 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

1  1 

S 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
i-nrhes.  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7  (when  published)  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station 
Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  p.m.,  PST  and  5:30  p.m.,  MST. 

No  record  in  Tables  3,6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5,  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amounts  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to    every  10  inches  of  new 
snowf al 1 . 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.       Degree  Day  data,     if  carried  for  this  station  have 
been  adjusted  to  represent  the  values  for  the  full  month. 

R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gage. 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July 
and  August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Wash! nt ton  25,  D.  C. 


JANUARY  1951 

FEBRUARY  1951 
APRIL  1951 
MAY  1951 

SEPTEMBER  1951 

DECEMBER  1951 
JANUARY  1952 


CORRECTED  DATA 

Conda ,  temperature  departure  should  be  3.1". 

Rirle,  total  degree  days  should  be  1355. 

Kellogg,  precipitation  departure  should  be  1.54. 

Island  Park  Dam,  precipitation  departure  should  be  -1.30. 

Montpelier  RS ,  precipitation  departure  should  be  -.48. 

Porthill,  total  degree  days  should  be  310. 

Spencer,  precipitation  departure  should  be  -.42. 

Coeur  D'Alene  3S ,  precipitation  departure  should  be  -.67. 

Ola  4  S,  delete  precipitation  departure. 

Pierce  RS ,  Delayed  Data  for  October  1951,  temperature  departure  should  be  -6.7°. 

Ola  4  S,  precipitation  on  13th  should  be  .04,  monthly  total,  2.41,  and  days  with  .01  or  r~re,  15. 
Lewis  ton  WB  AP ,   temperature  departure  should  be  -1.9°  and  precipitation  departure,  -.59. 
Tetonia  Experiment  Station,  record  prior  to  May  18,  1952  should  have  been  known  as  Tetonia. 
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IDAHO  -  JULY  1952 


Archer  B.  Carpenter, 


WEATHER 


Averaging  more  than  2°  cooler  than  July 
1951,  and  1.7°  below  normal,  this  month 
brought  less  than  50%  of  normal  rainfall  to 
the  Northern  Division  and  slightly  more  than 
normal  precipitation  to  the  Southwestern  and 
Southeastern  Divisions.  Hours  of  sunshine 
were  near  the  mean  for  July  and  thunderstorms 
occurred  with  about  the  usual  frequency  over 
most  of  the  State.  Destructive  winds  were 
few  and  of  limited  extent,  as  were  hailstorms 
and  damaging  rains. 

Following  the  cool,  rainy  weather  of  late 
June,  the  first  week  in  July  brought  a  shift 
to  drier,  warmer  weather  over  much  of  Idaho. 
Crop  growth  was  accelerated  and  good  drying 
weather  permitted  resumption  of  haying  in 
many  areas.  The  second  week  brought  a  fur- 
thur  rise  in  temperatures  with  dry  weather 
over  much  of  the  State.  Substantial  amounts 
of  rain  did  fall  on  the  11th  and  12th  in  the 
Southeastern  Division,  however,  greatly  bene- 
fiting dry-land  crops.  Rapid  crop  growth 
continued  during  this  week  with  grains  head- 
ing out  in  irrigated  areas  and  ripening  in 
dry-land  areas.     In  the  lower  valleys  near 


Section  Director,  Boise 


SUMMARY 


Lewiston  some  wheat  was  harvested.  Tempera- 
tures dropped  during  the  third  week,  but  crop 
growth  continued  favorable  and  much  haying 
was  accomplished  as  showers  were  light  and 
spotty.  Wheat  harvesting  increased  and  apri- 
cot picking  was  started.  Light,  spotty  rain- 
fall and  near  normal  temperatures  character- 
ized the  fourth  week  as  winter  wheat  began 
to  mature,  second-crop  haying  was  started 
and  potatoes  reached  the  stage  of  full  bloom. 
On  the  last  day  of  the  month  heavy  showers 
were  reported  at  several  points  in  south- 
eastern Idaho.  Near  McCammon  crop  damage 
approximated  $10,000  as  the  result  of  high 
wind,  rain  and  hail. 

The  fire  hazard  in  southern  Idaho  was  low 
on  all  forests  and  ranges  at  the  beginning 
of  the  month,  increasing  gradually  as  tem- 
peratures rose  and  rains  became  spotty. 
During  much  of  the  month  there  was  little 
danger  of  fire  in  the  higher  forests.  Even 
on  lower-elevation  forests  and  ranges  the 
hazard  was  never  extreme  and  fires  that  did 
start  were  quickly  brought  under  control. 

DJS 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  apeed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

ii 

lis 

Static  li 

Prevailing 

Percent  of 
hma  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

a 

o 
n 

tn 

11 :30A  HS1 

3 

o 

CO 

m 

 »■  

3 

a 
n 
•4 

Trace 

8 

o 

01 

A 

66  -OS 

1  661-001 

200 

and  over  i 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

)OISt   *B  AIRPORT 

NW 

22 

6.9 

40 

SW 

4 

55 

32 

25 

42 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

89 

2.7 

,E¥ISTON  WB  AIRPORT 

63 

34 

20 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

2.5 

S3 

•OCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

16 

10.4 

46 

W 

18 

60 

33 

25 

44 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

7 

81 

2.6 

CO  03 
< 

rable  1 


Temperature 

Precipitation 

*  S 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

Average 
snowfall 

No.  of  di 
.01  or  mi 

1893 

66.8 

106 

22 

.39 

2 

1894 

69.3 

107 

31 

.25 

2 

1895 

66.4 

105 

23 

.57 

3 

1896 

71.6 

107 

31 

.76 

4 

1897 

65.3 

108 

27 

.72 

4 

189e 

67.4 

105 

28 

.78 

3 

1899 

68.6 

111 

26 

.30 

0.0 

2 

1900 

67.3 

115 

24 

.19 

0.0 

2 

1901 

70.0 

113 

18 

.23 

0.0 

1 

1902 

63.4 

105 

26 

1.33 

T 

4 

1903 

63.5 

105 

27 

.72 

0.0 

5 

1901 

66.6 

109 

26 

.88 

0.0 

5 

1905 

69.0 

113 

30 

.30 

0.0 

2 

1906 

70.6 

108 

.20 

0.0 

2 

1907 

66.7 

105 

28 

.77 

T 

5 

1908 

69.2 

110 

27 

.50 

0.0 

3 

1909 

66.7 

110 

28 

1.26 

0.0 

4 

1910 

70.7 

110 

25 

.36 

0.0 

2 

1911 

67.4 

106 

24 

.20 

0.0 

2 

1912 

64.7 

106 

22 

1.28 

T 

5 

1913 

65. 5 

105 

22 

2.01 

0.0 

7 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

?  • 

«  5 

Year 

e 

e 

-o  a 

£ 

e 

A 

1 

i 

cn 

8 

°  0 

> 
< 

CT 

a 

> 
< 

J  8 

6  — 
Zq 

1914 

69.5 

in 

25 

.87 

0.0 

4 

1915 

65.0 

110 

23 

1.31 

0.0 

7 

1916 

66.3 

107 

19 

1.11 

0.0 

5 

1917 

69.2 

111 

20 

.30 

0.0 

1 

1918 

68.3 

111 

15 

1.02 

0.0 

5 

1919 

70. 1 

111 

23 

.23 

0.0 

1 

1920 

69.9 

111 

26 

.33 

0.0 

2 

1921 

68.4 

109 

22 

.38 

0.1 

2 

1922 

68.7 

113 

25 

.53 

0.0 

3 

1923 

70.3 

110 

26 

.95 

0.0 

5 

1924 

67.8 

115 

17 

.52 

0.0 

3 

1925 

71.1 

115 

30 

.77 

0.0 

4 

1926 

70.2 

109 

27 

.61 

0.0 

3 

1927 

68.3 

107 

26 

.24 

0.0 

2 

1928 

69.1 

114 

25 

.46 

0.0 

3 

1929 

69.5 

112 

24 

.16 

0.0 

1 

1930 

70.0 

110 

28 

.  40 

0.0 

2 

1931 

71.3 

116 

25 

.34 

0.0 

2 

1932 

67.1 

107 

25 

.96 

0.0 

4 

1933 

70.1 

115 

24 

.17 

0.0 

1 

1934 

70. 1 

118 

24 

.31 

0.0 

2 

HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

CP 

■ 

e  za 

w  o 

■a  a 

Avera 

Highe 

1 

Avera 

Avera 
snowf 

No.  of 
01  or 

1935 

69.1 

116 

22 

.25 

0.0 

2 

1936 

71.5 

112 

29 

.72 

0.0 

5 

1937 

69.8 

111 

28 

.93 

0.0 

S 

1938 

68. 1 

113 

28 

1.18 

0.0 

7 

1939 

69.1 

117 

21 

.69 

0.0 

4 

1940 

69.3 

111 

24 

.64 

0.0 

4 

1941 

69.4 

112 

24 

.72 

0.0 

3 

1942 

69.6 

110 

25 

.42 

0.0 

5 

1943 

67.9 

112 

21 

.47 

0.0 

3 

1944 

66.5 

107 

19 

.38 

0.0 

3 

1945 

68.4 

106 

21 

.30 

0.0 

2 

1946 

69.0 

110 

27 

.62 

0.0 

4 

1947 

69.2 

107 

24 

.  16 

0.0 

2 

1948 

65.8 

106 

22 

.  87 

T 

4 

1949 

67.8 

110 

24 

.30 

T 

2 

1950 

66.8 

105 

25 

.64 

T 

4 

1951 

69.0 

110 

26 

.62 

T 

3 

1952 

66.7 

106 

26 

.55 

T 

3 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 

TABLE  2  JULY  1952 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

S 

X 

£ 

a 

Lowest 

£ 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

1  Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

£ 
Q 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More 

• 

s 

o 

° 

1.00 

or  More 

- 

J  \ 

s  < 

•  J 



»  1 
B  j 

— 

NORTHERN  0 1 V I S I ON 

AVERY  RS 

4. 

30 

21  + 

13 

o 

*  2  7 

•  63 

.16 

•  0 

0 

3 

0 

0 

BA YV I EW   MODEL  BASIN 

* 

47  9 
* 

65  7 
* 

96 

15 

w 

ft 

An 

1 0 

*°? 

Q 

•  0 

0 

2 

0 

0 

RIG   CREEK    1  S 

* 

* 

* 

1 

QO 

77 

2  + 

\-l 

0 

_ 

_ 

* !!? 

*7n 
• 

2  7 

.  0 

0 

7 

1 

0 

RONNERS  FERRY 

* 

0*  2 

*  A 

97 

g 

A 
0 

.55 

.31 

.40 

0 

3 

0 

0 

BUNGALOW  R5 

no  6 

6*7 
* 

7 

1  r\ 

0 

1 

.53 

.23 

.25 

1  2 

•  0 

0 

0 

0 

BURKE  2  NrtE 

ta  n 
* 

596 
* 

n  5 

as 

■tL 

J: 

•  1 2 

1  •  5 1 

.  09 

1 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CLARK  FORK   1  ENE 

*7 

• 

■an 

.39 

•  55 

.  39 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CORALT  BL AC KB I RO  Ml NE 

* 

•  1M 

in 

■an 
30 

1 .  50 

.45 

1  3 

•  0 

0 

10 

0 

0 

COEUR   D  ALENE  CAA  AP 

83  •  5 

50*1 

66.8 

Q7 

1 9 

37 

4  5 

0 

0 

0 

.  1 3 

.08 

1 8 

•  0 

0 

3 

0 

0 

COEUR  0  ALENE  RS 

nn*n 

^7*1 

68  •  8M 

30 

3  8 

78 

.  37 

.  28 

•  29 

.0 

0 

2 

0 

0 

COTTONWOOD 

80.0 

47*6 

63.8 

2.9 

Q  •> 

a? 

3  5 

92 

•  59 

.  36 

.  35 

.0 

0 

0 

0 

D I  X  I E 

77,7 

35*3 

56  .  5M 

on 

26 

282 

.96 

•  47 

T 

0 

5 

0 

0 

ELK  CITY 

83  •  3 

35*6 

59  •  5 

o^ 

n 

'j* 

27 

166 

•? 

0 

•  93 

•  65 

1 2 

•  0 

0 

5 

0 

0 

ELK  RIVER   1  S 

83  •  5 

42*1 

62.  8M 

30 

93 

o 

.  30 

.23 

.  0 

0 

3 

0 

0 

FENN  RS 

89  •  5 

49*8 

69  .  7 

1.9 

o^ 

30  + 

4  1 

6+ 

12 

1 6 

? 

j; 

•  35 

.  36 

•  19 

1  2 

.  0 

0 

ft 

0 

0 

GRANGEVI LLE 

8 1  •  2 

49*8 

&7*  e* 

n*  2 

30  + 

39 

2  2 

7  3 

6 

0 

0 

0 

•  73 

.06 

.37 

12 

0 

5 

0 

0 

KE  LLOGG 

85  •  7 

£n  n 

nn 
2^ 

1  1 

39 

1 1 

0 

0 

0 

.02 

.80 

.02 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

KOOSK I  A 

91  •  1 

7H 

17 

10  2 

30 

A  + 

22 

0 

r 

n 

0 

•  61 

.19 

.  40 

■ 

.  0 

0 

0 

0 

LEW  I  ST ON   WATER  PLANT 

92  •  8 

56  9 

749 

12 

104 

30 

4  5 

3 

22 

0 

J* 

•  1  7 

•  31 

.16 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

LEW  I STON  WB  AP 

R 

89*4 

56.8 

73.1 

_ 

2.  1 

102 

30 

46 

jr 

8 

16 

0 

0 

.22 

- 

•  20 

.22 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MOSCOW  U   OF  I 

84.6 

50.6 

67.6 

0.4 

96 

30 

37 

® 

45 

1  o 

0 

.20 

.T6 

.20 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

66.B 

47.9 

57.  4M 

2.3 

33 

6 

745 

? 

° 

° 

.10 

.96 

.07 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

NE2PERCE   2  E 

78.  8 

50.6 

64.7 

92 

30 

39 

6 

77 

2 

.57 

.54 

•  0 

0 

2 

1 

0 

OROF I  NO 

93.7 

49.9 

71.8 

_ 

1.5 

1 06 

30 

40 

6 

22 

0 

0 

o 

•  25 

.40 

.25 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

P I ERCE  RS 

83.5 

41.7 

62.6 

- 

2.9 

95 

30 

30 

n 

100 

7 

0 

2 

•  47 

- 

.38 

•  28 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

PORTH I LL 

83  •  3 

47.9 

65.6 

0.6 

30  + 

3  8 

A 

46 

6 

0 

0 

0 

.25 

.  64 

.25 

•? 

j* 

1 

0 

0 

POTL ATCH 

83  •  2 

47.5 

6  5.4 

0.2 

96 

10  + 

3  5 

49 

8 

0 

0 

0 

•  16 

•  26 

.16 

•  0 

1 

0 

0 

□DtCCT     OTWCD     CYD  CTA 

93 

30 

^9 

6 

0 

1 

o 

*  o£ 

5 

0 

0 

RIGGINS  RS 

92  "  3 
* 

58.4 

7  5.4 

1.2 

103 

30 

48 

2  + 

21 

0 

0 

0 

.  30 

.15 

•  0 

o 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

AA  *  ^ 

92 

31 

6 

148 

o 

1 

o 

*29 

1 

•  0 

0 

2 

01  0 

SAINT  MARIES 

87*7 

* 

1*2 

98 

30  + 

7 

4  0 

1  7 

o 

o 

o 

•  01 

"  72 

.01 

•  0 

0 

1 

o 

Q 

SALMON 

87*7 

* 

1.6 

99 

10 

7 

A 

0 

o 

.07 

*  i  \ 

26 

0 

7 

o 

SANDPOINT   EXP  STA 

8  1  •  1 

l.  -i  *  a 
47.9 

64.  5 

1.0 

91 

31 

35 

6 

AA 

1 

q 

o 

o 

'  \ 

*  ^ 

*  , 

1 

• 

0 

1 

o 

o 

WALLACE 

82  •  6 

44  .  4 

63.5 

3.1 

?? 

3  3 

6 

86 

•  23 

•  66 

.17 

j 

0 

3 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

8  0*2 

44  .  5 

62.4 

2.7 

93 

1 1 

34 

6 

o 

•  09 

•  63 

•  06 

J 

n 

0 

2 

o 

n 

80*5 

46  .  4 

63.5 

0.0 

93 

30 

36 

89 

2 

o 

o 

o 

.28 

.55 

•  25 

•  0 

0 

2 

o 

o 

Pi  I  W  T  C  T  DM 

65  .0 

2  . 0 

.41 

.  44 

T 

A 1  DMA     1     Kl  F 

8  0  •  7 

37.5 

59.1 

2.5 

90 

9 

29 

£ 

1  78 

1 

0 

8 

Q 

.  22 

•  28 

•  22 

1 2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

89.  0 

55.6 

72.3 

99 

30 

44 

9 

17 

0 

0 

•  78 

.23 

1 2 

.  0 

0 

2 

0 

0 

AKKOWKUL*-  UAM 

88-6 

53*3 

71.0 

3.5 

1  00 

31 

43 

2 

1 5 

0 

0 

•  41 

.01 

•  29 

1 2 

•  0 

° 

2 

0 

0 

ATLANTA    1  E 

79.4 

46  «2 

62.8 

0.5 

90 

30 

34 

2 

103 

1 

0 

0 

0 

.90 

.17 

•  47 

1 2 

.  0 

0 

5 

o 

o 

BL  I  SS 

90.5 

54.8 

72.7 

0.7 

99 

30 

45 

3 

4 

18 

0 

0 

0 

•  14 

•  07 

.10 

1  8 

.  0 

0  | 

2 

0 

0 

HU  1  3t    LUL  n,  T     KCflR  LJAM 

//r 

91*9 

56*4 

74.  2M 

1  00 

4 

44 

1  + 

9 

0 

0 

0 

•  10 

.  07 

12 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BU 1 bt    WM    A  r 

88  .7 

$8.3 

73.5 

1.0 

97 

10 

43 

2 

13 

16 

0 

0 

0 

.15 

•  09 

•  09 

1  2 

.  0 

0 

3 

0 

0 

RUHL 

87*0 

59.0 

73.0 

0.1 

95 

79+ 

48 

2 

7 

13 

0 

0 

0 

.65 

.  29 

.60 

1  ? 

.  o 

2 

1 

0 

f  A  I  n  u  i"  1  1 
LALLJwtLL 

89*5 

54  .  5 

72.0 

1.5 

99 

10 

44 

5 

14 

.04 

.  30 

1 2 

*  2 

1 

f 

0 

0 

LAMB  K  1  Uv)t 

91*3 

51.7 

71.5 

2.5 

105 

30 

40 

8 

20 

° 

° 

o 

to 
.58 

.21 

.58 

1 2 

.  0 

0 

1 

0 

LAatAUt    1  INW 

81*7 

44.3 

6  3.0 

90 

30 

35 

9  + 

91 

1 

0 

0 

Q 

•  69 

.61 

1  2 

0 

1 

0 

CHALL I S 

83*6 

49.1 

66.4 

0.8 

93 

10 

38 

2 

39 

T 

•  94 

.35 

.  27 

1 1 

"n 
.0 

0 

0 

0 

COUNCIL   1  N 

91*1 

51.4 

71.3 

1  .  1 

102 

30 

40 

2  + 

1  5 

20 

0 

.00 

.50 

o 

0 

0 

DEAD WOOD   DA M 

ftft*  X 

9 1 

30 

28 

i? 

216 

Q 

•  30 

.51 

■  Yz 

T 

To 

<• 

0 

0 

DEER   FLAT  DAM 

72  »4 

* 

99 

30 

43 

6 

o 

•  07 

.12 

* 

5A 
26 

•  0 

0 

0 

EMMETT  2  E 

90  •  A 

51.6 

7  1  •  0M 

4.0 

100 

10 

38 

2 

16 

19 

0 

0 

T 

.28 

26 

.  0 

0 

0 

0 

FA  I RF I  ELD 

81*5 

44  .  9 

6  3.2 

9* 

30 

35 

7 

96 

J? 

1*01 

on 
.90 

r? 

*  2 

0 

1 

0 

UAKL/tN    VAULtT  Kb 

91*4 

47  *7 

69.  6M 

0.6 

100 

30 

39 

2 

12 

21 

•  66 

.  38 

.66 

1 1 

•  0 

o 

1 

1 

0 

ULcNNo  rtKKT 

92  •  ? 

54*8 

73.  5M 

4.0 

101 

10 

3 

T 

•  31 

T 

1 1 + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

88*3 

57*4 

72.9 

0.7 

97 

30 

45 

6 

14 

•  60 

.30 

.  26 

8 

•  0 

0 

0 

0 

GRAND  VIEW 

96  •  6 

56  •  7 

76  •  7 

1.4 

105 

10 

46 

0 

25 

T 

.  25 

T 

1 9 

.  o 

0 

0 

0 

0 

83*3 

48  *6 

66.0 

1.9 

9  2 

2  8  + 

38 

2  + 

55 

6 

0 

•  83 

•  30 

•  34 

\  \ 

.  0 

0 

. 

0 

0 

HAZELTOfi 

8  7*6 

52*7 

70.2 

5.0 

23  + 

43 

1 1 

14 

0 

0 

0 

•  39 

•  1  7 

•  36 

19 

.  0 

0 

i 

0 

0 

H I LL  C I TY 

83*3 

45.5 

64.4 

1*4 

94 

30 

34 

5  + 

70 

0 

•  70 

•  41 

•  25 

1 3 

•  0 

0 

* 

0 

0 

u m  t   T  C  T  CD 
HULL IbltK 

86  •  0 

52.7 

69.4M 

1.9 

98 

25 

40 

9 

6 

0 

0 

2-10 

1*73 

•  93 

1 2 

.  0 

o 

4 

2 

0 

I DAHO  CITY 

86*4 

42  •  1 

64.3 

3.  0 

96 

30 

32 

71 

10 

0 

1 

•  43 

•  01 

■  34 

1 2 

.  0 

0 

3 

0 

0 

JF  t?HMF 

89*4 

53.7 

71.6 

2.8 

99 

30 

39 

2 

1 1 

16 

0 

0 

•  34 

•  14 

.16 

19 

.  0 

0 

4 

0 

0 

KUNA   2  NNE 

87*4 

51*8 

69.6 

3.6 

97 

10 

4  1 

2+ 

18 

14 

0 

0 

•  1  8 

•  1  5 

•  1  8 

4 

.  0 

0 

1 

0 

0 

i  nu  u  a  hi 
LUw  MAN 

86  •  2 

40*9 

6  3  •  6M 

2.5 

96 

30 

33 

2 

78 

0 

0 

0 

•  54 

.00 

•  54 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

79*  5 

43*1 

61.3 

1.5 

89 

30  + 

33 

2 

128 

0 

0 

0 

0 

•  33 

•  21 

•  1  0 

5  + 

.  o 

0 

5 

0 

0 

MER I D I  AN   1  SSW 

88.  2 

51  *5 

69.9 

3*2 

97 

10 

40 

2 

18 

13 

0 

0 

0 

•  25 

•  02 

.25 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

90.0 

55.5 

72.8 

1  00 

30 

45 

2 

7 

18 

0 

0 

0 

.13 

.13 

4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NAMPA   2  NW 

89.5 

55.0 

72.3 

99 

11  + 

44 

2+ 

1  7 

0 

0 

0 

•  30 

•  27 

1  2 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ml  u     ul  unny  DC 

84.8 

38.4 

61  .6 

1.0 

94 

9 

30 

7 

115 

8 

0 

0 

•  37 

.23 

.21 

1 

•  0 

0 

5 

0 

0 

Uooiyinn    H  nine 

74.2 

36.0 

55.1 

2*2 

82 

9+ 

26 

2 

301 

0 

0 

0 

.61 

•  06 

.18 

11  + 

.0 

0 

6 

0 

0 

91  .7 

50.5 

71.1 

1  02 

30 

44 

J* 

1 

18 

0 

0 

0 

•  42 

.4? 

1 2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

Da  sua    fvd  CTa 

92.0 

53.7 

72.9 

- 

1.2 

102 

10 

41 

6 

n 

22 

0 

0 

0 

.08 

- 

.05 

.08 

1 2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

102 

30 

43 

3 

21 

0 

0 

0 

.32 

.02 

1 2 

0 

0 

0 

p 1 r  mp  i  n  n 
"  i  v.  nr  icuy 

84.  1 

51.7 

67.9 

1.6 

93 

9 

43 

20 

18 

7 

0 

0 

0 

.70 

•  40 

.29 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

SHOSHONE 

87.5 

53.4 

70.5 

1.5 

96 

30 

40 

2 

n 

11 

0 

0 

0 

•  67 

•  44 

.27 

28 

•  0 

0 

8 

0 

0 

STIBNITE 

75.7 

37.8 

56.8 

84 

10 

28 

2 

0 

0 

I 

0 

•  68 

.55 

13 

T 

0 

4 

1 

0 

SUN  VALLEY 

80*0 

37.7 

58.9 

0.1 

88 

78+ 

79 

17 

1Q4 

•  24 

.47 

.10 

12 

•  0 

0 

5 

1 

0 

SWAN   FALLS  PH 

95.7 

63.1 

79.4 

0.7 

103 

10 

51 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

.29 

•  05 

•  22 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

THREE  CREEK 

85*0 

42.0 

63.5 

97 

23 

26 

13 

103 

in 

0 

2 

0 

.53 

.24 

.38 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

90*0 

54.1 

72.1 

0.7 

99 

30 

43 

2  + 

6 

17 

0 

0 

0 

.39 

•  04 

•  34 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

87.5 

52.8 

70.2 

2.7 

95 

10  + 

42 

8 

13 

0 

0 

0 

•  06 

•  24 

.06 

1 2 

•  0 

0  1 

1 

0 

0 

WEISER 

93.0 

53.5 

73.3 

3.4 

103 

10 

42 

2 

7 

24 

0 

0 

0 

.07 

.10 

•  07 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

66.6 

1.5 

.43 

.03 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN   EXP  STA 

85.5 

49.5 

67.5 

2.5 

95 

73 

40 

2+ 

26 

8 

0 

0 

0 

•  08 

•  42 

.04 

13 

•  0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


fABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
JULY  1952 


Temperature 

Precipitation 

Station 

fl 
•  3 
S  ! 
%  « 
<  E 

Average 
Minimum 

• 

2 
> 

pi 

li 

£ 

• 

• 

3 

a 

a 

1 

No.  of  Dayi 

3 

3 

•a 

>■ 
a 
5 
2 

• 

Snow.  Sl**l.  Hall 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

fl 

• 

i 

; 

o 

° 

■ 

S 

z 

^ 

1.00 
I    or  Mor« 

IS 

si 

5  » 

si 

•  I 

•  4 

84 

I  I 
s 

i>3 

If 

Is 

ALBION  '  

- 

6  5.3 

1.3 

94 

23  + 

35 

3 

*.  Q 

ft 

0 

c 

1 

0  1 

.45 

•  59 

1 1 

•  0 

0 

i 

0 

AMERICAN   FALLS   1  NW 

84  *  7 

51*8 

9  3 

40 

20 

29 

7 

0 

o 

0 

]  ? 

•  61 

•  02 

26 

•  0 

o 

x 

0 

o 

ARCO 

8  3  »  2 

45,5 

64.  4M 

2.4 

93 

30 

36 

19  + 

74 

6 

0 

0 

0 

1  4 

24 

.69 

.65 

13 

•  0 

0 

3 

1 

o 

ASHTON   1  S 

7  7,1 

^5,2 

61.2 

3.6 

86 

8 

38 

2  1 

124 

0 

o 

o 

0 

1  , 

0  1 

•  07 

.43 

1 2 

•  0 

o 

3 

o 

o 

BLACKFOOT 

86  •  8 

51.9 

69.4 

0,3 

97 

23 

41 

7 

1 3 

1  0 

0 

0 

0 

28 

-  ,38 

.18 

12 

•  0 

o 

2 

o 

f) 

BUffLEY 

87.  2 

55,6 

71.4 

1.9 

97 

31 

45 

2+ 

0 

0 

0 

52 

.  19 

•  48 

13 

•  0 

o 

2 

0 

o 

BURLEY   FACTORY    1  NW 

86  ■  6 

51,5 

69  •  1M 

2,3 

96 

10  + 

40 

B 

\2 

0 

o 

0 

52 

.14 

•  42 

13 

•  0 

o 

3 

0 

o 

RURLEY  CAA  AP 

87  •  1 

52.5 

69.8 

0.8 

18 

23 

42 

2  + 

1 1 

1 1 

0 

0 

0 

1  # 

15 

.93 

1  •  00 

1 2 

T 

o 

4 

1 

1 

CHI LLY  RARTON  TLAT 

78  •  1 

38.0 

56.1 

3.4 

88 

23 

30 

7 

211 

0 

o 

4 

0 

1 4 

3  ■ 

.  70 

.85 

I  \ 

•  0 

o 

3 

I 

o 

7  8  •  6 

43.0 

60.  8 

2,5 

89 

24  + 

33 

7 

0 

0 

o 

0 

1  t 

04 

.  39 

.  56 

1  3 

•  0 

o 

5 

1 

o 

79  •  6 

44  ,  8 

62.2 

0,2 

89 

6  + 

33 

20 

0 

0 

0 

0 

B3 

-  ,3g 

.35 

1 1 

•  0 

o 

8 

0 

o 

82  •  4 

49  .  5 

66  •  0 

3.9 

9  1 

23  + 

39 

20 

47 

2 

0 

0 

0 

,  * 

55 

-  ,18 

•  36 

12 

•  0 

o 

I 

0 

o 

DUBOIS  CAA  AP 

4.7 

9  3 

20 

5  7 

6 

0 

0 

0 

1 

1  0 

•  4  1 

1  7 

•  0 

o 

5 

0 

o 

FORT   HALL    I ND  AGENCY 

86  a  3 

51.6 

69  .  OM 

1,5 

97 

23 

4  2 

3  + 

19 

1  2 

0 

0 

0 

4  1 

-  ,18 

•  30 

1 2 

•  0 

0 

3 

0 

o 

GRACE  PH 

78,5 

47.2 

62.9 

4.4 

87 

23 

38 

7 

86 

0 

0 

0 

0 

1 . 

2*j 

.  26 

,79 

12 

•  0 

0 

s 

1 

o 

GRAY 

78*9 

42.2 

60.6 

2,5 

95 

9 

3  1 

7 

150 

1 

0 

2 

0 

so 

*52 

•  25 

11  + 

•  0 

0 

2 

0 

o 

GROUSE 

75,9 

38  a  8 

57.4 

84 

31 

28 

7 

238 

0 

0 

4 

0 

79 

•  02 

•  39 

1  ? 

.  0 

o 

^ 

o 

o 

HAMER  u  NW 

8  3  •  8 

45.2 

64.5 

3.4 

92 

10+ 

36 

7 

61 

6 

0 

0 

0 

1 , 

17 

•  70 

•  64 

12 

•  0 

0 

6 

1 

0 

I oamo  falls  caa  ap 

8  3*8 

50.0 

66.9 

_ 

1.9 

94 

9 

42 

3  + 

31 

6 

0 

0 

0 

0  7 

,55 

•  07 

1 2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

1RMIN   2  S 

82  •  3 

46  .  3 

64.  3 

0.4 

93 

23 

32 

7 

57 

3 

0 

1 

0 

1 , 

?Q 

,  32 

.70 

1 1 

•  0 

0 

5 

1 

0 

ISLAND  PARK  OAM 

77,3 

38  •  3 

57,8 

_ 

3.4 

86 

30 

29 

7 

216 

0 

0 

» 

0 

97 

•  20 

.60 

19 

•  0 

0 

4 

1 

0 

L  IF TON  PUMPING  ST A 

79  •  8 

51.5 

65.7 

1,7 

87 

23  + 

45 

2  + 

32 

0 

0 

0 

0 

25 

-  ,48 

•  09 

1 1 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MACK  AY  Os 

8  1  •  3 

46  .  7 

64.0 

3.6 

SB 

9+ 

36 

20 

70 

0 

0 

0 

0 

1 , 

83 

•  96 

1  •  10 

11 

•  0 

0 

1 

1 

MAL  AD 

86  •  3 

52.3 

69  .  3 

1,0 

93 

23  + 

44 

3 

4 

11 

0 

0 

0 

q  ? 

#07 

•  63 

12 

•  0 

0 

5 

1 

0 

MALAD   CAA  AP 

8  7  •  1 

68.2 

95 

73 

41 

20 

6 

13 

0 

0 

0 

1 1 

Qi, 

1,10 

12 

T 

0 

4 

1 

MAY  RS 

8  1  ■  6 

43.5 

62.6 

- 

3.6 

93 

9  + 

34 

2+ 

94 

6 

0 

0 

0 

33 

•  45 

•  10 

19 

.0 

0 

6 

0 

0 

MC  CAMvMON 

86*0 

47.5 

66  •  8 

94 

29 

39 

2 

27 

9 

0 

0 

0 

54 

•  27 

12 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

86  ■  3 

56.8 

71.6 

97 

23 

46 

2 

4 

10 

0 

0 

0 

40 

•  27 

13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MONTPEL I ER  RS 

82  •  1 

43.9 

6  3.  OM 

3*9 

92 

24 

36 

20 

2 

0 

0 

0 

77 

•  1  1 

.26 

11 

•  0 

0 

5 

0 

0 

OAKLEY 

85*1 

53.5 

69  •  3 

1.7 

93 

4+ 

41 

7 

19 

9 

0 

0 

0 

1 

91 

1  #29 

1.13 

31 

T 

0 

b 

1 

1 

PAL ISADES  DAM 

83,7 

45.5 

6  4.  6M 

94 

24 

3  1 

7 

62 

4 

0 

1 

0 

7Q 

•  37 

12 

•  0 

0 

0 

0 

PAUL      1  E 

85,5 

52.0 

68.8 

1.9 

96 

24 

40 

2 

8 

0 

0 

0 

1 

36 

•  57 

•  96 

1  3 

•  0 

0 

3 

1 

0 

POCATELLO  WB   AP  //R 

53.8 

69  .  9 

0.3 

95 

23 

43 

7 

1 2 

9 

0 

0 

27 

,50 

•  21 

12 

•  0 

0 

3 

0 

0 

PRESTON  SUG   FACT   2  SE 

87.6 

50.3 

69.0 

0.9 

94 

23+ 

42 

3 

11 

1* 

0 

0 

89 

-  .07 

•  60 

11 

•  0 

0 

4 

1 

0 

REACTOR  TESTING  ST* 

84.  3 

46.3 

65.3 

94 

23+ 

36 

19 

57 

e 

0 

0 

3B 

.14 

12 

•  0 

0 

4 

0 

0 

RUPERT 

88  .6 

53.0 

70.8 

1.1 

101 

31 

42 

2 

16 

s 

0 

0 

35 

-  .06 

.26 

13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

82.5 

44.3 

63.4 

92 

9  + 

33 

20 

79 

5 

0 

0 

0 

1 

28 

.85 

•  53 

19 

T 

T 

19 

3 

1 

0 

SPENCER  RS 

80*8 

40.5 

60.7 

3.1 

90 

30 

33 

20 

137 

1 

0 

0 

•  61 

•  40 

12 

•  0 

0 

5 

0 

0 

SPRINGFIELD 

86.4 

48.2 

67.3 

2.7 

98 

23 

38 

8 

25 

1  i 

s 

0 

0 

26 

-  .33 

.13 

13 

•  0 

0 

5 

0 

0 

SUGAR 

82.6 

43.7 

63. 2M 

3.5 

91 

9 

32 

<  7 

81 

? 

0 

1 

0 

1 

33 

.70 

•  68 

27 

•  0 

0 

4 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

7P.5 

40.7 

59*6 

87 

23  + 

28 

7 

160 

0 

o 

3 

0 

1 

on 

.45 

31 

•  c 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

81 

.09 

T 

S T  fl  T  : 

66.7 

1.7 

55 

-  .06 

T 

able  3 


Station 
■ABERDEEN  PVP  sta  

•LBION 

fJlLPMA  1  NE 
•MERICA*  FALLS  1  NW 
ANDERSON  OAM 

»RCO 

•.RROwOnO  OAM 
ASHTON  1  S 
ATLANTA    1  E 

kVERv  «<, 

■WHEW  MODEL  BASIN 
U«  CREEK    1  S 
JM.ACKFOOT 
<ISS 

90ISE  LUC**  PEAK  OAM 

WISE  WB  AP  li 
*ONNERS  F  ERR  » 

<OHL 

»JNGAL0W  RS 
SURKE  ?  NNt 

'yRie* 

>u»le*  factory  1  nw 
iurlet  caa  ap 
:*lo«ll 
^ahbriooe 

'ASCAOE   1  H» 

ENTE*»VlLLE  ARBAUGH 
-MALL  IS 

:mill*  barton  flat 
lark  fork  1  ene 

obalt  blackbird  mine 

tOeiW  0  ALENE  CAA  AP 
'OCUt  0  A L ENE  RS 
MM 

0TT0NWOOD 

lOUMClL  1  N 

ROUCM  7  HH* 
KAOHDOO  DAM 

EER  FLAT  OAM 

line 

MMR 

KMOIS  EIP  STA 
knots  CAA  AP 
M  CITY 


T  T 


DALLY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


13      14  15 


22  |  23  |  24    25  |  26  I  27  I  28  j  29  |  30 


■20  .17 

.at  *o& 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  83  - 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3— Continued 


Day  of  month 


Station 

Tot 

1   |   2  |  3 

4 

5  |  6 

7  |  8  |  9 

10 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16    |  17 

18 

19  | 

20 

21 

22  |  23 

24 

25  |  26  | 

27 

28  |  29 

30 

31 

ELK  RIVER   1  S 

FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL   I ND  AGENCY 

.30 

l:Si 

.41 

•  23 
T 

.05 

T 

.05 

.05 

.c? 

:?8 

.30 

.06 

T 

.  1< 

T 

■  02 

•  o; 

•  0! 

•o: 

■  01 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIEW 

•  66 

T 

•  60 

l.?4 

T 

•  6b 

T 

.01 
.35 

T 

•  07 
■  79 

■  02 

T 

•  26 

T 

T 

•  01 
.07 

■  21 

•  01 

.04 

GRANGEVILLE 

GROUSE 
HA  1  LEY 
HAMER  4  NH 

.73 
.50 
•  79 
.83 
1.17 

.16 

•  05 

.25 
.34 

.37 
•  25 
.39 
.30 
■  64 

.75 
.10 
.04 

.07 

.06 
.14 

.05 

•  06 

•  03 

•  13 
■  28 

.02 
■  02 

HA2ELTON 

HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

.39 
.70 
2.10 
1.31 
•  43 

T 

■  31 

■  93 
•  02 
.34 

.52 

T 

•  33 

•  36 

•  02 
■  04 

.04 

.03 
.05 

T 
T 

T 

.71 

.53 

IDAHO  CITY   13  SW 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 

•  S3 
.07 
1.29 
.97 
.34 

T 
T 

T  T 

T 

■  06 

.45 

■  16 
•  23 
.11 

.08 
■  18 

.60 
.16 

•  06 

•  10 

T 

•  15 

•  08 
.01 

KELLOGG 
KOOSKlA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 

•  02 

•  61 

•  IB 
.17 
.22 

•  40 

■  16 
.22 

T 

.18 
.01 

•  09 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.01 
T 

T 

T  1 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOWMAN 

MACK AY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 

•  25 

•  54 
1*63 

•  92 
1*94 

T 

•  09 

1.10 
■  04 
.07 

•  54 

•  40 

•  63 
1.10 

.08 

T 

T 
T 

•  08 

■  04 

•  12 

•  13 

•  13 

.08 
.64 

•  08 
.05 

MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  S5W 
MESA 

.33 

•  33 
.54 
.25 

•  13 

.04 

•  13 

.05 

■  10 

•  04 
.04 

.  ■ 
•  06 
.27 
.25 

•  03 

T 
T 

.10 
T 

T 

.05 

.15 

T 

.04 

.05 

•  03 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 

■  40 

•  77 

•  20 
.10 
.30 

■  20 
.07 

T 

T 

T 

.28 

T 

•  13 

•  27 

.77 
•  22 

.10 
.02 

T 

.01 

T 

.03 
.03 

M 

NEW  MEADOWS  RS 
NF2PERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  4  S 

.37 
.57 
1.91 
.61 
.42 

.21 
■  54 

T 

T 

.  30 
.18 

•  08 

T 

•  35 

•  02 

•  42 

.01 

.07 
.02 

T 

.08 

.06 

.06 
.16 

.01 

1.  13 
•  13 

OROFINO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 

.25 

•  79 

•  08 
1.06 

.32 

.25 
•  02 

T 

T 
T 

*oe 

•  30 

.96 

•  08 

T 

■  02 

PIERCE  RS 
PINE  2  SSW 

POCATELLU  WB  AP  //R 

PORTHI LL 

POTLATCH 

•  47 

•  40 
.27 
.25 
.16 

.28 

•  25 
.16 

T 

•  01 

.02 

•  21 

•  21 

.08 
•  10 

T 

•  07 

.04 

T 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 
RIGGINS  RS 

.89 

•  46 

•  38 
.70 
.24 

.15     .12  .07 
.05 

.15 

.60 

T 

■  14 

.06 

•  14 

•  19 

•  04 

.20 
.29 

T 

T 

.05 

•  10 
.08 

■  02 

T 

T 

T 

•  08 

•  03 
.11 

ROLAND  W  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

.29 
.35 
1.28 

•  01 

•  91 

•  22 
.07 

.01 

.02 

.0. 

•  45 
.05 

T 

.07 

•  53 
T 

.19 

T 

.33 

•  3C 
■  21 

SANOPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELO 
ST1RNITE 

.13 
.67 
.57 
•  26 
■  68 

.  13  T 

.04 
.04  T 

T 

.02 
.01 

•  40 

•  13 
.  55 

T 

■  06 

T 

.08 

•  05 

•01 

.05 
•  02 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 

1.33 
■  24 
.29 

1.00 
.53 

•  22 

.41 
.38 

.  10 
.15 

.07 

•  14 

.68 
•  02 

•  05 

•  45 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

.39 
.06 
•  23 

.07 

.12 
.06 

T 

T 

T 

•  34 
■  06 

.07 

T 

.05 

.03 
.03 

.08 

T 

T 

TrI 

WINCHESTER  1  SE 

.28 

.23 

•  03 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

DEADWOOD  SUMMIT 

// 

1951 
OCT.  10 

TOTAL 

1952 
AUG.  15 

84.  99 
84.99 

G I LMORE  SUMMIT  RANCH 

// 

1951 
OCT.  4 

TOTAL 

1952 
AUG.  5 

13.63 
13.63 

LOLO  PASS 


TOTAL  .    .    .  . 
NEZ  PERCE  PASS  // 


Obser  — 
vation 
date 


1951 
OCT. 


1952 
AUG. 


1951 
OCT. 


1952 
AUG. 


30.46 
30.46 


23.86 
23.86 


Snow  on 
ground 


Obser  - 

Amount 

Snow  on 
ground 

Station 

vation 
date 

since 
last  obs. 

All  storage  gage  precipi tat  ion  reports  for  this 
section  were  not  received  in  time  for  publication 
in  this  issue.  Addi  t lonal  storage  gage  reports , 
if  received .will  be  published  in  the  August  issue. 


Sm  reference  note*  following  Station  Index 
-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


ABERDEEN  EXP  STA 

ALSTON 

ALPHA    1  NE 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

ANDERSON  OAM 

ARCO 

ARROWROCK  OAM 
ASHTON   1  S 
ATLANTA    1  E 
AVERT  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  IS 
BLACKFOOT 
BLISS 

BOISE  LUCKT   PEAK  OAM 

ROISF   MR  AP 
BONNE RS  FERRT 
BUHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  NNE 

MMLEV 

BURLEY   F AC  TORT    1  NW 
BURLE"   CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

CASCADE    1  NW 
CMALL I S 

CNILLT   BARTON  FLAT 
CLARK   FORK    1  ENE 
COBALT   BLACKBIRD  MINE 

COEUR   D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL   1  N 

OEAOWOOO  DAM 
lOEER  FLAT  OAM 
DIXIE 
ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS   CAA  AP 

|EU  CI  TV 
ELK  RIVER   1  S 
EMMET T  2  E 
FAIRFIELD 

jpENN  RS 

fDRT  MALL   I  NO  AGENCY 
f.ARDEN  VALLEY  RS 
f.LEMNS  FERRY 

Hooding  caa  ap 

RACE  PM 
■0AN0  VIEW 
•OANGEVILLE 
pRAV 


IDAHO 
JULY  1952 


Day  Ol  Month 

• 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

IS 

26 

27 

H 

 1 

29 

30 

31 

MAX 

77 

75 

85 

90 

90 

64 

79 

85 

91 

89 

85 

75 

76 

79 

87 

86 

83 

78 

8k 

63 

88 

95 

87 

93 

92 

86 

99 

91 

93 

88 

89.9 

MIN 

48 

5 1 

49.3 

MAX 

77 

75 

69 

92 

80 

74 

82 

84 

91 

90 

'8 

76 

73 

79 

84 

93 

92 

89 

86 

93 

62 

89 

94 

88 

90 

89 

88 

90 

92 

94 

■7 

84.6 

MIN 

AO 

36 

35 

50 

48 

45 

52 

45 

42 

k9 

54 

48 

45 

42 

42 

48 

40 

38 

52 

49 

44 

41 

45 

49 

49 

96 

93 

47 

47 

47 

91 

MAX 

63 

73 

61 

85 

73 

66 

B  1 

85 

90 

87 

84 

77 

74 

80 

84 

83 

77 

83 

70 

74 

80 

83 

80 

78 

69 

83 

85 

35 

88 

68 

87 

80.7 

MIN 

42 

29 

33 

36 

43 

36 

> 

30 

39 

43 

44 

49 

38 

37 

37 

39 

31 

30 

32 

31 

41 

36 

35 

48 

32 

42 

49 

36 

34 

38 

3  0 

37.5 

MAX 

75 

74 

84 

93 

85 

83 

77 

81 

85 

»a 

88 

74 

74 

80 

86 

85 

K5 

83 

82 

8  1 

82 

87 

92 

88 

91 

9  - 

89 

90 

68 

92 

9  0 

84.7 

MIN 

AS 

41 

41 

53 

57 

46 

41 

47 

58 

62 

50 

92 

47 

99 

58 

-.' 

47 

97 

-0 

49 

99 

48 

58 

52 

61 

56 

54 

96 

35 

Oft 

51.8 

MAX 

72 

81 

92 

95 

83 

76 

88 

95 

97 

97 

e  i 

83 

84 

88 

91 

86 

86 

91 

76 

98 

83 

91 

92 

9  9 

94 

9  0 

94 

9  5 

97 

99 

95 

89.0 

MIN 

48 

44 

50 

54 

55 

50 

SI 

51 

56 

SS 

62 

59 

53 

56 

99 

54 

51 

91 

92 

90 

54 

92 

56 

58 

57 

68 

65 

61 

60 

65 

68 

55.6 

MAX 

72 

75 

84 

88 

81 

77 

80 

87 

92 

91 

SS 

70 

74 

80 

82 

83 

78 

78 

79 

81 

81 

89 

B7 

88 

8ft 

69 

9  0 

90 

93 

9C 

83.2 

M  I  N 

42 

44 

38 

4  3 

A  3 

46 

Al 

48 

44 

38 

36 

48 

43.9 

MAX 

76 

70 

81 

BO 

95 

81 

78 

88 

96 

98 

98 

92 

83 

63 

87 

92 

« 

85 

99 

77 

88 

80 

92 

ol 

88 

9ft 

99 

95 

96 

96 

1  00 

86.6 

MIN 

46 

43 

49 

49 

52 

46 

46 

51 

56 

$9 

60 

56 

5  J 

55 

94 

51 

50 

50 

92 

5  0 

SO 

50 

55 

37 

S3 

60 

92 

59 

58 

66 

65 

33  .  3 

MAX 

70 

71 

73 

74 

72 

76 

81 

86 

82 

HO 

74 

63 

'0 

72 

76 

80 

18 

81 

OH 

71 

73 

90 

80 

9/ 

85 

79 

80 

83 

82 

84 

33 

77.1 

MIN 

42 

43 

43 

44 

43 

43 

51 

49 

49 

47 

48 

46 

45 

46 

47 

46 

39 

40 

41 

39 

38 

41 

43 

43 

46 

47 

52 

47 

49 

31 

92 

45.2 

MAX 

65 

72 

79 

82 

75 

72 

78 

85 

87 

87 

84 

74 

74 

76 

79 

78 

'  ft 

80 

78 

75 

75 

77 

80 

74 

84 

9  i 

83 

95 

86 

90 

37 

79.4 

M  I  N 

39 

34 

43 

43 

50 

41 

41 

45 

50 

51 

S3 

49 

-0 

46 

46 

44 

42 

44 

46 

19 

49 

41 

41 

49 

48 

94 

54 

30 

30 

54 

97 

46.2 

MAX 

70 

78 

88 

86 

83 

76 

89 

93 

97 

97 

95 

97 

85 

90 

91 

89 

84 

84 

83 

79 

73 

64 

89 

99 

8  7 

9  ) 

92 

92 

95 

99 

99 

88.0 

MIN 

37 

31 

33 

39 

55 

34 

33 

33 

39 

41 

44 

48 

39 

39 

39 

36 

33 

33 

37 

>9 

30 

30 

41 

41 

33 

97 

33 

37 

39 

40 

42 

37.3 

MAX 

71 

75 

75 

84 

84 

70 

32 

90 

91 

92 

84 

84 

79 

92 

96 

90 

84 

71 

77 

77 

78 

78 

88 

80 

79 

90 

91 

92 

90 

84 

86 

83.4 

MIN 

52 

47.9 

MAX 

62 

80 

83 

74 

65 

77 

86 

89 

86 

82 

72 

74 

79 

82 

78 

77 

82 

75 

73 

70 

79 

84 

77 

84 

64 

82 

8) 

86 

89 

9  0 

79.3 

MIN 

3* 

27 

31 

34 

40 

34 

27 

31 

37 

40 

39 

45 

37 

34 

33 

34 

29 

29 

45 

30 

36 

29 

33 

39 

29 

39 

43 

33 

32 

35 

99 

35.2 

MAX 

BO 

■M 

88 

95 

88 

81 

81 

89 

95 

91 

85 

77 

78 

82 

B  B 

87 

86 

84 

90 

84 

84 

88 

97 

90 

94 

88 

82 

9  ft 

95 

95 

90 

86.8 

Ml  N 

47 

44 

44 

53 

56 

55 

41 

44 

50 

SS 

60 

53 

49 

46 

50 

33 

94 

48 

93 

42 

52 

32 

53 

64 

SS 

61 

56 

91 

50 

55 

64 

51.9 

MAX 

77 

79 

92 

96 

89 

89 

89 

94 

97 

93 

9  ■ 

64 

83 

87 

92 

90 

8B 

88 

80 

88 

88 

90 

97 

92 

9k 

9] 

95 

96 

97 

99 

94 

90.5 

MIN 

49 

47 

45 

56 

50 

48 

47 

46 

52 

56 

64 

62 

55 

58 

52 

50 

46 

48 

97 

47 

S3 

47 

99 

OO' 

58 

72 

69 

61 

60 

65 

05 

54.8 

MAX 

7» 

9  J 

92 

100 

97 

97 

98 

94 

85 

88 

93 

94 

BP 

92 

10 

88 

93 

91 

99 

95 

Jt 

96 

95 

97 

95 

91.9 

MIN 

44 

45 

53 

44 

56 

SB 

61 

61 

59 

56 

56 

S3 

51 

54 

99 

49 

49 

56 

61 

59 

71 

60 

64 

67 

09 

56.4 

MAX 

72 

77 

68 

95 

83 

78 

84 

93 

95 

97 

9: 

83 

83 

87 

94 

89 

9  5 

92 

80 

89 

80 

91 

94 

9  9 

93 

95 

93 

96 

95 

95 

93 

86*7 

M  I  N 

48 

43 

5  3 

o  2 

56 

46 

48 

57 

60 

62 

66 

61 

56 

53 

56 

56 

55 

53 

48 

63 

64 

55 

72 

72 

66 

59 

65 

72 

58.3 

MAX 

69 

76 

84 

85 

71 

75 

85 

90 

95 

95 

87 

80 

9ft 

91 

88 

83 

75 

60 

77 

74 

76 

78 

86 

76 

84 

91 

87 

91 

94 

97 

96 

83.9 

MIN 

k6 

43 

48 

50 

44 

37 

46 

47 

51 

SS 

58 

51 

48 

51 

57 

50 

52 

48 

52 

56 

51 

9  1 

49 

SS 

44 

47 

51 

49 

49 

51 

39 

49.2 

MAX 

73 

74 

89 

SO 

88 

83 

83 

68 

91 

91 

84 

78 

78 

82 

90 

90 

86 

90 

86 

84 

84 

85 

92 

93 

89 

89 

90 

92 

95 

95 

94 

87.0 

MIN 

50 

48 

50 

62 

56 

54 

52 

60 

66 

66 

60 

56 

56 

98 

54 

56 

56 

98 

54 

58 

54 

60 

ft.'' 

60 

7  0 

68 

a 

62 

66 

70 

59.0 

MAX 

74 

B2 

91 

91 

87 

77 

90 

97 

100 

1  00 

98 

84 

87 

90 

90 

87 

64 

87 

8? 

78 

75 

85 

94 

9  3 

89 

93 

93 

92 

97 

100 

97 

89.5 

MIN 

48 

42 

42 

49 

55 

37 

36 

44 

48 

53 

53 

56 

43 

43 

49 

48 

45 

43 

50 

47 

45 

39 

49 

54 

43 

50 

48 

44 

47 

47 

5  0 

46.7 

MAX 

CO 

64 

75 

78 

72 

64 

75 

B3 

85 

38 

35 

75 

75 

79 

79 

78 

72 

72 

70 

05 

65 

7  5 

79 

78 

74 

79 

79 

79 

84 

66 

98 

76.0 

M I  N 

41 

34 

40 

46 

50 

30 

34 

43 

46 

48 

52 

51 

41 

44 

48 

49 

42 

41 

42 

44 

37 

95 

45 

43 

VJ 

43 

43 

44 

46 

46 

48 

43.  1 

MAX 

77 

77 

78 

90 

94 

87 

79 

82 

90 

94 

92 

85 

82 

78 

8? 

86 

-in 

88 

85 

78 

87 

89 

90 

96 

92 

95 

89 

89 

94 

95 

97 

87.2 

MIN 

54 

55.6 

MAX 

79 

76 

80 

90 

94 

86 

B  ' 

86 

92 

96 

96 

85 

SI 

78 

B5 

87 

85 

83 

75 

86 

83 

90 

96 

90 

81 

88 

9  0 

92 

94 

93 

86.6 

MIN 

49 

49 

42 

50 

S3 

55 

49 

40 

46 

57 

62 

54 

52 

49 

50 

52 

49 

49 

54 

45 

52 

43 

49 

55 

90 

59 

56 

52 

54 

00 

51.5 

MAX 

76 

76 

89 

95 

86 

78 

83 

90 

94 

92 

87 

79 

78 

83 

89 

68 

87 

86 

77 

86 

83 

88 

98 

■in 

93 

88 

90 

92 

94 

96 

89 

87.1 

MIN 

44 

42 

42 

53 

55 

56 

48 

42 

46 

58 

60 

55 

54 

50 

54 

54 

50 

47 

57 

47 

52 

46 

50 

5  9 

31 

69 

61 

98 

54 

54 

66 

52.5 

MAX 

75 

g  | 

88 

97 

85 

80 

85 

93 

98 

99 

87 

85 

87 

88 

94 

87 

87 

94 

82 

88 

82 

88 

92 

67 

93 

94 

95 

97 

97 

98 

94 

89.5 

Ml  N 

50 

45 

45 

52 

56 

48 

44 

47 

S3 

56 

63 

60 

5b. 

55 

51 

56 

50 

47 

58 

48 

55 

50 

55 

64 

39 

65 

61 

97 

60 

59 

68 

54.5 

MAX 

80 

84 

88 

95 

92 

82 

88 

95 

96 

103 

98 

90 

B9 

90 

95 

93 

86 

90 

79 

78 

79 

89 

94 

90 

93 

9ft 

96 

.00 

101 

105 

9  8 

91.3 

MIN 

kB 

40 

44 

59 

60 

45 

47 

49 

50 

-53 

S3 

60 

52 

50 

50 

58 

47 

45 

58 

50 

46 

42 

49 

62 

48 

58 

61 

94 

52 

S3 

00 

51  .7 

MAX 

63 

72 

81 

87 

81 

71 

78 

84 

88 

89 

86 

82 

75 

79 

84 

82 

78 

84 

BO 

79 

79 

3? 

83 

78 

65 

83 

66 

87 

88 

90 

67 

61.7 

MIN 

57 

44.3 

MAX 

71 

74 

89 

87 

BO 

75 

79 

87 

91 

93 

83 

72 

" 

81 

86 

85 

86 

86 

82 

82 

60 

83 

89 

86 

88 

85 

Bl 

89 

89 

90 

3  9 

83.6 

MI  N 

43 

38 

49 

50 

52 

47 

44 

45 

51 

58 

51 

52 

43 

45 

50 

49 

44 

45 

9  0 

41 

.  52 

** 

50 

57 

44 

5" 

52 

80 

50 

55 

63 

49.1 

MAX 

71 

66 

74 

82 

79 

73 

74 

81 

84 

83 

79 

66 

70 

80 

80 

80 

78 

76 

69 

77 

77 

75 

88 

87 

84 

76 

77 

82 

84 

85 

3? 

78.1 

MIN 

34 

33 

34 

36 

36 

38 

30 

33 

32 

46 

50 

47 

38 

37 

38 

37 

32 

32 

44 

33 

36 

33 

34 

34 

36 

50 

40 

k? 

39 

41 

52 

38.0 

MAX 

66 

72 

BO 

81 

79 

67 

77 

82 

88 

87 

85 

82 

79 

85 

83 

79 

79 

75 

74 

75 

72 

73 

84 

81 

79 

86 

83 

89 

89 

97 

96 

80.6 

MIN 

47 

41 

41 

95 

52 

34 

37 

41 

46 

49 

50 

50 

43 

46 

49 

43 

51 

43 

48 

48 

46 

38 

44 

8  9 

39 

41 

41 

49 

47 

44 

43 

44.7 

MAX 

63 

66 

64 

79 

79 

61 

71 

80 

83 

83 

77 

69 

64 

71 

78 

78 

72 

77 

74 

72 

68 

74 

80 

74 

81 

73 

74 

78 

82 

83 

74.3 

MIN 

35 

30 

34 

42 

34 

32 

38 

45 

48 

48 

43 

40 

38 

40 

43 

38 

38 

41 

34 

42 

35 

37 

48 

37 

39 

46 

42 

41 

43 

47 

39.9 

MAX 

71 

75 

85 

84 

71 

70 

81 

91 

94 

95 

86 

78 

82 

90 

88 

83 

76 

76 

97 

78 

72 

77 

86 

76 

83 

89 

86 

89 

92 

94 

93 

83.5 

MIN 

50.1 

MAX 

65 

76 

88 

87 

82 

75 

87 

93 

94 

95 

95 

89 

88 

91 

94 

92 

87 

83 

78 

BO 

80 

85 

90 

69 

86 

95 

92 

94 

95 

100 

96 

87.8 

M I  N 

50 

44 

45 

53 

36 

39 

46 

52 

5k 

53 

57 

47 

52 

56 

56 

54 

45 

45 

S3 

52 

42 

48 

9ft 

46 

48 

55 

91 

SI 

52 

8? 

49.7 

MAX 

72 

75 

72 

81 

86 

83 

73 

75 

82 

88 

61 

62 

74 

68 

74 

78 

BO 

79 

83 

71 

76 

8  ] 

81 

89 

83 

87 

81 

83 

83 

66 

89 

78.6 

MI  N 

37 

34 

34 

42 

54 

44 

33 

37 

43 

46 

36 

A3 

46 

37 

38 

48 

43 

38 

48 

36 

38 

42 

43 

54 

92 

53 

50 

44 

41 

44 

34 

43.0 

MAX 

SO 

74 

83 

77 

68 

65 

78 

85 

87 

88 

S3 

78 

77 

83 

84 

79 

75 

78 

70 

78 

68 

9  0 

87 

72 

85 

9  0 

87 

86 

90 

93 

90 

80.0 

MIN 

44 

39 

43 

49 

51 

35 

38 

45 

50 

55 

55 

59 

47 

49 

56 

55 

44 

42 

55 

48 

40 

-9 

47 

46 

43 

47 

57 

50 

45 

49 

93 

47.6 

MAX 

71 

80 

90 

95 

63 

78 

B8 

96 

100 

100 

96 

89 

86 

90 

94 

90 

87 

92 

88 

90 

85 

90 

94 

88 

94 

96 

95 

98 

100 

102 

99 

91.1 

MIN 

k9 

41 

43 

SS 

47 

46 

52 

60 

63 

58 

61 

40 

52 

48 

47 

40 

49 

57 

47 

50 

46 

47 

ft? 

49 

59 

55 

9ft 

52 

57 

97 

51.4 

MAX 

63 

71 

81 

83 

71 

71 

79 

85 

87 

87 

81 

71 

73 

79 

83 

79 

77 

84 

69 

77 

72 

80 

75 

80 

95 

60 

83 

89 

87 

91 

99 

79.4 

MIN 

32 

36 

35 

Q 

30 

9  0 

33 

37 

30 

35 

47 

32 

45 

33 

39 

36 

41 

37 

36.4 

MAX 

73 

BO 

86 

94 

62 

78 

86 

89 

94 

97 

92 

84 

85 

86 

84 

88 

B5 

92 

92 

88 

80 

86 

92 

Be 

94 

93 

93 

9ft 

93 

99 

94 

88.5 

MIN 

47 

47 

46 

56 

54 

53 

43 

49 

57 

61 

64 

60 

60 

58 

ft 

58 

54 

53 

58 

51 

51 

98 

53 

55 

98 

67 

59 

ft5 

63 

61 

7? 

56.2 

MAX 

59 

69 

84  81 

75 

63 

75 

84 

89 

86 

82 

72 

72 

76 

78 

75 

72 

79 

65 

72 

67 

7  9 

62 

78 

80 

9  | 

84 

8  1 

86 

88 

90 

77.7 

MIN 

40 

26 

31 

35 

45 

27 

27 

31 

36 

39 

36 

47 

36 

32 

34 

33 

28 

29 

45 

29 

37 

« 

33 

30 

38 

55 

k6 

35.3 

MAX 

70 

74 

77 

85 

86 

89 

71 

75 

B3 

B7 

85 

69 

64 

68 

72 

80 

82 

82 

81 

ft.. 

76 

78 

80 

89 

86 

86 

80 

88 

83 

85 

99 

79.6 

MIN 

38 

36 

36 

43 

45 

51 

40 

36 

43 

45 

S3 

49 

47 

38 

39 

55 

51 

44 

49 

33 

51 

39 

49 

52 

48 

59 

48 

42 

40 

45 

50 

44.6 

MAX 

74 

71 

60 

87 

85 

77 

75 

84 

88 

89 

87 

68 

70 

76 

84 

87 

.-ft 

83 

78 

8  0 

80 

80 

91 

'9  1 

89 

62 

82 

84 

87 

89 

89 

82.4 

MIN 

43 

43 

44 

43 

51 

51 

41 

49 

49 

48 

58 

51 

48 

46 

46 

49 

49 

49 

50 

49 

48 

49 

ftO 

52 

59 

51 

51 

51 

56 

62 

49.  5 

MAX 

75 

71 

82 

88 

B4 

72 

78 

86 

90 

91 

76 

70 

72 

77 

84 

87 

85 

82 

71 

80 

79 

81 

93 

98 

89 

82 

82 

91 

91 

91 

92 

82.5 

MIN 

45 

48 

51 

47 

46 

51 

48 

'  9 

45 

46 

50 

5A 

47 

5  8 

55 

90 

55 

55 

61 

48.6 

MAX 

82 

75 

83 

87 

76 

79 

76 

87 

90 

89 

B6 

82 

79 

81 

83 

Bl 

77 

79 

81 

79 

72 

80 

92 

85 

86 

9.. 

87 

9- 

91 

93 

92 

83.3 

36 

31 

32 

36 

45 

27 

29 

31 

33 

37 

35 

45 

45 

37 

35 

35 

30 

30 

47 

36 

34 

35 

•  ft 

34 

39 

43 

)? 

30 

31 

k2 

33.6 

MAX 

65 

73 

63 

63 

79 

72 

83 

89 

92 

92 

91 

88 

81 

86 

85 

84 

79 

79 

78 

73 

79 

87 

85 

82 

88 

86 

3ft 

90 

93 

93 

83.5 

MIN 

ko 

36 

35 

46 

53 

30 

31 

40 

44 

46 

49 

59 

46 

42 

45 

43 

41 

39 

46 

39 

39 

44 

46 

39 

43 

40 

.0 

40 

41 

k5 

42.  1 

MAX 

76 

BO 

88 

95 

84 

82 

B6 

94 

97 

100 

95 

66 

86 

92 

94 

B9 

94 

B2 

)0 

81 

• 

94 

69 

94 

91 

97 

96 

94 

97 

93 

90.4 

MIN 

41 

38 

44 

49 

50 

44 

48 

41 

50 

63 

ro  51 

51 

51'. 

49 

44 

43 

5.1 

48 

42 

58 

67 

5ft 

63 

64 

CO 

52 

57 

69 

51.6 

MAX 

ftQ 

73 

62 

87 

77 

74 

79 

86 

89 

89 

79 

75 

75 

79 

81 

80 

79 

Bl 

79 

76 

78 

81 

87 

9'. 

3  ' 

95 

86 

89 

88 

91 

90 

81.5 

MIN 

kO 

37 

40 

44 

45 

42 

35 

38 

43 

44 

46 

45 

44 

47 

44 

45 

ig 

39 

46 

42 

38 

43 

45 

" 

46 

99 

55 

50 

50 

51 

99 

44.9 

MAX 

74 

79 

90 

69 

81 

78 

87 

94 

95 

97 

93 

91 

88 

91 

9; 

91 

86 

86 

83 

- ) 

82 

9  ft 

95 

91 

9  1 

9( 

97 

9ft 

95 

99 

— 

99 

89.  5 

MIN 

44 

SO 

56 

61 

50 

46 

44 

32 

48 

51 

AS 

49 

SS 

47 

$2 

56 

48 

46 

37 

53 

49.8 

MAX 

75 

75 

87 

93 

86 

83 

11 

86 

92 

90 

87 

?, 

80 

84 

85 

94 

82 

7B 

81 

S3 

87 

97 

9ft 

93 

9. 

92 

93 

94 

9, 

86.3 

46 

44 

42 

54 

57 

37 

44 

4? 

58 

55 

51 

57 

45 

99 

52 

50 

48 

39 

42 

51 

55 

51 

59 

99 

37 

50 

52 

54 

62 

51.6 

MA  « 

17 

80 

90 

97 

88 

89 

95 

97 

99 

98 

B8 

85 

88 

92 

91 

-ft 

95 

1 

9  7 

86 

93 

90 

9  0 

94 

93 

96 

9' 

97 

100 

98 

91.4 

"IN 

kk 

39 

43 

52 

42 

41 

46 

46 

45 

5.5 

57 

49 

49 

48 

47 

43 

42 

50 

44 

45 

02 

45 

55 

44 

34 

56 

91 

48 

SI 

98 

47.7 

MAX 

77 

82 

96 

99 

101 

94 

87 

87 

90 

95 

90 

I  - 

89 

31 

.1 

64 

93 

97 

91 

9ft 

9ft 

97 

99 

96 

100 

97 

92.2 

MIN 

49 

46 

41 

48 

63 

65 

63 

52 

52 

46 

52 

43 

45 

- 

45 

55 

46 

52 

65 

5  I 

7  0 

70 

i 

55 

60 

67 

54.8 

MAX 

75 

76 

91 

95 

86 

80 

87 

93 

96 

95 

.... 

80 

81 

B6 

91 

89 

-ft 

86 

77 

87 

82 

98 

96 

9  i 

94 

9  1 

93 

9  5 

95 

97 

90 

88.3 

MIN 

51 

45 

51 

60 

57 

53 

49 

55 

61 

62 

63 

58 

S3 

57 

55 

57 

94 

51 

50 

51 

37 

54 

60 

ft- 

98 

72 

66 

63 

59 

67 

67 

57.4 

MAX 

73 

71 

79 

S3 

62 

72 

7* 

81 

B4 

80 

65 

73 

69 

72 

'  "79 

83 

60 

79 

72 

76 

SO 

80 

67 

84 

93 

77 

80 

8? 

85 

84 

82 

78.5 

MIN 

39 

41 

45 

49 

47 

38 

42 

47 

SO 

S3 

48 

49 

42 

43 

46 

44 

42 

92 

>l 

50 

47 

47 

53 

93 

58 

33 

49 

47 

50 

97 

47.2 

MAX 

80 

83 

69 

102 

90 

89 

9? 

100 

104 

105 

102 

89 

92 

94 

101 

98 

99 

97 

B  < 

97 

>e 

100 

97 

101 

10? 

101 

10  3 

104 

101 

10? 

96.6 

MIN 

53 

49 

46 

il  S3 

52 

57 

k7 

48 

53 

56 

'0 

65 

56 

56 

51 

62 

91 

49 

ft  o 

46 

50 

51 

99 

62 

39 

76 

70 

6? 

63 

62 

69 

56.7 

MAX 

61 

72 

81 

78 

70 

68 

79 

86 

89 

90 

86 

79 

78 

84 

87 

81 

77 

80 

70 

9! 

66 

79 

92 

71 

87 

91 

89 

87 

91 

93 

93 

81.2 

MIN 

45 

40 

45 

** 

46 

40 

40 

48 

52 

SS 

57 

55 

SO 

49 

99 

37 

49 

45 

93 

50 

45 

39 

92 

SI 

49 

99 

59 

30 

50 

53 

97 

49.8 

MAX 

68 

70 

71 

72 

75 

78 

80 

63 

95 

80 

73 

70 

72 

70 

72 

73 

77 

80 

79 

91 

87 

88 

86 

e; 

83 

"0 

76 

8  1 

64 

83 

39 

76.9 

MIN 

)3 

34 

35 

35 

34 

34 

31 

32 

45 

47 

SO 

48 

50 

36 

34 

35 

80 

45 

44 

46 

42 

40 

47 

57 

92 

49 

k8 

44 

63 

46 

52 

42.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Conlim  ed 


IDAHO* 
JULY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

s 

g 

 ] 

• 

| 

2 

3 

4 

5 

G 

7  j 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

GROUSE 

MAX 

65 

68 

76 

81 

76 

69 

73 

60 

82 

87 

74 

63 

69 

72 

77 

77 

76 

76 

74 

72 

71 

75 

83 

79 

82 

77 

78 

80 

81 

81 

84 

75.9 

MI  N 

35 

34 

34 

37 

39 

35 

28 

32 

36 

42 

51 

47 

37 

37 

39 

37 

30 

34 

40 

32 

41 

34 

35 

44 

40 

53 

42 

44 

39 

41 

53 

38.8 

HAILEY 

MAX 

79 

74 

85 

90 

78 

79 

82 

87 

91 

90 

65 

71 

73 

78 

83 

83 

83 

83 

76 

78 

73 

81 

89 

86 

86 

87 

86 

92 

91 

92 

89 

83.3 

MI  N 

43 

38 

45 

50 

48 

44 

41 

44 

51 

53 

55 

55 

45 

48 

49 

48 

44 

48 

41 

43 

38 

48 

54 

52 

60 

56 

55 

54 

55 

62 

48.6 

HAMER   4  NW 

MAX 

76 

74 

85 

68 

85 

74 

78 

B  6 

91 

92 

62 

70 

74 

79 

88 

87 

82 

77 

81 

80 

83 

92 

89 

90 

85 

85 

87 

88 

91 

91 

83.8 

MI  N 

40 

38 

39 

46 

45 

46 

36 

39 

42 

50 

58 

55 

46 

44 

43 

43 

41 

41 

50 

39 

42 

41 

47 

51 

44 

51 

51 

48 

47 

42 

57 

45.2 

MAZELTON 

MAX 

75 

75 

90 

94 

89 

60 

82 

90 

95 

93 

90 

80 

62 

88 

87 

85 

83 

87 

87 

83 

63 

89 

96 

90 

90 

89 

90 

90 

94 

96 

95 

87.6 

MIN 

47 

43 

43 

55 

54 

54 

46 

49 

51 

56 

60 

57 

54 

50 

50 

46 

46 

46 

47 

52 

55 

60 

56 

65 

62 

56 

57 

57 

55 

52.7 

HILL  C I  TV 

MAX 

70 

74 

84 

88 

77 

74 

84 

87 

91 

91 

84 

76 

75 

80 

83 

80 

AO 

84 

72 

79 

79 

63 

69 

88 

69 

84 

89 

92 

91 

94 

91 

83.3 

MIN 

43 

34 

37 

43 

46 

45 

37 

34 

42 

44 

53 

53 

42 

43 

46 

47 

41 

38 

47 

39 

47 

46 

45 

55 

47 

61 

54 

49 

46 

50 

55 

45.5 

HOLLI STER 

MAX 

95 

62 

82 

88 

89 

90 

83 

76 

75 

78 

86 

88 

82 

65 

82 

83 

85 

67 

90 

88 

98 

88 

89 

88 

91 

89 

86.0 

MIN 

42 

53 

40 

49 

47 

59 

61 

54 

49 

51 

48 

59 

50 

52 

50 

52 

47 

50 

51 

54 

52 

57 

58 

57 

62 

66 

52.7 

IDAHO  CITY 

MAX 

71 

77 

85 

93 

80 

78 

84 

90 

94 

95 

99 

84 

82 

84 

88 

86 

83 

69 

83 

82 

61 

86 

85 

B5 

90 

89 

92 

92 

91 

96 

93 

86.4 

MIN 

39 

32 

37 

41 

45 

36 

34 

i9 

43 

45 

49 

56 

44 

43 

41 

35 

43 

37 

41 

36 

40 

49 

38 

54 

51 

45 

40 

42 

53 

42.1 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

76 

77 

83 

91 

87 

84 

80 

87 

94 

88 

74 

69 

76 

82 

65 

86 

83 

61 

80 

82 

81 

93 

86 

88 

83 

82 

90 

91 

92 

89 

83.8 

MIN 

44 

44 

42 

49 

57 

51 

42 

43 

48 

53 

58 

52 

50 

46 

51 

5  5 

49 

46 

47 

42 

51 

45 

49 

59 

53 

6  1 

53 

50 

50 

51 

57 

50.0 

IRWIN   2  S 

MAX 

76 

78 

84 

89 

85 

76 

80 

87 

90 

86 

76 

70 

75 

76 

82 

82 

83 

75 

80 

82 

84 

93 

86 

88 

80 

81 

86 

90 

83 

85 

82.3 

MIN 

42 

40 

38 

48 

52 

48 

32 

37 

45 

49 

54 

50 

45 

50 

43 

49 

50 

43 

54 

36 

42 

47 

48 

55 

50 

55 

50 

45 

44 

48 

45 

46.3 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

69 

66 

76 

92 

79 

77 

78 

80 

85 

83 

79 

65 

68 

73 

78 

79 

77 

77 

70 

69 

72 

73 

63 

82 

82 

81 

77 

82 

84 

86 

85 

77.3 

M  I  N 

32 

30 

32 

37 

39 

35 

29 

35 

37 

44 

51 

47 

43 

38 

35 

35 

33 

35 

41 

30 

36 

34 

39 

45 

36 

46 

44 

42 

39 

42 

45 

38.3 

JEROME 

MAX 

75 

77 

90 

88 

85 

88 

88 

93 

95 

94 

91 

80 

82 

89 

90 

87 

86 

89 

80 

93 

68 

68 

96 

93 

95 

93 

92 

94 

97 

99 

95 

89.4 

MIN 

47 

39 

43 

56 

57 

53 

46 

46 

43 

54 

61 

56 

54 

54 

48 

V, 

56 

46 

54 

44 

56 

56 

56 

61 

53 

66 

66 

61 

54 

58 

63 

53.7 

KELLOGG 

MAX 

71 

70 

78 

89 

84 

71 

77 

89 

96 

99 

100 

95 

81 

89 

93 

91 

86 

80 

84 

79 

78 

73 

80 

91 

76 

68 

93 

89 

93 

96 

99 

85.7 

MIN 

51 

41 

45 

51 

58 

39 

42 

47 

50 

54 

57 

60 

51 

52 

54 

51 

50 

47 

51 

54 

45 

41 

50 

52 

44 

47 

47 

49 

49 

49 

51 

49.3 

KOOSK I  A 

MAX 

71 

82 

93 

92 

79 

78 

90 

96 

98 

1  no 

99 

92 

89 

94 

95 

93 

90 

90 

90 

98 

93 

98 

99 

1  0  2 

98 

91.1 

MIN 

52 

45 

47 

52 

59 

41 

41 

46 

49 

53 

53 

63 

53 

50 

53 

51 

47 

45 

55 

47 

51 

43 

50 

56 

45 

52 

56 

46 

47 

49 

52 

50.0 

KUNA  2  NNE 

MAX 

71 

77 

86 

92 

81 

77 

83 

91 

95 

97 

86 

83 

84 

86 

92 

87 

85 

91 

80 

87 

79 

68 

92 

87 

91 

94 

92 

93 

93 

95 

91 

87.4 

MIN 

48 

41 

43 

50 

54 

46 

41 

47 

49 

51 

60 

60 

54 

50 

49 

53 

42 

44 

54 

45 

52 

44 

57 

59 

49 

66 

63 

60 

51 

56 

65 

51.8 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

77 

85 

95 

94 

85 

79 

91 

98 

102 

103 

102 

97 

91 

98 

97 

94 

92 

85 

83 

82 

81 

91 

91 

87 

94 

100 

96 

99 

101 

104 

103 

92.8 

MIN 

53 

47 

53 

59 

64 

45 

48 

52 

56 

62 

64 

68 

59 

57 

63 

60 

56 

56 

61 

58 

57 

50 

50 

59 

52 

58 

60 

56 

57 

59 

64 

56.9 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

71 

80 

90 

89 

76 

77 

67 

95 

98 

100 

97 

88 

89 

94 

96 

90 

63 

88 

84 

87 

75 

88 

93 

30 

92 

98 

93 

96 

99 

102 

95 

89.4 

MIN 

51 

46 

52 

60 

57 

48 

47 

53 

58 

63 

64 

66 

56 

59 

61 

63 

60 

53 

58 

55 

54 

50 

59 

58 

50 

57 

62 

57 

58 

60 

65 

56.8 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

75 

73 

81 

83 

83 

78 

72 

78 

84 

79 

71 

79 

72 

73 

79 

81 

83 

82 

76 

76 

81 

84 

87 

84 

87 

82 

81 

79 

65 

84 

81 

79.8 

MIN 

46 

45 

46 

50 

55 

53 

51 

47 

52 

56 

58 

45 

51 

48 

47 

49 

62 

45 

47 

51 

50 

55 

59 

58 

58 

54 

51 

51 

57 

51.5 

LOWMAN 

MAX 

75 

78 

86 

92 

83 

78 

85 

90 

94 

93 

90 

8  1 

64 

86 

A7 

87 

80 

82 

76 

68 

81 

83 

89 

86 

91 

92 

93 

96 

93 

86.2 

MIN 

37 

33 

38 

40 

44 

37 

34 

40 

43 

45 

43 

46 

44 

42 

35 

38 

36 

39 

35 

39 

46 

37 

50 

48 

44 

40 

45 

52 

40.9 

MACKAY  RS 

MAX 

74 

75 

79 

85 

81 

78 

76 

84 

86 

87 

64 

72 

73 

77 

83 

82 

81 

76 

80 

79 

79 

88 

85 

84 

81 

79 

86 

86 

88 

88 

81  i3 

MI  N 

41 

40 

43 

47 

46 

41 

41 

45 

49 

53 

51 

46 

42 

50 

50 

45 

45 

46 

36 

40 

40 

46 

52 

49 

59 

46 

52 

52 

52 

56 

46.7 

MA  LAD 

MAX 

62 

78 

86 

90 

90 

83 

62 

87 

91 

85 

79 

80 

79 

81 

83 

90 

90 

87 

80 

84 

91 

89 

93 

91 

90 

86 

88 

92 

93 

89 

87 

86.3 

MIN 

45 

47 

44 

50 

57 

53 

50 

48 

51 

53 

58 

52 

51 

47 

47 

52 

49 

50 

55 

46 

46 

53 

51 

57 

59 

62 

60 

58 

53 

55 

59 

52.3 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

83 

80 

87 

91 

92 

84 

64 

89 

93 

87 

74 

81 

78 

81 

86 

90 

90 

88 

80 

86 

91 

90 

95 

92 

90 

86 

89 

92 

93 

91 

87 

87.1 

MIN 

44 

46 

42 

47 

52 

51 

48 

44 

48 

47 

56 

50 

51 

44 

45 

48 

44 

45 

54 

41 

42 

52 

49 

51 

56 

61 

59 

54 

50 

50 

58 

49.3 

MAY  RS 

MAX 

71 

65 

77 

82 

75 

69 

61 

88 

93 

78 

76 

71 

75 

82 

86 

86 

83 

66 

77 

85 

77 

86 

90 

82 

89 

80 

78 

90 

91 

93 

90 

81.6 

MIN 

40 

34 

40 

43 

41 

42 

34 

40 

45 

52 

53 

51 

45 

41 

46 

44 

37 

39 

48 

38 

42 

40 

45 

40 

38 

49 

47 

47 

45 

46 

58 

43.5 

MC  CALL 

MAX 

60 

69 

78 

B2 

78 

70 

76 

83 

87 

86 

84 

78 

72 

80 

82 

83 

75 

81 

78 

75 

77 

80 

76 

82 

8  3 

85 

86 

87 

69 

89 

79.5 

MIN 

42 

33 

37 

42 

46 

42 

37 

39 

44 

48 

48 

48 

39 

45 

42 

41 

38 

37 

S3 

37 

44 

36 

42 

51 

36 

49 

53 

43 

42 

46 

55 

43.1 

MC  CAMMON 

MAX 

77 

79 

86 

91 

89 

75 

81 

90 

87 

89 

85 

80 

77 

80 

87 

88 

86 

85 

82 

65 

67 

91 

92 

90 

90 

67 

86 

90 

94 

92 

86 

66.0 

MIN 

40 

39 

46 

41 

51 

49 

42 

41 

42 

53 

59 

47 

50 

43 

43 

47 

42 

42 

53 

41 

44 

46 

50 

51 

54 

57 

55 

50 

49 

50 

57 

47.5 

MERIDIAN  1  SSW 

MAX 

72 

80 

86 

91 

87 

77 

83 

92 

93 

97 

69 

89 

84 

86 

93 

88 

85 

89 

89 

87 

79 

67 

91 

87 

93 

93 

93 

94 

93 

95 

93 

86.2 

MIN 

48 

40 

44 

54 

52 

48 

40 

49 

50 

52 

60 

58 

59 

60 

SO 

51 

42 

43 

50 

45 

48 

41 

53 

56 

47 

63 

62 

58 

50 

53 

68 

51.5 

MESA 

MAX 

73 

79 

92 

92 

81 

85 

87 

92 

95 

99 

92 

85 

86 

90 

93 

91 

86 

91 

89 

85 

81 

89 

90 

88 

93 

95 

96 

98 

99 

100 

95 

90.0 

MIN 

48 

45 

49 

49 

57 

49 

55 

57 

60 

65 

63 

58 

54 

50 

58 

54 

46 

55 

54 

48 

50 

52 

55 

61 

54 

56 

60 

62 

60 

64 

71 

55.5 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

77 

77 

89 

90 

92 

83 

77 

87 

95 

68 

78 

80 

80 

81 

85 

87 

86 

81 

83 

62 

82 

86 

97 

86 

94 

90 

90 

91 

94 

96 

86 

86.3 

MIN 

51 

46 

49 

61 

58 

57 

53 

53 

56 

63 

63 

56 

55 

55 

55 

56 

51 

58 

47 

47 

56 

59 

65 

58 

66 

64 

60 

62 

62 

67 

56.8 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

75 

78 

75 

84 

88 

87 

89 

86 

70 

70 

78 

73 

75 

80 

85 

84 

63 

76 

77 

85 

65 

92 

89 

89 

84 

85 

86 

90 

82.1 

MIN 

39 

40 

37 

43 

50 

45 

45 

41 

39 

45 

47 

39 

38 

39 

39 

39 

54 

36 

40 

42 

45 

52 

55 

52 

53 

48 

43 

45 

43.9 

MOSCOW   U  OF  I 

MAX 

68 

74 

84 

84 

77 

71 

84 

90 

94 

95 

93 

89 

83 

89 

90 

«!i 

80 

76 

75 

73 

81 

86 

93 

85 

89 

80 

90 

93 

96 

94 

84.6 

Ml  N 

45 

42 

51 

56 

50 

37 

40 

43 

61 

63 

63 

63 

54 

56 

56 

5  5 

43 

50 

49 

47 

46 

51 

58 

53 

43 

48 

47 

46 

51 

52 

50.6 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

51 

62 

73 

72 

53 

58 

68 

76 

76 

78 

75 

54 

72 

70 

70 

68 

62 

69 

57 

56 

52 

69 

73 

56 

70 

74 

70 

72 

79 

66.8 

MIN 

36 

41 

47 

55 

37 

.33 

44 

55 

63 

62 

50 

46 

44 

55 

54 

. 

42 

44 

43 

44 

37 

44 

52 

40 

45 

55 

55 

58 

59 

47.9 

NAMPA    2  NW 

MAX 

76 

75 

81 

90 

96 

85 

61 

87 

95 

97 

99 

90 

85 

66 

89 

94 

90 

87 

93 

64 

88 

80 

89 

92 

90 

95 

94 

96 

97 

96 

99 

89.5 

MIN 

51 

44 

44 

54 

55 

49 

44 

49 

51 

56 

62 

64 

58 

56 

53 

56 

49 

46 

57 

52 

54 

50 

57 

64 

53 

66 

65 

60 

57 

61 

68 

55.0 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

68 

75 

84 

87 

83 

74 

81 

90 

94 

93 

90 

84 

79 

85 

88 

87 

84 

84 

82 

79 

82 

82 

85 

80 

86 

88 

89 

90 

91 

93 

91 

84.8 

MIN 

43 

31 

33 

37 

45 

32 

30 

35 

41 

42 

44 

44 

42 

38 

38 

36 

32 

44 

33 

42 

32 

36 

46 

35 

40 

45 

37 

34 

38 

51 

38.4 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

62 

72 

81 

72 

65 

63 

78 

85 

86 

88 

84 

75 

78 

83 

85 

78 

78 

77 

72 

77 

67 

79 

84 

71 

81 

86 

82 

85 

87 

92 

90 

78.8 

MIN 

45 

42 

48 

49 

53 

39 

50 

54 

57 

56 

60 

51 

52 

55 

52 

47 

47 

51 

48 

43 

42 

53 

49 

47 

54 

60 

56 

53 

54 

58 

50.6 

OAKLEY 

MAX 

74 

76 

90 

93 

65 

77 

61 

85 

92 

90 

85 

75 

75 

81 

86 

85 

83 

84 

82 

86 

81 

85 

97 

88 

90 

C5 

86 

89 

90 

93 

91 

85.1 

MIN 

45 

48 

46 

59 

56 

49 

41 

46 

47 

60 

60 

50 

48 

48 

53 

59 

51 

52 

55 

47 

53 

48 

58 

60 

55 

64 

65 

56 

57 

57 

64 

53.5 

OBSIDIAN   4  NNE 

MAX 

60 

70 

77 

78 

68 

64 

76 

81 

82 

81 

76 

66 

67 

73 

74 

73 

73 

75 

64 

70 

68 

74 

79 

74 

79 

76 

76 

78 

81 

82 

82 

74.2 

MIN 

29 

26 

32 

35 

32 

30 

28 

31 

37 

40 

46 

44 

37 

33 

35 

37 

30 

29 

42 

29 

44 

30 

36 

39 

32 

49 

42 

37 

35 

41 

50 

36.0 

OLA  4  S 

MAX 

78 

84 

82 

98 

87 

83 

88 

97 

97 

100 

97 

89 

84 

87 

96 

89 

69 

93 

87 

90 

83 

90 

90 

95 

95 

96 

97 

98 

96 

102 

100 

91.7 

MIN 

49 

46 

46 

44 

46 

48 

47 

49 

52 

53 

53 

59 

54 

52 

51 

52 

47 

47 

49 

45 

51 

47 

50 

52 

48 

50 

48 

51 

58 

58 

60 

50.5 

OROFINO 

MAX 

78 

88 

96 

89 

88 

62 

94 

99 

100 

103 

99 

98 

93 

97 

96 

97 

95 

90 

64 

85 

79 

94 

96 

95 

89 

99 

96 

100 

101 

106 

99 

93.7 

MIN 

51 

53 

57 

54 

58 

40 

44 

46 

46 

49 

,48 

57 

51 

51 

53 

49 

52 

47 

53 

49 

46 

42 

50 

46 

55 

52 

52 

47 

49 

48 

53 

49.9 

PALISAOES  DAM 

MAX 

79 

76 

84 

88 

84 

79 

85 

89 

90 

78 

6  7 

73 

7  7 

81 

84 

82 

83 

92 

94 

69 

89 

86 

90 

MIN 

37 

37 

39 

48 

48 

31 

40 

46 

49 

54 

50 

46 

42 

43 

47 

45 

42 

37 

47 

47 

54 

50 

53 

45 

46 

49 

56 

45.5 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

74 

81 

90 

95 

88 

82 

86 

94 

97 

102 

101 

87 

87 

90 

97 

94 

93 

92 

91 

89 

86 

90 

97 

91 

95 

94 

96 

97 

97 

100 

99 

92.0 

MIN 

51 

43 

44 

51 

53 

41 

45 

49 

54 

58 

65 

59 

56 

55 

50 

55 

5  i 

48 

55 

48 

51 

47 

54 

63 

52 

64 

62 

60 

58 

56 

66 

53.7 

PAUL    1  E 

MAX 

76 

73 

77 

91 

94 

61 

76 

84 

89 

93 

91 

87 

87 

79 

83 

83 

87 

78 

82 

80 

88 

96 

86 

84 

86 

89 

•92 

94 

95 

e5.5 

MIN 

46 

40 

41 

51 

55 

55 

46 

42 

48 

56 

60 

55 

S3 

50 

SI 

56 

49 

45 

56 

45 

46 

50 

49 

59 

51 

65 

56 

59 

53 

57 

64 

52.0 

PAYETTE 

MAX 

75 

82 

90 

98 

82 

80 

87 

95 

99 

101 

93 

85 

86 

90 

95 

92 

88 

95 

87 

90 

64 

93 

98 

90 

96 

99 

96 

100 

98 

102 

93 

91.6 

MIN 

53 

44 

4  3 

50 

57 

47 

50 

49 

53 

60 

64 

6  1 

55 

55 

52 

61 

55 

49 

60 

50 

59 

51 

54 

66 

53 

65 

66 

63 

61 

58 

67 

55.8 

PIERCE  RS 

MAX 

68 

72 

83 

84 

79  70 

61 

90 

92 

93 

91 

86 

81 

85 

85 

63 

7B 

80 

78 

74 

74 

61 

87 

87 

85 

88 

89 

86 

91 

95 

94 

83.5 

MIN 

45 

36 

36 

40 

52 

33 

35 

39 

43 

48 

49 

55 

44 

44 

45 

44 

40 

30 

46 

41 

40 

34 

43 

49 

38 

32 

45 

39 

41 

41 

45 

41.7 

POCATELLO   WB  AP 

MAX 

78 

76 

87 

93 

86 

81 

80 

86 

94 

90 

76 

7  5 

76 

80 

89 

89 

87 

85 

80 

86 

86 

88 

95 

90 

94 

85 

86 

92 

92 

92 

87 

86.0 

M  !  N 

49 

45 

45 

58 

63 

55 

43 

5  2 

57 

57 

52 

52 

46 

57 

49 

51 

45 

6  1 

58 

53 

62 

56 

64 

57 

53 

52 

57 

65 

53.8 

PORTHI LL 

MAX 

67 

77 

83 

87 

78 

74 

80 

86 

89 

89 

89 

82 

86 

91 

90 

OA 

74 

79 

78 

78 

74 

76 

77 

76 

83 

92 

89 

66 

91 

96 

96 

83.3 

Ml  N 

47 

41 

46 

48 

50 

38 

40 

45 

50 

S3 

52 

48 

44 

48 

54 

45 

45 

51 

60 

49 

40 

50 

54 

42 

45 

47 

47 

50 

53 

48 

47.9 

POTLATCH 

MAX 

67 

75 

85 

81 

78 

71 

83 

91 

93 

96 

90 

84 

83 

90 

87 

84 

80 

74 

74 

70 

81 

85 

80 

81 

88 

86 

91 

92 

96 

86 

83.2 

MIN 

48 

42 

45 

53 

51 

35 

40 

45 

47 

51 

54 

58 

47 

49 

52 

54 

55 

43 

51 

47 

50 

40 

48 

50 

42 

45 

43 

45 

45 

47 

51 

47.5 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

82 

81 

85 

9  0 

91 

90 

81 

87 

92 

91 

83 

80 

79" 

80 

83 

89 

90 

90 

85 

64 

89 

69 

94 

94 

93 

90 

88 

92 

92 

92 

89 

87.6 

MIN 

44 

45 

42 

4H 

55 

49 

47 

44 

47 

52 

55 

53 

52 

44 

45 

49 

47 

47 

55 

43 

43 

49 

50 

56 

60 

61 

59 

55 

50 

53 

60 

50.3 

PRIEST  RIVER  ExP  STA 

MAX 

64 

73 

82 

a? 

76 

72 

82 

89 

92 

92 

90 

83 

83 

89 

87 

84 

81 

78 

77 

74 

68 

75 

83 

82 

81 

88 

86 

88 

90 

93 

92 

82.5 

MIN 

44 

38 

41 

46 

46 

31 

37 

49 

52 

48 

57 

43 

47 

47 

42 

42 

52 

50 

46 

37 

44 

50 

40 

42 

41 

45 

46 

47 

45 

44.7 

REACTOR   TESTING  STA 

MAX 

75 

7  5 

85 

91 

85 

79 

80 

88 

92 

92 

78 

65 

73 

81 

87 

85 

84 

80 

77 

62 

84 

94 

87 

91 

82 

68 

89 

91 

MIN 

39 

43 

38 

45 

53 

49 

40 

38 

45 

49 

57 

52 

47 

49 

49 

44 

41 

36 

40 

41 

39 

45 

50 

47 

58 

50 

49 

56 

52 

51 

46.3 

RICHFIELD 

MAX 

74 

78 

86 

90 

84 

77 

84 

90 

93 

90 

83 

74 

77 

81 

60 

85 

74 

81 

82 

85 

92 

66 

87 

84 

88 

88 

92 

91 

88 

84.1 

Ml  N 

46 

47 

48 

51 

50 

49 

48 

49 

50 

58 

58 

57 

49 

52 

50 

fil 

44 

46 

52 

43 

47 

47 

50 

55 

53 

65 

62 

51 

57 

58 

59 

51.7 

RIGGINS  RS 

MAX 

76 

81 

95 

95 

85 

78 

86 

93 

96 

99 

98 

68 

81 

91 

99 

oo 

87 

66 

90 

91 

93 

99 

95 

94 

99 

98 

97 

99 

103 

10? 

92.3 

MIN 

51 

48 

54 

59 

59 

49 

48 

57 

61 

62 

65 

68 

55 

51 

59 

58 

54 

54 

64 

54 

64 

50 

61 

65 

56 

64 

67 

59 

60 

63 

70 

58.4 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

61 

69 

80 

79 

71 

66 

80 

87 

89 

90 

89 

78  i  76 

81 

80 

79 

74 

76 

71 

62 

61 

74 

62 

79 

78 

84 

80 

63 

86 

90 

92 

78.3 

MIN 

40 

33 

40 

47 

50 

32 

37 

45 

50 

49 

52 

54 

45 

45 

47 

44 

42 

42 

41 

43 

37 

34 

49 

43 

38 

43 

43 

44 

45 

46 

47 

43.5 

RUPERT 

MAX 

76 

74 

78 

90 

92 

85 

79 

63 

91 

98 

92 

84 

U  t 

84 

86 

91 

89 

90 

87 

76 

88 

87 

95 

100 

91 

97 

92 

92 

97 

100 

101 

88.6 

MIN 

47 

42 

44 

54 

56 

55 

48 

46 

50 

56 

60 

54  53 

49 

49 

57 

47 

47 

56 

46 

52 

S3 

51 

59 

53 

62 

60 

58 

58 

57 

62 

53.0 

SAINT  ANTHONY 

|MAX 

76 

74 

84 

91 

66 

75 

79 

MM 

92 

89 

77 

69 

73 

78 

85 

83 

83 

81 

75 

78 

77 

62 

91 

65 

69 

79 

83 

86 

68 

92 

90 

92.5 

MIN 

37 

39 

39 

45 

43 

41 

38 

41 

46 

49 

55 

53 

47 

41 

43 

44 

40 

41 

40 

33 

44 

40 

45 

53 

43 

52 

50 

47 

44 

45 

55 

44.3 

SAINT  MARIES 

MAX 

78 

78 

86 

85 

81 

83 

87 

89 

94 

94 

94 

94 

88 

91 

91 

89 

84 

82 

83 

79 

76 

63 

89 

85 

86 

94 

95 

92 

94 

98 

98 

87.7 

MIN 

48 

39 

43 

46 

39 

35 

33 

42 

50 

50 

52 

49 

47 

50 

46 

45 

43 

48 

46 

39 

38 

46 

48 

41 

44 

43 

45 

45 

46 

49 

44.5 

See  reference  notes  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


IDAHO 
JULY  1952 


SALMON 

SANDPOINT    EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD 

STIBNITE 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON  I  A  EXP  STA 

THREE  CREEK 
THIN  FALLS   2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER  1  SE 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ii  1 
17 

\  9 

19 

20 

21 

22 

23 

; 

24 

25 

26 

2? 

28  29 

30 

31 

Avei 

7* 

78 

89 

89 

90 

75 

84 

93 

97 

09 

B9. 

76^ 

81 

87 

94 

8*. 

90 

74 

87 

80 

B5 

95 

ey 

92 

89 

88 

02 

95 

97 

97 

87«7 

MIN 

39 

35 

40 

45 

to 

46 

34 

39 

45 

50 

52 

50 

49 

43 

43 

4,6 

42 

41 

40 

52 

42 

43 

56 

43 

48 

52 

46 

43 

45 

53 

45.3 

m*n 

?5 

83 

7j 

f? 

84 

78 

73 

73 

■,. 
75 

81 

e2 

81 

89 

87 

89 

an 

88 

01 

81*1 

40 

52 

58 

35 

44 

6  1 

49 

50 

44 

44 

S3 

40 

38 

50 

31 

42 

44 

47 

46 

47 

47 

46 

47,9 

MAX 

75 

79 

89 

94 

87 

80 

B6 

91 

95 

94 

88 

80 

81 

86 

83 

83 

B  1 

87 

9* 

se 

91 

89 

92 

92 

95 

96 

03 

87*5 

55 

52 

so 

ft1? 

52 

45 

51 

48 

56 

56 

54 

59 

f:  6 

59 

58 

59 

63 

53*4 

MAX 

71 

69 

■  * 

83 

61 

74 

74 

85 

AR 

7ft 

82 

74 

78 

79 

87 

B  * 

86 

66 

79 

85 

87 

90 

88 

80,  8 

^7 

34 

39 

42 

47 

37 

39 

*  0 

4 1 

42 

44 

42 

44 

44 

44 

40,5 

MAX 

- 

75 

8  7 

9  3 

B  B 

B7 

74 

7* 

82 

B7 

87 

an 

A4 

98 

9 '. 

94 

85 

87 

93 

95 

96 

01 

86,4 

Ml  fsj 

40 

39 

48 

Z 

* 

1 

6  D 

A 
51 

54 

44 

46 

45 

31 

40 

48 

48 

44 

51 

51 

58 

53 

48 

47 

51 

56 

48,  i 

MAX 

69 

72 

70 

75 

81 

74 

63 

76 

83 

84 

83 

72 

79 

74 

76 

77 

74 

72 

72 

64 

77 

78 

80 

72 

71 

79 

F6 

60 

BO 

62 

83 

75.7 

MIN 

31 

28 

32 

30 

32 

34 

31 

38 

43 

45 

45 

42 

42 

37 

30 

38 

34 

34 

36 

34 

38 

32 

36 

38 

34 

45 

46 

41 

39 

44 

53 

37.8 

MAX 

8  3 

89 

85 

79 

91 

83 

82 

89 

86* 

87 

65 

85 

65 

87 

90 

88 

82.6 

39 

<.  3 

47 

4l 

53 

41 

45 

_° 

40 

46 

47 

44 

43.7 

MAX 

68 

68 

70 

63 

81 

75 

76 

81 

86 

85 

84 

65 

72 

74 

83 

82 

_ 

7ft 
to 

87 

86 

87 

80.0 

MI  N 

33 

30 

34 

35 

36 

33 

32 

31 

35 

^7 

30 

41 

40 

37.7 

MAX 

80 

B5 

95 

99 

87 

87 

92 

99 

101 

103 

100 

90 

89 

94 

;  q  o 

96 

95 

|  oc 

_ 

0 

«s 

Si 

101 

102 

n  1 

a? 

95.7 

Ml  N 

56 

52 

5  i 

65 

60 

60 

54 

61 

65 

57 

,  . 

71 

68 

68 

7  1 

7* 

63.1 

MAX 

68 

71 

79 

85 

BO 

70 

73 

82 

85 

84 

70 

65 

6  ■ 

72 

79 

80 

79 

? 

77 

nl 

83 

35 

87 

85 

75. 5 

32 

37 

34 

34 

35 

47 

28 

43 

44 

44 

48 

39 

*o 

47 

41 

39 

30 

41 

46 

40 

3P 

42 

48 

40.7 

MAX 

72 

75 

83 

91 

85 

74 

80 

89 

93 

91 

BO 

64 

73 

78 

86 

90 

87 

87 

62 

96 

86 

90 

97 

BO 

92 

65 

86 

89 

91 

94 

86 

65.0 

MIN 

38 

33 

34 

44 

46 

35 

32 

35 

37 

40 

40 

34 

26 

34 

38 

46 

40 

41 

45 

36 

42 

40 

45 

47 

42 

60 

57 

56 

49 

49 

58 

42.0 

95 

a? 

f  <! 

86 

94 

97 

97 

® 

81 

82 

86 

01 

87 

90 

88 

H  8 

H7 

89 

94 

92 

92 

93 

94 

95 

98 

99 

97 

90.0 

a? 

59 

53 

53 

3 1 

6 1 

55 

49 

57 

56 

50 

30 

54 

69 

62 

" 

55 

58 

64 

54.1 

78 

76 

78 

89 

86 

83 

91 

95 

94 

87 

88 

88 

76 

83 

94 

89 

92 

91 

94 

94 

95 

87.5 

MIN 

51 

45 

45 

52 

55 

51 

47 

42 

50 

56 

63 

57 

51 

50 

50 

62 

49 

48 

55 

49 

51 

52 

49 

SO 

56 

56 

51 

" 

56 

60 

63 

52.8 

MAX 

69 

75 

86 

81 

70 

75 

84 

91 

92 

93 

90 

83 

83 

87 

86 

87 

75 

76 

69 

74 

7  j 

81 

88 

74 

85 

86 

85 

87 

91 

94 

91 

82.6 

MIN 

46 

37 

42 

47 

43 

33 

39 

42 

45 

52 

52 

53 

45 

46 

50 

47 

47 

42 

45 

47 

39 

37 

47 

46 

40 

41 

43 

45 

46 

45 

47 

44.4 

MAX 

64 

63 

« 

83 

B  1 

65 

70 

82 

89 

92 

93 

86 

73 

81 

86 

85 

73 

79 

71 

71 

6E 

76 

85 

98 

82 

87 

B7 

63 

B! 

69 

92 

80.2 

MIN 

46 

38 

41 

45 

50 

34 

38 

39 

46 

50 

52 

57 

** 

45 

50 

47 

42 

45 

46 

42 

36 

38 

48 

40 

43 

44 

46 

46 

46 

46 

48 

44.5 

MAX 

73 

82 

i  : 

98 

87 

82 

B9 

97 

100 

103 

96 

90 

91 

96 

96 

94 

92 

9* 

92 

Bg 

36 

91 

92 

92 

95 

97 

1  ■ 

100 

101 

101 

94 

93.0 

Ml  N 

49 

42 

48 

52 

52 

47 

44 

48 

54 

57 

55 

56 

61 

49 

48 

62 

48 

52 

47 

55 

ss 

47 

51 

63 

51 

62 

■■■ 

59 

55 

58 

64 

53.5 

MAX 

63 

71 

80 

80 

74 

65 

77 

64 

88 

89 

36 

83 

BO 

82 

82 

81 

78 

76 

71 

72 

71 

80 

82 

HO 

82 

67 

39 

87 

... 

93 

92 

80.5 

MIN 

44 

37 

45 

54 

49 

39 

36 

44 

49 

51 

54 

52 

47 

^2 

50 

47 

42 

46 

48 

... 

37 

47 

45 

40 

47 

55 

46 

44 

47 

51 

46.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  mooth 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

.46 

.19 

.23 

.53 

.11 

.45 

.31 

.21 

.17 

.35 

.11 

.10 

.16 

.1''. 

.42 

.45 

.43 

.32 

.32 

.38 

.39 

.32 

.06 

.41 

.28 

.25 

.20 

,29 

.29 

.2(1 

.20 

8.85 

WIND 

115 

71 

20 

60 

121 

77 

102 

20 

53 

105 

31 

31 

22 

97 

194 

158 

147 

163 

143 

172 

85 

11 

119 

59 

97 

23 

21 

33 

28 

52 

2430 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.23 

.31 

.24 

.30 

.26 

.33 

.32 

.27 

.32 

.35 

.33 

.19 

.17 

.27 

.29 

.32 

.36 

.33 

.26 

.28 

.  26 

.27 

.29 

.16 

.34 

.31 

.24 

.34 

.38 

.34 

.37 

9.03 

WIND 

37 

73 

38 

33 

39 

57 

69 

29 

25 

32 

30 

37 

32 

36 

35 

39 

47 

43 

38 

56 

32 

52 

31 

21 

48 

32 

24 

39 

44 

39 

34 

1221 

jLIPTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.34 

.31 

.24 

.28 

.31 

.29 

.34 

.28 

.27 

.24 

.23 

.29 

.21 

.26 

.31 

.39 

.36 

.25 

.39 

.32 

.36 

.27 

.32 

.38 

.29 

.26 

.21 

.31 

.27 

.31 

.19 

9.08 

WIND 

43 

100 

28 

57 

65 

52 

146 

36 

28 

54 

112 

58 

75 

76 

50 

82 

50 

49 

130 

60 

7,-, 

49 

41 

92 

45 

63 

23 

63 

37 

62 

46 

1947 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.45 

.34 

.31 

.52 

.31 

.63 

.40 

.33 

.36 

.51 

.36 

.31 

.30 

.28 

.45 

.48 

.48 

.30 

.49 

.40 

.45 

.42 

.36 

.40 

.50 

.31 

.25 

.37 

.43 

.47 

.43 

12.40 

WIND 

130 

110 

60 

70 

110 

160 

170 

100 

50 

90 

110 

50 

110 

90 

80 

130 

105 

105 

200 

120 

140 

110 

80 

100 

100 

70 

40 

110 

100 

70 

140 

3210 

■MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.20 

.14 

.34 

.29 

.37 

.17 

.24 

.28 

.16 

.26 

.34 

.42 

.10 

.27 

.39 

.50 

.29 

.24 

.29 

.36 

.12 

.17 

.20 

.39 

.24 

.41 

.34 

.22 

.37 

.30 

.13 

8.54 

WIND 

S3 

43 

22 

44 

89 

21 

23 

24 

12 

19 

35 

7 

35 

13 

96 

112 

87 

21 

89 

106 

89 

34 

20 

25 

37 

60 

47 

28 

93 

62 

51 

1497 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.30 

.27 

.25 

.63 

.22 

.27 

.26 

.29 

.32 

.19 

.07 

.16 

.23 

.28 

.32 

.29 

.31 

.66 

.30 

.27 

.34 

.22 

.33 

.31 

.28 

.29 

.22 

7.88 

WIND 

S**>  T*f«i«Dc«  ootM  following  Station  Ind«* 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

!  Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

EXPERIMENT  STATION 

0149 

S    IDAHO  COl  EDUCATION 

ALPHA  1  NE 

0199 

VALLEY 

GLENN  STRAWN 

AMERICAN  FALLS  1  X* 

0227 

POWER 

12 

42  46 

112  52 

4316 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

ANDERSON  DAM 

0282 

ELMORE 

2 

43  21 

115  28 

3882 

6P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

ARCO 

037S 

BU1TE 

MRS  HAZEL  CLENDENIN 

ARflQWHOCK  DAM 

0448 

ELMORE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

as  if  r  ON  1  s 

0470 

FREMONT 

GUST  STEINMAN 

ATLANTA  1  I 

0493 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

6000 

SP 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

E  1 

5 

7 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

VAR 

U  S  SOIL  CON  5ER 

3 

AVERY  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

0667 

BIG  CREEK  1  S 

0835 

VALLEY 

RAPIER  EDWARDS 

BLACKFOOT 

0915 

BINGHAM 

112  21 

4503 

6P 

6F 

EARL  RODGERS 

2  3 

S 

7 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

111  43 

6200 

SP 

5P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  j 

5  6 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  WB  AP 

ADA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNE RS  FERRY 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  42 

116  18 

1842 

IIP 

1 1  P 

GOLDIE  L  NEUMAYER 

2  3 

5 

7 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3 

5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  NNE 

SHOSHONE 

MONTANA  POWER  CO 

BO  RLE  Y 

CASSIA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BURLEY  1  NW  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

4200 

8A 

BA 

A MA LG A METED  SUGAR 

2  3 

5 

BUR LEY  CAA  AP 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

HID 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

CALDWELL 

CANYON 

HAROLD  H  TUCKER 

CAMBRIDGE 

WASHINGTON 

CASCADE     1  NW 

VALLEY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CENTERV  I  LLE  ARBAUGH  KB 

1636 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

4780 

4P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

CHALLIS 

1663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CUSTER 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

CLARK  FORK  1  ENE 

BONNER 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

5 

CLEMENTSV ILLE  4  SE 

SEE  NAME  CHANGE  EN 

OP 

INDEX 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

i  'ON 

LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

3800 

BA 

8A 

EDWIN  8  DOUGLAS 

2  3 

5 

7 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

1951 

KOOTENAY 

5 

47  46 

116  49 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

COEUR  D  ALENE  RS 

KOOTENAY 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

2071 

CARIBOU 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  i 

5 

COTTONWOOD 

2154 

IDAHO 

MRS  M  D  KLAPPR ICH 

2  3 

7 

COUNCIL  1  N 

2187 

ADAMS 

12 

44  45 

116  26 

2950 

5P 

SP 

DAN  GOODMAN 

2  3 

5 

CROUCH  2  NNW 

22  79 

BOISE 

8 

44  08 

115  58 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

3 

DEADWOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

2395 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

L-A 

EDITH  STEVENS 

2  3 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

6 

112  14 

5462 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

DUBOIS  CAA  AP 

CLARK 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

EDEN  HUNT  PROJECT 

JEROME 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CLOSED  522 '52 

ELK  CITY 

IDAHO 

MRS  LORA  8  VILAS 

2  3 

5 

ELK  RIVER  1  S 

2  8  42 

CLEARWATER 

46  47 

116  10 

2910 

5P 

5P 

GLENN  WALKER 

2  3 

5 

EMMET  T  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  50 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  i 

5 

7 

FAIRFIELD 

CAMAS 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3 

5 

FENN  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

BINGHAM 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

5 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

8 

4 1  M 

115  55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

44  19 

113  31 

6600 

1  KB 

STAN  L  SW ANGER 

S 

GLENNS  FERRY 

ELMORE 

E  D  STONE 

2  3 

S 

7 

GOODING  CAA  AP 

GOODING 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

GRACE  POWER  HOUSE 

CARIBOU 

H  A  WESTENFELDER 

2  3 

S 

GRAND  VIEW 

37-in 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

49 

W  BILADEAU 

2  3 

5 

ORANGEY  I LLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  08 

3409 

MID 

MID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3 

7'  1 

GRAY 

BONNEVILLE 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

5 

•? 

GROUSE 

i  a  a  2 

CUSTER 

6 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

5 

HA  I  LEY 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5347 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  i 

5 

7 

HA HER  4  NW 

396-1 

JEFFERSON 

G 

43  59 

112  IS 

4796 

5P 

5P 

U  S  F  ft  W  SERVICE 

2  * 

7 

HAZE LT ON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

HILL  C  ITY 

12',* 

CAMAS 

CARROLL  DAMMEN 

2  3 

5 

HOLLISTER 

TWIN  FALLS 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

5 

HOWE 

4384 

43  47 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

4442 

BOISE 

43  SO 

115  50 

3940 

5P 

5P 

R  JOHN  MEL LOR 

2  3 

5 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

5000 

6P 

C  H  GARDNER 

3 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

BONNEVILLE 

i  2 

43  31 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

OWYHEE 

LHRIS  CALLEN 

S 

IRWIN  2  S 

BONNEVILLE 

ANNA  FLEMING 

2  3 

5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4S98 

FREMONT 

12 

41  :>:> 

111  24 

6300 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

1  Ml 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

[f  70 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

5P 

5P 

0  OLIVER 

2  3 

5 

KAMI AH  1  NE 

4793 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MAHY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  II  LAS  KEY 

2  3 

5 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2  3 

5 

KUNA  2  NNE 

5038 

2 

43  31 

116  24 

.  2685 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

11 

115  32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LEWISTON 

52  3  0 

12 

46  25 

117  02 

7A 

3 

LEWISTON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

DP 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3 

5 

7 

LEWISTON  WB  AP 

NEZ  PERCE 

3 

li  23 

117  02 

1413 

M  1  D 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

LIFT ON  PUMPING  STATION 

5275 

BFAR  LAKE 

-12  07 

111  18 

5926 

6P 

6F 

UTAH  PAL  COMPANY 

2  3 

5  6 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOW  MAN 

5414 

BOISE 

44  05 

115  35 

3870 

5P 

5P 

JAMES  D  CHAPMAN 

5 

7  S 

MAC KAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTEH 

s 

43  55 

113  17 

5900 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

MA  LAD 

Di44 

ONEIDA 

1 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3 

5 

MA LAD  CAA  AP 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  1  9 

1  180 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

Station 

O 

5! 

County 

a 

& 

O 

a 

T3 

a 
0 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

Index  1 

9 

Q 

Latitud 

Longih 

Elevati 

Temp. 

Precip 

DO 

tables 

MAY  RANGER  STATION 

LEMHI 

11 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

VALLEY 

8 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CANNON 

BANNOCK 

12 

p 

R  FRED  LI  NPENSC  1 1  If  I  TT 

MERIDIAN  1  SSW 

1841 

ADA 

2 

43  IK 

116  24 

2607 

SP 

5P 

L  A  ROSS 

2  3 

5 

SS59 

ADAMS 

12 

44  37 

116  26 

3244 

8P 

SP 

MESA  CO 

2  3 

»  t| 

MINIDOKA  DAM 

MINIDOKA 

12 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPEL I ER  RANGER  STA 

BEAR  LAKE 

U  S  FOREST  SERVICE 

I 

MOSCOW  U  OP  I 

LATAH 

7 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

5  1 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

8174 

ELMORE 

12 

43  08 

115  42 

3180 

6P 

WAYNE  B  8ENTZ INGER 

2  3 

5 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

115  41 

6022 

MID 

win 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

NAMPA  2  NW 

CANYON 

2 
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NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
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LEWIS 

3 

JOHN  KOEPL 

2  3 
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6430 

LEMHI 

11 

45  43 

114  30 

6575 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

5    7  s 

OAKLEY 

6S42 

12 

42  15 
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6P 

F.J' 
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2  3 

57] 

OBSIDIAN  4  NNE 
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11 
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1  M 
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3 
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12 

43  22 
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4P 

4P 
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2  3 
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2 

43  47 

116  57 

2224 

SP 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

J 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

12 

. 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

PAYETTE 

PAYETTE 

2  3 

5  7 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3 

3175 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5      7  1 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

43  28 

115  19 

4225 

SP 

GENEVA  B  SCHRAFT 

3 

7  1 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

12 

42  55 

112  36 

4444 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

POHTHILL 

BOUNDARY 

5 

R  E  DEN HAM 

2  3 

5      7  1 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3 

5  7 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

FRANKLIN 

1 

111  52 

2  3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2380 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

PUN  GO  CREEK 

7433 

11 

44  45 

115  04 

4800 

VAR 

M  EDWARD  B UDELL 

3 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

12 

ROY  POTTER 

S 

REACTOR  TESTING  STA 

BUTTE 

6 

A  E  C  WEATHER  STA 

2  3 

5  A 

RICHFIELD 

LINCOLN 

12 

LESLIE  F  BUSBY 

2  3 

5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

45  25 

116  19 

1685 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5      7  1 

RIRIE 

7721 

JEFFERSON 

12 

43  38 

111  47 

4962 

6P 

6P 

CALVIN  E  LARSON 

CLOSED  5/19/52 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SHOSHONE 

10 

4150 

''' 

J  L  RANDOLPH 

2  3 

5      T  1 

RUPERT 

MINI DOKA 

MINIDOKA   IR  PROJ 

2  3 

S 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

12 

E  M  JERGENSON 

2  3 

1 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  33 

2155 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

s 

SALMON 

B07G 

LEMHI 

11 

45  11 

113  53 

3949 

H  1 1 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3 

5      7  1 

SANDPOINT  EXP  STATION 

BONNER 

9 

STATE  EXP  STAT  ION 

2  3 

5      7  J 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

ELMORE 

L'  S  FOREST  SERVICE 

3 

SHOSHONE 

LINCOLN 

12 

LEONARD  V  BOND 

2  3 

5 

SOLDIER  CREEK 

8548 

CAMAS 

12 

43  30 

114  50 

5755 

1  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

SPENCER  RANGER  5 TAT ION 

8604 

CLARK 

6 

44  21 

112  11 

5883 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5      7  ■ 

SPRINGFIELD 

8626 

BINGHAM 

12 

43  04 

112  41 

4420 

6P 

6P 

E  T  SHE  LAN 

2  3 

5 

873H 

44  54 

115  20 

6550 

6A 

8A 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3 

5      T  ■ 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  52 

4892 

6P 

.  6P 

WM  C  ROBERTS  JR 

2  3 

5  j 

SUN  VALLEY 

H.-mr, 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5P 

5P 

EDWARD  F  SEAGLE 

2  3 

5      7  j 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

SP 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3 

T  ■ 

TETON  I A 

9059 

TETON 

43  49 

6040 

6P 

6P 

STATE  EXP  STATION 

CLOSED  5/18/5* 

41  1  4 

OWYHEE 

115  10 

5400 

6P 

L  E  TANNER 

2  3 

5  7 

TRINITY   LAKE  GUARD  STA 

■rjn-j 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

U  S  SOIL  CON  SER 

TROUTIHTE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

43  43 

115  38 

3475 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SFR 

S 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

42  35 

114  26 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3 

7  1 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

TWIN  FALLS 

42  32 

114  25 

3770 

AMAI.GAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

KHIHI 

VAR 

U  S  SOIL  CON  JER 

S 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

47  28 

115  56 

2770 

6P 

6P 

W  FEATHERS TONE  JR 

2  3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

2950 

8A 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3 

S  J 

WE I SER 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  15 

116  58 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HEMENWAY 

2  3 

5 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

3 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

4P 

T  CENSKY 

2  3 

5 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

11 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

a 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

2 

43  56 

115  40 

5990 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

NEW  STATIONS 

IDAHO  FALLS  6  NE 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  55 

4840 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3 

5 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

11 

45  33 

115  28 

5610 

5P 

5P 

MRS  MARGARET  E  STOW 

2  3 

NAME  CHANGE 

TETON  I A  EXP  STATION 

4llh  ■, 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

5P 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

5 

J      1  BEAR,     2  BOISE,      3  CLEARWATER,     4  COEUR  D' ALENE.      5  KOOTENAY, 


LOST,      7  PALOUSE.      8  PAYETTE ,      9  PEND  OREILLE.      10  ST.   JOE.      11  SALMON.      12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

he  four  digit  identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
e  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

igures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW  ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 
bservation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

onthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
etin. 

tations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
luded  in  this  issue. 

nless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
nches ,  and  wind  movement  In  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
eather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

leet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

mounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,   unless  otherwise  indicated. 

ata  in  Tables  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
ion  Index  for  observation  time. 

now  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
alues  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST . 

No  record  in  Tables  3,6,7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated.  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowf al 1 . 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

Storage  precipitation  station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December   issue     of  this  publication. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ubscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
hecks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
Inscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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IDAHO  -  AUGUST  1952 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


In  contrast  to  August  1951,  this  month 
was  very  dry;  in  fact  the  statewide  average 
precipitation  was  the  lowest  since  1944. 
Only  a  few  stations  reported  totals  in  ex- 
cess of  the  long-period  mean  for  August  and 
18  stations  reported  no  rain  during  the  month. 
Temperatures  averaged  close  to  normal,  de- 
spite much  dry,  sunny  weather,  and  the  ex- 
treme of  103°  at  three  stations  on  the  5th 
was  lower  than  the  maximum  usually  recorded 
in  August.  Total  sunshine  in  southern  divi- 
sions, as  indicated  by  Boise  and  Pocatello 
records,  was  above  normal,  while  such  records 
from  Spokane,  Washington  and  Missoula,  Mon- 
tana would  indicate  a  deficiency  of  sunshine 
in  the  northern  part  of  Idaho. 

Most  of  the  shower  activity  during  August 
came  in  the  first  half  of  the  month,  with 
concentrations  in  the  Northern  Division  on 
the  10th,  the  Southwestern  Division  on  the 
14th  and  in  the  Southeastern  Division  on  the 
2d,  3d,  and  4th.  There  was  no  general  storm 
period  during  the  month  and  precipitation 
occurred  almost  entirely  in  connection  with 
scattered  thunderstorms.  Thunderstorm  acti- 
vity was  less  than  usual  for  August,  however, 
and  despite  the  dry  conditions  the  number  of 
forest  fires  was  below  average. 

In  general  the  weather  was  very  good  for 
crop  growth,  although  lack  of  rain  did  affect 
pastures  and  lower  ranges,   as  well  as  some 


crops  on  dry-land  farms  in  the  southeast. 
Grain  harvesting  was  carried  on  at  a  rapid 
pace  throughout  the  month,  progressing  from 
lower  to  higher  elevations  where  considerable 
grain  remained  uncut  at  the  close  of  the 
month.  Much  haying  was  done  under  very  fa- 
vorable conditions.  Potatoes  were  maturing 
nicely  and  the  sugar  beet  crop  was  generally 
in  excellent  condition  at  the  end  of  the 
month.  During  the  last  week  temperatures 
dropped  considerably,  especially  at  night, 
with  several  stations  reporting  early  morn- 
ing readings  in  the  thirties.  No  frost  dam- 
age was  reported. 

Storm  damage  was  not  extraordinary,  but 
a  lightning  strike  took  one  life.  On  the 
2d  at  5  p.m.  a  hailstorm  about  six  miles  east 
of  Preston  destroyed  about  90  percent  of  the 
grain  crop  on  500  acres.  Hailstones  up  to 
5/8  inch  in  diameter  were  reported.  On  the 
9th,  at  about  3:15  p.m.,  lightning  struck 
the  home  of  Sam  Moss  at  Marsh  Center, near 
Downey,  electrocuting  Mrs.  Moss  but  leaving 
her  husband  and  two  children,  who  were  also 
indoors,  uninjured.  During  the  afternoon 
of  the  10th  a  ten-minute  hailstorm  at  Mesa 
did  considerable  damage  to  fruits.  About 
4:00  p.m.  on  the  13th  high  wind  and  rain 
did  some  damage  to  buildings  and  trees  at 
Cascade,  and  the  following  evening  high  wind 
damaged  a  greenhouse  and  some  seed  crops  at 
the  Branch  Experiment  Station  near  Parma. 
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18 

.75 

T 

5 

1909 

67.6 

107 

22 

.54 

0.0 

3 

1910 

64.3 

106 

11 

.10 

0.0 

1 

1911 

64.3 

103 

22 

.24 

0.0 

1 

1912 

63.4 

105 

17 

1  .27 

0.0 

6 

1913 

68.2 

109 

22 

.58 

0.0 

3 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

e 

o  = 

«  o 

1 

ja 
9 

west 

S 

■ 

i* 

■°  5 

> 
< 

X 

.3 

> 

< 

<  2 

6  ~H 
ZO 

1914 

66.9 

109 

24 

.18 

0.0 

1 

1915 

70.5 

111 

26 

.25 

0.0 

2 

1916 

64.8 

106 

.71 

SU1. 

3 

1917 

66.0 

108 

20 

.20 

0.0 

2 

1918 

62.8 

103 

21 

1.07 

T 

6 

1919 

68.5 

106 

24 

.28 

0.0 

2 

1920 

66.8 

111 

19 

.94 

0.0 

1921 

67.5 

108 

22 

.61 

0.0 

\ 

1922 

68.8 

108 

23 

1.56 

0.0 

8 

1923 

65.6 

no 

21 

.91 

0.0 

4 

1924 

65.5 

109 

.  12 

.41 

0.0 

2 

1325 

65.0 

106 

21 

1.03 

0.0 

5 

1926 

66.9 

112 

22 

1 .30 

0.0 

5 

1927 

65.2 

105 

22 

.73 

0.0 

5 

1928 

64.8 

108 

18 

.25 

0.0 

2 

1929 

70.  6 

110 

28 

.39 

0.0 

3 

1930 

68.8 

111 

22 

1.41 

0.0 

6 

1931 

68.7 

109 

25 

.24 

0.0 

2 

1932 

65.2 

111 

20 

.61 

T 

3 

1933 

66.2 

109 

24 

.38 

0.0 

3 

1934 

68.9 

110 

27 

.24 

0.0 

2 

VE  BEEN 

WEIGHTEE 

ACCORDING  TO 

AREA. 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

■ 

Cr 

§>■« 

•o  a 

1 

Highs 

e 

i 
3 

Avera 

II 

No.  of 
.01  or 

1935 

66.4 

111 

16 

.18 

0.0 

1 

1936 

67.6 

107 

18 

.87 

0.0 

4 

1937 

65.5 

108 

18 

.26 

0.0 

2 

1938 

65.7 

105 

23 

.48 

0.0 

4 

1939 

67.9 

107 

22 

.17 

0.0 

2 

1940 

68.4 

113 

26 

■19 

0.0 

1 

1941 

65.8 

105 

22 

1  .68 

0.0 

9 

1942 

67. 1 

108 

20 

.21 

0.0 

2 

1943 

65.7 

108 

19 

.40 

0.0 

3 

1944 

64.6 

106 

16 

.23 

0.0 

2 

1945 

67.2 

106 

20 

.75 

0.0 

4 

1946 

67.1 

108 

19 

.58 

0.0 

4 

1947 

65.7 

105 

23 

.54 

0.0 

4 

1948 

65.  5 

104 

24 

.43 

0.0 

4 

1949 

68. 1 

109 

27 

.35 

T 

3 

1950 

66.3 

105 

23 

.52 

T 

3 

1951 

65.4 

109 

19 

1  .37 

T 

6 

1952 

66.9 

103 

22 

.30 

T 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2  AUGUST  1952 
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Temperature 

Precipitation 

Average 
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e 

CTl 
1 
< 

Departure 
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Dale 
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£ 

Degree  Days 
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.1 

is 
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Date 

Scow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 
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Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

|     .01  or  More  | 

|^     .50  or  More 

1.00 
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g4 

6 

3^ 

ft? 

•  4  ? 
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.  0 

0 

1 

0 

0 

8  0  .4 

3  3.8 

57*1 

0.2 

B 

2 1 

-  c 

7R 

242 

•  40 

.33 

.19 

10 

.  0 

0 

4 

0 

0 

84*  1 

48.9 

66  *  5 

2.2 

96 

4 

38 

^6 

"S 

R 

" 

0 

.47 

~  .41 

.19 

9 

0 

4 

0 

0 

74  .  6 

43.7 

59  .  2 

0.9 

8  5 

3  1 

3  0 

1  87 

•  49 

.51 

.24 

10 

T 

0 

6 

0 

0 

CLAR*-   FORK    1  ENE 

84  •  9 

43.5 

64.2 

0  .  9 

96 

* 

^2 

3  0 

30 

.1  1 

~  1.07 

.11 

10 

•  0 

0 

I 

0 

0 

CORALT  RLACKRIRO  MINE 

7  3  •  9 

57*3 

ft  3 

1 

3  3 

•  96 

.45 

2 

.0 

0 

0 

0 

cACi  I O     n     A 1  CUB     f"  A  A  flP 

50*9 

66.0 

?  6  + 

•  36 

.31 

10 

a  0 

0 

2 

0 

0 

COEUR  0  ALENE  RS 

86  •  5 

52.1 

69.  3 

ift 

30 

25 

•  1  0 

•  55 

•  06 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

81.3 

46.6 

64.0 

l  *<; 
*  ■ 

* 

3  7 

19  + 

8  4 

° 

•  1  4 

—     •  7  5 

•  06 

14 

•  0 

0 

4 

01 

3 

DIXIE 

!  8  »  A 

33*2 

5  5  •  ft 

97 

24 

25 

•>P  + 

277 

1 

0 

1 7 

0 

.65 

•  53 

10 

T 

0 

4 

1 

0 

ELK  CITY 

82  •  2 

36  .7 

59*5 

91 

21  + 

26 

17Q 

3 

0 

1 1 

0 

.71 

.52 

10 

T 

0 

5 

1 

0 

FENN  RS 

91  •  0 

49.  8 

0.1 

99 

5 

40 

j:  1  * 

1  2 

.17 

-  .52 

.12 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRA*'GEV I  LLE 

82  •  0 

-<  ,  j 

66*0 
* 

1.1 

92 

4  + 

34 

57 

•  68 

.09 

.54 

10 

0 

2 

1 

0 

KELLOGG 

85*9 

49  •  7 

2.7 

97 

1  1 

"\  7 

1 1 

° 

•  46 

•  4  5 

.43 

10 

•  0 

0 

3 

0 

0 

K00  S  K I  A 

90  ■  1 

50.2 

70*2 

0.  1 

101 

19 

7Q 

1  7 

1 6 

0 

0 

•  07 

-  ,67 

•  06 

14 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LEWISTON   WATER  PLANT 

9  1  •  5 

56  .  9 

7  4.2 

0  a  1 

102 

44 

20  + 

4 

1 8 

0 

' 

•  07 

~      .4  1 

•  07 

fj 

.0 

0 

■  1 

0 

0 

LEWISTON  WR  AP 

R 

87.8 

56.2 

72.0 

_ 

1  .  1 

1  06 

44 

26 

a 

1  4 

c 

0 

0 

.01 

■  .37 

•  01 

1 1 

•  0 

0 

0 

M(  IS  LI  1 W    U    Wr  I 

82.7 

48.7 

65.7 

- 

0.4 

94 

36 

3  0 

67 

0 

.23 

"  .38 

.20 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MUL L AN  PASS  CAA 

67.3 

48.3 

57  .  8M 

0.1 

80 

3 

33 

30 

236 

•  33 

-  .52 

•  17 

10 

T 

0 

3 

0 

NEZPERCE   2  E 

80.0 

51.4 

65.7 

90 

5 

41 

26  + 

59 

_ 

0 

.15 

.10 

9 

.0 

0 

2 

0 

3 

OROF I  NO 

91  .4 

50*4 

70  *  9M 

0.  c 

103 

5 

1  0 

12 

18 

0 

"0 

0 

T 

™     .  *9 

T 

7+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

P I ERCE  R S 

83.3 

4?  .4 

*^ 

- 

0*3 

01 

s  + 

31 

7a 

104 

6 

0 

3 

0 

•  17 

—      .  6  s 

.11 

•  0 

0 

0 

3 

PORTH I LL 

1  a  5 

94 

2  + 

3* 

-is 

63 

10 

0 

0 

0 

•  70 

.12 

•  25 

6  + 

*c 

0 

5 

0 

0 

POTL ATCH 

8  2.3 

64*5 

n*  n 

9  3 

4  + 

32 

in 

8  i 

7 

0 

0 

•  45 

-  .04 

•  33 

10 

■  0 

0 

3 

0 

0 

62.6 

• 

3  0 

10 

114 

0 

1 

0 

•  22 

.74 

•  2 1 

1 0 

*0 

0 

2 

0 

0 

R  I GG INS  RS 

Q7 *u 

77  ^ 

CQ  Q 

101 

^2 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

•  3  8 

-  .09 

•  1 5 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

1  fl 

AO. 7 

1  2 

3  2 

30 

145 

0 

Q 

•  25 

-  1.00 

•  10 

1  0 

•  0 

0 

4 

0 

3 

SAINT  MARIES 

87*4 

66*6 

1*2 

Oft 

30 

1  4 

0 

I 

0 

•  47 

-  .31 

.34 

1  0 

•  0 

0 

■  2 

0 

3 

SALMON 

87.6 

4  5.6 

66.6 

1.2 

9  7 

23  + 

37 

2ft 

35 

1  5 

0 

Q 

0 

-  .25 

0 

5 

0 

3 

SANDPOINT   EXP   ST A 

81.3 

46*  5 

63.9 

0*2 

9  3 

3  5 

26  + 

°. 

° 

*?9 

-  .64 

*ip 

*  i« 

10 

.  0 

0 

3 

0 

3 

WALLACE 

o«  *I 

2c 

62.1 

o\ 

3  2 

30 

1  14 

rJ 

1 

CD 

•  58 

~  .40 

•  29 

29 

•  0 

0 

3 

0 

3 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

62.9 

0*6 
•  6 

93 

1 

34 

30 

•  5  1 

~  .33 

•  29 

30 

.  0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

64 . 9 

0  6 

-  .44 

T 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA    1  NE 

80.3 

34*0 

57  2 

1*7 

88 

22 

28 

237 

1 4 

.35 

~  .21 

•  20 

10 

T 

0 

:  3 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

89.4 

5  5.6 

77,5 

96 

8  + 

47 

3 

1  7 

0 

0 

0 

.01 

.01 

1 

.  0 

0 

i  I 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

90  .0 

55.0 

72.5 

0*1 

98 

1  4 

46 

3  1 

1  8 

0 

0 

0 

.  00 

.26 

.  00 

a  0 

0 

0 

0 

0 

ATLANTA    1  E 

80.1 

46  *  1 

6  3.1 

3.2 

85 

1  3  + 

35 

80 

0 

0 

° 

° 

.38 

•  32 

.25 

1 

a  0 

0 

5 

0 

3 

BL I  SS 

90.5 

53.7 

72,1 

0.5 

97 

12 

41 

31 
31 

6 

21 

0 

0 

0 

.00 

.17 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BOISE  LUC K V   PEAK  DAM 

//r 

0 

0 

° 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

88.5 

57*2 

72 

1  •  9 

97 

ft 

46 

+ 

8 

17 

0 

0 

0 

T 

.19 

T 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

87.9 

59*2 

.3.6 

3.2 

94 

9 

50 

3  1 

1 

15 

0 

'  0* 

0 

.00 

-  .27 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

<f 

CAtDWELL 

90.4 

52.7 

71.6 

1*3 

98 

4 

41 

28 

4 

18 

0 

0 

0 

.00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMRR [ DGE 

91  .5 

51.5 

71.5 

0,4 

1  00 

2+ 

38 

2  8 

9 

20 

0 

0 

0 

•  03 

-  .32 

.02 

14 

•  0 

0 

2 

0 

3 

v.  **  r>  v.  **  \J  c    l    n  ■> 

81.6 

43.0 

88 

6  + 

32 

3 1 

103 

0 

0 

1 

Q 

.20 

.16 

14 

•  0 

0 

2 

■  rj 

0 

CHALL I S 

83.9 

48  •  7 

ftft  *  i 

1  a  1 

90 

9+ 

40 

1  P 

35 

3 

0 

0 

•  48 

•  05 

.29 

2 

•  0 

1  * 

4 

0 

3 

COUNC I L  IN 

90.  2 

50*2 

7H  7 

0a  2 

93 

13 

40 

7 

1  3 

0 

0 

0 

•  00 

-  .42 
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•  0 

0 

0 

0 

3 

DEADWOOD  DAM 

81.5 

34  .8 

SR*  7 

0  a  3 

89 

21 

25 

?p 

206 

1 1 

Q 

•  08 

~  .58 

.06 

5 

•  0 

\  ® 

2 

0 

0 

DEER  FLAT  DAM 

88.7 

55*5 

72*  \ 

0*7 

90 

3  + 

44 

11 

3 

0 

~  .18 

T 

13 
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0 

0 

0 

3 

C  lAU  C  T  T     7  C 

90.5 

49.  3 

69.9 

2.7 

98 

H 

39 

28 

12 

7A 

T 
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0 

0 

0 

0 
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64 

3' 

0 

0 
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0 

*' 

0 

3 

92.3 

46.  1 
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0- 

0 

0 
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3+ 
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3.8 

9  5 

3  + 

46 

7ft 

4 

il 
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0 
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3.6 
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1 
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0 

1 

" 
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3+ 

36 
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31 

0 

0 

0 
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0 

J 
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3 
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* 
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94 
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0 

Hill      r itv 
n I LL    LI  I  ' 
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0 
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86  .  0 
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9 
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9 

0 
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.0 

0 
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0 
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40.6 
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94 

13 

31 

73 
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0 

5 

0 
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.0 

0 
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0 
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0.8 
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4  1 

7ft  + 
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0 
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3+ 

29 

31 
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0 
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0 
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0 
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81.9 

36.0 

59.0 

1.3 

21 

28 

27  + 

185 

0 

c 

1  0 

0 

.67 

-  .04 

.65 

1 

T 

0 

2 

1 

3 

SWAN   FALLS  PH 

95.7 

63.2 

79.5 

2.1 

103 

q 

53 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

•  0 

0 

0 

3 

TWIN  FALLS   2  NNF 

91.0 

53.0 

^2.0 

3.3 

97 

'.2 

31 

6 

21 

0 

0 

0 

T 

-  .22 

T 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWIN   FALLS   3  SE 

88.1 

51*5 

69.8 

0,6 

94 

5+ 

38 

31 

14 

0 

0 

0 

.00 

-  .23 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

93.1 

52.3 

72.7 

1.6 

101 

1  1 

40 

28 

2 

25 

0 

Q 

0 

.00 

-  .28 

.00 

aO 

0 

0 

0 

0 

Ul V  1  J  iun 

68 .  5 

0.3 

.10 

-  .26 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

87.7 

49*3 

68.5 

1.2 

94 

1  ^ 

AO 

26 

7 

10 

0 

0 

0 

1.23 

.81 

1.07 

2 

•  0 

0 

2 

1 

1 

ALBION 

86.  0 

45.6 

65.8 

0*9 

92 

16 

26 

33 

6 

1" 

0 

0 

.05 

-  .38 

.05 

4 

•  0 

0 

!  1 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

87.4 

52*4 

69.9 

1.3 

93 

13 

44 

17  + 

4 

10  0 

0 

0 

.15 

-  .41 

.13 

3 

•  0 

0 

3 

0 

3 

A  SCO 

84.  5 

43.9 

64.2 

0.6 

91 

13 

1  R 

61 

2 

0 

0 

0 

.28 

-  .32 

.19 

1 

•  0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ABLE  2  CONTINUED 


' I DAHO 
AUGUST  1952 


Temperature 


Station 

.§ 

1  2 
<S 

sJ 
!  J 

5  a 
<£ 

• 

• 

< 

S 

0» 

s 

-" 

a 

. 

_s 

| 
a 

a 
1 

1 

No.  oi  D.y. 

0 

ft 

|  5 
is 

Ok 

s 

• 

5 

Show.  S1..I  H.U 

No.  ol  D«r* 

Max 

Mln 

1 

\h 
5  = 

Z  8 

s 

a 

1 

t 

p 

i 

3 

3 

J 

-  8 

1 1 
■  S 

s; 

I  £ 

■\ 
V  I 

■  i 

6.SHTON   1  S 

79.  7 

44.6 

6?. 2 

-  1.0 

95 

23 

13 

31 

94 

0 

0 

0 

c 

.86 

.07 

.40 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

3LACKF0OT 

88.3 

52.3 

70.3 

3.5 

95 

13 

45 

17 

IS 

1  2 

9 

0 

:• 

.29 

-  .35 

.16 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLACKFOOT  DAM 

81.  5 

39.2 

50.4 

0.6 

88 

1  3* 

29 

31 

139 

0 

C 

2 

1 

.29 

-  .71 

.16 

29 

.0 

0 

* 

0 

0 

1URLEV 

91.3 

56.0 

73.7 

3.3 

97 

14  + 

45 

31 

22 

a 

0 

0 

•  07 

-  .41 

.07 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

3URLEY  FACTORY   1  NW 

89.5 

52.1 

70.8 

2.1 

100 

22 

41 

26 

18 

0 

0 

0 

.08 

-  .27 

.08 

1 

.0 

0 

1 

p 

0 

A.URLEY  CAA  AP 

88.7 

51  .0 

69.9 

1.6 

95 

21 

41 

28 

10 

16 

-1 

0 

0 

T 

-  .20 

T 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

78.  1 

35.1 

56.6 

-  3.3 

84 

22 

27 

28  + 

256 

0 

0 

1 1 

0 

.45 

-  .50 

.25 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

KlGGS 

82  .9 

45.5 

64.2 

3.9 

89 

23 

33 

31 

0 

0 

0 

0 

•  84 

-  .48 

.65 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

BUBO  IS  EXP  ST A 

82.7 

51.8 

67.3 

0.3 

90 

22 

43 

?9  + 

18 

1 

0 

0 

1.38 

.51 

•  58 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

XJBOIS   C  A  A   A  P 

84.3 

50.3 

67.3 

-  0.4 

91 

22 

44 

28  + 

17 

? 

0 

0 

0 

.65 

-  .06 

•  33 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

87.3 

51.2 

69.3 

1.9 

93 

13 

43 

17  + 

3 

1 9 

0 

0 

0 

.29 

-  .37 

•  29 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRACE  PM 

81.1 

48.6 

64.9 

-  0.2 

87 

13 

40 

31 

36 

0 

0 

0 

0 

.74 

-  .21 

•  20 

9+ 

.0 

0 

7 

0 

0 

SR  A  V 

82.2 

42.6 

62.4 

1.3 

87 

15 

33 

31 

79 

0 

0 

0 

0 

.24 

-  .84 

.24 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SROUSE 

78.1 

37.1 

57.6 

84 

13+ 

28 

28  + 

223 

0 

0 

7 

0 

1.67 

.85 

.82 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

HAMER  4  NW 

85.9 

45.3 

65.6 

0.8 

93 

22 

34 

28  + 

38 

6 

0 

0 

0 

.51 

-  .29 

.25 

10 

T 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  FALLS   6  Nf 

83.8 

48.5 

66.2 

89 

22. 

40 

31 

21 

0 

0 

0 

0 

.29 

•  29 

10 

T 

0 

1 

0 

0 

IDAHO    FALLS    CAA  AP 

85.3 

50.1 

67.7 

1.1 

91 

13 

44 

17  + 

13 

5 

0 

0 

0 

.53 

-  .06 

•  25 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

IRWIN  2  S 

82.9 

47.6 

65.3 

2.7 

89 

13 

35 

31 

40 

0 

0 

0 

ol 

•  53 

-  .34 

.50 

1 

.0 

0 

! 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

78.4 

39.5 

59.0 

-  0.6 

85 

22 

28 

31 

179 

0 

a 

3. 

4 

1*16 

-     .  16 

.61 

1 

T 

0 

7 

1 

0 

LlFTON  PUMPING  STA 

80.3 

50.1 

65.2 

0.3 

86 

1' 

35 

31 

37 

0 

0 

0 

0 

.86 

.11 

•  38 

28 

.0 

0 

6 

c 

0 

MACKAY  RS 

81.7 

45.6 

63.7 

-  1.4 

89 

22 

37 

31 

60 

0 

0 

0 

0 

1.69 

.91 

1.11 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

MALAD 

87.7 

53.7 

70.7 

2.6 

94 

5 

42 

31 

6 

11 

0 

0 

0 

.43 

-  .52 

.16 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

HALAD  CAA  AP 

88.  3 

49.1 

68.7 

93 

5+ 

35 

31 

13 

14 

0 

0 

0 

.51 

.19 

1 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MAY  RS 

84.9 

43.9 

64.4 

-  0.2 

91 

9 

36 

21  + 

56 

6 

0 

0 

0 

.28 

-  .44 

.20 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC  CAMMON 

88.0 

47.5 

67.8 

94 

14+ 

40 

31 

19 

15 

0 

0 

0 

.47 

.31 

22 

T 

0 

' 

a 

0 

MlNIDOKA  DAM 

86.7 

57.8 

72.3 

94 

8 

47 

31 

7 

11 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

HONTPELIER  RS 

84.4 

45.8 

65. 1M 

0.8 

90 

1+ 

.83 

-  .11 

.31 

30 

T 

0 

7 

0 

0 

OAKLEY 

85.2 

53.3 

69.3 

0.0 

92 

13 

36 

31 

21 

4 

0 

0 

0 

.41 

"  .19 

.16 

I 

.0 

0 

I 

0 

0 

Paul    i  e 

87.5 

51.1 

69.3 

0.9 

93 

22 

40 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .39 

.00 

pocatello  wb  ap  //r 

88.0 

54.5 

71.3 

2.4 

94 

13 

45 

17 

3 

15 

0 

0 

0 

.01 

-  .49 

.01 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT   2  SE 

8  7.5 

52.3 

69.9 

2.0 

92 

5  + 

47 

15  + 

4 

9 

0 

) 

0 

•  72 

.28 

•  32 

1 0 

0 

6 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

85.6 

46.9 

66.3 

93 

13 

38 

28 

25 

8 

0 

0 

.29 

.24 

1 

T 

0 

2 

0 

0 

■ jp pRT 

92.7 

5  ?  •  ? 

72  •  5W 

3.9 

1  4 

23 

0 

0 

0 

.41 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

84.4 

45.0 

64. 7M 

0.5 

91 

22 

56 

2 

0 

0 

.28 

-  .28 

.12 

10+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

CDCii^CD  DC 

80.4 

42  •  5 

61.5 

-  0.2 

87 

22 

32 

?9 

107 

0 

0 

1 

0 

1  .95 

•  96 

•  86 

2 

T 

0 

7 

2 

0 

SPRINGFIELD 

89.4 

47.4 

68.4 

1.1 

96 

13 

37 

31 

12 

0 

0 

0 

.50 

.00 

.48 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

SUGAR 

83.4 

44.4 

63.9 

0.8 

90 

22 

34 

31 

55 

0 

0 

0 

.00 

-  .52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TETON  I  A  EXP  STA 

80.2 

43.0 

61.6 

87 

22 

29 

31 

101 

0 

0 

' 

0 

•  19 

.09 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

66.3 

1.1 

.52 

-  .21 

T 

STATE 

66.9 

0.3 

.30 

-  .28 

T 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

•  1 

«l 

3 

•1 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  ]  17  |  18 

19  ]  20  |  21 

22  23 

24 

25  26 

27 

28  |  29  | 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

ALBION 

ALPHA   1  NE 

AMERICAN  FALLS  1  NH 

ANDERSON  OAM 

1  .23 
•  05 
.35 
.15 
.01 

■  16 
•01 

•  07 
T 

.13 

.09 

.09 

.20 

•  10 

.01  T 

•01 

T 

ARC0 

ARROW ROCK  OAM 
ASH TON  1  S 
ATLANTA   1  E 
AVERY  Rc. 

•  28 

•  00 
.86 

•  38 
.37 

•  19 

•  25 

.22 

.09 

.  91 

.37 

•  02 

.04  .06 

T 

BAWIEw  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK   1  S 
•LAC  ".FOOT 
BLACKFOOT  OAM 
BLISS 

•  49 

.AO 

•  29 
.20 

•  00 

.0* 
•  13 
.08 

T 

•  16 

.07 

.01 

.46 
.10 

T 

.10 

T 

T 

.04 

T 

.  16 

'BOISE  LUCK  v  PEAK  OAM 
BOISE  MB  AP  t/W 
BONNE FERRY 
BUHL 

BURKE  2  NNE 

•  00 
T 

•  47 
.00 
.44 

•  0) 

.02 

.01 

.06 

•  19 

.06 
•  24 

T 

.14 

T 

.  16 

•  01 

T 

BURLEY 

BURLE"  FACTORY   1  NW 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

•  07 

•  08 

T 

•  00 

•  03 

.07 
.38 

T 

•  01 

•  02 

T  T 

CASCADE  1  NW 
CEMTERVl LLE  ARBAUOh 
CHALLIS 

CHILL*  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK   1  ENE 

.20 

•  30 

•  48 

•  45 

■  11 

•  23 

•  29 

•  10 

•  01 
.  .  ] 

T 
T 

T 

.24 
.  16 

.11 

.04 

•  16 

.06 

.02 

T 

:0BALT  BLACKBIRD  M|NE 
:OEUR  0  ALENE  CAA  AP 
:0EUR  0  ALENE  RS 
"rOTTOMWOOO 
OUNCIL  1  N 

•  96 
.36 

•  10 

•  14 

•  00 

T 

•  43 

.02 

•  30 
.11 
■  04 

•  04 

.13  T 

.06 

.06 

.03 

.06 

T 
T 
T 

T 

:rouch  2  NNW 
*aovooo  oam 
flat  dam 

blltl 
MINI 

•  00 

•  08 
T, 

•  65 

•  84 

•  65 

T 

•  08 

.11 

T 

•  06 

.03 

.02 

I 

.06 

.03 

T 
T 

T 

,X*JOI$  E«P  STA 
DUBOIS  CAA  AP 

rLK  CITv 

1.38 

•  65 

•  7) 

•  28 
■  16 

•  13 

•  14 

•SB 

T 

.02 

T 

.06 

T 

T 

.  33 
.32 

.16 

T 

.02 

.17     T  T 
T  T 

.13 

.03  .01 

T 

Sn  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

IDAHO 

Table  3— Continued  august  1952 


Station 

■3 

Day  of  month 

O 

'  1 

2  1 

3 

*\ 

5 

6 

7 

8 

9 

10  | 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  1  17 

18 

19     20  21 

22  1 

23  | 

24 

25 

26  | 

27 

28  |  29  | 

30 

31 

EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL    I ND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

T 

•  02 
.17 

.03 

.01 

•  29 

T 

T 

.02 

T 

.02 

.02 
T 

•  03 

T 

•  12 

T 

T 

T 

GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIEW 
GRANGE V [ LL6 

T 
T 

•  74 

•  66 

T 
T 

.08 

T 

T 

T 

.02 

•  20 

•  54 

.14 

T 

■21 

.04 

■  14 

.06  .06 

T 

GRAY 
GROUSE 
HA  I LEY 
HAMER  4  NW 
HA  2 ELTON 

•  24 
1.67 

•  35 

•  00 

.47 
•  35 
.  10 

•  37 

.82 

T 

.01 

.25 

T 

•  04 

.12 

.24 

HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY  13  SW 

•  OS 

•  56 
.14 

•  02 

.05 

•  38 

•  02 

•  12 

•  04 

•  06 

T 

T 

•  02 

T 

.08 

T 

IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 

.29 
•  53 
.53 

T 

•  21 
.50 
.61 

.25 
•  12 

T 

■  03 

.10 

.10 

T 

T 

.29 
.07 

.08 

.13 

T 
T 

T 

T 
T 

.02 

KAMIAH  1  NE 

KELLOGG 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 

T 

•  46 

•  07 

.07 

T 

T 

.01 
.07 

.43 

T 

T 

■  06 

T 

.01 

T 

■  02 

LEWISTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOW MAN 
HACKAY  RS 
MALAD 

•  01 

•  66 

T 

•  43 

T 
T 

1.11 
.13 

•  26 

•  32 
.01 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

•  08 
T 

•  16 

*  12 

.01 

T 

T  .13 
T 

T  T 

T 

.01 

•  13 

.  14 

T 

.38  T 
T 

T 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 

MERIDIAN  1  SSW 

.51 

•  26 

•  12 

•  00 

•  19 

.20 

.09 

T 

.10 

•  06 
T 

•  03 

■  05 

•  08 

•  0* 

.02 

.31 

.15 

T 
T 

•  06 

T 

MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPEL I ER  RS 

MOUNTAIN  HOME 

•  23 
T 

•  83 

.05 

•  IB 

.23 

.03 
T 

T 

.20 

T 

•  15 

•  05 

T 
T 

■  06 

.03 

.31 

MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEAOOWS  RS 

OAKLEY 

.33 

•  02 
.19 

•  41 

.16 

.01 

.09 

.01 
.01 

T 

T 

.05 
.02 

T 

•  10 

.17 
•  11 

.08 
T 

•  01 

.05 

T 
T 

•  15 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  4  S 
OROF I NO 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 

.26 

•  04 

T 

•  00 

■  26 

T 

T 

T 

.04 
.06 

PAYETTE 
PIERCE  RS 
PINE  2  SSW 

PORTH ILL 

T 

•  17 

•  21 

.70 

T 

.21 
T 

•  02 

•  25 

.01 

.04 
.16 

T 

•  11 

T 

•  25 

T 

T 

■  02 

■  02 

POTLATCH 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELO 

■  45 
.72 
.22 

■  00 

.04 
.24 

.27 

T 

•  04 

T 

.07 
.02 

■  33 
.32 

■  21 

T 

.05 

.03 

•  05 

•  01 

T 

T  • 

RIGGINS  RS 
ROLAND  W  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  MARIES 

•  38 
.25 

•  00 

•  42 

T 

.08 

.04 

.03 

T 

.  12 
.10 

.  12 
•  34 

.05 
•  12 

•15  .06 

T 

•  06 

.04 

SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD 

•  35 
.29 
.00 

•  50 

.12 

.6* 
.48 

•  86 
•02 

.05 
.01 

T 

■  11 
.18 

.01 

.01 

•  37 

•  05 
•03  «03 

T 

T 

■  10 

STIBNITE 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 

•  53 

•  00 
.67 

•  19 

.15 
.65 
.09 

.02 
.06 

.25 

.01 

.09 

.02  .02 

T 

T 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOOOLAND  PARK 
WEISER 

T 

•  00 

•  56 

•  51 
.00 

T 
T 

.02 

.04 

.25 
.  16 

.04 

T 

T 

■  29 

.  29 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs 

Snow  on 
ground 

JACKSON  PEAK 

// 

1951 
AUG.  21 

1952 
SEP.  3 

52.30 
52.30 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

1951 
AUG.  21 

1952 
SEP.  3 

56.50 
56.50 

Station 

Obsei  - 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

SHAKE  CREEK 

1951 
AUG.  23 

TOTAL 

1952 
SEP .  5 

29.01 
29.01 

TRINITY  LAKE  GS 

// 

1951 
AUG .  24 

TOTAL 

1952 
SEP.  9 

61.90 
61.90 

Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

TROUTDALE  GS 

// 

1951 
SEP.  2 

TOTAL   ,  . 

1952 
SEP.  9 

28.66 
28.66 

VIENNA  MINE 

// 

1951 
AUG.  22 

1952 
SEP.  4 

50.40 
50.40 

S*«  rei#ianc*  ootea  following  Station  Index. 

-  96  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1952 


Station 


ARERDttN  EXP   ST  A 
I  LSI  ON 
1LPHA    1  NE 
IMER1CAN   FALLS    1  NX 
INDERSON  DAM 

I  SCO 

IRROBROCK  OAM 
tSHTON   1  S 
ITLAMA   1  E 
(VERY  RS 

IAYV1EU  MODEL  BASIN 
)IG  CREEK  IS 
(LACKFOOT 
iLACKFOOT  DAM 
M.ISS 

IOISE   LUCK»   PEAK  DAM 
OISE  WB  AP 
ONNER S  FERRY 
UHL 

URKE   2  NNE 
URLEY 

URLEY   FACTORY    1  NW 
URLEY   CAA  AP 
ULDHELL 
INBRIOGE 


ISCADE   1  NX 

hALLIS 

HILLY  BARTON  FLAT 
^ARK   FORK    1  ENE 
JBALT   BLACKBIRD  MINE 

|>EUR  D  ALENE   CAA  AP 
)EUR   D  ALENF  iJt, 
ITTONBOOD 
IUNCIL    1  N 
ADKOOO  OAM 

IER  FLAT  DAM 
ME 
IGGS 

BOIS  EXP  =.!» 
BOIS  CAA  AP 

K  CITY 
Ln  2  E 
IRFIELD 
NN  RS 

RT  HALL    I ND  AGENCY 

! 

roen  valley  rs 
-:nn<.  ferry 
joing  caa  ap 

»CE  PH 
»N0  VIE* 


USE 

i  Lev 


Day  Ol  Month 

ft 

2 
« 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 L 

17 

18 

19 

 L 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

I 

29 

1 

30 

31 

MAX 

86 

89 

89 

91 

91 

89 

84 

68 

90 

88 

86 

97 

9? 

87 

86 

90 

93 

88 

H7 

93 

92 

8:* 

69 

84 

67 

82 

85 

84 

81 

77 

M  I N 

57 

54 

54 

53 

50 

52 

59 

44 

54 

55 

48 

48 

50 

53 

47 

47 

44 

42 

50 

48 

45 

53 

49 

48 

54 

40 

48 

4? 

48 

51 

42 

49»  3 

MAX 

B7 

89 

92 

tt 

91 

84 

89 

91 

89 

84 

82 

87 

88 

85 

84 

90 

88 

87 

91 

85 

89 

85 

83 

82 

77 

73 

66.0 

MlN 

sn 

4« 

S7 

in 

42 

41 

39 

37 

37 

45 

39 

45 

58 

48 

49 

54 

36 

38 

36 

36 

31 

42 

45.6 

MAX 

<!? 

A7 

ZZ 

zz 

a^ 

77 

83 

81 

77 

80 

86 

84 

84 

83 

72 

72 

74 

78 

76 

67 

70 

80*3 

Ml  N 

■»7 

45 

31 

30 

30 

31 

27 

29 

32 

34 

34 

33 

26 

27 

22 

31 

27 

26 

34  »0 

MAX 

90 

an 

89 

89 

86 

93 

92 

86 

85 

89 

91 

88 

87 

91 

89 

90 

90 

83 

66 

83 

84 

84 

81 

76 

87  «4 

MIN 

53 

52 

62 

46 

49 

44 

44 

53 

53 

4V 

57 

34 

57 

57 

44 

53 

48 

46 

53 

46 

62*4 

MAX 

93 

on 
to 

92 

oo 

87 

Q, 

94 

QA 

96 

92 

86 

91 

91 

87 

89 

95 

92 

94 

93 

88 

83 

80 

86 

64 

79 

77 

89  #4 

MlN 

67 

1 

o  1 

61 

6  1 

i 

0  1 

59 

54 

56 

56 

58 

57 

68 

59 

5  5 

53 

54 

M53 

53 

30 

52 

52 

57 

1  57 

57 

66 

49 

50 

50 

54 

47 

56*6 

MAX 

83 

65 

86 

66 

87 

86 

84 

88 

86 

87 

87 

87 

91 

85 

83 

80 

79 

86 

64 

83 

89 

90 

87 

84 

87 

86 

80 

82 

60 

76 

75 

MIN 

58 

59 

58 

48 

46 

47 

42 

44 

45 

43 

42 

44 

49 

50 

38 

41 

39 

33 

43 

38 

41 

46 

44 

42 

49 

37 

36 

36 

38 

44 

40 

MAX 

96 

92 

96 

J*6 

^\ 

93 

S  ■  ■ 

89 

96 

98 

85 

86 

87 

92 

92 

84 

90 

95 

94 

94 

95 

80 

81 

82 

88 

85 

74 

90.0 

MIN 

65 

60 

60 

62 

60 

50 

55 

59 

6? 

60 

56 

54 

52 

56 

57 

56 

63 

54 

47 

49 

50 

49 

46 

55*0 

MAX 

84 

82 

83 

82 

81 

80 

'!! 

B  v 

83 

82 

80 

78 

81 

83 

85 

83 

73 

79 

77 

80 

78 

73 

67 

MIN 

40 

40 

7? 

41 

41 

40 

40 

33 

It'I 

MAX 

fta 

ft? 
2 

7fl 

ft? 

2 

7ft 

77 

7R 

77 

7A 

74 

75 

72 

70 

80*  1 

MIN 

AO. 

*? 

42 

40 

43 

37 

35 

46*  1 

MAX 

Q7 

f 

92 

94 

a 

93 

92 

84 

84 

83 

84 

8 1 

75 

87*3 

M I N 

52 

40 

36 

45 

38 

4 

42 

46 

47 

53 

42 

39 

35 

31 

46 

38 

?y 

36 

!  37 

37 

55 

39 

30 

30 

38 

24 

33 

39t  1 

MAX 

89 

92 

82 

84 

92 

94 

82 

84 

85 

84 

75 

90 

92 

^ 

78 

79 

80 

79 

76 

76 

75 

83 

85 

B2 

79 

70 

72 

78 

78 

70 

71 

A1  4 

MlN 

57 

48 

47 

49 

55 

53 

46 

64 

62 

53 

51 

47 

51 

53 

55 

48 

39 

42 

45 

37 

38 

48 

*  S3 

41 

51 

34 

35 

36 

51 

34 

47 

47*6 

MAX 

■J 

at 

t  \ 

82 

6  1 

to 

85 

75 

78 

86 

83 

83 

74 

75 

78 

76 

66 

67 

80.4 

MIN 

a7 

*3 

4  1 

39 

39 

33 

45 

36 

7.1 

28 

30 

32 

•  32 

28 

26 

27 

25 

30 

29 

26 

33.8 

MAX 

87 

87 

92 

92 

93 

89 

86 

92 

9  3 

86 

88 

91 

95 

88 

88 

67 

93 

88 

88 

94 

93 

87 

92 

85 

87 

84 

86 

85 

79 

72 

<!?*  \ 

Ml  N 

52 

o6 

54 

61 

49 

60 

5  3 

46 

49 

5 1 

57 

47 

50 

5 1 

50 

6  0 

58 

46 

54 

46 

48 

49 

47 

82 

81 

8  3 

84 

85 

85 

79 

82 

85 

80 

79 

8  3 

88 

81 

83 

84 

85 

6  2 

80 

80 

76 

67 

67 

Ml  N 

46 

43 

42 

4  3 

4  1 

45 

49 

34 

47 

42 

39 

4  1 

41 

43 

37 

40 

36 

37 

39 

40 

39 

40 

38 

36 

32 

38 

36 

29 

39*  2 

91 

95 

92 

95 

94 

94 

87 

95 

92 

91 

90 

97 

94 

9 

88 

89 

Ol 

90 

95 

94 

90 

9  1 

88 

85 

83 

88 

88 

85 

80 

90.5 

m*n 

67 

62 

52 

63 

60 

60 

61 

55 

62 

63 

61 

55 

54 

65 

55 

48 

1 

51 

50 

46 

53 

50 

50 

57 

46 

43 

44 

45 

54 

4  1 

53. 

MAX 

91 

95 

93 

95 

86 

90 

98 

96 

82 

82 

87 

89 

M  I  N 

64 

60 

59 

54 

55 

44 

55 

54 

50 

44 

48 

MAX 

91 

94 

95 

97 

95 

90 

88 

97 

92 

9 1 

88 

93 

94 

87 

87 

J? 

|* 

79 

80 

80 

85 

86 

74 

80 

86.5 

MIN 

ol 

V* 

78 

SH 

57.2 

06 

Qa 

R6 

fta 

j[ 

7Q 
I7 

1*7 

an 

01 

vt 

85 

81 

79 

76 

7B 

84  . 1 

MlN 

1 

KR 

a 

a 

at 

J 

40 

39 

52 

39 

**  7 

MAX 

on 

J? 

93 

an 
90 

92 

94 

88 

on 
90 

93 

91 

2 

on 

no 

87.9 

MlN 

62 

A 

o& 

62 

60 

61 

64 

62 

St 

57 

54 

50 

59.  2 

MAX 

81 

ft 

82 

74 

80 

79 

7 

on 

73 

7 1 

7  1 

68 

63 

74.6 

MIN 

56 

44 

46 

b  2 

50 

44 

51 

49 

54 

46 

44 

48 

47 

43 

1 

45 

43 

49 

35 

35 

36 

45 

31 

37 

43.7 

MAX 

94 

92 

94 

96 

95 

96 

91 

86 

94 

92 

91 

90 

94 

97 

68 

Q0 

91 

95 

96 

88 

90 

95 

95 

95 

97 

85 

87 

65 

89 

88 

75 

91.3 

MlN 

60 

61 

59 

62 

59 

60 

65 

52 

62 

56 

57 

55 

57 

65 

56 

56 

49 

50 

57 

51 

52 

60 

56 

61 

59 

47 

55 

48 

48 

55 

45 

56.0 

MAX 

90 

90 

91 

93 

92 

96 

90 

85 

94 

91 

89 

88 

94 

98 

85 

88 

88 

91 

94 

85 

92 

1  00 

93 

9  ' 

96 

8  1 

84 

82 

85 

85 

76 

89.6 

MlN 

57 

57 

52 

55 

b  1 

64 

62 

50 

58 

56 

53 

49 

50 

59 

51 

48 

54 

49 

54 

44 

49 

55 

53 

56 

65 

41 

49 

49 

49 

54 

42 

52.1 

90 

92 

94 

94 

93 

90 

86 

93 

91 

89 

88 

94 

94 

86 

88 

&a 

92 

94 

85 

88 

95 

92 

94 

94 

81 

84 

81 

85 

86 

73 

77 

M  IN 

59 

59 

54 

58 

55 

55 

55 

47 

54 

51 

56 

5  1 

51 

56 

53 

49 

43 

43 

6 1 

44 

48 

57 

64 

58 

48 

42 

48 

4  1 

44 

55 

43 

MAX 

94 

95 

97 

98 

97 

95 

90 

97 

94 

87 

90 

94 

97 

88 

87 

87 

93 

93 

85 

88 

93 

92 

93 

94 

83 

82 

82 

87 

89 

78 

63 

90*4 

Ml  N 

60 

60 

57 

60 

59 

58 

54 

55 

54 

56 

49 

55 

57 

59 

53 

«9 

*7 

48 

91 

5 1 

52 

46 

41 

47 

52 

42 

52.7 

93 

100 

99 

99 

100 

97 

92 

99 

95 

94 

92 

95 

99 

92 

89 

"o 

9  I 

8B 

93 

93 

9  < 

d 

88 

81 

86 

85 

B  ^ 

80 

91.5 

M  1  N 

65 

56 

53 

54 

56 

55 

51 

60 

59 

52 

49 

56 

55 

58 

50 

48 

7 
47 

*6 

54 

42 

44 

55 

59 

57 

50 

50 

46 

38 

47 

47 

39 

* 

MAX 

85 

85 

86 

86 

87 

88 

84 

87 

86 

83 

78 

83 

86 

82 

78 

77 

63 

83 

80 

80 

88 

84 

89 

85 

84 

72 

72 

76 

75 

72 

70 

81  .6 

Ml  N 

58 

50 

46 

51 

49 

47 

42 

47 

46 

46 

43 

42 

45 

51 

44 

39 

39 

40 

40 

37 

41 

43 

43 

44 

41 

38 

35 

33 

41 

37 

32 

4  3.0 

MAX 

83 

85 

87 

88 

86 

66 

82 

85 

90 

85 

80 

84 

89 

8  7 

82 

8  0 

61 

M 

84 

84 

69 

89 

90 

85 

78 

78 

62 

78 

'* 

70 

83.9 

MIN 

61 

54 

nt 

In 

5  1 

4  1 

46 

ft0 

48 

42 

44 

40 

46 

47 

41 

51 

51 

5  1 

49 

5  1 

42 

4? 

44 

46 

46 

48.7 

an 
f? 

c.\ 

81 

70 

I!! 

I? 

fta 

7A 

at 

I<i 

la 

7Q 

7  ~ 

79 

78 

80 

80 

78 

82 

84 

82 

80 

76 

64 

78.1 

M  ]  N 

2 

48 

a7 

35 

35 

a7 

30 

30 

30 

3 1 

30 

32 

34 

38 

34 

32 

28 

2  7 

27 

38 

29 

35.1 

MAX 

90 

92 

9  1 

96 

86 

8  3 

89 

95 

90 

85 

an 
90 

94 

83 

81 

90 

00 

61 

H2 

76 

84.9 

M  I  N 

53 

44 

4  3 

46 

4  7 

52 

44 

50 

49 

59 

44 

43 

48 

45 

45 

46 

37 

39 

38 

36 

36 

43 

47 

41 

51 

33 

34 

33 

52 

32 

40 

MAX 

83 

72 

74 

79 

79 

78 

70 

77 

82 

57 

65 

72 

BO 

70 

72 

73 

69 

79 

74 

82 

82 

81 

72 

65 

72 

70 

60 

73.9 

55 

4  7 

44 

47 

44 

44 

40 

40 

44 

44 

39 

39 

41 

43 

4  1 

37 

37 

37 

39 

37 

38 

4  1 

44 

45 

41 

39 

34 

34 

36 

33 

34 

40.6 

MAX 

88 

89 

90 

94 

92 

82 

80 

88 

92 

73 

63 

88 

91 

83 

78 

75 

82 

77 

72 

79 

85 

83 

78 

80 

69 

77 

76 

80 

73 

70 

73 

81*1 

59 

54 

53 

53 

64 

60 

51 

59 

59 

59 

55 

51 

60 

60 

58 

42 

46 

48 

43 

45 

66 

51 

46 

41 

39 

40 

39 

46 

39 

52 

MAX 

90 

94 

95 

98 

96 

94 

83 

94 

96 

94 

84 

91 

93 

91 

83 

80 

85 

83 

78 

83 

90 

85 

84 

84 

78 

78 

80 

82 

79 

79 

79 

86.5 

M  i  N 

62 

51 

47 

54 

62 

60 

59 

54 

55 

61 

52 

53 

57 

60 

58 

55 

45 

48 

46 

43 

45 

54 

*  57 

50 

58 

40 

40 

41 

58 

36 

51 

52.1 

82 

85 

88 

91 

92 

84 

83 

87 

88 

77 

75 

86 

90 

82 

80 

8  1 

8  1 

76 

75 

81 

90 

86 

79 

84 

72 

7  0 

82 

76 

74 

MIN 

56 

53 

48 

52 

55 

52 

50 

52 

5  1 

57 

48 

47 

48 

56 

48 

39 

42 

45 

37 

40 

41 

46 

47 

49 

39 

37 

39 

39 

60 

37 

42 

46*6 

MAX 

94 

95 

96 

97 

97 

95 

89 

91 

93 

94 

96 

95 

98 

90 

87 

8  7 

65 

90 

86 

68 

94 

92 

92 

93 

87 

82 

86 

85 

81 

83 

90  .2 

v  [  N 

65 

5  5 

57 

56 

55 

48 

47 

47 

44 

48 

49 

5*. 

^° 

47 

n"7 

50 

52 

47 

49 

64 

58 

47 

47 

50 

49 

4? 

45 

40 

44 

MAX 

83 

83 

87 

87 

86 

84 

79 

86 

85 

8 1 

78 

85 

86 

\  1 

87 

SI" 

It 

7* 

8?l5 

M  1  \ 

51 

44 

39 

4  1 

39 

34 

38 

36 

'7 

35 

34 

45 

35 

31 

^n 

so 

30 

32 

3« 

35 

33 

25 

31 

34.8 

MAX 

91 

95 

96 

96 

94 

95 

84 

95 

94 

84 

88 

92 

96 

85 

88 

67 

90 

90 

83 

92 

92 

90 

90 

84 

80 

79 

84 

88 

78 

84 

88.7 

M  [  N 

61 

62 

64 

61 

60 

60 

58 

54 

54 

58 

66 

58 

63 

59 

59 

57 

59 

56 

60 

49 

58 

58 

56 

54 

48 

52 

50 

49 

46 

48 

44 

55.5 

MAX 

80 

82 

84 

84 

84 

82 

76 

82 

66 

72 

69 

79 

82 

75 

74 

76 

78 

79 

78 

77 

84 

83 

Bi 

9  i 

79 

79 

7  1 

75 

74 

67 

65 

78.4 

MIN 

46 

38 

32 

39 

40 

38 

31 

37 

36 

47 

38 

34 

32 

44 

35 

29 

29 

30 

27 

33 

29 

29 

26 

25 

25 

26 

27 

33.2 

86 

80 

8  0 

79 

84 

64 

86 

79 

83 

65 

80 

78 

81 

h  : 

8 1 

83 

81 

84 

88 

84 

86 

86 

89 

84 

87 

84 

84 

81 

HO 

Ml  N 

49 

50 

52 

51 

46 

48 

55 

41 

50 

43 

45 

44 

43 

51 

39 

43 

39 

40 

46 

48 

44 

46 

46 

40 

50 

42 

45 

40 

51 

49 

33 

45.5 

78 

80 

81 

84 

84 

82 

80 

84 

88 

81 

76 

84 

87 

84 

84 

82 

85 

88 

86 

6? 

87 

90 

88 

87 

85 

84 

83 

82 

80 

70 

68 

82.7 

56 

56 

56 

56 

55 

54 

50 

55 

57 

54 

31 

52 

54 

55 

49 

49 

52 

52 

47 

48 

54 

52 

54 

49 

51 

47 

43 

4  3 

61.8 

MAX 

82 

83 

64 

86 

88 

86 

83 

85 

90 

It 

79 

84 

89 

86 

85 

84 

86 

88 

86 

85 

89 

91 

89 

89 

64 

85 

61 

83 

80 

73 

70 

84.3 

M  I  N 

58 

57 

57 

57 

53 

56 

46 

51 

•  58 

51 

48 

50 

54 

46 

4  7 

47 

46 

47 

45 

49 

53 

49 

50 

52 

50 

49 

4*. 

44 

47 

44 

50.  3 

87 

63 

85 

89 

90 

89 

80 

86 

89 

86 

79 

83 

87 

86 

77 

78 

80 

81 

76 

80 

91 

86 

63 

91 

87 

70 

75 

80 

78 

66 

69 

82.2 

m*n 

54 

45 

33 

39 

43 

42 

33 

39 

40 

48 

46 

44 

35 

46 

40 

35 

32 

38 

32 

30 

31 

32 

33 

«37 

31 

28 

30 

26 

32 

31 

33 

36.  7 

MAX 

94 

96 

96 

95 

95 

95 

90 

98 

92 

93 

9 

95 

97 

H  ■> 

87 

87 

92 

91 

85 

90 

94 

93 

92 

95 

80 

82 

83 

88 

88 

80 

82 

90.6 

MIN 

60 

57 

55 

61 

55 

55 

49 

51 

49 

53 

51 

51 

55 

47 

52 

47 

46 

49 

46 

42 

45 

47 

"90 

50 

48 

45 

40 

39 

48 

45 

40 

49.3 

M** 

85 

88 

86 

87 

88 

83 

84 

87 

86 

83 

84 

88 

90 

H  I 

8 ! 

84 

"a 

86 

83 

63 

90 

87 

88 

82 

8 1 

82 

7  3 

59 

52 

49 

52 

52 

47 

42 

44 

45 

47 

44 

43 

45 

47 

* 1 

Q8 

43.4 

M 

96 

95 

94 

95 

99 

96 

92 

94 

98 

97 

83 

94 

98 

tl 

92 

90 

7« 

91  .0 

Ml  N 

62 

56 

49 

53 

57 

58 

49 

54 

64 

62 

55 

54 

49 

a<! 

47 

o° 

49.8 

MAX 

87 

86 

91 

90 

91 

91 

84 

92 

91 

87 

86 

86 

93 

92 

86 

90 

*7 

J 

87.3 

MIN 

57 

56 

55 

55 

50 

53 

61 

47 

6  1 

53 

4>9 

5  0 

50 

36 

47 

48 

46 

52 

49 

** 

50 

48 

51.2 

MAK 

92 

96 

96 

95 

98 

93 

93 

96 

97 

93 

g . 

95 

99 

97 

87 

87 

93 

92 

90 

90 

97 

04 

95 

97 

97 

84 

82 

88 

86 

86 

81 

92.3 

MIN 

61 

55 

51 

*7 

52 

51 

46 

48 

47 

48 

47 

46 

60 

56 

1*1 

42 

42 

*2 

43 

38 

A2 

46 

44 

46 

46 

44 

38 

36 

43 

40 

35 

46*1 

MAX 

95 

97 

96 

96 

98 

96 

88 

98 

94 

93 

91 

95 

97 

89 

89 

9  1 

94 

9A 

87 

91 

87 

85 

89 

91 

77 

80 

91  .5 

MIN 

67 

59 

54 

65 

55 

54 

58 

60 

59 

50 

51 

62 

63 

49 

44 

•*5 

34 

42 

43 

*5 

39 

40 

51 

38 

51.2 

MAX 

91 

93 

95 

94 

94 

93 

86 

94 

92 

91 

89 

93 

95 

B6 

87 

88 

91 

11 

86 

88 

94 

93 

93 

93 

82 

85 

8? 

85 

87 

72 

76 

K7*  n 

MIN 

66 

61 

62 

62 

64 

63 

61 

57 

65 

58 

57 

57 

62 

62 

57 

54 

54 

.1 

54 

91 

62 

"59 

60 

56 

48 

48 

46 

48 

51 

49 

ai  "  » 

MAX 

80 

63 

85 

83 

86 

83 

79 

83 

82 

78 

B 

83 

87 

80 

64 

81 

85 

1% 

83 

82 

82 

84 

80 

84 

83 

81 

7? 

79 

76 

67 

69 

ft  "i 

M 1  N 

52 

50 

51 

51 

48 

55 

59 

4* 

58 

50 

5  . 

47 

46 

50 

46 

45 

42 

50 

46 

50 

48 

'4)5 

4S 

55 

47 

51 

43 

48 

47 

40 

* 

MAX 

97 

97 

102 

102 

103 

98 

94 

102 

101 

97 

9t 

101 

103 

99 

94 

94 

97 

99 

92 

95 

99 

98 

98 

10  1 

98 

92 

87 

93 

95 

92 

67 

MIN 

06 

60 

58 

67 

62 

57 

37 

56 

57 

58 

63 

56 

59 

62 

55 

53 

50 

SO 

60 

<8 

A6 

93 

"57 

51 

66 

54 

52 

47 

46 

49 

4? 

"* 1 

MAX 

79 

87 

88 

9? 

92 

86 

82 

89 

90 

79 

77 

66 

90 

81 

81 

81 

81 

79 

76 

81 

90 

87 

82 

84 

71 

70 

7ft 

83 

78 

70 

7  » 

82.0 

MIN 

61 

58 

52 

56 

60 

56 

53 

54 

54 

69 

51 

60 

63 

58 

52 

46 

47 

AG 

42 

42 

*7 

61 

52 

50 

46 

39 

43 

42 

51 

39 

34 

49.9 

MAX 

7fl 

79 

60 

83 

82 

83 

85 

84 

82 

80 

81 

82 

86 

Be 

87 

84 

83 

85 

86 

86 

8* 

89 

82 

BO 

64 

81 

79 

81 

78 

78 

76 

82.2 

MIN 

te 

49 

50 

46 

45 

45 

45 

44 

43 

45 

43 

44 

47 

46 

48 

46 

39 

AO 

4? 

39 

AO 

41 

39 

40 

41 

42 

40 

37 

37 

36 

33 

42.6 

MAX 

76 

77 

76 

80 

80 

79 

77 

81 

80 

78 

77 

80 

84 

78 

76 

75 

77 

80 

70 

78 

83 

84 

83 

B1 

76 

77 

74 

77 

78 

70 

69 

78.1 

MIN 

55 

46 

44 

44 

41 

40 

36 

38 

40 

38 

38 

35 

37 

42 

35 

32 

32 

30 

36 

31 

33 

40 

39 

37 

37 

33 

" 

26 

28 

40 

30 

37.1 

MAX 

85 

85 

89 

87 

88 

87 

85 

89 

88 

85 

82 

87 

84 

62 

85 

84 

85 

87 

85 

67 

89 

89 

89 

68 

86 

83 

78 

62 

81 

78 

78 

84.9 

MIN 

60 

53 

52 

55 

53 

51 

45 

48 

50 

46 

50 

47 

53 

46 

47 

43 

44 

A; 

46 

4  0 

A7 

30 

50 

^>0 

44 

46 

>o 

49 

41 

36 

39 

47.2 

Sm  r*Ur«DC«  oot*a  following  Station  lndss. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

b 

7 

g 

9 

10 

\  ] 

12 

13 

14 

IS 

IE 

1 

T 

17  1 

l 

18 

19  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAMER   4  NW 

MAX 

83 

85 

85 

91 

90 

81 

84 

87 

91 

86 

82 

87 

91 

87 

Ob 

87 

86 

89 

88 

86 

90 

93 

89 

89 

84 

87 

82 

84 

81 

77 

72 

65*9 

M  I  N 

38 

55 

55 

53 

50 

50 

44 

42 

52 

52 

48 

46 

46 

50 

43 

39 

39 

41 

41 

39 

42 

49 

45 

46 

47 

40 

45 

34 

36 

42 

34 

45>3 

HA2ELT0N 

MAX 

87 

9 1 

69 

66 

93 

92 

93 

93 

88 

83 

62 

83 

85 

81 

80 

Ml  N 

62 

58 

56 

58 

55 

58 

60 

50 

62 

52 

53 

53 

54 

62 

50 

48 

47 

48 

56 

52 

0^ 

60 

56 

54 

54 

44 

52 

50 

46 

50 

43 

53*3 

HILL  CITY 

MAX 

68 

9  0 

89 

9  1 

86 

83 

91 

87 

85 

63 

89 

91 

66 

61 

_ 

83 

85 

90 

88 

79 

82 

77 

83 

81 

77 

74 

85*2 

Ml  N 

59 

49 

50 

59 

49 

43 

45 

43 

46 

43 

49 

41 

44 

52 

41 

38 

38 

40 

40 

41 

10 

38 

42 

4  1 

47 

39 

37 

36 

35 

38 

36 

MOLL I STER 

MAX 

65 

85 

86 

86 

87 

87 

88 

87 

9  1 

84 

66 

89 

90 

88 

as 

89 

88 

89 

c  S 

H  H 

f7 

68 

87 

82 

81 

84 

85 

80 

75 

86*0 

MIN 

58 

58 

6  1 

56 

54 

59 

54 

56 

63 

58 

54 

52 

54 

52 

52 

48 

50 

49 

48 

56 

48 

44 

46 

47 

49 

43 

53*2 

IDAHO  CITY 

*AX 

89 

89 

92 

91 

91 

88 

85 

92 

88 

67 

85 

90 

94 

84 

83 

87 

64 

87 

Ql 

on 

an 

a? 

H6 

86.9 

56 

49 

45 

52 

48 

43 

38 

48 

40 

42 

44 

41 

45 

49 

41 

37 

37 

16 

37 

32 

40 

39 

41 

tn 

iH 

0 

0 

0 

0 

40.6 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

82 

84 

82 

84 

66 

84 

84 

85 

85 

85 

60 

64 

88 

83 

84 

8? 

86 

67 

86 

83 

84 

89 

65 

66 

85 

85 

79 

87 

87 

77 

67 

83.8 

MIN 

50 

53 

46 

54 

48 

53 

54 

56 

58 

44 

49 

46 

46 

48 

43 

48 

41 

42 

44 

43 

47 

57 

60 

56 

60 

44 

45 

42 

46 

47 

40 

48.5 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

86 

83 

69 

89 

90 

86 

84 

86 

87 

82 

63 

88 

91 

86 

87 

64 

63 

87 

80 

83 

84 

73 

71 

85.3 

MIN 

59 

56 

56 

57 

50 

52 

57 

45 

54 

48 

51 

46 

49 

52 

47 

47 

44 

46 

50 

49 

47 

V\ 

5 1 

sn 

St 

45 

47 

44 

50.1 

IRWIN   2  S 

MAX 

76 

75 

61 

87 

87 

84 

82 

87 

84 

87 

82 

85 

89 

8  3 

85 

87 

88 

85 

64 

86 

n** 

86 

8  1 

72 

72 

70 

63 

82.9 

MIN 

57 

54 

52 

56 

49 

51 

58 

46 

50 

49 

48 

50 

48 

52 

40 

45 

42 

45 

Sn 

SI 

ss 

3 

41 

39 

45 

48 

35 

47.6 

ISLANO   PARK  DAM 

MAX 

80 

75 

76 

78 

77 

80 

75 

79 

83 

82 

73 

79 

84 

77 

77 

76 

81 

81 

80 

79 

84 

85 

fil 

81 

fii 

Rn 

V* 

70 

65 

78.4 

MIN 

52 

51 

49 

48 

46 

44 

38 

40 

45 

45 

43 

43 

41 

42 

38 

38 

33 

34 

35 

31 

34 

34 

38 

1Q 

is 

In 

it 

26 

39.5 

JEROME 

MAX 

91 

93 

95 

94 

95 

92 

90 

95 

95 

91 

69 

94 

95 

93 

88 

89 

91 

94 

86 

89 

93 

9 1 

91 

94 

81 

81 

HS 

65 

87 

a5 

78 

90.1 

MIN 

52 

57 

55 

60 

55 

56 

58 

51 

60 

55 

56 

50 

53 

61 

51 

48 

54 

44 

47 

St 

51 

S3 
32 

4 

iA 

46 

42 

43 

52 

41 

51.5 

KELLOGG 

MAX 

96 

69 

92 

96 

96 

95 

85 

85 

94 

96 

97 

85 

91 

95 

85 

79 

78 

86 

79 

77 

84 

91 

86 

81 

84 

73 

77 

81 

82 

75 

72 

85  9 

MIN 

65 

50 

46 

53 

60 

55 

49 

58 

55 

60 

54 

51 

54 

52 

50 

48 

43 

47 

42 

41 

44 

49 

65 

48 

54 

40 

40 

40 

52 

37 

47 

49.7 

KOOSKIA 

MAX 

f>t 

8J! 

90 

86 

62 

66 

96 

92 

87 

90 

83 

76 

85 

b4 

82 

79 

82 

MIN 

60 

49 

53 

60 

50 

55 

51 

63 

54 

52 

49 

62 

54 

46 

46 

49 

41 

44 

47 

50 

50 

47 

40 

40 

39 

51 

40 

45 

50.2 

KUNA  2  NNE 

MAX 

90 

92 

9  3 

93 

93 

89 

85 

93 

90 

88 

85 

90 

92 

85 

84 

ni 

76 

7  7 

77 

82 

65 

73 

78 

MIN 

tQ 

48 

45 

42 

38 

46 

44 

39 

49.7 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

Qfl 

1  00 

1  0? 

101 

97 

93 

97 

99 

96 

89 

96 

100 

95 

89 

82 

66 

95 

93 

88 

89 

81 

82 

87 

91 

85 

78 

82 

MIN 

67 

so 

SA 

a*; 

SI 

53 

49 

44 

50 

57 

59 

57 

58 

48 

48 

47 

60 

44 

54 

56*9 

LEWISTON   WB  AP 

MAX 

Ql 

00 

98 

90 

8Q 

04 

97 

84 

85 

93 

98 

90 

87 

90 

79 

84 

92 

90 

85 

85 

77 

79 

82 

87 

60 

75 

83 

87. a 

MIN 

A  A 

66 

39 

59 

60 

1 

6Z 

53 

49 

55 

47 

46 

50 

57 

57 

54 

55 

44 

46 

47 

58 

48 

51 

56.2 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

82 

83 

62 

79 

85 

64 

81 

84 

81 

73 

80 

83 

86 

83 

79 

81 

85 

86 

84 

63 

60 

81 

81 

82 

79 

78 

77 

75 

75 

69 

70 

80.3 

Ml  N 

56 

53 

55 

53 

52 

56 

58 

47 

58 

54 

57 

49 

51 

50 

47 

47 

46 

47 

52 

49 

51 

48 

49 

49 

49 

50 

49 

45 

46 

44 

35 

50.1 

LOW  MAN 

MAX 

to 

In 

VI 

84 

85 

\q 

87 

1? 

81 

W 

82 

65.6 

MIN 

sa 

sn 

sn 

47 

1Q 

19 

4? 

tn 

15 

38 

31 

35 

32 

16 

lh 

ni 

1H 

lo 

39.1 

MACKAY  RS 

MAX 

ft 

84 

81 

81 

82 

80 

8  1 

61 

83 

85 

64 

61 

87 

89 

HI 

HI 

78 

73 

81.T 

MIN 

47 

48 

- 

40 

42 

43 

44 

44 

46 

45 

46 

45 

43 

41 

43 

39 

40 

40 

17 

45.6 

MALAD 

MAX 

94 

90 

87 

88 

89 

81 

86 

90 

9  1 

90 

h  9 

88 

92 

90 

88 

90 

88 

86 

7H 

87.7 

MIN 

60 

56 

55 

S7 

g  3 

59 

62 

5  1 

60 

56 

54 

5  3 

53 

60 

51 

5  1 

50 

48 

56 

54 

54 

65 

52 

5  3 

56 

52 

.  . 

st 

60 

I? 

53.7 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

88 

88 

88 

89 

93 

90 

86 

90 

90 

82 

87 

9  0 

93 

89 

90 

69 

92 

93 

93 

91 

89 

91 

8  4 

86 

88.3 

MIN 

60 

5  5 

52 

5  3 

49 

56 

55 

48 

55 

54 

5  1 

47 

46 

53 

44 

44 

46 

43 

50 

49 

47 

49 

5? 

4  7 

47 

45 

0 

0 

0 

49.1 

MAY  RS 

MAX 

85 

86 

68 

87 

86 

89 

82 

85 

91 

86 

82 

90 

90 

81 

82 

85 

84 

88 

64 

84 

90 

90 

86 

90 

84 

82 

79 

82 

80 

81 

70 

84.9- 

MIN 

54 

51 

50 

47 

49 

46 

51 

46 

47 

46 

42 

41 

44 

51 

43 

39 

37 

39 

41 

41 

36 

46 

45 

51 

47 

46 

37 

36 

38 

36 

36 

43.9 

MC  CALL 

MAX 

82 

83 

85 

85 

85 

83 

81 

82 

83 

81 

75 

80 

85 

85 

76 

75 

80 

60 

79 

76 

84 

82 

8  1 

79.4 

MIN 

57 

48 

47 

51 

46 

45 

44 

47 

47 

46 

38 

42 

43 

49 

43 

38 

39 

36 

37 

35 

37 

42 

44 

41 

41 

40 

33 

3  1 

40 

33 

35 

41.9 

MC  CAMMON 

MAX 

89 

90 

92 

91 

92 

90 

89 

87 

88 

90 

86 

9  1 

90 

94 

91 

69 

94 

94 

90 

8B 

92 

89 

80 

90 

86 

66 

82 

82 

81 

77 

77 

88.0 

MIN 

54 

54 

50 

5  3 

43 

53 

62 

43 

59 

50 

49 

47 

48 

45 

44 

42 

42 

42 

41 

46 

45 

52 

50 

53 

51 

4  5 

42 

43 

43 

43 

40 

47.S 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

92 

93 

94 

94 

94 

91 

87 

94 

9  1 

90 

87 

91 

94 

86 

87 

63 

69 

90 

82 

65 

69 

90 

9  1 

9? 

79 

79 

60 

84 

89 

79 

80 

87.9 

MIN 

57 

58 

52 

66 

61 

63 

52 

58 

53 

60 

56 

59 

60 

60 

57 

53 

56 

55 

49 

48 

56 

57 

55 

60 

53 

53 

45 

47 

58 

51 

47 

55.4 

MESA 

MAX 

93 

90 

93 

95 

96 

92 

90 

92 

93 

89 

88 

90 

92 

87 

86 

87 

93 

90 

85 

88 

94 

90 

92 

90 

86 

86 

90 

85 

86 

82 

80 

89.4 

MIN 

67 

65 

68 

61 

62 

60 

58 

60 

60 

56 

60 

59 

63 

67 

53 

64 

53 

5 1 

48 

55 

67 

58 

60 

59 

54 

54 

0 

51 

* 

57.5 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

87 

69 

90 

91 

91 

88 

63 

94 

88 

89 

86 

92 

93 

83 

87 

67 

90 

92 

64 

84 

91 

89 

90 

91 

62 

83 

81 

63 

83 

70 

74 

86.7 

MIN 

63 

62 

61 

60 

60 

63 

63 

56 

67 

68 

67 

59 

61 

60 

54 

52 

53 

63 

56 

52 

56 

66 

62 

63 

57 

51 

54 

51 

50 

54 

47 

57.8 

MONTPELIER  RS 

MAX 

90 

87 

8  3 

8£ 

s? 

XI 

f  n 

4  \ 

f  ft 

82 

88 

90 

86 

82 

85 

83 

86 

87 

84 

82 

63 

79 

76 

84.4 

MIN 

51 

49 

sn 

ss 

47 

4Q 

sn 

40 

41 

39 

47 

**■ 

46 

43 

43 

46 

49 

49 

46 

42 

39 

40 

45.  a 

MOSCOW   U   OF  I 

MAX 

87 

90 

92 

94 

93 

90 

as 
85 

90 

9  1 

82 

80 

8n 

81 

75 

85 

7  3 

71 

60 

8  7 

8  3 

80 

78 

72 

75 

78 

8  1 

75 

69 

76 

82.7 

Ml  N 

59 

47 

42 

47 

5  1 

54 

52 

54 

53 

56 

55 

s 

s 
55 

60 

56 

50 

4  1 

47 

41 

37 

^rt 

Q3 

49 

50 

37 

38 

38 

55 

36 

48 

48.7 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

1  53 

OQ 

M  I  N 

54 

55 

SA 

54 

S3 

sn 

44 

4H 

to 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

_ 

79 

69 

64 

•77 

78 

64 

67 

7  1 

72 

66 

66 

62 

66 

65 

61 

69 

76 

70 

66 

_ . 

57 

fi? 

60 

sn 

, 

67.3 

MIN 

s« 

00 

59 

54 

50 

5  1 

59 

45 

44 

55 

60 

50 

47 

43 

41 

45 

52 

53 

48 

47 

40 

tt 
44 

t  S 

48. 3 

NAMPA    2  NW 

MAX 

95 

93 

96 

96 

97 

95 

93 

89 

95 

93 

93 

90 

94 

97 

90 

69 

89 

91 

92 

64 

89 

93 

96 

94 

94 

90 

82 

81 

87 

90 

76 

91.1 

MIN 

61 

60 

58 

61 

59 

58 

54 

54 

54 

58 

55 

54 

58 

60 

53 

53 

50 

52 

52 

45 

49 

53 

62 

53 

52 

46 

45 

41 

47 

58 

44 

53.6 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

78 

82 

91 

81 

82 

88 

92 

90 

88 

87 

MIN 

56 

42 

39 

4  5 

4  1 

36 

45 

^3 

39 

37 

41 

43 

34 

33 

35 

31 

32 

40 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

81 

86 

68 

90 

83 

8 1 

87 

68 

79 

78 

84 

89 

82 

80 

71 

81 

75 

72 

77 

87 

62 

78 

82 

70 

72 

75 

8 1 

77 

68 

75 

60.0 

MIN 

55 

54 

6  1 

62 

54 

62 

5  3 

46 

48 

51 

42 

43 

50 

53 

50 

50 

47 

4  1 

42 

45 

54 

41 

45 

51.4 

OAKLEY 

MAX 

86 

87 

87 

86 

88 

63 

88 

80 

89 

84 

89 

92 

87 

85 

83 

65 

90 

85 

90 

87 

85.2 

MIN 

60 

58 

56 

47 

52 

56 

59 

55 

53 

50 

52 

52 

45 

47 

6  3 

6  1 

60 

48 

It) 

44 

46 

5 1 

46 

36 

53.3 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

75 

75 

7  7 

78 

76 

76 

76 

77 

76 

7b 

7  1 

75 

78 

72 

70 

72 

75 

77 

73 

74 

72 

70 

74.3 

MIN 

46 

42 

39 

43 

42 

36 

33 

35 

34 

34 

33 

32 

34 

43 

34 

29 

28 

29 

26 

3n 

34 

35 

36 

34 

36 

25 

25 

29 

30 

25 

33. 

OLA  4  S 

MAX 

94 

97 

99 

100 

98 

95 

97 

95 

94 

91 

90 

97 

90 

95 

88 

93 

90 

91 

67 

90 

96 

95 

94 

94 

90 

86 

84 

88 

87 

84 

83 

92.1 

MIN 

60 

58 

57 

57 

52 

50 

49 

51 

50 

52 

54 

56 

56 

59 

50 

46 

46 

47 

45 

43 

44 

46 

52 

47 

49 

49 

42 

40 

43 

43 

42 

49.6 

OROFINO 

MAX 

*  s? 

88 

90 

97 

93 

87 

85 

63 

89 

90 

91.4 

MIN 

At 

55 

1  57 

58 

sn 

55 

1  56 

56 

46 

45 

46 

hh 

47 

46 

48 

50 

50 

47 

39 

40 

36 

48 

50.4 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

97 

97 

99 

96 

93 

96 

97 

94 

89 

92 

96 

92 

93 

90 

92 

94 

90 

89 

94 

95 

95 

69 

88 

88 

92.0 

MIN 

62 

59 

60 

60 

59 

54 

55 

55 

6  1 

56 

59 

59 

5  5 

54 

53 

61 

52 

49 

49 

54 

36 

47 

50 

5  1 

45 

43 

43 

48 

42 

53.4 

PAUL  1  E 

MAX 

HQ 

Q? 

-  _ 

90 

90 

66 

8  7 

92 

83 

8  7 

87 

90 

91 

82 

87.5 

MIN 

S8 

55 

56 

5  3 

54 

61 

46 

61 

52 

52 

50 

51 

57 

5  1 

49 

42 

44 

50 

46 

47 

56 

52 

54 

55 

4  1 

52 

43 

43 

52 

40 

51.1 

PAYETTE 

MAX 

Q7 

98 

98 

99 

97 

92 

96 

95 

96 

91 

96 

97 

9  1 

90 

89 

•91 

92 

87 

89 

94 

93 

9  1 

93 

80 

82 

80 

77 

83 

91.1 

Ml  N 

62 

63 

/SO 

55 

57 

5 

61 

54 

56 

60 

60 

57 

55 

54 

50 

50 

* 

50 

58 

59 

55 

57 

53 

46 

4  1 

59 

53 

41 

55. 

PIERCE  RS 

MAX 

85 

87 

90 

89 

91 

91 

81 

90 

91 

91 

77 

86 

88 

88 

80 

77 

84 

61 

76 

80 

89 

69 

83 

83 

81 

70 

76 

79 

79 

69 

80 

83.3 

MIN 

44 

47 

44 

43 

50 

53 

43 

49 

49 

53 

47 

45 

45 

51 

45 

39 

37 

39 

35 

34 

38 

41 

42 

43 

41 

32 

34 

31 

46 

32 

41 

42.4 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

87 

90 

92 

90 

s? 

8a 

si 

87 

67 

s? 

88.0 

MIN 

60 

I! 

S3 

An 

S7 

48 

ss 

A  » 

52 

45 

49 

54 

57 

57 

55 

Sh 

56 

46 

55 

48 

58 

54 

50 

54.5 

PORTH I LL 

MAX 

Jjjj 

9q 

Ql 

a 

94 

Oft 

on 

0? 

80 

82 

84 

70 

73 

84.9 

MIN 

55 

48 

a 

ts 

sn 

S7 

tt 

t  7 

sn 

S3 

4  3 

40 

42 

42 

40 

39 

4  3 

50 

40 

49 

35 

39 

37 

50 

37 

40 

45.8 

POTLATCH 

MAX 

91 

92 

93 

Q7 

75 

72 

80 

_ 

4U 

79 

an 

71 

76 

82.3 

MIN 

A3 

S3 

i.7 

sn 

S3 

Si 

S7 

s  n 

si 

SI 

46 

40 

45 

38 

36 

47 

46 

49 

36 

35 

36 

53 

32 

4  7 

46.6 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

on 

hs 

Aft 

Q3 

Q3 

an 

88 

HQ 

*?n 

on 

HQ 

86 

90 

9  1 

90 

90 

89 

89 

80 

8ft 

8  7 

81 

84 

78 

87.5 

MIN 

An 

S7 

sa 

sn 

S7 

"T  7 

sn 

■ 

S3 

sn 

SA 

- 

47 

47 

47 

53 

5 

56 

52 

51 

54 

50 

61 

48 

5  1 

50 

47 

52.) 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

87 

88 

90 

92 

90 

89 

83 

89 

91 

80 

82 

89 

89 

86 

80 

75 

81 

80 

74 

79 

85 

60 

78 

78 

72 

73 

77 

77 

72 

69 

76 

81.6 

MIN 

52 

45 

45 

47 

52 

49 

45 

55 

49 

49 

44 

45 

49 

47 

49 

40 

37 

41 

36 

36 

37 

42 

30 

JM 

47 

33 

J4 

33 

49 

30 

42 

43.5 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

P? 

f? 

To 

If, 

86 

85 

85.6 

MIN 

so 

sn 

t  7 

sn 

St 

S3 

t7 
** 

44 

sn 

44 

42 

40 

39 

46 

46 

43 

52 

50 

4H 

47 

39 

51 

38 

43 

46 

i.  0 

46.9 

RICHFIELD 

MAX 

Oft 

f? 

OA 

sf 

89 

on 

HS 
89 

86 

84 

82 

85.2 

MIN 

An 

so 

ss 

St 

S7 

St 

ss 

si 

Si 

40 

44 

49 

4A 

51 

43 

47 

66 

52 

56 

50 

45 

44 

42 

4  1 

43 

42 

50.5 

RIGGINS  RS 

MAX 

a? 

OA 

J? 

7? 

92 

n  n 

9n 

?^ 

89 

88 

on 

ft? 

92.9 

MIN 

7n 

as 

AO 

ft  7 

ft 

ai 

AA 

so 

AO 

56 

56 

55 

52 

59 

1  68 

69 

AO 

69 

SI 

49 

S? 

S? 

S  1 

59.9 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

84 

83 

85 

86 

85 

83 

74 

80 

84 

84 

73 

89 

82 

81 

73 

70 

79 

79 

71 

77 

85 

85 

^ 

77 

69 

69 

73 

74 

69 

58 

66 

77.5 

MIN 

52 

45 

46 

48 

51 

52 

43 

52 

50 

50 

49 

44 

47 

46 

42 

41 

38 

45 

35 

36 

41 

44 

44 

44 

46 

36 

36 

36 

46 

32 

39 

43.8 

RUPERT 

MAX 

90 

92 

95 

96 

95 

97 

93 

87 

97 

94 

91 

92 

98 

100 

88 

89 

91 

95 

97 

93 

92 

9B 

95 

93 

99 

85 

87 

85 

90 

87 

92.7 

MIN 

60 

59 

59 

58 

56 

55 

61 

49 

52 

53 

54 

53 

56 

59 

SI 

47 

44 

46 

50 

46 

47 

51 

53 

55 

56 

44 

49 

45 

45 

52 

52.2 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

86 

84 

85 

87 

89 

85 

84 

87 

86 

79 

81 

85 

69 

85 

84 

81 

87 

88 

65 

85 

90 

91 

68 

89 

61 

84 

83 

79 

74 

70 

84.4 

MIN 

58 

54 

55 

53 

49 

49 

44 

43 

50 

47 

41 

45 

46 

48 

43 

41 

38 

38 

39 

41 

42 

48 

47 

47 

49 

40 

39 

43 

36 

34 

45.0 

SAINT  MARIES 

WAX 

85 

93 

95 

96 

94 

94 

83 

92 

95 

93 

84 

91 

92 

91 

84 

80 

67 

HH 

77 

84 

90 

90 

96 

db 

60 

89 

flu 

83 

82 

76 

80 

87.4 

MIN 

61 

47 

42 

48 

54 

51 

47 

50 

52 

56 

61 

51 

61 

48 

49 

43 

40 

V 

37 

36 

40 

45 

47 

45 

50 

36 

37 

35 

49 

32 

49 

45. a 

SALMON 

WAX 

84 

90 

92 

92 

92 

93 

90 

87 

95 

73 

75 

69 

92 

85 

88 

90 

87 

92 

88 

87 

95 

96 

97 

97 

90 

81 

83 

88 

85 

74 

70 

87.6 

MIN 

62 

55 

52 

52 

50 

48 

48 

50 

47 

55 

45 

44 

45 

57 

45 

43 

41 

41 

44 

41 

40 

41 

44 

43 

40 

43 

38 

37 

40 

41 

41 

45.6 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

E 
j 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

]4 

IS 

16  1 

I 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

2-1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOPOINT   EXP  STA 

87 

83 

89 

93 

92 

87 

81 

84 

89 

82 

80 

88 

90 

86 

79 

76 

78 

79 

76 

76 

61 

83 

80 

8P 

72 

73 

78 

78 

75 

71 

72 

47 

54 

45 

50 

58 

52 

53 

40 

41 

41 

36 

36 

43 

55 

40 

35 

36 

35 

54 

40 

40 

90 

91 

92 

91 

91 

89 

84 

93 

89 

88 

B  fi 

91 

94 

84 

84 

84 

86 

89 

83 

86 

92 

91 

91 

91 

86  8 

63 

58 

60 

61 

58 

60 

55 

53 

59 

54 

ia 

54 

59 

58 

52 

48 

90 

51 

50 

44 

53 

56 

59 

56 

53 

46 

45 

42 

42 

53I3 

ENC  E  R  R  S 

7S 

83 

81 

80 

83 

82 

77 

81 

84 

74 

75 

81 

83 

80 

80 

80 

81 

83 

84 

81 

84 

87 

85 

84 

81 

81 

79 

79 

78 

80.4 

Ml  ISJ 

51 

56 

51 

♦7 

47 

45 

40 

41 

43 

47 

46 

44 

44 

51 

39 

39 

41 

41 

42 

40 

36 

42 

41 

41 

42 

40 

41 

36 

32 

33 

40 

B  '        ■  ■ 

90 

90 

92 

92 

93 

90 

86 

93 

92 

88 

88 

93 

96 

88 

89 

88 

92 

93 

88 

89 

95 

94 

90 

94 

8* 

90 

85 

87 

87 

78 

«o"5 

57 

5* 

52 

SI 

48 

50 

56 

41 

54 

52 

46 

46 

49 

50 

44 

45 

40 

■42 

49 

45 

43 

51 

48 

48 

52 

39 

%  47 

39 

MAX 

85 

78 

79 

81 

78 

80 

78 

73 

78 

80 

69 

72 

76 

80 

70 

72 

72 

79 

76 

74 

7* 

81 

79 

79 

76 

67 

67 

69 

71 

68 

66 

74*9 

M  I  N 

49 

A3 

42 

41 

42 

43 

36 

42 

42 

43 

35 

37 

38 

44 

43 

38 

39 

41 

39 

37 

39 

44 

44 

46 

38 

38 

34 

35 

37 

34 

31 

39.8 

GAR 

MAX 

82 

85 

85 

81 

87 

S3 

82 

86 

84 

80 

79 

83 

88 

84 

85 

81 

86 

85 

83 

82 

86 

90 

88 

89 

81 

86 

60 

82 

85 

74 

70 

83*4 

39 

40 

36 

40 

41 

39 

46 

49 

44 

48 

37 

46 

41 

41 

42 

34 

N  V  A  LL  E  v 

MAX 

83 

81 

83 

85 

86 

84 

80 

82 

85 

82 

80 

85 

85 

81 

79 

80 

81 

83 

81 

82 

86 

87 

87 

64 

81 

78 

77 

81 

81 

74 

Ti 

81*9 

57 

47 

44 

47 

43 

37 

34 

36 

38 

34 

37 

35 

36 

49 

35 

31 

31 

30 

31 

29 

32 

36 

36 

36 

35 

36 

28 

28 

28 

33 

28 

36.0 

AN  FALLS  P M 

MAX 

96 

100 

100 

100 

101 

98 

93 

103 

100 

99 

94 

100 

101 

93 

91 

93 

97 

96 

93 

94 

93 

92 

96 

97 

1  02 

98 

84 

84 

91 

95 

95.7 

75 

66 

64 

70 

68 

67 

61 

62 

73 

70 

65 

65 

67 

67 

60 

62 

i 

60 

59 

58 

56 

66 

63 

65 

61 

60 

60 

60 

53 

5$ 

59 

63.2 

TONIA  EXP  STA 

MAX 

78 

76 

79 

80 

84 

83 

78 

82 

85 

78 

78 

80 

85 

81 

81 

78 

83 

85 

83 

80 

85 

87 

84 

86 

81 

78 

77 

79 

77 

65 

80.2 

IN  FALLS  2  NNE 

M  I  N 

1.9 

41 

49 

5? 

49 

41 

43 

42 

43 

41 

41 

42 

43 

41 

42 

40 

40 

38 

43 

48 

45 

43 

43 

44 

42 

40 

45 

42 

46 

47 

29 

MAX 

91 

96 

96 

96 

95 

94 

90 

97 

96 

92 

88 

94 

96 

94 

86 

87 

91 

93 

90 

86 

95 

94 

93 

95 

93 

85 

82 

85 

87 

86 

78 

a^'n 

MI  N 

61 

60 

55 

62 

54 

58 

63 

50 

62 

53 

54 

50 

52 

64 

51 

49 

45 

47 

52 

49 

48 

60 

54 

56 

55 

44 

51 

43 

45 

53 

42 

5^  O 
* 

IN  FALLS  *  SE 

MAX 

90 

91 

92 

93 

94 

93 

B9 

87 

94 

91 

89 

87 

91 

94 

87 

86 

85 

89 

91 

85 

65 

93 

90 

■<H 

92 

80 

44 

83 

80 

84 

86 

73 

88  1 

M  I  N 

58 

58 

32 

60 

54 

52 

60 

48 

54 

48 

50 

52 

52 

62 

55 

48 

45 

47 

56 

50 

47 

59 

53 

54 

54 

52 

49 

45 

41 

36 

51.5 

LLACE 

MAX 

8* 

86 

91 

89 

90 

81 

79 

88 

90 

70 

80 

84 

89 

80 

74 

75 

82 

73 

73 

81 

89 

82 

79 

81 

71 

71 

73 

78 

72 

63 

71 

79.7 

MIN 

59 

46 

45 

47 

95 

53 

45 

38 

37 

56 

50 

47 

49 

50 

46 

44 

39 

44 

39 

38 

42 

41 

43 

45 

44 

37 

38 

36 

49 

32 

41 

44.4 

LLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

93 

83 

89 

87 

89 

89 

80 

79 

87 

90 

72 

83 

86 

80 

80- 

78 

H 

82 

75 

73 

79 

88 

81 

80 

78 

69 

71 

75 

77 

70 

71 

80*5 

MIN 

51 

46 

45 

48 

52 

54 

47 

48 

51 

56 

53 

47 

50 

47 

44 

50 

49 

42 

38 

39 

39 

43 

48 

46 

48 

38 

38 

37 

37 

34 

37 

45.2 

ISER 

MAX 

98 

99 

98 

98 

98 

96 

92 

98 

96 

94 

93 

98 

101 

93 

91 

92 

93 

93 

88 

92 

94 

95 

94 

i- 

84 

86 

86 

90 

92 

83 

86 

93.1 

MIN 

62 

59 

56 

58 

57 

58 

51 

58 

56 

" 

58 

58 

57 

57 

52 

58 

50 

49 

49 

46 

47 

50 

53 

50 

49 

50 

42 

40 

48 

46 

42 

52.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3  ■ 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  s 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.48 

.28 

.25 

.32 

.03 

.61 

.25 

.48 

.18 

.25 

.24 

.23 

.45 

.36 

.22 

.48 

.31 

.30 

.26 

.33 

.20 

.27 

.27 

.34 

.25 

.19 

.27 

.37 

.39 

.30 

9.26 

WIND 

22 

25 

34 

39 

49 

51 

139 

50 

70 

12 

99 

25 

22 

147 

94 

117 

41 

31 

106 

68 

84 

53 

85 

71 

120 

46 

119 

73 

99 

241 

127 

2359 

ARS0WROCK  DAM 

EVAP 

.26 

.27 

.32 

.32 

.41 

.34 

.17 

.31 

.32 

.34 

.31 

.34 

.32 

.36 

.36 

.35 

.29 

.33 

.33 

.33 

.30 

.31 

.31 

.30 

.33 

.28 

.25 

.26 

.29 

.35 

.25 

9.61 

WIND 

26 

32 

30 

33 

47 

33 

26 

41 

34 

37 

52 

48 

35 

48 

53 

58 

38 

39 

43 

52 

35 

29 

29 

30 

41 

39 

41 

37 

34 

80 

46 

1248 

LirTON  PUMPING  STATION 

EVAP 

.27 

.29 

.23 

.26 

.27 

.28 

.21 

.26 

.30 

.14 

.26 

.26 

.33 

.29 

.34 

.29 

.28 

.30 

.29 

.24 

.21 

.21 

.19 

.28 

.37 

.28 

.21 

.17 

.25 

.27 

.  19 

8.02 

WIND 

59 

60 

50 

83 

45 

51 

64 

63 

103 

110 

97 

S3 

43 

75 

88 

60 

60 

50 

60 

44 

60 

76 

71 

92 

120 

80 

74 

37 

100 

110 

60 

2198 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.32 

.40 

.38 

.41 

.43 

.35 

.55 

.48 

.44 

.46 

.33 

.36 

.39 

.38 

.44 

.45 

.41 

.40 

.46 

.33 

.36 

.48 

.35 

.36 

.45 

.36 

.38 

.32 

.39 

.52 

.38 

12.52 

WIND 

80 

120 

75 

105 

100 

90 

150 

120 

120 

105 

115 

70 

80 

140 

120 

85 

90 

75 

110 

100 

60 

140 

130 

150 

130 

80 

130 

60 

100 

210 

ISO 

3390 

HOBCOW  U  OF  I 

EVAP 

.17 

.38 

.28 

.19 

.41 

.42 

.17 

.28 

.37 

.15 

.21 

.29 

.35 

.36 

.44 

.25 

.28 

.21 

.23 

.21 

.23 

.30 

.26 

.26 

.25 

.19 

.19 

.23 

.29 

.22 

.22 

8.29 

WIND 

19 

43 

14 

28 

38 

69 

30 

30 

34 

32 

29 

40 

S3 

97 

122 

67 

20 

53 

58 

16 

26 

53 

37 

39 

72 

32 

17 

30 

92 

46 

49 

1385 

I 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

<v 

1 

jr 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

|  Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

12 

EXPERIMENT  STATION 

ALBION 

Ml -lit 

CASSIA 

12 

S   IDAHO  COL  EDUCATION 

\  .  i: J.  1  NE 

0199 

8 

GLKKN  STRAWN 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

POWER 

12 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANDERSON  DAM 

U2»2 

ELMORE 

2 

43  21 

115  28 

3882 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

ARCO 

0375 

BUTTE 

6 

MRS  HAZEL  CLEHDENIK 

ARROW  ROC  It  DAM 

0449 

ELMORE 

9 

43  36 

V  S  BUR  RECLAMATION 

0470 

FREMONT 

44  05 

GUST  STEIN MAN 

ATLANTA  1  E 

0493 

ELMORE 

2 

5P 

PHILLIP  T  PETERSON 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

2 

43  45 

115  14 

7590 

VAH 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

AVERY  HANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  15 

U  S  FOREST  SERVICE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAY 

9 

47  59 

V  S  NAVY 

0935 

RAPIER  EDWARDS 

BLACKFOOT 

0915 

BINGHAM 

12 

EAKL  RuDGERS 

BLACKFOOT  DAM 

M92  0 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

5P 

SP 

FORT  HALL  IR  PRO J 

2  3 

6  6 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

NORTD  SIDE  CANAL  CO 

BOISE  LUCXY  PEAK  DAM 

1019 

ADA 

2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNE RS  FERRY 

im  s 

BOUNDARY 

5 

GOLD  IE  L  NEU MAYER 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

5P 

5P 

WILLIAM  A  LOW 

2  3 

5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUREE  2  NKE 

1272 

SHOSHONE 

3 

MONTANA  POWER  CO 

BURLEY 

L288 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BURLEY  1  NW  FACTORY 

1298 

CASSIA 

L2 

AMALGAMETED  SUGAR 

BURLEY  CAA  AP 

1  )Q3 

CASSIA 

42  32 

113  46 

4157 

MID 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

CALDWELL 

i  380 

CANYON 

HAROLD  M  TUCKER 

CAMBRIDGE 

i  (08 

WASHINGTON 

12 

J   1  LORTON 

CASCADE     I  HI 

L5H 

VALLEY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CENTERV ILLE  ARBAUGH  RCH 

1636 

80ISE 

2 

MABEL  M  ARBAUGH 

CHALLI3 

1663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

5P 

;.P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

GEORGE  A  MILLER 

CLARE  FORE  1  EKE 

l  bin  liuSNM; 

9 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

5 

CLEMENTSVILLE  4  SE 

1881 

TETON 

12 

SEE  NAME  CHANGE  EN 

OF 

INDEX 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

i  'i  in 

LEMHI 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3 

5 

7 

COEUR  D'ALENE  CAA  AP 

KOOTENAY 

5 

47  46 

116  49 

2273 

■ID 

Mill 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

COEUR  D'ALENE  RS 

L956 

KOOTENAY 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

CONDA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

5 

c  i  n  rom  ood 

a  i  s  i 

IDAHO 

MRS  M  D  KLAPPRICH 

2  3 

5 

COUNCIL  1  If 

2187 

ADAMS 

L2 

44  45 

116  26 

5P 

DAN  GOODMAN 

2  3 

5 

CROUCH  2  NNW 

227'' 

BOISE 

8 

44  08 

115  5B 

3100 

6P 

DEADWOOD  DAM 

2383 

VALLEY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

DEADWOOD  SUMUir 

2395 

VALLEY 

11 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

DEE  R  9  LAT  DA  M 

2444 

CANYON 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

DRIGCS 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

EDITH  STEVENS 

2  3 

5 

DUBOIS  EXP  STATION 

27U7 

CLARK 

6 

44  14 

112  14 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

DUBOIS  CAA  AP 

2717  CLARK 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  a 

5 

7 

EDEN  HUNT  PROJECT 

JEROME 

12 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CLOSED  522 /52 

ELK  CITY 

.V.7  ■ 

IDAHO 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3 

5 

ELE  RIVER  1  S 

2  892 

CLEARWATER 

3 

SP 

GLENN  WALKER 

2  3 

5 

EMMET T  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  SO 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3 

5 

7 

FAIRFIELD 

3108 

CAMAS 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3 

5 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5 

7 

FORT  11ALL  INDIAN  AGENCY 

hi; 

5P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

8 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

G1LMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

VAR 

STAN  L  SWANGER 

a 

GLENN S  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

5 

7 

GOODING  CAA  AP 

Miti2 

GOOD I KG 

12 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

GRACE  POWER  HOUSE 

3732 

CARIBOU 

S3 

H  A  WESTEKFELDER 

2  3 

5 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

4P 

W  8 I LADE AU 

2  3 

5 

GRANGEV ILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  08 

3409 

MID 

HID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3 

5 

7 

GRAY 

182  ! 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6P 

6P  ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

5 

7 

GROUSE 

i  88  2 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

5 

3942  BLAINE 

43  31 

5347 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

BAMER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

5P 

SP 

U  S  F  b  W  SERVICE 

2  3 

5 

7 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

S 

HILL  CITY 

•269 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAMME N 

2  3 

5 

7 

HOLLISTER 

4295  TWIN  FALLS 

42  21 

114  35 

4550 

5P 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

5 

4394 

BUTTE 

1| 

43  47 

7A 

CHARLES  D  COWGI LL 

IDAHO  CITY 

i  112 

BOISE 

2 

5P 

SP 

R  JOHN  HE L LOR 

2  3 

S 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

43  42 

116  01 

5000 

bP 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

V  ID 

y,  1 0 

V  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

IDA  VADA 

4475  OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

\  a 

CHRIS   C ALLEN 

S 

BONNEVILLE 

111  18 

ANNA  FLEMING 

2  3 

5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

■l;:.98 

FREMONT 

1  2 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

7 

JACKSON  PEAK 

1612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

5P 

5P 

0  OLIVER 

2  3 

5 

KAMIAB  1  HE 

4793  LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LAS KEY 

2  3 

5 

KOOSKIA 

5011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2  3 

5 

KUNA  2  NKE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  a 

5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

44  40 

115  32 

6650 

\  Afi 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

LEW  IS TON 

KEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

a 

LEWISTON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

46  25 

117  01 

743 

SP 

LEWISTON  WATER  DEP 

2  3 

5 

7 

LEWISTON  WB  AP 

5241 

KEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

MID 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

S 

; 

LIFTON  PUMPING  STATION 

527S 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

S926 

6P 

6P 

UTAH  P  It  L  COMPANY 

2  3 

5  6 

LOLO  PASS 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICB 

8 

LOW  MAN 

:.-ii4 

BOISE 

8 

44  05 

115  35 

3870 

5F 

5P 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3 

S 

7  S 

MAC LAY  RANGER  STATIOK 

j  4  62 

CUSTER 

43  55 

113  17 

5900 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7 

MA  LAD 

5544  ONEIDA 

1 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3 

5 

MA LAD  CAA  AP 

5  559 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

4480 

U1D 

W  I  CJ 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

Station 

1  Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

a 
$ 
9 
| 
0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

MAY  RAKGER  STATION 

LEMHI 

5086 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  S 

5  7 

MC  CALL 

VALLEY 

502S 

4P 

U  S  FOREST  SBRVICE 

2  3 

5  7 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

5P 

2  3 

5 

MERIDIAN  1  SSW 

ADA 

2607 

5P 

L  A  ROSS 

5 

MESA 

5859 

ADAMS 

12 

44  37 

116  26 

3244 

BP 

BP 

MESA  CO 

2  a 

5  7 

MINIDOKA  DAM 

MINIDOKA 

4280 

D  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5  6 

MONTPFLIER  RAKGER  STA 

BEAR  LAKE 

5943 

U  S  FOREST  SERVICE 

J 

; 

5  6 

MOUNTAIN  HOME 

ELMORE 

3164 

KENNETH  J  NEWMAN 

2  3 

5 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

115  41 

6022 

M  Hi 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

NAMPA  2  NW 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

3860 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

NEZPERCE  2  E 

t.P 

6P 

2  3 

5  7 

NEZ  PERCE  PASS 

LEMHI 

114  30 

6575 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

12 

42  15 

113  S3 

6P 

81 

HERBERT  J  HARDY 

2  3 

5      7  8 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

6900 

MARJORIE  L  SHAW 

2  3 

7  1 

OLA  4  S 

GEM 

2975 

VINCENT  A  NALLY 

2  3 

5 

OROFINO 

2  3 

5 

PALISADES  DAM 

BONNEVILLE 

5386 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5  6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

8844 

CANYON 

2 

43  47 

116  57 

2224 

5  P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

PAUL  1  E 

HINIDOKA 

4200 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

PAYETTE 

2159 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2  3 

5  7 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

2  3 

5      7  i 

PINE  2  SSW 

ELMORE 

422  5 

5P 

GENEVA  B  SCHRAFT 

a 

7  1 

POCATEI.'-O  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

12 

42  55 

112  36 

4444 

MID 

8HI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

7  ■ 

PORTHtLL 

BOUNDARY 

1800 

w 

R  E  DEN HAM 

2  a 

7  M 

POTLATCH 

LATAH 

2550 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3 

5  Tl 

PRESTON  SUG  PACT  2  SE 

FRANKLIN 

2  3 

5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

116  to 

2380 

SP 

5P 

'J  S  FORESV  SERVICE 

2  3 

5  7 

PUN GO  CREEK 

7433 

VALLEY 

1  1 

44  45 

115  04 

4800 

VAR 

M  EDWARD  B UDELL 

3 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

112  03 

6300 

ROY  POTTER 

a 

REACTOR  TESTING  STA 

BUTTE 

4925 

A  E  C  WEATHER  STA 

2  3 

5 

RICHFIELD 

LIHCOLN 

LESLIE  F  BUSHY 

2  3 

5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

IDAHO 

116  19 

1685 

V  S  FOREST  SERVICE 

?  3 

5  7 

RIRIE 

7721 

JEFFERSON 

12 

43  38 

111  47 

4962 

6P 

6P 

CALVIN  t  LARSON 

CLOSED  5/19/82 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SHOSHONE 

4150 

5P 

J  L  RAKTiOLPH 

2  3 

7  1 

RUPERT 

MINIDOKA 

4204 

MINIDOKa    IR  PROJ 

2  3 

5 

SA I  NT  ANTHONY 

FREMONT 

2  3 

5 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

2155 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  a 

SALMON 

8076 

LEMHI 

ll 

45  11 

113  S3 

3949 

MID 

MIE 

U  S  WB  OBSERVER 

2  a 

7  1 

SANDPO INT  EXP  STATION 

BONKER 

2100 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

7  9 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

ELMORE 

4730 

U  S  FOREST  SEHVICE 

8 

SHOSHONE 

7P 

2  3 

5 

SOLDIER  CREEK 

CAMAS 

5755 

U  S  FORE? T  SERVICE 

8 

SPENCER  RANGER  STATION 

B604 

CLARK 

6 

44  21 

112  11 

5883 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5      7  *■ 

SPRINGFIELD 

8626 

B  INGRAM 

4420 

6P 

E  T  SHE LAN 

2  3 

S 

STIBNITE 

H73H 

11 

44  54 

115  20 

6550 

8A 

8A 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3 

5  7 

MADISON 

12 

43  52 

111  45 

4892 

6P 

6P 

2  3 

5 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

5P 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3 

5      7  1 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

812  8 

12 

43  15 

116  23 

2323 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3 

7  *■ 

TETON I A 

9059 

TETON 

12 

43  49 

6P 

6P 

STATE  EXP  STATION 

CLOSED  5A8A1 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

6P 

L  E  TANNER 

2  a 

5  7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

42  u:.' 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

VAK 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUT*  ENTOMOLOGY 

2  3 

5  7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  3  2 

114  25 

3770 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

9422 

11 

43  49 

114  51 

8B00 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

9493 

SHOSHONE 

47  28 

115  56 

2770 

6P 

W  FEATHERS TONE  JR 

2  3 

5  7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

j 

47  30 

115  53 

29S0 

8A 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3 

5 

WEISER 

9638 

WASHINGTON 

44  15 

116  58 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HE MENU  AY 

2  3 

5 

WINCHESTER  1  SE 

LEWIS 

46  14 
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11 
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12 
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2  3 

5 

DIXIE 

2575 

11 
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115  28 

5610 

5P 

5P 
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2  3 

5 

NAME  CHANGE 

TETON I A  EXP  STATION 

9065 
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12 

43  51 

111  16 
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5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 
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.  BEAR,     2  BOISE ,      3  CLEARWATER.      4  COEUR  D'ALENE.      5  KOOTENAY,     6  LOST,      7  PALOUSE .      S  PAYETTE,      9  PEND  OREILLE.      10  ST.   JOE ,      11  SALMON, 


REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

le  four  digit  identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
(  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Igures  and  letters  following  the  station  name    such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
>servatlon  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

>layed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

>nthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
stin. 

tations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
Luded  in  this  issue. 

iless  otherwise  indicated,  -dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
ic lies  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
•ather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

;eet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

■ounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

tta  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
ion  Index  for  observation  time. 

low  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
tlues  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

One  or  more  days  of  record  missing:  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

Storage  precipitation  station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue     of  this  publication. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Ibscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual:  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
tecks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
ibscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SAN  FRANCISCO:  1952 


IDAHO  -  SEPTEMBER  1952 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


The  latter  half  of  September  was  so  per- 
sistently warm  and  dry  that  average  tempera- 
tures for  the  month  were  well  above  normal 
and  precipitation  totals  much  below  normal 
throughout  the  State.  Only  a  few  stations 
in  the  Northern  Division  had  precipitation 
totalling  more  than  one  inch,  although  Sep- 
tember normals  exceed  one  inch  at  all  but  a 
•;ery  few  stations  in  that  Division,  while 
several  stations  in  the  Southwestern  Division 
reported  no  rain  and  others  only  a  trace. 
The  one  station  in  the  State  reporting  pre- 
cipitation in  excess  of  normal  was  Payette, 
where  a  total  of  0.55  inch  on  the  6th  was  in 
itself  more  than  the  normal  September  total 
for  the  station. 

Almost  without  exception,  daily  average 
temperatures  were  above  normal  from  the  15th 
to  the  end  of  the  month,  with  clear  skies 
predominating  throughout  that  period.  Sun- 
shine was  well  above  normal  for  the  month, 
totalling  85  percent  of  possible  at  Boise 
and  87  percent  at  Pocatello.  Winds  were 
lighter  than  usual  for  September  and  no  dam- 
aging storms  were  reported.  Thunderstorms 
were  rather  frequent,  though  scattered,  dur- 
ing the  first  two  weeks,  while  during  the 
latter  half  of  the  month  very  few  thunder- 
storms were  reported. 

The  periods  of  principal  shower  and 
thunderstorm  activity  were  the  3d  to  6th, 


and  10th  to  12th,  although  in  the  Northern 
Division  numerous  showers  were  reported  every 
day  from  the  3d  to  the  13th.  Skies  began  to 
clear  on  the  13th,  .as  a  cool,  dry  air  mass 
moved  in  from  the  north  and  northwest.  By 
early  morn in  -  of  the  14th  freezing  tempera- 
tures were  recorded  over  a  large  part  of  the 
State,  resulting  in  the  freezing  of  potato 
vines  and  garden  vegetables. 

From  the  agricultural  standpoint  the 
weather  of  the  month  was  generally  very  fav- 
orable. Some  delay  in  grain  harvesting  was 
experienced  early  in  the  month  in  northern 
sections  because  of  rains,  but  by  the  end  of 
the  3d  week  the  grain  harvest  had  been  com- 
pleted in  all  but  a  few  late  districts. 
Potato  digging  was  well  under  way  during  the 
latter  half  of  the  month,  while  sugar  beets 
were  maturing  with  digging  expected  to  begin 
early  in  October.  Third  cuttings  of  hay i 
were  made  in  many  areas,  pears  and  peaches 
were  picked,  dry  bean  harvest  was  completed  I 
and  seed  crops  were  being  harvested  under 
very  favorable  conditions.  Some  fall  plant- 
ing was  done  during  the  month,  but  in  general 
the  soil  was  too  dry,  a  condition  that  also 
affected  pastures  and  lower  ranges.  The  fire 
hazard  on  forest  and  range  lands  was  unusual- 
ly high  during  the  latter  half  of  the  month, 
but  the  number  of  fires  was  relatively  small, 
due  largely  to  the  absence  of  lightning. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 
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See  reference  notes  following  Station  Index 
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0 

0 

0 

.23 

-   1  .61 

.23 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRANGEVI LLE 

76.3 

44.6 

60.5 

3.4 

92 

26 

30 

14 

153 

1 

0 

1 

0 

.53 

-  1.17 

.28 

3 

0 

4 

0 

a 

KELLOGG 

78.5 

44  .  7 

61.6 

4.5 

90 

26+ 

33 

14 

2 

0 

0 

0 

.85 

.94 

.33 

13 

.0 

0 

5 

0 

a 

KOOSKIA 

87.0 

43.4 

65. 2M 

4.0 

96 

25 

30 

14 

68 

13 

0 

1 

0 

.42 

-  1.10 

.12 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

85.2 

49.3 

67.3 

3.2 

96 

26 

39 

14 

27 

10 

0 

0 

0 

.67 

-  .23 

.29 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

R 

81.6 

49.7 

65.7 

2.5 

92 

1B  + 

39 

14 

53 

5 

0 

0 

0 

.64 

-  .32 

.  32 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  1 

61.6 

3.8 

90 

2  5 

3  3 

1  3 

127 

1 

0 

0 

0 

1.23 

•  04 

•  60 

9 

.  0 

o 

5 

\ 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

62.8 

45.5 

54.2 

5.3 

78 

25 

31 

13 

321 

0 

0 

1 

0 

1.07 

-   1  .24 

.58 

12 

.0 

0 

5 

I 

0 

NEZPERCE   2  E 

75.6 

46.7 

61.2 

87 

18  + 

34 

14 

134 

0 

0 

0 

0 

.46 

.  12 

5  + 

.0 

0 

8 

0 

0 

OROFINO 

86.  7 

42.0 

64. 4M 

2.1 

99 

25 

33 

14  + 

57 

14 

0 

0 

0 

.22 

-   1  .34 

.12 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

p  T  ForF 

7  5.9 

3  7*8 

56  .  9M 

2,1 

89 

25 

27 

1  4 

240 

0 

0 

6 

0 

.49 

-   1 .  50 

.16 

5 

•  0 

6 

0 

0 

PORTHILL 

78.2 

39.9 

59.1 

4.6 

92 

26 

29 

13 

179 

1 

0 

3 

0 

.42 

-  1.10 

.37 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

POTLATCH 

77.1 

42.2 

59.7 

3.3 

91 

25 

32 

13 

162 

2 

0 

1 

0 

1.23 

-  .13 

.75 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

PR  I  EST  RIVER  EXP  STA 

76.7 

38.4 

57.6 

3.5 

89 

25 

27 

13 

217 

0 

0 

3 

0 

.45 

-  1.30 

.30 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

R I GG INS  RS 

86.9 

54.3 

70. 6M 

4.2 

100 

3 

42 

14 

27 

17 

0 

0 

0 

.36 

-  .66 

.26 

6 

.0 

0 

b 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

72.6 

41  .3 

57.0 

4.0 

85 

25 

29 

14 

235 

0 

0 

2 

0 

.94 

-  1.41 

.36 

12 

.0 

0 

7 

0 

0 

SAINT  MARIES 

82.2 

40.8 

61.5 

4.1 

94 

25 

30 

13 

121 

5 

0 

3 

0 

1  .03 

-  .27 

.52 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

SALMON 

82.6 

37.3 

60.0 

3.9 

90 

23 

25 

14 

153 

1 

0 

8 

0 

.07 

-  .74 

.07 

12 

0 

1 

0 

0 

SANDPOINT   EXP  STA 

74.3 

40.8 

57.6 

2.3 

86 

26 

30 

16 

220 

0 

0 

3 

0 

.86 

-  .88 

.46 

6 

T 

0 

4 

0 

0 

WALLACE 

74.8 

42.1 

58.5 

2.0 

88 

25 

31 

14 

188 

0 

0 

1 

0 

.81 

-  1.28 

.34 

12 

.0 

0 

6 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

75.0 

41.3 

58.  2M 

2.9 

89 

26 

32 

14 

0 

0 

1 

0 

.91 

-  .90 

.51 

1  3 

T 

0 

6 

1 

0 

WINCHESTER   1  SE 

74.9 

39.7 

57.3 

2.3 

89 

25 

28 

2  + 

228 

0 

0 

4 

0 

.64 

-  1.46 

.23 

9 

.  0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

59.6 

2.8 

.59 

-  1.05 

T 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

76.2 

28.7 

52.5 

1.6 

85 

26 

19 

14 

370 

0 

0 

22 

0 

.28 

-  .61 

.15 

6 

.  0 

0 

b 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

83.4 

49.2 

66.3 

92 

3 

41 

12  + 

36 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

82.6 

46.9 

64.8 

2.6 

94 

4 

36 

13 

5 

0 

0 

0 

.01 

-  .52 

.01 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

ATLANTA   1  E 

77.2 

42.1 

59.7 

7.6 

85 

18 

29 

13 

156 

0 

0- 

1 

0 

.04 

.97 

.03 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLISS 

85.3 

45.9 

65.  6M 

4.4 

94 

3 

35 

12 

42 

9 

0 

0 

0 

.00 

.40 

N.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//r 

M 

97 

2 

36 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

80.9 

49.8 

65.4 

4.2 

90 

3  + 

37 

13 

63 

2 

0 

0 

0 

.05 

-  .48 

.05 

6 

.0 

0 

1 

0 

BUHL 

81.6 

52.2 

66.9 

6.1 

90 

3 

39 

14 

37 

1 

0 

0 

0 

.00 

.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

CALDWELL 

83.1 

43  .8 

63. 5M 

2.5 

92 

19 

31 

12 

63 

2 

0 

1 

0 

.13 

-  .34 

.13 

6 

.0 

0 

1 

0 

CAMBRIDGE 

85.  1 

38.2 

61.7 

1.0 

99 

23 

31 

14 

105 

7 

0 

2 

0 

.33 

-     .  33 

.22 

6 

.0 

0 

2 

0 

CASCADE   1  NW 

75.4 

37.3 

56.4 

85 

26 

27 

14 

254 

0 

0 

5 

0 

.43 

.26 

6 

.0 

0 

5 

0 

CHALL IS 

79.5 

41.4 

60.5 

4.4 

87 

18 

29 

14 

134 

0 

0 

2 

0 

.03 

-  .59 

.03 

11 

.0 

0 

1 

0 

COUNCIL   1  N 

84.2 

45.5 

64.9 

4.7 

93 

3  + 

32 

14 

63 

8 

0 

1 

.0 

0 

DEADWOOD  DAM 

77.2 

30.4 

53.8 

3.2 

86 

19+ 

20 

14 

328 

0 

0 

1H 

0 

.11 

-      .  88 

.06 

4 

.0 

° 

3 

0 

DEER  FLAT  DAM 

81.5 

45.9 

63.7 

2.4 

90 

2  + 

37 

14 

62 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EMMETT  2  E 

85.4 

42.7 

64.  1M 

0.8 

92 

3  + 

35 

12  + 

54 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .58 

.00 

.0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD 

81.5 

35.3 

58.4 

88 

3 

25 

14 

191 

0 

0 

9 

0 

.18 

.16 

5 

.0 

0 

2 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

86.7 

39.3 

63.0 

3.9 

95 

19 

29 

15 

76 

i  5 

0 

2 

0 

.40 

-  .48 

.40 

10 

T 

0 

1 

0 

GLENNS  FERRY 

85.7 

42.1 

63.9 

1.1 

95 

3  + 

3' 

14 

62 

11 

0 

1 

0 

T 

-  .31 

T 

4 

•  0 

0 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

83.1 

48.9 

66.0 

6.1 

95 

3 

38 

12 

44 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .39 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

GRAND  VIEW 

87.6 

45.0 

66.  3M 

4.8 

96 

3  + 

33 

15 

33 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  .42 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

s 

HA  I  LEY 

80.7 

42.2 

61.5 

4.9 

88 

3 

33 

1  + 

110 

0 

0 

0 

.05 

.65 

.05 

3 

.0 

0 

1 

0 

HAZELTON 

81.9 

43.4 

62.7 

1.7 

95 

3 

30 

14 

94 

2 

0 

1 

° 

.00 

-  .45 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

J 

HILL  CITY 

80.0 

35.0 

57.5 

3.6 

91 

3 

22 

14 

220 

1 

0 

8 

0 

T 

-  .42 

T 

5  + 

.0 

0 

0 

0 

I 

IDAHO  CITY 

83.7 

34.0 

58.9 

2.0 

92 

24  + 

24 

14 

176 

7 

o 

13 

0 

T 

-  .66 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

' 

JEROME 

84.  1 

43.6 

63.9 

2.4 

95 

3 

33 

14 

69 

6 

0 

0 

0 

.02 

-  .32 

.02 

5 

.0 

0 

1  0 

( 

KUNA  2  NNE 

80.3 

42.3 

61. 3M 

-  0.2 

92 

3 

33 

14 

114 

1 

0 

0 

0 

T 

-      .  53 

T 

3  + 

.0 

0 

0 

i 

1 

LOWMAN 

80.8 

32.9 

56. 9M 

2.0 

89 

19+ 

22 

14 

234 

0 

0 

14 

0 

.03 

-  .97 

.03 

6 

.0 

0 

1 

MC  CALL 

74.0 

37.0 

55.5 

3.7 

84 

29 

25 

14 

282 

0 

0 

8 

0 

.47 

-  .63 

.26 

6 

.0 

0 

4 

0 

MERIDIAN   1  SSW 

81.2 

48.6 

64.9 

3.7 

90 

19 

35 

13 

59 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

84.8 

67.1 

14 

0 

0 

0 

.  32 

6 

.  0 

o 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME 

89.9 

46.7 

68.3 

'  8.4 

99 

3  + 

36 

12 

22 

18 

0 

0 

0 

T 

-  .48 

T 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

NAMPA    2  NW 

9  3 

5 

3  5 

1  4 

4 

0 

0 

0 

,13 

.09 

4 

.0 

0 

2 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

79.9 

30.5 

55. 2M 

2.7 

89 

18 

18 

14 

297 

0  0 

2  1 

0 

.28 

-  .83 

.15 

6 

.0 

0 

2 

0 

("\Q  C  1  n  I  A  M      /.      MM  P 

71.9 

28.0 

2.2 

0 

0 

25 

0 

.05 

.88 

.03 

1  1 

.  0 

o 

2 

0 

OLA  4  S 

86.0 

42.5 

64.3 

94 

?4  + 

32 

13 

65 

13 

0 

1 

0 

.36 

.  12 

6  + 

.0 

0 

4 

0 

! 

PARMA  EXP  STA 

84.7 

45.3 

65.0 

3.2 

93 

1  9 

35 

14 

50 

9 

0 

0 

0 

.22 

-  .22 

.22 

6 

.0 

0 

1 

0 

PAYETTE 

80.6 

45.6 

63.1 

1.6 

91 

19 

36 

14  + 

76 

1 

0 

0 

° 

.81 

.35 

.55 

6 

.0 

0 

4 

1 

RICHFIELD 

80.0 

42.2 

61.1 

3.0 

89 

3 

33 

10  + 

122 

0 

6 

, 

0 

.04 

-  .42 

.04 

5 

•  0 

0 

1 

0 

SHOSHONE 

82.4 

44.9 

63.7 

4.6 

93 

3 

35 

14 

82 

i 

0 

0 

0 

.01 

-  .47 

.01 

5 

.  0 

0 

1 

s 

1 

STIBNITE 

72.1 

37.1 

54.6 

80 

19+ 

28 

14 

0 

0 

1 

.59 

.23 

12 

.0 

0 

6 

SUN  VALLEY 

77.8 

29.6 

53.7 

3.7 

84 

3+ 

20 

14 

332 

0 

0 

21 

0 

.12 

-  .81 

.  12 

b 

.0 

0 

1 

0 

1 

SWAN  FALLS  PH 

87.9 

53.1 

70.5 

3.2 

1  00 

3 

42 

14 

14 

17 

0 

0 

0 

.07 

-  .35 

.04 

4 

.0 

0 

2 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

83.0 

43.7 

63.4 

3.9 

95 

3 

31 

14 

79 

5 

0 

1 

0 

T 

-  .57 

T 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

82.3 

44.3 

63.3 

3.8 

93 

4 

31 

14 

2 

0 

1 

0 

T 

-  .43 

T 

6  + 

.0 

0 

0 

0 

WEISER 

85.2 

43.7 

64.5 

1.1 

95 

19 

33 

14 

45 

11  j  0 

0 

0 

.32 

-  .11 

.32 

5 

.  0 

0 

1 

0 

DIVISION 

61.8 

3.2 

.13 

-  .56 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

81.0 

38.8 

59.% 

2.4 

90 

3 

30 

14 

145 

1 

0 

? 

0 

.09 

-  .58 

.09 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

ALBION 

81.4 

36.8 

59.1 

2.6 

92 

3 

20 

14 

178 

1 

0 

7 

0 

.00 

-  .82 

.00 

.0 

0 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
SEPTEMBER  1952 


Temperature 


Sutton 

?! 
;  s 

<s 

•  § 

ot  | 

*  "I 
if. 

• 

m 

1 
F 
< 

D«p*rlur« 
From  Normal 

• 

J3 
0) 

Go 

• 

a 

N 

t 

JS 

• 

a 

t 
a 
s 

• 

a 

No.  ol  D«yi 

1 

1- 

.J 

■ 

a 
S 

• 

o 

. 

a 

Snow.  SImL  Hill 

No.  ol  Day* 

Mu. 

Mia. 

|  1 

3 

1 

■ 

| 
* 

f 

ol 

!  s 

1 1 

ill 

z  ' 

si 

■J 

si 

z* 

■r.'l 

3 
1 

il 

5° 
So 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

80.9 

41  .9 

61.4 

2.9 

93 

3 

29 

14 

115 

? 

0 

2 

0 

.28 

_ 

.43 

.28 

11 

•  0 

o 

I 

o 

o 

ARCO 

80.8 

37.8 

59.  3M 

4.0 

89 

3 

26 

14 

168 

0 

0 

3 

0 

.23 

_ 

.  33 

.20 

11 

•  0 

o 

9 

O 

o 

ASHTON   1  S 

76.9 

38.5 

57.7 

3.3 

87 

7 

25 

14 

210 

0 

0 

6 

0 

.23 

_ 

.89 

.13 

11 

o 

BLACKFOOT 

82.2 

42.5 

62.4 

5.3 

93 

3 

30 

14 

92 

2 

o 

0 

.10 

■  _ 

.  66 

.  10 

11 

•  0 

o 

o 

Q 

BLACKFOOT  DAM 

76.6 

M 

85 

3 

0 

o 

o 

.12 

1.21 

•  03 

5  + 

•  0 

o 

BURLEY 

84.9 

45.6 

65.4 

5.1 

97 

4 

33 

14 

6 

o 

o 

.00 

.51 

.00 

BURLEV  FACTORY    1  NW 

82.8 

44.2 

63.5 

5.2 

97 

4 

29 

14 

3 

o 

2 

o 

•  03 

.51 

•  03 

5 

*  n 

BURLEY  CAA  AP 

82.8 

41.2 

62.0 

3.0 

97 

3 

28 

14 

104 

3 

o 

2 

o 

T 

_ 

.  88 

T 

1 1 

CHILLY  BARTON  FLAT 

71.. 0 

28.9 

51.5 

0.7 

84 

23 

17 

14 

400 

Q 

o 

o 

.55 

.  36 

.45 

11 

* 

CONDA 

77.  1 

38.0 

57.6 

4.7 

85 

4 

24 

14 

0 

o 

B 

0 

.40 

1.19 

.13 

5 

° 

OR  I GGS 

75.9 

37.9 

56. 9M 

5.3 

86 

4 

24 

14 

0 

o 

7 

0 

.35 

_ 

1,08 

.28 

12 

*  Q 

\ 

DUBOIS  EXP  STA 

77.7 

44.4 

61.1 

4.8 

86 

3 

32 

14 

121 

0 

0 

1 

0 

.07 

,80 

.04 

12 

•  0 

o 

n 

DUBOIS  CAA  AP 

79.3 

42.6 

61.0 

3.2 

89 

3 

33 

14 

125 

o 

o 

0 

o 

.10 

_ 

•  85 

.  10 

11 

i 

o 

FORT   HALL    I ND  AGENCY 

81.6 

41.8 

61.7M 

3.9 

93 

3 

28 

14 

105 

2 

0 

1 

0 

.10 

_ 

•  70 

.  10 

11 

"o 
* 

GRACE  PH 

77.  1 

39.6 

58.4 

2.2 

84 

3 

26 

14 

195 

0 

0 

1 

0 

.14 

•  93 

.06 

5 

* 

o 

GRAY 

80.  1 

37.1 

58.6 

6,1 

88 

2 

25 

14 

187 

o 

o 

2 

o 

.24 

.24 

12 

GROUSE 

74.8 

30.7 

52.8 

83 

3 

19 

14 

362 

0 

0 

20 

0 

.38 

.23 

.33 

11 

0 

2 

o 

HAMER  4  NW 

81.0 

37.8 

59.4 

4.3 

90 

3 

24 

14 

170 

1 

o 

0 

.12 

.61 

.12 

11 

IDAHO  FALLS   6  NE 

78.2 

41.5 

59.9 

88 

3 

29 

14 

156 

o 

0 

\ 

o 

.04 

.04 

11 

•  0 

o 

o 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

79.1 

42.3 

60.7 

3.7 

89 

3 

29 

14 

132 

0 

0 

i 

0 

.20 

.17 

11 

IRWIN  2  S 

80.  1 

40.9 

60.5 

6.9 

89 

3 

30 

14 

146 

o 

o 

2 

.57 

.22 

11 

* 

ISLAND  PARK  DAM 

74.8 

33.3 

54.  1 

2,7 

82 

3  + 

24 

14 

321 

o 

.90 

.45 

10 

** 

3 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

73.5 

40.4 

57.0 

1  , 5 

84 

4 

30 

14 

237 

o 

o 

.36 

*  48 

.18 

12 

3 

z. 

0 

MAC  KAY  RS 

76.7 

40.4 

58.6 

2.8 

86 

3 

30 

14 

186 

{J 

o 

.34 

- 

.46 

•  32 

1 1 

'  n 

3 

° 

° 

MALAD 

83.4 

45.2 

64.3 

5.6 

91 

3 

35 

14 

54 

2 

o 

o 

.43 

.70 

•  21 

4 

"  n 

0 

3 

u 

MALAD  CAA  A P 

83.7 

39.5 

61.6 

91 

3 

27 

14 

109 

1 

o 

2 

o 

•  24 

•  13 

4 

*  « 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MAY  RS 

78.8 

36.0 

57.4 

1.9 

87 

18 

24 

14 

219 

0 

o 

9 

0 

•  20 

.49 

•  14 

1  1 

•  0 

0 

2 

0 

MC  CAMMON 

83.8 

38.0 

60.9 

94 

28 

14 

134 

1 

0 

2 

0 

•  1 9 

.  08 

1 0 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

81  .  1 

48.2 

64.7 

93 

3 

35 

14 

62 

2 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

0 

0 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

79.9 

38.0 

59. OM 

4.3 

88 

4 

23 

1  4 

0 

0 

o 

.47 

.59 

.  30 

1  2 

.0 

0 

3 

'  6: 

0 

OAKLEY 

80.4 

45.5 

63.0 

3.5 

92 

3 

31 

12 

86 

2 

0 

1 

0 

.07 

.69 

.  04 

5 

•  0 

0 

2 

0: 

0 

PALISADES  DAM 

//R 

79.3 

40.8 

60.  1M 

88 

3 

28 

1 

156 

0 

0 

2 

0 

.89 

.32 

12 

•  0 

0 

b 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP 

81.4 

43.7 

62.6 

3,3 

94 

3 

32 

14 

85 

1 

0 

1 

0 

.06 

.68 

.05 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

83.6 

42.7 

63.2 

5.1 

90 

3 

35 

13  + 

79 

1 

0 

0 

0 

.15 

.85 

.08 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

79.7 

36.6 

58.2 

90 

3 

24 

15 

201 

1 

0 

6 

0 

•  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RUPERT 

85.9 

42.3 

64.  1M 

5.3 

97 

4 

32 

14 

8 

0 

1 

0 

T 

.56 

T 

1  1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

4.3 

3  + 

26 

1 4 

188 

0 

0 

2 

0 

.23 

.85 

.11 

1 0 

.0 

0 

3 

0 

0 

SPENCER  RS 

75.8 

35.3 

55.6 

3.0 

83 

4  + 

23 

14 

277 

0 

0 

9 

0 

.38 

.80 

.21 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD 

83.  1 

39.0 

61.1 

3.6 

95 

3 

27 

14 

121 

3 

0 

3 

0 

.05 

.76 

.05 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SUGAR 

79.  0 

36.4 

57. 7M 

3.1 

88 

3 

24 

14 

216 

0 

0 

0 

.15 

.82 

.13 

10 

•  0 

0 

2 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

76.0 

35.5 

55.8 

85 

3 

23 

14 

271 

0 

■  0 

I  7 

0 

.23 

.22 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

59.7 

3.8 

.23 

.69 

T 

STATE 

60.6 

3.3 

.27 

.72 

T 

Precipitation 
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Table  3 


Station 

3 

Day  of  month 

1   ]  2  3 

5  | 

6 

7  | 

8  j 

9 

10  | 

11 

12 

13  ;   14  15 

16  1  17  1  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28    29  ]  30 

31 

ABERDEEN  EXP  ST* 
1  ALBION 
j  ALPHA  1  NE 

AMERICA*  FALL S   '.  NW 

ANDERSON  OAm 

.09 

•  00 

•  26 

•  28 
T 

T 

T 

.05 

•  15 

•  04 

.09 

•  02 

•  28 

T 

•  02 

j  ARCO 

1  ARROWR'XK  DAM 

ASMTON   1  S 
1  ATLANTA    1  I 
|  AVtRv  OS 

•23 
.01 
.23 

•  Ok 

•  51 

T 

T 
T 

•  32 

•  01 

•  3 

.08 

.01 

•  10 

.20 

.13 
•  01 

T 

•  03 

I  BAWIEw  model  basin 

BIG  CREEK    1  S 
R  BLACKFOOT 
U  BLACKFOOT  DAM 
|  BLISS 

•40 
•27 

•  10 

•  12 
.00 

•  07 

.06 

.02 

•06 
.03 

•  3 
■  12 

T 

•  26 

.03 

•  10 

•  02 

•  05 
•02 

•  02 

T  T 

H  BOISE  LUCKY  peak  DAM 

L  BOISE  MB  AP  //R 

f  BONNE RS  FERRV 

.  Buhl 

■  bungalow  rs 

•  00 

•  05 

•  47 

•  00 
•53 

T 
T 

T 

T 

.07 

.23 

•  03 

•  06 

•  2 

.05 

.10 
T 

T 

•22 

.03 
.01 

T 

.03 

•  06 
•08 

.03 

.01 

1  BURKE  2  NNE 
D  BURLfc  * 

'  BURLE*  F»CTOR>    1  NW 
|  BUr  £V  CAA  AP 
V  CALOMEL L 

1.1* 

.  30 

•  03 
T 

•  13 

T 

T 

.17 
•03 

•  03 

•  13 

.02 
T 

•  08 

•  04 

T 

•  03 
T 

•  50 

•  18 

1  CWRIDY.E 

I  CASCADE    1  NW 

*  CENTti-VlLLE  ARBAUWi 

1  CtULLlS 

1  CHILL*  BARTON  FLAT 

•  33 
■  *3 

•  11 
•03 

•  55 

T 
T 

r 

•01 

•  11 

•  06 
T 

•  10 

•  22 

•  10 

.03 
T 

T 

T 

•  03 
■49 

•  06 

.02 

fl  CLARK  FORK   1  ENE 
j  COBALT   BLACKBIRD  "INE 
I  COCUR  0  ALENE  CAA  AP 
1  COCUR  0  ALENE  RS 
CONOA 

•  81 

•  04 

•  26 

•  52 

•  *0 

T 
T 

T 

•  06 

•  13 

•  15 
T 

.03 
.  10 

•  05 

•  03 

•  39 

•  13 
.31 

•  02 

•  1? 

■  11 
■01 

•  06 

•  09 

.06 

1  COTTONWOOD 
COUNCIL  1  N 

•  6* 

.13 

■  02 

•  28 

•  05 

•03 

•  05 

.01 

•  03 

T 

j  CROUCH  2  NNW 
1  DC  AO WOOD  DAM 
I  OCCR  FLAT  n»M 

*  02 

•  U 

•  00 

.06 

T 

T 

•  03 

I 

T 

•  02 

•  02 

T 

1  DUBOIS  EIP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
CLK  C 1 Tv 

.25 

•  33 

•  07 

•  10 

•  26 

.03 
T 

.08 
.02 

•  02 

•  11 

r 

•02 

■  03 
.03 
•  10 

•  03 
■  28 
.04 

.24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


ELK  RIVER   1  s 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
FENN  rs 

FORT  MALL    IND  AGENCV 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIEW 

GRANGEVILLE 
GRAY 
GROUSE 
HA  1  LEY 
HAMER  *  NU 

HAZELTON 

HILL  CITY 

HOWE  . 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 

IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 

KAMIAH  1  Nc 
KELLOGG 
KOOSK1A 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 

LEWISTON  W8  AP 

LlPTON  PUMPING  STA 

COWMAN 

MACK AY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  5SW 

MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME 

MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  <r  S 
OROF1NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 

PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 
PINE  2  5SW 

POCATELLO  WB  AP  / 

PORTHILL 
POTLATCH 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 

RICHFIELD 
RIGG1NS  RS 
ROLAND  W  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 

SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 

SPRINGFIELD 

STIBNITE 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 

TETON I A  EXP  STA 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


SEFTEMBEP 


Day  of  month 


8   I   9   I  10  i  11  I  12     13  I  14  I  15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25  |  26  |  27 


T  .C  .16 


.12      .01  .05 


.16      .29  .32 


28  |  29  30 


.23     .03  .06 


Se*  rolotonc*  notes  lot]  o  wing  Station  Indsx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1953 


Day  Ol  Month 

5 

| 

< 

j 

2 

3 

4 

J 

g 

7 

8 

g 

10 

11  j 

1 2 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

2A 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

7? 

84 

90 

84 

83 

83 

82 

84 

04 

01 

72 

7  0 

68 

72 

83 

82 

66 

85 

06 

84 

83 

83 

04 

87 

85 

87 

80 

70 

78 

70 

81.0 

Ml  N 

37 

34 

41 

37 

46 

40 

48 

44 

39 

37 

47 

37 

32 

33 

35 

41 

42 

43 

4  1 

36 

38.8 

MAX 

73 

82 

92 

83 

79 

78 

77 

81 

00 

83 

78 

76 

64 

77 

82 

86 

83 

86 

85 

86 

85 

04 

85 

85 

88 

09 

05 

75 

77 

76 

81.4 

MIN 

42 

31 

40 

59 

47 

37 

35 

39 

35 

28 

44 

28 

45 

20 

27 

30 

32 

34 

42 

36 

41 

37 

36 

34' 

34 

35 

45 

40 

34 

38 

36.8 

MAX 

75 

81 

81 

81 

72 

70 

66 

73 

66 

74 

70 

60 

37 

74 

00 

80 

82 

83 

82 

82 

80 

83 

82 

84 

84 

05 

74 

73 

76 

75 

76.2 

MIN 

25 

25 

37 

36 

35 

28 

34 

26 

34 

40 

44 

41 

23 

19 

22 

25 

25 

27 

30 

79 

31 

27 

26 

25 

25 

25 

32 

21 

22 

22 

28.7 

MAX 

74 

83 

93 

90 

83 

82 

81 

83 

84 

84 

76 

69 

67 

69 

01 

80 

85 

84 

86 

80 

78 

82 

85 

86 

86 

04 

80 

77 

78 

78 

80.9 

MIN 

42 

38 

48 

59 

47 

s] 

44 

46 

38 

38 

48 

40 

44 

29 

32 

34 

34 

38 

44 

48 

51 

41 

38 

40 

39 

42 

49 

45 

41 

38 

41.9 

MAX 

■>  3 

87 

92 

89 

82 

79 

81 

83 

78 

83 

72 

68 

69 

60 

86 

88 

87 

80 

90 

86 

86 

88 

88 

87 

90 

91 

85 

77 

81 

80 

83.4 

MIN 

48 

48 

54 

57 

52 

52 

bO 

50 

51 

51 

51 

41 

41 

42 

45 

47 

48 

51 

52 

54 

53 

52 

50 

50 

49 

50 

53 

44 

46 

46 

49.2 

MAX 

80 

83 

89 

B  - 

88 

79 

81 

79 

79 

78 

72 

67 

72 

79 

87 

84 

80 

83 

8b 

84 

85 

00 

82 

78 

78 

80.8 

Ml  N 

33 

41 

38 

47 

41 

37 

41 

39 

35 

34 

48 

32 

45 

26 

30 

35 

42 

37 

46 

40 

36 

35 

35 

39 

37 

37 

37 

34 

40 

37.8 

MAX 

78 

80 

89 

94 

89 

04 

77 

79 

83 

70 

74 

70 

68 

69 

79 

84 

87 

08 

90 

90 

85 

85 

88 

1 1 

87 

90 

93 

79 

78 

83 

82.6 

Ml  N 

48 

47 

50 

57 

52 

53 

47 

47 

49 

47 

48 

39 

36 

38 

40 

44 

46 

48 

50 

52 

51 

49 

48 

47 

4  7, 

40 

50 

42 

42 

44 

46.9 

MAX 

69 

77 

85 

82 

84 

00 

87 

00 

79 

68 

65 

66 

63 

65 

74 

80 

79 

80 

78 

73 

80 

78 

84 

82 

81 

00 

80 

72 

77 

79 

76.9 

MIN 

31 

32 

37 

47 

43 

46 

41 

41 

43 

41 

45 

41 

36 

25 

28 

31 

35 

38 

43 

46 

44 

41 

40 

43 

38 

39 

41 

35 

33 

32 

38.5 

MAX 

72 

80 

84 

80 

74 

71 

72 

74 

72 

75 

75 

66 

ob 

72 

77 

81 

81 

85 

84 

83 

02 

81 

83 

83 

82 

01 

78 

70 

76 

76 

77.2 

MIN 

35 

39 

47 

49 

44 

43 

41 

41 

44 

39 

45 

34 

29 

34 

36 

42 

43 

45 

47 

47 

47 

47 

46 

44 

45 

45 

bo 

36 

39 

40 

42.1 

MAX 

81 

86 

87 

86 

83 

76 

0  ! 

67 

65 

70 

79 

78 

85 

86 

90 

89 

90 

90 

91 

96 

92 

86 

78 

82.5 

MIN 

38 

40 

45 

40 

53 

41 

46 

39 

45 

39 

42 

39 

34 

37 

43 

45 

39 

40 

41 

42 

45 

37 

36 

41.1 

MAX 

70 

72 

87 

84 

86 

71 

66 

65 

59 

63 

69 

75 

68 

68 

72 

91 

88 

79 

78 

76 

76 

76 

08 

89 

78 

85 

82 

76.6 

MIN 

38 

36 

48 

47 

51 

47 

47 

34 

46 

49 

40 

SO 

33 

30 

37 

32 

34 

43 

46 

46 

57 

41 

36 

36 

40 

46 

42 

42 

35 

48 

42.0 

MAX 

79 

82 

87 

80 

75 

72 

71 

74 

70 

77 

67 

0  0 

60 

73 

77 

80 

82 

84 

80 

82 

00 

85 

85 

82 

82 

84 

76 

74 

77 

76 

77.1 

MIN 

24 

25 

37 

38 

36 

30 

28 

30 

26 

40 

43 

41 

25 

15 

2  1 

23 

24 

26 

30 

25 

27 

26 

26 

25 

23 

25 

29 

22 

23 

23 

27.9 

MAX 

7S 

84 

93 

07 

84 

62 

83 

65 

84 

63 

69 

7  0 

6  B 

75 

82 

85 

05 

86 

87 

85 

03 

84 

87 

B7 

88 

90 

80 

77 

80 

79 

82.2 

MIN 

37 

39 

47 

60 

50 

44 

47 

48 

45 

43 

47 

37 

41 

30 

36 

37 

37 

40 

44 

45 

46 

42 

40 

40 

40 

41 

46 

46 

41 

38 

42.5 

MAX 

^ 

78 

85 

80 

80 

81 

79 

82 

80 

79 

62 

64 

5  j 

69 

77 

79 

79 

81 

81 

76 

80 

MO 

82 

01 

78 

73 

74 

76.6 

MIN 

38 

27 

34 

51 

49 

37 

39 

36 

MAX 

88 

94 

91 

84 

03 

05 

84 

83 

00 

75 

72 

71 

80 

86 

90 

92 

89 

90 

B7 

88 

91 

90 

89 

92 

93 

83 

80 

83 

80 

85.3 

MIN 

44 

54 

54 

bl 

49 

49 

49 

46 

53 

52 

35 

44 

39 

42 

41 

40 

44 

50 

52 

52 

47 

45 

46 

44 

47 

46 

39 

38 

40 

45.9 

MAX 

90 

97 

92 

I  0 

68 

70 

86 

90 

89 

90 

92 

90 

89 

93 

93 

90 

9  i 

84 

MIN 

42 

56 

54 

37 

36 

37 

38 

40 

50 

52 

50 

50 

48 

49 

52 

48 

42 

44 

MAX 

77 

88 

90 

87 

83 

76 

77 

81 

69 

71 

71 

0:1 

68 

77 

81 

84 

87 

89 

90 

83 

85 

86 

85 

84 

87 

07 

79 

76 

81 

79 

MIN 

46 

53 

56 

58 

53 

50 

46 

52 

49 

47 

46 

39 

37 

43 

45 

49 

51 

51 

55 

b2 

54 

56 

54 

54 

54 

54 

52 

44 

47 

48 

49.8 

MAX 

79 

86 

79 

84 

78 

75 

69 

60 

59 

60 

78 

67 

70 

75 

79 

01 

86 

86 

86 

85 

84 

83 

83 

34 

84 

09 

76 

76 

80 

76 

78.2 

MIN 

41 

39 

54 

44 

47 

47 

43 

38 

47 

47 

43 

40 

33 

34 

35 

38 

45 

44 

50 

42 

44 

39 

39 

40 

42 

46 

57 

48 

41 

42 

43.0 

MAX 

75 

83 

90 

BO 

79 

80 

76 

82 

79 

76 

76 

70 

67 

75 

61 

85 

87 

87 

88 

07 

82 

84 

85 

BS 

86 

07 

83 

77 

80 

80 

61.6 

MIN 

47 

52 

58 

62 

57 

54 

52 

54 

53 

46 

50 

41 

44 

39 

46 

50 

52 

54 

60 

57 

57 

52 

54 

56 

53 

56 

58 

52 

50 

50 

52.2 

MAX 

81 

88 

88 

85 

90 

89 

70 

73 

70 

64 

65 

66 

87 

85 

90 

87 

91 

9  : 

90 

91 

84 

re 

85 

80 

82.0 

Ml  N 

39 

44 

46 

54 

54 

47 

51 

40 

46 

51 

53 

52 

38 

35 

37 

38 

41 

40 

42 

40 

52 

37 

36 

36 

43.8 

MAX 

70 

67 

69.8 

MIN 

34 

38 

43 

46 

47 

41 

42 

33 

41 

43 

44 

40 

30 

30 

36 

3b 

40 

42 

43 

43 

40 

38 

41 

39 

41 

44 

48 

34 

36 

36 

39.6 

MAX 

73 

81 

89 

97 

85 

86 

8  ) 

84 

87 

81 

85 

77 

72 

70 

77 

89 

89 

90 

89 

89 

88 

85 

89 

J 

90 

93 

94 

82 

80 

82 

84.9 

MIN 

48 

43 

40 

58 

b  1 

4b 

46 

46 

47 

42 

48 

40 

45 

33 

37 

39 

43 

45 

49 

50 

53 

48 

47 

47 

45 

43 

51 

49 

44 

45 

45.8 

MAX 

72 

78 

84 

97 

85 

81 

82 

84 

85 

84 

82 

71 

74 

74 

76 

85 

86 

86 

06 

85 

86 

04 

87 

84 

88 

90 

91 

79 

78 

79 

82.8 

MIN 

41 

49 

49 

b2 

64 

50 

5  0 

49 

48 

55 

56 

36 

45 

29 

32 

35 

36 

40 

40 

48 

50 

40 

40 

40 

39 

39 

48 

40 

50 

45 

44.2 

MAX 

77 

85 

97 

83 

82 

81 

02 

83 

03 

67 

73 

70 

67 

76 

85 

86 

87 

87 

86 

85 

83 

06 

88 

88 

91 

91 

90 

78 

79 

79 

82.8 

MIN 

43 

39 

47 

57 

4b 

43 

41 

41 

40 

36 

43 

36 

35 

26 

32 

34 

36 

40 

43 

50 

50 

42 

42 

39 

39 

40 

55 

44 

37 

39 

41.2 

MAX 

82 

88 

88 

87 

01 

76 

78 

84 

77 

75 

71 

70 

77 

84 

87 

88 

87 

92 

88 

87 

67 

84 

. 

08 

88 

81 

79 

84 

83.1 

MIN 

45 

43 

51 

53 

48 

50 

47 

39 

44 

43 

46 

46 

45 

44 

43 

44 

42 

44 

50 

39 

38 

40 

43.8 

MAX 

93 

86 

93 

10 

90 

80 

81 

79 

00 

82 

79 

8] 

80 

84 

85 

88 

89 

90 

92 

89 

08 

8b 

99 

91 

88 

81 

79 

80 

78 

76 

85.1 

MIN 

43 

37 

4  1 

40 

47 

44 

45 

40 

36 

37 

36 

36 

40 

41 

40 

39 

40 

40 

39 

39 

40 

34 

32 

35 

34 

38.2 

73 

80 

84 

83 

74 

74 

67 

73 

67 

71 

66 

62 

6  | 

7  1 

76 

79 

80 

83 

02 

80 

00 

80 

82 

8  0 

80 

85 

71 

70 

74 

73 

MIN 

33 

34 

46 

45 

42 

37 

39 

34 

41 

45 

47 

43 

28 

27 

32 

3b 

35 

37 

41 

37 

41 

37 

38 

37 

37 

35 

41 

30 

32 

33 

37.3 

MAX 

74 

84 

83 

85 

01 

77 

80 

81 

79 

79 

77 

65 

7  i 

7  g 

81 

83 

87 

84 

81 

00 

84 

84 

83 

84 

83 

81 

75 

79 

79 

79.5 

MIN 

38 

41 

48 

51 

44 

41 

42 

40 

4  1 

42 

50 

42 

36 

29 

35 

38 

41 

43 

47 

47 

44 

43 

40 

43 

40 

41 

46 

36 

32 

39 

41.4 

MAX 

69 

78 

80 

82 

75 

72 

74 

72 

72 

71 

65 

61 

57 

68 

72 

74 

75 

81 

80 

70 

74 

77 

84 

79 

79 

77 

76 

71 

73 

73 

74.0 

MIN 

32 

26 

32 

33 

34 

27 

38 

3  1 

26 

26 

31 

30 

29 

1 7 

2 1 

26 

26 

28 

30 

29 

31 

30 

30 

31 

29 

29 

32 

30 

25 

27 

28.9 

MAX 

79 

85 

89 

84 

06 

73 

69 

60 

57 

68 

78 

6  , 

68 

74 

79 

83 

85 

84 

83 

.  84 

81 

80 

83 

85 

83 

84 

84 

77 

79 

75 

78.3 

MIN 

35 

35 

47 

47 

53 

44 

45 

34 

45 

46 

40 

44 

30 

30 

32 

35 

39 

40 

42 

38 

38 

34 

35 

35 

37 

40 

51 

37 

34 

36 

39.3 

MAX 

66 

75 

74 

74 

70 

70 

71 

72 

69 

70 

59 

51 

52 

62 

7  0 

7  1 

7  1 

74 

73 

67 

61 

7  1 

72 

72 

74 

76 

67 

62 

68 

68.4 

MIN 

30 

36 

41 

41 

37 

33 

34 

3b 

37 

38 

41 

27 

23 

25 

34 

35 

36 

39 

38 

36 

3b 

36 

37 

3b 

36 

38 

31 

32 

32 

34.7 

MAX 

76 

83 

87 

80 

71 

68 

65 

61 

55 

66 

73 

66 

65 

73 

80 

82 

82 

87 

82 

79 

80 

83 

83 

h5 

88 

87 

70 

73 

77 

72 

MIN 

44 

43 

52 

57 

49 

49 

41 

38 

47 

45 

43 

45 

35 

34 

39 

42 

50 

47 

48 

53 

54 

46 

43 

43 

46 

47 

49 

45 

37 

48 

45.3 

MAX 

80 

86 

89 

86 

01 

72 

68 

66 

5B 

69 

75 

73 

68 

77 

81 

83 

84 

90 

60 

87 

86 

87 

87 

88 

92 

69 

87 

81 

77 

80.6 

MIN 

40 

4b 

54 

57 

52 

49 

46 

41 

48 

48 

46 

51 

36 

37 

37 

41 

45 

46 

47 

45 

50 

37 

39 

43 

44 

47 

45 

42 

49 

45.1 

MAX 

65 

69 

76 

85 

82 

82 

81 

81 

80 

60 

78 

63 

67 

58 

73 

79 

80 

79 

01 

83 

79 

77 

80 

81 

81 

83 

84 

78 

73 

75 

77.1 

MIN 

28 

30 

37 

49 

40 

41 

49 

42 

55 

55 

45 

37 

31 

24 

31 

31 

32 

35 

30 

46 

43 

-0 

33 

33 

35 

36 

38 

34 

35 

31 

38.0 

MAX 

77 

86 

88 

80 

70 

68 

65 

68 

53 

55 

67 

64 

63 

74 

82 

80 

84 

85 

03 

81 

81 

85 

86 

85 

87 

91 

74 

75 

81 

73 

76.4 

MIN 

37 

47 

52 

50 

51 

43 

44 

39 

4b 

45 

44 

46 

32 

28 

33 

39 

42 

44 

49 

44 

44 

43 

43 

40 

42 

44 

48 

35 

38 

38 

42.3 

MAX 

81 

9  3 

76 

76 

80 

74 

74 

70 

74 

76 

78 

84 

92 

91 

92 

92 

89 

89 

69 

91 

93 

90 

89 

83 

78 

83 

84 

84.2 

MIN 

44 

37 

55 

50 

47 

42 

44 

39 

5  1 

51 

55 

44 

32 

45 

42 

43 

47 

50 

59 

52 

44 

43 

51 

46 

43 

S2 

35 

38 

30 

45.5 

MAX 

73 

82 

81 

00 

75 

64 

74 

75 

66 

77 

73 

59 

66 

76 

80 

03 

82 

84 

06 

82 

81 

82 

83 

85 

83 

86 

75 

72 

70 

76 

MIN 

26 

26 

35 

39 

34 

30 

34 

26 

36 

26 

34 

32 

34 

32 

35 

31 

31 

30 

28 

20 

35 

24 

25 

25 

30.4 

MAX 

80 

90 

90 

87 

60 

76 

76 

80 

76 

76 

74 

70 

70 

76 

*83 

62 

87 

87 

88 

85 

86 

66 

86 

85 

85 

06 

80 

77 

81 

60 

81.5 

MIN 

44 

45 

53 

53 

50 

53 

52 

42 

48 

48 

49 

39 

45 

37 

40 

40 

40 

46 

51 

48 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

53 

41 

42 

44 

46.9 

MAX 

71 

78 

83 

76 

72 

66 

66 

69 

65 

65 

66 

56 

57 

7  5 

70 

80 

84 

81 

80 

79 

82 

82 

61 

79 

82 

78 

74 

78 

72 

74.3 

MIN 

22 

26 

36 

35 

36 

26 

28 

26 

33 

35 

45 

36 

24 

1  5 

2 1 

24 

24 

27 

30 

28 

29 

27 

37 

25 

24 

25 

22 

22 

24 

23 

27.8 

MAX 

61 

68 

80 

86 

70 

80 

83 

80 

80 

62 

75 

63 

66 

57 

56 

77 

75 

78 

78 

79 

81 

76 

76 

78 

80 

85 

84 

81 

79 

75.9 

MIN 

28 

32 

39 

62 

46 

45 

32 

34 

36 

39 

39 

40 

36 

35 

36 

37 

37 

43 

35 

32 

32 

37.9 

MAX 

69 

78 

86 

85 

60 

85 

81 

80 

82 

80 

70 

63 

61 

71 

75 

00 

79 

81 

8  3 

79 

75 

81 

81 

81 

83 

80 

73 

73 

76 

77.7 

MIN 

39 

41 

46 

56 

44 

42 

47 

51 

50 

48 

44 

48 

36 

42 

44 

46 

43 

41 

42 

44.4 

72 

80 

09 

86 

82 

86 

82 

£\ 

84 

80 

65 

67 

64 

74 

78 

82 

81 

83 

84 

82 

78 

82 

83 

83 

82 

84 

80 

72 

75 

77 

79.3 

MIN 

38 

37 

45 

56 

46 

44 

46 

45 

49 

40 

48 

36 

34 

33 

37 

37 

36 

43 

43 

52 

51 

45 

42 

44 

47 

42 

43 

42 

40 

30 

42.6 

MAX 

75 

84 

05 

84 

79 

75 

65 

7  i 

65 

60 

59 

6  0 

g  _ 

78 

80 

83 

83 

86 

82 

62 

02 

82 

88 

83 

87 

90 

84 

71 

79 

74 

77.2 

MIN 

24 

24 

34 

46 

39 

34 

32 

32 

37 

47 

48 

43 

35 

19 

19 

21 

23 

26 

30 

27 

29 

25 

25 

23 

21 

23 

24 

25 

21 

22 

29.3 

MAX 

75 

82 

82 

84 

60 

79 

75 

65 

65 

65 

70 

72 

76 

80 

85 

80 

78 

80 

84 

84 

06 

85 

84 

80 

78 

89 

83 

85 

78 

70 

78.9 

MIN 

34 

30 

32 

32 

34 

34 

34 

36 

35 

35 

38 

36 

34 

34 

33 

32 

34 

34 

36 

44 

35 

34 

32 

34 

34 

35 

35 

35 

32 

29 

34.2 

MAX 

82 

89 

92 

90 

83 

75 

79 

82 

72 

78 

85 

87 

91 

92 

92 

87 

67 

89 

90 

90 

90 

90 

81 

80 

85 

02 

85.4 

MIN 

41 

42 

51 

55 

50 

50 

42 

42 

35 

35 

36 

37 

44 

42 

45 

45 

46 

44 

42 

44 

44 

44 

42 

36 

38 

30 

42.7 

MAX 

74 

87 

88 

86 

84 

87 

78 

78 

76 

78 

71 

70 

68 

81 

81 

84 

86 

87 

83 

84 

63 

84 

85 

85 

86 

62 

87 

82 

79 

00 

81.5 

MIN 

31 

32 

4  1 

42 

4  1 

37 

39 

36 

37 

38 

46 

30 

31 

25 

27 

31 

35 

36 

38 

40 

39 

38 

36 

35 

36 

34 

33 

30 

30 

" 

35.3 

MAX 

84 

88 

93 

85 

83 

80 

73 

77 

75 

62 

66 

67 

72 

78 

85 

85 

86 

68 

91 

91 

09 

89 

89 

86 

87 

86 

76 

80 

83 

81 

MIN 

39 

40 

45 

54 

54 

46 

49 

43 

49 

53 

53 

56 

45 

35 

38 

39 

38 

40 

45 

43 

43 

42 

41 

40 

39 

39 

48 

38 

37 

37 

43W 

MAX 

74 

83 

93 

88 

82 

02 

81 

83 

84 

82 

72 

67 

67 

75 

85 

85 

84 

07 

86 

01 

84 

66 

87 

87 

90 

80 

76 

78 

70 

81.6 

MIN 

36 

42 

45 

46 

51 

39 

30 

39 

39 

39 

47 

47 

40 

38 

41.8 

MAX 

03 

91 

90 

92 

66 

85 

62 

05 

81 

80 

78 

66 

73 

80 

89 

91 

92 

92 

95 

91 

90 

91 

93 

94 

94 

93 

90 

81 

66 

86 

86.7 

MIN 

37 

37 

42 

38 

36 

45 

48 

5 1 

42 

34 

30 

29 

36 

36 

39 

41 

42 

42 

41 

41 

39 

36 

39 

38 

34 

34 

35 

39.3 

MAX 

82 

88 

95 

91 

95 

85 

84 

65 

82 

75 

73 

73 

72 

81 

88 

90 

90 

90 

92 

88 

89 

90 

91 

90 

09 

93 

83 

81 

84 

82 

85.7 

MIN 

42 

38 

46 

50 

49 

44 

46 

44 

43 

46 

49 

33 

43 

31 

36 

36 

38 

40 

42 

48 

49 

41 

w 

40 

42 

45 

41 

35 

41 

42.1 

MAX 

77 

86 

9b 

87 

82 

82 

82 

83 

80 

81 

73 

70 

66 

70 

84 

87 

87 

86 

89 

84 

87 

87 

88 

87 

90 

91 

81 

79 

80 

81 

83.1 

MIN 

47 

46 

56 

58 

53 

52 

52 

40 

50 

41 

47 

38 

42 

39 

51 

46 

49 

49 

61 

55 

51 

50 

51 

..B 

52 

55 

54 

44 

45. 

48 

48.9 

MAX 

68 

77 

84 

80 

81 

81 

81 

00 

00 

79 

60 

65 

62 

71 

76 

79 

79 

82 

82 

80 

78 

78 

80 

82 

82 

80 

76 

73 

77 

77 

77.1 

MIN 

33 

34 

41 

54 

49 

4*. 

47 

44 

47 

40 

48 

3* 

26 

34 

35 

35 

38 

40 

42 

44 

40 

37 

)7 

40 

39 

42 

36 

36 

33 

39.6 

MAX 

86 

94 

96 

96 

88 

87 

84 

00 

04 

78 

72 

75 

g 

02 

86 

90 

94 

94 

95 

90 

91 

91 

92 

92 

89 

87.6 

MIN 

47 

43 

bl 

53 

«y 

48 

52 

4) 

50 

49 

55 

36 

44 

34 

33 

39 

46 

42 

46 

54 

47 

4b 

43 

43 

41 

36 

45.0 

MAX 

78 

86 

86 

80 

73 

70 

65 

66 

54 

53 

64 

65 

64 

74 

82 

81 

82 

07 

84 

81 

82 

83 

84 

86 

88 

92 

71 

74 

81 

73 

76.3 

MIN 

41 

42 

56 

48 

50 

45 

45 

40 

40 

45 

48 

48 

36 

30 

39 

42 

44 

40 

52 

45 

46 

46 

46 

48 

40 

48 

46 

37 

43 

40 

44.6 

S#*  r«Ur«nc»  ootM  following  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Of  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAY 

MAX 

79 

88 

86 

86 

85 

86 

zl 

82 

8R 

1\ 

46 

7? 

82 

80.1 

MIN 

38 

37 

37 

1  r:' 

?5 

15 

3  5 

35 

33 

32 

39 

38 

34 

3b 

35 

37 

35 

38 

36 

37 

36 

GROUSE 

MAX 

^M 

77 

83 

H  Q 

7 

7A 

7a 

74 

7A 

7 

AA 

61 

An 

AA 

74 

77 

fln 

78 

74.8 

MlN 

29 

ia 

■ ' 

'  ' 

A? 

?Q 

Q 

nf 

2  7 

2  8 

3  1 

34 

34 

32 

3  i 

3  1 

37 

10 

33 

?fl 

75 

29 

30.7 

HA I LEY 

MAX 

7fl 

7A 

77 

7n 

78 

AQ 

AQ 

7? 

84 

81 

80.7 

MlN 

33 

An 

47 

45 

46 

39 

47 

34 

33 

33 

33 

4  3 

42 

4  5 

44 

48 

47 

46 

45 

45 

44 

45 

44 

40 

39 

4  1 

42.2 

HAMER    4  NW 

MAX 

72 

«i 

90 

89 

84 

R7 

hfl 

7A 

i  n 

84 

82 

84 

84 

87 

83 

7^ 

81 

80 

81.0 

MlN 

44 

45 

35 

51 

3Q 

?4 

33 

31 

35 

39 

52 

48 

44 

30 

32 

34 

3  7 

36 

3  5 

35 

37.8 

HAZELTON 

MAX 

76 

82 

95 

8  " 

80 

80 

79 

82 

82 

81 

71 

69 

66 

75 

82 

89 

65 

78 

81.9 

MlN 

40 

41 

49 

o  i 

50 

47 

47 

44 

44 

44 

40 

37 

42 

30 

36 

39 

41 

41 

41 

48 

52 

46 

44 

42 

42 

41 

50 

42 

39 

42 

43.4 

MILL  CITY 

MAX 

7^ 

91 

85 

77 

78 

66 

66 

66 

72 

82 

85 

85 

86 

87 

84 

85 

85 

86 

85 

88 

88 

61 

72 

78 

79 

60.0 

MIN 

32 

32 

40 

oi 

28 

33 

37 

43 

40 

3b 

36 

35 

33 

33 

34 

4  0 

26 

33 

35.0 

IDAHO  CITY 

MAX 

*  0 

87 

88 

84 

ftn 

8  0. 

77 

7R 
78 

7Q 

7A 

7fl 

71 

A8 

7  9 

7Q 

87 

90 

i  ^ 

B5 

84 

83.7 

MIN 

31 

32 

40 

4  4 

38 

36 

34 

32 

38 

43 

3  0 

27 

27 

30 

32 

34 

1A 

3b 

3b 

34 

1A 

17 

io 

5  7 

5ft 

30 

34.0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

69 

78 

88 

8  5 

78 

85 

,1  ' 

80 

82 

80 

77 

64 

69 

7  J 

8 1 

80 

81 

83 

79 

79 

7n 

7ft 

74 

79 

7B.2 

MIN 

34 

38 

4  3 

fit 

5  2 

4  3 

53 

fit 

41 

36 

43 

29 

l  5 

35 

40 

44 

43 

45 

42 

43 

42 

38 

40 

A3 

A3 

35 

41. S 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

79 

89 

8Q 

83 

82 

R? 

77 

66 

66 

6  7 

7 1 

7  9 

84 

81 

85 

75 

79.1 

Ml  N 

4 1 

38 

36 

3y 

40 

49 

48 

4  1 

39 

39 

39 

4  1 

44 

45 

37 

42.3 

IRWIN  2  S 

MAX 

72 

62 

89 

a  a 

83 

84 

83 

84 

85 

79 

82 

72 

62 

76 

80 

80 

79 

82 

80 

81 

82 

82 

84 

82 

7  7 

76 

60.1 

MIN 

32 

34 

40 

60 

54 

44 

51 

43 

58 

50 

45 

41 

40 

30 

36 

35 

36 

38 

38 

41 

43 

45 

35 

36 

38 

38 

39 

39 

34 

34 

40.9 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

67 

74 

82 

79 

?n 

82 

1^ 

^& 

'  ^ 

7^ 

75 

75 

79 

78 

76 

7  5 

i? 

li 

73 

74.6 

MIN 

■ 

32 

ft? 

32 

36 

17 

17 

in 

28 

33.3 

JEROME 

MAX 

65 

an 

ft? 

fll 

fl5 

H? 

77 

71 

7 1 

69 

78 

R5 

ng 

flfl 

fln 

ftQ 

fi7 

ftQ 

RQ 

an 

Q 

Ql 

Ql-i 

nn 

05 

81 

84.1 

MIN 

•  9 

38 

fin 

4  1 

A 

41 

AA 

4ft 

AH 

AQ 

A? 

A  A 

Al 

47 

AQ 

3fl 

38 

43. C 

KELLOGG 

MAX 

76 

80 

87 

88 

flA 

7? 

77 

72 

A7 

AO 

An 

7n 

7A 

5Q 

66 

78 

ftfl 

In 

7 

In 

80 

78.5 

Ml  N 

40 

42 

50 

56 

B^ 

39 

5 1 

50 

in 

42 

44 

47 

57 

57 

4n 

Al 

A  1 

A  7 

AA 

fifi 

40 

44.1 

KOOSK I  A 

MAX 

85 

91 

9  3 

90 

84 

7fl 

78 

77 

73 

78 

7rt 

66 

72 

Aft 

77 

fl7 

82 

07 

Ql 

[ 

Q7 

OA 

B7 

Bfi 

82 

87.C 

MIN 

39 

39 

48 

b  2 

57 

46 

49 

42 

5 1 

54 

55 

30 

33 

37 

37 

41 

45 

Al 

A7 

4n 

An 

An 

1U 

4n 

AQ 

3A 

1A 

43.4 

KUNA   2  NNE 

MAX 

78 

85 

92 

70 

68 

67 

82 

85 

85 

87 

84 

8b 

84 

84 

87 

85 

7  5 

80 

77 

80.3 

MIN 

40 

42 

52 

49 

47 

52 

43 

43 

47 

35 

39 

33 

36 

36 

40 

41 

42 

4b 

45 

43 

44 

44 

47 

46 

35 

37 

37 

42.3 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

s? 

86 

88 

89 

93 

93 

93 

91 

90 

9 1 

91 

82 

as.; 

M  I  N 

fin 

sn 

55 

57 

5Q 

5Q 

5g 

53 

5n 

5? 

51 

41 

3Q 

49 

46 

4b 

44 

46 

46 

AO 

43 

43 

45 

49»: 

LEWISTON   WB  AP 

MAX 

zz 

on 

R5 

76 

7fl 

„ 

57 

65 

76 

74 

70 

79 

85 

87 

87 

92 

89 

90 

89 

89 

HQ 

92 

R5 

79 

81. ( 

MIN 

47 

5n 

57 

5? 

47 

51 

51 

51 

43 

46 

48 

52 

5  5 

51 

54 

49 

5 1 

50 

50 

57 

50 

44 

45 

45 

49.: 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

7ft 

76 

_^ 

__ 

6  0 

62 

67 

76 

70 

72 

7  j 

73 

7  5 

74 

73 

73.! 

MIN 

17 

46 

47 

47 

40 

47 

36 

30 

38 

36 

38 

39 

53 

46 

39 

37 

36 

38 

3  7 

38 

37 

37 

33 

40.< 

LOWMAN 

MAX 

80 

__ 

79 

68 

78 

78 

66 

68 

79 

86 

82 

80. 1 

3  7 

35 

34 
• 

_  . 

36 

43 

41 

35 

27 

22 

30 

3  1 

30 

3  3 

3  1 

3  5 

35 

34 

32 

2y 

30 

37 

2b 

32.1. 

MACKAY  RS 

MAX 

68 

78 

86 

78 

7  5 

71 

67 

69 

7  5 

79 

81 

83 

82 

82 

7  ^ 

75 

78 

76.'! 

MIN 

42 

37 

45 

45 

42 

39 

46 

44 

37 

36 

37 

36 

35 

30 

33 

35 

36 

44 

47 

41 

42 

43 

44 

43 

42 

43 

43 

40 

39 

43 

40.' 

MALAD 

MAX 

83 

91 

85 

85 

cf 

84 

69 

7  7 

84 

H  H 

87 

87 

89 

86 

83 

86 

88 

89 

88 

87 

82 

8  1 

62 

83 

83.* 

MIN 

48 

40 

46 

50 

51 

^A 

50 

40 

35 

40 

45.;- 

MALAD   CAA  AP 

MAX 

77 

84 

9 1 

8B 

ftfi 
85 

87 

87 

ftfi 
85 

86 

6  2 

72 

71 

69 

78 

84 

87 

88 

87 

67 

85 

84 

85 

87 

88 

fl9 

fifl 

84 

fll 

B7 

82 

83.  i 

MIN 

43 

35 

40 

5 1 

5 1 

46 

42 

42 

42 

36 

34 

2  7 

33 

35 

3  5 

39 

39 

40 

42 

43 

37 

37 

3y 

38 

37 

38 

39 

32 

39.:* 

MAY  RS 

MAX 

76 

85 

85 

80 

82 

79 

82 

82 

80 

80 

70 

63 

63 

73 

84 

63 

87 

85 

85 

81 

fi  1 

67 

_ 

75 

7B.i< 

MIN 

32 

35 

42 

44 

4  1 

36 

39 

35 

40 

36 

49 

39 

3b 

24 

27 

_ 

36 

37 

37 

35 

37 

33 

35 

47 

37 

30 

32 

36.  i- 

MC  CALL 

MAX 

72 

78 

79 

78 

^\ 

67 

63 

69 

66 

^7 

^  t 

^7 

^7 

80 

60 

82 

80 

78 

78 

82 

82 

82 

80 

82 

75 

72 

74.1' 

M  I  N 

34 

3 1 

48 

42 

42 

36 

32 

33 

41 

42 

45 

42 

70 

7fi 

25 

34 

_ 

42 

1A 

44 

17 

37V 

MC  CAMMON 

MAX 

79 

82 

88 

85 

94 

87 

87 

87 

85 

82 

76 

7  0 

77 

7  1 

68 

86 

85 

89 

89 

85 

6b 

87 

66 

86 

87 

87 

87 

86 

8b 

84 

83. 

MIN 

37 

33 

38 

61 

54 

43 

45 

42 

40 

38 

38 

36 

40 

26 

31 

38 

33 

34 

38 

.  38 

38 

37 

36 

37 

37 

36 

35 

34 

33 

33 

30.  ' 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

80 

87 

s? 

h6 

In 

83 

86 

87 

90 

66 

85 

87 

77 

81. 

MIN 

50 

47 

5fl 

55 

5n 

S3 

48 

50 

ig 

35 

4? 

46 

48 

47 

52 

55 

5  1 

50 

52 

5 1 

5  2 

50 

42 

45 

45 

48* 

MESA 

MAX 

6  a 

on 

ft  n 

75 

_ 

67 

AQ 

69 

77 

87 

R  5 

92 

86 

84 

84. 

MIN 

49 

i 

_ 

48 

45 

44 

45 

39 

42 

43 

fin 

57 

SA 

fifi 

5A 

fifi 

57 

fi 

fii 

fin 

fin 

r 

46 

49. 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

In 

Q3 

80 

83 

82 

84 

84 

83 

82 

70 

68 

67 

69 

82 

82 

Rl 

83 

7 
81 

fit 

Bfi 

fl7 

87 

90 

89 

Bfi 

85 

7  fi 

77 

76 

81. 

MIN 

50 

46 

47 

fi 

45 

48 

53 

fi 
55 

51 

7 
47 

48 

50 

52 

54 

46 

4b 

42 

48* 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

78 

77 

nn 

fl7 

R3 

n3 

fl7 

fll 

RO 

AO 

7  n 

AQ 

71 

^° 

f  7 

\  1 

83 

75 

80 

82 

84 

80 

84 

8  1 

78 

78 

79. 

M  I  N 

31 

39 

52 

42 

52 

50 

42 

38 

2  3 

31 

n 

31 

38. 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

77 

87 

79 

60 

65 

82 

83 

86 

84 

85 

65 

84 

85 

89 

90 

88 

76 

7  5 

^7 

73 

77. 

MIN 

39 

44 

51 

48 

52 

45 

42 

48 

46 

44 

53 

33 

37 

41 

37 

41 

50 

46 

46 

59 

45 

45 

43 

51 

59 

47 

40 

49 

40 

45. 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

84 

94 

99 

■Q 

87 

86 

87 

89 

82 

79 

80 

79 

75 

80 

91 

96 

96 

97 

92 

88 

< 

89. 

MIN 

46 

46 

5  1 

5  1 

53 

54 

46 

5  1 

48 

50 

36 

38 

38 

41 

41 

44 

4b 

50 

51 

51 

47 

47 

A5 

AA 

5  1 

5A 

47 

An 

45 

46.  ' 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

f  ■  0 

7* 

72 

59 

60 

50 

52 

55 

59 

65 

66 

Aft 

7? 

AQ 

A3 
63 

77 

74 

45 

59 

Al 

59 

62. 

MIN 

31 

50 

57 

57 

57 

AA 

AQ 

54 

fiA 

4Q 

1 

AA 

43 

45i 

NAMPA    2  NW 

MAX 

a 

HQ 

Q3 

tit 

7* 

7R 

fl? 

78 

74 

74 

7 1 

7n 

8  n 

ft5 

Ql 

Ql 

R7 

RA 

88 

HQ 

flft 

88 

H  1 

7Q 

79 

84 

63.  1 

MIN 

45 

fi  1 

50 

1 

_ 

A  1 

A7 

' 

44 

_ 

4  b 

49 

40 

45*  i 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

78 

86 

Afi 

65 

7fi 

Al 
f 

A? 

62 

Afi 

65 

Afi 

69 

ftfi 

ftfl 

Bfi 

Bfi 

B7 

o 

7  ^ 

85 

i 

82 

79. 

M I  N 

41 

7 

77 

^  ; 

73 

?A 

3n 

7fl 

37 

in 

in 

?fl 

7A 

7H 

30.'  ■ 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

75 

84 

85 

80 

7  J 

70 

64 

68 

5  3 

54 

65 

64 

Al 

74 

B  Q 

80 

83 

87 

82 

82 

82 

83 

85 

85 

86 

87 

74 

72 

78 

72 

75. 

MIN 

43 

44 

54 

52 

52 

48 

49 

42 

46 

47 

46 

47 

36 

34 

42 

45 

47 

48 

53 

52 

53 

48 

50 

48 

49 

49 

49 

39 

43 

45 

46* 

OAKLEY 

MAX 

Jn 

^6 

92 

77 

B^ 

75 

82 

6  7 

64 

73 

fll 

83 

^7 

84 

8 

90 

80 

77 

79 

78 

80. 

MIN 

7? 

AO 

AQ 

fi7 

47 

45 

49 

41 

48 

49 

52 

48 

46 

43 

45* 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

~  \ 

7fi 

7  O 

?A 

7A 

A5 

An 

7n 

A7 
\  5 

AO 

A 

fiQ 

fi7 

71 

7  1 

71 

77 

: 

n 

78 

78 

68 

68 

70 

72 

71. 

MIN 

at 

75 

36 

3? 

?H 

7A 

10 

7H 

*  7Q 

?n 

15 

?4 

?n 

32 

in 
30 

17 

in 

29 

28 

7A 

2b 

?A 

39 

22 

21 

28. 

OLA  4  S 

MAX 

Q 

63 

T7 

II 

80 

7n 

nn 

nn 
80 

a-i 

Ql 

7 

Q1 

y^ 

^A 

86 

ft 

92 

94 

92 

94 

91 

89 

86 

83 

86* 

MIN 

48 

"  i 
*■ 

17 

AA 

Al 

46 

fi 
45 

44 

47 

47 

42 

39 

38 

40 

39 

42* 

OROFINO 

MAX 

07 

nt 
95 

qi 
93 

flA 

7fi 

77 

75 
II 

7fi 

An 

7A 

7A 

74 

ftA 

on 

92 

91 

96 

93 

95 

94 

9b 

96 

97 

99 

96 

83 

83 

87 

83 

86* 

40 

39 

47 

51 

42 

i 

50 

C7 

44 

~[ 

42 

45 

43 

43 

40 

42 

39 

40 

40 

50 

37 

36 

39 

42* 

PALISADES  DAM 

MAX 

70 

80 

88 

86 

82 

p  1 

84 

85 

83 

71 

64 

6 1 

73 

80 

79 

79 

82 

81 

81 

80 

62 

84 

84 

84 

62 

77 

77 

76 

79.  ' 

MlN 

28 

34 

39 

58 

| 

44 

51 

45 

47 

46 

47 

41 

38 

30 

36 

36 

36 

38 

39 

47 

44 

38 

38 

38 

3y 

40 

40 

38 

35 

40. 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

82 

89 

92 

?7 

82 

In 

J\ 

79 

82 

9A 

4? 

93 

90 

87 

90 

90 

90 

86 

7  7 

85 

85 

84. 

MIN 

48 

52 

5n 

fin 
50 

47 

49 

47 

49 

43 

46 

43 

42 

54 

42 

39 

39 

45. 

PAYETTE 

MAX 

6  3 

86 

88 

88 

81 

7A 

76 

7A 

7Q 

79 

fi7 

67 

7K 

74 

A7 

70 

7 

74 

7Q 

79 

80 

60 

80. 

MIN 

47 

53 

5  0 

5  0 

53 

5  2 

54 

42 

45 

36 

36 

40 

43 

43 

45 

50 

si 

43 

43 

4? 

41 

43 

39 

37 

40 

45. 

PIERCE  RS 

MAX 

:  ■' 

no 

Aft 

70 

tfl 

fg 

60 

80 

82 

84 

66 

89 

85 

7  ^ 

7 

76 

75. 

MIN 

4 1 

40 

47 

50 

34 

?7 

11 

3 1 

33 

36 

40 

40 

35 

34 

33 

48 

29 

3J 

31 

37.  ! 

POCATELLO   WB  AP 

MAX 

74 

OA 

n? 

no 

Hfi 

fl7 

nfi 

Afi 

A7 

7Z. 

fl7 

Rl 

RA 

78 

81. 

40 

45 

60 

50 

44 

47 

48 

46 

49 

37 

4  [ 

32 

34 

36 

40 

45 

47 

44 

48 

42 

40 

43 

42 

42 

50 

51 

44 

43. 

PORTHILL 

MAX 

7  u 

84 

84 

82 

75 

74 

69 

64 

57 

71 

77 

74 

7  o 

7  5 

80 

82 

8? 

85 

83 

83 

81 

82 

81 

85 

92 

81 

76 

82 

77 

78- 

MIN 

35 

38 

50 

42 

41 

45 

50 

34 

43 

43 

41 

50 

29 

30 

32 

35 

43 

40 

43 

40 

34 

37 

36 

33 

37 

45 

47 

47 

36 

38 

39- 

POTLATCH 

MAX 

78 

87 

85 

g  i 

70 

65 

60 

62 

70 

65 

80 

82 

( 

8 

85 

87 

In 

73 

77  *  , 

MlN 

36 

40 

47 

47 

54 

44 

43 

40 

48 

47 

45 

47 

32 

33 

38 

ifi 

A 

A 

AA 

fin 

40 

Al 

a\ 

37 

*2< 

PRESTON   SUG  FACT   2  SE 

MAX 

78 

82 

90 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

82 

70 

69 

77 

83 

ft  7 

flA 

R5 

RA 

B7 

Q7 

88 

07 

on 

80 

83. 

MIN 

49 

36 

42 

5  b 

5  1 

49 

j  2 

50 

50 

49 

54 

40 

35 

35 

35 

/  n 

/  7 

7 

42 

/  i 

/7 

39 

17 

41 

7Q 

39 

Al 

41 

/  n 
40 

41 

36 

42 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

77 

83 

78 

8  0 

7  2 

70 

64 

62 

56 

68 

75 

7* 

68 

7^ 

77 

7Q 

n? 

Ofi 

84 

8Q 

82 

83 

^fi 

73 

73 

76- 

MIN 

34 

35 

45 

38 

44 

44 

41 

33 

46 

46 

40 

46 

27 

28 

30 

n 
40 

i 
1 

39 

S3 

3A 

34 

38< 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

72 

82 

90 

J-  5 

81 

62 

80 

82 

82 

83 

63 

68 

64 

69 

83 

84 

85 

85 

83 

77 

82 

85 

86 

86 

84 

79 

74 

78 

79 

79  ' 

MIN 

36 

33 

39 

55 

42 

36 

3y 

43 

37 

36 

42 

33 

31 

25 

24 

30 

35 

39 

40 

46 

50 

3b 

34 

36 

33 

33 

37 

34 

32 

32 

36  ! 

RICHFIELD 

MAX 

73 

82 

89 

82 

79 

80 

8  1 

80 

79 

82 

74 

67 

6  7 

73 

81 

77 

80  | 

MIN 

42 

40 

48 

53 

49 

44 

^ 

43 

42 

33 

37 

35 

39 

35 

37 

40 

41 

43 

46 

52 

49 

45 

45 

43 

41 

44 

43 

33 

41 

36 

t*2 

RIGGINS  RS 

MAX 

86 

93 

100 

99 

93 

85 

71 

77 

63 

70 

69 

70 

81 

91 

90 

> 

93 

93 

90 

88 

91 

94 

93 

94 

97 

97 

82 

90 

89 

86 

MIN 

51 

53 

65 

t-  ' 

62 

5b 

51 

51 

55 

56 

55 

56 

44 

42 

50 

53 

53 

54 

59 

52 

53 

56 

57 

56 

56 

57 

65 

49 

52 

50 

5<- 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

72 

78 

79 

76 

72 

66 

by 

58 

56 

67 

72 

66 

57 

69 

75 

75 

76 

81 

79 

75 

73 

82 

82 

82 

85 

82 

76 

69 

72 

67 

72  ■ 

MIN 

39 

38 

44 

46 

4  7 

44 

42 

35 

42 

43 

44 

44 

30 

29 

42 

37 

39 

41 

45 

51 

50 

44 

46 

35 

41 

45 

48 

34 

38 

37 

41  ' 

RUPERT 

MAX 

81 

87 

97 

86 

88 

81 

84 

87 

89 

85 

77 

72 

70 

75 

89 

91 

89 

69 

89 

91 

85 

91 

93 

93 

96 

94 

81 

80 

81 

85 

MIN 

38 

45 

60 

49 

41 

44 

44 

40 

38 

47 

36 

43 

32 

34 

34 

37 

40 

44 

50 

51 

48 

40 

41 

40 

40 

55 

41 

38 

37 

42 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

70 

79 

88 

82 

88 

82 

82 

83 

71 

65 

65 

64 

74 

78 

84 

80 

82 

84 

83 

81 

82 

84 

83 

84 

86 

79 

80 

76 

77 

79  , 

MIN 

32 

34 

39 

52 

47 

40 

44 

44 

37 

39 

35 

37 

41 

26 

33 

33 

34 

38 

39 

46 

49 

34 

34 

36 

3b 

36 

38 

36 

34 

33 

38 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


abl*  S  ■  Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

■ 

I 

: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10  | 

1 

12 

13 

1 

14 

15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ilNT  MARIES 

HAX 

79 

86 

91 

87 

87 

74 

69 

66 

59 

68 

76 

7» 

79 

77 

84 

84 

85 

90 

89 

86 

87 

88 

88 

90 

94 

90 

87 

86 

86 

78 

82 

2 

MIN 

35 

30 

32 

32 

36 

37 

38 

39 

43 

49 

42 

35 

36 

40 

a 

a  HON 

MAX 

79 

88 

84 

89 

87 

84 

83 

86 

85 

88 

70 

60 

65 

7S 

83 

84 

85 

89 

89 

86 

82 

B6 

90 

89 

87 

79 

84 

78 

82 

82 

82 

6 

MIN 

34 

34 

45 

47 

50 

36 

35 

36 

41 

40 

49 

42 

35 

29 

44 

30 

46 

36 

40 

46 

43 

33 

31 

33 

30 

30 

36 

32 

30 

31 

37 

3 

INDPOINT    EXP  STA 

7* 

81 

79 

81 

70 

70 

65 

60 

57 

65 

71 

66 

67 

oe 

74 

79 

83 

85 

80 

81 

76 

77 

75 

76 

77 

86 

80 

7S 

77 

74 

74 

3 

MIN 

38 

37 

45 

41 

48 

43 

49 

36 

48 

46 

52 

50 

31 

32 

34 

30 

35 

40 

47 

43 

-  44 

37 

36 

36 

36 

41 

53 

41 

35 

40 

40 

8 

■shone 

MAX 

76 

84 

93 

88 

80 

81 

80 

82 

80 

84 

72 

70 

67 

76 

83 

88 

86 

85 

91 

87 

85 

87 

87 

86 

89 

91 

SO 

78 

78 

79 

82 

*V 

MIN 

48 

42 

53 

57 

51 

50 

48 

44 

42 

39 

40 

36 

38 

35 

42 

42 

42 

45 

46 

54 

53 

50 

47 

44 

48 

60 

46 

36 

40 

38 

44 

9 

>ENCER  RS 

MAX 

68 

75 

82 

83 

79 

83 

79 

78 

79 

78 

66 

6? 

57 

>0 

73 

80 

78 

79 

79 

76 

72 

79 

80 

80 

81 

81 

77 

74 

73 

73 

75 

8 

MIN 

30 

30 

30 

31 

32 

32 

43 

35 

37 

36 

47 

31 

35 

23 

28 

34 

38 

43 

42 

44 

43 

34 

36 

38 

38 

33 

33 

33 

34 

36 

35 

3 

>RINGFIELD 

MAX 

75 

85 

95 

84 

85 

83 

85 

87 

86 

84 

65 

72 

69 

74 

84 

88 

88 

88 

88 

84 

83 

86 

86 

88 

90 

91 

82 

79 

80 

80 

83 

MIN 

36 

34 

56 

45 

45 

37 

42 

3  8 

33 

32 

39 

0 

riBNITE 

MAX 

68 

70 

76 

78 

76 

68 

64 

66 

68 

66 

71 

62 

65 

68 

72 

71 

73 

77 

80 

76 

75 

75 

78 

78 

7S 

80 

77 

70 

68 

72 

72 

1 

MIN 

3* 

32 

37 

42 

40 

39 

34 

35 

39 

38 

41 

39 

34 

28 

34 

36 

37 

39 

42 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

38 

39 

34 

31 

34 

37 

IGAR 

70 

79 

88 

84 

80 

86 

84 

82 

84 

75 

78 

67 

64 

70 

78 

82 

Bt 

82 

84 

82 

83 

83 

85 

77 

75 

76 

76 

79 

- 

MIN 

35 

31 

35 

57 

47 

39 

42 

46 

45 

45 

50 

33 

29 

24 

29 

30 

30 

33 

37 

43 

32 

32 

31 

34 

36 

30 

36 

** 

)H  VALLEV 

MAX 

72 

80 

84 

83 

80 

75 

75 

74 

73 

76 

74 

6S 

66 

71 

76 

81 

82 

83 

83 

82 

80 

81 

82 

82 

84 

82 

80 

76 

75 

|® 

B 

MIN 

28 

26 

34 

37 

36 

28 

35 

29 

29 

30 

46 

26 

25 

20 

21 

26 

28 

32 

34 

33 

33 

31 

30 

30 

28 

28 

33 

22 

24 

IAN  FALLS  PH 

MAX 

87 

96 

100 

95 

90 

82 

81 

88 

83 

75 

73 

72 

72 

81 

90 

94 

94 

91 

93 

93 

87 

94 

94 

93 

94 

96 

92 

81 

90 

87 

MIN 

55 

54 

59 

62 

55 

60 

56 

50 

55 

52 

57 

43 

51 

42 

46 

48 

SO 

SI 

57 

57 

55 

53 

52 

54 

52 

55 

62 

48 

48 

55 

S3 

1 

:tonia  E«P  STA 

MAX 

65 

75 

85 

82 

78 

83 

81 

79 

81 

76 

72 

63 

58 

67 

74 

76 

76 

78 

79 

75 

78 

76 

79 

77 

79 

78 

80 

75 

77 

76 

MIN 

25 

30 

41 

40 

44 

39 

42i 
1 

44 

43 

41 

39 

37 

32 

2  3 

26 

34 

33 

32 

38 

»? 

35 

UN  FALLS    2  NNE 

MAX 

78 

86 

95 

90 

82 

82 

81 

85 

82 

74 

72 

ro 

67 

77 

84 

90 

86 

85 

87 

86 

86 

89 

90 

85 

89 

91 

87 

77 

79 

83 

■ 

MIN 

41 

39 

49 

58 

50 

45 

48 

44 

44 

40 

49 

16 

43 

31 

33 

37 

38 

43 

48 

48 

51 

46 

43 

42 

41 

42 

54 

46 

40 

42 

43 

7 

In  falls  3  se 

76 

77 

85 

93 

88 

81 

78 

79 

84 

79 

75 

73 

72 

68 

76 

83 

84 

87 

87 

87 

85 

85 

88 

88 

85 

87 

90 

89 

81 

80 

82 

3 

MIN 

40 

42 

49 

58 

50 

42 

46 

44 

44 

41 

47 

42 

31 

34 

40 

44 

44 

51 

49 

49 

44 

46 

48 

44 

44 

41 

42 

43 

60 

44 

3 

ILL ACE 

MAX 

74 

8 1 

69 

81 

82 

84 

88 

65 

71 

72 

75 

69 

74 

8 

MIN 

35 

39 

46 

50 

51 

43 

46 

36 

44 

47 

48 

46 

41 

31 

37 

36 

41 

42 

44 

46 

39 

40 

41 

40 

44 

54 

37 

37 

38 

42 

1 

tLLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

71 

75 

81 

83 

81 

70 

67 

63 

60 

54 

63 

74 

55 

75 

79 

78 

80 

83 

85 

79 

79 

81 

85 

85 

89 

87 

67 

71 

76 

75 

D 

MIN 

36 

38 

40 

48 

52 

43 

45 

38 

40 

42 

SO 

46 

35 

32 

37 

39 

43 

43 

43 

45 

40 

40 

40 

40 

40 

50 

38 

38 

38 

41 

3 

•ISER 

MAX 

88 

92 

92 

84 

76 

82 

79 

82 

68 

78 

78 

76 

76 

80 

86 

90 

91 

93 

95 

89 

89 

91 

92 

92 

90 

90 

85 

80 

85 

87 

85 

.2 

MIN 

44 

38 

53 

49 

43 

48 

46 

43 

56 

47 

52 

49 

52 

33 

34 

38 

43 

42 

45 

47 

46 

42 

40 

42 

40 

42 

50 

37 

36 

36 

43 

7 

INCHESTER  1  SE 

MAX 

76 

83 

83 

78 

73 

68 

61 

66 

57 

50 

65 

64 

60 

74 

81 

80 

H 

84 

80 

80 

80 

83 

84 

85 

89 

88 

75 

7? 

78 

70 

74 

y 

MIN 

32 

28 

38 

46 

49 

44 

45 

37 

42 

43 

44 

45 

34 

28 

35 

35 

5? 

43 

48 

IS) 

40 

38 

42 

40 

44 

49 

42 

32 

39 

33 

39 

7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.26 
36 

.19 
95 

.24 
3 

.16 
127 

.03 
45 

.31 
55 

.31 
63 

.19 
50 

.14 
33 

.35 
119 

.15 
76 

.16 
117 

.21 
154 

.13 
50 

.17 
6 

.19 
35 

.19 

25 

.23 
62 

.27 
34 

.05 
12 

.21 
31 

.16 
32 

.13 
9 

.07 
21 

.27 
17 

.14 
28 

.16 
119 

.24 
118 

.14 
49 

89 

B  5.64 
1710 

RROWROTK  DAM 

EVAP 
WIND 

.28 
58 

.23 
27 

.25 
22 

.22 
22 

.21 
30 

.26 
28 

.07 
30 

.21 
31 

.24 

27 

.11 

35 

.18 
45 

.13 
39 

.16 
42 

.21 
46 

.20 
29 

.22 
24 

.25 
27 

.24 
28 

.23 
23 

.27 
38 

.20 
22 

.22 
24 

.22 
22 

.22 
22 

.21 

22 

.20 
17 

.20 
17 

.22 
32 

.17 
24 

.19 
24 

6.22 
877 

irrON  PUMPING  STATION 

EVAP 
WIND 

.20 
68 

.  19 

38 

.24 
40 

.29 
107 

.34 

92 

.23 
89 

.24 

86 

.28 
97 

.33 
196 

.30 

222 

.08 
173 

.13 
87 

.14 

55 

.14 
42 

.19 
49 

.17 
35 

.22 
47 

.21 
43 

.16 
54 

.26 
140 

.25 
120 

.22 
103 

.17 
58 

.17 
37 

.19 
54 

.15 
36 

.19 
SO 

.20 
62 

.18 
48 

.17 
46 

6.23 
2374 

IMIDOCA  DAM 

EVAP 
WIND 

.32 
140 

.40 
70 

.24 
100 

.29 
100 

.29 
105 

.36 
115 

.26 
80 

.25 
50 

.31 
60 

.40 
180 

.33 
190 

.27 
150 

.26 
190 

.25 
110 

.24 
115 

.23 
75 

.32 
70 

.34 

85 

.31 
65 

.24 

90 

.27 
110 

.22 
90 

.26 
60 

.22 

'50 

.28 
70 

.25 
80 

.35 
110 

.36 
115 

.23 
75 

.33 
100 

8.68 
3000 

OSCOW  U  OF  I 

EVAP 
WIND 

.25 
30 

.24 

33 

.22 
44 

.24 
38 

.07 
30 

.11 

20 

.18 
88 

.08 

25 

.03 

23 

.08 
37 

.  16 
30 

.14 
115 

.19 
47 

.15 
45 

.15 
32 

.18 
9 

.17 
19 

.21 
31 

.17 
16 

.19 
16 

.23 
49 

.15 
24 

.06 
21 

.27 
23 

.19 
38 

.30 
60 

.29 
109 

.12 
22 

.16 

52 

.11 
26 

5.09 
1152 

ALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 

.33 

.26 

.28 

.17 

.13 

.29 

.21 

.25 

.35 

.07 

.10 

.17 

.13 

.10 

.35 

.13 

.33 

.22 

.22 

.40 

.20 

.26 

.24 

.23 

.22 

.21 

.18 

.22 

6.28 

Stw  rttUraoo*  aotm  following  SUUon  U-  i*x 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

(Jcunty 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

vjDserver 

Reier 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

ALBION 

ALPHA  1  NE 

VALLEY 

GLENN  STRAWN 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

POWER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANDERSON  DAM 

0282 

2 

43  21 

115  28 

3882 

6P 

6P 

2 

3  S 

7 

ARCO 

NRJi   HAZEL  CLENDENIN 

ARROW ROCK  DAM 

ELMORE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AS  HTON  1  S 

FREMONT 

GUST  STEINHAN 

ATLANTA  1  I 

PHILLIP  T  PETERSON 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

U  S  FOREST  SERVICE 

BAYViEW  MODEL  BASIN 

KOOTENAY 

U  S  NAVY 

BIG  CREEK  1  S 

VALLEY 

RAPIER  EDWARDS 

BLACKFOOT 

BINGHAM 

EARL  RODGERS 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

12 

43  00 

111  43 

6200 

5P 

SP 

2 

3  S 

6 

BLISS 

GOODING 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  WB  A IRPORT 

ADA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNERS  FIRRY 

BOUNDARY 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

BUHL 

1317 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

5P 

SP 

W ILLIAM  A  LOW 

2 

3  S 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOSHONE 

MONTANA  POWER  CO 

BUR LEY 

CASSIA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BURLFY  1   NW  FACTORY 

CASSIA 

AMALGAMATED  SUGAR 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

7 

CALDWELL 

CAHYON 

HAROLD  M  TUCKER 

CAMBRIDGE 

WASHINGTON 

J  I   LOR TON 

CASCADE  1  NT 

VALLEY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

C  ENTER V  I  LLE  ARBAUGH  RCH 

BOISE 

MABEL  M  ARBAUGH 

1663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

5P 

5P 

2 

3  5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CUSTER 

CLARK  FORK  1  ENE 

BONNER 

MRS  MARY  L  RALPH 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

LEMHI 

EDWIN  B  DOUGLAS 

COEUR  D'ALENE  CAA  AP 

KOOTENAY 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

COEUR  D'ALENE  RS 

1956 

KOOTENAY 

S 

47  41 

116  45 

2160 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  S 

7 

CARIBOU 

ANACONDA  COPPER  CO 

COTTONWOOD 

IDAHO 

MRS  M  D  KLAPPRICH 

COUNCIL  1  N 

ADAMS 

DAN  GOODMAN 

CROUCH  2  XNW 

BOISE 

HARRY  GRAHAM 

DEAD WOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

8 

44  19 

115  38 

5375 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5 

7 

DEAD WOOD  SUMMIT 

U  S  SOIL  CON  SER 

DEER  FLAT  DAM 

CANYON 

U  S  BUR  RECLAMATION 

DIXIE 

IDAHO 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

DRIGG5 

TETON 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

6 

44  14 

112  14 

5462 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

ELK  CITY 

MRS   LOR A  B  VILAS 

ELK  RIVER  1  S 

CLEARWATER 

GLENN  WALKER 

EMMETT  2  E 

GEM 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD 

3109 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

506  S 

6P 

G  P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2 

3  5 

FENN  RANGER  STATION 

IDAHO 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

BINGHAM 

FORT  HALL   IR  PRO.I 

GARDEN  VALLEY  RS 

BOISE 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

CUSTER 

STAN  L  SWANGER 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2 

3  5 

7 

GOODING  CAA  AIRPORT 

GOOD I NG 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

GRACE  POWER  HOUSE 

CARIBOU 

H  A  WESTENFELDER 

OWYHEE 

W  BILADEAU 

GRANGEVILLE 

IDAHO 

MRS  A L VERA  FOSTER 

3825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOF  T  SIDBETT 

2 

3  5 

7 

CUSTER 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

HA  I LEY 

3942 

BLA  INE 

U  S  FOREST  SERVICE 

39h4 

JEFFERSON 

U  S  F  fc  W  SERVICE 

HAZ ELTON 

JEROME 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

l  2 

43  18 

115  03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAMUEN 

2 

3  3 

7 

HOLLISTER 

TWIN  FALLS 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOWE 

BUTTE 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

4  14"' 

43  SO 

115  50 

R  JOHN  UELLOR 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

7 

IDAHO  FALLS  6  NE 

445S 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  55 

4840 

SP 

SP 

2 

3  5 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

IDA  VADA 

OWYHEE 

CHRIS  CALLEN 

IRWIN  2  S 

BONNEVILLE 

ANNA  FLEMING 

ISLAND  PARK  DAM 

FREMONT 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1M  " 

8 

44  SI 

111  ~A 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

g 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

5P 

5P 

0  OLIVER 

2 

3  5 

KAMI AH  1  NE 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

1831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

2 

3  5 

KOOSKIA 

SOU 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2 

3  5 

KUNA  2  NNE 

5038 

2 

43  31 

116  24 

2685 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2 

3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

11 

44  40 

115  32 

66SO 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

5230 

NEZ  PERCE 

12 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

LEWISTON  WATER  PLANT 

5238 

NEZ  PERCE 

3 

46  2  5 

117  01 

5P 

5P 

LEWISTON  WATER  DEPT 

2 

3  S 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

HID 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

7 

L I ETON  PUMPING  STATION 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

UTAH  PI  L  COMPANY 

2 

3  5 

6 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOW MAN 

5414 

BOISE 

8 

44  05 

115  35 

5P 

SP 

JAMES  D  CHAPMAN 

2 

3  S 

7  S 

MACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  55 

113  17 

5900 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

7 

MA  LAD 

5544 

ONEIDA 

1 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTHER 

2 

3  5 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

555fl 

ONI  IDA 

1 

42  LO 

1  1  2    1  9 

4  480 

MID 

HIE 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

1 

7 

Ota  u  on 

|  Index  No. 

Uounry 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

MAY  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

U  S  FOREST  SERVICE 

235 

7 

MC  CAHMON 

BANNOCK 

R  FRED  LINDENSCHHITT 

235 

MERIDIAN  1  SSW 

ADA 

116  '4 

L  A  ROSS 

2  3  5 

S8S8 

12 

44  37 

116  26 

3244 

8P 

BP 

MESA  CO 

2  3  5 

? 

MINIDOKA  DAM 

MINI DOKA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPELIER  RANGER  STA 

BEAR  LAKE 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

115  40 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

MOSCOW  U  OF  I 

LATAH 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3  5 

6 

MOUNT A  I N  HOHE 

6174 

ELMORE 

12 

43  08 

115  42 

3164 

6P 

6P 

KENNETH  J  NEWMAN 

2  3  5 

MULLAN  PASS  CAA 

SHOSHONE 

HIS 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

2  3  5 

CANYON 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

NEZ PERCE  2  E 

LEWIS 

6P 

JOHN  KOEPL 

2  3  5 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

11 

45  43 

114  30 

657S 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

OAKLEY 

CASS  I A 

HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

HARJORIE  L  SHAW 

OLA  4  S 

GEM 

VINCENT  A  NALLY 

OROFINO 

CLEARWATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNE V I LLE 

12 

43  22 

111  14 

5386 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

STATE  EXP  STATION 

MINIDOKA 

AMALGAMATED  SUGAR 

PAYETTE 

PAYETTE 

MICHAEL  HARRIS 

2  3  5 

7  ■ 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

7  * 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

43  28 

115  19 

4225 

SP 

GENEVA  B  SCHRAFT 

3 

7  1 

POCATILLO  WB  AIRPORT 

MID 

v.  1  D 

V  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

PORTRILL 

BOUNDARY 

R  E  DEN  HAH 

POT  LATCH 

LATAH 

POTLATCH  FOREST  INC 

7  V 

PRESTON  BUG  FACT  2  SE 

FRANKLIN 

C  M  CRABTREE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

rsu 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2380 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  J 

PUNGO  CREEK 

VALLEY 

H  EDWARD  BUDELL 

8 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

ROY  POTTER 

8 

REACTOR    TESTING  STA 

BUTTE 

RICHFIELD 

LINCOLN 

LESLIE  F  BUSBY 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7708 

IDAHO 

11 

45  25 

116  19 

1685 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  1 

ROLAND  WEST  PORTAL 

J  L  RANDOLPH 

RUPERT 

MINIDOKA 

MINIDOKA    IR  PRO J 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

E  M  JERGENSON 

SAINT  HARIES 

BENEWAH 

U  S  FOREST  SERVICE 

SALMON 

8076 

11 

45  11 

113  53 

3949 

KID 

HID 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5 

7  i 

SANDPOINT  EXP  STATION 

BONNER 

STATE  EXI  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

ELMORE 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOSHONE 

LINCOLN 

LEONARD  V  BOND 

SOLDIER  CREEK 

CAMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

6 

44  21 

112  11 

5883 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

TT 

SPRINGFIELD 

BINGHAM 

E  T  SHELAN 

STIBNITE 

VALLEY 

11 

44  54 

115  20 

6550 

w  R 

HA 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3  5 

1 

KHl  H 

MADISON 

12 

43  52 

111  45 

4892 

6P 

6P 

WW  C  ROBERTS  JR 

2  3  5 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

5P 

5P 

EDWARD  F  SEAGLE 

2  3  5 

7  1 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COHPANY 

2  3  5 

7  I 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5 

THREE  CREEK 

9119 

12 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

6P 

L  E  TANNER 

2  3  5 

rJp 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

82  13 

ELMORE 

2 

43  43 

3475 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUR  ENTOHOLOGY 

2  3  5 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

42  32 

114  25 

3770 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

VIENNA 

BLAINE 

43  49 

114  51 

8600 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  56 

6P 

6P 

W  F  E  A  THE  RS  TON  E  JR 

2  3  5 

7  ' 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

2950 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3  5 

WEISER 

9638 

WASHINGTON 

44  15 

116  58 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HEMENWAY 

2  3  5 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

4P 

4P 

T  CENSKY 

2  3  5 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

11 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

8 

2  BOISE,     3  CLEARWATER ,      4  COEUR  D'ALENE.  5 


'A  LOUSE.      8  PAYETTE ,     9  PEND  OREILLE.      10  ST.    JOE ,     11  SALHON ,      12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  nunber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperatures  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

lAmounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
ition  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and.  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST . 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowf  all . 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

Storage  precipitation  station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue     of  this  publication. 

}  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

wt  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

'  Includes  total  for  previous  month. 

H  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual:  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
hecks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
lubscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SAN  FRANCISCO  1952 


IDAHO  -  OCTOBER  1952 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 


WEATHER  SUMMARY 


Dry,  sunny  weather  prevailed  throughout 
the  State  this  month;  prolonging  to  six  weeks 
or  more  the  unseasonably  warm,  dry  spell  that 
began  in  mid-September.  This  contrasts 
sharply  with  October  1951,  which  was  the 
wettest  on  record  and  averaged  nearly  7° 
cooler  than  October  1952.  State-wide  aver- 
age precipitation  was  the  lowest  since  such 
records  began  in  1893.  In  the  Northern  and 
Southwestern  Divisions  lower  averages  were 
recorded  in  only  one  October,  1895,  but  the 
Southeastern  Division  average  of  a  trace  was 
the  lowest  on  record,  the  previous  low  being 
0.07  in  1917.  Not  one  station  in  the  State 
failed  to  report  subnormal  precipitation, 
while  at  the  same  time  reporting  above-nor- 
mal temperatures. 

Sunshine  was  far  above  the  mean  of  all 
past  years  of  record,  winds  were  generally 
light  and  thunderstorms  conspicuous  by  their 
absence.  No  damaging  storms  were  reported 
and  only  a  very  few  stations  reported  snow- 
fall -  the  greatest  total  being  2.4  inches 
at  Dixie  in  Idaho  County. 

The  first  18  days  of  the  month  were  almost 
wholly  without  precipitation  in  the  State, 
while  average  daily  temperatures  were  almost 
continuously  above  normal  throughout  the 
month.       From  the     19th  to  the  24th  a  few 


showers  occurred,  mostly  in  the  Northeri 
Division.  During  the  last  three  days  of  tht 
month  two  weak  storm  fronts  moved  eastwarc 
across  Idaho,  producing  general  light  show- 
ers in  the  north  and  in  the  northern  halj 
of  the  Southwestern  Division. 

Harvesting  operations     were  carried  or 
under  nearly  ideal     conditions  throughoul 
the  month.     Potato  and  sugar  beet  digginj 
were  more  than  80  percent  complete  by  tht 
end  of  the  month,  with  high  yields  and  goo< 
quality  reported  for  both  crops.       Clove]  J 
seed  harvest  was  virtually  unimpeded  this 
year,   in  contrast  to  1951,  when  some  of  tht 
crop  was  lost  because  of  rains.     Most  of  the 
apple  crop  was  picked  during  the  month.  As 
for  soil  preparation  and  fall  seeding,  the 
continued  drought  was  a  definite  handicap,  | 
In  northern  areas,  where  early  planting  hac 
been  accomplished,     stands  of     grain  werti 
spotty,  while  in  extensive  areas  in  the  eas1 
fall  seeding  of  wheat  was  impossible  because 
of  dry  soils.     Pastures  and  ranges  were  belov  , 
normal  for  the  season.     Very  few  spots  ii 
the  State  had  not  experienced  killing  frosl 
by  the  close  of  the  month.     The  fire  hazard 
on  forest  and  range  lands  was  unusually  high 
but  because     of  the     absence  of  lightninj 
storms  there  were  comparatively  few  fires, 
none  of  which  covered  any  extensive  area. 

DJS 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 

WW 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

_1 
U 

l 

s 

n 

m 

9 

s 

in 
H 

i 

o 
p> 

in 

11 :30P  MSI 

Trace 

01-.09 

10-49 

en 
I 

100-1  99 

2  00 
and  over 

1 

0 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

•i 

I  is 

1SI  *B  AIRPORT 

SE 

28 

6.8 

23  + 

NW 

4 

49 

33 

33 

45 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

88 

2.4 

WISTON  WB  AIRPORT 

68 

SO 

30 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

4.1 

SEE 
TABLE 

CATELLO  »B  AIRPORT 

sw 

16 

5.9 

26* 

■ 

12 

56 

32 

22 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

87 

2.7 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

s.  s 

Tear 

e 

• 

■3  a 

I 

1 

A 

o> 

1 

1 

g> 
1 

I 

°  S 

► 
< 

2 

a 

1 

is 

d  _* 
2  q 

1893 

44.3 

89 

3 

1.89 

7 

1894 

46.7 

88 

9 

2.30 

10 

1895 

49.3 

93 

3 

.09 

1 

1896 

47.4 

96 

8 

•  84 

3 

1897 

46.9 

92 

4 

1.  58 

5 

1898 

43.8 

88 

0 

1.08 

0.5 

6 

1899 

43.9 

90 

4 

2.41 

4.3 

8 

1900 

47.0 

87 

5 

2.29 

0.8 

9 

1901 

51.4 

90 

10 

1.06 

T 

4 

1902 

48.7 

91 

12 

.49 

0.6 

4 

1903 

49.1 

86 

7 

1.15 

1.0 

6 

1904 

49.2 

90 

7 

1.33 

0.6 

7 

1905 

42.6 

89 

-  3 

1.12 

2.4 

6 

1906 

49. 1 

92 

-  1 

.67 

0.9 

5 

1907 

52.2 

92 

16 

.98 

T 

5 

1908 

44.7 

85 

3 

2.40 

2.3 

7 

1909 

47.8 

87 

5 

1.01 

1.2 

6 

1910 

49.3 

94 

7 

1.48 

T 

6 

1911 

44.6 

88 

5 

1.57 

1.3 

5 

1912 

43.7 

88 

7 

2.34 

1.5 

9 

1913 

44.0 

87 

8 

1.51 

2.2 

6 

Temperature 

Precipitation 

1° 

Year 

e 

e 

e  =3 

•3  s 

i 
■ 

1 

i 

1 

i 

IT 

e 
■ 

«1 

S  o 

o  0 

> 
< 

a 

i 

<  ■ 

0  •— < 

Zq 

1914 

49.0 

93 

13 

1.81 

0.2 

9 

1915 

49.2 

91 

6 

.  55 

0.2 

4 

1916 

43.8 

87 

1 

1.06 

0.9 

6 

1917 

47.0 

92 

-16 

.18 

0.7 

1 

1918 

49.0 

88 

10 

2.33 

0.6 

8 

1919 

41.0 

87 

-12 

1.58 

7.1 

8 

1920 

44.0 

92 

2 

2.  54 

11 

1921 

50.2 

91 

9 

.75 

0.3 

4 

1922 

49.8 

94 

4 

.74 

0.4 

4 

1923 

45.5 

91 

-  5 

2.38 

1.3 

8 

1924 

46.8 

85 

11 

2.06 

1.9 

8 

1925 

45.0 

80 

8 

1.23 

0.2 

5 

1926 

48.4 

90 

2 

.86 

T 

4 

1927 

48.3 

97 

,  l  ■ 

1.69 

0.5 

8 

1928 

48.3 

88 

9 

1.32 

1.1 

7 

1929 

48.4 

89 

-  1 

.73 

0.2 

4 

1930 

45.0 

81 

6 

1.75 

0.6 

9 

1931 

47.8 

89 

12 

1.38 

0.3 

6 

1932 

45.6 

91 

0 

1.04 

0.6 

5 

1933 

50.4 

91 

0 

1.77 

0.7 

5 

1934 

49.7 

98 

13 

1.76 

1.0 

8 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 


Temperature 


Precipitation 


46.4 
48.2 
49.7 
48.6 
47.5 

49.8 
46.0 
48.4 
49.  1 
52.2 

50.0 
41.5 
50.0 
47.8 
42.5 

50.1 
44.7 


B  B 

85 

91 
m:i 
92 
95 
H9 


90 
87 
92 


-  2 

3 
10 

s 


.80 
.28 
1.15 
2.50 
1.29 

2.02 


.67 

1.04 
2.48 
2.48 
.70 
1.53 

2.13 
2.73 

■  07 


t  Less  than  one  half. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


ANNOUNCING  THE  RESUMPTION  OF  PUBLICATION  OF  HOURLY  PRECIPITATION  DATA 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  Cllmatologlcal  Data 
through  September  1951,  at  which  tlee  It  was  necessary  to  discontinue 
publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  sup- 
port. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of 
these  data  In  a  new  bulletin  entitled  "Hourly  Precipitation  Data". 
There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  cllmatologlcal  sections 
in  the  United  States  and  one  for  Alaska.  (Cllmatologlcal  sections 
correspond  to  States  except   that  the  six  New  England  States  comprise 


a  single  section     and     Maryland  and  Delaware     comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual 
summary  issue.  The  first  month  to  be  published  will  be  October  1951, 
and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds 
permit.  The  price  will  be  10  cents  per  copy;  $1.00  per  year  (Includ- 
ing the  annual).  Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be 
made  payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".  Remittances 
and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


See  reference  notea  following  Stabon  lades 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


TABLE  2   OCTOBER  1952 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highesl 

Dale 

s 

I 

0 

•3 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

a 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Daye 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

|  Dale 

.0 1  or  More 

i 

..00 

or  More  | 

•*i 

St 

.  1 
1  ■ 

„c  a 

oi 

5  E 

o3 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

74.3 

33.0 

53.7M 

4.9 

86 

7 

26 

14  + 

335 

0 

0 

15 

0 

.38 

— 

2.44 

.25 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

65  .  1 

32.4 

48.6 

8  1 

2+ 

22 

25  + 

498 

0 

0 

16 

0 

•  24 

.24 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  CREEK   1  S 

66*4 

18.9 

43.7 

79 

1  + 

1 1 

14  + 

654 

0 

0 

31 

0 

•  34 

1.27 

•  28 

31 

1.0 

2 

0 

0 

B OWNERS  FERRY 

M 

0 

0 

0 

•  28 

1.56 

.26 

30 

0 

2 

0 

0 

BUNGALOW  RS 

70.6 

31  .4 

51.0 

88 

4 

25 

25  + 

427 

0 

0 

18 

0 

.46 

3.43 

.28 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURKE   2  NNE 

62  .4 

33.1 

47.8 

5.5 

78 

7 

24 

14 

529 

0 

0 

11 

0 

•  53 

3.00 

.33 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLARK  FORK   1  ENE 

68.  1 

28.8 

48.  5 

2.3 

81 

2 

21 

14+ 

506 

0 

0 

26 

0 

•  35 

3.12 

.32 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

57.9 

28.0 

43.0 

69 

3 

19 

14+ 

0 

26 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

COEUR  0  ALENE  CAA  AP 

66.6 

36.8 

51.7 

79 

2 

25 

14 

403 

° 

0 

6 

0 

•  21 

.15 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

69.  5 

35.6 

52.6 

4.5 

81 

2+ 

26 

26  + 

378 

0 

0 

9 

0 

.35 

1  .45 

.30 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

COTTONWOOD 

68.  7 

34.6 

51.7 

4.3 

82 

2+ 

25 

14 

405 

0 

0 

9 

0 

.42 

— 

1.35 

.24 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIXIE 

66.6 

19.2 

42.9 

79 

7 

1 0 

29 

678 

0 

0 

31 

0 

.27 

.24 

31 

2.4 

3 

0 

0 

ELK  CITY 

70.4 

18.9 

44.  7 

85 

7 

9 

14 

626 

0 

0 

1% 

0 

.52 

.43 

31 

.6 

T 

31 

3 

0 

0 

ELK  RIVER   1  S 

72.4 

27.8 

50.1 

82 

7 

2 1 

18  + 

455 

0 

0 

27 

0 

.07 

.05 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

FENN  RS 

70.  7 

34.4 

52.6 

1.4 

83 

3 

24 

15 

378 

0 

0 

1 1 

0 

.34 

2.63 

.24 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRANGEVI LLE 

67.7 

36.9 

52.3 

3.9 

82 

2 

27 

14 

386 

0 

0 

5 

0 

•  38 

1  .88 

.29 

31 

0 

3 

0 

0 

KELLOGG 

70.1 

34.1 

52.1 

4.3 

83 

6 

26 

26  + 

0 

0 

11 

0 

.20 

• 

2.48 

.12 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

KOOSKIA 

73.6 

31.5 

52.6 

1.3 

86 

2 

23 

15  + 

376 

0 

0 

17 

0 

.39 

1.71 

.19 

31 

•  0 

0 

3 

0 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

72.8 

39.1 

56.0 

2.8 

"85 

2  + 

31 

25  + 

273 

0 

0 

4 

0 

.05 

1.18 

.04 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

R 

71  .0 

41.0 

56.0 

4.1 

85 

2 

33 

14  + 

273 

0 

0 

0 

0 

.03 

1.18 

•  02 

30 

•  0 

o 

2 

0 

o 

MOSCOW  U  OF  I 

70.  7 

37.3 

54.0 

5.  1 

82 

7 

27 

25 

335 

0 

0 

4 

0 

.04 

- 

1  .64 

•  04 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

55.8 

40.6 

48.2 

8.  2 

70 

7 

26 

31 

510 

0 

1 

5 

0 

•  34 

3  •  22 

.27 

30 

T 

o 

3 

0 

0 

NEZPERCE   2  E 

66.5 

39.1 

52.8 

79 

2+ 

29 

14+ 

371 

0 

0 

3 

0 

•  24 

.17 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

OROFI  NO 

74.  7 

34.4 

54.6 

3.3 

89 

2 

27 

15+ 

320 

0 

0 

13 

0 

•  10 

2.00 

.07 

30 

.0 

o 

3 

0 

0 

PIERCE  RS 

70.4 

30.0 

50.  2M 

3.2 

83 

2+ 

21 

28 

456 

0 

0 

0 

.43 

- 

2.52 

.27 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

POTLATCH 

69.8 

32.6 

51.2 

3.0 

84 

7 

25 

24 

421 

0 

0 

17 

0 

.08 

1  .77 

•  05 

30 

•  0 

0 

2 

o 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

67.4 

28.3 

47.9 

3.5 

79 

7 

20 

28 

528 

0 

0 

26 

0 

.47 

■ 

2.17 

•  24 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

65.  1 

34.8 

50.0 

5.  1 

80 

7 

25 

25 

459 

0 

0 

6 

0 

.37 

— 

3.59 

.24 

30 

•  0 

0 

2 

o 

0 

SAINT  MARIES 

72.1 

31.0 

51.6 

3.3 

85 

7 

24 

14+ 

410 

0 

0 

19 

0 

.20 

— 

1  .93 

.09 

30 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SALMON 

70.9 

24.6 

47. 8M 

2.3 

85 

2 

15 

29 

5Z7 

0 

0 

29 

0 

T 

— 

.64 

T 

31 

0 

0 

o 

0 

SANOPOINT  EXP  STA 

64.  1 

30.9 

47.5 

1.3 

79 

2 

21 

26 

538 

0 

0 

1  B 

0 

.48 

'  * 

2  .08 

.40 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

WALLACE 

65.6 

33.3 

49.5 

2.4 

77 

3+ 

26 

14+ 

472 

0 

0 

15 

0 

.46 

- 

2.75 

.40 

30 

•  0 

0 

4 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

68.9 

31.6 

50.  3M 

3.0 

82 

8 

24 

15+ 

0 

0 

17 

0 

.32 

- 

2.58 

.22 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

WINCHESTER  1  SE 

68.6 

33.5 

51.1 

4.3 

81 

7 

23 

14 

424 

0 

0 

12 

0 

.13 

- 

2  .04 

.07 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

DI VIS  ION 

50.3 

2.8 

.  28 

— 

1 . 96 

.1 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

69.  7 

20.2 

45.0 

1.6 

80 

7+ 

12 

15+ 

615 

0 

0 

30 

0 

.09 

— 

1.87 

.05 

30 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

73.9 

41.8 

57.9 

85 

8 

34 

15 

215 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

72.5 

37.7 

55.  1 

4.2 

83 

3 

30 

15 

0 

0 

3 

0 

.00 

1.24 

.0 

0 

0 

0 

0 

ATLANTA  1  E 

70.5 

36.1 

53.3 

10.6 

78 

1  + 

24 

14 

355 

0 

0 

8 

0 

T 

- 

1  .95 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLISS 

76.7 

36.8 

56.8 

6.  1 

84 

2  + 

26 

15 

250 

0 

0 

8 

0 

.00 

- 

.65 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

M 

86 

2+ 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

//r 

71.9 

41.9 

56.9 

6.8 

82 

2 

33 

14 

247 

0 

0 

0 

0 

T 

1.24 

T 

19  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BUHL 

73.2 

43.6 

58.4 

7.7 

83 

8 

31 

27 

198 

0 

0 

1 

0 

.00 

■ 

•  89 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALDWELL 

73.1 

35.1 

54.  1M 

2.0 

84 

1 

27 

15 

332 

0 

0 

13 

0 

T 

.78 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMBRIDGE 

71.4 

30.1 

50.8 

1.3 

83 

3 

22 

15  + 

433 

0 

0 

22 

o 

.03 

- 

1.17 

.03 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CASCADE  1  NW 

66.3 

28.9 

47.6 

75 

1  + 

20 

15 

531 

0 

0 

21 

0 

.16 

•  08 

21 

0 

4 

0 

0 

CHALLIS 

68.5 

32.3 

50.4 

4.3 

80 

2 

24 

28 

446 

0 

0 

18 

0 

.05 

- 

.52 

.05 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

COUNCIL   1  N 

73.9 

32.1 

53.0 

3.1 

87 

1 

2 1 

16 

367 

0 

0 

1  7 

0 

.0 

0 

DEAOWOOD  DAM 

69.5 

23.8 

46.7 

4.4 

81 

8 

18 

14  + 

561 

0 

0 

31 

0 

.08 

- 

2.01 

.05 

31 

T 

31 

3 

0 

0 

DEER  FLAT  DAM 

71.8 

36.5 

54.2 

3.3 

80 

1  + 

27 

28 

328 

0 

0 

9 

0 

T 

- 

.72 

T 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

EMMETT  2  E 

73.4 

34.6 

54. OM 

1.3 

86 

2 

26 

16 

335 

0 

0 

12 

0 

.00 

.90 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD 

72.  1 

27.2 

49. 7M 

79 

2 

16 

15 

468 

0 

0 

25 

° 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

74.7 

30.7 

52. 7M 

4.1 

92 

1 

22 

17 

372 

1 

0 

18 

0 

.01 

- 

1.54 

.01 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

76.  3 

32.3 

54.3 

3.0 

86 

8 

22 

15 

323 

0 

0 

14 

0 

.00 

.59 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

73.6 

41.2 

57.4 

8.3 

85 

8 

31 

14 

231 

0 

0 

4 

0 

.00 

.78 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  VIEW 

76.4 

34.6 

55.5 

4.0 

88 

3 

25 

15 

288 

0 

0 

11 

o 

.00 

.  79 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HAZELTON 

74.0 

35.4 

54.7 

3.9 

88 

6+ 

21 

15 

312 

0 

0 

1  0 

0 

.00 

.86 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILL  CITY 

70.9 

27.2 

49.  1 

4.9 

79 

1  + 

15 

15 

486 

0 

0 

25 

0 

.00 

1.02 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

72  .9 

37.6 

55.  3M 

6.2 

21 

15 

295 

0 

0 

5 

0 

.00 

.88 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  CITY 

76.8 

25,5 

51.2 

3.  1 

87 

8 

13 

14 

422 

0 

0 

29 

0 

.00 

1  .39 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JEROME 

75.5 

35.6 

55.6 

4.4 

86 

7  + 

25 

15 

284 

0 

0 

10 

0 

.00 

— 

•  68 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

71.8 

34.4 

53.  1 

1.6 

82 

2 

26 

16 

358 

0 

0 

11 

0 

T 

- 

•  95 

T 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOWMAN 

23.3 

M 

85 

7 

18 

14  + 

0 

0 

0 

T 

- 

1.56 

T 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MC  CALL 

65.3 

27.2 

46.3 

3.5 

74 

2  + 

19 

15 

580 

0 

0 

29 

0 

.21 

1.71 

.18 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERIDIAN   1  SSW 

72.2 

40.6 

56.4 

4.8 

79 

2+ 

32 

14  + 

258 

0 

0 

2 

0 

.00 

■ 

.98 

.0 

0 

0 

0 

0 

MESA 

74.  5 

40.6 

57.6 

85 

2+ 

29 

15 

236 

0 

0 

3 

0 

.03 

•  03 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME 

79,3 

38,0 

58  .  7 

8.4 

90 

2 

29 

15  + 

19  5 

1 

0 

4 

o 

.00 

.  90 

.  0 

o 

o 

0 

0 

NAMPA   2  NW 

73.8 

36.4 

55.1 

83 

<. 

23 

16 

0 

0 

B 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

73.3 

21.0 

47  •  2M 

3.4 

84 

8 

12 

15  + 

546 

0 

0 

30 

0 

.15 

1.60 

.15 

31 

.  0 

o 

1 

0 

0 

OBSIDIAN  *  NNE 

64.8 

18.2 

41.5 

2.3 

74 

1  + 

1 1 

14 

721 

0 

0 

31 

0 

.00 

- 

1.20 

.0 

0 

0 

0 

0 

OLA  4  S 

77.1 

3  3.2 

55.2 

88 

25 

o 

0 

1  <• 

0 

.00 

.  0 

o 

o 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

74.  1 

35. 5 

54.8 

2.7 

87 

3 

26 

15 

312 

0 

0 

1  1 

0 

.00 

- 

.77 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAYETTE 

70.4 

35.1 

52.8 

1.8 

83 

1 

26 

15 

371 

0 

0 

1  1 

0 

T 

.89 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHFIELD 

71.0 

34.0 

52.5 

4.6 

79 

9 

24 

15 

380 

0 

0 

14 

0 

.00 

.84 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHOSHONE 

73.1 

38.0 

55.6 

7.  1 

82 

1 

28 

16 

285 

0 

0 

4 

0 

.00 

.86 

.0 

0 

0 

0 

0 

STIBNITE 

66.2 

30.0 

48.1 

75 

8 

21 

14 

0 

0 

2) 

0 

.  14 

.12 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SUN  VALLEY 

70.6 

20.0 

45.3 

3.8 

79 

3 

12 

22  + 

600 

0 

0 

31 

0 

•  00 

1  .44 

.  0 

0 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

78.  1 

43.5 

60.8 

4.9 

89 

2+ 

36 

16 

144 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  58 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

74.  3 

35.1 

54.7 

5.0 

84 

8 

24 

15  + 

311 

0 

0 

1  0 

0 

.00 

.91 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

74.5 

36.6 

55.6 

4.4 

83 

9 

27 

15 

0 

0 

7 

0 

.00 

.74 

.0 

0 

0 

0 

0 

WE  I SER 

76.4 

33.0 

54.7 

2.3 

86 

1 

22 

16 

316 

1  k 

T 

.85 

T 

19  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

53.1 

4.4 

.02 

1.22 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

70.8 

29.4 

50.1 

3.1 

81 

2  + 

15 

453 

0 

0 

2  3 

0 

.00 

.94 

.0 

0 

0 

0 

0 

ALBION 

M 

0 

s 

0 

.00 

1.23 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

70.0 

32.7 

51.4 

4.0 

80 

2 

19 

15 

414 

0 

16 

0 

.00 

1  .16 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARCO 

71.5 

27.8 

49. 7M 

4.6 

81 

13 

18 

15 

468 

0 

0 

24 

0 

.00 

.70 

•  0 

o 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
OCTOBER  1952 


Temperature 


Sutton 

•J 

H 

<S 

8,1 

si 
<s 

• 

« 

1 
E 
< 

Departure 
Prom  Normal 

S 

01 

S 

a 

i 

1 

J3 

a 

t 
a 
1 

1 
a 

No.  ol  Day. 

1 

.1 

si 

si 

fitS 

- 
1 

1 

O 

■2 

a 

Snow.  Sl..t.  Hall 

No.  ol  Days 

Mm. 

Mln. 

•5  -n 

1 

; 

7. 

t 

5 

s 

\ 

2  5 

1  t 

•  1 

ii 

*] 

Si 

X  t 

'si 

1  3 
ml 

3 

II 
i. 

X  o 

ISHTON   1  S 

69  •  4 

27.5 

48  .  5 

4,  1 

H  1 

2 

2  1 

14 

506 

0 

0 

51 

'J 

•  00 

-  1  .28 

.0 

0 

0 

0 

0 

JLACKFOOT 

72  •  6 

32  .6 

52.6 

6.2 

81 

3* 

22 

15 

377 

0 

0 

13 

0 

.00 

-  .99 

.0 

0 

0 

0 

0 

JURLEY 

75  •  6 

36.0 

55.8 

5.8 

85 

3* 

26 

IS 

0 

0 

9 

0 

.00 

-  .82 

.0 

0 

0 

0 

0 

JURLEY  FACTORY   1  NW 

73  »4 

31.7 

52.6 

3.5 

82 

3+ 

20 

15 

0 

0 

17 

0 

.00 

-  .77 

.0 

0 

0 

0 

0 

•URLEY  CAA  AP 

73.6 

31.9 

52.8 

3.3 

83 

2+ 

21 

15  + 

374 

0 

0 

19 

0 

.00 

-  .90 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

65«  7 

22  .0 

43.9 

1.9 

74 

2 

15 

15  + 

650 

0 

0 

31 

0 

.00 

-  .68 

•  0 

0 

0 

0 

0 

:onda 

69.  2 

26.0 

47,6 

3.5 

78 

3 

15 

14  + 

0 

0 

30 

0 

.00 

-  1.49 

•  0 

0 

0 

0 

0 

3RIGGS 

67.  5 

26.5 

47.0M 

4.8 

78 

3 

16 

14 

0 

0 

a 

.00 

-  1.23 

.0 

o 

0 

0 

0 

30BOIS  EXP  ST A 

65.  5 

34.8 

50,2 

4.9 

77 

2 

21 

15 

453 

0 

0 

8 

0 

.00 

-  1.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5UB0IS  CAA  AP 

67.5 

32  .9 

50,2 

3.7 

79 

2 

21 

15 

450 

0 

0 

15 

0 

T 

-  .94 

T 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

rORT  HALL   I  NO  AGENCY 

72.0 

31.9 

52.0M 

3.7 

82 

9 

19 

15 

397 

0 

0 

17 

,  0 

•  00 

-  .98 

.0 

0 

0 

0 

0 

iRACE  PH 

69.  1 

29.0 

49.  1 

3.3 

77 

1  + 

16 

15 

487 

0 

0 

26 

0 

.00 

-  1.28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MAY 

73.  3 

29.2 

51.3 

8.0 

84 

2 

16 

15 

421 

0 

0 

25 

0 

.00 

-  1.4* 

.0 

0 

0 

0 

0 

5  ROUSE 

66.  7 

20.5 

43.6 

76 

2 

13 

15  + 

655 

0 

0 

30 

0 

•  00 

-  .87 

.0 

0 

0 

0 

0 

1AMER  -  NW 

70.2 

24.5 

47  •  4M 

2.2 

81 

2 

15 

15+ 

539 

0 

0 

?>J 

0 

•  00 

.67 

.0 

0 

0 

o 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

67.7 

31.2 

49.  5 

78 

3 

21 

14 

474 

0 

0 

18 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

69.  7 

31.7 

50.  7 

3.6 

80 

1 

21 

IS 

438 

0 

0 

16 

0 

.00 

-  .98 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRWIN  2  S 

71.* 

29.5 

50.5 

6.4 

81 

8 

18 

15 

443 

0 

0 

24 

0 

.00 

-  1.26 

.0 

0 

0 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

65.  1 

23.7 

44.4 

1.7 

75 

1 

13 

15 

629 

0 

0 

31 

o 

.00 

-  2.42 

.0 

0 

0 

0 

0 

.IFTON  PUMPING  STA 

65.  1 

29.6 

47.4 

2.2 

75 

3 

18 

15 

540 

0 

0 

27 

0 

•  00 

-  1.12 

.0 

0 

0 

0 

0 

1ACKAY  RS 

68.4 

33.8 

51.1 

5.5 

79 

2 

24 

15 

423 

0 

0 

14 

0 

.00 

-  .70 

.0 

0 

0 

0 

0 

1ALAD 

73.4 

34.8 

54.  1 

6.2 

82 

1 

22 

IS 

332 

0 

0 

7 

0 

T 

-  1.25 

T 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

4ALAD  CAA  AP 

74.4 

28.6 

51.5 

83 

1 

18 

15 

413 

0 

0 

26 

0 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

70.2 

25.9 

48.1 

1.5 

83 

3 

IT 

15 

517 

0 

0 

26 

0 

.06 

-  .54 

.06 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

73.  1 

26.6 

49.9 

83 

3  + 

15 

14 

459 

0 

0 

)0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

70.6 

39.1 

54.9 

81 

9 

28 

15 

310 

0 

0 

2 

0 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

40MTPEL  I ER  RS 

70.9 

26.3 

48.  6M 

3.8 

79 

1  + 

14 

15 

0 

■ 

.'7 

0 

•  00 

-  1.27 

,0 

0 

0 

0 

0 

DAKLEY 

7*.  5 

38.3 

56.4 

6.5 

85 

8 

24 

14 

261 

2 

.00 

-  .92 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALISADES  DAM 

70.  8 

30.3 

50.  6M 

81 

2 

19 

14  + 

440 

0 

o 

21 

0 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PAUL     1  E 

//R 

72  .9 

31.5 

52.2 

2.8 

81 

9+ 

20 

15 

0 

1 7 

.00 

-  .96 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP 

71.4 

33.3 

52.4 

5.9 

81 

2 

23 

15 

387 

0 

s 

LS 

0 

.00 

-  1.68 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

73.4 

31.3 

52.4 

4.3 

80 

1  + 

19 

385 

0 

0 

1  8 

0 

,00 

-  1,23 

•  0 

0 

0 

0 

0 

2.EACT0R  TESTING  STA 

69.9 

26.1 

48.0 

82 

3 

16 

15 

518 

0 

0 

26 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RUPERT 

75.0 

32.5 

53. 8M 

4.6 

87 

10 

22 

0 

0 

1  7 

0 

•  00 

—  ,94 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

69.7 

28.1 

48.9 

79 

8+ 

18 

15 

490 

0 

0 

?Q 

0 

.00 

-  .80 

.0 

0 

0 

0 

0 

SPENCER  RS 

4.5 

0 

0 

.'7 

0 

•  0 

0 

0 

0 

0 

5PRINGFIELD 

73.2 

28.7 

5l!o 

3.7 

83 

1 

16 

15 

427 

0 

0 

25 

0 

.00 

-  1.06 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUGAR 

24.4 

M 

13 

15 

0 

: 

30 

0 

.00 

-  1.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

rETONIA  EXP  STA 

65.0 

25.8 

45.4 

76 

2 

15 

14  + 

598 

0 

29 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

50.1 

4.5 

T 

-  1  .08 

.0 

STATE 

51.5 

4.1 

.07 

-  1.35 

T 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

To 

1   1  2  1  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  12 

13  |  14  15 

16  1  17 

.8 

19 

20 

21 

22 

23  |  24 

25y26 

27 

28  |  29 

30 

31 

< BE Rotes  EXP  STA 

LB  I0W 
iLPMA  1  NE 

NERICAN  FALLS  1  NM 

NDERSON  DAM 

.00 
.00 

•  00 

•  00 

•  00 

T 

.02 

.09 

•  02 

■CO 

RROBR0CK  DAM 
SHTON  1  $ 
TLA  NT  A   1  £ 
VtftV  PS 

.00 
.00 
.00 
T 

.58 

T 

.03 

•  25 

•  10 

AYVIEW  MODEL  BASIN 
,IG  CREEK   1  S 
LACKFOOT 
Lilt 

OISC  LUCKY  PEAK  DAM 

•2« 

•  34 

•  00 

•  oo 

•  00 

T 

.08 

•  24 
.28 

DISC  «8  AP  //ft 

ONNE*S  FEftftv 

UML 

UNGALOW  RS 

urke  2  NNE 

T 

.29 
.00 
.46 
•  99 

T 

•  09 

T 
T 

.26 

.18 

.99 

■  02 

•  28 

■  17 

U*LET 

U*L£v  FACTORY  1  NW 
U*LEy  CAA  AP 
ALDWCLL 
AMBRIDGf 

.00 
.00 
.00 
T 

.09 

•  09 

T 

T 

T 

»SCAD€    1  NM 
ENTEPVlLLE  AftBAlXiM 
1AILIS 

-HU.Y  BA  ft  TON  FLAT 
-AW  FOftK   1  EN€ 

•  It 
.01 
.09 
.00 
.99 

•  04 
.01 

T 

.08 
■  05 

.  I 

.02 
T 

.32 

■  02 
T 

■  09 

3BALT  BLACKBIRD  M| NE 
XUR  D  ALENE  CAA  AP 
>€U«  0  ALENE  RS 
3MOA 

0TT0NHOO0 

T 

•  21 
.99 
.00 

•  42 

T 

T 

.  17 

T 

.09 

•  15 

T 

.06 
.90 

•  01 

•  24 

WNCIL    1  N 
■OUCH  J  NNm 
LAOrJOOO  dam 
FLAT  DAM 

Rn 

T 

.00 

T 

.27 

T 

T 

.02 

.02 

T 

T 

.01 
.01 

T 
T 

•  09 
■  2. 

MOOS 

mois  itp  si. 
mots  caa  ap 

.«  CITY 

.00 

•  00 
T 

•  92 

.09 

.06 

r 

■  49 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ELK  RIVER  l  s 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE  PH 
GRAND  VIEW 

GRANGEVILLE 
GRAY 
GROUSE 
HAMER  4  NW 
HA2ELTON 

MILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY   13  SW 

IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  5 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 

KELLOGG 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 

LEW1STON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOWMAN 

MACK AY  RS 

MALAO 

MALAD  CAA  AP 

MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  SSW 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPEL  I ER  RS- 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 

NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 

OLA  4  S 
OROF I NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 

PAYETTE 
PIERCE  RS 
PINE  2  SSW 

POCATELLO  WB  AP  / 
POTLATCH 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 
ROLAND  W  PORTAL 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 

SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD 
STIBN1 TE 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER  1  SE 


Day  of  month 


7      8  9 


22     23  I  24 


25     26  27 


See  reference  aotM  following  Sutton  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IOAMO 
OCTOBER  1952 


Station 


Day  Ot  Month 

26 

1 

\ 

< 

| 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

27 

28  , 
28 

30 

31 

MAX 

78 

81 

81 

76 

70 

72 

77 

77 

7^ 

77 

77 

55 

65 

69 

69 

73 

62 

65 

67 

71 

7*. 

69 

69 

71 

6  7 

61 

6 

Ml  N 

34 

32 

38 

35 

32 

30 

J  0 

32 

32 

33 

32 

3 

18 

27 

37 

27 

2  3 

22 

39 

26 

29. 

4 

MAX 

79 

60 

77 

78 

66 

67 

74 

71 

62 

MI  N 

25 

2? 

30 

28 

44 

23 

28 

22 

25 

36 

30 

23 

20 

21 

22 

37 

25 

MAX 

78 

78 

76 

74 

74 

75 

H0 

80 

75 

77 

73 

70 

63 

60 

66 

6  g 

71 

78 

63 

64 

70 

71 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

53 

43 

59 

7 

MlN 

V* 

7I 

14 

12 

12 

17 

16 

1  6 

15 

1  5 

14 

27 

12 

20 

2 

utw 

7R 

1 1 

J* 

7ft 

68 

71 

67 

70 

69 

66 

65 

70 

1  . 

0 

1ft 

15 

17 

z\ 

1 

it 

19 

29 

26 

31 

* 

26 

24 

T*| 

32 

7 

«n 

RO 
J? 

7Q 

4? 

ft  1 

69 

71 

75 

79 

73 

75 

77 

79 

9 

M  N 

47 

47 

43 

41 

41 

34 

36 

41 

44 

47 

39 

42 

47 

41 

17 

3o 

41 

8 

MAX 

79 

78 

80 

75 

75 

78 

78 

78 

77 

76 

74 

81 

64 

66 

69 

69 

62 

65 

70 

71 

71 

66 

70 

7 1 

71 

9 

37 

18 

27 

8 

MAX 

|g 

79 

83 

79 

78 

th 

79 

78 

74 

77 

75 

60 

69 

71 

76 

7  g 

70 

71 

60 

72 

9 

M I N 

45 

43 

44 

4  i 

42 

39 

41 

38 

43 

43 

41 

40 

39 

33 

30 

32 

32 

36 

44 

37 

39 

35 

36 

37 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

36 

37 

7 

MAX 

BC 

ei 

79 

79 

71 

74 

72 

71 

73 

70 

68 

70 

c  ' 

63 

65 

67 

66 

68 

70 

69 

67 

71 

69 

66 

70 

68 

6C 

72 

68 

57 

53 

69 

* 

7? 

21 

24 

25 

24 

26 

28 

|* 

25 

27 

9 

w  '  X 

7fi 

76 

75 

71 

75 

7fl 

78 

77 

7b 

74 

71 

fti 

65 

7? 

71 

77 

72 

64 

69 

78 

73 

65 

69 

68 

71 

70 

5 

27 

30 

33 

38 

1  ti 

31 

38 

32 

29 

36 

1 

MAS 

83 

85 

81 

8  1 

78 

79 

76 

74 

69 

65 

70 

70 

75 

79 

74 

7  5 

75 

74 

3 

M I  N 

37 

37 

37 

34 

32 

34 

33 

32 

38 

35 

36 

35 

31 

26 

27 

28 

29 

32 

40 

43 

33 

.0 

MAX 

77 

81 

81 

74 

67 

68 

67 

71 

71 

75 

75 

74 

64 

64 

64 

62 

63 

68 

61 

62 

62 

60 

62 

60 

55 

55 

69 

tl 

MlN 

35 

32 

3  1 

"10 

31 

31 

35 

34 

35 

37 

40 

40 

24 

26 

32 

32 

32 

37 

32 

4 

7  5 

73 

74 

79 

74 

75 

71 

68 

6( 

68 

70 

0  i 

60 

67 

71 

67 

68 

*4 

Mi  \ 

23 

23 

24 

21 

18 

15 

IS 

22 

24 

22 

22 

22 

L9 

11 

12 

14 

14 

18 

26 

20 

25 

17 

17 

25 

14 

14 

14 

11 

14 

31 

18 

18 

.9 

MAX 

80 

80 

81 

75 

69 

75 

80 

79 

81 

79 

75 

74 

71 

60 

67 

7C 

70 

74 

65 

67 

70 

77 

74 

70 

71 

70 

70 

71 

!j  9 

68 

68 

72 

.6 

M  1 » 

Vt 

22 

30 

28 

34 

£Z 

28 

25 

23 

25 

32 

fi 

84 

78 

7R 

81 

82 

7Q 

fln 

7fl 

73 

74 

74 

fln 

Ri 

7  3 

J* 

73 

80 

65 

64 

76 

7 

m'  n 

41 

42 

43 

42 

41 

34 

38 

42 

- 

41 

26 

28 

37 

4A 

0 

35 

40 

34 

it 

29 

2  7 

26 

30 

47 

36 

.8 

tf 

^9 

77 

75 

79 

77 

75 

76 

70 

Ml  M 

47 

47 

39 

42 

40 

MAX 

70 

82 

80 

77 

76 

77 

79 

79 

73 

74 

76 

74 

71 

64 

65 

69 

76 

79 

67 

71 

71 

69 

72 

67 

70 

66 

71 

70 

67 

55 

71 

42 

44 

46 

5  1 

44 

45 

0 

33 

35 

40 

45 

47 

45 

43 

45 

44 

40 

37 

38 

36 

38 

34 

35 

41 

.9 

MAX 

79 

78 

75 

60 

MlN 

40 

36 

39 

33 

23 

30 

41 

33 

MAX 

77 

80 

80 

78 

74 

75 

BO 

83 

79 

76 

76 

76 

73 

66 

66 

72 

72 

78 

74 

68 

73 

75 

73 

70 

68 

70 

70 

73 

69 

65 

60 

73 

.2 

MlN 

49 

R6 

40 

34 

42 

42 

43 

43 

m?n 

7fl 

Rft 

7fl 

71 

7B 

7fl 

75 

66 

70 

71 

72 

66 

67 

71 

70 

71 

58 

6 1 

62 

t  0 

54 

70 

it 

33 

33 

32 

3  3 

32 

34 

36 

36 

32 

27 

26 

26 

26 

28 

31 

29 

38 

31 

33 

32 

25 

25 

27 

27 

26 

W 

MAX 

70 

70 

65 

67 

70 

78 

73 

70 

71 

64 

63 

58 

52 

66 

bi 

64 

68 

59 

62 

61 

65 

66 

52 

48 

59 

59 

63 

54 

5  0 

62 

. 

36 

32 

39 

40 

3b 

36 

35 

34 

24 

27 

31 

29 

34 

33 

33 

38 

34 

34 

34 

26 

27 

30 

33 

.1 

MAX 

81 

83 

85 

B  2 

76 

75 

72 

83 

64 

85 

81 

77 

76 

70 

60 

73 

74 

73 

79 

72 

73 

~?b 

76 

77 

70 

73 

75 

73 

73 

76 

6  3 

75 

* 

MlN 

37 

26 

37 

Jl 

35 

36 

0 

Mt  X 

7B 

80 

82 

M  ) 

7  3 

75 

80 

82 

78 

75 

74 

66 

56 

70 

71 

69 

76 

75 

69 

73 

4 

Ml  N 

4* 

35 

34 

]  9 

37 

36 

31 

31 

40 

30 

34 

35 

40 

34 

20 

30 

31 

41 

31 

33 

31 

27 

29 

27 

25 

2b 

22 

21 

24 

29 

31 

7 

MAX 

BC 

83 

81 

74 

73 

75 

80 

83 

82 

78 

75 

75 

70 

58 

70 

72 

72 

78 

68 

70 

73 

79 

76 

68 

71 

73 

71 

73 

73 

63 

64 

73 

6 

21 

30 

30 

30 

36 

28 

26 

2  ci 

21 

22 

33 

30 

31 

9 

MAX 

fi? 

79 

80 

79 

78 

80 

77 

78 

80 

7  7 

74 

65 

66 

70 

72 

7t 

79 

71 

7n 

6fl 

^2 

73 

tl 

.  5 

27 

28 

32 

4C 

I  ? 

37 

3 1 

30 

29 

28 

30 

32 

35 

1 

if 

hi 

J* 

7Q 

ni 

Zl 

7Q 

7fl 

7A 

7Q 

7A 
Jt 

AR 

60 

67 

69 

7A 

Zl 

7ft 

76 

77 

68 

69 

66 

65 

5- 

6  2 

60 

71 

4 

\ 

1A 

?fl 

in 

11 

1ft 

15 

in 

22 

22 

26 

11 

32 

31 

30 

29 

28 

32 

33 

3 1 

25 

24 

ii 

24 

26 

30 

. 

MAX 

75 

75 

7  4 

72 

72 

73 

75 

75 

73 

73 

71 

69 

66 

56 

63 

63 

67 

70 

67 

60 

61 

66 

65 

61 

. 

64 

62 

6a 

_  . 

45 

66 

3 

2  0 

22 

24 

24 

2  ? 

33 

25 

28 

9 

MAX 

78 

80 

77 

75 

73 

72 

74 

75 

76 

73 

72 

72 

72 

56 

62 

71 

67 

66 

6  B 

63 

62 

h  ' 

67 

70 

59 

68 

.9 

Ml  N 

40 

38 

40 

39 

31 

32 

31 

35 

34 

38 

36 

35 

32 

26 

25 

30 

30 

30 

38 

31 

37 

30 

31 

36 

27 

27 

26 

24 

25 

39 

28 

32 

3 

MAX 

73 

74 

72 

69 

67 

70 

73 

71 

73 

72 

69 

65 

61 

52 

60 

67 

70 

69 

-  1 

62 

64 

64 

65 

66 

62 

65 

65 

66 

61 

57 

51 

69 

* ' 

Ml  N 

29 

27 

30 

31 

25 

21 

20 

22 

23 

25 

23 

21 

20 

15 

20 

20 

I 

■| 

23  22 

.0 

M?iu 

77 

81 

I** 

73 

7  3 

72 

7  5 

75 

7 1 

68 

69 

62 

68 

67 

71 

67 

70 

67 

65 

61 

61 

50 

68 

77 

24 

31 

25 

26 

29 

36 

27 

27 

32 

28 

MAX 

64 

6* 

69 

64 

60 

58 

6? 

65 

64 

64 

61 

59 

56 

4H 

45 

57 

55 

59 

64 

54 

55 

52 

56 

58 

54 

55 

53 

57 

59 

58 

45 

97 

MlN 

?o 

70 

in 

11 

1? 

1 

a 

19 

23 

25 

26 

; 

26 

26 

29 

29 

24 

24 

25 

28 

*0 

MAX 

76 

79 

75 

7  2 

72 

75 

77 

73 

72 

74 

73 

70 

61 

60 

62 

66 

68 

69 

64 

65 

68 

67 

67 

64 

59 

60 

6  0 

61 

55 

53 

48 

66 

39 

3  5 

34 

34 

41 

25 

37 

36 

MAX 

h  i 

81 

7  g 

76 

7  5 

B  1 

76 

74 

76 

74 

73 

66 

65 

67 

70 

73 

67 

66 

71 

62 

61 

54 

69 

7 

Ml  N 

38 

43 

34 

33 

33 

33 

37 

39 

38 

43 

43 

39 

32 

30 

39 

31 

26 

40 

36 

43 

32 

33 

40 

31 

26 

28 

26 

34 

45 

38 

35 

0 

MAX 

76 

78 

75 

69 

64 

71 

77 

75 

77 

71 

7  0 

63 

62 

6  ■ 

66 

68 

70 

62 

61 

67 

69 

72 

71 

71 

70 

66 

73 

0  g 

58 

69 

2 

M& ¥ 

15 

20 

23 

21 

26 

*0 

7* 

fl? 

77 

7» 

7  1 

7ft 

fln 

75 

77 

1^ 

7A 

AQ 

An 

An 

70 

66 

66 

73 

61 

67 

66 

68 

57 

67 

70 

50 

68 

•J 

« 

1 

z. 

1* 

28 

36 

29 

,  " 

_ 

17 

_ 

34 

34 

UAV 

R3 

7R 

ni 

R1 

R7 

an 

Rl 

rt  n 

71 

66 

66 

78 

75 

_ 

75 

7 

7n 

An 

55 

73 

J 

48 

J  1 

36 

30 

40 

41 

40 

33 

22 

21 

30 

13 

27 

28 

32 

1 

_7 

7fl 

75 

74 

nn 

75 

76 

7n 

64 

5Q 

64 

66 

71 

78 

74 

61 

68 

60 

68 

66 

67 

67 

69 

7 1 

6  1 

bo 

42 

69 

* 

95 

_ 

18 

22 

24 

24 

27 

25 

23 

2 1 

22 

23 

6 

MAX 

80 

79 

76 

78 

73 

79 

^7 

76 

76 

76 

64 

65 

67 

72 

74 

74 

67 

7 1 

67 

6  7 

55 

71 

a 

MlN 

45 

42 

44 

44 

43 

38 

35 

36 

46 

43 

47 

37 

40 

32 

29 

29 

34 

36 

38 

34 

38 

32 

35 

36 

32 

32 

31 

27 

32 

33 

33 

36 

9 

MAX 

75 

77 

72 

78 

71 

73 

79 

77 

72 

75 

67 

68 

59 

57 

65 

61 

69 

74 

63 

61 

64 

68 

69 

60 

62 

64 

66 

67 

99 

51 

43 

fit 

6 

MlN 

23 

23 

23 

28 

21 

16 

29 

23 

23 

23 

23 

1  9 

1 1 

11 

13 

13 

?? 

17 

19 

2 

MAX 

78 

66 

66 

69 

71 

76 

69 

68 

63 

49 

60 

65 

77 

6n 

~Z 

7n 

AA 

77 

55 

67 

Ml  N 

26 

24 

29 

26 

31 

32 

3 1 

29 

29 

16 

17 

35 

23 

77 

_ 

23 

26 

5 

MAX 

76 

77 

76 

75 

73 

69 

71 

74 

72 

70 

69 

65 

62 

55 

60 

65 

_ 

A7 

65 

AO 

6? 

Al 

AA 

49 

$b 

M 

44 

43 

41 

40 

38 

40 

36 

37 

38 

39 

38 

39 

* 

33 

23 

21 

30 

34 

15 

15 

29 

34 

8 

_ 

J* 

_ 

__ 

,  _ 

56 

62 

67 

73 

60 

61 

64 

70 

69 

67 

64 

65 

69 

69 

2 

95 

52 

42 

45 

4  3 

35 

36 

21 

28 

3 1 

30 

32 

MAX 

78 

82 

77 

72 

61 

85 

83 

76 

74 

60 

60 

72 

66 

75 

78 

63 

65 

68 

73 

74 

64 

65 

68 

72 

72 

55 

58 

91 

70 

M I N 

22 

22 

21 

20 

15 

12 

13 

21 

20 

20 

24 

22 

20 

9 

10 

12 

13 

14 

22 

20 

29 

27 

22 

19 

24 

18 

15 

12 

13 

34 

22 

18 

MAX 

78 

78 

79 

78 

79 

79 

82 

81 

77 

77 

75 

71 

69 

70 

70 

67 

72 

75 

71 

68 

70 

71 

71 

71 

64 

64 

6B 

70 

70 

70 

60 

72 

Ml  N 

33 

32 

32 

30 

30 

30 

28 

34 

34 

31 

32 

32 

22 

28 

22 

23 

23 

29 

3 1 

22 

27* 

8 

83 

86 

84 

80 

79 

80 

78 

81 

80 

79 

80 

67 

71 

77 

75 

71 

69 

70 

70 

68 

69 

69 

68 

61 

62 

96 

73. 

utiy 

40 

43 

39 

36 

33 

V* 

34 

-0 

17 

11 

28 

26 

29 

37 

47 

37 

33 

36 

32 

30 

30 

29 

31 

32 

32 

34. 

MAX 

78 

79 

78 

76 

73 

73 

67 

70 

69 

73 

71 

7  1 

70 

76 

72 

72 

73 

67 

58 

39 

72 

MlN 

34 

35 

33 

30 

25 

26 

29 

" 

30 

11 
31 

1 

34 

32 

1  Q 

19 

16 

29 

26 

29 

23 

25 

24 

31 

23 

19 

22 

24 

25 

31 

19 

27. 

2 

* 

70 

75 

__ 

78 

77 

76 

65 

67 

67 

69 

72 

73 

68 

68 

70 

69 

60 

62 

63 

63 

64 

55 

63 

90 

70* 

« 

^: 

38 

3 1 

17 

24 

29 

34 

32 

41 

41 

38 

36 

42 

34 

42 

34. 

4 

MAX 

75 

69 

72 

79 

81 

79 

74 

72 

67 

70 

76 

68 

64 

69 

73 

73 

69 

71 

72 

71 

60 

60 

72. 

0 

Ml  N 

37 

35 

42 

39 

32 

29 

30 

33 

33 

36 

34 

40 

45 

26 

19 

29 

25 

42 

30 

30 

26 

28 

32 

24 

27 

24 

40 

26 

31. 

9 

MAX 

92 

87 

84 

85 

82 

83 

85 

68 

86 

85 

60 

74 

70 

66 

73 

74 

77 

72 

67 

75 

71 

65 

73 

67 

68 

69 

69 

57 

62 

92 

74. 

Ml  N 

36 

37 

36 

35 

33 

30 

30 

33 

39 

35 

33 

32 

30 

23 

23 

22 

30 

26 

30. 

7 

MAX 

82 

85 

83 

79 

79 

79 

85 

86 

81 

79 

78 

78 

73 

63 

72 

74 

76 

71 

78 

78 

73 

72 

72 

7*. 

75 

77 

62 

76. 

3 

MIN 

37 

34 

38 

42 

35 

32 

32 

34 

37 

33 

34 

34 

36 

33 

22 

24 

29 

26 

32. 

3 

MAX 

80 

81 

60 

7  5 

62 

85 

68 

71 

73 

69 

73 

77 

74 

71 

71 

7  5 

72 

61 

73. 

Ml  N 

45 

45 

48 

44 

44 

43 

46 

5 1 

52 

42 

42 

4  1 

42 

31 

32 

32 

38 

34 

39 

* 

32 

41. 

2 

MAX 

76 

77 

65 

74 

74 

76 

?2 

70 

65 

56 

59 

70 

71 

72 

61 

62 

68 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

69 

68 

61 

58 

69. 

1 

Ml  N 

33 

33 

37 

33 

32 

29 

30 

31 

32 

32 

31 

32 

32 

23 

16 

29 

26 

25 

39 

30 

29 

26 

30 

32 

25 

27 

25 

25 

24 

27 

23 

29. 

0 

MAX 

87 

86 

88 

84 

8  1 

78 

62 

83 

69 

74> 

73 

82 

79 

74 

73 

72 

73 

74 

70 

70 

71 

67 

68 

63 

67 

76. 

4 

Ml  N 

46 

37 

42 

40 

34 

34 

35 

45 

40 

38 

37 

35 

32 

25 

28 

33 

35 

43 

34 

34 

29 

30 

39 

31 

29 

28 

26 

28 

33 

28 

34. 

B 

MAX 

75 

82 

76 

73 

72 

75 

78 

76 

71 

72 

74 

72 

64 

59 

71 

67 

68 

72 

63 

67 

65 

68 

68 

56 

59 

61 

64 

67 

59 

61 

" 

67. 

7 

MlN 

40 

42 

44 

40 

37 

37 

37 

44 

40 

uo 

41 

43 

35 

27 

29 

36 

34 

37 

38 

34 

44 

37 

37 

36 

29 

31 

34 

32 

35 

39 

36. 

9 

MA* 

83 

84 

82 

rtl 

60 

82 

80 

74 

74 

lb 

76 

73 

70 

61 

60 

65 

66 

70 

69 

70 

72 

74 

75 

73 

74 

75 

77 

78 

70 

66 

62 

73. 

3 

MIS 

38 

39 

38 

38 

31 

26 

24 

30 

30 

31 

30 

31 

30 

17 

16 

20 

22 

24 

23 

28 

30 

32 

31 

30 

33 

30 

34 

32 

30 

29 

20 

29. 

2 

KBER0EEN  EXP  STA 
VLB  I  ON 

ILPMA    1  NE 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

tNOERSON  0AM 

IRCO 

tRROwROCK  DAM 
»SMTON   1  S 
ITLANTA   1  E 
I  VERY  RS 

iAVVIEW  MODEL  BASIN 
116  CREEK  IS 
ILACKF00T 
1LISS 

WISE   LUCKY   PEAK  DAM 

WISE   WS  AP 
10NNERS  FERRY 
SUML 

JUNGALOW  RS 
SURKE   2  NNE 

1URLEV 

jurley  factory  1  nh 
burley  caa  ap 
:alomell 
cambr i d&e 

:ascaoe  1  NH 

CMALLI S 

Chilly  barton  flat 
bLARK  FORK  1  ENE 
lOBALT   BLACKBIRD  MINE 

EUR   D  ALENE   CAA  AP 
OEUR  D  ALENE  RS 
ONOA 

OTTONWOOO 
OUNCIL    1  N 

'tEAOKOOD  OAM 
(EER  FLAT  OAM 


IIXIE 
'.'RICGS 

ioBOIS  EXP  STA 


ub01s  caa  ap 

Ilk  city 

Ilk  river  i  s 

MMETT   2  t 

Airfield 

ENN  RS 

RT  MALL  IND  AGENCY 
•SOtS  VALLEY  RS 

ENNS  FERRY 
1O01NG  CAA  AP 

FACE  Pm 
AND  VIEW 
'ANGCvl  LLE 


3««  ni^^no*  notM  following  Station  Ind« 
-  121  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

j  Average 

! 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GROUSE 

HAX 

7* 

76 

75 

72 

67 

70 

72 

70 

75 

70 

66 

50 

62 

66 

66 

68 

61 

60 

61 

64 

67 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

58 

56 

66.7 

N 

2  3 

24 

24 

23 

21 

18 

13 

14 

20.! 

HAMER    4  NW 

IAAX 

79 

81 

80 

75 

70 

72 

79 

80 

78 

75 

68 

t>» 

68 

57 

64 

68 

73 

57 

63 

66 

71 

70 

69 

66 

68 

70 

64 

64 

67 

70.. 

MIN 

34 

29 

30 

31 

35 

29 

25 

30 

28 

29 

26 

27 

15 

17 

18 

20 

29 

20 

28 

25 

24 

25 

17 

19 

15 

15 

25 

17 

2  4  •  5 

HAZELTON 

MAX 

79 

80 

78 

77 

76 

88 

80 

80 

74 

75 

70 

64 

69 

69 

73 

78 

73 

69 

75 

75 

76 

66 

73 

70 

73 

73 

70 

67 

54 

74.C 

*4lN 

JH 

38 

42 

40 

36 

34 

40 

41 

36 

34 

42 

41 

35 

21 

31 

32 

19 

47 

32 

37 

35 

33 

41 

29 

29 

28 

30 

26 

43 

32 

35.A 

HILL  CITY 

MAX 

79 

79 

77 

75 

73 

75 

t  4 

'  _ 

78 

78 

75 

73 

68 

60 

66 

68 

63 

74 

62 

68 

71 

69 

73 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

60 

55 

70.S 

M I  N 

35 

29 

34 

3  13 

32 

23 

29 

31 

30 

44 

31 

19 

15 

32 

29 

2  b 

44 

22 

25 

21 

21 

29 

22 

22 

21 

17 

19 

37 

20 

27»; 

HOLLISTER 

MAX 

30 

78 

79 

B0 

75 

78 

75 

76 

74 

69 

66 

70 

72 

70 

82 

71 

70 

71 

74 

69 

74 

78 

79 

73 

72 

68 

67 

50 

72.S 

MIN 

44 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

47 

43 

41 

36 

21 

38 

37 

45 

35 

35 

42 

36 

38 

38 

34 

32 

32 

33 

35 

29 

28 

37. t 

IDAHO  CITY 

MAX 

84 

85 

85 

82 

80 

80 

87 

82 

80 

82 

78 

74 

66 

73 

76 

77 

81 

73 

67 

77 

78 

77 

75 

73 

78 

77 

77 

71 

65 

55 

MI  N 

„ 

35 

31 

30 

27 

25 

13 

18 

20 

23 

26 

'  e 

IDAHO  FALLS  6  N£ 

75 

76 

78 

7* 

64 

69 

74 

73 

76 

73 

69 

68 

65 

56 

60 

65 

66 

69 

67 

64 

64 

73 

70 

65 

64 

66 

66 

68 

66 

60 

57 

67.1 

M?N 

36 

34 

39 

36 

35 

31 

30 

3 1 

33 

36 

33 

40 

42 

21 

23 

30 

24 

26 

41 

28 

32 

33 

29 

32 

29 

23 

25 

24 

22 

39 

29 

I DAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

BO 

77 

78 

74 

71 

73 

78 

78 

78 

78 

71 

69 

69 

56 

63 

67 

69 

75 

59 

63 

68 

73 

71 

66 

69 

66 

69 

72 

66 

58 

58 

AO- 

M I  N 

35 

35 

38 

34 

36 

35 

32 

34 

34 

36 

33 

39 

37 

24 

21 

30 

24 

29 

37 

27 

32 

30 

32 

33 

29 

27 

27 

28 

26 

39 

29 

31  1 

IRWIN    2  S 

MAX 

76 

80 

78 

T2 

68 

73 

78 

81 

79 

75 

73 

70 

66 

56 

65 

68 

72 

74 

65 

65 

67 

72 

75 

70 

72 

73 

72 

73 

73 

71 

58 

714 

MI  N 

34 

33 

34 

)4 

30 

26 

30 

31 

34 

36 

32 

31 

31 

22 

1  8 

32 

23 

29 

32 

28 

30 

28 

36 

31 

27 

26 

26 

26 

27 

28 

28 

"( 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

75 

72 

74 

69 

62 

69 

74 

74 

74 

72 

69 

63 

5 ' 

49 

53 

61 

66 

72 

62 

59 

64 

67 

66 

63 

62 

64 

66 

69 

65 

57 

50 

65*1 

MIN 

28 

31 

25 

27 

23 

24 

25 

27 

27 

29 

30 

26 

19 

16 

13 

22 

22 

24 

24 

25 

24 

26 

26 

25 

21 

20 

21 

23 

19 

24 

20 

23.1 

JEROME 

MAX 

8 ! 

82 

82 

78 

76 

80 

86 

86 

83 

79 

76 

73 

69 

67 

70 

71 

77 

82 

76 

71 

75 

79 

77 

70 

74 

72 

75 

75 

72 

63 

63 

MIN 

37 

37 

41 

38 

35 

36 

37 

43 

43 

35 

36 

38 

40 

30 

25 

30 

31 

42 

47 

31 

36 

44 

31 

39 

31 

32 

28 

36 

33 

33 

28 

35*t 

KELLOGG 

MAX 

74 

80 

80 

77 

78 

77 

79 

83 

74 

74 

73 

74 

72 

64 

63 

65 

67 

71 

75 

66 

69 

70 

72 

72 

60 

63 

63 

63 

65 

56 

55 

70.1 

MIN 

39 

38 

39 

36 

33 

32 

32 

36 

39 

37 

39 

38 

36 

27 

28 

34 

30 

30 

37 

35 

41 

34 

35 

38 

28 

26 

30 

26 

30 

37 

36 

KOOSK I A 

MAX 

63 

86 

82 

80 

79 

83 

85 

84 

75 

80 

77 

77 

71 

69 

69 

71 

75 

75 

74 

72 

73 

72 

74 

69 

64 

66 

69 

69 

61 

00 

58 

73. ( 

16 

35 

35 

3  b 

30 

29 

28 

35 

34 

33 

35 

36 

32 

25 

23 

26 

26 

30 

29 

29 

44 

36 

32 

35 

26 

26 

27 

23 

27 

37 

42 

KUNA   2  NNE 

MAX 

78 

82 

78 

75 

75 

79 

79 

7a 

75 

73 

75 

73 

70 

66 

67 

69 

75 

75 

69 

72 

72 

70 

74 

67 

70 

68 

72 

67 

67 

62 

55 

7  *£ 
* 

MIN 

38 

41 

40 

36 

34 

33 

43 

36 

35 

35 

32 

29 

28 

26 

32 

40 

42 

36 

35 

34 

35 

36 

32 

30 

31 

30 

30 

31 

34 

LEWI  ST ON  WATER  PLANT 

MAX 

83 

85 

85 

82 

78 

80 

82 

76 

78 

79 

76 

76 

71 

69 

69 

70 

72 

72 

68 

71 

77 

74 

70 

71 

65 

69 

67 

66 

55 

59 

60 

72  J 

MIN 

45 

44 

45 

42 

38 

37 

36 

43 

43 

43 

43 

43 

39 

33 

32 

37 

34 

35 

41 

43 

51 

40 

40 

41 

31 

32 

33 

31 

36 

39 

43 

39.1 

i  cui\Tnm    un  ad 

M^N 

82 

85 

81 

7B 

79 

79 

77 

76 

77 

76 

69 

66 

67 

70 

71 

70 

67 

70 

72 

71 

70 

66 

63 

63 

65 

64 

54 

62 

54 

;* 

44 

44 

45 

4  5 

41 

33 

35 

37 

37 

39 

44 

5  i 

42 

66 

74 

75 

71 

67 

68 

_  - 

70 

73 

72 

68 

65 

57 

60 

66 

62 

63 

59 

58 

64 

64 

65 

61 

65 

66 

59 

63 

60 

60 

62 

*  j 

MIN 

32 

35 

35 

32 

31 

28 

32 

32 

34 

29 

29 

22 

18 

26 

28 

28 

34 

32 

31 

28 

31 

32 

30 

29 

28 

29 

26 

30 

28 

29. C 

LOW  MA  N 

84 

81 

79 

bO 

79 

82 

85 

80 

68 

71 

75 

69 

74 

74 

70 

70 

70 

66 

63 

60 

26 

27 

26 

2  b 

23 

23 

25 

18 

23 

21 

26 

26 

34 

26 

22 

19 

18 

19 

18 

18 

MACKAY  RS 

A  Y 

78 

79 

76 

73 

72 

73 

Z. 

75 

73 

72 

69 

65 

56 

61 

69 

69 

71 

62 

64 

65 

66 

68 

69 

64 

69 

69 

69 

62 

60 

55 

68  A 

MIN 

42 

40 

41 

42 

40 

39 

38 

33 

38 

38 

38 

36 

28 

24 

26 

34 

31 

29 

31 

31 

29 

30 

34 

30 

30 

32 

31 

29 

36 

33 

33.t 

MALAD 

MAX 

B2 

81 

80 

76 

77 

77 

80 

78 

80 

79 

79 

74 

72 

60 

64 

72 

74 

73 

70 

67 

70 

74 

76 

72 

72 

73 

73 

71 

70 

66 

63 

73. A 

MIN 

40 

39 

38 

44 

36 

35 

35 

36 

37 

39 

35 

36 

37 

31 

22 

30 

36 

33 

43 

37 

34 

32 

34 

37 

33 

33 

30 

32 

29 

33 

33 

34. t 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

A3 

82 

82 

79 

74 

78 

lo 

*\ 

79 

81 

81 

77 

73 

60 

66 

74 

75 

73 

68 

71 

75 

74 

73 

74 

74 

72 

72 

66 

65 

74.4 

MIN 

22 

27 

25 

40 

31 

30 

26 

27 

31 

27 

26 

24 

24 

24 

26 

25 

28.  t 

MAY  RS 

79 

82 

83 

81 

75 

75 

75 

7ft 

76 

77 

74 

74 

67 

5B 

67 

72 

68 

72 

70 

69 

68 

68 

67 

70 

64 

68 

66 

64 

60 

60 

52 

70.  t 

I  w 

34 

35 

33 

34 

31 

28 

-, 

28 

34 

31 

28 

25 

20 

17 

22 

25 

23 

23 

22 

22 

26 

26 

30 

23 

21 

20 

19 

18 

31 

23 

25.( 

MC  CALL 

M 

72 

74 

74 

70 

68 

66 

in 

70 

65 

68 

70 

68 

54 

52 

62 

68 

74 

62 

60 

66 

66 

66 

60 

62 

66 

68 

70 

58 

54 

48 

65.3 

t  A. 

32 

32 

32 

30 

28 

24 

in 

32 

28 

24 

28 

26 

22 

19 

20 

24 

26 

38 

28 

40 

26 

22 

32 

24 

22 

24 

22 

28 

30 

26 

27.; 

MC  CAMMON 

MAX 

e> 

82 

83 

79 

70 

73 

83 

7Q 

80 

80 

75 

75 

69 

65 

72 

73 

72 

75 

64 

68 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

69 

63 

63 

73.11 

3  2 

32 

34 

30 

31 

28 

30 

30 

30 

29 

30 

15 

24 

26 

25 

24 

29 

27 

27 

25 

25 

25 

23 

25 

25 

22 

20 

20 

23 

26.  t 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

78 

79 

77 

76 

77 

79 

77 

71 

74 

75 

72 

70 

64 

69 

72 

77 

76 

77 

75 

77 

70 

72 

67 

70 

69 

70 

67 

64 

63 

56 

72.; 

MIN 

47 

46 

43 

43 

42 

41 

41 

44 

52 

48 

42 

44 

40 

32 

36 

35 

40 

41 

42 

42 

42 

40 

40 

39 

38 

36 

32 

38 

37 

36 

38 

40. < 

MESA 

MAX 

84 

85 

84 

85 

62 

80 

73 

84 

82 

80 

82 

60 

69 

63 

68 

69 

74 

76 

65 

75 

80 

75 

77 

72 

72 

72 

72 

72 

65 

64 

49 

74. i 

47 

48 

49 

49 

47 

43 

52 

53 

52 

45 

41 

35 

29 

3  1 

36 

37 

36 

39 

41 

39 

38 

40 

38 

38 

36 

3  5 

32 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

80 

79 

78 

75 

75 

69 

76 

76 

81 

78 

75 

72 

71 

54 

68 

70 

68 

71 

70 

67 

64 

69 

76 

65 

69 

72 

65 

67 

70 

58 

61 

70.  ( 

M  I  N 

44 

41 

46 

44 

43 

41 

42 

46 

45 

40 

39 

43 

40 

35 

28 

38 

38 

39 

48 

33 

40 

38 

38 

42 

33 

33 

33 

36 

33 

41 

31 

MONTPELIER  RS 

MAX 

79 

77 

79 

76 

77 

76 

75 

78 

74 

7  0 

65 

58 

70 

69 

7  0 

58 

67 

68 

66 

72 

71 

72 

69 

69 

70 

68 

7n*c 

MIN 

34 

33 

35 

30 

2  9 

31 

28 

27 

25 

14 

22 

24 

3  3 

25 

23 

25 

24 

29 

25 

24 

22 

23 

23 

22 

MOSCOW   U   OF  I 

MAX 

79 

80 

74 

78 

76 

79 

82 

7fl 

73 

72 

74 

75 

74 

65 

67 

66 

72 

76 

67 

68 

72 

74 

72 

60 

65 

63 

70 

71 

60 

56 

53 

70  " 

V, 

41 

40 

38 

35 

37 

38 

SD 

38 

36 

34 

35 

33 

32 

35 

38 

3  6 

42 

48 

42 

37 

39 

27 

31 

37 

39 

32 

38 

36 

17*' 

MOUNT  A  1 N  HOME 

MAX 

87 

90 

88 

80 

83 

80 

86 

88 

83 

84 

84 

61 

76 

70 

74 

60 

76 

83 

79 

73 

79 

80 

79 

79 

76 

76 

76 

76 

77 

70 

62 

79.^ 

MIN 

43 

41 

45 

47 

39 

39 

38 

45 

46 

41 

38 

39 

39 

38 

29 

29 

34 

40 

46 

37 

41 

34 

34 

42 

34 

32 

34 

34 

33 

35 

31 

38. ( 

MULLAN   PASS  CAA 

61 

66 

60 

58 

60 

66 

ft*! 

61 

6  9 

60 

51 

45 

42 

51 

51 

60 

61 

55 

57 

56 

58 

60 

51 

50 

50 

56 

62 

52 

36 

31 

55.1 

40 

39 

44 

3  9 

42 

42 

40 

34 

3 1 

40 

38 

26 

mftf"i^«    £  row 

MAX 

9? 

82 

62 

83 

60 

79 

7ft 

61 

77 

77 

79 

77 

73 

65 

69 

71 

75 

74 

70 

73 

73 

72 

72 

70 

68 

67 

68 

66 

60 

64 

73.1 

42 

43 

41 

49 

41 

34 

* 

41 

40 

38 

36 

35 

31 

29 

23 

32 

37 

49 

37 

38 

35 

35 

37 

32 

32 

33 

32 

32 

33 

36 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

77 

80 

8  1 

75 

75 

77 

78 

74 

77 

65 

66 

73 

77 

75 

67 

74 

71 

67 

71 

72 

72 

64 

56 

73.: 

MIN 

2  b 

25 

25 

25 

19 

16 

17 

26 

26 

25 

12 

12 

15 

26 

33 

23 

30 

19 

2  0 

16 

15 

13 

18 

21 

21. ( 

NEZPERCE  2  E 

75 

79 

75 

72 

72 

74 

70 

71 

69 

70 

71 

70 

61 

59 

64 

61 

67 

69 

69 

64 

64 

68 

68 

56 

bh 

61 

64 

65 

56 

59 

51 

66.! 

U  I  A 

44 

43 

46 

47 

43 

38 

^O 

44 

42 

44 

42 

40 

29 

29 

36 

35 

38 

44 

35 

46 

38 

40 

40 

31 

33 

36 

34 

38 

36 

35 

39.) 

OAKLEY 

MAX 

78 

81 

80 

75 

73 

75 

81 

65 

83 

76 

77 

74 

70 

70 

75 

72 

78 

63 

67 

68 

75 

78 

78 

68 

7  9 

72 

72 

75 

74 

60 

65 

74.! 

MIN 

44 

42 

49 

-  i 

36 

37 

41 

42 

45 

40 

41 

44 

40 

24 

29 

38 

34 

38 

37 

35 

37 

35 

41 

47 

34 

37 

35 

35 

37 

36 

34 

38.: 

OBSIDIAN  4  NNE 

74 

74 

70 

"9 

68 

70 

74 

73 

70 

71 

67 

65 

59 

52 

61 

63 

68 

72 

62 

57 

63 

67 

64 

58 

63 

64 

63 

68 

59 

55 

45 

64. 1 

1  2 

16 

20 

2  7 

26 

16 

18 

15 

1  3 

1 2 

1 3 

20 

14 

OLA  4  S 

MAX 

85 

87 

85 

3? 

81 

81 

ft!* 

Id 

64 

82 

83 

80 

78 

72 

71 

75 

77 

79 

BO 

76 

78 

72 

68 

72 

73 

75 

75 

72 

69 

66 

60 

77.1 

39 

39 

39 

1 

41 

39 

36 

39 

36 

35 

36 

30 

26 

25 

28 

30 

35 

37 

33 

31 

31 

31 

34 

30 

28 

26 

28 

30 

30 

33.; 

none  T  wn 

84 

89 

85 

83 

83 

86 

86 

Bit 
fa 

79 

82 

80 

80 

75 

70 

71 

74 

76 

76 

62 

72 

76 

78 

76 

71 

67 

67 

68 

68 

59 

59 

50 

74.' 

MIN 

37 

37 

37 

35 

31 

30 

41 

49 

38 

39 

35 

28 

27 

29 

30 

31 

34 

32 

44 

36 

35 

39 

29 

30 

30 

27 

37 

41 

39 

PALISADES  DAM 

7» 

81 

79 

74 

67 

71 

7A 

R  J 

79 

77 

72 

70 

6' 

61 

64 

67 

68 

73 

66 

68 

70 

73 

67 

71 

69 

70 

72 

70 

68 

57 

70*1 

I 

15 

36 

36 

34 

30 

29 

34 

35 

35 

34 

31 

19 

19 

30 

24 

29 

30 

30 

30 

32 

30 

29 

29 

27 

29 

27 

34 

26 

30*' 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

Rf, 

85 

87 

H„ 

B3 

80 

78 

77 

81 

79 

62 

81 

79 

69 

66 

72 

74 

74 

73 

71 

73 

69 

69 

70 

67 

69 

68 

67 

67 

62 

58 

74.] 

MIN 

4  5 

40 

40 

46 

43 

36 

32 

37 

43 

4  ; 

43 

36 

38 

32 

26 

27 

32 

34 

42 

35 

37 

33 

30 

36 

33 

29 

29 

27 

30 

33 

31 

35.! 

PAUL   1  E. 

7b 

79 

80 

76 

74  72 

81 

81 

79 

73 

7  2 

68 

59 

71 

70 

72 

79 

66 

69 

73 

77 

76 

66 

70 

71 

70 

74 

71 

60 

72.  i 

Mt  ' 

3  b 

34 

39 

37 

35 

31 

40 

36 

3  9 

35 

39 

4  3 

33 

20 

24 

28 

31 

4  1 

29 

29 

36 

28 

26 

26 

23 

26 

23 

28 

28 

31.! 

PAYFTTF 

M  f 

J  ) 

81 

82 

79 

78 

74 

74 

78 

7  1 

78 

76 

73 

64 

63 

71 

71 

73 

70 

65 

70 

69 

66 

68 

64 

64 

64 

63 

57 

61 

55 

MIN 

42 

42 

41 

42 

40 

33 

32 

,  _ 

41 

S  ' 

38 

36 

3b 

35 

26 

31 

37 

35 

45 

35 

40 

35 

31 

36 

32 

29 

29 

27 

30 

32 

30 

35,1 

PIERCE  RS 

M  A  > 

7B 

83 

76 

74 

75 

79 

83 

76 

73 

68 

7  3 

74 

75 

70 

76 

74 

6  i 

66 

70 

59 

54 

54 

47 

70.' 

30 

32 

30 

29 

27 

26 

2  9 

31 

31 

27 

34 

33 

32 

29 

31 

36 

32 

30 

28 

29 

21 

24 

40 

33 

30. 1 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

78 

81 

80 

75 

69 

73 

78 

80 

60 

7B 

75 

74 

70 

56 

68 

71 

69 

75 

65 

63 

67 

76 

74 

66 

70 

70 

69 

69 

71 

59 

61 

71.' 

MIN 

39 

37 

46 

41 

35 

30 

33 

34 

34 

it 

38 

45 

38 

26 

23 

31 

28 

28 

44 

31 

34 

26 

30 

36 

30 

26 

27 

26 

25 

43 

29 

33.: 

POTLATCH 

MAX 

80 

82 

75 

74 

76 

61 

84 

75 

74 

74 

73 

70 

73 

62 

66 

65 

70 

76 

65 

70 

70 

70 

58 

63 

63 

70 

68 

70 

60 

56 

50 

69.  t 

MIN 

37 

38 

30 

32 

31 

32 

34 

36 

43 

35 

29 

28 

32 

26 

30 

29 

31 

34 

'7 

38 

34 

35 

37 

25 

26 

29 

29 

28 

30 

42 

34 

32. f 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

M^N 

80 

80 

79 

78 

77 

75 

76 

77 

79 

79 

73 

71 

70 

62 

70 

73 

73 

74 

69 

70 

75 

75 

74 

73 

73 

72 

72 

69 

65 

63 

73. A 

35 

35 

38 

35 

35 

32 

\  1 

33 

33 

34 

33 

i  i 

32 

19 

27 

30 

9 

40 

31 

34 

28 

33 

32 

30 

30 

25 

27 

25 

30 

29 

31.3 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

78 

77 

77 

74 

75 

78 

7Q 

74 

75 

71 

71 

62 

63 

62 

66 

71 

72 

66 

67 

70 

70 

69 

60 

62 

61 

63 

60 

48 

49 

67. A 

MIN 

34 

31 

33 

26 

26 

26 

31 

33 

31 

33 

30 

30 

21 

22 

27 

26 

26 

28 

30 

40 

2  9 

29 

32 

25 

21 

21 

20 

29 

29 

30 

28.3 

DCIfTnD    TCCT1UC  Cti 
KEAL  P  UK     1  Col  1 IX  o    3  1  A 

MAX 

7  9 

77 

82 

72 

75 

79 

7^ 

78 

7  b 

76 

73 

69 

54 

63 

67 

69 

70 

63 

63 

63 

67 

72 

69 

68 

69 

67 

70 

68 

58 

57 

69.C 

M  1  N 

,4 

32 

38 

31 

35 

26 

26 

27 

26 

28 

33 

32 

29 

26 

16 

17 

23 

21 

32 

21 

28 

24 

23 

26 

22 

22 

19 

18 

17 

37 

20 

26.1 

R I CHF I  ELD 

MAX 

78 

78 

76 

73 

72 

74 

78 

78 

79 

70 

71 

73 

68 

62 

62 

67 

69 

75 

68 

66 

70 

72 

72 

67 

70 

70 

71 

74 

69 

60 

60 

71. C 

MIN 

39 

37 

42 

35 

41 

35 

36 

41 

40 

40 

36 

32 

29 

30 

24 

29 

34 

37 

44 

30 

39 

38 

32 

38 

30 

27 

28 

25 

28 

32 

25 

34.C 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

74 

75 

72 

70 

72 

75 

80 

75 

75 

72 

67 

66 

59 

56 

59 

60 

69 

66 

63 

65 

63 

68 

69 

54 

60 

64 

58 

62 

59 

49 

43 

MIN 

36 

37 

37 

33 

33 

35 

40 

42 

39 

36 

36 

37 

30 

26 

26 

30 

30 

40 

33 

33 

40 

40 

34 

34 

25 

29 

34 

41 

34 

39 

33 

34.f 

RUPERT 

MAX 

81 

84 

85 

79 

76 

77 

79 

BO 

82 

87 

62 

78 

76 

70 

58 

75 

70 

76 

70 

72 

73 

77 

76 

68 

70 

75 

71 

72 

70 

60 

75. C 

MIN 

37 

35 

39 

37 

35 

36 

31 

41 

42 

34 

34 

37 

39 

32 

22 

26 

32 

39 

30 

31 

38 

29 

31 

27 

26 

24 

26 

27 

30 

28 

32. S 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

78 

77 

77 

73 

69 

71 

76 

79 

79 

78 

73 

70 

67 

55 

60 

64 

69 

74 

65 

75 

66 

73 

71 

68 

67 

67 

69 

71 

67 

57 

57 

69.7 

MIN 

34 

33 

32 

30 

32 

28 

30 

29 

32 

32 

30 

32 

28 

20 

18 

23 

28 

25 

3  0 

28 

28 

27 

32 

30 

26 

25 

25 

24 

25 

31 

24 

28.1 

SAINT  MARIES 

MAX 

80 

83 

B3 

80 

79 

82 

85 

76 

76 

71, 

74 

75 

73 

66 

71 

71 

75 

74 

74 

73 

73 

70 

74 

65 

65 

66 

65 

67 

58 

55 

51 

72.1 

MIN 

35 

34 

35 

31 

28 

28 

29 

34 

35 

33 

36 

32 

29 

24 

25 

28 

27 

27 

3  2 

31 

43 

34 

32 

36 

30 

25 

24 

24 

28 

39 

33 

31.C 

SA  LMON 

MAX 

82 

85 

82 

78 

79 

76 

76 

74 

72 

7  1 

78 

76 

68 

61 

64 

71 

72 

72 

67 

60 

69 

70 

70 

69 

65 

64 

66 

63 

56 

66 

70.5 

MIN 

32 

30 

30 

31 

29 

26 

23 

25 

24 

29 

30 

25 

19 

17 

21 

22 

21 

?b 

25 

25 

23 

23 

26 

21 

19 

18 

16 

15 

34 

24.f 

See  reference  notes  foUovriag  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


abla  5  Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

9 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A  vi 

NDPOINT  EXP  ST* 

MAX 

71 

79 

76 

74 

68 

62 

69 

69 

69 

75 

72 

73 

61 

61 

61 

61 

63 

67 

68 

61 

61 

64 

62 

62 

56 

58 

58 

'j  2 

64.1 

M I  N 

35 

32 

35 

29 

30 

28 

28 

31 

34 

33 

35 

33 

33 

23 

25 

33 

26 

31 

40 

31 

39 

32 

** 

33 

30. W 

lOSMONt 

MAX 

82 

80 

78 

73 

76 

77 

81 

81 

79 

80 

72 

76 

70 

61 

78 

70 

67 

74 

75 

75 

72 

73 

73.1 

MIN 

41 

40 

44 

41 

40 

38 

42 

45 

45 

39 

36 

48 

33 

30 

30 

28 

35 

43 

47 

33 

40 

42 

37 

29 

38.  U 

ENCER  PS 

MAX 

7S 

7* 

7* 

69 

64 

70 

72 

73 

75 

71 

68 

65 

61 

52 

52 

62 

64 

72 

61 

62 

60 

62 

68 

64 

64 

64 

66 

69 

62 

54 

49 

65.  1 

MIN 

39 

31 

30 

39 

32 

35 

27 

26 

28 

39 

31 

29 

27 

20 

14 

20 

29 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

28 

22 

22 

26 

21 

19 

32 

20 

26.9 

RINGF I  ELD 

MAX 

83 

80 

82 

76 

73 

75 

80 

80 

81 

81 

77 

77 

74 

68 

73 

73 

74 

67 

73.2 

MIN 

32 

32 

36 

32 

31 

30 

30 

32 

31 

30 

29 

36 

34 

24 

16 

25 

23 

26 

36 

25 

30 

31 

25 

33 

24 

25 

23 

25 

28.7 

IBNITfc 

MAI 

72 

7* 

74 

71 

72 

70 

70 

75 

71 

71 

72 

67 

64 

56 

55 

63 

64 

67 

73 

57 

61 

61 

67 

68 

62 

65 

63 

60 

67 

63 

66.2 

MIN 

35 

3* 

35 

32 

32 

30 

31 

36 

37 

36 

33 

30 

27 

21 

22 

24 

26 

28 

35 

27 

29 

31 

30 

31 

25 

29 

28 

30 

31 

31 

24 

30*0 

GAR 

MAX 

77 

81 

78 

72 

68 

70 

61 

MIN 

30 

29 

30 

29 

35 

30 

24 

23 

28 

29 

30 

31 

29 

17 

13 

22 

21 

20 

22 

25 

24 

23 

25 

25 

20 

20 

20 

10 

16 

2«V.*» 

IN  VALLEV 

MAX 

76 

77 

79 

77 

74 

69 

76 

77 

74 

74 

75 

74 

70 

65 

72 

70 

74 

70 

69 

67 

67 

69 

67 

67 

68 

70 

72 

68 

55 

70.6 

MIN 

28 

25 

30 

26 

21 

19 

20 

22 

23 

26 

24 

23 

18 

18 

14 

16 

20 

21 

19 

18 

24 

12 

18 

24 

12 

17 

15 

1 5 

14 

20.0 

AN  FALLS  PH 

MAX 

87 

89 

87 

85 

83 

84 

85 

87 

82 

89 

82 

80 

75 

68 

72 

75 

BO 

81 

75 

74 

77 

79 

77 

71 

71 

74 

75 

74 

66 

68 

69 

78.  1 

TON  I  A  EXP  STA 

MIN 

51 

48 

51 

56 

50 

46 

43 

45 

45 

46 

47 

45 

44 

43 

40 

36 

40 

46 

49 

41 

42 

41 

41 

46 

39 

37 

38 

39 

38 

39 

38 

*»3.  5 

MAX 

73 

76 

75 

68 

66 

68 

70 

70 

74 

73 

67 

66 

65 

48 

57 

61 

6! 

69 

60 

61 

57 

65 

67 

68 

66 

63 

67 

65.0 

MIN 

30 

33 

34 

31 

26 

24 

26 

31 

29 

26 

30 

31 

27 

15 

17 

17 

IS 

26 

28 

27 

27 

26 

25 

25 

30 

26 

23 

25 

23 

2  3 

25.6 

IN  FALLS  2  NNE 

MAX 

79 

81 

81 

77 

77 

79 

83 

84 

78 

75 

75 

75 

75 

64 

69 

70 

74 

78 

71 

75 

76 

76 

75 

68 

72 

70 

74 

75 

71 

61 

74.  3 

MIN 

45 

37 

42 

44 

37 

34 

32 

34 

36 

34 

39 

46 

43 

33 

24 

32 

33 

35 

50 

33 

35 

34 

30 

40 

30 

28 

27 

28 

24 

35.1 

IN  FALLS  3  SE 

MAX 

81 

78 

81 

60 

79 

75 

77 

82 

83 

78 

77 

77 

77 

72 

61 

69 

73 

72 

79 

69 

69 

.  74 

76 

75 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

63 

7*,. 5 

MIN 

51 

39 

42 

48 

40 

35 

36 

37 

36 

39 

44 

49 

48 

37 

27 

28 

35 

35 

37 

35 

34 

33 

32 

35 

34 

34 

33 

29 

29 

36.6 

LLACE 

MAX 

7* 

75 

77 

76 

71 

75 

77 

70 

70 

74 

69 

66 

60 

57 

61 

62 

68 

73 

62 

67 

66 

67 

68 

58 

58 

59 

60 

62 

55 

51 

45 

65.6 

MI  N 

37 

36 

38 

34 

32 

31 

33 

36 

37 

46 

38 

29 

29 

26 

27 

32 

29 

32 

34 

32 

41 

36 

35 

34 

26 

26 

33.3 

LLACE   HOOOLANO  PARK 

MAX 

71 

76 

78 

75 

73 

73 

78 

82 

73 

74 

75 

76 

59 

54 

60 

73 

75 

70 

68 

70 

68 

70 

70 

61 

60 

63 

66 

68 

57 

51 

68. V 

MIN 

32 

38 

36 

36 

36 

26 

24 

24 

30 

29 

29 

32 

32 

35 

34 

35 

25 

25 

25 

20 

29 

29 

36 

31.6 

ISER 

MAX 

88 

87 

87 

B4 

84 

78 

60 

84 

84 

82 

84 

85 

76 

69 

68 

76 

76 

78 

78 

78 

76 

74 

72 

72 

70 

70 

72 

70 

62 

64 

60 

76.4 

MIN 

38 

37 

37 

38 

38 

32 

30 

32 

40 

38 

36 

34 

35 

30 

24 

22 

28 

38 

45 

38 

35 

33 

28 

34 

31 

28 

26 

24 

28 

34 

32 

33.0 

NCHESTER  1  SE 

MAX 

7* 

80 

75 

70 

72 

77 

81 

79 

68 

67 

73 

67 

63 

60 

68 

64 

71 

76 

66 

68 

67 

70 

71 

62 

62 

64 

71 

71 

63 

55 

51 

68.6 

MIN 

35 

35 

39 

33 

29 

29 

41 

42 

32 

34 

35 

39 

36 

23 

28 

34 

"■0 

35 

35 

33 

44 

35 

34 

35 

25 

29 

31 

32 

31 

31 

33 

33.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day  of  month 


IS     16     17  18 


Is? 


RSOWROCIC  DAM 
IFTON  PUMPING  STA 
J XI DOHA  DAM 
LLISADES  DAM 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.08 
15 


.18 
130 


.17 
65 


.05 
17 

.10 


.05 
27 


.10 
61 


.11 
80 


3.26 
670 


4.08 

1727 


5.97 
2930 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  ol  month 

1      2      3      4      S      6      7      6     9     10     11     12     13    14     IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27  28 


IG  CREEK  1  S 
1SCADE  1  HI 
KADWOOD  DAM 
ULLAN  PASS  CAA 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


1.0 
T 
T 


S«m  [.Ui.ac  notes  following  SUtlan  Inetex 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

a 

.2 

> 

& 

Obeer 
vahon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  ! 

Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

112  50 

5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5 

a  7 

ALBION 

.11  4  9 

CASSIA 

12 

42  25 

113  35 

4750 

8P 

h  p 

3  DJAHO  COL  EDUCATION 

2  3  5 

ALPHA   t  HE 

0199 

VALLEY 

44  24 

115  59 

4780 

7P 

7P 

GLENN  STRAWN 

2  3  5 

AMERICAN  FALLS  1  KW 

0227 

POWER 

12 

42  46 

112  52 

4316 

5P 

5P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANDERSON  DAM 

02  82 

ELMORE 

2 

43  21 

115  28 

3882 

6P 

6P 

U  3  BUR  RECIAMATION 

2  3  5 

7 

BUTTE 

5325 

5P 

MRS  HAZEL  CLENDENIN 

2  3  5 

_ 

ARROW ROCK  DAM 

0  4  4H 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

3239 

HA 

HA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

6  7 

A5BTON  1  S 

0470 

FREMONT 

12 

44  05 

111  27 

5100 

5P 

5P 

GUST  STEINMAN 

2  3  5 

7 

ATLANTA  1  1 

MM 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

5P 

5P 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  3 

7 

ATLANTA  SUMMIT 

MH 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

2500 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

tit;*. 7 

EOOTENAY 

9 

47  59 

116  33 

2070 

4P 

4P 

U  S  NAVY 

2  3  5 

BIG  CREEK  1  S 

0935 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

6P 

6P 

RAPIER  EDWARDS 

2  3  5 

7 

BLACKFOOT 

0915 

BINCBAM 

12 

43  11 

112  21 

4503 

6P 

6P 

EARL  RODGERS 

2  3  5 

BLACETOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

SP 

SP 

FORT  HALL   IR  PRO J 

2  3  5 

* 

GOODING 

114  57 

3269 

NORTH  S IDE  CANAL  CO 

2  3  5 

BOISE  LUCKY  PEAE  DAM 

1018 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

BOISE  WB  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

m  :  i. 

HIIi 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

BONNERS  FERRY 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  42 

116  IB 

1642 

IIP 

I  I  P 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

2  3  5 

7 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

46  38 

115  30 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BURKE  2  NNE 

1272 

S  BOS  HONE 

5 

47  32 

115  48 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  5 

BURLEY 

L291 

CASS  IA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

HA 

FRANK  A  REDFIELD 

2  3  5 

BURL FY  1   N*  FACTORT 

12  98 

CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

HA 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

BUR LEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASS IA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

Si  ID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

43  39 

116  41 

2372 

ss 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5 

7 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2651 

5P 

5P 

J   I  LORTON 

2  3  5 

CASCADE  1  HI 

1514 

VALLEY 

44  31 

116  03 

4860 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

C ENTER V I LLE  ARBAUGH  RCH 

1038 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

47B0 

4P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

CRALLIS 

L663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

6500 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  5 

CLARK  FORK  1  ENS 

1810 

BONNER 

9 

46  09 

116  10 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  5 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

45  07 

114  21 

3800 

8A 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALENE,  CAA  AP 

1951 

KOOTENAY 

5 

47  46 

116  49 

2273 

III) 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALENE  RS 

1984 

KOOTENAY 

5 

47  41 

116  45 

2160 

SP 

V  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

CARIBOU 

6200 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

COTTONWOOD 

-'  1  54 

3 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

6P 

MRS  M  D  KLAPPRICH 

2  3  5 

7 

COUNCIL  1  N 

2187 

12 

44  45 

116  26 

2950 

5P 

DAN  GOODMAN 

2  3  5 

CROUCH  2  MNW 

2279 

BOISE 

8 

44  OB 

115  58 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

3 

DEADWOOD  DAM 

2  1 B  S 

VALLEY 

B 

44  19 

115  38 

5375 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

DEAD WOOD  SUMMIT 

VALLEY 

115  34 

7000 

VAB 

U  S  SOIL  CON  SER 

DEER  FLAT  DAM 

I'  -1  l  4 

CANYON 

L2 

43  35 

116  44 

2510 

6P 

hi' 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

11 

45  33 

115  28 

5610 

5P 

5P 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

2  3  5 

DRIGGS 

2876 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

6 

44  14 

112  14 

5462 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

CLARK 

5122 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

ELK  CITY 

2  87  5 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

4P 

IP 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3  5 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

5P 

SP 

GLENN  WALKER 

2  3  5 

EMKETT  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  50 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

7 

FAIRFIELD 

-i  i  D8 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3  5 

FERN  RANGER  STATION 

IDAHO 

1600 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

5P 

5P 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

8 

44  04 

115  55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

VAR 

STAN  L  SWANGER 

S 

GLENN S  FERRY 

36  31 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

E  D  STONE 

2  3  5 

7 

GOODING  CAA  AIRPORT 

GOODING 

3696 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

GRACE  POWER  HOUSE 

3  7  3 

CARIBOU 

12 

42  35 

Ul  44 

5400 

5S 

5  5 

H  A  WESTENF ELDER 

2  3  5 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

4P 

W  BILADEAU 

2  3  5 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

45  56 

116  08 

3409 

Nil' 

MID 

MRS    A 1.  VERA  FOSTER 

2  3  5 

MAT 

3825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

6P 

BP 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3  5 

7 

GROUSE 

CUSTER 

6100 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

BAILEY 

10  4.' 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5347 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

SAMER  4  NW 

3  96  4 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

SP 

5P 

U  S  F  k  W  SERVICE 

2  3  5 

7 

HAZELTON 

JEROME 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

NOHTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

HILL  CITY 

1268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAMMEN 

2  3  5 

7 

HOLLISTER 

TWIN  FALLS 

SALMON  R  CANAL  CO 

43  H4 

e 

43  47 

113  00 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

4442 

2 

43  50 

115  50 

3940 

SP 

5P 

R  JOHN  HELLO R 

2  3  5 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

500C 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  HE 

44SS 

BONNEVILLE 

43  34 

111  55 

4840 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

4730 

U  S  CIVIL  AXRO  ADM 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

VAR 

CHBIS  CALLEN 

S 

IB* IN  2  S 

1  188 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  18 

5200 

5P 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

12 

44  25 

111  24 

6300 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

4670 

12 

42  44 

114  31 

3785 

5P 

5P 

0  OLIVER 

2  3  5 

KAN  I  AM  1  NE 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUND EES 

3 

KELLOGG 

4631 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

IRVING  H  LAS KEY 

2  3  5 

KOOSKIA 

501  1 

IDAHO 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLEOY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

SP 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

51  10 

VALLEY 

11 

44  40 

115  32 

6650 

VAB 

U  S   FOREST  SERVICE 

S 

LEW IS TON 

NEZ  PERCE 

46  25 

117  02 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LEW  IS TON  WATER  PLANT 

5/3* 

NEZ  PERCE 

3 

46  2  5 

117  01 

743 

5P 

SP 

LEWISTON  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

52  41 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

HIIi 

4J> 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

6P 

UTAH  P  L  L  COMPANY 

2  3  5 

e 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

LOWMAN 

5414 

BOISE 

44  05 

115  35 

3870 

5P 

5P 

JAMES  D  CHAPMAN 

2  3  5 

7  S 

MA CIA Y  RANGER  STATION 

5  46? 

CUSTER 
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MAY  RANGER  STATION 

LEMHI 

5066 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

5  7  OH 

VALLEY 

8 

14 

5  4 

116  07 

5025 

IP 

4P 

U  3  F0RE3T  SERVICE 

2  3  5 

7 

MC  CAMMON 

BTia 

BANNOCK 

12 

42 

39 

112  12 

4774 

SP 

SP 

R  FRED  LINDENSCHMITT 

2  3  5 

MERIDIAN  1  SSW 

5841 

ADA 

2 

43 

36 

116  24 

2607 

ftp 

SP 

L  A  ROSS 

2  3  S 

MESA 

5859 

ADAMS 

12 

37 

3244 

8P 

BP 

MESA  CO 

2  3  S 

7 

MINIDOKA  DAM 

MINIDOKA 

" 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPEL I ER  RANGER  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

42 

14 

111  18 

5943 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

607  7 

43 

56 

115  40 

VAR 

U  3  SOIL  CON  SER 

8  1 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

46 

44 

117  00 

2628 

5P 

5P  UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3  3  6 

MOUNTAIN  HOME 

6174 

ELMORE 

12 

43 

OH 

115  42 

3164 

6P 

6P 

KENNETH  J  NEWMAN 

2  3  5 

MULLAN  PASS  CAA 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

7 

NAMPA  2  NW 

630O 

43 

37 

116  35 

4A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6  3  88 

58 

116  17 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

NEZ PERCE  2  E 

6  42  4 

LEWIS 

46 

15 

116  12 

3850 

6P 

6P 

JOHN  KOKPL 

2  3  5 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

LEMHI 

43 

114  30 

8575 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8  1 

OAKLEY 

CAS5 IA 

4600 

6P 

HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  4  NNE 

6  55  3 

CUSTER 

ii 

44 

03 

114  48 

6900 

5P 

MAR  J  OR  I  E  L  SHAW 

2  3  5 

7 

OLA  4  S 

6590 

GEK 

8 

08 

116  17 

2975 

5P 

IP 
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2  3  5 
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6681 

CLEARWATER 

3 

46 

29 

116  15 

1027 

5P 
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2  3  5 
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6764 
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12 

43 

22 

111  14 

5386 

4P 
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2  3  5  6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

2224 

5P 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  1  1 

6M77 

MINIDOKA 

12 

4? 

37 

113  45 

4200 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

PAYETTE 

68H 

PAYETTE 

8 

44 

04 

116  56 

2159 

6P 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2  3  5 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7  04.. 

CLEARWATER 

3 

46 

SO 

115  48 

3175 

3P 

D  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

T  WJ 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

43 

28 

115  19 

4225 

5P 

GENEVA  B  8CHRAFT 

3 

7 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

BANNOCK 

4444 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

I 

PORTS  ILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49 

on 

116  30 

1800 

5P 

ftp 

2  3  5 

POTLATCB 

7301 

LATAH 

7 

46 

55 

116  53 

2550 

7P 

7P 

POTLATCH  FOREST  INC 

2  3  5 

7 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

7353 

7RANKLIN 

1 

42 

05 

111  52 

4718 

4P 

4P 

C  H  CRABTREE 

2  3  5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

73  B6 

BONNER 

9 

4  8 

21 

116  50 

2380 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

4600 

VAN 

M  EDWARD  B UDELL 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

B I NGHAM 

12 

4? 

0? 

112  03 

6300 

ROY  POTTER 

S 

REACTOR   TESTING  STA 

7536 

6 

43 

33 

112  57 

4925 

MID 

MID 

A  E  C  WEATHER  STA 

2  3  ft 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43 

04 

114  09 

4306 

SP 

SP 

LESLIE  F  BUSBY 

2  3  5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45 

25 

116  19 

1685 

5P 

ftp 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

ROLAND  WEST  PORTAL 

S  HOS  HONE 

5P 

J  L  RANDOLPH 

2  3  5 

7 

7  96H 

MINIDOKA 

12 

42 

3  7 

113  41 

4204 

8A 

HA 

MINIDOKA    IR  PROJ 

2  3  5 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

12 

43 

38 

111  40 

7P 

7P 

E  M  JERGENSON 

2  3  5 

SAINT  MARIES 

H06:' 

BENEWAH 

10 

47 

19 

116  33 

2155 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SALMON 

8076 

LEMHI 

11 

45 

11 

113  53 

3949 

HID 

HID 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5 

SANDPOINT  EXP  STATION 

BONNER 

2100 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

? 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

83  03 

ELMORE 

2 

43 

37 

115  10 

4730 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

SHOSHONE 

3380 

LINCOLN 

12 

42 

58 

114  24 

3970 

7P 

7P 

LEONARD  V  BOND 

2  3  5 

SOLDIER  CREEK 

8548 

CAMAS 

12 

43 

3  0 

114  50 

5755 

VAR 

V  S  FOREST  SERVICE 

S  I 

SPENCER  RANGER  STATION 

B604 

CLARK 

8 

44 

21 

112  11 

5883 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

BINGHAM 

4420 

6P 

E  T  SHE  LAN 

STIBNITE 

k7:ih 

11 

44 

54 

115  20 

6550 

HA 

HA 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3  5 

7  1 

SUGAR 

881H 

MADISON 

12 

43 

52 

111  45 

4892 

6P 

6P 

WM  C  ROBERTS  JR 

2  3  5 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43 

41 

114  21 

5821 

5P 

SP 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3  5 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

H92  8 

ADA 

12 

43 

IS 

116  23 

2323 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  5 

7 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

12 

43 

51 

111  16 

5904 

5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5 

THREE  CREEK 

9119 

12 

42 

03 

115  10 

5400 

6P 

6P 

L  E  TANNER 

2  3  5 

7  g 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43 

38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s  V 

TROUTDA TE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43 

43 

115  38 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

B 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

42 

35 

114  28 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3  5 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42 

114  25 

3770 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  3 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

11 

43 

49 

114  51 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

9493 

SHOSHONE 

47 

28 

115  56 

2770 

6P 

W  FEATHERS TONE  JR 

2  3  5 

7  1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

4 

47 

30 

115  53 

HA 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3  5 

WEISER 

9636 

WASHINGTON 

12 

44 

15 

116  58 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HE  ME  NW  AY 

2  3  3 

WINCHESTER  1  SE 

9B40 

LEWIS 

3 

46 

14 

116  36 

3950 

4P 

T  CENSKY 

2  3ft 

YELLOW  PINE 

995Q 

VALLEY 

11 

44 

58 

115  29 

4760 

VAH 

L  J  MILLER 

8 

1  BEAR,     2  BOISE , 


1  COEUR  D'ALENE.      5  KOOTENAY.     6  LOST. 


YETTE ,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.    JOE,      11  SALMON, 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

rhB  four  digit  identlf ication  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
>e  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

'igures  and  letters  foil  owing  the  station  name,  such  as  12  SSW t   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 
Ibservatlon  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

>elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

lonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bul- 
letin. 

Itatlons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables ,are  either  missing  or  received  too  late  to  be  ln- 
:luded  in  this  issue. 

Inless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
.aches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

ileet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

mounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  Indicated. 

lata  in  Tables  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
;lon  Index  for  observation  time. 

[now  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
•a lues  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MS r .     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the    ground.     It  is 
leasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
'       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station, have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

Storage  precipitation  station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 

r       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

inscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
hecks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
jbscrlpt ions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 


With  precipitation  over  the  State  averag- 
ing only  35  percent  of  the  long-period  mean, 
this  was  among  the  driest  Novembers  in  60 
years  of  record  in  Idaho.  The  Northern  Di- 
vision, where  precipitation  averaged  only 
0.75  inch,  has  had  lower  November  averages 
in  only  two  years,  1936  and  1929.  The  month 
was  also  among  the  coldest  on  record,  aver- 
aging 5.4°  below  the  November  mean  for  the 
State;  the  Southeastern  Division  average  of 
26.8°  was  the  lowest  on  record.  Average 
snowfall  was  less  than  50  percent  of  the 
November  mean,  but  with  the  persistence  of 
subnormal  temperatures,  particularly  during 
the  latter  half  of  the  month,  fairly  good 
accumulations  of  snow  were  present  in  moun- 
tain areas  at  the  close.  Sunshine  was  un- 
usually abundant,  especially  in  the  south- 
western portion  of  the  State  where  Boise  re- 
corded 82  percent  of  possible,  against  a 
normal  of  51  percent  for  November. 

Drought,  which  had  persisted  for  six  weeks 
or  more  prior  to  November  1st,  continued 
until  near  mid-month.  Before  the  12th  little 
precipitation  of  consequence  was  reported 
anywhere  in  the  State,  but  from  that  date 
through  the  15th  all  sections  received  sub- 
stantial amounts  of  rain  or  snow.  During 
the  early  part  of  the  month  the  paths  of 
storm  centers  were  far  to  the  north  and 
storm  fronts  extending  southward  from  the 


centers  generally  dissipated  before  reachin 
Idaho.  A  sudden  change  in  pattern  brough 
storm  centers  farther  south  on  the  12th  an 
13th,  and  finally  one  center  moved  south 
eastward  through  California  and  Nevada  o 
the  15th,  drawing  colder  air  from  the  nort 
into  the  northwest  States.  High  pressur 
accompanying  this  colder  air  persisted  fo 
the  balance  of  the  month,  effectively  block 
ing  further  movement  of  Pacific  storm  front 
in  these  latitudes.  The  only  storm  fron 
affecting  Idaho  during  this  period  was  onmj 
that  moved  southward  and  southwestward  acros: 
the  Continental  Divide,  bringing  light  sno 
to  most  sections  of  the  State  on  the  24th  an' 
25th.  The  persistence  of  a  relatively  stag 
nant  air  mass,  together  with  several  clea 
nights  and  a  light  snow  cover  in  many  sec 
tions,  resulted  in  temperatures  generall 
10°  to  20°  below  normal  during  the  last  eigh 
or  ten  days  of  the  month. 

The  dry,  sunny  weather  early  in  the  mont. 
permitted  rapid  completion  of  potato  an< 
sugar  beet  harvests,  but  much  fall  plowin 
was  left  undone  and  in  some  dryland  whea 
areas  no  fall  planting  was  possible  becaus* 
of  the  lack  of  soil  moisture.  No  damagini 
storms  were  reported  and  highways  remaine* 
open,  except  through  some  of  the  highe: 
passes  which  normally  are  closed  throughou 
the  winter. 

DJS 


-  128  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 
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Temperature 

Precipitation 
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Average 
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Average 
snowfall 

No.  of  days 
.01  or  more 
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32.1 
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1.1 
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1937 
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-26 
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82 
25 
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1941 
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34.6 
36.6 
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33.8 
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4 
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35.3 

1 

93 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES    IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


ANNOUNCING  THE  RESUMPTION  OF  PUBLICATION  OF  HOURLY  PRECIPITATION  DATA 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  CI imatological  Data 
through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary  to  discontinue 
publication  of  hourly  nounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  sup- 
port . 

Recent  developments  sake  possible  the  resumption  of  publication  of 
these  data  In  a  new  bulletin  entitled  "Hourly  Precipitation  Data". 
There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  cl inatologlcal  sections 
in  the  United  States  and  one  for  Alaska.  (Cl lma tologica 1  sections 
correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise 


a  single  section    and     Maryland  and  Delaware    comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual 
summary  issue.  The  first  month  to  be  published  will  be  October  1951, 
and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds 
permit.  The  price  will  be  10  cents  per  copy:  $1.00  per  year  (includ- 
ing the  annual).  Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be 
made  payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".  Remittances 
and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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7.0 

6  1 

4  + 

-11 

29 

1220 

0 

1 1 

30 

8 

.  54 
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46.2 

25.5 

35.9 

66 

4 

10 

28 

865 

0 

3 

25 

0 

1.37 

.90 

14 

T 

0 

5 

1 

0 

AKKUWKUt_A  DAM 

43.4 

22.5 

33.0 

- 

4.4 

58 

6 

10 

28  + 

0 

6 

27 

0 

.77 

- 

1  .77 

.65 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

ATLANTA   1  E 

43.7 

18.3 

31.0 

0.3 

63 

4 

1 

26 

1014 

0 

4 

30 

0 

•  87 

2.01 

.41 

14 

12.0 

7 

14 

4 

0 

0 

BLI  SS 

48.5 

18.9 

33.7 

- 

3.8 

68 

4 

2 

28 

930 

0 

1 

30 

0 

•  25 

- 

.87 

.15 

14 

T 

0 

3 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//a 

M 

0 

.66 

.57 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

BOISE  WB  AP 

46.  4 

23.6 

35.0 

- 

4.7 

60 

11 

10 

28 

894 

0 

1 

26 

0 

.35 

.93 

.14 

13+ 

T 

T 

12 

3 

0 

0 

BUHL 

47.2 

23.7 

35. 5M 

- 

3.4 

68 

6 

7 

26  + 

879 

0 

3 

26 

0 

.07 

- 

.93 

.07 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

CALDWELL 

48.  1 

21.0 

34.6 

- 

4.2 

63 

9 

9 

28  + 

906 

0 

0 

27 

0 

.71 

- 

.43 

.55 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMBR IDGE 

45.2 

18.3 

31.8 

- 

5.1 

56 

7 

1 

30 

991 

0 

3 

27 

0 

1.41 

- 

1  .06 

.78 

14 

.0 

0 

4 

? 

0 

CASCADE   1  NW 

36.3 

14.1 

25.2 

52 

6 

-  4 

29 

1187 

0 

1 1 

29 

5 

.74 

.49 

14 

6.0 

5 

14  + 

3 

0 

CHALL I S 

39.7 

14.9 

27.3 

- 

4.8 

55 

10 

-  6 

26  + 

1124 

0 

8 

30 

5 

.27 

.10 

.10 

15 

1.5 

1 

14  + 

4 

0 

0 

COUNCIL   1  N 

47.2 

21.3 

34.3 

- 

3.1 

59 

4+ 

3 

30 

916 

0 

0 

27 

0 

1.41 

1  .83 

1.10 

14 

1.5 

0 

3 

1 

I 

DEADWOOD  DAM 

41.4 

11.1 

26.3 

1.5 

62 

5 

-10 

30 

1154 

0 

6 

30 

5 

1.33 

2.10 

.80 

14 

12.0 

10 

14 

4 

1 

0 

DEER  FLAT  DAM 

48.0 

22.7 

35.4 

- 

2.8 

61 

1  1 

6 

28 

883 

0 

0 

27 

0 

•  42 

.52 

.32 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

EMMETT  2  E 

46.6 

21.3 

34.0 

- 

6.3 

59 

8 

8 

28 

927 

0 

2 

0 

1  .03 

.28 

.71 

14 

.  0 

0 

2 

1 

0 

FA  I RF I  ELD 

42.0 

7.8 

24. 9M 

63 

4 

-17 

26 

1194 

0 

8 

30 

7 

1.12 

.  58 

14 

6.7 

3 

25 

6 

1 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

43.8 

17.7 

30.8 

- 

4.3 

57 

4* 

2 

29 

1023 

0 

4 

28 

0 

1.15 

2.01 

.72 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

GLENNS  FERRY 

49.4 

17.7 

33.6 

- 

6.0 

67 

4 

1 

26  + 

936 

0 

27 

J 

•  49 

.  74 

.30 

1  4 

•  0 

0 

3 

0 

GOODING  CAA  AP 

44.  7 

22.2 

33.5 

2.7 

67 

4 

6 

26  + 

936 

0 

4 

2  7 

0 

.44 

.82 

.21 

1  4 

•  8 

1 

25 

5 

0 

Q 

GRAND  VIEW 

49.  9 

20.0 

35. OM 

4.7 

62 

1  1 

3 

28 

896 

0 

0 

28 

0 

.25 

.40 

.15 

1  3 

.  0 

0 

2 

0 

HA  I  LEY 

42.2 

14.2 

28.2 

5.2 

60 

4  + 

-  8 

<_ 5 

1  096 

0 

5 

30 

4 

.47 

•  92 

•  43 

14 

3«  5 

3 

14  + 

0 

HA2ELTON 

43.8 

17.7 

30.8 

7.1 

65 

4 

-  8 

28 

1020 

0 

7 

29 

? 

•  27 

•  88 

•  1  5 

1  4 

1.0 

1 

25  + 

4 

';' 

HILL  CITY 

40.2 

7.6 

23.9 

6.3 

63 

4 

-19 

26 

1  224 

0 

1 1 

!  1 

H 

.98 

* 

•  70 

•  46 

1  4 

9.0 

ft 

14 

-[ 

HOLL I STER 

48.6 

15.9 

32.4 

5.  1 

65 

5 

-  1 

26 

976 

" 

2 

2  9 

1 

•  42 

•  41 

.25 

14 

' 

IDAHO  CITY 

49.9 

12.7 

31.3 

4.2 

65 

4  + 

-  4 

29 

1002 

0 

0 

V: 

5 

•  92 

1  .90 

•  60 

1  4 

2  •  5 

0 

4 

1 

JEROME 

46.  4 

18.8 

32.6 

5.6 

66 

4 

-  1 

26  + 

964 

J 

5 

2  B 

2 

•  29 

•  63 

.  1  3 

13  + 

•  1 

0 

J 

0 

KUNA  2  NNE 

47.0 

19.4 

33. 2M 

- 

6.  1 

64 

1  1 

7 

28 

945 

0 

2  -1 

0 

•  36 

.92 

.29 

14 

.  0 

0 

c 

MC  CALL 

38.4 

15.2 

26.8 

3.7 

54 

4+ 

-  5 

29 

1144 

0 

g 

29 

4 

•  93 

1  .94 

.52 

14 

9.0 

7 

1 

0 

MERIDIAN   1  SSW 

45.2 

27.0 

36  •  1M 

3.  1 

59 

1 1 

1 2 

28 

858 

0 

0 

0 

.61 

.74 

.51 

14 

•  0 

0 

2 

1 

o 

MOUNTAIN  HOME 

49.  5 

21.2 

J  5.  4 

- 

2.8 

68 

4 

9 

23  + 

882 

0 

0 

28 

0 

.52 

- 

.63 

.33 

14 

.8 

T 

25 

4 

0 

0 

NAMPA   2  NW 

48.6 

21.8 

3  5,2 

60 

7  + 

Q 

28 

0 

0 

27 

0 

.58 

.33 

14 

.0 

0 

3 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

44.  1 

12.0 

28.1 

4.3 

56 

3 

-  8 

27 

1099 

0 

0 

29 

s 

1  .20 

- 

1  .52 

.70 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

38.3 

4.5 

21.4 

4.9 

58 

-22 

29 

1301 

11 

1  3 

•  25 

1  .41 

.15 

13 

8.0 

7 

14 

4 

° 

0 

PARMA  EXP  STA 

48.2 

20.8 

34.5 

- 

4.  1 

58 

4  + 

6 

28 

907 

0 

0 

0 

.  54 

- 

.44 

.38 

14 

.0 

0 

2 

0 

PAYETTE 

46.6 

21  .8 

34.2 

- 

4.6 

57 

8 

8 

29 

Ql  5 

0 

1 

• 

0 

•  96 

- 

.18 

.64 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

R  I CHF I  ELD 

42.0 

16.7 

29.4 

5.0 

63 

4 

-  8 

26 

1063 

0 

7 

29 

2 

.63 

.44 

.27 

14 

3.2 

5 

0 

0 

SHOSHONE 

43.9 

19.8 

31.9 

- 

4.2 

6  5 

4 

2 

26  + 

986 

0 

6 

jg 

0 

.55 

.73 

.28 

14 

1.0 

1 

24 

6 

0 

0 

ST  I BN I TE 

38.5 

11.9 

25.2 

59 

5 

-  6 

25  + 

0 

B 

30 

5 

.97 

.31 

13 

9.4 

7 

15 

' 

0 

0 

SUN  VALLEY 

41.7 

3.2 

22.5 

- 

4.6 

59 

4  + 

-21 

26 

1266 

0 

8 

30 

9 

1.18 

- 

.71 

.70 

14 

17.0 

12 

14 

3 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

49.  7 

27.4 

38.6 

2.4 

62 

4  + 

12 

28 

786 

: 

1 

0 

.16 

.  79 

.08 

13  + 

•  0 

0 

2 

0 

THREE  CREEK 

45.6 

10.9 

28.3 

68 

4 

-  q 

28 

109ft 

' 

5 

10 

5 

TWIN  FALLS  2  NNE 

45.8 

18.8 

32.3 

5.4 

67 

0 

28 

973 

4 

] 

.27 

.81 

.14 

13 

T 

0 

5 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

46.7 

19.3 

33.0 

4.7 

66 

5 

2 

28 

0 

4 

> 

U 

.27 

.  78 

.15 

15 

T 

0 

I 

0 

0 

WEISER 

49.9 

19.5 

34.7 

4.3 

62 

6  + 

6 

29 

90? 

0 

0 

2  7 

0 

1.17 

.2? 

.97 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

31.2 

5.3 

.  69 

1.22 

2.6 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN   EXP  STA 

41.8 

13.6 

27.7 

6.3 

61 

-  6 

2  5 

1  111 

0 

■' 

29 

5 

.46 

.27 

.  38 

15 

4 

0 

0 

ALBION 

44  .  1 

9.6 

26.9 

10.1 

65 

4 

-16 

26  + 

1  1  3ft 

0 

"I 

30 

7 

.82 

.66 

.55 

15 

8.0 

5 

1 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

39.9 

16.4 

28.2 

6.7 

58 

4  + 

-  2 

26  + 

1099 

0 

1  0 

30 

2 

.61 

.55 

.51 

15 

5.5 

1 

15  + 

■+ 

1 

0 

ARCO 

42.3 

12.0 

27. 2M 

4.2 

59 

1 

-  8 

26  + 

1128 

0 

3 

5 

E  .45 

.15 

2.5 

■ 

0 

0 

ASHTON  1  S 

38.2 

12.1 

25.2 

6.6 

52 

-13 

26 

1  189 

1 

8 

30 

6 

.85 

.45 

.66 

15 

3.0 

2 

15  + 

} 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


fABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
NOVEMBER  1952 


Temperature 


Station 

•  1 

*  2 
<S 

Average 

Minimum 

m 

at 
■ 
I 
< 

|z 

h 

5 

JQ 

a 

_• 

a 

• 

► 

3 

e 

5 

t 

a 

1 

No.  ot  Daya 

3 

|z 

h 

h 
• 

a 

I 

! 

a 

• 

a 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  at  D«t» 

Max 

Mln. 

1 

<si 
It* 

3 

<3 

f 

«5 

• 

8 

g 

q 

t  t 

St! 

a  J 

•t 
=  i 

II 

t>J 

BLACK  FOOT 

41.2 

15.9 

28.6 

_ 

5.6 

65 

6 

-  5 

28 

108B. 

0 

9 

?Q 

4 

.65 

,  ]  8 

.55 

15 

3  •  0 

i 

1 5+ 

2 

o 

RURL  e v 

Art  •  A 

17.9 

32.2 

5.1 

67 

5 

-  5 

26* 

o 

5 

27 

4 

•  75 

•  1 3 

.56 

15 

2  •  0 

3 

o 

HURLEY  FACTORV   1  NW 

44*6 

13.5 

29.1 

6.6 

66 

5 

-1 1 

26 

o 

7 

30 

4 

.  50 

,40 

.44 

15 

1,0 

2 

o 

o 

9URLEY  CAA  AP 

A3«  8 

13.9 

28.9 

7«  1 

64 

5 

-12 

26 

1079 

o 

B 

30 

4 

1.14 

,  oo 

.66 

14 

3,0 

3 

75  + 

4 

1 

o 

CHILLV  BARTON  FLAT 

37.2 

7.0 

22.1 

5,3 

53 

4+ 

-17 

26  + 

1280 

0 

9 

30 

7 

.29 

,01 

.10 

13  + 

2 

24 

3 

o 

0 

CON  OA 

39.  8 

8.5 

24.2 

4.7 

62 

5 

-17 

26 

0 

1 1 

30 

8 

.50 

_ 

1,52 

.27 

15 

8*0 

o 

0 

9R inns 

39.3 

7.3 

23.3 

5  •  9 

60 

4  + 

-18 

26 

0 

10 

30 

9 

.23 

•  95 

.17 

14 

3 

o 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

35.6 

15.7 

25.7 

5,0 

58 

7 

-  6 

28 

1175 

0 

12 

30 

4 

•  92 

•  31 

.79 

15 

6 

15 

.  2 

1 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

37.7 

14.8 

26.3 

4  •  1 

57 

6 

-  8 

28 

1155 

o 

1 1 

30 

6 

.88 

, 

.38 

14 

5,1 

3 

16 

4 

0 

0 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

41.  6 

14.9 

28.  3M 

6,4 

63 

5 

-  8 

26 

1101 

o 

8 

29 

5 

•  89 

•  1 0 

.78 

15 

5*0 

3 

15 

0 

GRACE 

39.5 

12.3 

25.9 

6,4 

59 

6 

-  9 

28 

1  164 

0 

1  1 

30 

6 

.47 

•  70 

.18 

15 

4«  5 

2 

1 5 

5 

o 

o 

GRAY 

42.  8 

9.1 

26.0 

3,  q 

56 

3+ 

-15 

26 

1  164 

0 

6 

30 

10 

E 

.30 

_ 

1,02 

E  .10 

14  + 

3a  0 

2 

25  + 

■  3 

o 

o 

GROUSE 

38.9 

0.8 

19.9 

55 

7 

-28 

25 

1  347 

0 

11 

30 

10 

.62 

•  01 

.41 

13 

1  0  •  5 

7 

13 

3 

o 

o 

HAMER    ■  NW 

39.9 

9.6 

24.8 

5.5 

58 

6 

-17 

28 

1200 

0 

1  2 

30 

7 

•  84 

•  47 

.71 

15 

5*0 

3 

I 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

39.2 

13.4 

26.3 

58 

4+ 

-  9 

28 

1152 

0 

10 

29 

■  84 

.65 

1  5 

3»  5 

3 

15 

3 

\ 

o 

IOAHO   FALLS   CAA  AP 

39.3 

13.8 

26.6 

6,  g 

60 

6 

-  9 

26  + 

1  146 

o 

11 

30 

6 

•  54 

,25 

.35 

14 

4,0 

1 

1  5+ 

o 

o 

IRWIN   2  S 

40.4 

12.9 

26.7 

4#  8 

64 

4 

-10 

26 

1140 

o 

1  0 

30 

6 

•  52 

•  63 

.  36 

15 

7  •  0 

ISLAND  PARK  DAM 

36.3 

7,1 

21.7 

5,0 

54 

6 

-24 

26  + 

1  309 

0 

12 

30 

7 

1  •  1 2 

1  •  Q7 

•  48 

15 

1  5*  \ 

• 

LIFTON  PUMPING  STA 

38.3 

14.9 

26.6 

5.5 

56 

7 

-11 

26 

1 144 

o 

\1 

30 

5 

•  14 

,  50 

.10 

1  3 

UACKAY  RS 

39.8 

14.0 

26.9 

4,  7 

60 

6 

-10 

29 

1133 

o 

g 

30 

s 

.66 

•  15 

•  30 

14 

6  ? 

4ALAD 

44.  2 

19.3 

31.8 

_ 

3.2 

60 

4  + 

0 

28 

990 

0 

5 

29 

1 

.93 

_ 

•  36 

.  76 

1  3 

* 

1 

MALAD  CAA  AP 

43.9 

15.8 

29.9 

62 

4 

-  3 

28 

1048 

0 

5 

29 

3 

.77 

.32 

15 

* 

T 

13  + 

MAY  RS 

40.5 

11.1 

25.8 

5.3 

69 

12 

-11 

28* 

1169 

0 

9 

30 

5 

.20 

•  07 

.  10 

1  3  + 

i 

24 

2 

o 

MC  CAMMON 

'  43.2 

12.6 

27.9 

62 

5 

-  6 

26 

1  107 

0 

9 

30 

2 

.61 

.  54 

15 

2,o 

MINIDOKA  OAM 

.41.1 

19.0 

30.1 

59 

5 

-  4 

26 

1040 

0 

9 

30 

2 

.72 

.35 

15 

1  •  0 

?4  + 

MONTPELI  ER  RS 

38.9 

13.8 

26. '4X 

5.2 

61 

5 

0 

10 

30 

5 

E 

.64 

•  33 

.25 

15 

8  •  3 

4 

15 

4 

o 

o 

OAKLEY 

45.2 

19.1 

32.2 

6.3 

70 

4 

-  4 

25 

980 

0 

5 

30 

4 

1.18 

•  41 

.52 

14 

9,5 

25  + 

1 

o 

PALISADES  DAM 

38.5 

12.1 

25. 3M 

60 

4  + 

-13 

26 

1182 

0 

11 

30 

7 

•  54 

.38 

15 

3 

0 

0 

PAUL     1  E 

44.7 

14.6 

29.7 

7.6 

66 

5 

-  9 

26 

0 

6 

3  0 

4 

.63 

•  34 

.43 

15 

2.0 

2 

25 

3 

0 

0 

POCATELLO  WB   AP  //R 

40.7 

14.2 

27.5 

6.6 

63 

4 

-  6 

26 

1121 

0 

10 

30 

6 

.82 

•  21 

.46 

14 

6.6 

4 

14  + 

6 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

43.6 

17.6 

30.6 

4.0 

60 

4  + 

-  2 

28 

1024 

0 

8 

29 

1 

.69 

•  75 

.  50 

15 

6.  1 

1 

15 

4 

1 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

38.4 

9.5 

24.0 

57 

7 

-13 

28+ 

1223 

0 

10 

30 

7 

.37 

.21 

14 

•  1 

o 

4 

o 

0 

RUPERT 

45.0 

14.1 

29.6 

7.3 

68 

5 

-10 

26 

0 

6 

)0 

4 

.68 

•  32 

.30 

15 

2 

25+ 

5 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

39.9 

13.3 

26.6 

60 

6 

-1  1 

26 

1 144 

0 

1 1 

30 

6 

.86 

•  56 

.63 

15 

4 

15 

3 

1 

0 

SPENCER  RS 

35.7 

9.8 

22.  8M 

5.0 

56 

6 

-18 

28 

1263 

0 

14 

(n 

7 

1.34 

•  03 

.48 

15 

16.0 

12 

15  + 

5 

0 

0 

SPRINGFIELD 

42.3 

13.4 

27.9 

6.7 

63 

4 

-  5 

26  + 

1106 

0 

9 

29 

5 

.56 

•  36 

.42 

15 

2.8 

1 

15 

4 

0 

0 

SUGAR 

M 

-12 

26  + 

0 

30 

8 

.57 

•  12 

.45 

15 

3 

0 

0 

TETON  I  A  EXP  STA 

38.2 

3.5 

20.9 

54 

7 

-16 

26 

1315 

0 

12 

30 

10 

.13 

.13 

15 

1 

0 

0 

DIVISION 

26.8 

6.3 

.66 

.35 

4.8 

STATE 

29.9 

5.4 

.69 

1.26 

2.9 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 

fable  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   |  2  |  3 

4      5  6 

7   |   8   |  9 

10 

11 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17 

18 

19  |  20  |  21 

22  1  23  |  24 

25  |  26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

ABERDEEN  EKP  ST* 

.*6 

.05 

.02 

.36 

■  01 

•  62 

.07 

•  10 

.55 

•  06 

.04 

Gl.PMA  1  N£ 

.»« 

T 

.06 

.12 

•  16 

•  20 

Umerican  FALLS  1  NW 

•  61 

.04 

.05 

•  51 

T 

.01 

jANOERSO*.  DAH 

1.37 

•  03 

■42 

■  90 

•  01 

.01 

Urco 

E  .45 

■  40 

E.05 

Urro>R(xk  dam 

.77 

T 

.  12 

•  65 

T 

Usmto*  1  s 

.8$ 

T 

.07 

•  12 

UTLANTA  1  E 

•  87 

.02 

.36 

•  41 

•  09 

T 

kweur  rs 

•  76 

•  17 

.  16 

•  24 

.19 

T 

ftAVVIEW  MODEL  BASIN 

.73 

T 

.01 

.25 

.17 

.27 

•  03 

T 

T 

PIG  CREEK   1  S 

•  73 

T 

•  20 

•  10 

.33 

.10 

T 

T 

RLACKFOOT 

•69 

.10 

.55 

.•23 

.09 

•  15 

.05 

-T 

noiSE  ljckv  peak  dam 

•  66 

T 

•  00 

.57 

POISE  -B  AP  //R 

.33 

T 

•  07 

.14 

.14 

fOMNCRS  FERRY 

•  43 

•  04  .12 

.02 

.09 

.16 

•  12 

•  38 

T 

T 

•  07 

.07 

BUMte  2  NNE 

•  76 

.12 

•  OS 

•  22 

.06 

.21 

.06 

.03 

.01 

PURLEv 

•  73 

.02 

■  56 

T 

.17 

SURLE*  FACTORY  1  N» 

•  50 

.06 

■•94 

T 

pkjRLEv  CAA  AP 

1-1* 

T 

.  1* 

.66 

.06 

T 

.28 

T 

.71 

T 

.16 

■  55 

tAMBRItX-.E 

l.*l 

•  08 

■  50 

.78 

.05 

CASCADE   1  N> 

.7* 

T 

.10 

.19 

•  49 

^ENTERVILLE  ARBAUGm 

1.23 

•  09 

•  26 

.94 

•  04 

.27 

•  03 

.09 

.10 

.03 

EhILLV  BARTON  *LAT 

•  29 

•  10 

.10 

.09 

(tLARK  FOB*  1  ENE 

.69 

.03 

■  0« 

•  30 

■  10 

.15 

•  07 

jtORALT  BLACKBIRD  MINE 

•  77 

•  It 

■  11 

■  02 

.20 

•  04 

•  04 

. 

.12 

.01 

rtOCUR  C  AL6NE  CAA  AP 

•  86 

•  06 

•  19 

•  24 

.17 

•  26 

T 

• 

ifOCUR  D  ALE  NE  RS 

•  68 

T 

•  06 

•  20 

•  13 

•  29 

T 

T 

.30 

■  19 

.27 

I 

.01 

.03 

lonotwooD 

•  t.9 

.03 

•  23 

•  12 

T 

.11 

JOUWCtL  1 

1.41 

•  19 

•  16 

1.10 

ffROUCH  2  NAM 

1.26 

•  03 

•  33 

■  69 

.03 

KAOMOnO  DAM 

1.33 

T 

•  20 

•  29 

.60 

•  04 

T 

T 

Veer  flat  dam 

.*2 

T 

•  10 

■  32 

•  3* 

T 

•  27 

.18 

.09 

T 

1 

T 

.23 

•  02 

.17 

•  04 

.92 

.13 

•  79 

(OMIS  CAA  AP 

•  68 

.06 

•  36 

•  39 

.07  T 

Ilk  river  1  s 

1.10 

■  05 

.09 

•  21 

•  16 

•  36 

.19 

•  04 

T 
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Station 

-g 

o 

Day  of  month 

12  3 

4       5  6 

7       8  9 

i  1  r 

10  11 

12 

11  1 
13  | 

14  | 

15 

1 

16 

17  1 

17  | 

18 

19 

20  21 

1 

22  23 

24 

I  I 

25  26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

EMMETT  2  E 

1.03 

T 

FA  I RF I ELD 

1.12 

•  01 

•  22 

■  58 

.03 

■  12 

•  16 

1,12 

.17 

•  10 

•  56 

•  09 

.15 

•  03 

.02 

T 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

.89 

*73 

T 

.03 

•  01 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.15 

•  03 

•  34 

•  72 

•  06 

GLENNS  FERRY 

.49 

•  30 

T 

T 

GOODING  CAA  AP 

•  46 

•  13 

.04 

.21 

•  04 

T 

•  02 

T 

•  47 

.16 

.07 

•  18 

•  01 

•  05 

T 

GRAND  VIEW 

.25 

GRANGEVILLE 

1.24 

.02 

•  33 

•  38 

•  28 

•  19 

•  03 

T 

•  01 

E  «30 

-  jQ 

E.10 

E,10 

GROUSE 

■  62 

.06 

.41 

•  15 

•  47 

•  43 

■  04 

T 

HAMER  4  NW 

•  64 

•  03 

•  10 

•  71 

HA2ELTON 

.27 

•  04 

.  15 

.04 

T 

■  04 

HlLL  CITY 

•  98 

T 

26 

46 

1  7 

.09 

HOLL I STER 

•  42 

•  05 

.25 

.12 

•  23 

T 

•  05 

•  18 

T 

IDAHO  CITY 

•  92 

•  04 

.  23 

.60 

•  05 

IDAHO  CITY   13  SH 

1.15 

T 

.  . 

•  19 

•  94 

IDAHO  FALLS  6  NE 

.84 

T 

.07 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

•  54 

T 

T 

■  35 

•  13 

T 

.03 

T 

.03 

T 

I RW [N  2  S 

•  52 

.04 

T 

•  36 

.06 

.06 

ISLAND  PARK  DAM 

1.12 

.42 

.22 

•  48 

JEROME 

•  79 

T 

.  13 

•  13 

.  > 

T 

T 

KAMIAH  1  NE 

•  84 

■  1* 

09 

•  42 

•  08 

■  04 

•  02 

T 

■  01 

T 

KELLOGG 

.02 

*  (17 

.  16 

•  01 

.16 

.07 

1  *?C 

07 

*25 

.  31 

•  14 

•  21 

•  22 

j 

KUNA   2  NNE 

•  36 

T 

T 

.07 

.29 

LEWISTON  WATER  PLANT 

.46 

.02 

•  11 

•  26 

T 

LEWISTON  Wfl  AP 

.31 

•  02 

.0 

T 

T 

L I  ETON  PUMPING  STA 

■  14 

.10 

T 

T 

•  01 

•  03 

MACK AY  RS 

•  66 

.12 

.30 

.  18 

MALAD 

•  93 

•  09) 

•  76 

.05 

T 

•  03 

T 

MALAO  CAA  AP 

•  77 

•  08 

.31 

•  32 

T 

.05 

T 

.01 

MAY  RS 

•  20 

.10 

MC  CALL 

•  93 

.  2 ' 

•  15 

.52 

MC  CAMMON 

•  61 

T 

.07 

•  54 

T 

- 

_ 

MER I  01  AN   1  SSM 

•  61 

•  10 

.51 

MINIDOKA  DAM 

.72 

.10 

.  20 

.35 

•  01 

.05 

.01 

MONTPELIER  RS 

E  .64 

*  18 

•  25 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

E  20 
* 

MOSCOW  U  OF  I 

•  40 

•  08 

07 

•  05 

.  16 

• 

MOUNTAIN  HOME 

.16 

.33 

.02 

MULLAN  PASS  CAA 

.87 

•  05 

.07 

•  13 

•  10 

•  41 

•  11 

T 

T 

T 

T 

NAMPA  2  NW 

•  58 

•  11 

•  33 

•  14 

NEW  MEADOWS  RS 

1.20 

•  37 

•  13 

NEZPERCE  2  E 

•  60 

•  10 

* 

•  14 

.  12 

.03 

OAKLEY 

1.18 

•  05 

.52 

•  35 

18 

08 

* 

OBSIDIAN  4  NNE 

.25 

T 

.  ■ 

•  15 

•  05 

T 

.03 

T 

OROFINO 

.77 

■  03 

T 

.13 

T 

•  61 

T 

T 

T 

PALISADES  DAM 

•  54 

.38 

T 

T 

PARMA  EXP  STA 

•  54 

•  16 

.38 

PAUL  1  E 

•  63 

•  06 

•  43 

PAYETTE 

.96 

•  05 

•  01 

•26 

.64 

PIERCE  RS 

1.72 

.  15 

•  14 

•  56 

•  45 

.36 

.04 

T 

T 

PINE  2  SSW 

1.52 

T 

48 

04 

POCATELLO  *B  AP  //R 

•  82 

T 

.01 

.46 

.22 

.05 

T  .05 

.03 

T 

PORTHI LL 

•  44 

•  04 

.03 

•  06 

■  13 

•  18 

j 

POTLATCH 

•  39 

•  02 

.  ■ 

"?a 

*  1o 

■  - 

•  04 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

.69 

*  16 

•  02 

•  50 

T 

.01 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

1.25 

■ 

•04  .10 

•  15 

•  21 

T 

REACTOR  TESTING  STA 

.37 

•  01 

•  10 

1 21 

.05 

_ 

R  ICHF I  ELD 

•  63 

.  14 

.27 

.  ■-' 

RIGGINS  RS 

•  01 

ROLAND  W  PORTAL 

1.18 

.17 

•  12 

.26 

•  20 

•  34 

.02 

T 

.07 

T 

T 

RUPERT 

.68 

.  16 

•  30 

•  .02 

T 

SAINT  ANTHONY 

•  86 

.04 

.19 

•  63 

SAINT  MARIES 

■  4E 

■  06 

•  18 

•02 

•  09 

•  13 

SALMON 

.08 

T 

T 

.  ~ 

.03 

SANDPO I  NT  EXP  STA 

•  84 

•  01 

■  02 

T  .06 

■  15 

.20 

•  30 

.10 

— 

T 

SHOSHONE 

.55 

15 

28 

•  02 

.01 

■  06 

T 

SPENCER  RS 

1*34 

■  30 

•  47 

•  48 

•  05 

T 

SPRINGFIELD 

•  56 

•  03 

.09 

•  42 

•  02 

T 

T 

T 

STIBNITE 

.97 

•08  ,13 

T 

T 

■  31 

•  17 

•  26 

.02 

T 

T 

SUGAR 

.57 

■  05 

•  07 

•  45 

T 

T 

T 

T 

SUN  VALLEY 

1.18 

T 

•  03 

SWAN  FALLS  PH 

•  16 

08 

.08 

T 

TET0N1A  EXP  STA 

•  13 

THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 

.27 

T 

.  14 

•  09 

•  01 

•  02 

.01 

TWIN  FALLS  3  SE 

•  27 

•  10 

T 

•  15 

.02 

WALLACE 

.84 

.06 

.06 

.21 

.10 

.20 

.07 

.10 

.04 

T 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

•  68 

•  04 

•  11 

•  20 

.06 

.10 

.17 

WEISER 

1.17 

T 

T 

.20 

.97 

WINCHESTER  1  SE 

.33 

.04 

.  : 

■  03 

•  03 

5*«  t*foi«nc«  notM  following  Station  lnd*z- 
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Day  Of  Month 

1 

Station 

P 

• 

-— - — 

1 

— — 

2 

— — — 

3 

— — 

4 

S 

— - 

6 

7 

1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERDEEN  EXP  STA 

49 

1 

" 

59 

52 

47 

52 

57 

52 

45 

49 

38 

38 

34 

36 

4  0 

40 

37 

32 

32 

28 

24 

23 

23 

23 

27 

30 

41.8 

MIN 

26 

13 

9 

14 

17 

19 

17 

5 

10 

8 

13 

15 

20 

34 

32 

26 

19 

24 

27 

8 

5 

13 

-  6 

-  5 

2 

-  4 

0 

-  1 

13.6 

BfON 

MAX 

SI 

51 

62 

65 

62 

3  B 

57 

48 

^0 

58 

58 

S3 

50 

45 

43 

42 

34 

43 

45 

42 

35 

27 

27 

30 

26 

28 

28 

31 

33 

38 

44.1 

MIN 

29 

7 

2 

14 

17 

17 

14 

1  4 

4 

5 

18 

|5 

18 

6 

26 

20 

14 

15 

20 

4 

0 

10 

-  3 

-16 

-11 

-16 

-10 

-  4 

9.6 

PMA  1  NE 

MAX 

45 

51 

57 

.61 

53 

61 

53 

49 

48 

55 

53 

51 

36 

37 

36 

36 

34 

41 

40 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

27 

27 

27 

28 

25 

40.4 

MIN 

13 

5 

5 

8 

10 

13 

10 

6 

2 

4 

27 

25 

28 

26 

23 

8 

1 1 

13 

16 

18 

10 

0 

-  1 

7 

-  7 

-  9 

- 

-10 

-11 

-10 

7.8 

ERICAN   FALLS    1  NW 

MAX 

56 

48 

49 

58 

58 

52 

55 

48 

44 

48 

58 

b  0 

48 

48 

39 

34 

32 

36 

35 

36 

34 

30 

29 

26 

25 

24 

22 

22 

23 

27 

39.9 

MIN 

30 

13 

10 

20 

24 

21 

19 

19 

9 

15 

21 

~/2 

32 

32 

31 

15 

27 

22 

17 

24 

24 

1 1 

4 

18 

3 

-  2 

b 

-  2 

3 

4 

16.4 

DERSON  DAM 

MAX 

54 

54 

61 

66 

60 

6  ' 

60 

54 

55 

60 

9  o 

45 

4  1 

44 

42 

42 

45 

45 

40 

39 

38 

40 

35 

33 

32 

28 

36 

38 

46.2 

MIN 

30 

27 

26 

3  1 

32 

35 

31 

24 

24 

26 

35 

38 

34 

34 

32 

23 

25 

)0 

28 

?8 

23 

1  7 

16 

25 

16 

12 

17 

10 

24 

25.5 

CO 

MAX 

59 

" 

52 

5  7 

54 

" 

58 

50 

48 

*7 

52 

5  5 

43 

42 

52 

46 

?7 

31 

35 

23 

24 

22 

22 

23 

23 

42.3 

MIN 

29 

13 

8 

12 

16 

18 

14 

6 

4 

12 

14 

24 

26 

1  6 

1  S 

2  1 

23 

2  1 

9 

5 

-  8 

-  6 

-  8 

-  4 

-  8 

12.0 

ROWROCK  OAM 

MAX 

56 

50 

52 

57 

57 

58 

56 

53 

51 

47 

49 

57 

47 

46 

43 

36 

39 

43 

43 

39 

36 

32 

39 

35 

30 

28 

26 

27 

32 

43.4 

MIN 

26 

24 

21 

21 

24 

25 

27 

25 

20 

20 

22 

35 

35 

36 

10 

25 

25 

28 

28 

26 

23 

18 

15 

19 

16 

13 

13 

10 

10 

14 

22.5 

MTON    1  S 

MAX 

47 

48 

49 

52 

50 

49 

51 

36 

44 

48 

50 

30 

45 

42 

36 

36 

34 

32 

36 

37 

37 

35 

30 

23 

20 

18 

21 

24 

28 

33 

36.2 

MIN 

26 

14 

12 

14 

19 

20 

21 

15 

6 

10 

13 

16 

31 

32 

29 

16 

16 

f  ? 

20 

17 

14 

10 

6 

-  4 

-13 

-10 

-10 

-11 

-  2 

12.1 

LANTA    1  E 

MAX 

48 

50 

61 

63 

57 

59 

57 

51 

5 1 

56 

54 

48 

40 

37 

".1 

42 

40 

* 

~u j 

34 

*? 

35 

28 

28 

J n> 

30 

39 

40 

43.7 

MIN 

23 

20 

2 1 

3  1 

30 

31 

22 

21 

19 

24 

30 

32 

26 

27 

23 

14 

IS 

20 

* 

22 

1  J 

17 

2 

1 

1  0 

2 

8 

11 

18.  3 

ERV  RS 

MAX 

55 

52 

SO 

45 

42 

43 

44 

51 

41 

*  ■ 

|  I 

35 

MIN 

28 

36 

34 

34 

35 

32 

2  I 

18 

21 

YVIEw  MODEL  RASIN 

53 

49 

* 

43 

43 

45 

45 

46 

41 

37 

36 

36 

35 

35 

32 

29 

29 

28 

28 

42*  1 

35 

F'5 

4} 

32 

33 

10 

10 

1 1 

25 

14 

14 

12 

16 

17 

10 

8 

24.6 

6 

CREEK  IS 

MAX 

39 

39 

4 1 

49 

55 

43 

45 

50 

38 

36 

39 

36 

44 

42 

52 

45 

35 

34 

38 

3  1 

26 

24 

30 

26 

24 

27 

39.5 

MIN 

24 

3 

.  1 

6 

11 

ia 

18 

5 

-  2 

1 

26 

28 

26 

27 

21 

23 

18 

23 

19 

9 

8 

-  5 

5 

8 

-15 

-16 

-  6 

-17 

-19 

-18 

7.7 

ACKFOOT 

MAX 

59 

48 

54 

55 

64 

65 

60 

60 

46 

49 

40 

56 

46 

48 

37 

39 

35 

35 

38 

36 

36 

30 

29 

29 

25 

23 

23 

19 

24 

27 

41.2 

MIN 

27 

15 

12 

19 

24 

25 

24 

18 

9 

10 

16 

17 

30 

34 

30 

19 

25 

25 

24 

24 

22 

10 

6 

16 

2 

-  3 

7 

-  5 

-  4 

-  2 

13.9 

ISS 

MAX 

57 

55 

61 

68 

60 

59 

56 

56 

60 

60 

62 

51 

50 

50 

48 

48 

44 

46 

49 

41 

40 

39 

39 

- 

40 

34 

32 

33 

35 

41 

48.5 

MIN 

27 

19 

13 

21 

21 

23 

20 

15 

14 

16 

24 

27 

30 

29 

32 

21 

24 

25 

20 

22 

23 

10 

8 

:  h 

17 

3 

15 

2 

16 

13 

18.9 

ISE  LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

57 

62 

60 

46 

47 

50 

52 

44 

41 

36 

38 

MIN 

26 

28 

29 

27 

34 

17 

22 

25 

24 

16 

13 

10 

ISE  «R  AP 

MAX 

52 

54 

56 

" 

" 

59 

54 

" 

" 

60 

54 

48 

48 

44 

44 

43 

49 

5 1 

40 

" '-' 

37 

36 

37 

34 

35 

32 

34 

40 

37 

46.4 

MIN 

26 

22 

30 

26 

28 

32 

29 

23 

23 

23 

34 

35 

37 

34 

27 

29 

26 

20 

15 

16 

1  8 

16 

15 

16 

10 

15 

12 

23.6 

NNERS  FERRY 

MAX 

54 

42 

54 

58 

52 

48 

40 

45 

45 

39 

47 

43 

45 

36 

48 

39 

42 

43 

42 

48 

35 

36 

36 

32 

34 

29 

3  2 

27 

27 

27 

40.6 

MIN 

28 

21 

26 

28 

32 

27 

25 

22 

23 

27 

32 

36 

36 

34 

34 

30 

34 

32 

34 

26 

19 

15 

15 

20 

17 

15 

14 

11 

5 

4 

24.  1 

HI 

MAX 

54 

53 

60 

61 

60 

68 

58 

54 

52 

56 

59 

54 

48 

48 

49 

46 

44 

48 

44 

39 

37 

38 

37 

32 

32 

31 

34 

34 

38 

47.2 

MIN 

33 

26 

21 

30 

31 

30 

32 

32 

21 

23 

31 

33 

29 

38 

33 

27 

29 

27 

22 

23 

16 

16 

24 

12 

7 

13 

7 

10 

11 

23.7 

RKE   ?  NNE 

MAX 

38 

38 

A3 

50 

48 

* ' 

4  1 

41 

43 

46 

43 

36 

37 

34 

34 

35 

37 

41 

37 

30 

28 

27 

27 

27 

26 

25 

20 

22 

28 

36.  1 

MIN 

32 

20 

26 

27 

32 

29 

26 

20 

i  0 

25 

34 

3  < 

32 

31 

31 

32 

31 

27 

32 

29 

14 

14 

16 

20 

17 

7 

1  0 

5 

8 

9 

23.0 

RLEV 

MAX 

66 

52 

64 

60 

67 

59 

60 

53 

52 

59 

50 

42 

45 

35 

38 

48 

52 

4 1 

36 

35 

40 

34 

27 

25 

26 

28 

28 

46.4 

MIN 

34 

17 

14 

14 

24 

24 

26 

24 

25 

14 

16 

23 

24 

33 

33 

22 

30 

27 

23 

23 

25 

12 

22 

9 

-  5 

—  3 

4 

4 

8 

17.9 

RLEV   FACTORY    1  NW 

MAX 

65 

50 

51 

59 

66 

63 

58 

58 

51 

50 

57 

60 

5  1 

48 

46 

44 

34 

in 

45 

48 

t  ■ 

34 

32 

37 

3 1 

24 

24 

23 

24 

26 

44.6 

MIN 

31 

12 

7 

1 1 

18 

20 

20 

21 

9 

8 

17 

18 

21 

29 

19 

21 

23 

18 

20 

24 

10 

7 

9 

6 

13.5 

RLEV  CAA  AP 

MAX 

50 

51 

59 

63 

64 

59 

57 

50 

51 

57 

61 

46 

45 

35 

36 

46 

48 

41 

34 

32 

37 

32 

26 

25 

26 

26 

27 

31 

43.8 

MIN 

20 

13 

a 

21 

19 

19 

21 

18 

11 

9 

17 

18 

29 

32 

2  3 

20 

24 

25 

21 

22 

16 

10 

7 

13 

-  6 

-12 

-  4 

-  7 

4 

6 

13.9 

LOWELL 

MAX 

35 

53 

58 

56 

54 

58 

57 

60 

63 

61 

58 

51 

49 

50 

48 

50 

47 

50 

51 

45 

43 

41 

42 

40 

37 

34 

33 

33 

37 

36 

48*1 

MIN 

22 

19 

20 

18 

20 

25 

20 

20 

18 

17 

33 

33 

32 

39 

25 

22 

28 

;  6 

27 

24 

19 

16 

13 

19 

13 

12 

.  t 

9 

14 

9 

21.0 

M8R 1 0<iE 

MAX 

52 

48 

50 

55 

55 

54 

56 

54 

55 

53 

54 

54 

50 

40 

47 

45 

46 

47 

46 

43 

40 

41 

40 

38 

35 

33 

34 

32 

28 

29 

45.2 

MIN 

21 

15 

15 

13 

17 

18 

15 

16 

14 

10 

30 

35 

36 

31 

37 

25 

24 

22 

23 

19 

a  b 

25 

15 

15 

8 

9 

B 

2 

1 

18.3 

SCAOE   1  NW 

MAX 

42 

45 

48 

46 

47 

52 

50 

46 

42 

47 

46 

45 

36 

33 

34 

36 

34 

35 

34 

30 

29 

32 

31 

28 

27 

23 

26 

22 

20 

20 

36.3 

MIN 

22 

14 

13 

16 

17 

23 

18 

15 

11 

13 

33 

3  J 

30 

30 

27 

10 

11 

.  9 

20 

20 

16 

10 

5 

12 

1 

-  1 

-  2 

-  3 

-  4 

14«1 

ALL  I  S 

MAX 

■49 

46 

46 

54 

5  1 

52 

53 

44 

48 

55 

46 

46 

44 

40 

40 

41 

42 

45 

47 

42 

34 

32 

34 

10 

21 

20 

2  ! 

20 

22 

23 

39.7 

MIN 

23 

15 

13 

17 

21 

24 

18 

15 

13 

1 1 

23 

24 

25 

29 

29 

21 

17 

14 

5 

19 

20 

-  4 

-  6 

2 

-  6 

-  5 

-  5 

14*9 

ILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

44 

45 

49 

53 

5  3 

53 

51 

39 

48 

51 

42 

39 

40 

34 

34 

37 

36 

41 

45 

40 

29 

29 

33 

27 

19 

21 

20 

20 

19 

24 

37*2 

MIN 

22 

6 

4 

5 

10 

16 

9 

9 

2 

2 

12 

14 

24 

27 

26 

7 

14 

14 

12 

17 

\  0 

-  2 

19 

16 

-15 

-17 

-  5 

-15 

-17 

-17 

7*0 

IRK   FOkK    1  ENE 

MAX 

54 

47 

55 

60 

52 

53 

SO 

50 

50 

43 

51 

49 

48 

45 

43 

44 

43 

44 

43 

44 

42 

37 

33 

40 

35 

32 

34 

30 

28 

31 

43.7 

MIN 

32 

20 

23 

22 

35 

29 

23 

19 

19 

23 

33 

32 

31 

35 

33 

33 

33 

34 

33 

34 

25 

14 

15 

25 

22 

16 

1  0 

14 

3 

3 

24*  1 

BALT  BLACK R 1 RD  MINE 

MAX 

37 

32 

30 

38 

46 

45 

44 

42 

31 

33 

45 

52 

44 

47 

35 

32 

49 

28 

33 

36 

34 

21 

22 

24 

18 

15 

11 

11 

11 

15 

32.0 

M  I  N 

20 

8 

8 

1  2 

22 

22 

1 9 

15 

1 5 

13 

4? 

23 

18 

21 

2  1 

17 

15 

4 

0 

0 

14 

-11 

-10 

-10 

-  9 

-  9 

-  5 

9.9 

EUR   D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

48 

45 

5  5 

50 

48 

48 

^\ 

4fi 

»S 

42 

41 

43 

46 

48 

39 

35 

35 

31 

34 

27 

28 

30 

27 

29 

29 

41.5 

MIN 

28 

22 

25 

29 

36 

29 

25 

25 

32 

34 

33 

34 

33 

31 

33 

34 

30 

23 

16 

1 3 

14 

22 

17 

16 

*7 

15 

1  3 

25.3 

EUR  D  ALENE  RS 

MAX 

49 

47 

57 

48 

45 

'  0 

48 

42 

41 

42 

45 

51 

44 

39 

3  5 

31 

37 

34 

31 

3  0 

32 

29 

30 

43  •  1 

MIN 

37 

25 

27 

29 

38 

30 

30 

26 

33 

35 

35 

36 

35 

35 

30 

33 

19 

13 

14 

15 

23 

19 

16 

16 

15 

14 

26.8 

VOA 

MAX 

59 

44 

53 

6  1 

62 

8  0 

58 

54 

41 

53 

41 

35 

37 

27 

30 

34 

35 

25 

28 

23 

26 

22 

22 

14 

18 

29 

39.8 

MIN 

25 

o 

10 

1  3 

1  7 

18 

16 

12 

3 

5 

9 

I  B 

19 

25 

27 

8 

12 

23 

24 

13 

23 

10 

-  6 

-  5 

-  8 

-17 

-  16 

-15 

-11 

-  7 

8.5 

TTONWOOO 

MAX 

45 

43 

54 

62 

52 

53 

SI 

45 

49 

52 

57 

55 

48 

44 

39 

38 

43 

42 

48 

39 

32 

31 

33 

32 

30 

29 

2  3 

30 

33 

39 

42.4 

MIN 

29 

16 

25 

27 

29 

24 

22 

17 

17 

30 

34 

3  0 

30 

32 

29 

28 

25 

24 

28 

25 

13 

10 

11 

it 

11 

13 

7 

2 

3 

12 

20.6 

JNCIL   1  N 

MAX 

53 

53 

50 

59 

58 

59 

58 

58 

52 

53 

48 

48 

49 

46 

42 

44 

45 

50 

48 

45 

45 

46 

45 

46 

40 

33 

36 

37 

34 

35 

47.2 

MIN 

26 

24 

15 

15 

18 

26 

16 

22 

11 

12 

35 

43 

43 

32 

10 

29 

28 

28 

26 

21 

24. 

21 

20 

22 

16 

8 

15 

5 

4 

3 

21.3 

ttOXOOO  DAM 

MAX 

43 

48 

56 

61 

62 

58 

55 

51 

51 

52 

44 

36 

35 

35 

39 

39 

40 

42 

46 

40 

36 

34 

34 

34 

29 

26 

30 

26 

30 

28 

41  .4 

MIN 

18 

10 

10 

13 

16 

19 

14 

12 

6 

7 

24 

26 

26 

29 

24 

9 

13 

IS 

21 

20 

4 

2 

5 

11 

-  2 

-  4 

5 

-  5 

-  9 

-10 

11*1 

S 

»  FLAT  OAM 

MAX 

53 

53 

57 

35 

54 

59 

54 

56 

53 

54 

61 

54 

50 

47 

46 

48 

47 

5  2 

52 

41 

41 

43 

42 

42 

38 

38 

39 

39 

O  "  7 

MIN 

29 

22 

19 

22 

28 

24 

24 

22 

17 

18 

32 

3  3 

36 

38 

9 

25 

25 

26 

20 

14 

2  0 

12 

111 

13 

IE 

MAX 

38 

39 

50 

52 

53 

55 

56 

44 

47 

52 

51 

40 

36 

40 

35 

37 

39 

J-H 

46 

42 

29 

33 

36 

29 

24 

29 

25 

29 

35 

37 

a 

3  * 

MIN 

23 

5 

2 

5 

22 

11 

9 

-  3 

14 

5 

-15 

-17 

-  5 

-15 

-15 

-13 

IGCS 

MAX 

55 

44 

47 

60 

60 

58 

57 

54 

42 

46 

53 

57 

58 

42 

40 

31 

36 

29 

39 

37 

37 

34 

30 

20 

22 

15 

22 

20 

17 

17 

39.3 

MIN 

29 

10 

a 

12 

16 

16 

13 

13 

4 

5 

5 

12 

28 

27 

28 

12 

7 

20 

20 

10 

18 

-  4 

-  7 

0 

-14 

-18 

-10 

-16 

-12 

-12 

7*3 

IIOIS  EXP  ST  A 

MAX 

43 

48 

48 

49 

5  1 

56 

58 

50 

38 

43 

47 

48 

42 

37 

)  r 

35 

34 

27 

30 

33 

29 

24 

24 

22 

1  5 

1 5 

17 

13 

24 

32 

35.6 

MIN 

19 

19 

22 

19 

21 

32 

21 

20 

14 

11 

24 

30 

24 

29 

29 

22 

22 

21 

20 

23 

10 

0 

12 

8 

2 

-  5 

0 

-  6 

1 

7 

15.7 

UOIS  CAA  AP 

MAX 

50 

46 

51 

53 

54 

37 

52 

42 

44 

45 

49 

52 

43 

41 

35 

42 

35 

29 

29 

35 

30 

28 

28 

23 

20 

16 

22 

16 

29 

33 

3  7.7 

MIN 

20 

16 

12 

15 

21 

29 

19 

17 

6 

12 

19 

22 

30 

32 

24 

22 

23 

24 

24 

26 

16 

13 

13 

8 

0 

■  6 

-  2 

-  8 

-  1 

-  2 

14.8 

, 

RIVER  1  S 

MAX 

52 

48 

58 

60 

60 

55 

54 

53 

54 

54 

53 

53 

53 

43 

43 

40 

41 

41 

52 

50 

52 

41 

36 

40 

36 

33 

41 

*  ** 

MIN 

22 

17 

19 

20 

20 

20 

20 

13 

15 

18 

18 

35 

34 

34 

26 

21 

25 

16 

12 

1 2 

!  8 

20 

2  1 

i 

i 

2 

UETT  2  E 

MAX 

54 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

59 

51 

57 

51 

53 

52 

52 

".^ 

SO 

45 

50 

50 

42 

43 

39 

38 

39 

36 

32 

3  3 

32 

33 

34 

466 

MIN 

25 

19 

20 

18 

22 

25 

20 

18 

17 

19 

33 

36 

37 

38 

26 

22 

23 

26 

28 

26 

25 

15 

14 

16 

14 

11 

1  7 

8 

11 

10 

21.3 

•RFIELD 

MAX 

48 

49 

57 

63 

58 

59 

61 

61 

58 

54 

57 

49 

40 

45 

40 

36 

33 

35 

36 

29 

35 

i : 

26 

20 

23 

20 

24 

31 

42.0 

MIN 

19 

8 

5 

12 

15 

16 

15 

12 

3 

6 

12 

19 

26 

31 

12 

9 

12 

11 

12 

1 

12 

■10 

7.8 

FIN  RS 

MAX 

48 

52 

52 

52 

52 

55 

SO 

47 

48 

55 

55 

40 

48 

48 

43 

43 

47 

45 

54 

41 

39 

41 

37 

if, 

37 

33 

ib 

32 

31 

34 

44.7 

MIN 

31 

30 

24 

25 

27 

31 

31 

32 

22 

23 

33 

32 

36 

36 

37 

37 

36 

34 

35 

31 

31 

2.1 

25 

23 

y\ 

~z 

7 

"I 

f  T  MALL    IND  AGENCY 

MAX 

57 

50 

55 

54 

63 

57 

59 

*7 

53 

36 

45 

48 

40 

38 

33 

36 

39 

37 

2' 

3' 

32 

*  * 

MIN 

28 

10 

19 

19 

12 

17 

16 

IS 

10 

12 

32 

37 

31 

16 

27 

25 

25 

20 

23 

0 

13 

■  5 

€JDEN  VALLEY  RS 

MAX 

56 

55 

51 

37 

52 

57 

35 

57 

49 

50 

55 

45 

40 

40 

42 

39 

** 

Q 

30 

4  3.8 

MIN 

21 

16 

14 

15 

18 

21 

17 

15 

11 

13 

12 

30 

35 

32 

24 

24 

23 

3 

HNNS  FERRY 

MAX 

58 

57 

65 

67 

59 

61 

60 

55 

55 

59 

62 

SO 

45 

47 

51 

51 

35 

35 

45 

49*4 

15 

13 

9 

1 3 

24 

23 

29 

40 

32 

21 

34 

26 

19 

22 

22 

7 

5 

19 

14 

1 

5 

1 

18 

13 

17.7 

WING  CAA  AP 

MAX 

54 

52 

60 

67 

59 

60 

52 

52 

51 

37 

62 

32 

45 

43 

44 

35 

39 

4S 

46 

42 

36 

34 

34 

34 

29 

29 

26 

29 

33 

38 

44.7 

MIN 

27 

22 

25 

34 

29 

31 

25 

20 

?o 

26 

32 

33 

30 

36 

23 

23 

26 

26 

25 

25 

19 

14 

11 

19 

11 

6 

9 

6 

15 

14 

22.2 

E'CE 

MAX 

49 

50 

55 

58 

38 

59 

56 

44 

45 

50 

36 

53 

43 

41 

37 

31 

31 

33 

39 

42 

33 

29 

29 

26 

19 

18 

19 

19 

27 

32 

39.5 

MIN 

28 

13 

10 

16 

18 

20 

12 

15 

7 

9 

15 

18 

28 

28 

20 

10 

19 

22 

24 

18 

17 

10 

3 

1  3 

-  4 

«  8 

0 

-  9  - 

■  5 

0 

12.3 

G 

NO  VIEW 

MAX 

59 

54 

59 

59 

58 

59 

59 

57 

37 

52 

62 

»7 

55 

54 

90 

51 

49 

52 

51 

47 

41 

39 

40 

<.* 

39 

36 

3*. 

33 

40 

49.9 

MIN 

25 

19 

17 

17 

19 

23 

19 

17 

13 

13 

29 

32 

33 

41 

27 

24 

23 

26 

22 

22 

28 

13 

7 

17 

19 

7 

16 

3 

6 

20.0 

NOEVILLE 

MAX 

45 

43 

51 

55 

33 

50 

50 

46 

48 

49 

57 

45 

45 

46 

37 

37 

43 

-? 

(.7 

33 

JO 

30 

31 

31 

29 

28 

20 

28 

32 

37 

40.7 

MIN 

28 

18 

21 

30 

30 

30 

23 

21 

16 

23 

32 

31 

33 

30 

30 

30 

29 

28 

30 

24 

20 

13 

13 

16 

11 

7 

12 

6 

9 

7 

21.8 

G 

t 

MAX 

55 

34 

56 

52 

30 

56 

33 

42 

40 

48 

31 

49 

49 

50 

bi 

54 

52 

50 

"  48 

40 

19 

37 

35 

}<• 

25 

1 7 

1  fii 

1 9 

25 

31 

42.8 

MIN 

25 

22 

24 

25 

22 

10 

19 

5 

5 

18 

18 

17 

18 

18 

20 

19 

18 

16 

15 

7 

-  6 

-  4 

■  2 

-  6 

-  9  - 

15  - 

b 

-12  ■ 

5  - 

4 

9.1 

C. 

JSt 

MAX 

■4* 

46 

51 
1 

34 

54 

54 

5S 

51 

47 

45 

52 

*b 

36 

37 

3<1 

40 

42 

4.S 

41 

31 

32 

32 

32 

20 

20 

19 

21 

24 

26 

30 

36.9 

MIN 

la 

3 

5 

9 

16 

a 

5 

0 

1 

11 

11 

26 

19 

8 

-  1 

3 

4 

5 

14 

4 

-11 

■  4 

3 

-28  - 

■27  - 

■14 

-23  - 

22  - 

20 

0.6 

M 

.EV 

MAX 

52 

51 

57 

60 

58 

60 

58 

49 

50 

53 

57 

51 

42 

39 

44 

42 

33 

43 

42 

35 

33 

34 

33 

26 

24 

21 

29 

21 

33 

35 

42.2 

MIN 

20 

19 

18 

24 

28 

29 

23 

14 

10 

8 

22 

22 

26 

29 

28 

15 

15 

18 

16 

16 

15 

8 

4 

8 

-  8  - 

•  2 

0 

-  4 

1 

4 

14.2 

S—  r*t*r«nc*  aotat  following  Suttoo  Ind« 


DAILY  TEMPERATURES 


IDA! 

NOVEMBER  19! 


Station 

Day  Of  Month 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAMER    4  NW 

MAX 

55 

50 

45 

55 

54 

b» 

55 

50 

53 

54 

55 

52 

46 

42 

45 

48 

41 

32 

32 

35 

30 

29 

25 

23 

24 

16 

2  3 

16 

27 

28 

3 

MI  N 

21 

9 

0 

5 

9 

17 

11 

1  0 

9 

2 

15 

31 

3  1 

28 

18 

22 

25 

25 

16 

8 

6 

9 

-  b 

-16 

-  2 

-17 

-13 

-14 

HAZELTON 

MAX 

49 

52 

58 

65 

61 

58 

55 

50 

53 

59 

58 

50 

47 

45 

44 

35 

39 

42 

48 

41 

36 

36 

35 

32 

27 

27 

25 

26 

30 

32 

<. 

MIN 

29 

15 

1  2 

23 

23 

24 

20 

21 

14 

16 

23 

23 

29 

35 

31 

19 

30 

24 

22 

24 

23 

9 

11 

20 

7 

-  7 

6 

-  8 

8 

6 

1 

HILL  CITY 

(tAX 

50 

55 

52 

63 

60 

61 

59 

49 

50 

54 

59 

47 

40 

41 

34 

34 

39 

34 

32 

30 

30 

31 

31 

34 

25 

13 

25 

25 

23 

27 

4 

MIN 

21 

8 

5 

9 

14 

18 

17 

21 

5 

4 

18 

20 

22 

26 

22 

-  1 

5 

10 

7 

17 

5 

-  3 

-  6 

15 

11 

-19 

-  6 

-17 

-  7 

-12 

HOLLI STER 

MAX 

SO 

56 

58 

58 

65 

62 

60 

62 

60 

60 

60 

56 

54 

46 

46 

54 

48 

45 

48 

50 

42 

32 

38 

42 

34 

44 

26 

33 

37 

38 

4 

MIN 

28 

17 

14 

29 

33 

27 

22 

16 

14 

8 

14 

22 

26 

26 

22 

12 

8 

12 

22 

22 

20 

e 

7 

12 

5 

-  1 

8 

1 

4 

18 

I 

ioaho  city 

MAX 

58 

54 

61 

65 

61 

65 

65 

60 

54 

58 

61 

54 

45 

38 

40 

48 

47 

52 

54 

47 

43 

43 

45 

42 

40 

38 

39 

35 

40 

44 

4 

16 

1 1 

8 

11 

15 

17 

14 

13 

6 

7 

24 

27 

31 

31 

25 

14 

14 

19 

19 

16 

12 

8 

5 

17 

0 

-  2 

12 

-  3 

-  4 

-  1 

IDAHO   FALLS  6  NE 

MAX 

54 

47 

52 

58 

58 

58 

53 

44 

42 

44 

52 

53 

47 

47 

39 

46 

31 

34 

37 

34 

33 

29 

27 

26 

22 

19 

21 

17 

24 

29 

3 

MIN 

31 

14 

1 1 

1  3 

16 

22 

21 

19 

6 

1 5 

1 3 

31 

3  5 

30 

2  1 

20 

25 

25 

21 

1  6 

5 

4 

14 

-  6 

-  8 

3 

-  9 

-  7 

-  7 

1 

IOAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

51 

50 

56 

57 

58 

60 

53 

44 

45 

51 

52 

53 

42 

46 

33 

40 

32 

33 

35 

37 

31 

31 

27 

26 

24 

22 

25 

18 

24 

24 

3 

MIN 

27 

17 

1  3 

16 

21 

24 

22 

15 

11 

8 

16 

18 

31 

32 

21 

19 

22 

25 

27 

23 

16 

11 

5 

4 

-  7 

-  9 

-  1 

-  9 

-  5 

-  2 

1 

IRWIN   2  S 

MAX 

52 

53 

58 

64 

60 

53 

57 

43 

48 

54 

59 

53 

49 

41 

40 

40 

30 

35 

35 

35 

35 

32 

26 

26 

23 

19 

20 

16 

26 

29 

4 

MIN 

28 

9 

1  3 

17 

23 

22 

20 

12 

5 

9 

19 

20 

30 

31 

30 

15 

11 

25 

27 

18 

19 

5 

-  2 

6 

-  6 

-10 

-  1 

-  8 

-  1 

2 

1 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

45 

46 

52 

52 

53 

54 

51 

46 

43 

45 

48 

49 

39 

34 

34 

35 

39 

28 

25 

29 

30 

29 

29 

25 

19 

15 

20 

14 

29 

33 

3 

MIN 

15 

11 

6 

8 

14 

21 

13 

12 

6 

5 

9 

13 

25 

20 

26 

19 

8 

20 

20 

23 

20 

1 

-  3 

4 

-15 

-24 

-  8 

-24 

-18 

-15 

JEROME 

MAX 

55 

54 

6  1 

66 

61 

61 

57 

56 

53 

57 

62 

54 

48 

45 

46 

41 

42 

44 

50 

47 

36 

35 

36 

31 

32 

32 

29 

30 

34 

38 

4 

27 

18 

16 

27 

25 

24 

20 

20 

17 

20 

21 

35 

28 

35 

28 

18 

26 

24 

18 

23 

21 

8 

7 

18 

11 

-  1 

8 

-  1 

10 

12 

1 

KELLOGG 

MAX 

48 

52 

47 

56 

52 

52 

57 

40 

51 

53 

44 

51 

51 

45 

46 

41 

42 

42 

,45 

54 

41 

38 

40 

37 

42 

31 

29 

35 

31 

32 

4 

MIN 

38 

22 

25 

27 

30 

30 

29 

23 

24 

27 

34 

37 

36 

37 

36 

36 

37 

35 

36 

33 

21 

18 

17 

22 

25 

10 

11 

16 

7 

7 

2 

KOOSKIA 

MAX 

54 

51 

56 

52 

52 

52 

49 

44 

46 

46 

58 

52 

51 

47 

47 

44 

50 

44 

55 

41 

42 

40 

36 

37 

38 

35 

30 

36 

35 

36 

4 

MIN 

39 

30 

22 

21 

25 

25 

23 

23 

19 

17 

33 

39 

36 

38 

36 

38 

36 

30 

33 

29 

28 

19 

19 

19 

19 

10 

24 

14 

6 

5 

2 

KUNA   2  NNE 

MAX 

52 

55 

59 

56 

53 

59 

55 

52 

54 

64 

52 

48 

48 

45 

47 

44 

50 

52 

44 

40 

36 

38 

38 

37 

37 

34 

35 

39 

39 

4 

MIN 

23 

17 

22 

17 

20 

27 

21 

17 

20 

30 

22 

33 

33 

21 

18 

23 

25 

23 

25 

24 

10 

10 

14 

12 

9 

14 

7 

12 

14 

1 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

61 

53 

62 

63 

52 

51 

51 

48 

48 

47 

59 

52 

53 

55 

51 

51 

50 

46 

48 

42 

43 

36 

29 

40 

33 

33 

31 

40 

34 

35 

4 

MIN 

37 

24 

30 

34 

31 

25 

23 

20 

17 

30 

36 

39 

38 

42 

36 

40 

34 

30 

30 

31 

19 

17 

20 

26 

21 

19 

23 

18 

9 

9 

2 

LEWISTON   WB  AP 

MAX 

57 

50 

63 

60 

51 

48 

50 

46 

49 

47 

57 

49 

52 

51 

48 

47 

48 

44 

49 

39 

38 

32 

25 

38 

30 

27 

27 

38 

34 

37 

* 

34 

27 

33 

35 

33 

24 

22 

22 

21 

30 

35 

36 

39 

36 

33 

39 

33 

31 

30 

26 

20 

17 

20 

20 

19 

19 

23 

13 

10 

1 1 

2 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

53 

46 

51 

55 

54 

52 

56 

45 

42 

50 

49 

51 

48 

43 

42 

31 

31 

35 

38 

37 

33 

25 

25 

27 

20 

15 

16 

20 

27 

31 

3 

MIN 

27 

18 

17 

18 

20 

23 

21 

18 

15 

15 

19 

23 

27 

25 

29 

14 

19 

24 

26 

19 

25 

15 

5 

10 

5 

-11 

-  9 

-  4 

-  2 

MACKAV  RS 

MAX 

46 

49 

5  1 

54 

58 

60 

55 

45 

48 

48 

52 

47 

43 

35 

36 

38 

39 

38 

39 

26 

32 

32 

33 

29 

20 

25 

37 

26 

23 

31 

3 

MIN 

27 

18 

1  5 

1  7 

21 

25 

24 

20 

1  5 

13 

20 

20 

29 

28 

28 

12 

23 

12 

14 

20 

14 

11 

20 

12 

1 

-  8 

-  7 

-  9 

-10 

-  5 

1 

MALAD 

MAX 

53 

55 

57 

60 

60 

60 

60 

50 

51 

53 

57 

54 

46 

45 

42 

39 

38 

45 

45 

44 

36 

34 

36 

36 

29 

26 

22 

25 

31 

36 

MIN 

31 

29 

16 

19 

24 

27 

23 

20 

16 

15 

20 

24 

30 

35 

32 

24 

29 

26 

25 

23 

22 

16 

11 

16 

10 

1 

8 

0 

3 

5 

1 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

52 

55 

58 

62 

60 

60 

60 

50 

51 

54 

56 

53 

46 

45 

42 

38 

39 

43 

45 

45 

37 

35 

34 

33 

26 

25 

22 

25 

30 

35 

MIN 

27 

22 

1  3 

1 3 

18 

22 

18 

14 

9 

9 

15 

18 

26 

33 

24 

20 

29 

26 

25 

20 

23 

17 

11 

17 

5 

0 

4 

-  3 

-  1 

1 

1 

MAY  RS 

MAX 

50 

46 

48 

55 

5  1 

52 

51 

46 

43 

49 

57 

69 

45 

41 

42 

43 

41 

45 

46 

42 

34 

30 

32 

31 

22 

19 

23 

20 

21 

22 

4 

MI  N 

20 

9 

7 

10 

15 

19 

13 

10 

5 

4 

20 

19 

27 

29 

28 

21 

22 

25 

18 

13 

10 

2 

16 

18 

-  9 

-10 

3 

-11 

-10 

-11 

MC  CALL 

MAX 

44 

46 

46 

54 

50 

54 

50 

52 

40 

48 

44 

46 

36 

33 

34 

38 

32 

36 

42 

36 

32 

36 

34 

28 

26 

24 

28 

22 

28 

30 

MIN 

28 

16 

16 

14 

18 

24 

18 

24 

10 

12 

30 

32 

33 

30 

24 

18 

1  2 

18 

20 

20 

16 

8 

8 

12 

1 

-  2 

6 

-  2 

-  5 

"4  i 

MC  C A  MMON 

MAX 

58 

51 

56 

59 

62 

60 

58 

56 

50 

53 

54 

60 

51 

44 

41 

40 

44 

40 

42 

39 

30 

30 

30 

39 

30 

26 

22 

24 

23 

25 

MIN 

23 

13 

9 

13 

17 

16 

1  3 

8 

11 

9 

9 

1  0 

10 

32 

31 

30 

13 

12 

14 

17 

16 

1 1 

12 

11 

4 

-  6 

9 

-  1 

8 

3 

1 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

53 

53 

'  57 

53 

51 

59 

52 

48 

48 

45 

47 

44 

50 

53 

43 

40 

40 

38 

38 

38 

37 

35 

33 

39 

35 

<• 

MIN 

34 

28 

22 

22 

21 

33 

39 

40 

41 

31 

30 

31 

32 

32 

33 

26 

21 

20 

23 

20 

20 

24 

12 

21 

19 

2 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

56 

51 

52 

58 

59 

53 

56 

45 

46 

52 

58 

48 

45 

47 

41 

39 

33 

44 

38 

37 

32 

32 

34 

26 

23 

23 

27 

22 

26 

28 

4 

MIN 

31 

19 

20 

30 

28 

29 

21 

19 

17 

21 

26 

27 

31 

32 

31 

18 

28 

21 

21 

25 

22 

11 

10 

10 

5 

-  4 

10 

-  3 

7 

7 

1 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

53 

61 

59 

54 

56 

45 

46 

52 

56 

55 

44 

42 

36 

30 

32 

35 

38 

37 

30 

26 

27 

26 

17 

19 

17 

20 

34 

3 

11 

13 

16 

19' 

16 

12 

8 

9 

12 

20 

21 

23 

25 

4 

18 

21 

24 

12 

16 

9 

2 

4 

3 

I 

MOSCOW   U   OF  I 

MAX 

50 

46 

55 

63 

55 

55 

55 

51 

51 

48 

54 

48 

46 

44 

40 

40 

47 

43 

52 

43 

34 

36 

35 

34' 

30 

29 

22 

33 

36 

38 

MIN 

27 

23 

32 

37 

34 

22 

20 

13 

25 

36 

38 

41 

34 

38 

32 

35 

29 

28 

32 

28 

19 

12 

16 

20 

22 

22 

17 

20 

12 

21 

2 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

58 

55 

56 

68 

62 

63 

58 

55 

57 

60 

65 

55 

49 

46 

49 

50 

5  J 

50 

45 

39 

41 

40 

40 

38 

39 

36 

36 

36 

39 

* 

MIN 

29 

21 

2 1 

2  1 

25 

26 

21 

19 

19 

21 

31 

35 

31 

38 

29 

22 

2  3 

27 

23 

27 

2  1 

1 4 

g 

1 8 

1 2 

10 

1 6 

g 

g 

10 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

32 

34 

44 

45 

44 

42 

35 

37 

42 

39 

40 

33 

30 

30 

31 

33 

34 

1 8 

23 

21 

20 

2  0 

2  0 

1 6 

2 1 

23 

27 

3 

MIN 

23 

21 

26 

36 

33 

30 

26 

24 

27 

33 

30 

29 

25 

25 

25 

23 

22 

23 

25 

1  6 

1  3 

14 

15 

1  3 

1  2 

1 1 

7 

9 

12 

15 

2 

NAMPA    2  NW 

MAX 

57 

54 

56 

58 

58 

53 

60 

55 

59 

54 

54 

60 

51 

47 

48 

47 

48 

47 

51 

5  1 

41 

41 

42 

40 

40 

37 

38 

37 

37 

36 

4 

MIN 

27 

18 

21 

19 

22 

28 

19 

19 

19 

17 

32 

35 

33 

40 

26 

22 

29 

26 

27 

26 

25 

14 

13 

19 

11 

11 

18 

9 

14 

14 

2 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

45 

51 

56 

52 

55 

54 

55 

50 

51 

52 

52 

39 

39 

43 

39 

42 

44 

43 

51 

42 

39 

39 

38 

39 

35 

34 

37 

38 

34 

35 

4 

MIN 

20 

9 

8 

9 

14 

19 

10 

6 

3 

7 

29 

33 

32 

30 

25 

16 

21 

20 

22 

20 

12 

8 

5 

10 

-  1 

-  3 

-  8 

-  5 

-  6 

-  5 

1 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

49 

44 

50 

57 

50 

51 

49 

48 

46 

50 

54 

47 

43 

43 

38 

37 

43 

40 

48 

37 

33 

34 

33 

32 

30 

28 

23 

29 

31 

35 

MIN 

34 

22 

24 

27 

31 

30 

26 

23 

22 

24 

36 

34 

33 

35 

32 

33 

32 

29 

31 

28 

19 

15 

16 

20 

17 

9 

15 

10 

10 

11 

OAKLEY 

MAX 

49 

50 

65 

70 

64 

58 

58 

48 

49 

61 

60 

55 

49 

50 

41 

35 

37 

44 

49 

40 

35 

31 

35 

30 

30 

31 

2L: 

33 

37 

36 

MIN 

30 

18 

19 

31 

31 

29 

26 

25 

17 

24 

27 

28 

25 

32 

26 

17 

29 

22 

25 

21 

24 

11 

9 

17 

-  4 

0 

-  3 

-  1 

3 

1 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

48 

46 

57 

58 

56 

50 

51 

48 

46 

53 

48 

45 

40 

34 

35 

34 

32 

38 

42 

42 

28 

27 

30 

28 

22 

23 

22 

22 

25 

20 

3 

MIN 

14 

-  l 

0 

9 

1 1 

8 

10 

2 

-  2 

4 

39 

2  5 

28 

24 

16 

-  6 

15 

8 

5 

-  5 

-  2 

15 

•  1 

to 

-18 

-19 

-  3 

-20 

-22 

-10 

OROFI NO 

MAX 

57 

55 

59 

62 

53 

52 

51 

45 

49 

45 

59 

55 

54 

53 

45 

46 

53 

54 

56 

51 

44 

40 

37 

40 

43 

36 

33 

29 

40 

39 

MIN 

39 

28 

28 

25 

28 

28 

23 

23 

19 

21 

36 

42 

37 

40 

36 

40 

39 

30 

34 

24 

25 

19 

20 

23 

23 

12 

22 

20 

9 

9 

PALISADES  DAM 

MAX 

57 

51 

55 

60 

60 

55 

54 

47 

46 

53 

56 

52 

38 

39 

38 

32 

32 

35 

33 

33 

29 

26 

24 

21 

13 

16 

14 

23 

25 

3 

MIN 

28 

12 

14 

16 

22 

24 

20 

13 

9 

12 

17 

30 

30 

29 

14 

12 

20 

24 

14 

20 

4 

-  3 

6 

-  4 

-13 

-  5 

-  7 

-  5 

-  1 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

56 

55 

54 

58 

52 

'55 

56 

58 

52 

50 

57 

=•4 

51 

51 

48 

49 

49 

53 

51 

47 

43 

46 

45 

41 

40 

35 

37 

35 

34 

34 

MIN 

27 

21 

17 

19 

20 

24 

19 

19 

14 

17 

31 

33 

35 

39 

27 

26 

27 

26 

24 

20 

2  3 

1 7 

14 

1 7 

14 

1 1 

14 

8 

PAUL   1  E 

MAX 

61 

49 

52 

59 

66 

63 

60 

57 

51 

50 

55 

60 

49 

48 

47 

45 

34 

35 

45 

48 

40 

35 

34 

37 

29 

26 

24 

26 

25 

30  1 

MIN 

28 

13 

10 

14 

18 

20 

18 

17 

12 

13 

18 

2 1 

26 

20 

22 

23 

21 

23 

25 

11 

10 

11 

8 

-  9 

-  7 

-  6 

-  5 

4 

1 

PAYETTE 

MAX 

55 

52 

51 

52 

52 

55 

53 

57 

47 

49 

52 

52 

49 

53 

48 

49 

49 

49 

47 

43 

42 

41 

44 

42 

40 

37 

36 

35 

32 

36 

4 

MIN 

25 

20 

1  8 

18 

20 

25 

19 

20 

15 

16 

33 

36 

34 

27 

29 

28 

26 

24 

23 

25 

23 

15 

17 

15 

14 

17 

14 

8 

9 

PIERCE  RS 

MAX 

49 

54 

51 

53 

39 

42 

40 

41 

43 

40 

55 

52 

39 

40 

35 

35 

39 

52 

36 

32 

36 

35 

35 

29 

32 

29 

29 

28 

29 

MIN 

40 

25 

3 

6 

14 

21 

17 

16 

1 5 

18 

3 1 

21 

32 

32 

28 

29 

30 

24 

26 

15 

17 

13 

10 

0 

16 

5 

0 

1 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

49 

49 

54 

63 

58 

58 

56 

46 

45 

55 

57 

5  o 

46 

48 

41 

34 

32 

37 

40 

35 

34 

29 

29 

31 

23 

24 

23 

22 

24 

28 

23 

17 

1 1 

16 

19 

2  1 

2  1 

19 

10 

g 

19 

1 8 

3^ 

15 

28 

23 

20 

22 

14 

12 

5 

11 

-  1 

-  6 

0 

-  1 

-  3 

-  2 

PORTHILL 

MAX 

52 

43 

50 

51 

49 

48 

43 

46 

44 

42 

48 

51 

45 

42 

49 

44 

41 

44 

41 

48 

46 

37 

34 

34 

37 

30 

36 

34 

27 

26 

MIN 

28 

18 

26 

25 

32 

23 

18 

14 

17 

23 

28 

41 

34 

33 

26 

26 

27 

32 

32 

29 

18 

15 

13 

16 

17 

15 

14 

12 

0 

0 

POTLATCH 

MAX 

47 

48 

55 

60 

52 

52 

52 

52 

53 

50 

55 

48 

47 

44 

42 

40 

44 

49 

52 

40 

40 

35 

34 

37 

33 

30 

26 

32 

36 

40 

MIN 

32 

18 

30 

30 

32 

22 

21 

15 

20 

32 

35 

34 

34 

36 

32 

36 

33 

28 

29 

30 

19 

10 

1  2 

24 

20 

8 

19 

18 

1  0 

14 

2 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

58 

55 

56 

60 

60 

59 

60 

56 

50 

50 

55 

56 

36 

37 

38 

45 

44 

40 

33 

32 

30 

26 

25 

24 

23 

30 

30 

4 

MIN 

27 

20 

1  3 

17 

2  1 

24 

21 

18 

12 

1 1 

16 

22 

29 

34 

32 

17 

24 

29 

26 

23 

28 

17 

12 

18 

12 

%  1 

2 

-  2 

2 

2 

1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

50 

42 

52 

56 

50 

50 

40 

44 

48 

41 

41 

45 

41 

37 

41 

38 

40 

43 

41 

45 

37 

36 

34 

33 

30 

25 

29 

23 

27 

28 

3 

MIN 

26 

20 

25 

24 

36 

23 

25 

27 

23 

22 

3 1 

37 

31 

30 

32 

28 

27 

29 

13 

1  1 

12 

20 

19 

14 

5 

13 

8 

7 

2 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

47 

46 

51 

54 

52 

56 

57 

42 

46 

46 

54 

48 

41 

39 

38 

41 

38 

30 

31 

33 

35 

31 

33 

27 

26 

24 

20 

15 

23 

28 

M I  N 

25 

6 

1 

8 

1  3 

1  7 

12 

8 

5 

-  1 

1 1 

9 

26 

29 

23 

2  1 

17 

23 

25 

26 

17 

4 

8 

7 

-  5 

-1  1 

-  3 

-13 

-13 

-11 

RICHFIELD 

MAX 

52 

52 

56 

63 

59 

59 

54 

51 

48 

53 

58 

50 

49 

41 

42 

35 

30 

41 

42 

39 

37 

35 

33 

27 

24 

22 

24 

23 

26 

33 

MIN 

21 

17 

13 

20 

23 

27 

16 

14 

12 

12 

24 

25 

29 

33 

30 

19 

22 

23 

23 

22 

23 

10 

10 

15 

7 

-  8 

7 

-  5 

8 

9 

RIGGINS  RS 

MAX 

55 

54 

56 

58 

58 

59 

49 

57 

51 

49 

41 

40 

39 

39 

38 

36 

36 

37 

39 

MIN 

41 

31 

31 

35 

38 

33 

34 

40 

35 

34 

29 

23 

20 

22 

22 

16 

24 

15 

25 

22 

ROLAND   W  PORTAL 

MAX 

39 

41 

52 

54 

49 

49 

47 

44 

50 

42 

45 

42 

35 

35 

35 

34 

35 

38 

43 

36 

31 

35 

33 

30 

27 

26 

27 

30 

28 

30 

3 

MIN 

31 

19 

23 

26 

32 

32 

30 

30 

32 

29 

17 

14 

17 

17 

15 

1  0 

5 

1  0 

13 

RUPERT 

MAX 

62 

50 

54 

58 

68 

64 

59 

59 

50 

50 

56 

59 

51 

48 

48 

44 

34 

35 

45 

46 

42 

35 

35 

37 

29 

25 

26 

25 

27 

28 

MIN 

29 

14 

1 1 

19 

1 9 

23 

1  7 

20 

21 

20 

20 

2  3 

10 

10 

1 1 

1 

- 1  0 

-  9 

-  9 

-  8 

5 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

50 

51 

55 

58 

57 

60 

54 

45 

45 

50 

^ 

53 

47 

45 

38 

39 

32 

31 

32 

34 

32 

33 

34 

26 

23 

18 

24 

1  7 

28 

32 

' 

MIN 

30 

12 

1 1 

17 

20 

22 

16 

13 

5 

9 

16 

18 

30 

30 

30 

20 

16 

25 

25 

26 

19 

6 

3 

12 

-  6 

-11 

0 

-10 

-  5 

-  1 

SAINT  MARIES 

MAX 

57 

52 

58 

60 

59 

60 

51 

51 

56 

58 

55 

53 

47 

46 

44 

45 

43 

46 

55 

45 

38 

37 

37 

37 

34 

32 

33 

33 

31 

35 

MIN 

35 

19 

22 

25 

24 

24 

22 

20 

18 

26 

28 

31 

34 

36 

34 

33 

33 

30 

31 

26 

15 

13 

11 

16 

19 

8 

H 

8 

2 

2 

SALMON 

MAX 

47 

48 

53 

51 

51 

52 

51 

45 

46 

55 

47 

50 

46 

41 

48 

50 

45 

46 

47 

42 

35 

33 

37 

20 

22 

'  ' 

23 

25 

22 

MIN 

11 

9 

10 

13 

13 

11 

10 

7 

6 

19 

19 

28 

30 

30 

25 

25 

28 

24 

14 

14 

6 

15 

1 

-10 

-10 

"  ( 

-12 

-10  • 

-  9 

11 

SANOPOINT   EXP  STA 

MAX 

51 

44 

54 

58 

50 

49 

45 

46 

40 

43 

47 

50 

44 

40 

42 

40 

41 

46 

45 

45 

38 

37 

35, 

33 

32 

28 

34 

28 

27 

27 

4 

MIN 

31 

20 

25 

26 

41 

35 

23 

20 

22 

25 

33 

38 

34 

34 

33 

27 

30 

31 

29 

34 

16 

13 

15 

22 

22 

14 

1  1 

14 

6 

4 

2' 

;.-OSHONE 

MAX 

49 

53 

59 

65 

62 

62 

54 

54 

51 

58 

60 

51 

48 

43 

45 

37 

33 

44 

45 

41 

35 

34 

35 

26 

25 

27 

25 

31 

36 

MIN 

20 

21 

21 

26 

29 

29 

20 

15 

17 

21 

27 

31 

29 

35 

30 

20 

23 

24 

23 

24 

23 

12 

10 

17 

12 

2 

10 

2 

10 

10 

1' 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

>U  5  Continued    

Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

IS 

26 

27 

1 

28 

29 

30  31 

s 

E 
< 

NCER  RS 

MAX 

AS 

50 

51 

53 

5A 

56 

52 

39 

41 

A6 

A6 

SO 

Al 

35 

38 

32 

33 

27 

28 

32 

21 

28 

20 

14 

13 

IS 

16 

29 

29 

35.7 

MI  N 

26 

25 

26 

21 

1 2 

19 

16 

6 

12 

-  2 

-  2 

-13 

-  7 

-18 

-  9 

-  9 

9.B 

I  NOP  1  EL  D 

MAX 

53 

52 

58 

63 

60 

58 

58 

48 

49 

SA 

56 

55 

45 

A7 

37 

Al 

35 

34 

AO 

38 

37 

32 

32 

28 

2A 

24 

23 

32 

26 

30 

42.3 

MIN 

23 

11 

7 

13 

17 

17 

13 

12 

5 

7 

IS 

IS 

29 

33 

31 

20 

25 

25 

19 

?S 

25 

10 

4 

11 

-  3 

-  5 

3 

-  5 

-  1 

13.4 

BN1TE 

MAX 

3A 

3A 

Al 

55 

59 

A9 

5A 

SO 

A3 

SO 

55 

A2 

36 

34 

37 

36 

36 

37 

3A 

AS 

AA 

30 

29 

27 

25 

23 

25 

25 

29 

37 
1 

38.5 

MIN 

26 

12 

12 

15 

22 

25 

20 

14 

13 

15 

IB 

29 

26 

26 

21 

20 

12 

11 

11 

IS 

3 

1 

2 

12 

-  6 

-  <r 

-  6 

-  S 

-  2 

11.9 

AR 

MAX 

SA 

A3 

A6 

46 

AO 

3A 

32 

31 

33 

32 

30 

26 

25 

23 

19 

22 

16 

20 

32 

MIN 

11 

29 

30 

29 

22 

14 

2A 

22 

19 

19 

A 

-  1 

-10 

-  8 

-12 

0 

-12 

-12 

-  b 

VALLEY 

MAX 

52 

47 

57 

59 

58 

59 

59 

54 

48 

51 

54 

51 

A2 

37 

A3 

39 

37 

39 

A2 

38 

33 

36 

32 

28 

22 

23 

2A 

2A 

29 

32 

A1.7 

MIN 

15 

A 

2 

8 

11 

18 

9 

5 

2 

A 

14 

16 

17 

26 

2A 

-  5 

2 

6 

S 

2 

-  6 

-  3 

"1* 

-21 

-  6 

-19 

-16 

-15 

3.2 

N  FALLS  PM 

MAX 

56 

56 

57 

62 

60 

62 

59 

60 

SA 

5A 

61 

56 

SA 

51 

At 

A9 

51 

5A 

51 

AA 

Al 

AA 

A2 

41 

Al 

36 

35 

32 

39 

40 

A9.7 

MIN 

25 

28 

1 5 

1A 

12 

IS 

1  5 

27. A 

OKI*  EXP  STA 

MAX 

A3 

A7 

52 

51 

53 

51 

SA 

53 

AO 

51 

52 

50 

53 

Al 

38 

39 

79 

33 

30 

33 

30 

30 

30 

27 

2A 

13 

21 

19 

27 

31 

38.2 

MIN 

20 

e 

6 

6 

S 

8 

9 

8 

3 

3 

IS 

15 

13 

17 

15 

IS 

A 

20 

15 

A 

-  5 

-  8 

-  6 

-10 

-14 

-16 

-15 

-1A 

-12 

-  5 

3.5 

EE. CREEK 

MAX 

41 

AS 

6A 

68 

60 

6A 

58 

A9 

58 

62 

59 

55 

A8 

A9 

AO 

30 

39 

A4 

A9 

A9 

35 

29 

34 

33 

30 

31 

26 

36 

40 

40 

45.6 

MIN 

17 

'  7 

4 

16 

15 

16 

12 

10 

6 

8 

21 

IS 

19 

22 

20 

IB 

22 

21 

12 

15 

13 

13 

16 

0 

-  8 

-  1 

-  t 

-  1 

2 

10.9 

N  FALLS   2  NNE 

MAX 

52 

53 

60 

67 

61 

59 

55 

53 

52 

57 

S7 

55 

49 

50 

A7 

38 

AO 

44 

A9 

A3 

37 

3A 

36 

35 

31 

32 

29 

31 

33 

36 

45.8 

MIN 

3* 

18 

13 

18 

20 

22 

20 

25 

13 

1A 

23 

21 

29 

36 

32 

21 

29 

26 

20 

2A 

23 

10 

12 

2A 

11 

1 

9 

o 

9 

6 

18.8 

N  FALLS  3.SE 

MAX 

62 

52 

52 

59 

66 

60 

59 

58 

53 

52 

58 

58 

55 

AS 

50 

AS 

39 

41 

AS 

A9 

AO 

3A 

35 

38 

36 

31 

32 

28 

31 

33 

46.7 

MIN 

32 

22 

17 

16 

21 

25 

27 

29 

14 

15 

16 

25 

28 

30 

32 

2A 

27 

29 

22 

22 

2A 

17 

17 

18 

13 

* 

2 

3 

6 

19.3 

LACE 

MAX 

A3 

45 

55 

52 

50 

S3 

42 

41 

A7 

A2 

52 

A9 

46 

A4 

39 

A2 

41 

A3 

49 

36 

38 

33 

32 

37 

31 

25 

30 

25 

28 

36 

40.9 

MIN 

34 

21 

25 

28 

34 

31 

25 

20 

20 

26 

3A 

35 

32 

33 

32 

3A 

34 

30 

34 

74 

17 

17 

17 

23 

16 

8 

11 

6 

9 

17 

24.1 

LACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

AS 

A5 

AS 

57 

57 

52 

55 

48 

50 

SO 

AO 

52 

49 

A2 

AS 

38 

39 

Al 

44 

51 

36 

35 

32 

36 

38 

32 

29 

31 

26 

36 

42.6 

MIN 

36 

21 

22 

25 

28 

31 

28 

20 

20 

28 

31 

3A 

35 

36 

3A 

35 

35 

31 

31 

33 

19 

17 

18 

IB 

23 

8 

7 

6 

5 

6 

24.0 

SER 

MAX 

60 

57 

57 

59 

57 

62 

60 

62 

SA 

48 

60 

5A 

48 

52 

50 

52 

50 

52 

52 

AB 

AS 

A6 

A5 

AO 

A2 

38 

AO 

36 

35 

36 

49.9 

MIN 

2A 

IS 

16 

16 

17 

17 

IB 

18 

12 

15 

33 

36 

32 

38 

28 

2A 

22 

25 

22 

22 

22 

18 

14 

IS 

12 

17 

1A 

7 

6 

7 

19.5 

CHESTER  1  SE 

MAX 

A6 

AS 

57 

62 

55 

52 

52 

AS 

SA 

51 

SA 

A9 

Al 

44 

A2 

AO 

A2 

AA 

52 

A5 

32 

33 

33 

30 

31 

32 

27 

33 

38 

42 

A3. 6 

MIN 

30 

16 

25 

25 

30 

23 

20 

11 

13 

26 

35 

29 

30 

32 

34 

28 

34 

21 

29 

24 

1  3 

7 

9 

19 

7 

2 

9 

0 

3 

3 

IDAHO 
NOVEMBER  1952 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


20 


hi 


FTON  PUMPING  STA 


» I  DO  PL*  DAM 


LI8ADES  DAM 


EVAP 
KIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


2473 
3330 


i.7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

0.5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

7.0 
7 

1.0 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

8 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

'.' 

2 

2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

1 

1 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

3.0 

T 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

6.0 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

9.0 
9 

0.2 
9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 
1 

1.1 

3 

0.2 
3 

2.S 
6 

0.3 
6 

• 

0.3 

1.0 
3 

2.0 
7 

7 

T 

7 

a 

6 

6 

SNOWFALI 
SN  ON  GND 

T 

1  s 
l.NTA  1  E 
I  CREEK  1  S 
1  OOOT 
CE  WB  AP 
CERS  FERRY 
un  CAA  AP 
AADE   1  NW 

»ERVILLE  ARBAUGH  RCH 
BLACKBIRD  MINE 
0  ALENE  CAA  AP 


0, 


Sm  r*i*r*Boa  note*  tollowing  Station  I 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDABC 

NOVEMBER  19M 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

3< 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

2.0 
2 

8.5 
10 

0.5 
8 

8 

7 

7 

T 

6 

T 

6 

6 

j 

T 

5 

T 

T 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
1 

0.8 

3.0 
T 

3 

2 

T 

2 

T 
2 

1 

T 

1 

1 

0.7 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

■ 

FENN  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.8 

T 

1 

T 

T 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

1.0 

2 

2 

2 

2 

HA ILEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

0.5 
3 

T 

3 

3 

3 

2 

2 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

6.0 
6 

2.0 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.4 
1 

1 

1 

T 

1 

1 

0.8 
1 

T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1  .  0 

1.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

3.0 

5.0 
11 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
1 

2.0 
3 

0.3 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3.0 
4 

0.2 
4 

4 

4 

3 

3 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.2 
T 

T 

T 

1 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

6.0 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

1.1 
1 

1.0 
1 

4.1 
3 

1.1 

5 

T 

6 

•T 

6 

6 

S 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2.5 
4 

4 

3 

3 

2 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

4.0 

5 

2.0 
7 

T 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

1.0 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

T 

T 
T 

PINE  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

1 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

4.1 

1.2 
4 

0.5 

3 

0.4 

0.4 

3 

0.4 

3 

0.4 

2 
0.3 

T 

1 

0.6 
1 

1 

1 

0.5 
1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 

B 

T 

0.4 
T 

1.9 
1 

0.1 
1 

T 
T 

T 
T' 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T- 

T 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

4.5 
7 

6.5 
12 

1.0 

12 

1.0 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 

9 
1 

1.2 

T 

T 

2.7 
3 

1.9 

5 

2.3 
7 

0.4 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

2 

12.0 
12 

9 

9 

s 

7 

6 

6 

8 

6 

6 

1.0 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 
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1  Preop. 

AB8RMIN  IXP  STATION 

0010 

B 1  NO  MAN 

12 

42 

56 

112 

SO 

4400 

SP 

IP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

8 

6  7 

ALBION 

42 

23 

113 

35 

4750 

19 

5  IIWC  COL  LUXATION 

2  3 

S 

ALPHA  1  NF 

VALLSV 

• 

44 

24 

113 

39 

4780 

TV 

7P 

GLENN  5TRAWN 

2  3 

3 

UBICAH  FALLS  1  N« 

0227 

PORER 

1? 

U  3  BUR  RECLAMATION 

INDUS  ON  DAM 

m  n 

ELMORE 

2 

43 

21 

1  1  S 

26 

3682 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

A  SCO 

OSTS 

BUTTS 

8 

43 

3B 

113 

19 

3323 

SP 

IP 

MRS  HAZEL  C LINDEN  IN 

2  3 

S 

7 

iUOIROt  (  DAM 

ELMORE 

1 

43 

36 

113 

SS 

3239 

BA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

3 

•  7 

ISBTON  1  S 

'<*;<• 

FREMONT 

12 

44 

OS 

111 

27 

3100 

SP 

SP 

GUST  STEIKHAN 

2  3 

3 

7 

0493 

SLMORS 

t 

PHILLIP  T  PETERSON 

IT  I  ■  v» 

43 

43 

113 

1  4 

7390 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

fcVtHY  RANG  til  STATION 

0323 

SHOSHONE 

10 

47 

1!S 

1 1  | 

48 

2300 

SP 

SP 

U  S  F0RE5T  SERVICE 

2  3 

5 

7 

MTV II*  VODSL  BASIN 

OSS  7 

IOOTENAY 

9 

47 

116 

33 

2070 

IP 

4P 

2  3 

8 

"H.I 

VALLSV 

1 1 

i  ■ 

im 

113 

10 

36S6 

6P 

6P 

RAPIER  EDWARDS 

2  3 

5 

7 

0913 

BINGHAM 

12 

EARL  R0DGER3 

(14. Ml 

CARIBOU 

12 

43 

00 

111 

43 

6200 

SP 

SP 

PORT  HALL  1R  PROJ 

2  3 

S 

6 

UN 

1002 

GOODING 

12 

i- 

M 

114 

57 

3269 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

9 

BOISI  LUC IT  PEAK  OAM 

1018 

ADA 

43 

22 

ii" 

04 

2933 

4P 

CORPS  OF  ENG INEER5 

2  3 

3 

lOISt   WB  AIRPORT 

10SS 

AOS 

43 

34 

116 

13 

2842 

mo 

HID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3 

0 

7 

10T9 

BOUNDARY 

S 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42 

!f> 

114 

44 

3S00 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3 

■OHGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARRATER 

3 

46 

31 

113 

2230 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

man  2  kne 

1272 

SHOSHONE 

47 

32 

115 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3 

5 

BUR  LEY 

12M 

CASSIA 

12 

42 

32 

11  J 

47 

4180 

84 

BA 

FRANK  A  RED! I ELD 

2  3 

s 

IVBXTY  1  NW  FACTORY 

1298  CASSIA 

12 

AMALGAMATED  SUGAR 

DJRLSY  CAA  AIRPORT 

U  02 

CASSIA 

12 

12 

32 

113 

46 

4137 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

I 

7 

C  A  LOT  I.  LI. 

13S0 

CANTON 

2 

43 

39 

L 16 

41 

2372 

S3 

S3 

HAROLD  M  TUCIER 

2  3 

5 

7 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

44 

34 

11S 

41 

2631 

5P 

SP 

J    I  LOR TON 

2  3 

5 

CASCADE  1  NW 

1314 

VALLBY 

8 

31 

118 

03 

4860 

SP 

SP 

U  5  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

rfjrrwviLLE  arbaugh  rcm 

1838 

BOISI 

2 

n 

MABEL  M  ARB  A  UGH 

1663  CUSTSR 

11 

44 

30 

114 

14 

3171 

SP 

SP 

U  3  FOMST  SERVICE 

2  3 

3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1S71 

CUSTER 

• 

02 

113 

6300 

SP 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

5 

MM  POM  1  IHI 

1S10 

BONNIR 

48 

M 

116 

10 

2123 

6P 

OP 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

s 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

193K 

LEMHI 

43 

07 

114 

21 

3  BOO 

BA 

BA 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3 

s 

7 

SBMM  D' AUTRE  CAA  AP 

1931 

KOOTKNAY 

3 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

?OBUR  I'ALEWE  R3 

19SS 

SOOTSNAY 

47 

41 

116 

45 

2160 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3 

7 

CORD  A 

2071 

CARIBOU 

12 

42 

43 

111 

33 

6200 

9A 

6A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

3 

COTTOrtwoori 

2134 

IDAHO 

3 

46 

03 

116 

21 

3411 

6P 

6P 

MRS  H  D  KLAPPRICH 

2  3 

3 

7 

IIB1 

ADAMS 

12 

44 

A* 

116 

28 

2950 

5P 

SP 

DAN  GOODMAN 

2  3 

5 

CROUCH  2  im 

2779 

BOISE 

■ 

HARRY  GRAHAM 

NUDWOOD  DAM 

?3B% 

VALLEY 

| 

44 

19 

115 

38 

3375 

8P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

s 

7 

OtAJWOOD  SUMMIT 

2293 

VALLEY 

11 

44 

32 

113 

34 

7000 

U  S  SOIL  CON  SER 

DEIA  FLAT  DAM 

CANYON 

43 

33 

116 

44 

2310 

8P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

DIXIE 

2375 

IDAHO 

11 

43 

31 

11S 

II 

5610 

SP 

SP 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

2  3 

3 

2BTI 

TETON 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

1  7  07 

CLAM 

44 

14 

112 

14 

5462 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

MVJ0I3  CAA  AIRPORT 

2717 

CLAM 

• 

44 

10 

112 

13 

5122 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

ELK  cm 

2973 

IDAHO 

3 

43 

AM 

115 

26 

3975 

4P 

4P 

MRS  LORA  D  V I  LAS 

2  3 

8 

ELI  R 1  VSR  1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

46 

47 

116 

10 

2910 

5P 

IP 

GLENN  WALKER 

.:  3 

5 

.'■4  AL- 

GEM 

2 

WAYNE  F  HARPER 

ruRFl' 

UM 

CAMAS 

12 

43 

21 

114 

48 

5063 

BP 

BP 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3 

5 

PSn  RANGER  STATION 

S143 

IDAHO 

3 

46 

M 

115 

33 

1600 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

PORT  BALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43 

03 

112 

26 

4300 

5P 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

5 

1ABDSN  VALLEY  RS 

344S 

BOISS 

B 

44 

04 

115 

53 

3147 

SP 

SP 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

;iLMORI   SUMMIT  RANCH 

3378 

1 1 

STAN  L  3 WANG KR 

Mjm    F  Ft-  M  i 

ELMORE 

12 

42 

57 

115 

19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

5 

7 

WOOING  CAA  AIRPORT 

3682  GOODING 

12 

42 

ss 

:  ;  ■! 

46 

3696 

HID 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

3732 

CARIBOU 

42 

35 

111 

i  i 

5400 

SS 

33 

H  A  WESTENFELDER 

2  3 

HUD  VIE» 

3760 

OWTHEE 

12 

42 

39 

116 

06 

2600 

4P 

4P 

W  BILADEAU 

2  3 

s 

OBAHGEYILLF 

3771 

IDAHO 

3 

MRS  ALVERA  FOSTER 

CUT 

IMS 

BONNEVILLE 

12 

43 

03 

111 

22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

3 

MOUSE 

3882 

CUSTER 

6 

42 

42 

113 

37 

6100 

5P 

SP 

HRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

IAILIV 

3942 

BLAINE 

12 

43 

31 

|  |  .i 

19 

5347 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  3 

3 

7 

3M4 

JEFFERSON 

13 

39 

112 

IS 

4796 

SP 

SP 

U  S  F  I  W  SERVICE 

2  3 

5 

7 

il« 

JEROME 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

426S 

1  < 

IB 

115 

03 

5000 

SP 

SP 

CARROLL  DAMMEN 

2  3 

3 

7 

HDLLISTTR 

4293 

TRIM  PALLS 

12 

42 

21 

114 

33 

4550 

5P 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

1 

BO*S 

4384 

BUTTE 

6 

43 

47 

113 

00 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

1443 

BOISS 

43 

115 

50 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3 

5 

7 

UMBO  C ITU  13  S* 

ti 

BOISE 

2 

C  M  GARDNER 

IDAHO  FALLS  6  NI 

44SS  BOKMEV ILLS 

12 

43 

34 

111 

53 

4840 

SP 

SP 

CARROLL  SECRIST 

2  3 

s 

IDABO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4437 

BONNEVILLE 

12 

AJ 

31 

112 

04 

4730 

HID 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

s 

4473 

OFT  HE  I 

42 

113 

19 

6000 

VAR 

CHRIS  CALLER 

S 

■  MIR  2  S 

4588  FIONNEV  1  LLE 

12 

43 

24 

111 

13 

5200 

5P 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  3 

s 

7 

ISLAND  PAM  DAM 

1594 

12 

*  i 

111 

21 

6300 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

JACKSON  PEAK 

4612' BOISE 

• 

03 

113 

27 

7030 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JSROMT 

4S70 

JEROME 

12 

42 

114 

31 

3785 

5P 

SP 

0  OLIVER 

5 

4793 

LEVIS 

j 

46 

1  A 

116 

01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

EtXLOOG1  " 

4831 

SHOSHONE 

47 

32 

116 

06 

2303 

9A 

9A 

IRVING  H  LAS KEY 

a  3 

3 

KOOSKIA 

IDAHO 

3 

48 

115 

H 

1261 

IP 

AP 

I  T  GYLROY 

2  3 

I 

MM 

ADA 

2 

42 

31 

119 

I  4 

2665 

SP 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

5 

LAIDMARX  RANGER  STATION 

3110 

11 

4« 

ifi 

113 

32 

6650 

TAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

1230  NET  PERCE 

12 

23 

117 

03 

7A 

JACK  MCKAY 

3 

LUIS  TOR  *ATCR  PLANT 

•,.•>. 

NTS  PERCE 

3 

46 

23 

117 

01 

743 

5P 

SP 

LEWISTON  WATER  DEPT 

2  3 

3 

7 

LSMISTON  WB  AIRPORT 

B  4  1 

NBZ  PERCE 

3 

48 

23 

117 

1413 

■HI 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

S 

7 

J.  I  ETON  PUMPING  STATION 

BEAR  LAKE 

1 

A.! 

07 

111 

]  H 

5928 

BP 

BP 

UTAH  PAL  COMPANY 

2  3 

S 

6 

-OLO  PASS 

33 34 

IDAHO 

3 

3B 

114 

33 

3700 

VAR 

U  S  FOMST  SERVICE 

S 

'-OWWAN 

3414 

BOISE 

■ 

OS 

115 

35 

3870 

5P 

SP 

OR VILLI  L  JOINER 

2  3 

3 

7  3 

1ACEAY  RANGER  STATIOK 

CUSTSR 

«  1 

35 

113 

17 

5900 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

•A  LAD 

ONEIDA 

! 

*2 

11 

11. 

16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTKER 

2  3 

I 

MAUD  CAA  AIRPORT 

•>559 

oni rn* 

M 

10 

112 

19 

lAHil 

Nil 

un 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

1  BEAR      2  BOISE,     3  CLEARWATER.     4  COEUR  D'ALENE.     5  SOOTSNAY .     6  LOST,     7  PA LOUS 1 .     8  PAYETTE ,  9 
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to 
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Precapj 

MAY  RANGER  STATION 

5663 

LKMHI 

ep 

U  8  FOREST  SERVICE 

5708 

VALLEY 

U  5  FOREST  SERVICE 

MC  CAMHON 

3718 

BANNOCK 

12 

42  3  9 

112 

12 

4774 

SP 

2 

MERIDIAN  1  SSW 

S641 

3 

43  38 

HI 

24 

2607 

SP 

* 

MSA 

12 

MINIDOKA  DAH 

MM 

HINIDOKA 

V  8  BUR  RECLAMATION 

HONTPELIER  RANGIR  STA 

6033 

BEAR  LAKE 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOORE  CREEK  SUHHIT 

'1 

43  36 

11S 

40 

5990 

VAR 

S 

MOSC  O"  U  OF  I 

46  44 

117 

00 

2626 

SP 

3  3  0 

MOUNT  A  1  N  HOME 

BULLA N  PASS  CAA 

8237 

SHOSHONE 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

NAMPA  2  NW 

8300 

CANYON 

35 

AMALGAMATED  SUGAR 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

11 

44  58 

116 

17 

3860 

SP 

5P 

NEZPERCE  2  B 

» 

46  13 

116 

12 

3830 

w 

ftP 

2 

7 

NSZ  PERCE  PASS 

1 1 

43  43 

OAKLEY 

6342 

CASSIA 

12 

42  13 

33 

8P 

HERBERT  J  HA  ;DY 

OBSIDIAN  4  NNE 

IB  -.3 

CUSTER 

1  1 

44  03 

114 

48 

HARJORIE  L  SHAM 

OLA  4  8 

88M 

a 

44  08 

116 

17 

2973 

if 

SP 

3  3 

OROF I NO 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116 

IS 

1027 

SP 

3P 

PALISADES  DAM 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

5392 

PARMA  EXPERIMNT  STA 

6844 

CANYON 

2 

43  47 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  1  E 

6877 

HINIDOKA 

AMAI£AMATED  SUGAR 

PAYETTE 

6891 

8 

44  04 

116 

56 

2139 

6P 

BP 

MiritAEL  HARRIS 

2 

3  S 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115 

48 

3173 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  S 

PINE  2  SSW 

7079 

GENEVA  B  SCHRAFT 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

4444 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTH I  I.L 

7264 

BOUNDARY 

?5oo 

R  E  DEN HAH 

POT  LATCH 

7 

46  53 

116 

S3 

Hit 

7P 

7P 

3  3 

PRESTON  3UG  FACT  2  SE 

FRAMLIN 

1 

42  03 

111 

82 

4716 

4P 

4P 

2 

3  3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUNGO  CREES 

7433 

VALLEY 

H  EDWARD  BUDELL 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

ROY  POTTER 

REACTOR  TESTING  STA 

6 

43  33 

112 

'■7 

4925 

HID 

■  ID 

2 

3  3 

R I C  HF I E  LD 

12 

43  04 

114 

M 

4306 

5P 

SP 

2 

3  3 

RIGGINS  RANGER  STATION 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7B8B 

SHOSHONE 

'  SP 

J  L  RANDOLPH 

2 

RUPERT 

7968 

HINIDOKA 

HINIDOKA    IR  PROJ 

SAINT  ANTHONY 

12 

43  58 

111 

40 

4968 

7P 

7P 

3  3 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

10 

47  19 

116 

33 

2155 

SP 

V  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  S 

SALMON 

HID 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

116 

i  af 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CMEI  RANGER  STA 

ELMORE 

2 

43  37 

III 

10 

4730 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOS HONE 

LINCOLN 

12 

42  56 

114 

24 

3970 

7P 

7P 

LEONARD  V  BOND 

2 

3  5 

SOLDIER  CREEK  RS 

12 

43  30 

114 

30 

57SS 

VAR 

U  S  FOREST  SIR VICE 

S  1>  K  V(  t.H    MA  NI '.  t.  H   S  TAT  I  ON 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

SPRINGFIELD 

M26 

BINGHAM 

12 

43  04 

112 

41 

4420 

BP 

6P 

E  T  SHE  LAN 

i 

3  5 

STIONITE 

873  B 

VALLEY 

44  54 

113 

20 

6330 

BA 

BA 

BRADLEY  HIRING  CO 

3  3 

12 

43  32 

111 

43 

4697 

BP 

dp 

WB  C  ROBERTS  JR 

2 

3  3 

SUN  VALLEY 

12 

43  41 

114 

21 

5621 

SP 

EDWARD  F  S  EAGLE 

2 

3  5 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

12 

43  IS 

116 

23 

2323 

5P 

1  BP 

![>AHO  POIEK  COMPANY 

2 

3  3 

7 

TETON I A  EXP  STATION 

9083 

TETON 

12 

43  31 

111 

18 

3904 

SP 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2 

THREE  CREEI 

9119 

OWYHEE 

12 

42  03 

113 

10 

5400 

BP 

BP 

L  S  TANKER 

2 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

2 

43  36 

115 

26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

TROUT DA TS  GUARD  STATION 

ELMOM 

1 

43  43 

113 

IN 

3475 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SSR 

S 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  3  5 

114 

28 

3770 

3P 

SP 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

3  5 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114 

23 

3770 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

43  49 

114 

51 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115 

58 

2770 

6P 

W  FEATHERS TONE  JR 

I 

3  3 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

47  30 

IIS 

S3 

2930 

8A 

BA 

ROBERT  J  SKAKTEL 

3  S 

WEISER 

8838 

WASHINGTON 

12 

44  15 

118 

SB 

2114 

BP 

6P 

ROLAND  HEME NW AY 

2 

3  3 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

3 

46  14 

116 

36 

3950 

4P 

T  CEN3KY 

2 

3  3 

YELLOW  PINE 

9930 

11 

44  SB 

US 

29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

S 

OMILLE.     10  ST.  JOE .     11  SALMON.     12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  basis.      There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST .     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,6,7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station, have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SAN  FRANCISCO:  19S3 


IDAHO  -  DECEMBER  1952 
Archer  B.  Carpenter,   Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


Although  only  1.6°  above  the  56-year  mean, 
the  average  temperature  for  the  month  was 
more  than  5°  above  that  of  a  year  ago.  Only 
about  15  percent  of  the  stations  reported 
average  temperatures  below  normal,  and  they 
were  nearly  all  in  the  central  part  of  the 
State.  Precipitation  averaged  a  little  above 
normal  for  the  entire  State,  in  spite  of  a 
deficiency  in  the  Northern  Division.  From 
Coeur  d'Alene  northward  to  Bonners  Ferry  all 
stations  recorded  precipitation  in  excess  of 
the  December  mean,  but  all  other  stations 
in  the  Division  were  below  the  mean,  with 
deficiencies  especially  pronounced  in  Sho- 
shone County  and  in  the  Clearwater  River 
Basin.  Other  notable  deficiencies  were  ap- 
parent in  the  extreme  southeastern  counties 
and  along  the  Snake  River  from  around  Burley 
downstream  to  the  Oregon  Border.  On  the 
other  hand,  there  were  a  number  of  stations 
where  precipitation  exceeded  the  December 
mean  by  75  percent  or  more.  The  Lost  and 
Wood  Rivers,  the  Boise,  Payette  and  Weiser 
Basins  all  fared  well  in  the  matter  of  pre- 
cipitation, after  an  unusually  dry  autumn. 
Snowfall  averaged  about  30  percent  above  the 
55-year  mean,  but  less  than  half  the  record- 
breaking  totals  of  December  1951.  Snowfall 
was  generally  very  light  at  stations  below 
3500  feet,  particularly  in  the  Southwestern 
Division,  but  more  than  fifty  inches  fell  at 
a  number  of  stations,  such  as  Hailey,  Hill 
City,  Lowman,  Atlanta,  and  McCall.  A  pre- 
ponderance of  cloudy  skies  and  heavy  fog  cut 
sunshine  well  below  normal  for  the  month;  at 
Boise  the  number  of  foggy  days  equalled  the 
all-time  record  for  December. 

The  first  ten  days  of  the  month  brought 
frequent  occurrences  of  precipitation  to 
Idaho,  as  a  succession  of  storm  fronts  from 
the  Pacific  moved  across  the  northwestern 
States.     Winds  were  stronger  than  usual  dur- 


ing this  period,  temperatures  were  generally 
a  little  above  normal  and  sunshine  broke 
through  only  sporadically.  Much  of  the  snow- 
fall of  the  month  occurred  during  the  first 
10  days,  with  particularly  heavy  snow  anc 
strong  winds  in  all  divisions  on  the  7th. 
On  that  date  a  storm  front  moved  rapidlj 
eastward  from  a  large,  intense  storm  center 
that  moved  in  on  the  coast  of  British  Colum- 
bia. Sweeping  across  all  of  Idaho  in  about 
eight  hours,  the  front  brought  the  stormiest 
period  of  the  month. 

After  the  10th,  Idaho  was  generally  undei 
the  influence  of  stationary  or  slow-moving 
high  pressure  systems  that  effectively  block- 
ed the  eastward  movement  of  Pacific  storn 
fronts  for  a  week  or  more.  During  this  pe- 
riod, air  masses  stagnated  in  the  Intermoun- 
tain  Region  and  heavy  blankets  of  fog  coverec 
many  of  the  large  valleys  in  Idaho.  Travel 
by  air  and  highway  were  delayed  by  the  fo§ 
on  several  days.  Precipitation  was  light 
during  this  period,  but  on  the  18th,  a  tem- 
porary breakdown  of  the  high  pressure  system, 
and  the  slow  eastward  movement  of  a  storn 
center,  resulted  in  substantial  precipitatioi 
throughout  the  State.  This  continued  foi 
three  or  four  days,  after  which  a  short  pe- 
riod of  light  scattered  precipitation  anc 
lower  temperatures  prevailed  until,  on  thf 
26th.  an  approaching  storm  front  broughl 
rising  temperatures  and  more  widespread  pre- 
cipitation . 

Aside  from  traffic  delays  due  to  fog  ant 
occasional  drifting  snow,  December's  weathei 
had  little  direct  effect  on  the  economy  oi 
Idaho.  High  winds,  such  as  those  reported  oi 
the  7th. did  little  damage  and  no  reports  wen 
received  of  damage  due  to  glaze  storms. 
Livestock  apparently  came  through  the  montl 
in  good  condition. 

DJS 
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25 

29 

8.5 

N 

EIISTON  WB  AIRPORT 
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81 
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11 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 
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• 

•  = 

■3  a 

! 

1 

1 

I 

i 

s 

?! 
i  * 

"°  s 

6  — H 

1 
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< 

<  s 

2  o 

1893 

30 

2 

60 

-13 

1.61 

6 

1894 

24 

7 

64 

-22 

1.90 

8 

1895 

23 

7 

60 

-23 

1.79 

10 

1896 

31 

1 

60 

-10 

2.04 

8 

1897 

26 

0 

57 

-27 

2.74 

9 

1898 

20 

2 

54 

-29 

1.03 

8.0 

7 

1899 

26 

1 

61 

-32 

1.79 

12.1 

8 

1900 

31 

0 

58 

-34 

1.40 

4.0 

7 

1901 

29 

0 

64 

-20 

1.88 

6.7 

8 

1902 

27 

2 

65 

-25 

2.29 

15.7 

10 

1903 

27 

0 

64 

-16 

1.08 

7.4 

7 

1904 

28 

1 

60 

-35 

1.91 

13.6 

9 

1905 

23 

4 

60 

-22 

1.65 

13.2 

8 

1906 

32 

2 

61 

-11 

2.  80 

13.3 

13 

1907 

28 

7 

59 

-33 

2.55 

12.6 

11 

1908 

25 

8 

56 

-31 

1.18 

9.2 

7 

1909 

20 
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55 

-28 

1.91 

15.0 
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29 
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1.49 
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17.0 
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19.4 
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7.1 

5 

1915 

26.3 

65 

-44 
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17.2 

12 
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21.1 
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2.35 
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13 

1917 
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82 
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7.6 

13 
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.94 

5.5 

5 
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2.67 

16.6 

13 
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27.6 

69 

-20 

1.92 

5.3 
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12 

1923 

25.0 
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12.0 
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18.9 

10 
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31.0 

64 
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5.8 

8 
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14.6 

12 

1927 
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-38 

1.74 

19.6 

9 
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-28 

1.51 

13.1 

8 

1929 
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75 

-12 

2.79 

7.6 

9 
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18.5 

51 

-29 

.66 

6.8 
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22.1 

58 

-30 

2.61 
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12 
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18.9 
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7 
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9 
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10 
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8 
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1 
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11 
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10 
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14 
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65 
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1943 
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0 
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6 
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8 
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13 
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31 
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10 
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28 

1 

61 

-22 

1 

28 
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6 

10 
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19 

7 

56 

-36 

2 

86 

29 

3 

14 

1949 

26 

3 

60 

-27 

1 

72 

20 

5 

10 

1950 

32 

4 

61 

-18 

2 

11 

10 

S 

11 

1951 

22 

6 

57 

-40 

3 

.28 

36 

0 

14 

1952 

27 

9 

61 

-30 

2 

.08 

17 

1 

12 

ALL 

YEARS 

25 

9 

1 

.99 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


ANNOUNCING  THE  RESUMPTION  OF  PUBLICATION  OF  HOURLY  PRECIPITATION  DATA 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  C 1 lma t ologlcal  Data 
through  September  1951,  at  which  tine  It  was  necessary  to  discontinue 
publication  of  hourly  awounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  sup- 
port. 

Recent  developnents  make  possible  the  resumption  of  publication  of 
these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly  Precipitation  Data". 
There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  cl imatoloRlcal  sections 
In  the  United  States  and  one  for  Alaska.  (Cllmatologlcal  sections 
correspond  to  States  except   that  the  six  New  England  States  coaprlse 


a  single  section     and     Maryland  and  Delaware     comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual 
summary  issue.  The  first  month  to  be  published  will  be  October  1951, 
and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds 
permit.  The  price  will  be  10  cents  per  copy:  $1.00  per  year  (includ- 
ing the  annual).  Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be 
made  payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".  Remittances 
and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2  DECEMBER  I9§ 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 
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Minimum 

e 
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Departure 
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Date 

I 
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a 

Degree  Days 
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m 

Si 

.  1 
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NORTHERN  DIVISION 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

37.8 

27.6 

32.7 

48 

15 

4 

25 

992 

0 

4 

24 

0 

3.14 

.70 

12 

7.5 

6 

29 

16 

2 

0 
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32.4 

10.5 

21.5 

41 

13 
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25 

1346 

0 

L4 

31 

8 
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.26 

8 

25 

22 

15 

0 

0 

BONNERS  FERRY 

34.  9 

26.4 

30. 7M 

3.0 

41 

8+ 

6 

26 
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0 

5 

29 

0 

3.60 

.60 

.72 

4 

9 

28+ 

20 

2 

0 

BURKE   2  NNE 

31.9 

22.2 

27.1 

4.1 

38 

13 

5 

25  + 

1169 

0 

13 

31 

0 

4.11 

- 

1.59 

.69 

12 

44.9 

28 

10+ 

21 

4 

0 

CLARK  FORK   1  ENE 

36.  5 

24.5 

30.5 

1.2 

43 

4 

8 

25  + 

1061 

0 

6 

TO, 

0 

4.47 

.31 

.68 

8+ 

17 

4 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

28.2 

11.5 

19. 9M 

36 

13 

-11 

25 

0 

27 

31 

5 

1  .55 

.  39 

8 

21.8 

18 

31 

15 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

34.  8 

27.5 

31.2 

44 

5 

14 

25  + 

1043 

0 

8 

27 

0 

2.93 

.71 

12 

22.0 

7 

28+ 

19 

1 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

36.  2 

28.1 

32.2 

1.4 

44 

5 

14 

26 

1010 

0 

6 

27 

0 

4.00 

.35 

.56 

10 

15.0 

7 

29 

19 

1 

0 

COTTONWOOD 

38.4 

22.0 

30.2 

1.6 

48 

13 

1 

25 

1072 

0 

5 

31 

0 

.84 

- 

.94 

.14 

11 

7.4 

2 

20+ 

14 

0 

0 

DIXIE 

34.8 

10.3 

22.6 

44 

16 

-25 

25 

1308 

0 

9 

31 

6 

2.58 

.46 

10 

35.3 

18 

29 

13 

0 

0 

ELK  CITY 

38.2 

20.1 

29.  2M 

51 

30 

-12 

25 

1104 

0 

4 

30 

2 

1.30 

1.5 

14 

0 

ELK  RIVER   1  S 

37.5 

23.9 

30.7 

45 

10+ 

0 

25  + 

1055 

0 

2 

31 

2 

6.08 

1.61 

10 

27.9 

17 

29+ 

20 

3 

1 

FENN  RS 

38.4 

27.5 

33.0 

1.4 

45 

15 

13; 

25  + 

985 

0 

1 

31 

0 

2.01 

_ 

1  .95 

.45 

10 

4.2 

2 

29 

14 

0 

0 

GRANGEVI LLE 

39.  3 

23.6 

31. 5M 

0.6 

51 

12 

5 

25 

1035 

0 

5 

29 

0 

.72 

_ 

.96 

.24 

30 

2 

20+ 

12 

0 

0 

KELLOGG 

35.3 

26.4 

30.9 

1.7 

46 

6 

6 

26 

0 

8 

23 

0 

3  .48 

- 

.16 

.73 

12 

13.8 

5 

29 

20 

1 

0 

KOOSK I A 

40.  3 

27.9 

34.1 

2.3 

50 

7 

12 

25 

951 

0 

2 

28 

0 

1  .54 

- 

.45 

.35 

30 

2.0 

T 

2+ 

11 

0 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

43.8 

30.5 

37.2 

1.9 

54 

13 

15 

25 

856 

0 

0 

18 

0 

1  .00 

.47 

.19 

30 

.5 

0 

12 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

R 

41.8 

30.6 

36.2 

2.2 

53 

1 3 

15 

25 

886 

0 

0 

19 

0 

.  86 

.  44 

.20 

30 

1.2 

1 

11 

14 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

38.2 

29.0 

33.6 

2.8 

49 

13 

15 

25 

969 

0 

4 

23 

0 

2.03 

- 

.71 

.52 

10 

2 

22 

11 

1 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

27.7 

20.3 

24.0 

2.1 

45 

14 

3 

26 

1  263 

0 

26 

28 

0 

5.03 

.  26 

.69 

7 

49.4 

36 

12 

2  i 

3 

0 

NEZPERCE  2  E 

37.0 

25.7 

31.4 

45 

13 

8 

25 

1033 

0 

6 

28 

0 

1.16 

.22 

11 

5.6 

2 

Ll 

1  3 

0 

0 

OROFINO 

29  .  3 

35. 7M 

3.6 

5 1 

6 

16 

25+ 

902 

1.74 

1.32 

.  50 

1 1 

1  4 

1 

0 

PIERCE  RS 

33.2 

20.5 

26.9 

-  0.4 

38 

3 

-  3 

25 

1175 

0 

6 

31 

2 

3.91 

- 

1.22 

.81 

10 

31.5 

18 

30+ 

14 

2 

0 

PORTHILL 

35.5 

25.5 

30.5 

2.9 

43 

8 

7 

26 

1062 

0 

1  .84 

- 

.46 

.30 

7 

3 

13  + 

14 

0 

0 

POTLATCH 

39.  2 

26.4 

32.8 

2.2 

52 

13 

-  9 

25 

992 

0 

5 

24 

2 

2.56 

- 

.56 

.55 

7 

9.5 

2 

20  + 

13 

2 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

32.7 

25.4 

29.1 

2.5 

38 

10 

10 

26 

1105 

o 

1  0 

1 1 

0 

4.84 

.53 

.70 

4 

33.5 

19 

29  + 

17 

2 

0 

RIGGINS  RS 

44.9 

31.9 

38. 4M 

0.5 

53 

13 

20 

24 

818 

0 

1 

0 

.89 

- 

.48 

.30 

7 

.0 

0 

L5 

0 

0 

DAI    a  M  r\     U     DHCT  A  1 

32.2 

22.6 

27.4 

1.0 

42 

14 

5 

27 

1159 

0 

14 

31 

0 

5.23 

- 

3.06 

1.11 

7 

38 

11 

21 

3 

1 

SAINT  MARIES 

37.2 

26.6 

31.9 

1.1 

46 

6 

7 

26 

1018 

6 

2 

?e 

0 

3.09 

- 

.  59 

.58 

10 

5.0 

lb 

1 

0 

SALMON 

33.8 

13.9 

2  3.9 

2.9 

45 

8 

—  1 5 

26 

1268 

0 

12 

31 

5 

.42 

- 

.22 

.16 

30 

4 

31 

a 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

34.  2 

26.0 

30.  1 

1.4 

42 

29 

1 

26 

1073 

0 

1  7 

2  9 

0 

5.74 

1  .39 

1.18 

4 

27.2 

14 

27+ 

18 

4 

1 

WA  LLACE 

35.2 

25.0 

0.9 

44 

5  + 

1072 

0 

8 

30 

0 

4.56 

- 

1.18 

.99 

7 

20.0 

12 

29 

1  7 

3 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

35.9 

23.6 

29.8 

0.7 

45 

6 

6 

25 

0 

5 

30 

0 

2.94 

- 

2.05 

.51 

8 

16.5 

10 

29 

17 

1 

0 

WINCHESTER   1  SE 

38.6 

22.5 

30.6 

0.5 

55 

13 

!  J; 

25 

1061 

0 

3 

30 

0 

1.15 

- 

.84 

.15 

11 

1  '. 

0 

0 

DIVISION 

30.2 

0.9 

2.74 

- 

.43 

18.6 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

31.5 

14.0 

22.8 

0.9 

44 

12 

-25 

25 

1303 

0 

12 

31 

5 

3.48 

- 

.32 

.43 

10 

38.5 

15 

29 

15 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

37.6 

24.8 

31.2 

48 

27 

4 

24 

1042 

0 

5 

2  3 

0 

3.30 

.92 

10 

3.5 

14 

10+ 

14 

3 

0 

ARROWROCK  DAM 

37.5 

24.3 

30.9 

3.3 

47 

8 

9 

25 

0 

3 

30 

0 

2.20 

- 

.37 

.35 

3 

2 

9+ 

16 

0 

0 

ATLANTA   1  E 

34.8 

19.7 

27.3 

5.2 

48 

15 

-  1 

25 

1 163 

0 

8 

11 

1 

4.99 

1  .44 

1.90 

7 

63.0 

26 

29  + 

1- 

1 

1 

BLISS 

42.5 

25.2 

33.9 

3.8 

54 

12 

11 

25 

957 

0 

2 

3  0 

0 

.80 

- 

.19 

.21 

20 

4.5 

1 

2 

10 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//R 

M 

51 

7 

6 

25 

0 

2 

28 

0 

1  .39 

20 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

40.4 

27.7 

34.1 

3.8 

51 

7 

13 

23  + 

951 

0 

3 

28 

0 

1.00 

.57 

.17 

10 

2.5 

1 

22  + 

1m 

0 

0 

BUHL 

43.4 

26.4 

34.9 

5.3 

54 

12 

10 

25 

926 

0 

3 

2h 

0 

.42 

.39 

.  19 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

CALDWELL 

40.  4 

28.0 

34.2 

3.8 

53 

7 

14 

25 

948 

0 

2 

2  i 

0 

1.17 

.03 

.22 

10 

.  4 

T 

28+ 

13 

0 

0 

CAMBR IDGE 

37.4 

19.4 

28.4 

2.4 

45 

6 

-  3 

23 

1128 

0 

4 

30 

3 

3.42 

.64 

1.00 

1 

32.4 

1  2 

2 

1 

CASCADE   1  NW 

30.8 

17.8 

24.3 

41 

12 

-16 

25 

1255 

0 

16 

30 

4 

2.91 

.93 

7 

39.0 

22 

29 

1  7 

2 

0 

CHALLIS 

29.  1 

11.7 

20. 4M 

-  0.2 

40 

13 

-14 

26 

1376 

0 

ie 

31 

5 

.60 

_ 

.02 

.23 

7 

8.  3 

5 

28+ 

7 

0 

0 

COUNCIL  1  N 

34.  I 

22.2 

28.2 

0.6 

43 

8 

0 

24 

1 136 

0 

1  0 

31 

1 

4.58 

.69 

1.50 

1 

23.8 

6 

11 

1  1 

3 

1 

DEADWOOD  DAM 

29.  8 

12.9 

21.4 

1.9 

41 

13 

-28 

25 

1345 

0 

IB 

31 

4 

6.31 

.09 

1.49 

7 

81.5 

40 

30 

19 

4 

1 

DEER  FLAT  DAM 

41.5 

27.9 

34.7 

4.  0 

54 

7 

13 

25 

930 

0 

2 

27 

0 

1.04 

.04 

.22 

9 

.0 

0 

10 

0 

0 

EMMETT  2  E 

40.2 

28.8 

34.5 

2.9 

51 

7 

12 

25 

940 

0 

3 

21 

0 

1.93 

.54 

.45 

10 

T 

0 

10 

0 

0 

FAIRFIELD 

31.6 

8.6 

20.1 

43 

12 

-21 

25 

1386 

0 

16 

31 

8 

3.88 

.87 

7 

44.  5 

26 

10 

12 

5 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

M 

13 

25 

0 

31 

0 

4.00 

.69 

1.02 

2 

19 

1 

GLENNS  FERRY 

43.  8 

26.1 

35.  OM 

4.2 

55 

15 

8 

25 

924 

0 

0 

26 

0 

.54 

- 

70.45 

.17 

20 

.5 

0 

7 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

39.2 

24.8 

32.0 

5.1 

51 

12 

10 

25 

1016 

a 

4 

2  9 

0 

1.16 

.14 

.28 

18 

9.6 

2 

2  + 

12 

0 

0 

GRAND  VIEW 

43.  2 

26.5 

34. 9M 

4.  1 

54 

7+ 

4 

25 

930 

0 

1 

2  2 

0 

.35 

- 

.38 

.24 

7 

T 

0 

3 

0 

0 

HA  I  LEY 

31.6 

12.0 

21.8 

-  0.5 

40 

12+ 

-16 

25 

1331 

0 

13 

31 

3 

5.57 

3  .49 

1.92 

7 

55.  1 

28 

20 

14 

3 

2 

HAZELTON 

40.  7 

24.1 

32.4 

3.3 

51 

12 

6 

25 

1003 

0 

3 

28 

0 

.74 

- 

.42 

.22 

2 

4.  3 

2 

2+ 

9 

0 

0 

HILL  CITY 

29.7 

9.4 

19.6 

-  0.6 

42 

12 

-22 

26 

1403 

0 

20 

51 

7 

3.07 

.81 

.70 

7 

52.0 

10 

2 

0 

HOLL I STER 

41.7 

23.6 

•32.  7M 

3.7 

57 

15 

6 

25 

994 

0 

2 

28 

0 

1  .04 

.25 

.22 

20  + 

3.5 

8 

0 

0 

IDAHO  CITY 

37.6 

17.3 

27.5 

1.3 

48 

16 

-10 

24+ 

1156 

0 

5 

31 

3.61 

.  35 

.76 

7 

17 

1 

0 

JEROME 

39.5 

22.5 

31.0 

1.2 

52 

12 

9 

4  + 

1048 

0 

5 

3  0 

0 

1.31 

.39 

.31 

2 

3.3 

14 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

40.6 

26.5 

33.6 

3.3 

53 

7 

9 

25 

967 

0 

2 

24 

0 

.50 

- 

.61 

.10 

10+ 

.9 

T 

23+ 

9 

0 

0 

LOWMAN 

M 

0 

6.00 

2.63 

56.  1 

19 

MC  CALL 

29.0 

17.5 

23.3 

1.4 

34 

10+ 

-  8 

24 

1293 

0 

26 

31 

4 

4.62 

1.02 

.95 

2 

50.0 

31 

29 

13 

4 

0 

MERIDIAN   1  SSW 

41.4 

30.0 

35.7 

5.1 

52 

6 

16 

25 

901 

0 

2 

18 

0 

.0 

0 

MESA 

35.6 

23.5 

29.6 

42 

8 

7 

24 

1088 

0 

6 

51 

0 

3.68 

.73 

1  0 

28.5 

13 

29 

1 1 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME 

45.3 

26.6 

36.0 

6.4 

57 

12 

9 

25 

890 

0 

0 

24 

0 

.50 

- 

.61 

.17 

7 

1.9 

a 

0 

0 

NAMPA   2  NW 

41.0 

27.5 

34.3 

54 

8 

14 

25 

0 

2 

2h 

0 

.72 

.18 

10 

1.3 

1 

10+ 

12 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

32.8 

17.8 

25. 3M 

3.4 

39 

5 

-11 

23 

1225 

0 

9 

3  1 

4 

4.45 

1.31 

1.02 

7 

35.2 

18 

29 

18 

2 

1 

OBSIDIAN  4  NNE 

27.  5 

5.7 

16.6 

0.6 

36 

10 

-29 

25 

1493 

6 

1.16 

.76 

.28 

7 

20.0 

18 

11  + 

16 

0 

0 

OLA  4  S 

40.9 

25.6 

33.  3 

48 

7 

8 

25 

977 

0 

1 

28 

0 

2.33 

.51 

1 

14 

1 

0 

PARMA  EXP  STA 

40.  2 

26.7 

33.5 

2.9 

53 

7 

10 

25 

970 

0 

2 

25 

0 

.91 

.09 

.21 

7 

3.7 

T 

4+ 

13 

0 

o 

PAYETTE 

38.4 

27.6 

33.0 

2.9 

53 

7 

13 

25 

988 

0 

3 

21 

0 

1.12 

.33 

4.6 

18 

0 

0 

R ICHFIELD 

33.5 

19.6 

26.6 

1.9 

40 

12 

-  1 

25 

1185 

Q 

10 

30 

1 

2.09 

.90 

.58 

10 

8 

10+ 

8 

2 

SHOSHONE 

36.  8 

22.6 

29.7 

3.2 

45 

29 

6 

25 

1086 

0 

s 

29 

0 

1  .60 

.47 

.42 

10 

8.8 

4 

2+ 

12 

0 

0 

ST  I BN  I  TE 

33.8 

13.8 

48 

14+ 

0 

13 

31 

4 

2.84 

.  79 

7 

37.2 

20 

12 

20 

1 

SUN  VALLEY 

29.6 

1.9 

15.8 

-  5.2 

40 

12 

-26 

24 

1520 

0 

18 

51 

11 

3.68 

1.28 

38 

7 

14 

culu    FAI  1  Q  PH 

43.5 

29.9 

36.7 

1.1 

52 

5+ 

1 2 

25 

869 

0 

1 

?1 

0 

.29 

.39 

.10 

11 

T 

0 

4 

0 

0 

THREE  CREEK 

42.  8 

20.1 

31.5 

61 

15 

-  9 

24 

1032 

0 

3 

29 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

41.8 

24.6 

33.2 

4.  1 

52 

12 

7 

25 

979 

0 

4 

28 

0 

.69 

.21 

.20 

20 

2.4 

1 

31 

11 

0 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

42.4 

22  .9 

32.7 

2.4 

55 

13 

7 

25 

0 

4 

30 

0 

.64 

.11 

.20 

21 

2.7 

1 

29  + 

1? 

0 

0 

WEISER 

38.  8 

26.3 

32.6 

3.0 

51 

7 

14 

25 

1001 

0 

2 

2b 

0 

1  .88 

.28 

.38 

2 

10.5 

4 

1 

10 

J 

0 

DIVISION 

29.4 

2.2 

2.27 

.29 

18.6 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

33.7 

16.5 

25.1 

0.8 

43 

19 

-  5 

25 

1229 

a 

12 

5  1 

3 

2.90 

2.22 

2.41 

11 

4 

2  + 

7 

1 

1 

ALBION 

40.  7 

18.7 

29.7 

-  0.1 

54 

14  + 

-  5 

25 

1087 

0 

4 

3  0 

* 

1.07 

.33 

.37 

20 

10.0 

7 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AMERICAN   FALLS    1  NW 

35  •  5 

•  8 

28 .  2 

1.6 

47 

1 2 

-  1 

25  + 

1 132 

n 

7 

30 

2 

.64 

-  .46 

.18 
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6*  3 

3 

2  + 

0 

o 

o 

ARCO 

31  •  3 

5.7 

18.5M 

-  1.5 

45 

17 

-14 

26 

1432 

0 

17 

31 

10 

1.44 

.50 

.99 

7 

ASHTON  1  S 

28.  7 

12.9 

20.8 

0.2 

43 

17 

-13 

23 

1362 

0 

20 

I ; 

6 

1.26 

-  .38 

.25 

2 

3 1 

1  J 

0 

BLACKFOOT 

34.  2 

17.0 

25.6 

1.8 

43 

19 

-  8 

25+ 

1214 

0 

g 

31 

2 

.95 

.03 

.31 

20 

1 0-  0 

10+ 

• 

BURLEV 

40.  1 

24.  1 

32.  1 

2.8 

54 

13 

6 

25 

0 

5 

29 

0 

.94 

•  02 

.34 

21 

5*8 

BURLEY  FACTORY   1  Nw 

38.  7 

21.7 

30.2 

2.1 

52 

13 

e 

24 

0 

5 

30 

0 

.77 

-  .15 

.26 

2 

0 

BURLE Y  CAA  AP 

39.  2 

22.6 

30.9 

-  0.2 

52 

12 

5 

25 

1052 

0 

4 

28 

0 

1.14 

•  30 

.49 

20 

9»  4 

7 

2  + 

10 

Q 

CHILLY  BARTON  FLAT 

27.8 

3.3 

15.6 

-  4.7 

42 

13 

-29 

25 

1527 

0 

21 

31 

13 

1.10 

.69 

.50 

7 

12«  0 

3 

3  \ 

Q 

CONDA 

34.2 

12.5 

23.4 

43 

15 

-18 

24 

0 

12 

31 

4 

1.57 

-  .22 

.24 

3 

30  •  2 

DRIG&S 

34  .  2 

13.4 

23.8 

4.4 

45 

13 

-20 

24 

0 

9 

31 

5 

1  .49 

.08 

•  30 

21 

jj 

jj 

DUBOIS  EXP  STA 

28.4 

16.4 

22.4 

0.4 

45 

17 

-  4 

25 

1313 

0 

25 

31 

2 

1.19 

.29 

.35 

20 

19«  4 

14 

31 

g 

jj 

DUBOIS  CAA  AP 

31.2 

14.8 

23.0 

-  0.8 

47 

17 

-  7 

25 

1293 

0 

19 

31 

5 

1.10 

.46 

.34 

7 

1 1  •  9 

6 

J* 
0 

FORT  HALL   I ND  AGENCY 

34.  8 

16.5 

25.  7 

0.5 

44 

12 

-12 

25 

1211 

0 

6 

30 

4 

1.33 

.60 

.45 

20 

H 

o 

GRACE 

32.4 

17.3 

24.9 

2.1 

41 

17 

-  8 

26 

1238 

0 

15 

30 

4 

.77 

-  .30 

.14 

20 

10.0 

s 

8+ 

14 

o 

o 

GRAY 

34.  5 

12.5 

23.5 

1.6 

52 

13 

-22 

24 

1276 

0 

9 

31 

4 

1.25 

-  .16 

.25 

7+ 

23.0 

15 

29  + 

Q 

o 

Q 

GROUSE 

28.5 

-  2.0 

13.3 

40 

1  7 

-30 

26 

1598 

0 

21 

31 

16 

1.83 

•  90 

.88 

7 

30.0 

21 

7 

g 

Q 

HAMEK   4  NW 

30.5 

10.6 

20.6 

1.1 

43 

17 

-18 

25 

1372 

0 

19 

31 

7' 

.66 

.04 

.23 

20 

8*  5 

16  + 

a 

Q 

q 

IDAHO  FALLS  6  NE 

31.8 

13.3 

22.6 

40 

17+ 

-14 

25 

1310 

0 

14 

31 

4 

1.31 

28 

1  1 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

29.7 

13.8 

21.8 

-  1.4 

39 

7+ 

-11 

26 

1336 

0 

20 

i  1 

3 

1.08 

.02 

.40 

20 

8  •  2 

IRWIN   2  S 

32.2 

16.5 

25.4 

4.  6 

41 

13 

-13 

24 

1222 

0 

14 

JO 

3 

2.29 

1  .04 

.46 

3 

36«  0 

15 

o 

o 

ISLAND  PARK  DAM 

28.  4 

9.3 

18.9 

-  0.6 

46 

17 

-29 

25 

1425 

0 

24 

31 

8 

5.60 

2.68 

1.47 

7 

60*0 

35 

29+ 

15 

c, 

LIFTON  PUMPING  STA 

32.  7 

13.2 

23.0 

0.2 

44 

13 

-  9 

26 

1298 

0 

15 

5  0 

6 

.36 

-  .29 

.  18 

21 

5*8 

24 

7 

MACK  AY  RS 

30.3 

9.3 

19.8 

-  0.6 

44 

12 

-15 

26 

1395 

0 

20 

7 

1  .26 

.55 

.78 

7 

17»  & 

15 

7 

7 

o 

MALAD 

35.7 

19.9 

27.8 

2.4 

47 

12 

3 

25 

1148 

0 

6 

JO 

0 

1.01 

-  .38 

.29 

10 

6#>  7 

10+ 

MALAD  CAA  AP 

35.  7 

15.3 

25.5 

46 

7 

-  1 

25 

1219 

0 

9 

31 

1 

.83 

.23 

10 

5,8 

1  \ 

g 

MAY  RS 

30.  3 

9.3 

19.8 

40 

3+ 

26 

1395 

0 

15 

31 

6 

.63 

.22 

.19 

28 

7 

o 

o 

MC  CAMMON 

37.  1 

20.2 

28.7 

45 

13* 

-  5 

25 

1121 

0 

7 

28 

4 

1.56 

.61 

10 

1 1  •  0 

5 

10+ 

g 

q 

MINIDOKA  DAM 

36.  7 

22  . 2 

29.  5 

50 

12 

4 

1095 

0 

S 

30 

0 

1.06 

.47 

20 

6  •  0 

4 

2+ 

12 

J 

MONTPELIER  RS 

34.  2 

10.2 

22.2M 

0.1 

46 

20+ 

-  7 

23 

0 

13 

JO 

7 

.95 

-  .13 

.18 

7 

14.8 

8 

9 

10 

0 

o 

OAKLEY 

41.1 

24.5 

32.8 

54 

15 

5 

25 

990 

?  7 

1.02 

.37 

.54 

20 

5«5 

3 

20+ 

10 

1 

o 

PALISADES  DAM 

30.0 

15.7 

22. 9M 

42 

13 

-12 

26 

1299 

0 

16 

31 

3 

3.85 

1.90 

1  1 

11 

2 

1 

PAUL      1  E 

//R 

39.9 

22.2 

31.1 

-  1.2 

5  1 

1  3 

0 

26 

1  .03 

-  .04 

.38 

2 

7.4 

7 

2 

10 

0 

0 

POCATELLO  MB  AP 

34.  4 

19.2 

26.8 

1.5 

44 

12 

-  6 

26 

1176 

a 

9 

31 

3 

1.34 

.  19 

.53 

20 

11.2 

« 

11 

11 

1 

0 

PRESTON  SUG  FACT  ?SE 

36.  1 

19.9 

28.0 

2.1 

46 

28 

2 

25 

1 1  39 

0 

7 

29 

0 

.75 

9.4 

3 

2  + 

10 

0 

0 

REACTOR  TEST ING  STA 

29.5 

8.0 

18.8 

41 

19 

-18 

25 

1428 

0 

20 

31 

11 

.67 

.10 

7+ 

7.  1 

12 

0 

0 

Rupert 

39.  3 

20.8 

30.1 

2.4 

52 

1  3 

6 

26 

0 

5 

31 

0 

1.05 

12 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

32.5 

15.3 

23.9 

45 

17 

-11 

26 

1265 

0 

13 

31 

4 

2.18 

.73 

.53 

20 

10 

28  + 

12 

1 

0 

SPENCER  RS 

29.1 

10.5 

19.8 

1.8 

-18 

0 

?? 

31 

'J 

.75 

20 

32. & 

13 

2 

0 

SPRINGFIELD 

33.7 

16.4 

25.1 

1.  1 

44 

12 

-  7 

25 

1230 

0 

8 

31 

5 

.91 

.05 

.26 

7 

13.  2 

8 

0 

0 

SUGAR 

30.9 

11.7 

21.3 

1.1 

45 

17 

-21 

25 

1345 

0 

15 

31 

6 

1  .08 

-  .02 

,45 

20 

10 

0 

0 

TETON  1  A  EXP  STA 

30.8 

9.3 

20.1 

42 

18 

-18 

24 

1388 

0 

17 

31 

t 

DIVISION 

24.3 

1.4 

1.38 

.29 

14.  9 

STATE 

27.9 

1.6 

2.08 

.12 

17.4 

Precipitation 
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Station 

Total 

Day  oi  month 

•  1 

2  | 

3 

4  ] 

5  J 

6 

7  | 

8  1 

9 

10 

11  | 

12 

13  |  14 

1  15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25|  26 J 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

A8ERDE  FN  EXP  STA 

2 

■  16 

.03 

.03 

2.41 

.22 

.02 

•  01 

ALBION 

1 

07 

.20 

T 

■  03 

.19 

•  22 

.37 

.03 

.01 

ALPHA  1  NE 

3 

48 

.IS 

.16 

•  33 

.40 

•  40 

•  43 

.28 

•  05 

•  30 

.16 

•  20 

•  03 

.07 

.35 

.17 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

84 

•03 

T 

.05 

T 

•  18 

.14 

T 

.13 

■  06 

1 

.02 

•  01 

ANDERSON  0*M 

3 

10 

.01 

.02 

•T 

.28 

.55 

.11 

•  06 

■  92 

■  25 

.03 

T 

.72 

.01 

•01 

•  23 

.10 

ARCO 

1 

44 

T 

.99 

T 

.43 

ARROMROC '  DAM 

2 

20 

•  12 

.35 

.15 

.12 

.04 

.  ' 

•  20 

.31 

.27 

.01 

T 

•  13 

•  04 

.03 

T 

T 

.07 

•  13 

.13 

ASHTON  1  S 

1 

26 

•  25 

.13 

•  20 

r 

.03 

T 

T 

•  00 

.10 

•  06 

■  22 

.11 

1  ATLANTA    l  E 

4 

■  14 

•  16 

1.90 

•  48 

T 

.42 

•  29 

•  29 

•  18 

•  33 

•  10 

•  17 

■  20 

.00 

SAWIEW  MODEL  BASIN 

3 

14 

.20 

T 

•  59 

•  13 

■  11 

.<>0 

.22 

•  04 

•  70 

•  07 

•  12 

•  04 

•  14 

•  04 

.10 

.20 

.02 

jHIG  CREEK   1  S 

1 

82 

.06 

*  T/ 

•03 

•  15 

.14 

.26 

.  12 

.  10 

.11 

•  25 

■  04 

.  17 

•  04 

•  14 

•  07 

•  U 

•LACKfOOT 

9* 

.15 

.10 

•  20 

.04 

•  31 

•  10 

•  05 

9L1SS 

80 

.06 

•  01 

T 

.10 

T 

T 

•  10 

.05 

.  14 

.01 

•  21 

.02 

1 

•  10 

(BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1 

39 

.15 

•  12 

.  19 

.16 

.13 

.06 

•  03 

•  10 

•  13 

.17 

•  06 

BOISE  MB  AP  //R 

I 

00 

T 

.1* 

•02 

•03 

•  03 

.09 

.01 

T 

.  17 

.14 

T 

T 

T 

.01 

•  06 

T 

•  06 

T 

T 

T 

■  11 

•  01 

.10 

BONNE RS  FERRY 

3 

60 

•  11 

.17 

.12 

•  72 

•  17 

.21 

.52 

.  15 

•  01 

•  35 

■  35 

.02 

T 

•  14 

■  02 

•  09 

T 

T 

•  17 

.07 

■  09 

.12 

1BUML 

42 

T 

T 

T 

T 

T 

•  10 

.04 

•  09 

.10 

T 

7 

1 

T 

T  " 

, BURKE  2  NNE 

i  1 

.02 

.11 

•  ■ 

.22 

•  06 

•  40 

.56 

•  54 

.19 

.51 

•  12 

.69 

T 

T 

•  OS 

.04 

.06 

.09 

•  01 

T 

•  03 

■  03 

•  16 

.12 

T 

BURLE* 

94 

.23 

T 

•  04 

.06 

.05 

.01 

•  03 

.02 

■  34 

•  03 

•  01 

.02 

.00 

BURLE*  FACTOR*    1  NW 

77 

•  26 

•  02 

•  03 

.03 

T 

•  03 

.02 

■  20 

.04 

T 

•  02 

.02 

•  06 

.9UP.LE*  CAA  AP 

1 

14 

•  28 

T 

T 

.02 

T 

•  08 

.OU 

T 

•  05 

.0. 

.49 

•  02 

T 

.01 

•  05 

CALDWELL 

1 

17 

■  04 

•03 

.02 

.17 

-  .22 

.21 

.07 

.06 

.05 

•  03 

.09 

•  05 

■  11 

1  CAMBRIDGE 

3 

.42 

1.00 

•  24 

•  10 

■  07 

• 

.15 

.78 

•  13 

T 

it  • 

•01  .02 

•  30 

•  40 

CASCADE    1  NW 

2 

.91 

•  33 

■  56 

•0" 

•01 

•  21 

•  93 

.08 

•  18 

.07 

.01 

•  01 

T 

.16 

T 

•  03 

■  03 

■  06 

T 

•  09 

•  09 

' CENTERV 1 LLE  ARBAUGH 

A 

.92 

■  34 

.68 

•  10 

.06 

•  23 

.85 

•  IS 

.67 

.22 

.11 

.03 

.  14 

•  31 

T 

•  12 

T 

•  16 

.  U 

•  16 

•  43 

CHALL  1  S 

• 

•  04 

.23 

•  06 

•  04 

.06 

.10 

•  05 

CMILL*  BARTON  FLAT 

1 

10 

T 

.50 

T 

.43 

.03 

T 

•  10 

CLARK  FORK  1   E  NE 

■  47 

T 

.11 

•03 

■  40 

■40 

.26 

.52 

.68 

•  34 

.11 

.68 

T 

.03 

.  - 

.16 

•  03 

.07 

•  20 

•  03 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1 

5<> 

T 

•  14 

T 

•  11 

.39 

■  03 

•  11 

.06 

•  14 

•  05 

•  03 

.01 

.02 

.22 

.01 

.03 

•  20 

COEUR  0  ALENE  CAA  AP 

2 

.9? 

•  04 

«|4 

•  13 

•  27 

■03 

•  05 

.46 

T 

T 

.42 

.07 

•  71 

T 

.06 

•  07 

.02 

•  08 

T 

•  04 

.02 

•  04 

.23 

•  03 

COEUR  D  ALENE*  RS 

•  21 

•  28 

.47 

■22 

•  16 

.45 

.03 

.56 

.13 

.28 

T 

T 

T 

.11 

.20 

•  0. 

•  20 

I 

•  13 

■  02 

.30 

•  1» 

CONDA 

1 

•  OB 

•  24 

.06 

•  03 

•  13 

.07 

•05 

.02 

.09 

.22 

•03 

T 

.06 

•  11 

.17 

•  05 

•  13 

•  03 

'COTTONWOOD 

•  01 

•OA 

■  06 

.08 

T 

•  12 

.14 

.02 

.03 

.04 

.10 

■  04 

•  03 

.01 

•  10 

(COUNCIL  1  N 

9 1 

1.30 

.50 

•  10 

T 

•  10 

.38 

•  75 

.30 

T 

.20 

•  30 

.23 

•  20 

CROUCm  J  NNw 

.97 

.30 

.85 

•  23 

.06 

•  34 

•  85 

•  03 

.64 

.24 

•  07 

■  06 

.03 

.27 

•  10 

.03 

•  10 

■  10 

•  23 

.36 

.DCAOHOOO  DAM 

*■ 

.31 

•  37 

.78 

■  06 

•  09 

•42 

1.49 

•  16 

T 

.68 

.26 

•09 

.  19 

.12 

.31 

T 

•  13 

T 

.06 

•24 

■  11 

•  17 

.32 

'deer  flat  oam 

1 

94 

T 

•  11 

.16 

T 

•  22 

•  10 

.  10 

•oe 

•  02 

.  10 

•  02 

.1) 

.DIME 

? 

.58 

•  11 

•  01 

T 

■  37 

.10 

T 

•  46 

.34 

.28 

•  26 

•  01 

.01 

■  16 

.29 

.16 

ItMIMS 

1 

.49 

• 

•  11 

•  23 

.14 

•02 

•  12 

.10 

.30 

•  02 

.13 

.12 

DUBOIS  EXP  ST  A 

1 

.19 

.15 

•  04 

•  29 

■  04 

.14 

.03 

.33 

.03 

T 

.  10 

DUBOIS  CAA  AP 

1 

.10 

■  18 

T 

.34 

T 

•  03 

T 

•  10 

.03 

.23 

■ 

•  02 

.01 

■ 

T 

T 

•  14 

eut  ci t* 

1 

•  30 

.08 

•03 

.01 

T 

•  03 

.10 

.63 

.09 

•  03 

.03 

•  04 

.17 

•  04 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Total 

Day  of  month 

1  | 

2 

3 

4  j 

5 

6 

7  | 

8  | 

9 

1 

11  | 

12 

13 

14  |  15 

16  | 

17  | 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28  | 

29  |^ 

30 

•31 

ELK  RIVER   1  5 

6 

. .  -■ 

.26 

.14 

.17 

.20 

■  li 

.15 

.  0  2 

1*61 

*  39 

.21 

.02 

.03 

.05 

.23 

.49 

•  li 

.04  , 

EMMETT  2  E 

i 

•  20 

.44 

.45 

.13 

•  08 

.10 

.08 

FAIRFIELD 

J 

.  e  e 

.62 

.50 

.87 

.06 

.66 

•  12 

•  12 

•  07 

•  56 

10 

*?• 

FENN  RS 

2 

.08 

.  14 

.06 

.15 

•  13 

■  45 

.20 

.05 

•  07 

•  01 

•  03 

•  12 

'  3' 
T 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 

1 

.33 

T 

.19 

.08 

.  1  1 

T 

■  04 

.17 

T 

■  02 

•  45 

•  08 

•  01 

.  15 

T 

•  03  ' 

GARDEN  VALLEY  RS 

. 

,  . 

.26 

*  9 

.06 

•  20 

•  18 

.  12 

* 

GLENNS  FERRY 

■  54 

•  05 

.02 

T 

•  10 

*04 

T 

.17 

GOODING  CAA  AP 

•  16 

.01 

.12 

T 

.17 

.05 

T 

T 

•  19 

•  05 

T 

•  28 

.03 

•  16 

•  02 

T 

.03 

!o5 

_ 

1 

GRACE 

.  ?  i 

.11 

.06 

.02 

.08 

.02 

•  06 

.07 

■  04 

•  03 

•  14 

■  04 

•  05 

.02 

.03 

GRAND  VIEW 

■  35 

T 

.?4 

•  05 

•  06 

T 

•  72 

02 

06 

.02 

•  01 

•  1 1 

•  01 

.03 

T 

■  24 

1 

•25 

.05 

.  10 

.25 

.05 

•  10 

•  25 

•  05 

.20 

GROUSE 

\ 

•  83 

•  23 

T 

.68 

.  15 

•  02 

T 

•  25 

.05 

•  10 

•  10  ' 

HA  I  LEY 

5 

•  37 

1.15 

.31 

1.92 

.09 

•  33 

.03 

.43 

.08 

.75 

•  08 

*  16 

•  07 

*0< 

•  H  i 

HAMEfl  4  NW 

•  66 

.12 

.09 

.05 

•  10 

•  23 

•03 

HA  2  E  L  T  ON 

•  74 

22 

T 

T 

■  03 

T 

T  , 

? 

■  07 

.42 

.29 

.70 

•  19 

.  54 

•  15 

T 

.11 

T 

■  40 

T 

•  14 

HOLLISTER 

•  07 

.08 

•  li 

•  22 

•  02 

* 

HOWE 

T 

.  3U 

.10 

T 

•  05 

.27 

T 

T 

.03  ! 

! 

•  61 

.  12 

.16 

.23 

.76 

.07 

.43 

.22 

■  17 

I DAHO  CITY   13  SW 

23 

.23 

.13 

.05 

.32 

.02 

T 

•  15 

T 

•  01 

•  32 

•  10 

T 

.02 

•  09 

•  10 

■  19 

•  25 

IDAHO  FALLS  6  NE 

. 

.17 

.14 

.06 

.07 

# 

• 

•  09  . 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

!oe 

•  13 

■  04 

T 

•  01 

.  10 

.03 

•  06 

T 

T 

* 

*03 

'  40 

- 

* 

.05 

T 

•  02  • 

IRWIN  2  S 

I 

.29 

•  04 

.46 

.10 

.37 

.05 

T 

.05 

•  32 

.06 

*  - 

*07 

39 

05 

* 

ISLAND  PARK  DAM 

5 

.60 

-10 

.21 

•  35 

1  .47 

.52 

.51 

■  23 

■  85 

■  01 

!l8 

04 

07 

*51 

JEROME 

. 

.31 

.02 

.09 

.05 

•  08 

•  07 

•  16 

T 

.04 

•  02 

•  05 

T 

.06  . 

KAMI  AH  I  NE 

.06 

.10 

T 

.24 

T 

•  52 

•  02 

T 

T 

KELLOGG 

T 

•  05 

•  15 

.16 

.09 

.08 

•  35 

•  44 

.  34 

.17 

.73 

.16 

.01 

.01 

•  05 

.20 

.04 

•  03 

•  0  1 

T 

■  IB 

7 

.23  ■ 

KOOSKIA 

i 

•  54 

•  13 

•  05 

T 

.11 

T 

.  14 

.  14 

.28 

•  03 

T 

•  12 

.02 

•  17 

•  35 

KUNA  2  NNE 

.50 

•  07 

.04 

T 

T 

•  10 

.10 

T 

T 

•  06 

•  02 

•  03 

•  04 

.04 

T 

•  17 

.06 

•  02 

.01 

•  06 

■  02 

•  02 

T 

.  li 

■ 

LEW  I STON  WB  AP  R 

B6 

T 

.07 

T 

T 

.17 

.01 

.03 

.17 

.05 

•  01 

.01 

•  02 

•  04 

.01 

•  02 

T 

LIFTON  PUMPING  STA 

'  36 

•  01 

T* 

T 

.07 

T  * 

T 

•  05 

.02 

•  02 

T 

*  It 

•  01 

T 

T 

T 

j 

LOWMAN 

6 

uu 

•  30 

.40 

.  10 

# 

# 

3.97 

•  2  0 
* 

•  30 

.21 

■  32 

.20 

MACKAY  RS 

1 

.26 

.06 

.76 

.02 

•  08 

j 

*   07  ' 

MALAO 

\ 

01 

T 

T 

T 

•  29 

•  08 

•  08 

.04 

.  06 

.05 

.06 

T 

• 

MALAD  CAA  AP 

•  83 

.21 

T 

.06 

T 

T 

.23 

■  03 

•  07 

•  07 

•  12 

T  ■' 

•  03 

T 

x 

01 

* 

MAY  RS 

.09 

•  05 

•  11 

*  10 

•  02 

•  19 

•  07  ' 

MC  CALL 

4 

62 

•  95 

•*> 

.85 

.58 

.35 

•  26 

.  10 

■  20 

■  10 

•  05 

.04 

•  50 

,  7 

MC  CAMMON 

1 

56 

•  25 

.11 

•  61 

.10 

T 

T 

•  10 

.21 

•  03 

•  12 

T 

T 

•  18 

■  14 

T 

" 

.02 

.06 

.02 

* 

, 

68 

•  42 

.64 

.20 

•  12 

.22 

.  73 

•  32 

.05 

"jO 

'J 

.25 

* 

MINIDOKA  DAM 

.20 

.05 

■  01 

•  13 

•  09 

02 

* 

•  03 

47 

01 

* 

•  03  • 

MONTPELIER  RS 

95 

.01 

•  18 

.  16 

.13 

.05 

•  09 

•  06 

14 

06 

MOSCOW  U  OF  I 

2 

03 

.09 

•  17 

.08 

•  01 

■  20 

T 

•  52 

•  25 

•  22 

MOUNTAIN  HOME 

50 

T 

T 

•  17 

T 

.01 

•  11 

.08 

.09 

.01 

.01 

.02 

MULLAN  PASS  CAA 

t 

0  i 

•  12 

•  13 

j 

.55 

.12 

•  38 

•  69 

.40 

.21 

•  64 

•  35 

■  35 

T 

.02 

.12 

■  05 

•  14 

•  02 

T 

*2 

07  ' 

NAMPA  2  NW 

T 

.  :  i 

T 

•  03 

.02 

•  18 

.09 

■  05 

T 

.02 

•  02 

•  03 

•  05 

•  06 

t 

•  06  ! 

NEW  MEADOWS  RS 

4 

45 

.31 

.35 

.03 

.01 

.32 

1.02 

.02 

•  74 

.13 

•  03 

•  13 

•  23 

•  12 

.17 

■  13 

•  11 

T 

•  21 

•  39 

NEZPERCE  2  E 

1 

.16 

.15 

.09 

T 

.04 

T 

.05 

.22 

.09 

.01 

■  12 

.05 

•  09 

•  04 

■  01 

T 

-, 

OBSIDIAN  4  NNE 

16 

T 

T 

.03 

T 

.  10 

.28 

.22 

.06 

.07 

.03 

.06 

.04 

•  02 

•  02 

.06 

•  03 

•  06 

.01  . 

OLA  4  S 

'  33 

.51 

.17 

.06 

.  16 

•  09 

.08 

.02 

•  29 

T 

T 

.18 

•  11 

■  05 

•  06 

.19 

•  36 

OROF I  NO 

1 

.74 

.06 

.08 

.01 

.05 

.13 

.01 

•  40 

.50 

.10 

•  10 

.06 

r 

•  09 

•  13 

PALISADES  DAM 

3 

h5 

.20 

•  34 

.60 

T 

T 

.20 

1.90 

T 

T 

• 

• 

•  46 

T 

T 

.  13 

.02  . 

PARMA  EXP  STA 

91 

T 

•  07 

•  16 

.04 

.05 

*  5 

.03 

.03 

.07 

PAUL  1  E 

j 

\ 

.38 

T 

.01 

T 

.12 

# 

.10 

•  32 

•  01 

.  02 

•  07  . 

PAYETTE 

j  | 

* 

.27 

•  02 

•  03 

T 

.17 

•  13 

.07 

.  02 

.01 

■  02 

.02 

•  06 

.06 

•  01 

■  01 

.05 

.10 

.05 

PIERCE  RS 

3 

91 

T 

.11 

•  21 

•  08 

.39 

.23 

.81 

.32 

•  73 

.09 

T 

.06 

.09 

•  10 

T 

•  34 

.33 

POCATELLO  Wfl  AP              / / R 

1 

34 

.06 

T 

T 

.04 

.11 

•  03 

T 

.02 

.27 

T 

.08 

T 

.53 

.01 

•  09 

T 

T 

T 

.08  • 

PORTHI LL 

84 

•  1 1 

•  28 

•  13 

•  1  5 

.  20 

.  oy 

•  05 

T 

.03 

■  22 

.  10 

POTLATCH 

- 

!s6 

.08 

.15 

.04 

.06 

•  08 

.55 

.50 

.25 

.  r- 

.05 

•  30 

•  25 

•  10 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

.1? 

.02 

T 

.  10 

.09 

.11 

1 

*  09 

.05 

•  06 

•  05 

.01 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

4 

B4 

.37 

•  18 

.  U<> 

.70 

.13 

.46 

.54 

.42 

•  34 

.12 

.36 

T 

T  T 

T 

T 

•  25 

.13 

.  19 

T 

•  17 

•  20 

•  23 

T  • 

REACTOR  TESTING  STA 

67 

•07 

.01 

.10 

T 

.  10 

.05 

.03 

.08 

.08 

.01 

T 

T 

T 

.02 

T 

.02 

T 

T 

.10  . 

RICHFIELD 

_ 

T 

.06 

RIGGINS  RS 

.03 

.11 

•  04 

•  30 

•  01 

.05 

•  05 

.04 

.04 

•  03 

.01 

.01 

T 

•  12 

.04  . 

ROLAND  W  PORTAL 

.06 

•  08 

.  1  - 

.39 

.18 

1.11 

.43 

■a ' 

.86 

.18 

.  g  i 

.20 

T 

.01 

.02 

.01 

•  01 

•  14 

.01 

.27 

■  09 

.04  • 

RUPERT 

1 

05 

.36 

■  02 

T 

.01 

T 

.07 

.01 

.10 

•  07 

.27 

•  01 

T 

.02 

T 

•  06  • 

SAINT  ANTHONY 

2 

1H 

.24 

.  i  j 

.23 

.13 

•  02 

•  28 

•  10 

.53 

.05 

•  16 

.15 

.16  . 

SA 1  NT  MAR  I tS 

_ 

g 

.09 

.29 

.01 

.10 

•  15 

•  41 

.ub 

•  16 

.31 

* 

SALMON 

42 

•  01 

.03 

.02 

.03 

T 

•  11 

T 

•  01 

•  05 

T 

.  16 

SANOPOINT  EXP  STA 

_ 

.26 

.16 

1 

1.18 

.36 

•  34 

.66 

•  36 

.03 

.66 

.12 

.63 

■  01 

T 

•  17 

.05 

•  12 

T 

•  12 

T 

•  22 

.27 

T  i 

SHOSHONE 

1 

J 

•  35 

.02 

.25 

.01 

T 

.42 

•  06 

■  11 

.04 

•  19 

T 

T 

.03 

•  06 

T 

•  Ob  > 

SPENCER  RS 

2 

5  8 

.20 

.02 

.55 

.16 

T 

.26 

•  1  1 

.  75 

.04 

•  02 

.01 

.20 

.06 

•  20  • 

SPR INGF IELD 

•  24 

T 

•  15 

•  08 

•  04 

•  03 

T 

■  02 

T 

T 

T 

•  09  • 

ST  I RNI TE 

2 

84 

.20 

.0  \ 

T 

T 

.  18 

.79 

.25 

.  i  z 

.  11 

.  12 

.27 

.05 

■  10 

•  09 

.09 

.06 

•  13 

.02 

•  02 

.01 

.10 

T 

.10  . 

SUGAR 

1 

08 

.08 

.11 

•  02 

T 

•  02 

.06 

•  45 

•  22 

T 

•  03 

•  02 

•  07  i 

SUN  VALLEY 

3 

.53 

• 

1.33 

•  05 

.40 

•  03 

.40 

.05 

•  55 

•  03 

.11 

.06 

.11 

•  03  • 

SWAN  FALLS  PH 

29 

•  06 

.10 

T 

.09 

T 

T 

TETONIA  EXP  STA 

.05 

•  02* 

.03 

.  jg 

.05 

.30 

.27 

•  03 

.  09 

.03 

THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 

69 

T 

T 

,03 

.04 

.03 

•  07 

T 

.10 

•  05 

.20 

•  02 

T 

T 

•  03 

.01 

.11  | 

TWIN  FALLS  3  SE 

64 

T 

.01 

.01 

.02 

■  07 

.  c  i 

.13 

■  02 

.  2  0 

•02 

T 

T 

•  02 

■  03 

.10  . 

WALLACE 

56 

.10 

.10 

T 

•  46 

.07 

•  90 

.51 

.  0  2 

•  57 

.19 

•  45 

T 

.03 

.08 

T 

.06 

T 

.20 

•  32 

.  22 

T  i 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

2 

^ 

.05 

.■  | 

.17 

.14 

.06 

.40 

.51 

.07 

.25 

.24 

■  33 

.13 

.  I  l 

•  06 

.06 

*  14 

.13  * 

HE I SEA 

1 

H8 

.25 

.38 

.06 

.31 

.  34 

.05 

T 

.07 

T 

T 

T 

•  15 

.12 

.15 

WINCHESTER  1  SE 

1 

IS 

.04 

.  1 B 

.14 

•  10 

•  15 

•  11 

.  10 

•  01 

•  OB 

•  03 

.03 

.  ,y 

.06 

.12 
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DAILY  TEMPERATURES 


I0AHO 
DECEMBER  1952 


Day  Ol  Month 


station 

 * 

r 

1 

1  I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

9 

9 

10 

1 1 

12 

13 

t  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

i 

ERDEEN  EXP  ST  A 

MAX 

40 

35 

32 

35 

29 

39 

40 

38 

33 

33 

37 

42 

40 

32 

31 

32 

36 

36 

43 

39 

34 

3  1 

29 

24 

1  0 

20 

31 

j? 

36 

36 

33.7 

MIN 

6 

25 

24 

0 

12 

21 

25 

27 

16 

1  0 

23 

26 

23 

16 

10 

12 

15 

25 

29 

32 

26 

26 

3 

4 

-  5 

9 

10 

15 

22 

16.5 

3  ION 

MAX 

39 

33 

36 

36 

40 

42 

48 

40 

39 

45 

46 

31 

52 

54 

54 

49 

50 

41 

47 

45 

33 

33 

30 

27 

31 

30 

36 

44 

39 

37 

34 

40.7 

MIN 

4 

23 

23 

-  1 

19 

24 

31 

25 

19 

17 

29 

36 

22 

18 

19 

25 

23 

27 

27 

30 

23 

22 

15 

-  2 

-  3 

-  2 

10 

20 

15 

20 

24 

18.7 

>MA  1  NE 

MAX 

30 

30 

34 

33 

35 

35 

37 

35 

36 

37 

37 

44 

34 

30 

2* 

29 

26 

41 

37 

38 

32 

19 

10 

9 

28 

34 

36 

37 

36 

31 

.3 

MIN 

27 

27 

20 

15 

18 

26 

22 

26 

15 

28 

21 

30 

26 

14 

2 

1 

0 

18 

24 

26 

19 

—  15 

- 16 

14.0 

ERI C AN  FALLS    1  NX 

MAX 

37 

35 

34 

33 

37 

38 

41 

39 

35 

38 

39 

47 

41 

32 

32 

33 

35 

37 

42 

41 

34 

32 

30 

25 

16 

20 

38 

36 

39 

42 

40 

35.5 

MlN 

10 

26 

26 

14 

20 

28 

29 

27 

20 

2  1 

26 

33 

24 

19 

17 

20 

24 

29 

31 

32 

26 

26 

10 

6 

-  1 

-  1 

10 

17 

21 

27 

27 

20.8 

3ERSON  OAM 

MAX 

37 

33 

42 

32 

39 

37 

45 

41 

33 

37 

40 

44 

40 

38 

38 

39 

36 

40 

41 

40 

38 

33 

31 

24 

26 

27 

46 

40 

37.6 

MIN 

20 

31 

24 

18 

28 

28 

29 

28 

21 

2' 

26 

33 

31 

26 

24 

28 

27 

32 

33 

33 

30 

27 

13 

4 

6 

1 } 

24 

27 

22 

3  l 

28 

24.6 

CO 

MAX 

32 

31 

34 

30 

26 

30 

35 

30 

20 

29 

30 

33 

31 

35 

36 

45 

41 

40 

38 

35 

33 

26 

21 

19 

15 

29 

31 

33 

36 

35 

31.3 

MIN 

-  5 

20 

10 

-  3 

2 

12 

23 

10 

-  9 

-  4 

-  3 

-  2 

9 

2 

6 

13 

25 

25 

28 

4 

0 

4 

-  1 

-13 

-14 

4 

3 

6 

g 

9 

5.7 

tOWROCK  DAM 

MAX 

33 

39 

38 

37 

41 

43 

45 

47 

40 

36 

37 

36 

41 

37 

36 

36 

38 

39 

40 

42 

40 

36 

35 

25 

23 

27 

37 

40 

35 

39 

41 

37.5 

MIN 

17 

17 

31 

25 

25 

28 

30 

34 

23 

23 

22 

23 

23 

29 

26 

25 

26 

26 

26 

21 

30 

29 

18 

13 

9 

12 

26 

30 

29 

29 

29 

24.3 

HTON   1  S 

MAX 

3* 

12 

30 

27 

29 

27 

30 

29 

29 

27 

30 

34 

34 

33 

30 

38 

43 

41 

36 

33 

27 

13 

12 

11 

IS 

13 

24 

29 

30 

34 

35 

28.7 

MIN 

0 

10 

15 

4 

4 

11 

20 

21 

19 

15 

21 

25 

25 

17 

16 

20 

22 

20 

25 

22 

13 

-  1  0 

-13 

-11 

-10 

0 

13 

21 

20 

23 

22 

12.9 

lANTA  1  E 

MAX 

34 

in 

30 

34 

38 

35 

34 

29 

33 

35 

34 

36 

45 

42 

48 

45 

41 

38 

38 

35 

32 

28 

26 

26 

24 

34 

35 

34 

36 

35 

33 

34.8 

MlN 

20 

22 

23 

20 

14 

21 

23 

21 

IB 

21 

12 

22 

28 

27 

31 

29 

26 

30 

27 

29 

21 

18 

1 

1 

-  1 

6 

21 

23 

20 

23 

14 

19.7 

YVIE"  MODEL  BASIN 

MAX 

33 

35 

43 

40 

46 

41 

38 

40 

40 

4a 

44 

40 

40 

41 

46 

36 

36 

39 

35 

33 

35 

38 

33 

33 

3  0 

30 

31 

32 

42 

41 

40 

37.8 

MIN 

24 

30 

30 

33 

33 

32 

32 

32 

30 

32 

25 

32 

33 

38 

34 

33 

32 

26 

30 

30 

30 

31 

28 

7 

4 

11 

18 

;  6 

20 

35 

30 

27.6 

.  CREEK  IS 

MAX 

30 

33 

32 

35 

40 

33 

32 

30 

30 

38 

38 

40 

41 

36 

34 

32 

30 

36 

38 

32 

34 

3  0 

26 

20 

18 

14 

23 

3B 

36 

36 

38 

32.4 

MIN 

-  3  ' 

24 

18 

21 

16 

22 

27 

17 

4 

24 

11 

29 

29 

18 

14 

-  4 

3 

22 

20 

24 

14 

15 

-15 

-22 

-25 

-22 

-  9 

-  6 

19 

24 

15 

10.5 

AOCFOOT 

MAX 

39 

35 

30 

35 

39 

38 

41 

36 

38 

39 

36 

40 

33 

31 

30 

34 

38 

39 

43 

39 

35 

30 

27 

23 

12 

18 

32 

37 

35 

41 

37 

34.2 

MIN 

5 

23 

25 

7 

7 

25 

' 

25 

10 

23 

28 

28 

22 

12 

11 

15 

22 

29 

26 

30 

24 

24 

3 

2 

-  8 

-  8 

6 

14 

20 

25 

24 

17.0 

ISS 

MAX 

40 

43 

43 

44 

46 

40 

51 

47 

.  35 

36 

40 

54 

49 

49 

50 

51 

38 

46 

47 

43 

42 

40 

33 

32 

32 

33 

40 

3<j 

47 

42 

46 

42.3 

MlN 

21 

31 

28 

17 

22 

26 

30 

29 

15 

30 

23 

30 

30 

23 

27 

30 

24 

29 

31 

39 

27 

24 

24 

17 

11 

16 

25 

23 

1 6 

32 

31 

25.2 

ISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

43 

43 

40 

49 

51 

47 

49 

48 

41 

36 

42 

46 

43 

44 

44 

42 

MIN 

21 

22 

23 

31 

22 

21 

27 

3  1 

21 

21 

22 

26 

28 

21 

6 

31 

25 

ISE  WB  AP 

MAX 

43 

42 

42 

44 

50 

45 

51 

43 

41 

46 

43 

50 

37 

37 

42 

31 

34 

36 

41 

43 

36 

39 

33 

27 

30 

37 

38 

36 

45 

44 

41 

40.4 

MlN 

26 

32 

31 

32 

35 

31 

36 

26 

24 

32 

32 

31 

31 

27 

24 

24 

29 

31 

33 

30 

27 

21 

13 

14 

13 

22 

32 

26 

30 

31 

29 

27.7 

4NERS  FERRY 

MAX 

24 

33 

38 

37 

40 

36 

36 

41 

37 

39 

33 

36 

38 

36 

36 

36 

40 

32 

31 

36 

36 

33 

33 

33 

21 

25 

33 

41 

37 

39 

34.9 

MIN 

14 

24 

26 

32 

33 

31 

31 

33 

31 

3  J 

23 

28 

32 

32 

32 

26 

27 

25 

25 

26 

29 

31 

26 

21 

15 

6 

14 

20 

29 

31 

31 

26.4 

ML 

MAX 

A3 

43 

43 

42 

51 

48 

50 

45 

40 

40 

47 

54 

50 

47 

50 

48 

48 

46 

46 

44 

40 

38 

34 

32 

32 

32 

44 

3  1 

41 

48 

41 

43.4 

MIN 

19 

34 

27 

17 

27 

27 

34 

31 

20 

26 

34 

36 

29 

27 

26 

30 

22 

31 

31 

37 

28 

26 

24 

15 

10 

13 

23 

26 

26 

32 

29 

26.4 

RKE  2  NNE 

MAX 

36 

34 

33 

35 

35 

33 

35 

33 

31 

31 

30 

34 

38 

32 

32 

32 

30 

33 

33 

33 

30 

30 

28 

25 

15 

26 

35 

33 

35 

35 

33 

31.9 

MlN 

18 

29 

28 

26 

26 

23 

24 

27 

26 

25 

21 

29 

30 

26 

24 

23 

22 

23 

27 

2 1 

25 

25 

23 

5 

5 

5 

12 

15 

18 

26 

27 

22.2 

RLEV 

MAX 

27 

- 

37 

43 

38 

47 

42 

47 

38 

38 

42 

47 

54 

40 

39 

46 

42 

47 

44 

49 

42 

37 

35 

32 

I  fi 

28 

27 

36 

44 

43 

44 

40.1 

MIN 

10 

27 

28 

19 

24 

26 

28 

22 

24 

32 

34 

27 

24 

25 

25 

26 

27 

32 

36 

28 

28 

25 

9 

6 

8 

9 

24 

26 

28 

31 

24.1 

RLEV   FACTORY    1  NW 

MAX 

27 

40 

35 

36 

37 

46 

42 

46 

36 

37 

42 

46 

52 

34 

40 

43 

40 

45 

42 

48 

40 

36 

34 

31 

26 

27 

28 

38 

42 

42 

43 

38.7 

MIN 

7 

2  0 

25 

13 

22 

25 

28 

25 

IB 

19 

31 

33 

25 

23 

23 

24 

23 

24 

29 

32 

27 

2  7 

20 

6 

7 

8 

8 

22 

23 

29 

21.7 

RLEV   CAA  AP 

MAX 

40 

36 

37 

37 

4b 

41 

46 

37 

36 

42 

46 

52 

34 

39 

44 

42 

47 

43 

46 

41 

36 

1  ! 

29 

27 

29 

29 

38 

42 

42 

42 

35 

39.2 

MIN 

6 

26 

8 

17 

21 

25 

36 

23 

20 

32 

33 

31 

26 

24 

24 

28 

24 

31 

33 

31 

28 

2] 

13 

7 

5 

7 

18 

23 

25 

30 

22 

22.6 

LOWELL 

MAX 

41 

48 

43 

40 

48 

47 

53 

48 

41 

44 

42 

41 

39 

39 

39 

38 

37 

37 

40 

40 

39 

>c 

35 

30 

r. 

34 

38 

40 

41 

41 

40 

40.4 

MIN 

20 

36 

25 

3  0 

33 

34 

37 

31 

22 

33 

30 

32 

33 

32 

27 

27 

31 

32 

33 

34 

23 

2  1 

19 

16 

14 

22 

29 

•l 

26 

31 

28 

26.0 

MBR 1  DOE 

MAX 

36 

42 

43 

40 

32 

45 

44 

42 

40 

42 

41 

40 

37 

37 

36 

33 

34 

35 

40 

40 

39 

41 

34 

27 

22 

29 

35 

35 

37 

40 

41 

37.4 

MIN 

26 

32 

33 

23 

20 

26 

31 

30 

9 

25 

27 

29 

24 

22 

21 

19 

10 

11 

10 

25 

24 

25 

-  3 

0 

G 

7 

15 

19 

18 

20 

22 

19.4 

SCADE   1  NW 

MAX 

31 

34 

32 

32 

35 

35 

35 

33 

32 

38 

37 

41 

37 

27 

24 

22 

26 

34 

35 

36 

32 

31 

24 

17 

1 

25 

34 

31 

35 

37 

32 

30.8 

MIN 

16 

27 

23 

21 

22 

24 

25 

25 

18 

25 

23 

34 

26 

17 

10 

9 

13 

24 

29 

i4 

22 

22 

-  8 

-11 

-16 

-  8 

18 

23 

24 

29 

22 

17.8 

ALL  IS 

MAX 

34 

31 

35 

35 

35 

39 

30 

31 

29 

38 

40 

30 

23 

22 

24 

32 

35 

33 

30 

34 

24 

15 

10 

11 

18 

28 

33 

32 

32 

29.1 

MIN 

4 

20 

15 

12 

12 

21 

24 

18 

9 

18 

9 

22 

20 

20 

16 

13 

7 

19 

22 

21 

14 

12 

-  1 

-  6 

-13 

-14 

-  3 

9 

11 

17 

16 

11.7 

ILLY   RARTON  FLAT 

MAX 

25 

29 

34 

24 

29 

29 

33 

30 

23 

26 

30 

40 

42 

36 

35 

36 

35 

35 

32 

33 

31 

,'<■ 

13 

4 

7 

10 

25 

28 

30 

28 

27 

27.8 

MIN 

-  5 

16 

9 

1  i 

16 

20 

5 

-  £ 

5 

0 

20 

16 

3 

0 

10 

6 

22 

22 

23 

14 

0 

-18 

-28 

-29 

-28 

-15 

-  2 

-  5 

8 

13 

3.3 

IRK   FORK    1  ENE 

MAX 

28 

30 

38 

43 

40 

39 

40 

40 

37 

42 

35 

35 

40 

36 

39 

37 

36 

38 

38 

34 

35 

34 

32 

32 

30 

32 

33 

40 

40 

37 

36.5 

MIN 

13 

25 

30 

32 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

24 

23 

31 

33 

30 

26 

26 

26 

26 

25 

28 

28 

12 

8 

8 

8 

9 

25 

25 

25 

24.5 

IALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

15 

31 

30 

27 

3  1 

32 

27 

28 

25 

24 

34 

29 

36 

32 

25 

27 

29 

31 

32 

35 

32 

26 

22 

2  1 

18 

30 

22 

30 

34 

28.2 

MIN 

-  2 

1 1 

1  3 

8 

1  4 

16 

18 

15 

5 

11 

9 

1  3 

25 

12 

1  2 

1  3 

15 

16 

19 

1  9 

16 

1 1 

-11 

11.5 

EUR   D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

30 

38 

39 

41 

44 

38 

39 

39 

38 

34 

32 

40 

37 

36 

34 

34 

34 

37 

33 

32 

35 

34 

32 

26 

24 

24 

28 

f  3 

39 

37 

37 

34.8 

MIN 

22 

29 

31 

33 

33 

31 

32 

33 

29 

29 

26 

31 

33 

32 

31 

30 

28 

29 

30 

28 

30 

27 

24 

17 

14 

14 

19 

19 

30 

30 

27 

27.5 

■UR  0  ALENE  RS 

MAX 

30 

36 

39 

41 

44 

42 

40 

40 

40 

39 

36 

39 

39 

38 

35 

34 

35 

37 

36 

35 

35 

34 

34 

32 

20 

27 

31 

32 

38 

37 

39 

36.2 

MIN 

18 

28 

29 

32 

35 

32 

32 

34 

33 

32 

27 

32 

34 

31 

29 

31 

31 

30 

32 

30 

31 

31 

29 

21 

16 

14 

16 

17 

25 

31 

27 

28.1 

NDA 

MAX 

29 

35 

32 

31 

41 

36 

36 

34 

32 

26 

33 

36 

39 

38 

43 

38 

40 

38 

1 

38 

38 

36 

30 

25 

/t, 

22 

30 

32 

36 

32 

40 

34.2 

MIN 

2 

12 

2  1 

4 

14 

23 

24 

23 

15 

11 

24 

28 

27 

12 

5 

13 

18 

19 

25 

31 

23 

14 

5 

-18 

-15 

-17 

-12 

12 

15 

17 

13 

12.5 

T  T  ON  *  N 

MAX 

40 

39 

39 

41 

43 

38 

44 

44 

37 

40 

38 

44 

48 

47 

43 

42 

31 

33 

37 

37 

32 

37 

33 

27 

24 

32 

39 

39 

43 

41 

38 

38.4 

MIN 

25 

25 

26 

29 

32 

21 

31 

29 

19 

28 

18 

32 

31 

31 

26 

22 

17 

24 

27 

24 

15 

21 

17 

6 

1 

4 

10 

15 

28 

29 

18 

22.0 

LJNCIL    1  N 

MAX 

32 

i  Fj 

35 

35 

33 

38 

| 

43 

35 

37 

38 

38 

35 

34 

32 

30 

30 

34 

38 

38 

37 

32 

30 

22 

23 

26 

31 

36 

37 

36 

34 

34.1 

MIN 

22 

3 1 

25 

20 

27 

28 

32 

1  3 

29 

28 

32 

23 

26 

18 

15 

15 

27 

30 

29 

22 

24 

7 

0 

5 

11 

18 

25 

29 

30 

18 

22.2 

AOWOOD  OAM 

MAX 

24 

31 

30 

27 

25 

28 

33 

31 

30 

36 

34 

37 

41 

36 

34 

35 

31 

35 

35 

35 

30 

28 

24 

11 

10 

13 

28 

34 

34 

32 

31 

29.8 

MIN 

22 

20 

8 

8 

1 7 

26 

22 

14 

22 

16 

3  1 

30 

17 

9 

12 

10 

24 

29 

27 

16 

16 

-19 

-27 

-28 

-13 

6 

21 

17 

24 

14 

12.9 

€R  FLAT  OAM 

MAX 

48 

48 

41 

44 

48 

50 

54 

49 

44 

44 

43 

40 

38 

40 

41 

38 

36 

38 

46 

45 

39 

41 

34 

30 

30 

37 

39 

39 

38 

44 

42 

41.5 

MlN 

28 

36 

26 

29 

31 

33 

36 

28 

24 

28 

30 

29 

32 

32 

28 

27 

32 

32 

32 

32 

27 

24 

18 

16 

13 

24 

22 

27 

25 

35 

28 

27.9 

<  1  E 

MAX 

38 

38 

32 

34 

4  1' 

31 

36 

29 

31 

34 

31 

41 

42 

37 

36 

44 

40 

41 

37 

37 

34 

33 

28 

26 

24 

26 

34 

33 

37 

41 

34 

34.6 

MIN 

22 

1 8 

1 5 

g 

24 

24 

1 4 

4 

14 

16 

30 

24 

23 

-  1 

•  .  3 

16 

15 

18 

12 

13 

1  7 

2 

-25 

-20 

-  3 

-  5 

19 

14 

0 

10.3 

MB 

MAX 

34 

36 

34 

34 

34 

41 

32 

31 

35 

38 

34 

34 

45 

43 

39 

40 

38 

40 

39 

39 

40 

30 

30 

12 

14 

20 

34 

37 

32 

31 

40 

34.2 

"IN 

-  1 

16 

12 

12 

10 

23 

23 

22 

9 

24 

26 

25 

14 

10 

10 

28 

24 

26 

26 

25 

12 

-  5 

-20 

-16 

-12 

15 

15 

21 

20 

17 

13.4 

{|0!S   EXP  STA 

MAX 

28 

29 

27 

24 

27 

27 

32 

27 

20 

26 

27 

29 

36 

35 

40 

39 

45 

35 

32 

32 

31 

25 

24 

18 

15 

14 

23 

26 

25 

30 

32 

28.4 

MIN 

1  7 

25 

3 

1 2 

18 

2  1 

21 

21 

22 

25 

27 

31 

29 

31 

18 

17 

7 

0 

-  4 

1 

14 

19 

19 

17 

15 

16.4 

WIS   CAA  AP 

MAX 

31 

J  0 

28 

28 

32 

30 

33 

27 

19 

28 

28 

34 

37 

36 

44 

45 

47 

•34 

34 

34 

32 

).' 

21 

21 

26 

19 

30 

27 

27 

34 

39 

31.2 

MIN 

5 

23 

14 

H 

1  1 

2  1 

12 

3 

18 

21 

23 

23 

1  5 

11 

15 

25 

30 

31 

31 

23 

13 

-  5 

0 

-  7 

-  3 

15 

20 

19 

20 

21 

14.8 

t  CITY 

MAX 

45 

41 

40 

41 

47 

40 

44 

35 

37 

36 

38 

3  0 

36 

34 

42 

36 

39 

36 

3  1 

36 

29 

29 

32 

37 

42 

44 

51 

36 

38.2 

MIN 

27 

28 

26 

30 

27 

27 

29 

21 

21 

30 

14 

14 

12 

14 

18 

27 

33 

29 

22 

21 

20 

8 

-12 

-  7 

17 

14 

18 

32 

22 

20.1 

MAX 

36 

36 

41 

38 

40 

39 

39 

38 

39 

45 

34 

36 

45 

42 

40 

41 

34 

33 

40 

38 

35 

40 

36 

34 

2t> 

30 

40 

3S 

33 

45 

36 

37.5 

MIN 

31 

32 

32 

32 

32 

29 

26 

30 

28 

31 

28 

30 

32 

21 

16 

16 

28 

24 

29 

23 

23 

26 

27 

1 1 

0 

0 

10 

7 

26 

31 

29 

23.9 

•err  2  e 

MAX 

44 

45 

44 

48 

49 

44 

31 

45 

43 

48 

41 

40 

39 

37 

40 

35 

35 

37 

39 

41 

40 

39 

32 

29 

28 

37 

37 

37 

41 

44 

38 

40.2 

MlN 

21 

33 

30 

33 

37 

35 

37 

35 

27 

36 

33 

30 

32 

31 

25 

27 

25 

31 

33 

34 

26 

29 

16 

17 

12 

21 

30 

29 

26 

31 

29 

28.8 

IJRFIELD 

MAX 

32 

33 

30 

27 

32 

30 

40 

31 

25 

33 

38 

43 

36 

30 

34 

34 

34 

39 

35 

39 

31 

27 

25 

19 

12 

22 

31 

34 

35 

37 

32 

3 

.6 

MlN 

1 

1  3 

1 4 

-10 

10 

20 

25 

15 

0 

13 

19 

30 

10 

0 

-  2 

8 

5 

15 

2B 

25 

12 

14 

-11 

-  6 

-<> : 

-18 

17 

1  l 

5 

18 

6 

1 

FIN  RS 

MAX 

37 

35 

4  1 

43 

41 

36 

41 

40 

40 

37 

33 

38 

44 

43 

45 

38 

35 

37 

39 

41 

39 

37 

33 

28 

36 

33 

36 

40 

39 

41 

38.4 

MlN 

17 

24 

30 

32 

29 

30 

30 

29 

30 

32 

30 

30 

31 

28 

32 

30 

30 

30 

30 

32 

31 

30 

30 

23 

13 

13 

18 

20 

29 

29 

29 

27.5 

1)1  HALL    IND  AGENCY 

max 

39 

35 

33 

37 

33 

36 

39 

37 

35 

37 

38 

44 

40 

33 

34 

36 

39 

38 

42 

40 

34 

30 

27 

22 

20 

16 

30 

33 

39 

42 

39 

34.8 

MlN 

2 

27 

2  1 

2 

2 

22 

30 

22 

20 

12 

26 

33 

23 

17 

g 

19 

20 

28 

29 

31 

26 

26 

-  2 

-  3 

-12 

-10 

4 

12 

24 

28 

25 

16.5 

ItDEN  VALLEY  RS 

MAX 

28 

36 

37 

34 

29 

34 

41 

41 

37 

35 

34 

38 

36 

38 

36 

34 

34 

MIN 

15 

27 

28 

20 

1 7 

23 

32 

29 

19 

30 

31 

32 

32 

29 

22 

20 

19 

13 

C  NNS  FERRY 

»»> 

45 

45 

48 

41 

49 

43 

53 

49 

40 

40 

55 

44 

38 

45 

49 

48 

43 

42 

35 

37 

36 

37 

43 

40 

42 

47 

46 

43.8 

MIN 

24 

33 

30 

16 

27 

26 

34 

30 

15 

31 

22 

26 

26 

26 

34 

40 

28 

2  3 

23 

1 5 

8 

21 

31 

23 

25 

33 

31 

26.1 

C  DING  CAA  AP 

MAX 

39 

39 

34 

4  0 

37 

46 

40 

35 

35 

40 

5  1 

43 

46 

47 

48 

39 

43 

45 

40 

37 

36 

28 

28 

29 

30 

38 

39 

43 

41 

40 

39.2 

M  1  N 

21 

29 

16 

15 

30 

25 

34 

26 

1 7 

32 

21 

30 

33 

31 

26 

26 

17 

16 

10 

15 

27 

24 

21 

32 

27 

24 

. 

ICE 

MAX 

37 

3  5 

36 

34 

28 

31 

38 

38 

39 

29 

32 

40 

41 

36 

36 

36 

34 

29 

24 

16 

2. 

22 

32 

33 

32 

38 

32 

32.4 

M  I  N 

16 

20 

1  9 

12 

16 

23 

27 

2  2 

20 

24 

30 

30 

31 

19 

le 

-  3 

-  6 

-  7 

-  8 

8 
36 

12 

19 

21 

14 

1  ' 

•  3 

tNO  VIEW 

MAX 

" 

*2 

49 

54 

54 

45 

54 

45 

4  2 

g)g 

35 

34 

37 

40 

46 

46 

45 

38 

35 

32 

35 

37 

50 

48 

47 

43 

.2 

MIN 

34 

26 

23 

34 

34 

38 

33 

18 

30 

*7 

29 

28 

'  b 

26 

29 

31 

35 

33 

19 

24 

12 

7 

4 

21 

28 

29 

27 

36 

23 

2< 

.3 

C  NGtvlLLE 

MAX 

40 

.. 

42 

46 

47 

39 

43 

39 

40 

43 

45 

51 

49 

45 

49 

42 

28 

32 

33 

34 

35 

34 

33 

27 

23 

28 

42 

3H 

46 

43 

37 

39.3 

MIN 

29 

28 

30 

32 

35 

28 

31 

30 

29 

24 

23 

35 

2-. 

24 

.  J 

20 

18 

23 

27 

25 

19 

21 

21 

10 

5 

9 

17 

21 

24 

ie 

23.6 

If 

MAX 

tfl 

39 

40 

41 

39 

40 

37 

35 

31 

32 

30 

35 

52 

50 

43 

44 

45 

44 

41 

39 

38 

34 

21 

8 

10 

12 

18 

33 

31 

35 

34 

34 

.3 

MIN 

15 

14 

1  3 

14 

12 

13 

10 

10 

10 

13 

15 

18 

29 

28 

9 

10 

24 

23 

21 

28 

26 

17 

5 

-22 

-15 

-10 

-  4 

1  2 

14 

19 

18 

.2 

.5 

C  JSE 

MAX 

27 

26 

35 

26 

22 

28 

33 

32 

18 

28 

30 

37 

33 

28 

34 

37 

40 

27 

39 

37 

37 

28 

18 

17 

15 

10 

26 

26 

27 

29 

)0 

21 

.5 

MIN 

-  9 

15 

-  6 

-12 

-  6 

12 

21 

1 

-18 

-  9 

-  9 

3 

-  6 

-  3 

6 

8 

20 

20 

10 

-  9 

-20 

-26 

-26 

-30 

0 

7 

-  4 

3 

1 

-  i 

.0 

MAX 

32 

35 

33 

27 

31 

31 

36 

34 

22 

30 

33 

40 

39 

36 

36 

39 

37 

38 

40 

38 

37 

26 

17 

13 

15 

21 

35 

3  0 

27 

34 

33 

31 

•  6 

MIN 

10 

25 

3 

5 

14 

21 

23 

15 

1 

9 

9 

12 

15 

11 

14 

19 

21 

29 

27 

29 

8 

3 

4 

-15 

-16 

-  4 

16 

19 

7 

19 

16 

;  i 

Smm  r«f4>r*nc«  ootM  following  Station  Indn. 


-  145  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

Average  ] 

1  I  2 

3 

4 

5 

e 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAMER   4  NW 

MAX 

30 

30 

30 

28 

24 

30 

36 

35 

16 

28 

29 

30 

34 

35 

)7 

38 

43 

35 

38 

35 

33 

28 

24 

33 

16 

15 

32 

28 

31 

31 

3  2 

30.! 

Ml  N 

-  6 

16 

5 

-  1 

-  4 

13 

26 

16 

-  1 

11 

14 

21 

20 

18 

1 

6 

15 

24 

31 

31 

25 

16 

-  5 

5 

-18 

-15 

6 

17 

12 

1  1 

18 

10.( 

HA2.ELT0N 

MAX 

45 

39 

36 

38 

45 

44 

46 

39 

43 

51 

42 

45 

43 

45 

36 

MIN 

14 

26 

12 

27 

27 

34 

26 

25 

29 

35 

26 

25 

26 

25 

27 

29 

29 

35 

27 

25 

22 

1  1 

6 

9 

22 

23 

23 

28 

25 

24J 

HILL  CITY 

MAX 

30 

34 

28 

30 

29 

32 

^ 

31 

36 

42 

37 

21 

31 

33 

32 

37 

34 

36 

32 

29 

26 

11 

6 

20 

28 

30 

35 

34 

33 

29. ", 

MIN 

1 

20 

-  8 

13 

15 

22 

9 

23 

20 

11 

4 

-  2 

8 

3 

20 

27 

30 

19 

11 

-12 

-12 

-20 

-22 

15 

16 

10 

16 

10 

MOLL  I STER 

MAX 

£9 

38 

43 

46 

44 

45 

37 

46 

49 

55 

53 

57 

46 

45 

46 

46 

41 

37 

34 

35 

25 

30 

35 

36 

37 

46 

43 

37 

* ' 

MIN 

23 

32 

30 

13 

17 

1  A 

26 

33 

36 

23 

19 

31 

24 

33 

31 

32 

24 

22 

18 

7 

6 

11 

25 

25 

27 

32 

25 

it*} 

IOAHO  CITY 

33 

36 

38 

33 

29 

32 

40 

35 

36 

41 

41 

46 

47 

48 

42 

42 

41 

38 

37 

34 

32 

32 

30 

35 

36 

39 

42 

38 

36 

M  lu 

23 

8 

12 

21 

28 

27 

10 

28 

19 

30 

16 

16 

7 

■  TO 

14 

28 

30 

31 

25 

25 

-  2 

-10 

-10 

-10 

22 

26 

22 

26 

25 

7 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

31 

35 

30 

29 

34 

35 

38 

33 

27 

35 

35 

32 

30 

35 

33 

35 

40 

37 

40 

38 

33 

30 

21 

20 

16 

21 

26 

31 

31 

38 

36 

na 

24 

3 

2 

21 

30 

if. 

10 

25 

25 

19 

3 

2 

7 

16 

26 

25 

32 

25 

14 

10 

-  4 

-14 

-  8 

1 

6 

19 

18 

26 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

"a* 
MA 

33 

5  ? 

36 

38 

39 

38 

32 

28 

17 

12 

14 

1  7 

27 

3  2 

31 

29,1 

MIN 

3 

14 

2 

5 

22 

29 

15 

24 

25 

22 

11 

8 

14 

18 

29 

29 

32 

20 

12 

7 

-  5 

-10 

-11 

5 

14 

18 

18 

24 

1  3  »6 

I  - « IN  2  S 

MAX 

32 

31 

31 

36 

37 

34 

34 

31 

31 

37 

38 

41 

40 

36 

31 

38 

38 

36 

39 

37 

29 

26 

15 

15 

9 

29 

29 

35 

37 

36 

32.2 

23 

13 

13 

25 

20 

17 

30 

30 

32 

19 

19 

17 

26 

28 

30 

33 

25 

23 

10 

-13 

-  6 

-  6 

8 

16 

20 

24 

25 

18*5 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

26 

30 

25 

25 

29 

78 

23 

28 

30 

34 

34 

32 

35 

46 

34 

31 

33 

32 

24 

20 

13 

12 

23 

32 

27 

26 

30 

34 

^q'i! 

15 

17 

-  8 

6 

21 

7 

12 

21 

20 

27 

8 

-  4 

0 

14 

23 

27 

28 

18 

17 

-17 

-16 

-29 

-25 

9 

7 

19 

18 

24 

JE  ROME 

~  n 

46 

31 

43 

42 

38 

39 

38 

37 

,40 

52 

46 

42 

45 

45 

40 

47 

49 

42 

40 

37 

30 

27 

23 

27 

36 

38 

45 

41 

39 

q  - 
* 

M  N 

16 

25 

9 

23 

22 

29 

21 

27 

32 

25 

24 

26 

28 

20 

28 

27 

37 

25 

23 

22 

13 

9 

9 

14 

24 

19 

28 

26 

22*5 

KELLOGG 

MAX 

34 

34 

35 

40 

43 

46 

39 

40 

40 

40 

37 

35 

36 

36 

31 

30 

32 

32 

40 

36 

34 

33 

35 

33 

29 

24 

27 

31 

36 

39 

39 

35.3 

33 

33 

37 

33 

33 

32 

29 

29 

33 

28 

24 

24 

27 

27 

31 

27 

27 

29 

30 

13 

8 

6 

13 

22 

21 

32 

30 

26.4 

KOOSK  I  A 

ma  * 

48 

47 

36 

40 

40 

37 

32 

3 1 

36 

38 

18 

2  5 

32 

30 

31 

32 

34 

30 

31 

34 

30 

32 

36 

32 

29 

29 

30 

30 

32 

32 

31 

30 

30 

25 

12 

13 

17 

18 

21 

28 

31 

?7*c 

KUNA   2  NNE 

44 

43 

49 

44 

53 

46 

43 

45 

37 

42 

42 

34 

35 

36 

40 

40 

38 

41 

34 

31 

30 

35 

36 

38 

47 

42 

41 

OA 
*. 

1  A 

36 

22 

27 

36 

30 

35 

26 

|  g 

34 

30 

30 

29 

29 

22 

25 

30 

'  32 

33 

34 

20 

25 

11 

11 

9 

18 

28 

29 

30 

36 

30 

LEWISTON  WATER  PLANT 

° 

45 

48 

52 

52 

49 

47 

44 

47 

54 

46 

42 

40 

39 

38 

40 

41 

40 

45 

43 

38 

38 

39 

42 

42 

43 

43 

45 

10 

30 

36 

36 

34 

37 

36 

2  g 

37 

28 

33 

31 

27 

31 

35 

33 

33 

34 

33 

28 

32 

29 

27 

15 

23 

25 

26 

31 

32 

32 

JO  * 

LEWISTON   WB  AP 

41 

41 

45 

46 

51 

48 

49 

47 

45 

36 

48 

53 

46 

38 

35 

35 

36 

37 

38 

38 

42 

40 

34 

34 

35 

41 

43 

47 

42 

41 

4  1*6 

M  I  N 

34 

31 

37 

35 

33 

37 

35 

29 

29 

30 

34 

35 

30 

30 

33 

32 

32 

32 

33 

28 

31 

27 

22 

15 

22 

28 

25 

35 

31 

30 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

32 

31 

31 

32 

32 

39 

40 

34 

30 

33 

39 

40 

44 

35 

30 

30 

34 

38 

38 

40 

37 

30 

22 

22 

20 

21 

27 

30 

35 

34 

34 

32.7 

MIN 

11 

22 

3 

8 

17 

26 

24 

18 

7 

27 

33 

26 

17 

21 

20 

16 

23 

26 

29 

19 

14 

1 

-  4 

-  8 

-  9 

-  1 

0 

9 

14 

13.2 

LOW MAN 

MAX 

42 

46 

31 

"44 

MIN 

' 

21 

-12 

-10 

8 

21 

22 

26 

26 

19 

15 

MACKAY  RS 

J 

35 

22 

29 

30 

32 

29 

26 

28 

30 

44 

40 

42 

39 

42 

46 

38 

36 

35 

31 

27 

24 

6 

9 

13 

26 

30 

34 

29 

30 

30.3 

M  N 

1 

12 

-  1 

3 

13 

21 

-  2 

12 

15 

22 

13 

9 

14 

17 

26 

24 

25 

19 

10 

0 

-14 

-13 

-15 

2 

9 

1 

13 

19 

MAL  AD 

MAX 

36 

35 

33 

36 

35 

40 

1^ 

32 

40 

47 

46 

43 

,.  3 

38 

34 

33 

37 

39 

39 

36 

31 

25 

25 

23 

36 

37 

40 

40 

37 

15.7 

11 

23 

5 

13 

17 

29 

17 

26 

31 

27 

25 

20 

22 

21 

24 

31 

33 

24 

31 

16 

5 

3 

5 

10 

15 

22 

24 

21 

19*9 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

*Q 

34 

28 

38 

35 

46 

32 

40 

45 

42 

40 

28 

38 

29 

32 

38 

40 

37 

33 

28 

25 

32 

24 

35 

38 

40 

40 

39 

35,7 

MI  N 

3^ 

4 

2 

8 

13 

30 

22 

6 

17 

22 

21 

19 

16 

11 

14 

21 

23 

30 

32 

24 

19 

9 

4 

-  1 

1 

5 

8 

15 

20 

17 

15.3 

MAY  RS 

MAX 

34 

33 

40 

36 

40 

40 

38 

40 

32 

33 

28 

37 

35 

39 

28 

22 

25 

32 

34 

32 

28 

28 

18 

18 

12 

8 

17 

27 

34 

37 

33 

30.3 

15 

10 

12 

20 

24 

9 

5 

19 

12 

17 

17 

15 

12 

19 

18 

15 

10 

10 

-  7 

-11 

-20 

-21 

-11 

6 

3 

14 

17 

MAX 

~3n 

28 

30 

28 

30 

28 

28 

34 

30 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

34 

34 

28 

28 

24 

14 

12 

22 

30 

30 

\  2 

32 

29,0 

22 

22 

22 

24 

28 

22 

14 

30 

30 

12 

10 

10 

14 

30 

28 

26 

24 

24 

-  4 

-  8 

-  6 

0 

14 

16 

26 

28 

12 

MC  CAMMON 

MAX 

*22 

35 

34 

31 

39 

39 

40 

37 

39 

39 

41 

44 

45 

41 

39 

40 

42 

44 

45 

42 

39 

32 

30 

22 

22 

30 

37 

39 

39 

41 

40 

37.1 

MIN 

4 

1  s 

1  1 

21 

21 

23 

23 

24 

23 

23 

23 

32 

36 

31 

32 

33 

32 

32 

34 

32 

27 

25 

12 

-  2 

-  5 

-  3 

-  1 

1 

22 

26 

19 

MER ID  I  AN    1  SSW 

MAX 

4  3 

44 

44 

49 

52 

51 

46 

41 

47 

44 

44 

39 

38 

42 

46 

35 

37 

40 

40 

40 

41 

34 

29 

30 

35 

41 

37 

46 

43 

40 

26 

21 

34 

40 

33 

37 

21 

35 

34 

34 

35 

31 

27 

29 

31 

32 

33 

31 

25 

26 

19 

18 

16 

22 

31 

33 

34 

38 

32 

30*0 

c5 

MAX 

*A 

36 

38 

38 

37 

40 

42 

36 

37 

36 

39 

38 

31 

32 

32 

38 

40 

37 

37 

37 

34 

35 

30 

27 

25 

34 

36 

38 

37 

35 

35.6 

M  N 

26 

26 

25 

24 

29 

27 

27 

29 

22 

20 

20 

21 

28 

29 

28 

30 

29 

25 

12 

7 

10 

10 

18 

27 

25 

30 

22 

23.5 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

36 

34 

35 

35 

38 

39 

44 

35 

37 

42 

41 

50 

33 

33 

38 

35 

38 

39 

42 

42 

47 

33 

27 

24 

23 

25 

39 

40 

40 

41 

32 

36.7 

12 

27 

21 

6 

21 

21 

26 

24 

32 

33 

22 

20 

20 

25 

28 

30 

30 

32 

26 

26 

21 

12 

7 

8 

16 

22 

25 

31 

26 

22.2 

MAX 

32 

42 

34 

l'o*^ 

0 

In 

1 

7 

4 

23 

4 

27 

28 

10 

9 

15 

19 

26 

30 

23 

15 

-  7 

-  4 

-  6 

-  5 

-  3 

-  1 

2 

8 

14 

MOSCOW   U   OF  I 

AX 
MAX 

38 

40 

41 

40 

46 

40 

42 

43 

38 

38 

35 

44 

49 

48 

44 

35 

32 

32 

35 

34 

35 

37 

36 

35 

28 

31 

38 

36 

40 

40 

35 

36.2 

Ml  N 

28 

30 

31 

34 

38 

31 

35 

3J 

32 

29 

34 

37 

35 

25 

29 

29 

28 

29 

29 

27 

31 

28 

17 

15 

19 

24 

25 

28 

34 

26 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

44 

44 

43 

49 

45 

53 

49 

43 

43 

57 

54 

51 

55 

63 

44 

40 

50 

45 

43 

42 

35 

35 

34 

38 

40 

39 

48 

48 

45 

&.3 

M  1  N 

OA 

Vl 

24 

22 

38 

30 

34 

Vi 

33 

27 

31 

27 

27 

22 

24 

23 

29 

33 

36 

27 

20 

23 

14 

9 

21 

28 

26 

26 

35 

32 

MULLAN  PASS  CAA 

25 

27 

30 

25 

28 

27 

25 

31 

37 

40 

45 

41 

38 

32 

25 

26 

28 

24 

24 

20 

16 

15 

16 

26 

27 

26 

31 

27 

77*7 

* 

MIN 

21 

23 

22 

22 

23 

20 

20 

19 

1  9 

19 

17 

28 

35 

36 

33 

30 

24 

20 

21 

18 

19 

17 

13 

11 

5 

i 

12 

19 

19 

21 

21 

NAMPA    2  NW 

MAX 

38 

43 

46 

45 

41 

51 

49 

54 

46 

41 

47 

44 

40 

37 

41 

44 

36 

36 

37 

39 

42 

40 

41 

35 

31 

30 

35 

38 

37 

44 

43 

MIN 

20 

26 

28 

33 

32 

36 

1*7 

w 

32 

28 

31 

32 

31 

25 

26 

31 

32 

33 

34 

22 

25 

16 

16 

14 

17 

27 

29 

28 

31 

30 

NEW  MEADOWS  RS 

it 

-'I 

32,8 

IN 

33 

25 

25 

22 

28 

30 

27 

23 

32 

25 

17 

11 

11 

8 

21 

29 

28 

18 

18 

-11 

-  9 

-  1 

11 

17 

27 

27 

NEZPERCE  2  E 

MA  * 

3Q 

38 

42 

43 

40 

43 

38 

38 

36 

44 

45 

43 

40 

34 

29 

32 

35 

35 

32 

34 

33 

30 

26 

28 

37 

38 

40 

40 

35 

3  7,0 

1 

7 

30 

35 

36 

30 

32 

3n 

29 

30 

25 

35 

31 

28 

27 

21 

25 

26 

30 

28 

21 

23 

24 

14 

8 

12 

18 

19 

26 

27 

20 

25.7 

MAX 

38 

41 

38 

42 

41 

45 

40 

37 

41 

45 

52 

49 

42 

54 

50 

45 

45 

46 

42 

36 

38 

35 

27 

30 

35 

39 

43 

44 

41 

34 

41.1 

,  N 

16 

29 

24 

18 

28 

25 

34 

27 

14 

27 

32 

34 

30 

21 

27 

35 

32 

34 

32 

32 

28 

21 

1* 

6 

5 

12 

21 

23 

23 

32 

24 

24*5 

OBSIDIAN   4  NNE 

MAX 

34 

30 

30 

29 

30 

27 

36 

34 

31 

34 

26 

26 

24 

26 

34 

33 

32 

28 

30 

17 

8 

8 

14 

29 

32 

28 

35 

29 

27,5 

MIN 

10 

1 5 

9 

2 

13 

17 

18 

7 

15 

5 

19 

17 

-  2 

-  4 

4 

2 

14 

18 

19 

5 

5 

-17 

-26 

-29 

-23 

6 

8 

12 

17 

9 

5*7 

OLA  4  S 

MAX 

37 

41 

45 

39 

37 

40 

48 

44 

.^44 

44 

46 

47 

44 

38 

44 

43 

44 

43 

45 

44 

'•3 

36 

39 

36 

32 

33 

36 

38 

41 

37 

39 

<.0*9 

31 

27 

24 

32 

33 

24 

33 

31 

27 

30 

24 

24 

29 

29 

24 

24 

26 

26 

9 

12 

8 

22 

26 

27 

24 

27 

24 

25*6 

ORQF I  NO 

MAX 

36 

40 

50 

3  I 

46 

40 

44 

44 

4  5 

37 

<*2.0 

,  w 

1  Q 

32 

35 

32 

33 

31 

35 

31 

32 

35 

31 

30 

30 

32 

31 

32 

33 

32 

32 

33 

24 

16 

16 

19 

19 

29 

31 

33 

29,3 

PAL  I S  ADES  DAM 

MAX 

24 

30 

30 

28 

28 

34 

31 

30 

37 

37 

42 

38 

31 

29 

•35 

36 

35 

15 

11 

9 

26 

27 

38 

34 

34 

30*0 

t  N 

3 

16 

23 

10 

9 

26 

2  5 

17 

28 

>0 

31 

19 

19 

14 

23 

22 

31 

10 

-  7 

-11 

-12 

6 

1 1 

18 

23 

24 

15.7 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

45 

41 

47 

48 

53 

* 

41 

40 

40 

40 

39 

40 

37 

36 

35 

38 

41 

42 

38 

34 

30 

30 

37 

39 

38 

36 

43 

41 

22 

29 

34 

31 

35 

24 

33 

29 

28 

31 

32 

28 

28 

29 

30 

31 

33 

23 

24 

13 

14 

10 

22 

29 

26 

20 

29 

26 

26*7 

PAUL 

MAX 

35 

36 

37 

42 

42 

43 

37 

38 

40 

45 

51 

38 

39 

42 

42 

46 

43 

48 

41 

36 

33 

30 

32 

32 

38 

50 

42 

42 

43 

39*9 

M  N 

26 

4 

17 

24 

28 

26 

22 

32 

33 

26 

25 

24 

26 

27 

27 

30 

33 

27 

27 

23 

12 

9 

0 

10 

21 

24 

24 

30 

22.2 

PAYETTE 

MAX 

35 

47 

43 

40 

40 

45 

53 

47 

43 

40 

38 

42 

39 

38 

37 

35 

33 

36 

39 

40 

39 

35 

33 

29 

29 

32 

37 

34 

34 

42 

36 

38.4 

MAX 

28 

30 

35 

33 

37 

iifi 

32 

30 

34 

33 

32 

25 

25 

28 

30 

33 

34 

25 

27 

16 

19 

13 

22 

27 

26 

24 

31 

24 

MA 

3  3  35 

33 

33*2 

MIN 

it 

31 

31 

32 

28 

25 

PR 

31 

23 

32 

15 

14 

13 

9 

18 

26 

30 

77 

23 

26 

28 

6 

-  3 

-  2 

8 

10' 

21 

20 

20 

20*5 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

40 

32 

35 

38 

37 

40 

34 

39 

39 

44 

29 

33 

33 

34 

40 

37 

41 

41 

32 

31 

26 

21 

17 

20 

36 

37 

37 

43 

31 

34*4 

21 

10 

12 

28 

31 

24 

23 

28 

27 

25 

24 

20 

14 

18 

21 

30 

32 

31 

26 

23 

4 

-  3 

-  4 

-  6 

6 

14 

28 

27 

27 

19*2 

PORTH 1 LL 

MAX 

38 

37 

40 

38 

36 

43 

i  B 

38 

36 

34 

37 

39 

37 

39 

36 

40 

33 

35 

36 

37 

30 

31 

33 

30 

21 

30 

40 

38 

40 

35.5 

in 

25 

32 

34 

32 

32 

31 

23 

26 

30 

31 

31 

29 

28 

27 

22 

26 

27 

29 

23 

24 

22 

7 

10 

21 

20 

28 

30 

25.5 

POTLAT  CH 

MAX 

30 

46 

42 

40 

47 

40 

44 

^  0 

39 

38 

44 

52 

50 

43 

32 

32 

33 

38 

36 

38 

35 

35 

32 

27 

27 

41 

42 

42 

42 

39 

39.2 

3^ 

33 

34 

36 

32 

32 

34 

32 

28 

33 

33 

32 

23 

28 

29 

28 

30 

26 

28 

26 

28 

12 

-  9 

-  6 

14 

21 

30 

33 

" 

26.4 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

38 

16 

35 

34 

28 

38 

43 

37 

35 

32 

38 

45 

45 

44 

30 

30 

33 

34 

41 

43 

41 

33 

33 

26 

27 

25 

34 

46 

39 

40 

38 

36.1 

27 

5 

10 

21 

26 

j; ! 

18 

28 

35 

27 

23 

22 

22 

22 

29 

32 

33 

30 

26 

13 

8 

2 

3 

7 

9 

16 

22 

23 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

MAX 

f 

33 

37 

34 

Va 

32 

27 

24 

26 

30 

36 

34 

34 

32^7 

27 

32 

32 

31 

31 

30 

25 

29 

32 

30 

28 

28 

28 

24 

25 

25 

28 

30 

27 

12 

12 

10 

11 

17 

23 

28 

31 

29.'? 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

30 

30 

26 

26 

28 

34 

31 

19 

29 

28 

31 

31 

33 

35 

36 

39 

35 

41 

34 

30 

34 

20 

16 

16 

15 

28 

30 

33 

31 

34 

MIN 

-  3 

1  3 

0 

-  2 

0 

22 

26 

12 

10 

7 

19 

9 

10 

0 

4 

11 

22 

30 

30 

13 

7 

-  4 

-  8 

-18 

-  9 

0 

16 

19 

10 

12 

8*0 

R I CHF I  ELD 

MAX 

33 

35 

30 

32 

33 

38 

3 ' 

28 

31 

35 

40 

36 

35 

38 

38 

39 

38 

37 

39 

35 

35 

28 

21 

21 

22 

30 

35 

39 

34 

31 

33*5 

MI  N 

16 

2  1 

25 

6 

22 

16 

28 

23 

16 

16 

26 

24 

20 

15 

22 

23 

20 

33 

29 

32 

25 

21 

5 

12 

-  1 

2 

17 

25 

14 

23 

27 

R1GGINS  RS 

MAX 

40 

39 

46 

47 

51 

44 

48 

48 

46 

49 

48 

43 

53 

52 

52 

50 

44 

41 

43 

51 

48 

37 

32 

35 

36 

42 

46 

46 

45 

<.4*9 

MIN 

32 

32 

32 

40 

37 

36 

36 

36 

31 

37 

30 

35 

34 

33 

33 

32 

26 

31 

33 

34 

29 

20 

24 

25 

30 

24 

33 

36 

33 

31*9 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

34 

34 

35 

35 

34 

34 

35 

33 

31 

32 

29 

35 

40 

42 

38 

40 

36 

28 

32 

31 

30 

29 

28 

24 

18 

16 

33 

32 

34 

34 

32 

32.2 

MIN 

20 

26 

28 

28 

26 

26 

25 

26 

24 

21 

27 

31 

27 

30 

23 

20 

21 

25 

26 

25 

26 

24 

8 

12 

10 

5 

14 

20 

25 

28 

22.6 

RUPERT 

MAX 

31 

44 

36 

39 

42 

44 

42 

44 

38 

38 

43 

45 

52 

33 

38 

41 

39 

44 

42 

48 

41 

38 

33 

30 

27 

25 

28 

45 

42 

43 

43 

39.3 

MIN 

7 

14 

25 

7 

12 

23 

25 

25 

19 

21 

31 

32 

24 

22 

21 

23 

27 

28 

27 

31 

26 

27 

22 

12 

7 

6 

8 

19 

22 

24 

28 

20*8 

SAINT  ANTMONV 

MAX 

35 

34 

29 

31 

31 

34 

35 

35 

24 

31 

31 

33 

41 

38 

41 

40 

45 

36 

38 

39 

35 

33 

20 

16 

16 

19 

30 

30 

32 

41 

35 

32.5 

MIN 

4 

18 

15 

1 

6 

18 

28 

22 

3 

16 

24 

26 

26 

15 

10 

15 

31 

27 

32 

32 

24 

17 

-  6 

-  7 

-10 

-11 

10 

1  7 

24 

21 

27 

15.3 

SAINT  MARIES 

MAX 

36 

38 

41 

40 

44 

46 

45 

45 

41 

40 

35 

37 

38 

39 

34 

35 

34 

35 

36 

37 

36 

36 

34 

35 

31 

25 

33 

35 

40 

38 

36 

37.2 

MIN 

23 

31 

32 

32 

33 

32 

33 

29 

32 

31 

25 

31 

33 

32 

25 

27 

26 

28 

30 

32 

31 

27 

27 

21 

8 

7 

11 

13 

27 

31 

24 

26.6 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1952 


Day  Ol  Month 

• 

E 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 
< 

.HON 

MAX 

29 

29 

41 

41 

40 

40 

42 

45 

39 

35 

28 

30 

44 

36 

29 

25 

24 

34 

36 

36 

42 

37 

30 

27 

10 

20 

31 

38 

43 

40 

33.8 

M I  N 

-  1 

18 

13 

13 

9 

15 

31 

24 

13 

24 

25 

22 

18 

29 

25 

21 

18 

17 

,  *7 

17 

19 

19 

-  7 

-11 

-15 

-  2 

9 

15 

21 

10 

13*9 

OPOINT    EXP  STA 

MAX 

37 

35 

28 

23 

25 

29 

42 

35 

37 

34.2 

MIN 

12 

27 

30 

32 

33 

32 

32 

32 

26 

31 

25 

29 

32 

33 

32 

30 

29 

32 

30 

27 

30 

31 

28 

2 

19 

12 

26 

32 

32 

SHONE 

MAX 

37 

38 

39 

32 

34 

35 

42 

40 

36 

34 

38 

43 

40 

39 

40 

40 

42 

40 

41 

40 

37 

35 

31 

26 

25 

26 

36 

3B 

45 

37 

36 

36*8 

MIN 

17 

28 

23 

10 

21 

19 

31 

23 

16 

21 

28 

29 

23 

21 

25 

28 

25 

33 

31 

34 

24 

26 

16 

14 

6 

20 

26 

18 

28 

29 

22.6 

NCER  »3 

MAX 

27 

30 

26 

28 

28 

27 

30 

29 

23 

26 

29 

34 

37 

37 

41 

42 

44 

34 

30 

34 

34 

26 

22 

17 

18 

12 

30 

22 

23 

30 

31 

29. 1 

Ml  N 

-  6 

21 

9 

IS 

1 

18 

22 

18 

-  7 

8 

6 

21 

13 

11 

9 

10 

17 

23 

27 

28 

17 

14 

1 

-12 

-IB 

"  9 

12 

10 

15 

10.5 

INGE  I  EL  0 

MAX 

38 

3* 

34 

35 

29 

36 

34 

36 

34 

34 

36 

44 

35 

32 

32 

34 

36 

38 

42 

37 

35 

)b 

28 

22 

14 

20 

32 

38 

37 

40 

33 

33.7 

MIN 

5 

22 

24 

0 

10 

22 

27 

25 

15 

15 

24 

22 

23 

16 

0 

1!> 

18 

31 

29 

32 

25 

25 

-  2 

'-  7 

- 

1 

17 

19 

21 

23 

16.4 

BNITE 

MAX 

39 

31 

31 

28 

35 

37 

32 

27 

26 

28 

34 

33 

35 

48 

46 

48 

45 

39 

37 

37 

33 

34 

23 

27 

22 

26 

30 

32 

33 

35 

37 

33.8 

MIN 

2 

2S 

20 

14 

15 

19 

20 

IV 

12 

14 

13 

23 

23 

16 

,  17 

19 

19 

22 

22 

20 

19 

16 

-  5 

-  8 

-  8 

-  7 

8 

14 

18 

15 

13.8 

AR 

MAX 

2  8 

2  8 

34 

33 

34 

22 

33 

29 

33 

35 

30 

36 

45 

36 

40 

37 

33 

32 

29 

14 

12 

16 

27 

29 

3 1 

35 

34 

30.9 

MIN 

-  3 

16 

15 

1 

-  1 

22 

28 

19 

5 

14 

22 

23 

10 

15 

4 

4 

19 

23 

29 

30 

22 

23 

-  7 

-  4 

-21 

-18 

2 

13 

20 

17 

19 

11.7 

1  VALLEV 

MAX 

31 

32 

29 

23 

25 

26 

33 

30 

18 

29 

34 

40 

38 

35 

37 

35 

38 

37 

39 

35 

32 

29 

16 

12 

17 

18 

33 

29 

25 

33 

30 

29.6 

MIN 

-  3 

17 

-  4 

-10 

2 

18 

9 

6 

-13 

1 

-  5 

8 

10 

0 

i  o 

2 

5 

21 

18 

23 

3 

2 

-17 

-26 

r26 

-24 

5 

1 

• 

16 

1.9 

N  FALLS  PH 

MAX 

44 

47 

49 

42 

52 

46 

52 

51 

42 

50 

44 

44 

46 

48 

46 

40 

35 

38 

40 

47 

45 

44 

38 

34 

30 

34 

38 

38 

60 

47 

47 

43.5 

HI  N 

30 

34 

31 

31 

33 

33 

39 

33 

25 

36 

31 

36 

30 

32 

35 

27 

31 

31 

35 

35 

30 

25 

20 

13 

12 

23 

29 

30 

32 

32 

29.9 

ONIA   EXP  STA 

MAX 

35 

27 

31 

34 

35 

31 

35 

32 

25 

33 

31 

34 

33 

37 

35 

32 

39 

42 

36 

38 

31 

29 

16 

12 

20 

18 

30 

35 

31 

30 

28 

30.8 

HIN 

5 

3 

5 

4 

1 

10 

17 

15 

7 

10 

15 

16 

18 

20 

19 

16 

20 

19 

24 

21 

15 

1 

3 

-18 

-13 

-12 

4 

6 

11 

10 

7 

9.3 

EE  CREEK 

HAX 

40 

37 

35 

39 

45 

41 

43 

35 

38 

40 

48 

59 

59 

58 

61 

56 

48 

48 

44 

39 

34 

30 

32 

30 

34) 

40 

40 

42 

49 

48 

35 

42.8 

MIN 

l* 

28 

23 

4 

19 

21 

34 

20 

8 

24 

22 

25 

21 

15 

16 

26 

20 

27 

23 

31 

19 

25 

14 

-  9 

26 

27 

34 

24 

20*  1 

N  FALLS  2  NNE 

MAX 

42 

42 

35 

49 

45 

49 

45 

4  I 

39 

47 

52 

48 

46 

47 

45 

40 

46 

45 

45 

38 

36 

32 

»  31 

32 

41.8 

MIN 

l* 

32 

27 

11 

26 

29 

34 

29 

19 

25 

32 

33 

25 

27 

26 

23 

30 

30 

37 

28 

26 

22 

10 

12 

19 

23 

24 

31 

29 

24.6 

N  FALLS  3  SE 

MAX 

35 

45 

43 

42 

37 

50 

47 

49 

42 

41 

45 

49 

55 

48 

45 

4)8 

45 

43 

47 

46 

43 

40 

37 

32 

30 

30 

30 

41 

40 

46 

42 

42.4 

MIN 

7 

16 

24 

11 

1  3 

28 

30 

30 

22 

25 

30 

35 

28 

27 

.'2 

24 

25 

25 

31 

31 

28 

28 

23 

12 

i 

8 

14 

21 

25 

31 

30 

22.9 

LACE 

MAX 

38 

35 

39 

41 

44 

35 

38 

38 

37 

36 

33 

44 

40 

34 

31 

31 

30 

37 

38 

37 

36 

34 

32 

24 

24 

28 

34 

32 

37 

38 

37 

35.2 

HIN 

21 

21 

26 

31 

26 

24 

29 

24 

10 

■  11 

10 

25.0 

.LACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

39 

40 

35 

39 

42 

45 

36 

39 

36 

37 

35 

33 

36 

44 

38 

34 

33 

32 

36 

36 

37 

35 

34 

31 

29 

29 

27 

10 

35 

38 

37 

36.9 

MIN 

13 

32 

32 

32 

34 

30 

26 

31 

29 

30 

23 

24 

31 

23 

20 

21 

20 

22 

29 

?2 

26 

29 

27 

7 

6 

e 

■ 

14 

18 

30 

31 

23.6 

SER 

MAX 

36 

47 

42 

40 

38 

50 

51 

42 

40 

38 

38 

42 

40 

38 

40 

36 

34 

36 

40 

43 

40 

38 

38 

30 

29 

34 

37 

35 

37 

38 

36 

38.8 

MIN 

20 

26 

22 

21 

32 

38 

28 

26 

26 

32 

28 

34 

32 

33 

24 

22 

24 

25 

33 

33 

26 

26 

17 

20 

14 

22 

24 

25 

30 

30 

22 

26.3 

•CHESTER  1  SE 

HAX 

37 

36 

40 

42 

40 

42 

37 

34 

36 

40 

48 

55 

54 

46 

45 

36 

35 

33 

39 

34 

33 

32 

27 

29 

33 

40 

38 

41 

40 

36 

38.6 

MIN 

30 

28 

27 

30 

29 

25 

28 

29 

15 

15 

16 

35 

29 

25 

22 

21 

19 

24 

26 

25 

19 

19 

20 

10 

1 

• 

22 

22 

28 

30 

18 

22.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

ERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

DERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

3.5 
9 

7 

7 

8 

14 

14 

11 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

>. 

6 

6 

7 

8 

10 

9 

9 

9 

:o 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

10 

9 

lOt ROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

0.5 
1 

T 

T 

1.5 
2 

1.3 
2 

1 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

T 

T 

iron  i  s 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.0 
5 

1.0 
6 

5 

5 

T 

4 

3.0 
7 

6 

6 

2.0 
8 

T 

7 

T 

6 

T 

6 

6 

6 

5 

5 

T 

5 

>  .  n 
7 

3.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1.0 
11 

4.0 
IS 

15 

IS 

1.0 
16 

■A  NT  A  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 

2 

2 

1 

1 

3.0 
4 

18.0 

20 

4.0 

20 

1.0 
19 

5.0 
21 

4.0 

22 

3.0 
19 

18 

17 

15 

15 

15 

2.0 
14 

14 

7.0 
20 

20 

2.0 
22 

21 

20 

20 

18 

3.0 
20 

3.0 
21 

6.0 
26 

1.0 
■•f, 

25 

.1 

J 

CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
6 

4 

4 

5 

3.0 
9 

9.0 
16 

4.0 

20 

18 

3.0 
15 

2.0 
17 

2.0 
15 

12 

12 

12 

12 

12 

4.0 

16 

?  .  'i 
]  8 

3.0 
21 

1.0 
22 

3.0 
25 

22 

20 

20 

20 

2.0 

22 

20 

.?.') 

22 

22 

liCKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

2 

2 

2 

T 

1 

1.0 
2 

2 

1 

3.0 
3 

3 

2 

1 

1 

1 

1.0 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

1  SE  WB  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.4 
T 

1 

T 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

0.9 
T 

T 
T 

T 

1  TIERS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

2 

1 

T 

T 

2 

1 

T 

4 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

8 

8 

9 

9 

BUR  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

6.0 
7 

7 

6 

6 

T 

4 

3 

2.0 
2 

T 

2 

T 

1 

T 

0.1 

1 
I 

T 
T 

1.3 
1 

<  DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.4 
T 

T 
T 

C  CADE  1  NW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

7.0 
9 

6.0 
14 

1.0 
14 

0.5 
14 

13 

4.0 

16 

6.5 
21 

1.0 
20 

19 

3.0 
19 

1.5 
20 

18 

17 

16 

16 

16 

15 

0.5 
15 

T 
IS 

2.5 
17 

T 
17 

1.0 
18 

18 

18 

18 

1.0 
19 

1.5 
20 

T 
20 

2.0 
22 

T 
21 

20 

CTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S.S 
6 

16.0 

22 

5.0 
22 

0.6 
20 

18 

4.3 
21 

5.0 
22 

2.0 
21 

21 

5.0 

25 

2.0 

25 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

1.0 

20 

1.0 
21 

2.0 
21 

T 

20 

2.0 
22 

22 

22 

22 

T- 
22 

2.0 
23 

2.0 
24 

2.0 
26 

3.0 
28 

28 

C  ALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

T 
6 

2.1 
9 

8 

8 

0.2 
8 

1.0 
9 

5.0 
14 

0.4 
14 

2.4 
15 

0.3 
15 

2.5 
17 

14 

13 

13 

13 

13 

1.4 
14 

0.5 
14 

0.3 
13 

0.5 
14 

2.0 
17 

16 

16 

IS 

0.3 
IS 

0.7 
16 

16 

2.2 
18 

CUR  D  ALENX  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2.3 

2.0 
3 

0.5 
2 

T 

2 

T 

1 

0.6 
1 

0.2 
1 

T 

T 

3.5 

2 

0.5 
4 

4 

3 

2 

T 

1.0 

3.1 

0.6 
3 

1.8 
4 

T 

5 

S 

S 

5 

2.5 
5 

1.0 
7 

1.8 
7 

T 
6 

0.6 

5 

CUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

4.0 
4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

1.0 
2 

1.0 
3 

T 

3 

3 

3 

3 

2.0 
5 

0.2 
S 

1.8 
7 

6 

S 

oromiooD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.0 
1 

0.2 
T 

0.2 
T 

0.8 
1 

1.8 
1 

0.8 
T 

1.3 
2 

0.5 
2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.3 
2 

T 
2 

2 

D  WOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
10 

9.5 
18 

2.5 
20 

1  .  5 

20 

18 

8.0 

2  5 

14.0 
34 

2.5 
33 

T 
30 

7.0 
35 

3.5 
36 

T 
33 

30 

29 

29 

28 

28 

2.0 
29 

2.0 
30 

8.0 
34 

T 
34 

2.5 
35 

T 
34 

34 

33 

1.5 
33 

3.0 
35 

2.0 
37 

3.0 
38 

4.0 
40 

I 
39 

° 

IS  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

3.2 
T 

3 

3 

2 

T 

2 

3.3 
4 

5 

T 

5 

0.4 

5 

T 

4 

T 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

1.0 
3 

O.S 
3 

1.7 
4 

T 

S 

0.4 

s 

T 

S 

T 

S 

s 

T 

S 

5 

T 

5 

T 

5 

T 

S 

1.4 
6 

IliTT  2  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

n 

RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

0.3 
T 

0.3 

0.3 

T 
T 

3.0 

2 

1 

0, 

KM  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

3.0 
14 

1.0 
11 

1.0 
11 

'.!  .  it 
13 

13 

13 

13 

5.0 
16 

2.0 
17 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

c. 

NS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.2 

0.3 

INC  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

4.6 

2 

T 

2 

2 

2 

1.8 
1 

T 

1 

T 
T 

T 
I 

2.0 
T 

T 

T 
T 

T 

0.4 
T 

0.7 
1 

T 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
OECEKBER  1952 


Day  of  month 


station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2 

2 

1 

T 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 
3 

5.0 
8 

8 

7 

2.0 
8 

4.0 
8 

8 

1.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

1  .0 
8 

6.0 
14 

1.0 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

2.0 
15 

15 

15 

HA  I  LEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

7.0 
9 

7 

5 

4 

3.5 
7 

17.  0 

24 

1.5 
24 

23 

3.5 
25 

0.3 

23 

22 

20 

19 

19 

18 

18 

6.0 

22 

1.0 
20 

9.0 
28 

26 

26 

25 

25 

24 

24 

1.0 
24 

2.0 
25 

1  .  (J 

26 

o.e 

26 

1.5 
27 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
4 

- 

- 

- 

- 

1.0 
4 

4 

4 

1 .  0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.0 

6 

- 

1.0 

5 

5 

S 

5 

1.0 
6 

- 

- 

- 

0.5 
6 

- 

- 

1.0 
6 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

7.0 
7 

- 

- 

- 

7.0 
12 

10.0 

22 

3.0 

25 

- 

8.0 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 
16 

T 
16 

6.0 

22 

T 

4.0 

l.l 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

6.0 

1.0 

3.0 

4.0 

1.0 

5.5 

1.8 

T 

0.5 

" 

0.5 

1.0 

1  .5 

l.C 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
7 

5.0 
11 

2.0 
12 

0.5 
12 

10 

5.0 
13 

6.0 
17 

0.3 
16 

T 
15 

4.0 
16 

1.0 
14 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

T 
11 

0.5 
11 

11 

1.5 
11 

T 
11 

11 

11 

0.5 
11 

1.0 
12 

1.0 
13 

2.0 
1  5 

1.0 
16 

16 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2  .  5 
1 

0.7 

5 

4 

T 

4 

0.1 
4 

0.5 
5 

5 

5 

T 

5 

0.1 
4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

T 

4 

0.3 

2 

T 

2 

2.3 
2 

T 

S 

T 

5 

5 

T 

5 

5 

0.7 
5 

T 

6 

T 

1 

1.0 
6 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7.0 

2.0 

5.0 

1.0 

T 

1.0 

4.0 

2.0 

1.5 

1.5 

5  .' 

2.0 

1.0 

1  .  t 

1.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 
8 

2.0 
10 

- 

- 

4.0 
13 

13.0 
24 

- 

- 

9.0 
28 

- 

- 

1.0 

22 

- 

- 

- 

- 

1.0 
21 

5.0 

25 

8.0 
32 

1.0 
32 

2.0 
33 

- 

- 

- 

- 

■> .  0 

29 

1.0 
29 

7.0 

35 

3.0 
35 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.7 

T 

T 

T 

0.4 

T 

0. 1 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

5 

6.0 
10 

2.0 
11 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

27.  0 

17 

17 

16 

3.1 
18 

4.0 
19 

3.0 
18 

4.0 
17 

3.0 
18 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

0.5 
3 

3 

2 

2 

2 

12.0 
15 

12 

12 

0.3 
11 

11 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

1.8 
9 

9 

0.7 
10 

1 1 

10 

10 

10 

10 

10 

0.1 
10 

1.2 

11 

1 1 

10 

0.9 
11 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
T 

T 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

T 

1 

T 

1 

2.3 
1 

T 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

0.2 
1 

0.4 
1 

1 

T 
T 

0.7 
T 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

-.  -jj 

1 

0.2 

i 

1 

I 

1 

MAY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

3 

3 

2 

3 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

14.0 
16 

- 

- 

- 

4.0 
18 

7.0 
24 

- 

- 

5.0 
28 

- 

2.0 
27 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 
24 

2.0 
24 

3.0 

26 

2.0 
26 

1.0 
27 

27 

27 

- 

26 

2.0 

27 

- 

6.0 
31 

27 

- 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

5.5 
7 

6 

5 

5 

1.5 

6 

5 

5 

5 

6.0 
10 

3.0 
12 

1.0 
12 

11 

11 

11 

11 

0.5 
12 

0.  5 
12 

0.5 
12 

11 

11 

1.5 
11 

11 

11 

1 1 

11 

0.5 
12 

11 

4.0 
13 

10 

10 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
4 

0.4 
6 

T 

6 

5.5 
9 

1.2 
10 

3.8 
11 

6.9 
14 

4.0 

22 

2.1 
24 

6.4 

27 

3.5 
32 

3.4 

36 

35 

31 

30 

25 

23 

T 
22 

0.2 

22 

1.2 

22 

0.5 
23 

1.4 

23 

0.2 
24 

24 

24 

T 
24 

2.2 
24 

0.9 

26 

1.9 
29 

1  .7 

29 

0.7 
31 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

0.3 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

0.5 
T 

1.0 
1 

0.5 
1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

1.0 

1 

- 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

3.0 
3 

0.5 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

Una  1U  Inn    **  nrilj 

OriUnr.tLL 

SN  ON  GND 

T 

5 

T 

5 

1.0 
6 

T 

5 

4 

2.0 
6 

10.0 
16 

1.0 
17 

T 
17 

T 
17 

1.0 
18 

T 
17 

16 

16 

16 

16 

16 

1.0 
17 

16 

1.0 
17 

16 

1.0 
17 

17 

17 

17 

16 

T 
16 

1.0 
17 

T 
17 

1  .  0 
18 

T 
18 

ii  i  r  1  I  I 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2 . 5 
3 

- 

T 

T 

0.  5 
T 

T 
T 

0.  5 
1 

0.3 
T 

T 

0.8 
T 

T 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 . 0 
4 

3 

2  .  0 

5 

5 

1 . 0 
6 

5 

2  .  0 
8 

7 

1 .  0 
8 

5 .  0 

i3 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

T 
10 

1.5 

12 

5 . 0 
12 

1 . 5 
9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

6.0 
15 

2  .  5 

18 

18 

n/y  A  TIT  I  I  n    WD  SO 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

1.2 
1 

T 

2 

0.3 

2 

0.3 

T 

2 

0.3 

0.8 

2 

0.3 

1.1 
3 

0.4 

0.  4 
3 

0.4 

T 

3 

0.4 

0 .  5 

2 

0.3 

2 . 8 
1 

3 

0.4 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

0 .  6 
T 

0.8 
T 

1 . 7 
1 

T 

2 

0.2 

2- 
0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 
0.2 

T 

2 

0.2 

T 

2 
0.2 

2 

0.2 

1.3 
1 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

4.0 
2 

- 

T 

1 

T 

3.0 
3 

T 

T 

2.0 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 
3 

3 

2  ,  0 
3 

3 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 
T 

1  .  5 

T 

1.0 
T 

2.0 
1 

1.5 

2 

- 

1.0 

2 

2.0 
1 

- 

- 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.9 
4 

2.0 
6 

0.3 

6 

1.5 

5 

5 

3.5 
8 

2.2 
10 

1.9 
11 

11 

3.5 
14 

1.2 
15 

0.8 
15 

13 

12 

12 

T 
12 

11 

11 

0.2 
11 

3.2 
14 

1.7 
16 

1.9 
17 

0.2 
17 

16 

16 

16 

2.5 
18 

17 

2.0 
19 

1  .  0 

1 1 

T 
18 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
2 

1.3 
3 

1.4 
4 

5.3 
8 

7 

2.9 
10 

10.7 
20 

5.9 

25 

1.8 

27 

9.7 
36 

2.5 
38 

2.3 
35 

T 
32 

28 

25 

24 

24 

T 
24 

1.1 

25 

2.1 
26 

1.9 
27 

1.3 
28 

28 

27 

27 

27 

2.7 
29 

0.9 
29 

3.9 
32 

a.  5 

33 

1.1 
33 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
3 

2.2 
4 

3 

0.8 

3 

2 

0.5 
3 

4.0 
5 

4 

T 

4 

3.0 
7 

1.1 
8 

3.0 
9 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

0.1 
6 

2.1 
8 

0.6 
9 

1.0 
10 

T 

10 

9 

9 

9 

A  .  jj 
14 

T 
14 

2.0 
13 

T 
12 

T 
12 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

0.  5 

8.0 

2.0 

2.5 

1.0 

6.0 

1.0 

1.0 

0.5 

2.0 

1  .  0 

4.0 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.4 
3 

0.5 
3 

T 

3 

T 

3 

2.0 
4 

12.  0 
15 

3.2 
18 

2.3 
19 

1.6 
18 

2.0 
19 

1.5 
20 

17 

15 

12 

12 

11 

1.5 
14 

1.0 

15 

0.9 
16 

0.8 
17 

2.4 
19 

18 

0.1 
18 

18 

17 

0.2 
17 

0.1 
17 

1  .6 
18 

T 

IB 

1.1 
19 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6.0 
13 

12 

12 

12 

6.0 

17 

26.0 
38 

2.0 
35 

32 

6.0 
30 

1.0 
30 

27 

26 

24 

24 

24 

23 

4.0 

25 

2.0 
26 

7.0 
30 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

1.0 

27 

1.0 
28 

27 

2a 

1.0 
29 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .  0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.6 
T 

T 

0.4 

T 

0.1 
T 

T 

o.  5 

0.8 

1 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

2 

1.0 
3 

T 

3 

2.0 
5 

2.0 
7 

5 

5 

5 

1 

T 

4 

4 

T 

* 

T 

4 

T 

4 

T 

1 

1 .  0 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

5.0 

7 

7.0 
1? 

T 

Ell 

T 

7 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


2   DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

il 
S  3 

II 

•  I 

?J 

1  % 

• 

1 
F 
< 

•  E 

|z 

_ 
• 

M 
2 

o 

* 

s 

a 

a 
t 
1 

No.  ol  D*y» 

3 

•  c 

|a 

is. 

f 

a 
o 

Snow  Slow.  Hall 

No.  of  Day* 

Max. 

Mis. 

1 
+- 

ll 

s 

& 

5 
5 

1 
■ 
■ 

6 

or  Mora 

si 

*\ 

.  i 

bl 

•J 

'•2 

NORTHERN  DIVISION 

MAY  TCl^9 

Win  1  13 

IERCE  RS 

63 

9 

34 

6 

49. 

3  M 

-  3.8 

79 

27 

481 

0 

0 

0 

6.00 

3.00 

1.10 

14 

19 

S 

1 

JUNE  1952 

IXIE 

M 

0 

0 

AUGUST  1952 

UNGALOW  RS 

88 

0 

47 

68 . 

-  0.6 

96 

21 

31 

30 

35 

14 

0 

1 

0 

.20 

.  56 

.  10 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

LK  RIVER  1  S 

83 

0 

41 

3 

62. 

2 

93 

2  + 

29 

30 

137 

6 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

o 

0 

1  ' 1    '  -  -       ■  1  '      1  oc 

80 

5 

44 

7 

62. 

6 

0.2 

91 

5 

3  4 

26  + 

1 

0 

0 

0 

.59 

.04 

.30 

5 

T 

0 

4 

0 

0 

OCTOBER  1952 

>ORTH  I  LL 

65 

9 

29 

8 

47. 

9 

2 . 7 

80 

1 

20 

27  + 

523 

0 

0 

20 

0 

.  03 

-  1.65 

.  03 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

IGGINS  RS 

75 

8 

45 

7 

60. 

8 

5.2 

87 

2  + 

37 

14 

146 

0 

0 

0 

0 

.34 

-  .92 

.32 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

NOVEMBER  1952 

LK  CITY 

42 

8 

14 

3 

28. 

6U 

59 

4 

-13 

29 

1089 

0 

4 

30 

4 

.52 

.15 

1 

1 . 1 

T 

i+ 

7 

0 

0 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

JUNE  1952 

WILEY 

76 

43 

59 . 

9 

0 . 9 

88 

1 8 

31 

16 

167 

0 

0 

1 

0 

2.16 

1.12 

.65 

27 

.  0 

0 

6 

3 

0 

SEPTEMBER  1952 

UL.L.  I.'  1  tn 

79 

* 

45 

9 

62  . 

5 

3.6 

90 

3 

32 

14 

101 

1 

0 

1 

0 

.00 

.46 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCTOBER  1952 

IAILEY 

72 

2 

34 

5 

53. 

4 

6.6 

80 

8 

20 

14 

351 

0 

0 

10 

0 

.00 

1  .11 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NOVEMBER  1952 

OWMA  N 

46 

6 

11 

7 

29. 

2 

-  3.2 

61 

4 

_  g 

29 

1 068 

0 

2 

29 

6 

.30 

-  2.82 

.20 

12 

4.0 

4 

13 

2 

0 

0 

45 

1 

26 

4 

35. 

8 

60 

5 

g 

26 

870 

0 

0 

21 

0 

1.16 

.88 

14 

T 

0 

3 

i 

0 

LA  4  S 

49 

4 

19 

0 

34. 

2 

64 

11 

4 

27  + 

914 

0 

1 

27 

0 

.  55 

.  30 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

SOUTHEASTERN   D I V  IS  ION 

JULY  1952 

J  LACK FOOT  DAM 

78 

1 

38 

9 

58 

5 

_  3.5 

88 

23 

28 

7 

193 

0 

0 

4 

0 

1.10 

.  13 

.  67 

12 

.0 

0 

3 

l 

0 

iiiHn    rii  i  c    C  up 

81 

9 

48 

5 

65 

2 

90 

23  + 

38 

2  + 

63 

2 

0 

0 

0 

.13 

.08 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

AUGUST  1952 

ONDA 

82 

1 

44 

8 

63 

S 

1.6 

87 

14+ 

33 

31 

0 

0 

0 

.45 

-  .57 

.  10 

10+ 

.0 

0 

11 

0 

0 

>ALISADES  DAM 

85 

1 

48 

2 

66 

7M 

90 

14  + 

35 

31 

19 

2 

0 

0 

.51 

.19 

1  + 

.0 

0 

6 

0 

0 

NOVEMBER  1952 

1LACKFOOT  DAM 

M 

57 

4 

« 

.37 

-  .98 

.30 

17 

2 

17  + 

2 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


10  I  U  12 


Day  oi  month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


25     26  27 


28     29  ,  30 


.05 
.42  .67 


.28  .30  .02 
.22  .10  .65 
.04     .27  .24 


.01  .09  .08 
.16 


.19     .19  .01 


.10     .01  .03 


See  Reierence  Note*  Following  Station  Index 
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PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obsei 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

LOW MAN 

1951 

AUG. 

1 

OCT. 

1 

58 

NOV. 

1 

5 

54 

1952 

JAN. 

1 

FEB. 

1 

4 

38 

MAR . 

1 

2 

17 

APR. 

1 

1 

67 

MAY 

1 

73 

PUNGO  CREEK 

1951 

JUNE 

30 

AUG. 

3  1 

2 

14 

OCT. 

8 

31 

2 

88 

NOV. 

30 

1 

87 

DEC. 

5 

1 

30 

1952 

JAN. 

4 

3 

09 

31 

2 

52 

FEB. 

29 

1 

51 

JUNE 

30 

SOLDIER  CREEK 


TOTAL   .    .  . 

CORRECTIONS  ON  DATA  PUBLISHED   IN  JULY  1952. 


Obser  — 
vation 
date 


1951 
JUNE  29 
JULY  31 
AUG.  31 
SEP. 
OCT. 


31 


1952 
JUNE  30 


Amount 

since 
last  obs. 


.00 
2.05 

.03 
4.25 


Snow  on 
ground 


DKADWOCH)  SUMMIT  // 


TOTAL  .    .    .  . 
GILMORE  SUMMIT  // 


1951 
OCT.  10 


1952 
OCT. 


1951 
OCT.  4 

1952 
AUG.  5 
SEP.  20 


69.90 
69.90 


18.17 
1.43 
19.60 


LOLO  PASS 


Obsei  —  An 
t  vation  si 

date  lae 

CORRECTIONS  CONTINUED 

1951 
OCT. 

1952 
FEB. 

MAY  15 
AUG. 

SEP.  23 


TOTAL 
NEZ  PERCE  PASS 


1951 
OCT. 

1952 
APR.  1 
MAY 

1 

JUNE 
AUG . 
OCT. 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  01  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  [ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

> 
< 

MAY  1952 

PIERCE  P.S 

MAX 

51 

48 

48 

44 

56 

62 

55 

66 

49 

65 

69 

67 

74 

57 

46 

60 

66 

68 

74 

68 

55 

68 

73 

78 

75 

72 

79 

78 

78 

69 

63 

MIN 

35 

35 

37 

32 

33 

36 

33 

40 

39 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

31 

34 

34 

42 

40 

35 

35 

39 

30 

34 

JUNE  1952 

DIXIE 

MAX 

79 

70 

70 

64 

55 

59 

54 

56 

64 

67 

71 

64 

63 

MIN 

38 

HA  I  LEY 

MAX 

82 

81 

81 

83 

85 

80 

76 

80 

87 

85 

80 

72 

75 

75 

71 

70 

80 

88 

83 

76 

75 

77 

67 

58 

64 

68 

62 

78 

70 

71 

76 

MIN 

40 

43 

46 

49 

51 

52 

45 

46 

48 

51 

40 

38 

33 

40 

35 

31 

40 

48 

57 

45 

45 

40 

36 

47 

43 

44 

44 

49 

50 

37 

43 

JULY  1952 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

70 

69 

79 

84 

80 

72 

74 

80 

84 

80 

72 

70 

68 

72 

77 

80 

78 

80 

70 

77 

78 

79 

88 

83 

85 

77 

80 

83 

84 

86 

82 

78 

MIN 

34 

34 

32 

40 

43 

40 

28 

31 

38 

42 

50 

40 

45 

33 

36 

39 

35 

35 

45 

30 

38 

37 

39 

41 

44 

47 

45 

38 

38 

41 

47 

38 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

74 

73 

82 

89 

82 

81 

81 

83 

89 

89 

85 

68 

72 

77 

81 

81 

80 

79 

75 

76 

79 

80 

90 

89 

86 

83 

83 

86 

86 

90 

89 

81 

MIN 

43 

38 

40 

50 

58 

49 

38 

40 

48 

53 

62 

54 

47 

42 

47 

51 

52 

42 

41 

38 

46 

49 

59 

56 

SO 

56 

57 

47 

46 

50 

55 

48 

AUGUST  1952 

BUNGALOW  RS 

MAX 

89 

92 

95 

94 

94 

88 

87 

94 

94 

93 

84 

90 

93 

92 

85 

83 

90 

90 

83 

88 

96 

94 

88 

87 

87 

76 

83 

85 

85 

74 

76 

88 

MIN 

61 

52 

50 

51 

55 

57 

48 

51 

54 

56 

50 

54 

51 

52 

48 

44 

44 

45 

41 

40 

45 

45 

47 

48 

53 

39 

41 

38 

51 

31 

44 

47 

CONDA 

MAX 

85 

81 

83 

84 

85 

85 

85 

79 

84 

84 

77 

79 

84 

87 

80 

83 

82 

86 

83 

83 

83 

86 

87 

81 

84 

84 

82 

78 

80 

75 

66 

82 

MIN 

52 

47 

45 

48 

45 

52 

56 

38 

50 

46 

50 

43 

46 

53 

43 

41 

37 

39 

47 

41 

45 

45 

43 

45 

50 

43 

45 

37 

40 

44 

33 

44 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

93 

93 

90 

89 

90 

89 

81 

88 

91 

90 

76 

86 

89 

88 

81 

76 

84 

84 

76 

76 

79 

86 

85 

85 

72 

74 

76 

80 

79 

72 

74 

83 

MIN 

40 

54 

41 

45 

51 

50 

42 

57 

49 

50 

53 

60 

45 

46 

46 

39 

36 

36 

33 

33 

39 

35 

35 

31 

34 

34 

36 

34 

35 

29 

32 

41 

PALISADES  DAM 

MAX 

83 

78 

82 

87 

88 

88 

62 

82 

85 

89 

90 

85 

86 

88 

90 

88 

87 

89 

89 

85 

88 

89 

86 

80 

83 

80 

70 

85 

MIN 

56 

54 

52 

54 

48 

53 

57 

49 

50 

48 

51 

44 

46 

42 

42 

44 

46 

48 

49 

49 

54 

44 

48 

43 

47 

35 

48 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

84 

85 

87 

88 

91 

87 

81 

86 

87 

85 

75 

83 

88 

88 

85 

74 

80 

72 

70 

77 

83 

82 

79 

77 

70 

67 

74 

80 

79 

77 

74 

80 

MIN 

58 

55 

50 

42 

59 

50 

49 

48 

49 

52 

48 

47 

48 

59 

46 

39 

40 

42 

35 

36 

42 

43 

45 

52 

43 

34 

34 

35 

37 

35 

35 

44 

SEPTEMBER  1952 

HOLLISTER 

MAX 

75 

81 

90 

87 

78 

76 

75 

79 

75 

73 

67 

67 

64 

74 

79 

82 

83 

85 

84 

82 

84 

83 

83 

85 

87 

87 

77 

76 

78 

76 

79 

MIN 

43 

42 

55 

57 

54 

51 

47 

45 

44 

38 

45 

35 

38 

32 

42 

43 

47 

49 

47 

46 

47 

44 

49 

50 

52 

49 

53 

46 

43 

44 

45 

OCTOBER  1952 

HA  I  LEY 

MAX 

78 

79 

79 

78 

77 

73 

78 

80 

79 

77 

77 

76 

72 

66 

67 

72 

70 

77 

68 

63 

69 

73 

71 

70 

69 

71 

71 

73 

67 

62 

56 

72 

MIN 

42 

41 

42 

41 

39 

34 

37 

40 

40 

40 

40 

39 

34 

20 

26 

29 

34 

36 

39 

32 

37 

35 

34 

39 

30 

33 

32 

25 

32 

25 

23 

34 

PORTHILL 

MAX 

80 

76 

75 

78 

76 

78 

75 

75 

74 

73 

68 

Ti 

64 

60 

58 

62 

61 

66 

68 

64 

61 

59 

65 

62 

60 

56 

58 

57 

50 

52 

59 

65 

MIN 

36 

33 

35 

35 

30 

28 

28 

31 

33 

32 

33 

33 

34 

22 

25 

27 

26 

26 

29 

29 

38 

28 

25 

42 

25 

24 

20 

20 

26 

42 

30 

29 

RIGGINS  RS 

MAX 

82 

87 

87 

82 

74 

82 

84 

84 

84 

77 

79 

77 

75 

68 

75 

74 

75 

79 

74 

71 

75 

76 

75 

70 

69 

72 

72 

71 

69 

69 

63 

75 

MIN 

58 

52 

50 

49 

46 

44 

49 

52 

49 

45 

47 

47 

46 

37 

38 

40 

43 

46 

50 

45 

50 

46 

46 

46 

40 

41 

43 

41 

43 

46 

41 

45 

NOVEMBER  1952 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

55 

45 

55 

57 

56 

54 

41 

46 

46 

50 

54 

52 

39 

30 

34 

35 

34 

32 

30 

18 

ELK  CITY 

MIN 
MAX 

43 

45 

56 

59 

50 

55 

54 

50 

51 

50 

57 

45 

43 

46 

37 

44 

40 

39 

39 

51 

36 

35 

33 

33 

27 

29 

33 

30 

31 

42 

42 

MIN 

31 

19 

18 

16 

20 

19 

12 

12 

4 

7 

6 

32 

26 

2'J 

30 

29 

27 

25 

31 

25 

7 

9 

10 

4 

-10 

9 

-  9 

-13 

-10 

14 

LOW MAN 

MAX 

50 

50 

56 

61 

58 

60 

59 

49 

52 

46 

58 

60 

55 

50 

46 

39 

44 

46 

41 

43 

40 

46 

48 

38 

38 

34 

36 

32 

30 

34 

46 

MIN 

17 

10 

10 

10 

12 

15 

12 

6 

10 

12 

22 

36 

31 

28 

31 

22 

20 

15 

11 

10 

8 

6 

5 

6 

-  1 

-  1 

-  2 

-  3 

-  5 

-  2 

11 

MESA 

MAX 

49 

52 

53 

58 

60 

58 

50 

45 

46 

48 

50 

48 

44 

40 

43 

40 

40 

45 

50 

48 

44 

40 

38 

37 

38 

39 

40 

38 

36 

37 

45 

MIN 

30 

33 

30 

35 

37 

36 

30 

25 

21 

28 

33 

39 

35 

31 

29 

27 

26 

31 

33 

35 

30 

24 

20 

15 

12 

6 

10 

8 

20 

23 

26 

OLA  4  S 

MAX 

57 

54 

53 

61 

63 

60 

60 

59 

59 

54 

64 

55 

49 

46 

47 

46 

47 

50 

54 

48 

45 

45 

46 

44 

40 

36 

32 

34 

35 

40 

49. 

MIN 

24 

18 

18 

12 

22 

25 

19 

20 

22 

13 

15 

34 

36 

35 

25 

20 

22 

2  3 

22 

24 

23 

23 

19 

14 

10 

7 

4 

A 

6 

11 

19 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

JUNE  li52 
PALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.68 

.31 

.28 

.27 

.20 

.19 

.28 

.36 

.24 

.35 

.25 

.35 

.82 

.23 

.20 

.30 

.33 

.33 

.24 

.16 

.  12 

.13 

.09 

.10 

.11 

.22 

.32 

.29 

B  8.C 

AUGUST  1952 
PALISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.  16 

.16 

.04 

.21 

.30 

.40 

.26 

* 

.90 

.16 

.34 

.28 

.31 

.29 

.32 

.32 

.34 

.33 

.19 

.30 

.29 

.19 

.  40 

.31 

.28 

.11 

.20 

.29 

.42 

8.1 

See  reference  note*  following  Station  Index. 

-  150  - 


STATION  INDEX 


Station 

4 

County 

i 

Q 

-a 
1 

J 

■8 

J 

8 

Elevation 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  ] 

Temp.  ! 

Preap 

ABERDEEN  EXP  STATION 

0010 

B  INC  RAN 

12 

42  56 

112  50 

SP 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  3  6 

T 

ALB I cm 

01 4B 

CASSIA 

12 

42  25 

113  33 

4750 

»P 

SP 

S  UWlfD  COL  EDUCATION 

2  3  5 

1LPSA  1  Ml 

01B* 

4780 

TP 

TP 

GLENN  STRAW* 

2  3  S 

AMEBIC AN  FALLS  1  *■ 

022  7 

POWER 

12 

42  48 

112  32 

4316 

SP 

5P 

D  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANDERS  W  DAM 

0382 

ELMORE 

2 

43  21 

118  2B 

U  3  BUR  RECLAMATION 

0375 

fi 

43  38 

113  19 

3323 

'  SP 

SP 

MBS  HAZEL  CLENDEN IN 

2  3  S 

7 

ARROW ROTE  DAM 

14  Art 

ELMOB1 

43  38 

113  33 

3239 

BA 

81 

U  S  BUB  RECLAMATION 

2  3  5  6 

7 

asston  1  s 

0470 

FUEMONT 

12 

44  05 

111  27 

3100 

SI* 

5P 

GUST  STEINMAN 

2  3  5 

7 

BtUBTA  1  I 

0443 

ELMORE 

3 

43  46 

115  07 

6000 

SB 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  S 

7 

ATLANTA  SUMMIT 

04B» 

ELMORE 

s 

43  45 

113  14 

7390 

U  S  SOIL  COM  SEE 

A  TOY  RANGER  STATION 

S 1400  RONE 

10 

47  13 

113  48 

2300 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

7 

MATY  1 K*  MODEL  MA3IN 

Lint.  7 

KOOTENAY 

9 

47  SB 

116  33 

2070 

4P 

4P 

U  S  NAVY 

2  3  3 

BIG  c>ai  1  s 

0833  VALLEY 

11 

3666 

8P 

8P 

RAPIER  EDWARDS 

2  3  5 

7 

IU.II   •  ' 

OBIS 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  21 

4303 

6P 

EARL  RODGEBS 

7 

BLAflF'HT  DAM 

n<t?n 

CAB! BOD 

12 

43  00 

111  43 

SP 

FORT  HALL  IB  PRO J 

BLISS 

1003 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  3 

BOISt  LUCKY  PUK  DAM 

1018 

ADA 

3 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

AP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

BOISE  MB  A IBPOBT 

102? 

ADA 

2842 

*  . 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

t 

BONNlRi  FRRRT 

1079 

BOUNDARY 

ft 

48  42 

116  18 

1642 

IIP 

IIP 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

7 

1317 

TWIN  PALLS 

12 

43  33 

114  48 

WILLIAM  A  LOW 

B DMCA LOW  RANGER  STATION 

1344 

CLEARWATER 

3 

48  38 

113  30 

2250 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

BMMJBB  2  NNK 

1373 

SHOSHONE 

5 

47  32 

113  46 

4003 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  3 

BOBLTT 

1333 

CASSIA 

4180 

81 

81 

F  RA  NX  o  RE  OF  I E  LD 

2  3  3 

BBJJT  1   n»  FACTORY 

1?9" 

CASSIA 

12 

42  34 

113  49 

4200 

.si 

81 

AMALGAMATED  SUGAR 

MJUT  CAA  A  IBPOBT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CUDVSLi 

1380 

CANTON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

88 

SS 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  S 

7 

CIMBRIDGI 

l  ton 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

26S1 

SP 

SP 

J   I  LORTON 

2  3  3 

CASCADE  1  KM 

1  51  4 

VALLEY 

4860 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

7 

CXMTYAVILLE  ABBA  UGH  KCil 

1638 

BOISE 

2 

43  58 

115  31 

4780 

AP 

MABEL  M  ARB  A  UGH 

3 

7 

CIALLIS 

1883 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

S171 

V  S  FOREST  SERVICE 

CHLLT  BARTON  FLAT 

1671 

COSTER 

6 

44  02 

113  46 

6300 

SP 

SP 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  S 

CLARA  FORK  1  1MB 

1610 

BONNER 

<> 

48  09 

116  10 

2125 

8P 

8P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  3 

COBALT  BLACKBIRD  MINT 

: 

LEMHI 

3800 

8A 

81 

EDWIN  B  DOUGLAS 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALEME  CAA  AP 

1BS1 

KOOTENAY 

8 

47  46 

116  49 

2273 

Nil' 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7 

CO  BUI  D  A I  JINX  US 

1956 

EOOTKNAY 

5 

47  41 

116  45 

U  S  FOREST  SERVICE 

2071 

CARIBOU 

13 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

91 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  3 

COTTON"  ii 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

BP 

BP 

MRS  M  D  ELAPPRICH 

2  3  3 

7 

COBMCIL  1  N 

2167 

ADAMS 

44  43 

116  26 

2950 

5P 

5P 

DAN  GOODMAN 

2  3  3 

CROUCH  2  HHW 

2279 

BOISE 

■ 

44  08 

115  38 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

3 

DBADVOOn  DAM 

238;. 

VALLEY 

115  38 

P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BUDMOOO  SUMMIT 

3393 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

7000 

VAE 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

DSEB  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

2510 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

DIXIF 

2575 

IDAHO 

S610 

SP 

5P 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

2  3  3 

OR  IOCS 

2678  TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

91 

EDITH  STEVENS 

2  3  S 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARE 

8 

44  14 

112  14 

346 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

27171  CLARE 

• 

44  10 

112  13 

3122 

N[]> 

MID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7 

But  cm 

2S75 

3 

45  49 

115  26 

3973 

4P 

4P 

MRS  LOR A  B  VILAS 

2  3  3 

ELI  RIVER  1  8 

IBM 

CLEARWATER 

2910 

IP 

SP 

GLENN  W A LEER 

2  3  5 

3942 

GEM 

2 

43  30 

116  32 

2300 

hP 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

7 

P1IRFIELD 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

RBB  BANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

PORT  HALL   INDIAN  AGENCT 

3297 

B  INGRAM 

12 

43  02 

112  26 

4300 

SP 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  3 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

6 

44  04 

115  33 

3147 

SP 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

VAN 

STAN  L  SWANGER 

8 

OLXNNS  FERRY 

3631  ELMORE 

12 

42  37 

115  19 

2369 

TP 

E  D  STONE 

GOODING  CAA  AIRPORT 

!«»>:• 

GOODING 

1? 

42  5  3 

114  46 

3696 

MID 

MID 

V  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7 

GRACE 

3732  CARIBOU 

12 

42  3  5 

111  44 

5400 

SS 

H  A  WES TENF ELDER 

2  3  5 

GRIND  VIE* 

:i  7H( 

OWYHEE 

2600 

4P 

4P 

*  BILADEAU 

2  3  5 

GBAMGE V | LLE 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  08 

3409 

MID 

MID 

MRS  A L VERA  FOSTER 

2  3  5 

7 

GRAY 

J  82  5 

BONNEVILLE 

I  2 

43  03 

111  22 

6430 

ROSCOE  T  SIDBETT 

BBMJPBI 

J8M2 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

6100 

SP 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

BAILTT 

3943 

BLAINE 

4 

43  31 

114  19 

5347 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

BAMXR  4  Mi 

JEFFERSON 

fi 

43  59 

112  13 

4796 

SP 

5P 

U  S  F  *  M  SERVICE 

2  3  3 

7 

BAKE LTO N 

A  I  A  0 

JEROME 

12 

42  36 

4060 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

4268 

CAMAS 

43  18 

113  03 

SP 

CARROLL  DAMMEN 

TV  IN  FALLS 

12 

4SS0 

SP 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  3 

won 

4  j  8  A 

BUTTE 

43  47 

113  00 

4920 

CHARLES  D  COMGILL 

3 

IDA  BO  C  ITT 

4443 

BOISE 

43  50 

115  30 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MEL LOR 

2  3  3 

7 

IDABO  CITY  13  S* 

4450 

BOISE 

; 

43  42 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

I  DA  BO  FALLS  6  MB 

4435 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  55 

4B40 

CARROLL  SECRIST 

IDABO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457! BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7 

IDA  TADA 

447=, 

OWYHEE 

3 

42  01 

113  19 

6000 

CHRIS  C ALLEN 

S 

A  'i  98 

RONNKVII.I  • 

5200 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARE  DAM 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

7 

i JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

a 

44  03 

115  27 

7030 

U  S  SOIL  CON  SER 

JBBORT 

A'i  7  0 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3783 

SP 

SP 

0  OLIVER 

2  3  3 

IU1AB  1  Nt 

4793  LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

4831 

SHOSHONE 

2305 

IRVING  H  LAS  KEY 

2  3  3 

IOOSKM 

5011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GYLROY 

2  3  3 

COM  2  NNF 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2865 

SP 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

liHUlI  BAMGEB  STATION 

5110 

VALLEY 

11 

44  40 

115  32 

6650 

TAB 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

LIB  IS  TON 

5230  NEZ  PERCE 

13 

46  25 

117  02 

71 

JACK  MCKAY 

3 

lUJBISTOM  NATO  PLANT 

NEE  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

743 

SP 

5P 

LEW  IS TON  WATER  DEPT 

2  3  3 

7 

LEW  IS  TO*  »h  MRPORT 

A  I 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  02 

1413 

MID 

AP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

7 

LIPTON  PUMPING  STATION 

5175 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

UTAH  PEL  COMPANY 

2  3  3  6 

Ilolo  PASS 

S3  56 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

3700 

VAB 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LOBMAN 

5414 

BOISE 

44  05 

115  33 

SP 

SP 

ORVILLE  L  JOINER 

2  3  S 

7  3 

MACtAY  RAMGEB  STATION 

5462 

CUSTER 

8 

43  3  5 

113  17 

5900 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

5  344 

ONE  IDA 

42  11 

112  16 

4420 

TP 

7P 

J  L  CROMTKER 

2  3  5 

MA  LAD  CU  AIRPORT 

■■  59 

ONE  IDA 

i 

42  10 

112  19 

4480 

Nil' 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

Station 


MAY  RANGER  STATION 

MC  CALL 

MC  CAMMON 
| MERIDIAN  1  SSW 
I  MESA 

1  MINIDOKA  DAM 

I  MONTPEL IER  RANGER  STA 
1  MOORE  CREEK  SUMMIT 

Moscow  u  or  i 

MOUNTAIN  HOME 

MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NLZPERCE  2  E 
NET  PERCE  PASS 


PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  E 

PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
| PINE  2  SSW 

I  POCATELLO  MB  AIRPORT 

PORTHILL 
|  POTLATCH 

,  PRESTON  SUC  FACT  2  SE 
1  PRIEST  RIVER  EXP  STA 

| PUNGO  CREEK 
PUTNAM  MOUNTAIN 

REACTOR  TESTING  STA 
|  RICHFIELD 
RIGG1NS  RANGER  STATION 

ROLAND  WEST  PORTAL 
HUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 


SPRINGFIELD 

STI8NITE 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

TETON I A  EXP  STATION 
THREE  CREEK 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDATE  GUARD  STATION 
TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SE  SUC  FAC 

VIENNA 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARE 
REISER 


County 


7838  SHOSHONE 
7968  MINIDOKA 
8022  FREMONT 
B062  BENEWAH 
8076  LEMHI 


ADAMS 

MINIDOEA 
DEAR  LAKE 
BOISE 
LATAH 
ELMORE 


BONNEVILLE 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

BANNOCK 
BOUNDARY 
LATAH 
FRANKLIN 


VALLEY 
BINGHAM 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 


BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARE 

BINGHAM 

VALLEY 
MADISON 
BLAINE 
AD1 

TETON 
OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 

T»IN  FALLS 
BLAINE 

SHOSHONE 
SHOSHONE 
WASHINGTON 


13  S3 
LIS  07 1 
112  12, 
116  34 
116  26 


118 


47  21 

42  37 

43  SB 


48  17 
43  37 

42  56 

43  30 


DECEMBER  1933 

Refer 

to 
tAblas 


«P|U  8  FOREST  SERVICE    2  3  3 

4P  0  8  FOMEBT  8 KB VICE  '2  3  5 

3P  B  FRED  LIMDERSCHM  ITT  [2  3  5 

SP  L  A  ROSS  It  3  8 

BP  MESA  CO  2  3  8  1 

3P  U  S  BUB  RECLAMATION1!  356 

81  ill  8  FOREST  SESVICE    2  3  3 
VIBIU  B  BOIL  COM  8KB 

3P  UNIVERSITY  OF  IDAHO  2  3  3  6 

6P  EENNETH  J  NEWMAN        2  3  3 


MID  MID  U  B  CIVIL  AERO  ADM  i2  3  3 
NA  HA  AMALGAMATED  SUGAR  2  3  3 
SP  SP  V  S  FOREST  SERVICE  2  3  8 
6P    BPiJOBM  EOEPL  2  3  5 

837SI         VAR'u  B  FOREST  SERVICE 


4600 i  6P'  6P  HERBERT  J  HARDY  2  3  3 

6900  SP  3P  MAR J OR  IE  L  8 RAW  2  3  8 

116  17i   2973i  SP  5P  VINCENT  A  RALLY  3  3  8 

10271  SP  SP  U  S  FOREST  SERVICE    2  3  5 

33921  4P  4P  U  3  BUR  NEC LA MAT  ION  12  3  3  6 


11  14 

118  37  2224 

113  4S  4200 

16  36  21SBI  6P 

13  48  3173  SP 

13  19  4223J 


3P  3P  STATE  EXP  STATION  2  3  5 
8A  AMALGAMATED  SUGAR  i2  3  1 
6P| MICHAEL  HARRIS  |S  3  5 

3P!U  3  FOREST  SERVICE  2  3  3 
5P  GENEVA  B  SCIOUPT       1  3 


112  36, 

116  30 

116  33 

111  32 

116  50 


12  03 

12  57 
14  09 
16  19 

LIS  40 

13  41 
11  40 
16  33 

13  53 

.16  34 

IT,  10 

L4  24 

14  VI 


4444  MID 

1800'  3P 
2530  7P 
4718 

-3  HO 


MID  U  S  WEATHER  BUREAU  ,2  3  3 
SP  R  E  DENHAM  '2  3  3 

7P  POTLATCH  FOREST  INC  2  3  3 
IPC  I  CRAB TREE  2  3  5 

SPlU  8  FOREST  SERVICE  12  3  5 


4800  WARM  EDWARD  B UDELL 

6300  VAR  ROY  POTTER 

4923  MID  MID  A  E  C  WEATHER  STA 
4306    SPi    5P  LESLIE  F  BUSBY 
1663    SPi   SP  U  3  FOREST  SERVICE 


114  25 
114  SI 
LIS  36 


3904 
5400 
74  00 
3473 
3770 

3770 

rtrtrjli 

2770 

2*--0 


5P 


6PIE  T  SHE  LAN 
8A  BRADLEY  MIMING  CO 
6PlMM  C  ROBERTS  JR 
5P|  EDWARD  F  3 EAGLE 


12  3  S 

2  3  S 

2  3  3 

2  3  S 

3P    3P| IDAHO  POWER  COMPANY  2  3  3 

5P  EXPERIMENT  STATION    .2  3  5 

6plL  E  TANNER  2  3  5 

FAR  U  S  SOIL  CON  SER  ( 

'AR'U  S  SOIL  CON  SER 

SP'U  S  BUR  ENTOMOLOGY    2  3  5 


J  L  RANDOLPH 
MINIDOKA    IR  PROJ 
E  M  JERGEN30N 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WB  OBSERVER 

STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
LEONARD  V  BOND 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


2  3  3 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  S 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  3 


AMAir,AMATED  SUGAR 
U  S  SOIL  CON  SER 
W  FEATHERS  TONE  JR 
ROBERT  J  SKA  N'T  EL 
ROLAND  HE  MINI  AY 


'2  3  3 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  5 


)t     1  BEAR.     2  BOISE.     3  CLEARWATER ,     4  COEUR  DALENE.     3  KOOTENAY .     6  LOST.     7  PA LOUSE .     8  PAYETTE.     9  PEND  OREILLE.     10  ST.  JOE. 


I 

REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1952 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  basis.      There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal    snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  {he  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  net 

snowf a  1 1 . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station, have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


CORRECTED  DATA 

SEPTEMBER  1952  Reactor  Testing  Station,  precipitation  on  11th  should  be  .12,  monthly  total  .12,  greatest  day  .12  on 

11th;  days  with  .01  or  more,  1. 
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WEATHER  SUMMARY 


The  cold  weather  of  the  first  quarter;  the  exceptionally 
heavy  snowpack;  and  the  unusually  warm,  dry  autumn  were  the 
outstanding  features  of  the  year's  weather  in  Idaho.  Worthy 
of  note  also  was  the  general  deficiency  of  precipitation  for 
the  year.  The  average  annual  total  for  the  Northern  Divi- 
sion was  only  71  percent  of  normal,  while  in  the  Southwest- 
ern and  Southeastern  Divisions  the  percentages  were  82  and 
84,  respectively. 

Temperatures  below  normal  were  reported  in  all  sections 
of  the  State  during  January,  February  and  March.  April  was 
the  first  month  since  the  preceding  September  with  above- 
normal  temperatures.  With  the  rather  rapid  coming  of  warmer 
weather  in  April,  the  unusually  heavy  snowpack  quickly  melt- 
ed at  lower  and  intermediate  elevations,  causing  flooding 
on  several  streams  in  the  southwestern  and  south-central 
portions  of  the  State.  On  April  29th  the  Snake  River  at 
Weiser  reached  its  highest  level  since  1910;  at  Cambridge 
the  Weiser  River  rose  to  within  0.6  foot  of  the  previous 
high;  at  Carey  the  Little  Wood  River  went  over  its  banks 
on  the  22d;  just  below  Magic  Reservoir  the  Big  Wood  River 
on  the  28th  rose  more  than  two  feet  above  the  previous  high 
stage;  and  at  Gooding  on  the  29th  a  crest  stage  of  10.67 
feet  surpassed  the  previous  recorded  high  of  9.8  feet.  The 
Portneuf  River  at  Pocatello  began  spilling  over  its  banks 
on  April  15th  and  continued  above  bankful  stage  for  more 
than  a  month,  cresting  on  May  7th  and  May  8th  at  a  stage  of 
5.4  feet.  Minor  flooding  also  occurred  during  May  on  Henrys 
Fork  and  on  the  Snake  River  north  and  northeast  of  Idaho 
Falls.  Estimates  of  flood  damage  in  southern  Idaho  indicate 
losses  of  approximately  one  million  dollars,  with  agricul- 
tural losses  accounting  for  about  90  percent  of  the  total. 

The  crop  season  was  better  than  average  for  the  State. 
Several  spells  of  rainy  weather  in  May  and  June  retarded 
planting  in  some  areas,  but  July  and  August  brought  good 
growing  weather  with  a  minimum  of  destructive  hail  and  wind- 
storms. Harvest  operations  in  all  crops  suffered  very  lit- 
tle interference  from  the  weather  and  all  in  all  crop  loss- 
es because  of  weather  elements  were  rather  light  throughout 
the  season.  Snow  mold  and  smothering  affected  winter  wheat 
in  some  areas,  yet  total  production  for  the  State  was.  above 
average.  Absence  of  prolonged  hot  spells  and  the  unusually 
favorable  harvest  weather  resulted  in  a  new  high  average 
yield  per  acre  of  potatoes,  with  quality  the  highest  in  12 
years  and  far  above  that  of  1951.  Yield  per  acre  of  sugar 
beets  was  above  average  with  no  loss  from  fall  rains,  such 
as  occurred  the  previous  autumn.  Frost  damage  to  fruit  was 
light  and  spotted.  Dry  peas  suffered  some  frost  damage  in 
June  but  in  spite  of  this  the  yield  per  acre  was  the  second 
largest  of  record.  One  feature  of  the  year's  weather  that 
was  both  favorable  and  detrimental  was  the  prolonged  dry, 
warm  fall.  This  permitted  uninterrupted  harvest  of  late 
crops,  but  adversely  affected  fall  seedings.  In  fact,  in 
some  areas,  particularly  in  the  Southeastern  Division,  lack 
of  soil  moisture  prevented  the  planting  of  winter  wheat. 

Two  lives  were  lost,  both  by  lightning  strikes,  but  the 
frequency  of  thunderstorms  was,  on  the  whole,  below  average. 
Destruction  of  crops  and  property  by  windstorms  was  rela- 
tively light  and  hail  damage  was  widely  scattered. 


SNYNOPSIS  BY  MONTHS 

JANUARY:  Somewhat  colder  than  usual,  although  not  an 
exceptionally  severe  January.  Precipitation  a  little  above 
the  long-period  mean  in  Southern  Divisions  and  a  little  be- 
low in  the  Northern  Division.  Above-average  snowfall  brought 
mountain  snowpack  to  unusual  depth  in  some  areas. 

FEBRUARY:  Fifth  consecutive  month  with  below-normal 
temperatures;  Northern  Division  deficiencies  minor.  Latter 
half  of  month  particularly  cold  in  southern  portions.  Pre- 
cipitation near  the  February  mean,  with  snowfall  heavier 
than  in  the  preceding  two  Februarys.  Storm  damage  light, 
confined  mainly  to  occasional  disruption  of  telephone  and 
power  facilities,  but  weather  described  as  "tough  on  live- 
stock and  feed".  Record-breaking  accumulations  of  snow  in 
many  mountain  areas  of  Southwestern  Division. 

MARCH:  Climaxing  one  of  the  longest  winters  in  sixty 
years  of  record  in  Idaho,  March  was  among  the  coldest  on 
record.  Six-month  snowfall  totals  exceeded  long-period 
mean  for  the  State  by  nearly  100%.  At  the  end  of  month 
snow  had  gone  from  lower  elevations,  but  the  high-elevation 
snowpack  had  not  begun  to  melt.  Fruit  trees  had  not  yet 
begun  to  produce  buds,  cattle  were  still  on  feed  lots  in 
most  areas  and  little  field  work  was  accomplished. 


APRIL:  Temperatures  finally  rose  to  above-normal  valm 
precipitation  was  subnormal  and  spring  arrived  rather 
ruptly  in  most  of  Idaho.  Flooding  occurred  on  the  Sn 
River  near  Weiser  from  the  16th  through  the  21st,  and  ag 
during  the  last  four  days,  reaching  highest  stage  since  19 
Some  flooding  also  on  Weiser  River.  Big  and  Little  Wi 
Rivers  experienced  unprecedented  floods  with  considera 
damage  to  canals,  diversions,  flumes,  bridges  and  roa  I 
Portneuf  out  of  its  banks  for  several  days  in  vicinity 
Pocatello,  but  only  minor  damage  reported. 

MAY:  A  generally  pleasant  month.  Temperatures  a  lit  i 
above  the  long-period  mean;  precipitation  about  90%  of  me; J] 
Farm  work  progressed  well  except  in  an  area  of  excess  J 
rainfall  in  Nez  Perce,  Lewis  and  Idaho  Counties,  where  fi'dl 
work  and  planting  were  delayed.  Some  storm  damage  from  stn-jj 
winds  on  the  3rd  and  the  14th,  but  damage  was  scatten^ 
Flooding,  compared  with  April,  was  minor.  Portneuf  at  1  Si 
catello  remained  out  of  banks  through  18th,  Camas  Creek  m 
Jefferson  County,  Snake  near  Heise,  and  Henrys  Fork  m  i9 
Rexburg  all  experienced  some  flooding  between  5th  aDd  8'Hra 
Estimates  place  total  spring  flood  damage  in  southern  I<Um| 
at  approximately  one  million  dollars,  with  agricultuia 
losses  accounting  for  about  90%  of  total. 

JUNE:  A  wet  month  with  near  normal  temperatures.  Oil 
June  1893  had  higher  average  precipitation  in  Northern  1 
vision,  and  state-wide  average  was  in  upper  20%  for  60-yti 
period.  Early  part  of  month  warm  and  dry,  permitting  raj 
progress  in  field  work.  Later  rains  delayed  planting  SO 
areas,  spoiled  cut  hay  in  others,  and  caused  some  damage, 
cherries.  Lightning  strike  killed  boy  and  horse  near  J< J 
ome  on  5th.  Hail  and  wind  did  scattered  damage  durj 
month . 

JULY:  Comparatively  cool  with  deficiency  of  rainfall  1 
the  Northern  Division,  but  slightly  more  than  normal  ral: 
fall  elsewhere.  Generally  good  growing  weather  with  mvi 
haying  accomplished,  wheat  harvest  well  under  way,  and  api. 
cot  picking  started.  Damaging  storms  were  limited  in t 
tent;  principal  crop  damage,  estimated  at  $10,000  resulti 
from  wind,  rain  and  hail  near  McCammon  at  end  of  month.  . 

AUGUST:  Very  dry  with  precipitation  above  long-peri 
mean  at  only  a  few  stations.  Temperatures  averaged  ne 
normal  and  sunshine  above  normal,  except  in  north.  Go  i 
month  for  crop  growth,  haying,  and  harvesting  of  grai  II 
No  frost  damage  reported,  although  early  morning  temper -i 
tures  dropped  into  the  thirties  during  last  week.  One  li  w 
lost  by  lightning  strike  at  March  Center,  near  Downey.  Ha  % 
and  other  storm  damage  not  extraordinary. 

SEPTEMBER:  Warm  and  ve^y  dry  with  sunshine  well  abOH 
normal.  Latter  half  of  month  particularly  warm  and  dry  wiJS 
only  scattered  very  light  amounts  of  rain  reported.  Gra  nj 
harvest  completed  in  all  but  a  few  late  districts,  pota  ij 
digging  well  under  way,  pears  and  peaches  picked,  dry  ben' 
harvest  completed  and  harvest  of  seed  crops  begun  under  ve  fj 
favorable  weather  conditions.  Some  fall  planting  done,  b  tj 
soil  generally  too  dry.  Pastures  and  lower  ranges  suffer  !] 
from  lack  of  moisture. 

OCTOBER:  Drought  that  began  in  mid-September  continu  lj 
throughout  this  month.  Precipitation  average  was  lowest  "i 
60  years  of  record.  Temperatures  well  above  normal  and  su:  ■: 
shine  far  above  the  long-period  mean.  Potato  and  sugi 
beet  digging  progressed  very  rapidly.  Dry  soil  retardi  Ij 
fall  seeding;  and,  where  earlier  seeding  had  been  accoi  ;I 
plished,  lack  of  moisture  resulted  in  spotty  stands' 
grain. 

NOVEMBER:  One  of  the  driest  Novembers  on  record  wi' 
only  35%  of  long-period  mean  for  the  whole  State.  Also  amoi 
coldest  Novembers  on  record  with  latter  half  particular 
cold.  Sunshine  again  far  above  long-period  mean.  Weathi 
permitted  rapid  completion  of  potato  and  sugar  beet  harvest! 
but  much  fall  plowing  and  planting  was  left  undone  becau: 
of  drought . 

DECEMBER:  Although  much  warmer  than  December  1951,  tl 
average  temperature  for  the  month  was  only  a  little  abo\ 
the  long-period  mean.  Precipitation  for  State  averaged 
little  above  December  mean,  despite  deficiency  in  Northei 
Division.  Snowfall  generally  light  below  3500  feet,  but  < 
higher  elevations  many  stations  reported  heavy  snows;  stat< 
wide  average  about  30%  above  the  55-year  mean.  Cloudy  ski' 
and  heavy  fog  cut  sunshine  well  below  normal.  Number  i 
foggy  days  near  all-time  record  in  some  areas.  Little  stoi 
damage  reported. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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IIS  EXP  STA 
IIS  CAA  AP 
CITY 

RIVER   1  S 
TT  2  E 

FIELD 
RS 

HALL   1 ND  AGENCV 
EN  VALLEY  RS 
US  FERRY 

1 NG  CAA  AP 


R  4  NW 
LTON 

CITY 

ISTER 
0  CITY 

0  FALLS  6  NE 
0  FALLS  CAA  AP 
N  2  S 

I  PARK  DAM 


STON  WATER  PLANT 

stok  we  AP 

PUMPING  STA 


IMMON 

31AN  1  SSa 

OAM 
'ELIER  RS 

U  OF  I 

TAIN  HOME 
M  PASS  CAi 
>  2  NW 
•EAOOws  RS 
«CE  7  E 


IAOES  OAM 

eip  sta 
i  t 

'Tt 

e  rs 

ELLO  we  AP 

II LL 
TCH 

ON  SUG  FACT  2  S 
-T  RIVER  EIP  STA 
0*  TESTING  STA 


1-2. 
H  -  6. 


21.1     -  2.7 


17.4  - 


14.  IK 
24.0 
26.0 


23.5 
17.6 
27.0 


20. 6« 
24.0 
25.8M: 


11.  8M 
23.6 
30. OW 
19. 4M 


26.6     -  0.6 


26.1 
20.9 
23.5 


24.1 
26.0 
30.8 


23.0 
25.8 
36.7 


19.6 
34.6 
33.9 


30.5M:  -  5.C 


36. 7M  -  5.4 

21.6k 
36.8 
29.1 


11. 4M  -  6.S 


24.1     -  7.5 


36. 8M  -  5.1 


35.4 
33.6 
30.5 
20.1 


6  ia.4M 

30.0 

^  28.5 
16.0 
23. 3M 
37.  lU 
19. 2M 

29.9m| 


46.3 

.3)  30.3 
50.0 
46.9 
.5  38. 

1.3  51. 


-  3.4  38.4 


9.7MJ  - 


I 

55. 2M 
44. 7M 

3.2]  54. 3M 
7.0  48.5 
2  53.7 
!   41.3  . 
7.0  47.4 


48.4 

36.6     -  l.al  49.5MI 


3.7  62 
2.3  59 
1.6  53 


43. OW      0.8  51 


0 

6|  34.2 
5C.5 


2.6  55 
4.C  54 
l.C  56 


67.5  -  2.9 
69.3    -  1.3 


64. 4M 

71.0  1 
61.2 


62. 

57. 1M 
66.8 
68. 8M 
60.8 
63.8 

71.3 


65.6 
59.5 
62.  8M 
71  .OM 


69.7 
69.  OM 
69,  6M 
73. 5M 

72.9 
62.9 
76.7 


57.4m| 


63.6  ' 
69.4 
69.0  ' 
63.6M: 


3.9 
1.4 
0.9 


0.4 
2.5 
2.0 


67.8 
70.2 
67. 6M 


63. 6M  -  2.9 


62.9  <  -  0.3 


50.1 

H 

49.0 
51.4 
97.9 

49 

99 


Ml  M.f.fXI  NO'll  'OUOWW  I'.'.O  •  •««.■ 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  1-CoDtinued  1 


January 

February 

Much 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

1 

£ 

1 

s 

| 

3 

• 

J 

• 

■ 

1 

■ 

j 
« 

£ 

• 

| 

s 

£ 

« 

ji 

£ 

£ 

■ 

V 

£ 

£ 

I 

| 

£ 

f 

■ 

| 

1 

S 

i 

-fc 

i 

J 

| 

1 

1 

• 

i 

5 

« 

• 

a 

a. 

§ 

a 

a . 

a 

a 

• 

S 

I 

a 

I 

| 

1 

a 

1 

a 

s. 

a 

1 

a 

a 

a 

H 

Q 

a 

£  ' 

-  a 

H 

a 

H 

Q 

|S 

Q 

H 

a 

t— 

Q 

a 

(2 

Q 

a 

e5 

i 

 ;  

R 1 CHF I  ELD 

15.9 

-  4 

3 

18.6 

-  5 

7 

26.3 

-  7 

g 

47.4 

2 

4 

55.5 

2 

6  1 

5 

0 

S 

67,9 

-  i 

ft 

67.9 

0 

7 

61.1 

3 

0 

52.5 

ft 

29.4 

-  5 

0 

26.6 

1 

g 

44.2 

-  < 

R1GGINS  RS 

31.9 

-  2 

36.7 

-  3 

■i 

40. 5M 

-  5 

8 

56.3 

3 

7 

59. 4M 

-  1 

9 

65 

3 

- 

0 

3 

75.4 

-  i 

2 

76.4 

l 

A 

70. 6M 

4 

? 

60.8 

5 

2 

M 

38. 4M 

0. 

5 

- 

RIRIE 

21. A 

21.1 

27. 5M 

46.9 

M 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21.3 

-  2 

2 

26. 4M 

-  0 

3 

29.8 

-  2 

: 

42.2 

2 

1 

49.4 

0.8 

53 

9 

- 

1 

60.9 

-  i 

9 

60.7 

-  0 

5 

57.0 

0 

50.0 

5 

1 

30.7 

-  2 

5 

27.4 

l 

0 

42.5 

( 

RUPERT 

21.6 

3 

° 

23.6 

31.0 

7 

48.6 

1 

56.  1M 

0 

a 

62 

7M 

0 

* 

" 

' 

2.  ► 

3 

64. 1H 

3 

53. 8M 

30.1 

47.0 

SAINT  ANTHONY 

18.0 

17.3 

24.7 

42.9 

54.4 

60 

7 

1 

1 

63.4 

64.  7* 

0 

5 

58.7 

4 

3 

48.9 

26.6 

23.9 

42.0 

SAINT  MARIES 

26.1 

-  2 

4 

32.9 

0 

e 

36.9 

-  2 

6 

49.9 

2 

5 

55.0 

0 

S 

1 

- 

- 

9 

66.1 

-  l 

2 

66.6 

1 

2 

61.5 

4 

1 

51.6 

3 

3 

34.1 

-  3 

3 

31.9 

l 

1 

47.7 

| 

SALMON 

15.6 

-  1 

8 

ie.9 

-  5 

. 

26.0 

-  9 

5 

47.9 

2 

0 

56.  1M 

2 

< 

61 

5 

0 

9 

66.5 

-  i 

ft 

66.6 

1 

2 

60.0 

3 

9 

47. BM 

2 

3 

26. 2M 

-  5 

9 

23.9 

2 

g 

43. 1 

-  1 

SANDPOINT  EXP  STA 

24.1 

-  1 

« 

29.5 

0 

! 

34.6 

-  2 

0 

47.6 

1 

( 

54.4 

1 

3 

5a 

- 

0 

1 

64.5 

-  l 

0 

63.9 

0 

; 

57.6 

2 

3 

47.5 

1 

3 

32.8 

-  2 

6 

30.1 

1 

4 

45.4 

j 

SHOSHONE 

20.2 

22.0 

"  5 

29.5 

50.5 

3 

1 

70.5 

1 

70.1 

63.7 

' 

55.6 

7 

1 

31.9 

-  4 

2 

29.7 

3 

2 

47.  1 

SPENCER  RS 

13.2 

-  1 

14*1 

-  4 

21.1 

-  3 

8 

37.5 

-  0 

50.0 

1 

8 

56 

9 

1 

7 

60.7 

-  3 

1 

61.5 

-  0 

2 

55.6 

3 

0 

46.0 

4 

5 

22. 8M 

-  5 

0 

19.8 

1 

a 

38.3 

.  | 

SPRINGFIELD 

ie.2 

-  2 

19.  3f 

-  6 

26.8 

-  8 

5 

47.3 

2 

'a 

55.9 

2 

8 

62 

0 

0 

9 

67.3 

-  2 

7 

68.4 

1 

1 

61.1 

3 

6 

51.0 

3 

7 

27.9 

-  6 

7 

25.1 

1 

i 

44.  2 

-  1 

STIBNITE 

18.0 

20.4 

21  .4 

37.7 

43.5 

49 

6 

56.8 

57.4 

54.6 

48.1 

25.2 

23.8 

38.0 

16. 7M 

0 

] 

16. 6M 

-  3 

H 

M 

42.6 

-  0 

< 

54. 2M 

2 

3 

60 

21 

0 

1 

63. 2M 

-  3 

i 

63.9 

0 

! 

5  7.7M 

3 

1 

M 

M 

21.3 

1 

l 

SUN  VALLEY 

2 

7 

-  5 

2 

SWAN  FALLS  PH 

27.9 

-  3 

5 

33.3 

-  4 

7 

40.6 

- 

1 

57.4 

3 

63.3 

1 

2 

69 

7 

1 

0 

79.4 

-  0 

7 

79.5 

2 

1 

70.5 

3 

2 

60.  8 

4 

9 

38.6 

-  2 

4 

36.7 

1 

1 

54,8 

TETONIA 

M 

13.8 

-  5 

5 

21.1 

-  5 

9 

36.1 

-  3 

c 

M 

TETON  I A  EXP  STA 

M 

55 

1 

59.6 

61.6 

55.8 

45.4 

20.9 

20.1 

THREE  CREEK 

24.4 

25.5 

29.6 

45.3 

M 

56 

2 

63.5 

28.3 

31.5 

TWIN  FALLS  2  NNE 

24. 7 

-  2 

0 

27.2 

-  5 

0 

34.3 

-  5 

6 

51.7 

3 

6 

58.9 

3 

1 

65 

1 

2 

0 

72.1 

0 

7 

72.0 

3 

3 

63.4 

3 

9 

54.7 

5 

0 

32.3 

-  5 

33.2 

4.1 

49.1 

TWIN  FALLS  3  SE 

24.4 

-  2 

4 

26.4 

-  6 

32.7 

-  7 

6 

49.6 

0 

9 

57.6 

1 

3 

63 

2 

0 

4 

70.2 

-  2 

7 

69.8 

0 

6 

63.3 

3 

8 

55.6 

4 

33.0 

-  4 

7 

32.7 

2 

48.  2 

WALLACE 

24.8 

-  2 

0 

30.6 

-  0 

4 

34.1 

-  3 

5 

47.8 

2 

0 

53.0 

0 

1 

-.1 

9 

2 

4 

63.5 

-  3 

1 

62.1 

-  2 

a 

58.5 

2 

0 

49.5 

4 

32.5 

-  2 

9 

30.1 

0 

45.3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

22.8 

-  3 

2 

29.  SM 

-  0 

4 

32. 7M 

-  3 

7 

44. 8M 

0 

6 

50. BM 

-  0 

0 

56 

1M 

- 

1 

7 

62.4 

-  2 

7 

62.9 

-  0 

6 

58.  2M 

2 

9 

50.  3M 

s 

0 

33.3 

-  2 

29.8 

0 

7 

44.5 

WEISER 

25. 6 

-  0 

7 

26.7 

-  7 

3 

38.1 

-  5 

3 

53.7 

1 

3 

60.9 

0 

6 

66 

1M 

- 

1 

a 

73.3 

-  3 

4 

72.7 

-  1 

6 

64.5 

1 

1 

54.7 

2 

3 

34.7 

3 

32.6 

'  at 

0 

50.3 

WINCHESTER   1  SE 

24.9 

-  1 

3 

29.6 

-  1 

0 

30.3  . 

-  4 

7 

46.5 

3 

2 

49.9 

-  0 

2 

54 

1 

7 

63.5 

0 

0 

62.6 

0 

2 

57.3 

2 

3 

51.1 

3 

31.6 

-  3 

5 

30.6 

0 

5 

44.4 

STATE 

21.1 

-  2 

4 

23.4 

e 

30.1 

-  5 

e 

46.6 

1.4 

54.5 

1 

3 

i:  o 

2 

0 

1 

66.7 

-  1 

7 

66.9 

0 

3 

60.6 

3 

3 

51.5 

1 

29.9 

-  5 

27.9 

i 

6 

45.0 

TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January  February 


April 


May 


July 


August  September         October  November  Decembe 


ABERDEEN  EXP  STA 

ALBION 

ALPHA  1  NE 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

ANDERSON  DAM 

ARCO 

ARROWROCK  DAM 
ASHTON  1  s 
ATLANTA  1  E 
AVERY  RS 

BAYV1EW  MODEL  BASIN 
BIO  CREEK  1  S 
BLACKFOOT 
BLACKFOOT  dam 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP  //R 
80NNERS  FERRY 
BUHL 

BUNGALOW  RS 

BURKE  2  NNE 
BURLEY 

BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
CENTERVl LLE  ARBAUGh 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CLARK  FORK  1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL   1  N 
CROUCH  2  NNW 
DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 

DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
ELK  CITY 

ELK  RIVER   1  S 
EMMETT   2  £ 
FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL   I ND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGEVI LLE 
GRAY 
GROUSE 
HAILEY 
HAMER  4  NW 

HAZELTON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 


2.65 
1.64 
1.49 
1.66 


1.99 
El. 22 
1.54 
1.67 


1.68-  1.14 


2.16-  1.43 


1.36 
1.87 
1  .64 


1.03  -   1. 17 


1.49-  .46 


1.0b 
1.11 
1*02 


.93 

.30 
T  - 
1.01 
.35- 
.41- 

.66 


■4 

.70, 
2.101  1.73 


.00- 
.00- 
.08- 


.241- 
1.671 
,35|- 


.14- 


1.35 
1.62 
1.57 


1.54 

.oo|- 

.78 
0^  1.28 


2.90]  2.22 


E3.59L  .53 


4. Ilk  1.59 


3.421 
2.9ll 
4.92 
.60  - 


4.47 
1.55 
2.93 


4.97 
6.31 
1.04 


2.01t-  1.95 


.74(- 
3.07] 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MO  CITY   13  SH 
iMO  FALLS  6  NE 
IHO  FALLS  CAA  AP 
UN  2  S 
,ANO  PARK  DAM 

IO"E 

UAH  1  NE 

,10GG 

I5KIA 

LA  2  NNE 

IISTON  MATER  PLANT 
IISTON  MB  AP 
TON  PUMPING  STA 
WAN 

:«»v  rs 


ll&IAN  1  SSM 
| 

JDOKA  DAM 
ITPEL1ER  RS 
COM  u  OF  I 

NT A  I N  HOME 
LAN  PaSS  CAA 
PA  2  NM 

I  HEADOMS  RS 

Nuce  ?  e 


MA  EXP  STA 
L  1  E 
ETTE 
RCE  RS 
SSM 

ATELLO  MB  AP  / 

THILL 

LATCH 

STON  SUG  FACT  2  S 
EST  RIVER  EXP  STA 


CTOR  TESTING  STA 
MF I  ELD 
GINS  RS 


EOT 

NT  ANTHONY 
NT  MARIES 
MON 

5P01NT  EXP  STA 

SHONE 
"ACER  RS 
INOFIELD 
SNITfc 


VALLEY 

FALLS  PH 
MIA 

MIA  EXP  STA 
iE  CREEK 

FALLS  2  NNE 
FALLS  3  SE 
.ACE 

.ACE  MOODLANO  PARK 
St- 


CHESTER   1  SE 


El. '7 
1.40 
■  .47 


.76 
1.25 
1.67 


5.72-  1.37 


F»bruary 


.08- 

.93  - 
.63  - 
.53- 
2.66 
.  5u- 

1.22- 
.63 
.3*1 


1.60 
2.23  - 
E3.09 


-     .01  1.41 


April 


1.23 
1.09 
1.31 


E  .49-  1.42 


1.30-  .29 


1.64 
1.37 


1.04-  1.24 


.58- 
.77- 
2.50 
2.40 


1.24 
.17 


.92- 
1  .94 
.33- 
.33- 
.54 

.25- 


.10- 

.30 

.31- 


•It. 


.46- 

.OTr- 

T  - 


.131- 
•  04 
.20- 


.67 

.64- 

.36- 

.03- 

.34- 


.43 


T     -  1.41 


.00- 
.21- 
.20- 


3.22 
-  1.60 


1 .68 
1.65 
.08)-  1.77 
.00l-  1.23 
.47- 

■  00 


•  74 
!-  2.7! 
2.5f 


•  1J>-  2.04 
.OTr  1-35 


1.15-  2.59 


I  •  121-  1-97 


.54- 
.63)- 
•  96T- 


.44-  2 

•  39r  2 
.69- 

1.25r-  2 


2.29  1.04 


1.31 
El. 26 
3.48 


6.001  2.63 


1.1* 
3.9lk 
4.2fl 

1.34j 
1.84- 
2.66H 
.75(- 


.89- 


25     6.23-  3.06 


.69f-  .21 

A.li 

2.94J-  2.05 


1.  15' 
2.08 


30.29  1.53 

9.13  .66 
E16.92p  3.86 
19.081-10. 24 
21,04-  2,39 
6.82M  3.69 

9.54-  4.44 
10.17-  2.96 

6.57r  3.24 
19.13K  3.82 
13.941  4.61 

E10.98r  4.03 


E  6.80,-  4.d8 

?3.  10 
0.  321 

E10.34I-  3.53 

I4.74r-  6.96 


a 


6.151-  7.95 
1 .  6  7 

E16.57r  9.44 
E18.47| 

6.91-  1.71 

7.30r  3.04 

12.62]  1.75 

31. lOh  7.45 

E22.66  1.16 

e.ssp  5.47 

13.43-  6.66 

17.43-  5.51 

12.06-  4.26 

23.63r-  5.56 

9.97  .24 

E13.93-  .67 

28.42>-21.32 

7.0*-  2.86 
E13.2T 

18.32r-  7.16 


1.39]    22.02-  7.08 

10.26  .03 

16.51  .46 

6.78-  3.43 


S:i% 


4.96-  3.85 
6.241-  2.64 
24.22-13.96 


.  .8 


84     19.78-  3.77 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

V 
m 

ja 

Ok 

£ 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  r 

oinimu. 

m  of 

First  tall  mi 

oi 

No  ot  days 
between  dates 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

24°  or 
below 

28  or 
below 

32°  or 
below 

ABERDEEN   EXP  STATION 

7 

-23 

1  R 

1 

-  3 

4 

-22 

(24  ) 

4 

-23 

(28  ) 

6 

-13 

(32°  ) 

9 

-14 

(30° ) 

10 

-14 

(25° ) 

10 

-15 

(18°) 

176 

170 

93 

A  LB  I  ON 

94 

7 

-23  + 

~16 

11 

-26+ 

4 

-22 

(22° ) 

6 

-15 

(28°) 

6 

-15 

(28° ) 

9 

-  2 

(31°) 

9 

-10 

(28°) 

9 

-14 

(20°) 

145 

87 

79 

ALPHA  1  NE 

90 

7 

-  9 

-25 

12 

-25 

6 

-13 

(23°) 

6 

-16 

(26°) 

6 

-20 

(32°) 

7 

-  2 

(29°) 

8 

-2  0 

(27°) 

8 

-28 

(22°) 

76 

65 

12 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

93 

7 

-   4  + 

-12 

1 

-  3 

4 

-  9 

(24°) 

4 

-22 

(27°) 

5 

-10 

(32°) 

9 

-14 

(29°) 

10 

-15 

(19°) 

10 

-15 

(19°) 

189 

176 

127 

ANDERSON  DAM 

99 

7 

-30 

-13 

2 

-21 

4 

-  9 

(23° ) 

4 

-11 

(25°) 

4 

-16 

(32°) 

11 

-  1 

(30°) 

11 

-  2 

(27° ) 

11 
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(24°) 

6- 

13 

(28°) 

6- 

16 

130  , 

8- 

2  0 

(32°) 

9- 

13 

(27°) 

9- 

14 

(22°) 

146 

92 

65 

MACKAY  RANGER  STATION 

89 

8- 

22 

-1  5 

1 

-  5+ 

4- 

-22 

(23° ) 

4- 

50 

(28°) 

6- 

13 

(32°) 

9- 

14 

(30°) 

10- 

14 

(28°) 

10- 

15 

(24°) 

176 

167 

93 

MA  LAD 

8- 

5 

1 

-  3 

3- 

-28 

(22°) 

4- 

10 

(28°) 

5- 

15 

(32°  ) 

10- 

14 

(31°) 

10- 

15 

(22°) 

10- 

15 

(22°) 

201 

188 

152 

MA  LA  D  CAA  A IRPORT 

95 

7- 

23 

21 

1 

-  4 

4- 

-  9 

(19°) 

4- 

10 

(27°) 

6- 

16 

(31°) 

9- 

14 

(27°) 

9- 

14 

(27°) 

10- 

15 

(18°) 

189 

157 

90 

MAY  RANGER  STATION 

93 

7- 

9+ 

-25 

1 

-18 

4- 

-22 

(19° ) 

4- 

2  3 

(28° ) 

6- 

17 

(30°) 

9- 

1 

(32°) 

9- 

1  4 

(24°) 

9- 

14 

(24°) 

145 

144 

76 

MC  CALL 

89 

7- 

30+ 

-17 

2 

-18 

6- 

13 

(27°) 

6- 

16 

(30°) 

8- 

28 

(31°) 

9- 

13 

(28°) 

10- 

6 

(24°) 

_ 

92 

53 

MC  CAMMON 

94 

7- 

29+ 

-19 

1 

-  3 

4- 

-  9 

(20° ) 

4- 

12 

(28°) 

6- 

15 

(31°) 

9- 

14 

(28°) 

9- 

14 

(28°) 

10- 

14 

(15°) 

188 

155 

91 

HER IDIAN  1  SSW 

7- 

10 

~  ^ 

1 

-  3+ 

4- 

•12 

(24°) 

4- 

29 

(28°) 

4- 

2" 

(28°) 

10- 

14 

(32°) 

- 

- 

168 

100 

7- 

3  0 

-  9 

1 

-18 

4- 

■  1 

(24°) 

4- 

8 

(25°) 

4- 

11 

(29° ) 

10- 

15 

(20  ) 

11  - 

8 

(25°) 

11- 

9 

(21°) 

222 

214 

187 

MINIDOKA  DAM 

97 

7- 

23 

-12 

1 

-17 

3  _ 

2  3 

lift  ) 

4_ 

(28° ) 

22 

224 

189 

176 

MONTPELIER  RS 

92 

7- 

24 

-24 

2 

-25 

4- 

13 

(21°) 

6- 

16 

(28°) 

6- 

16 

(28°) 

9- 

2 

(31°) 

9- 

14 

(23°) 

9- 

14 

(23°) 

154 

90 

78 

MOSCOW  U  OF  I 

96 

7- 

30 

-19 

1 

-  1 

4- 

-  8 

(21°) 

4- 

20 

(28°) 

5- 

30 

(31°) 

10- 

16 

(32°) 

10- 

2  5 

(27°) 

11- 

2 

(23°) 

208 

188 

138 

MOUNTA I N  HOME 

~ 

10- 

15 

(29°) 

11- 

2 

(21°) 

11- 

2 

(21°) 

UflTTlU    nice     p  i( 

1 

-  1 

5- 

-  4 

(24°) 

6- 

13 

(28°) 

6- 

2  2 

(32°) 

9- 

13 

(31°) 

10- 

14 

(27°) 

11- 

1 

(23°) 

181 

123 

83 

NAMPA  2  NW 

99 

7- 

11  + 

-  1 

1 

-18 

4- 

-  9 

(24°) 

4- 

11 

(28°) 

4- 

21 

(29°) 

10- 

14 

(31°) 

10- 

16 

(23°) 

10- 

16 

(23°) 

190 

188 

176 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

94 

7- 

9 

-24 

1 

-  3 

5- 

3li 

(23°) 

6- 

16 

(28°) 

6- 

16 

(28°) 

7- 

2 

(31°) 

9- 

13 

(22°) 

105 

16 

NEZPERCE  2  E 

92 

7- 

30 

-  5 

1 

-  1 

4- 

8 

(23°) 

4- 

9 

(26°) 

4- 

29 

(30°) 

10- 

14 

(29°) 

11- 

2 

(22°) 

11- 

2 

(22°) 

208 

2  07 

168 

(11  If  T  ru 
'  i  ri  1 .  r  I 

7- 

4+ 

■  6 

1 

-  3 

4- 

8 

(21°) 

4- 

11 

(25°) 

5- 

4 

(32°) 

9- 

12 

(31°) 

10- 

14 

(24°) 

10- 

14 

(24°) 

189 

186 

131 

OBSIDIAN  4  NNE 

82 

7- 

9+ 

-29 

12 

-2  5 

6- 

16 

(21°) 

6- 

19 

(28°) 

6- 

30 

(29°) 

7- 

1 

(29°) 

7- 

2 

(26°) 

9- 

1 

(23°) 

77 

13 

1 

OLA  4  S 

102 

7- 

30 

-11 

1 

-18 

4- 

-  8 

(23°) 

4- 

10 

(27°) 

4- 

17 

(29°) 

9- 

13 

(32°) 

10- 

15 

(26°) 

11- 

1 

(24°) 

207 

188 

149 

OROFINO 

106 

7- 

30 

1 

1 

-  3 

3- 

22 

(22°) 

4- 

9 

(26°) 

4- 

21 

(32°) 

10- 

5 

(31°) 

10- 

14 

(28°) 

11- 

7 

(23°) 

230 

188 

167 

PALISADES  DAM 

94 

7- 

24 

-18 

1 

-  2 

4- 

11 

(24°) 

5- 

15 

(25°) 

6- 

16 

(32°) 

7- 

7 

(31°) 

9- 

1 

(28°) 

10- 

14 

(19°) 

186 

109 

51 

PARMA  EXP  STATION 

102 

7- 

10 

1 

1 

-  3 

4- 

10 

(23°) 

4- 

11 

(28°) 

4- 

11 

(28°) 

10- 

7 

(32°) 

10- 

15 

(26°) 

11- 

2 

(21°) 

206 

187 

179 

PAUL  1  E 

96 

7- 

24 

-12 

1 

-18 

4- 

9 

(21°) 

4- 

22 

(26°) 

5- 

10 

(31°) 

9- 

14 

(29°) 

10- 

15 

(20°) 

10- 

15 

(20°) 

189 

176 

132 

PAYETTE 

102 

7- 

30 

-  2 

2 

-18  1 

3- 

22 

(23°) 

4- 

9 

(27°) 

4- 

16 

(32°) 

10- 

7 

(32  ) 

10- 

15 

(26°) 

11- 

2 

(20°) 

22  5 

189 

174 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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I  — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


IDAHO 
1952 


Station 

I 

ja 

i 

Dal* 

Lownt 

Data 

Las 

t  spring  r 

mnimm 

D  Ol 

Flrat  fall  ml 

n i mil m  ol 

No.  of  days 
between  dates 

24  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

32"  or 
below 

28°  or 
below 

24  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 

32°  or 
below 

I  RANGER  STAT  I ON 

7- 

30 

-1 5 

1- 

2 

4 

-22 

(24°) 

4- 

3  ' 

(28°) 

6- 

23 

(31°) 

7- 

-18 

(30°) 

9- 

14 

(27°) 

10- 

-.!H 

(21°) 

189 

137 

25 

JLl.O  WB  AIRPORT 

7- 

■23 

-15 

1- 

3 

3 

-23 

(22°) 

4- 

:>:< 

(26°) 

4- 

22 

(26°) 

9- 

-14 

(32°) 

10- 

14 

(26°) 

10- 

15 

(23°) 

206 

175 

145 

7- 

-30+ 

-16 

1- 

3 

4 

l  0 

(24°) 

4- 

(28°) 

6- 

13 

(31°) 

9- 

-13 

(29°) 

10- 

8 

(28°) 

10- 

14 

(22°) 

187 

160 

92 

rcH 

96 

7- 

-10+ 

-15 

1- 

1  + 

4 

9 

(22°) 

4- 

-20 

(28°) 

5- 

30 

(32°) 

8 

30 

(32°) 

10- 

12 

(28°) 

11- 

2 

(18°) 

207 

175 

91 

ON  SUC  MCTOBY  1  SE 

94 

-16 

3+ 

(23°  ) 

(28°  ) 

(29°  ) 

(32  *  ) 

(19  ) 

19  ) 

189 

188 

144 

■  RivER  EXP  STA 

93 

7- 

-30 

-15 

1- 

1 

5- 

-  5 

(23°) 

6- 

13 

(27°) 

6- 

14 

(31°) 

7- 

-  C 

(31°) 

9- 

13 

(27°) 

10- 

14 

(21°) 

162 

92 

22 

JR  TESTING  STA 

94 

7- 

-23+ 

-23 

1- 

3 

4 

22 

(23°) 

4- 

30 

(28°) 

6- 

16 

(32°) 

9- 

is 

(31°) 

9- 

14 

(25°) 

9- 

1", 

(24°) 

146 

137 

89 

93 

7- 

-  9 

-15 

1- 

17+ 

4 

-  9 

(22°) 

4- 

12 

(26°) 

5- 

30 

(32°) 

10- 

12 

(32°) 

10- 

19 

(24°) 

10- 

IS 

(24°) 

189 

188 

189 

IS  RANGER  STA 

103 

7- 

-30 

15 

1- 

2+ 

* 

.25 

(18°) 

4- 

-  8 

(27°) 

4- 

* 

(32°) 

1 1 

-  2 

(31°) 

11- 

22 

(23°) 

271 

137 

- 

- 

(23° ) 

(26*  ) 

(32*  ) 

* 

j  n    I'll  i  hl. 

92 

7- 

-31 

-12 

1- 

1 

4 

-11 

(24°) 

6- 

13 

(28°) 

6- 

:';t 

(32°) 

7- 

-  6 

(32°) 

10- 

14 

(26°) 

11- 

2 

(19°) 

205 

123 

13 

7- 

-31 

2- 

22 

4 

-  9 

(22°) 

4- 

-11 

(26°) 

4- 

-22 

(30°) 

9 

-14 

(32°) 

10- 

13 

(22°) 

10- 

IS 

(22°) 

189 

187 

145 

ANTHONY 

^92 

7- 

■  9+ 

~20 

1- 

1 

4 

-13 

(23°) 

4- 

-22 

(25°) 

6- 

-16 

(31°) 

9- 

14 

(26°) 

10- 

1 1 

(20°) 

184 

145 

MARIES 

98 

7 

-30+ 

-10 

1- 

3 

4 

.2g 

(21°) 

4- 

(21°) 

5- 

■  5 

(30°) 

8 

-30 

(32°) 

10- 

5 

(28°) 

10- 

-14 

(24°) 

168 

159 

95 

II 

99 

" 

-17 

(20°  ) 

(28°  ) 

(30°  ) 

(25°  ) 

14 

(25°  ) 

(24°  ) 

170 

144 

83 

1    an>  own 

j  I  NT  EXP  STAT  ION 

8- 

-  4 

15 

1- 

1 

4 

-  9 

(24°) 

4- 

-21 

(26°) 

6- 

-13 

(30°) 

9 

13 

(31°) 

10- 

6 

(28°) 

10- 

-14 

(23°) 

188 

168 

92 

7 

-30 

_  7 

1- 

17+ 

4 

9 

(24°) 

4 

-12 

(28°) 

4- 

16 

(32°) 

10 

-14 

(30°) 

10- 

1., 

(28°) 

11- 

-  1 

(20°) 

206 

187 

181 

vn     DIWITD    «3  Tl  T  I  l"iT«I 

T 

-30 

-20 

1- 

17 

4 

-24 

(24°) 

6- 

-16 

(25°) 

6- 

-23 

(31°) 

8 

■  ?1 

(32°) 

9- 

14 

(23°) 

9- 

-14 

(23°) 

143 

90 

68 

QFIELD 

98 

7 

-23 

-18 

1- 

l 

4 

-22 

(24°) 

4- 

22 

(24°) 

5- 

-10 

(31°) 

9 

-14 

(27°) 

9- 

14 

(27°) 

10- 

1  4 

(24°) 

175 

145 

127 

ITE 

85 

8 

" 

-13 

2" 

(23°  ) 

(26°  ) 

(30°  ) 

(31°  ) 

.  2 

(28° ) 

10 

(21°  ) 

123 

16 

1 

7 

-  9 

2- 

24 

4 

-13 

(22°) 

5 

•17 

(28°) 

6 

-13 

(32°) 

7 

-  7 

(32°) 

9- 

14 

(24°) 

9 

-14 

(24°) 

154 

120 

24 

ILLEY 

7 

-28+ 

2- 

22 

6 

-13 

(22°) 

6 

-17 

(28° ) 

6 

.i  n 

(30° ) 

7 

-  2 

(30°) 

8- 

27 

(28° ) 

9 

-14 

(20°) 

93 

71 

2 

"ALLS  PH 

103 

7 

-10+ 

0 

1- 

18 

3 

-14 

(24°) 

3 

2  2 

(28°) 

4- 

9 

(32°) 

11 

2 

(24°) 

11- 

•  2 

(24°) 

11 

-  2 

(24°) 

233 

235 

207 

IA 

-26 

2- 

24 

5 

-IS 

(23°) 

IA  EXP  STATION 

87 

7- 

-23  + 

- 

6 

-13 

(28°) 

6 

30 

(32°) 

7 

-  1 

(32°) 

7- 

•  7 

(28°) 

9 

-14 

(23°) 

7 

CREEK 

97 

7 

-23 

-14 

1- 

17 

4 

-  9 

(19°) 

6 

-13 

(26°) 

6 

-30 

(32°) 

7 

-  7 

(32°) 

7- 

-13 

(26°) 

30 

7 

FALLS  2  NNE 

99 

7 

-30 

-  9 

1- 

17 

4 

-  9 

(22°J 

4 

-11 

(26°) 

4 

-22 

(30°) 

9 

-14 

(31°) 

10 

-15 

(24°) 

10 

-15 

(24°) 

189 

187 

145 

FALLS  3  SE 

95 

7 

-10+ 

-  3 

1- 

18 

4 

-  9 

(23°) 

4 

-10 

(28°) 

5 

-10 

(32°) 

9 

-14 

(31°) 

10 

-15 

(27°) 

11 

-  2 

(22°) 

207 

188 

127 

CE 

94 

7 

-30 

-  7 

1- 

1 

4 

-10 

(23°) 

5 

-  5 

(28°) 

6 

-13 

(30°) 

8 

'!(. 

(32°) 

10 

-14 

(26°) 

11 

-  2 

(21°) 

206 

162 

78 

CE  WOODLAND  PART 

93 

7 

-11  + 

-14 

i- 

1 

4 

-11 

(23°) 

5 

-  5 

(28°) 

6 

-13 

(31°) 

9 

-14 

(32°) 

10 

1  -1 

(26°) 

10 

-15 

(24°) 

187 

162 

93 

R 

103 

7 

-10 

-  6 

l- 

18 

4 

-  8 

(22°) 

4 

-11 

(28°) 

4 

-29 

(30°) 

10 

-  6 

(32°) 

10 

-15 

(24°) 

10 

1  5 

(24°) 

190 

187 

160 

ESTER  1  SE 

93 

7 

-30 

-10 

l- 

■  1 

4 

-29 

(24°) 

4 

-29 

(24°) 

6 

-16 

(32°) 

9 

-  1 

(32°) 

9 

-  2 

(28°) 

10 

-14 

(23°) 

168 

126 

77 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


IRDKES  EXPERIMENT  STATION 


EVAP 

DEP 

WIND 


Apr. 


May 


B8.54 
1.13 
3155 


July 

8.85 
-  .01 
2430 


Aug. 

9.26 
1.42 
2359 


SepL 

B5.64 
.51 
1710 


ROWRO<  X  DAM 


°ton 


PUMPING  STATION 


IIIDOIA  DAM 


ICO*  U  OF  I 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


4.26 
1.18 
1785 


6.08 
.31 
1351 

7.11 
.59 
3130 

8.91 

4110 

4.93 
.73 
1147 


B6.77 
-  .49 
B1559 

8.36 
.75 
2659 

10.30 

3840 

5.48 
.25 
1510 


9.03 

-  1.61 
1221 

9.08 

-  .19 
1947 

12.40 

3210 

8.54 
.80 
1497 


8.02 
-  .41 
2198 

12.52 

3390 

8.29 
2.18 
1385 


6.23 
.47 
2374 


5.09 
1.66 
1152 


3.26 
.85 
670 

4.08 

1.10 
1727 

5.97 

2930 


.ISADts  DAM 


EVAP 

DEP 

WIND 


mm  HOME  1  HE  All  equipment  eoved  \1  mile  s  . 
IkOES  DAF  All  equipment  Moved  314  Mile  SE 


RELOCATIONS 


August  21,  1952 
Novenber     25,  1952 


SOLDIER  CREEK 


Storage  gage  Moved  1  Mile  N 


September  18,  1952 


NAME  CHANGES 


CLEMENTSVILLE  4  SE 
GRACE  POWER  HOUSE 
MOUNTAIN  HOME  1  NE 
SOLDIER  CREEK 


Changed  to 
Changed  to 
Changed  to 
Changed  to 


TET0NIA  EXPERIMENT  STATION 
GRACE 

MOUNTAIN  HOME 

SOLDIER  CREEK  RANGER  STATION 


May  18, 

November  24, 

August  21, 

September  18, 


1952 
1952 
1952 
1952 


See  reference  notes  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Static 


ABERDEEN  EXPERIMENT  STATION 
ALBION 
ALPHA  1  HE 
AMERICAN  FALLS  1  NW 
ANDERSON  DA II 

ARCO 

ARROW ROCK  DAM 
ASHTON  1  S 
ATLANTA  1  E 
ATLANTA  SUMMIT 

AVERY  RANGER  STATION 
BANCROFT 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BIG  CREEK  1  S 

BLACKFOOT 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY 
BRIDGE 
BUHL 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

BURKE  2  NNE 
BURLEY 

HURLEY  1  NW  FACTORY 
BURLEY  CAA  AIRPORT 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 

CASCADE  LSI 

CASCADE  RANGER  STATION 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RANCH 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLARK  I A  RANGER  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AIRPORT 

COEUR  D  ALENE  RANGER  STATION 
CONDA 

COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL  1  N 

CRAIGMONT 
CROUCH  2  NNW 
DEADWOOD  DAM 
DEADWOOD  SUMMIT 
DECEPTION  CREEK 

DEER  FLAT  DAM 
DIXIE 

DOLLARHIDE  SUMMIT 
DRIGGS 

DUBOIS  EXPERIMENT  STATION 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 
EDEN  HUNT  PROJECT 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 

FAIRFIELD 

FENN  RANGER  STATION 
FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RANGER  STATION 
GILMORE  SUMMIT  RANCH 

GLENNS  FERRY 
GOODING  1  E 
GOODING  CAA  AIRPORT 
GRACE 
GRAND  VIEW 

ORANGEY I LLE 
GRAY 
GROUSE 
HA  I  LEY 
HAMER   4  NW 

HAZELTON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
IDA  VADA 
IRWIN  2  S 


Index  No. 

bounty 

0 

1 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

i  ? 
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I     1  BEAR.     2  BOISE,     3  CLEARWATER ,     4  COEUR  D ' ALENE ,     5  KOOTENAY ,     6  LOST ,     7  PALOUSE ,     8  PAYETTE,     9  PBND  ORBILLE       10  ST  JOE, 


REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  eF;  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  novenent   in  Biles. 
Evaporation  is  Measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  Toot  dlaaieter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Data  for  recorder  stations,  denoted  by  **C"  ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  tbe  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

+  Also  later  date   (dates)  or  months. 

•  Amount  Included  in  following  measurement . 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H  Less  than  a  complete  month  of  record  available;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  of  record  are  missing.   See  monthly  Climatological  Data  for 
detailed  dally  record. 

R  Data  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  months.     V  to  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 

S  Storage  precipitation  station.     Data  will  be  published  In  tbe  July  or  August  or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable     to  the     Treasurer  of  tbe  United  States.       Remittances  and  cor respocdence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  Superintendent     of  Documents. 

Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

RELOCATIONS  AND  NAME  CHANGES  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  161. 
-  162  - 
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IDAHO  -  JANUARY  1953 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 


WEATHER  SUMMARY 


January  1953  should  long  be  remembered  in 
Idaho  for  its  mild,  wet  weather.  In  all  of 
the  60  years  of  weather  records  no  other 
January  has  been  as  warm.  All  sections  of 
the  State  were  affected,  each  division  aver- 
age exceeding  that  of  any  previous  January, 
and  the  state-wide  average  topping  previous 
records  by  three  degrees.  Many  stations  rec- 
orded new  maximum  temperatures  for  the  month, 
particularly  in  the  large  valleys  of  the 
southwestern  and  south-central  sections,  and 
the  70°  reading  at  Grand  View  on  the  9th  was 
the  highest  January  temperature  in  the  State 
since  1901. 

Precipitation,  averaged  for  the  entire 
State,  was  nearly  double  the  long-period  mean 
for  January.  In  60  years  only  January  1909 
has  had  more  precipitation.  The  Northern 
Division  in  particular  received  extremely 
heavy  precipitation,  the  average  fall  of 
7.57  inches  exceeding  by  more  than  an  inch 
the  previous  Division  high  of  6.27  inches 
in  January  1894. 

Snowfall  averaged  close  to  the  long-period 
mean  for  January,  despite  the  fact  that  be- 
low an  elevation  of  about  3500  feet  amounts 
were  generally  small.  Depths  at  higher  ele- 
vations showed  substantial  increases  during 
the  month  in  most  sections  of  Idaho,  and 
density  of  the  snow  pack  was  above  normal. 

Sunshine  was  far  below  the  January  mean. 
Few  Januaries  have  had  so  many  days  with  pre- 
cipitation and  at  several  stations  the  great- 
est one-day  precipitation  amounts  were  new 
records  for  January.  Strong  winds  occurred 
with  more  than  usual  frequency,  but  damage 
was  comparatively  light,  being  limited  mainly 
to  disruption  of  power  and  communications 
with  only  slight  structural  damage  reported. 


The  unusually  warm  weather  and  abundance 
of  precipitation  in  Idaho  during  January  195: 
can  be  attributed  to  the  persistence  of  lo i 
pressure  systems  over  the  Pacific  Northwest 
and  over  the  eastern  Pacific  at  middle  an| 
higher  latitudes.  Cold  air  masses,  and  thei: 
attendant  high  pressure  areas,  generalli 
moved  southward  east  of  the  Continental  Di  ■ 
vide,  while  winds  across  Idaho  were  persis- 
tently from  the  west  and  southwest.  Thu  J 
the  State  was  under  a  maritime  influence 
throughout  the  month,  except  for  two  or  thre i 
minor  invasions  of  continental  polar  air  i| 
the  northern  part  of  the  State. 

Within  the  almost  constant  flow  of  ai 
from  the  Pacific,  fluctuations  in  intensit 
did,  of  course,  occur.  Two  of  the  stormies 
periods  during  the  month  were  from  the  7t 
to  the  9th  and  from  the  16th  to  the  18th 
Most  of  the  stations  in  the  State  recorde 
the  heaviest  precipitation  of  the  month  i 
either  one  or  the  other  of  these  periods 
and  in  the  earlier  period  a  large  number  o 
stations  reported  high  winds. 

From  the  standpoint  of  the  agriculture 
economy  of  Idaho,  this  month's  weather  wa 
generally  beneficial.  Rains  at  lower  eleva 
tions  moistened  the  soil  which  had  so  Ion 
been  dry.  At  intermediate  and  higher  ele 
vations  rains  served  to  increase  the  densit 
of  the  snow  pack  which  still  lies  over  dr 
ground  in  many  areas.  Streamflow  was  wel 
above  normal  for  January,  but  reservoirs 
in  general,  held  more  water  than  usual  fo 
this  time  of  year.  Prospects  for  irrigatio 
water  supplies  were  good  in  most  section: 
with  near-normal  runoff  indicated  for  mos 
of  the  major  irrigation  projects. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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78 

71 

71 

9 
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25 
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COMPARATIVE  DATA 


1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1914 


Temperature 


25.8 
22.6 
27.4 
24.  0 
17.4 

28.1 
30.8 
26.7 
23.7 
25.9 

24.5 

27.  5 
25.0 
22.5 
26.3 
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20.3 
26.5 
24.9 
20.8 

29.6 
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58 
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60 


60 
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56 
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-23 
-34 
-19 

-24 

-18 


Precipitation 


20.9 
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17.0 

14.0 
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19.7 
26.7 
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19.4 
29.4 
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56 
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10 

1918 
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68 
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13 

1919 
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62 
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1920 

24 
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63 

-31 
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1921 

27 
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60 

-33 
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17 
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57 
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7 

1925 

26 
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60 
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IS 

1926 

23 
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54 

-24 
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10 
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1927 

25 

6 

63 

-44 
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11 

1928 

25 

8 

57 

-29 
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9 

1929 

15 
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54 

-36 

2 
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30 
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11 

1930 

12 

9 

66 
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49 
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3 

10 

1931 

23 
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58 

-22 
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8 
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1 
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12 
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10 
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8 
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1939 
1940 

1941 
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1943 
1944 
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1949 
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Temperature 


Precipitation 


23.5 
8.7 
27.6 
27.3 
26.2 

27.2 
19.5 
23.  1 
20.8 
27.2 

23.7 
19.9 
25.5 
6.9 
18.9 

23.4 
21.1 
?5.3 


56 
56 
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64 
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45 
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52 
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2.49 
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1.42 
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.88 
1.40 

1.91 
1  .41 
1.73 
1.00 
3.25 

2.13 
2.16 
3.98 


26.3 
29.4 


10.6 
11.9 
20.6 
8.7 
5.7 

17.2 
13.8 
8.1 
15.5 
36.9 

22.9 
28.8 
15.4 


1° 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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TABLE  2  JANUARY  1953 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 
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Departure 
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Highest 
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0 

1.00 
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0 

3  1 

hi 

0  ► 

hi 
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NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

M 

54 

9 

22 

6 

0 

0 

0 

BAYV I EW  MODEL  BASIN 

44  1 

32.9 

38.5 

54 

1  3 

25 

6 

815 

0 

0 

16 

0 

6*83 

1  •  45 

9 

3  5 

2 

24 

4 

BIG  CREEK   1  S 

38.9 

22.8 

30.9 

13.9 

50 

1 1 

8 

4 

1050 

0 

j 

»U 

0 

7*48 

5*55 

1.26 

9 

44  !  2 

33 

20 

21 

6 

1 

BONNERS  FERRY 

42.2 

31.6 

36*9 

13.5 

52 

24 

16 

6 

863 

0 

2 

20 

0 

7*71 

5  .  02 

•  97 

7 

7 

2b 

4 

BURKE   2  NNE 

28  .  4 

31.7 

9.5 

4  3 

9 

12 

6 

1026 

0 

7 

29 

0 

13*64 

9 

70 

28 

28 

13 

CLARK  FORK   1  ENE 

43*1 

30.1 

36.6 

10*6 

57 

1  2 

19 

872 

0 

1 

22 

0 

13.14 

9,77 

2,io 

9 

8*5 

7 

2h 

9 

COBALT  BLACKBIRD 

33*7 

18.9 

26. 3M 

48 

1  2 

9 

0 

30 

0 

4*24 

•  66 

1  9 

55.2 

37 

30 

25 

1 

COEUR  0  ALENE  CAA  AP 

38.  1 

54 

1  ] 

21 

828 

0 

0 

15 

0 

5*70 

20 

l  0*  \ 

7 

24 

3 

COEUR  0  ALENE  RS 

44  *  9 

33*7 

39.  3M 

12.5 

56 

9 

17 

789 

0 

0 

10 

0 

5*32 

2  01 

•  47 

7 

2 

24 

0 

COTTONWOOD 

4  3  •  5 

37.3 

13*7 

5  7 

9 

21 

2 

851 

0 

0 

19 

j 

4*68 

2.58 

5*7 
* 

2 

18 

2 

DIXIE 

77  0 
* 

29*4 

1  1 

3 

1095 

0 

a 

30 

0 

t  *  7S 

1  "  70 

17 

30 

<?ti 

3 

2 

ELK  CITY 

41**  7 

* 

33.  5M 

57 

1 1 

1  2 

970 

0 

29 

0 

117 

1  7 

24 

2 

\ 

ELK  RIVER   1  S 

35*7 

1  5 

~* 

905 

0 

0 

19 

12*33 

7*1 

28 

25 

8 

1 

FENN  RS 

* 

32  6 
• 

37.8 

8 

g 

26 

839 

0 

0 

14 

0 

9*17 

* 

lift 
* 

I  7 

a 

2 

25 

7 

2 

GRANGEVILLE 

39.4 

]  \ 

24 

787 

0 

1 ) 

16 

0 

14 

2 

19 

2 

0 

KELLOGG 

44*  5 

342 

39*4 

12*5 

58 

24 

0 

0 

g 

0 

8*48 

503 

1*35 

4  2 

1  + 

26 

4 

!: 

KOOSK IA 

48  •  0 

34.4 

41*2 

12*0 

67 

g 

27 

1  + 

730 

0 

0 

10 

0 

4*82 

2.71 

•  72 

18 

2*0 

2 

2 

17 

4 

LEWISTON  WATER  PLANT 

50  .  8 

38.0 

44*4 

11*2 

6  5 

9 

30 

5 

631 

0 

0 

5 

0 

3*57 

2.16 

•  57 

16 

16 

1 

_ 

LEWISTON  WB  AP 

R 

50  •  1 

38  •  1 

44*  1 

13,3 

66 

g 

30 

5  + 

637 

0 

0 

6 

0 

2,88 

1,83 

•  39 

20 

*  9 

T 

2 

16 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

45.3 

34.8 

40*1 

11.9 

56 

24 

27 

6 

766 

0 

0 

9 

0 

7*03 

4.25 

1.03 

1 7 

2 

2 

23 

s 

1 

MULLAN  PASS  CAA 

31.9 

22.9 

27.4 

7.7 

41 

1  1 

9 

6 

1  158 

0 

18 

31 

0 

10.99 

7.01 

.92 

7 

91*8 

74 

31 

28 

5 

0 

NEZPERCE  2  E 

42.9 

32.9 

37.9 

56 

9 

19 

27 

830 

0 

0 

13 

0 

4*44 

.60 

1 7 

3.0 

2 

2 

19 

2 

0 

OROFINO 

45.8 

35.1 

40*  5 

10*8 

62 

9 

29 

2  + 

753 

0 

0 

10 

0 

8.16 

5.30 

1.70 

17 

2*0 

25 

5 

1 

PIERCE  RS 

36.5 

28.5 

32.5 

8.3 

53 

9 

20 

2  + 

998 

0 

1 

30 

0 

12*11 

7*57 

2.03 

17 

15.7 

24 

28 

25 

8 

2 

POR THILL 

43.  5 

29.6 

36*6 

12*9 

53 

9+ 

10 

6 

876 

0 

2 

21 

□ 

4*80 

2.45 

.70 

9 

16*5 

10 

7 

21 

2 

0 

POTLATCH 

40*  5M 

12*4 

58 

1 1 

22 

750 

0 

0 

9 

0 

4*72 

9 

2*5 

'  1 

28 

22 

S 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

39  •  5 

30.2 

34.9 

11*3 

49 

9+ 

13 

929 

0 

2 

23 

0 

8.31 

4*55 

1*18 

9 

20.8 

24 

7 

24 

6 

1 

RIGGINS  RS 

51.9 

38.6 

45*  3M 

11*0 

64 

9+ 

33 

1  + 

606 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

*  43 

•  28 

14 

.  0 

0 

18 

0 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

36  .  2 

28.5 

32.4 

8*9 

47 

24 

15 

5 

1003 

0 

7 

27 

0 

14.59 

7  •  50 

1  •  30 

7 

82*7 

62 

28 

27 

13 

3 

SAINT  MARIES 

32  .  0 

38*3 

54 

9+ 

19 

822 

0 

0 

17 

0 

9 

27 

8 

1 

SA  LMON 

42*9 

25.7 

34*  3 

16*9 

6  2 

12 

7 

3  + 

946 

0 

6 

27 

0 

1  *04 

6  *  35 

1 "  36 

19 

6 

14 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

41.1 

32.1 

36.6 

11*1 

5 1 

12 

19 

874 

0 

1 

16 

0 

10*10 

6*43 

1  •  43 

9 

13,3 

17 

7 

25 

7 

2 

WA  LLACE 

42.0 

32.0 

37.0 

10*2 

53 

24 

18 

6 

862 

0 

1 

11 

0 

1  4  ,4Q 

9,63 

1  •  82 

9 

15,0 

8 

1  + 

26 

12 

3 

WALLACE  WOODLAND  PK 

41.7 

31.2 

36.5 

10*5 

5  3 

16 

6 

0 

Q 

]  1 

11.58 

7*68 

1,70 

13.0 

9 

1  + 

27 

10 

1 

WINCHESTER  1  SE 

43.2 

29.9 

36.6 

10*4 

54 

10 

23 

1  + 

875 

0 

0 

25 

0 

4  .49 

3  •  3 

* 

1  8 

25 

3 

DI V I S ION 

36.  7 

10.2 

7 

SOUTHERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

39  6 

24  3 

32.0 

13  6 

50 

11  + 

7 

_ 

1019 

0 

3 

29. 

0 

24 

ft 

* 

Q5 

18 

47  5 

26 

7 

24 

6 

ANDERSON  DAM 

4  1.5 

30.9 

36.2 

54 

25 

18 

886 

0 

0 

17 

0 

4*08 
* 

1*63 
* 

17 

1 5 

^  1 

14 

2 

1 

ARROW ROCK  DAM 

a7  '  !v 

7z!  *ft 

36.3 

10  + 

24 

0 

1 

19 

0 

1  8 

/l 

7 

17 

5 

ATLANTA   1  E 

31  .0 

Q  Q 

1 2 

10 

1044 

0 

4 

29 

0 

1  fil 

1 8 

a  % 

19+ 

?2 

4 

BLISS 

ifl  *  Q 

31  . 

40.0 

7  "q 
* 

fS<S 

12 

19 

768 

0 

0 

1  B 

0 

7  Rft 

1  ft? 
* 

1  *n? 

1  8 

* 

a 

7 

13 

2 

1 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

/A 

M 

22 

0 

0 

13 

0 

4*58 

16 

BOISE  WB  AP 

* 

41.0 

7 

9 

24 

737 

0 

2 

1 2 

0 

1  a 

1 8 

* 

_ 

1  + 

16 

2 

1 

BUHL 

e.  ft 

a*  a 

41*8 

:  # 

25 

21 

713 

0 

0 

14 

0 

1  as 

1  6 

* 

6 

0 

0 

CALDWELL 

i£  *  *! 

a  ? 

42.1 

1 

22 

77 

7  03 

0 

1 5 

0 

9  7fl 

7  oi 

*n«i 

14 

1 

1 

CAMBRIDGE 

29*4 

37  .  5 

15.4 

g 

20 

7 
2 

84  5 

0 

0 

1  8 

0 

<\  Q7 

1 "  06 

1  8 

11*0 

16 

CASCADE  1  NW 

38  2 

27.3 

32.8 

48 

1 1 

11 

992 

0 

6 

24 

0 

544 
* 

•  92 

18 

37.5 

32 

8 

2  1 

3 

0 

CHALLIS 

33.9 

-  _  ? 

55 

2  3+ 

8 

954 

0 

5 

2b 

0 

35 

•  31 

9 

5 

1  + 

9 

0 

0 

COUNCIL   1  N 

42*0 

29*6 

35.8 

12*1 

54 

3 1 

2  1 

: 

897 

0 

2 

24 

0 

8*83 

5*26 

18 

12*1 

1  + 

l  5 

6 

DEADWOOD  DAM 

35.  7 

22.8 

29.3 

13.6 

45 

9  + 

5 

5 

1102 

0 

9 

3  1 

0 

8.55 

3  •  74 

1,12 

18 

6  0*0 

51 

8 

24 

7 

2 

DEER  FLAT  DAM 

^«  *  7 

\  C  * 

42.4 

g 

26 

692 

0 

0 

1  4 

0 

*  *  ^  \ 

7 

2 

EMMETT  2  E 

1*1 

3  5.0 

41  .9M 

12.8 

*a 

10 

25 

2  7 

719 

0 

1 

1  1 

0 

3.95 

2*57 

1  •  9 

1 8 

2*0 

]| 

FAIRFIELD 

36.9 

20*1 

-28.5 

47 

1 2 

-  5 

5 

1121 

0 

6 

31 

1 

4.12 

•  98 

18 

3  5*4 

7ft 

8 

1  9 

2 

~^ 

GARDEN  VALLEY  RS 

41.0 

28.3 

34.  7 

10*9 

5  3 

2  5 

1  3 

1 

933 

0 

2 

25 

0 

7.14 

3*91 

1  •  79 

1 8 

21*5 

7_ 

22 

7 

20 

5 

1 

GLENNS  FERRY 

M 

63 

1 2 

18 

27 

0 

0 

15 

0 

2*3  3 

1*19 

•  0 

0 

1  l 

GOODING  CAA  AP 

44.  7 

30  *5 

37.6 

13.9 

60 

1  2+ 

17 

5 

84  3 

0 

1 

17 

0 

2*47 

1*23 

* 

18 

4*6 

2 

8 

L5 

1 

u 

GRAND  VIEW 

52.7 

3  3*8 

43*3 

14*3 

7  0 

21 

27 

„J 

1 

1 5 

•  7  3 

.01 

•  27 

1  6 

.  0 

0 

0 

HA  I  LEY 

38*8 

20*5 

29.7 

10*2 

48 

9 

6 

nRQ 

3  0 

0 

2*99 

•  76 

•  55 

7 

23.  1 

32 

8 

13 

2 

HA  2ELTON 

47.4 

30  •  6 

39.0 

12*8 

60 

25 

18 

27 

2*27 

1*03 

•  80 

1  8 

2  « 1 

1 

2  + 

1 3 

1 

HILL  CITY 

37.3 

21*2 

29*  3 

14*0 

50 

1 2 

-  5 

5 

1  1  00 

0 

31 

3*67 

1.59 

•  94 

1 1 

2 

0 

HOLLISTER 

1.?  *  a 

40.  1M 

*o 

60 

17 

27 

76  5 

t  9 

0 

•  97 

•  1 0 

1  7 

,  f*  ? 

g 

0 

IDAHO  CITY 

2.8 

77  *n 

32.  8 

8.5 

56 

24 

27 

2  B 

7*34 

4*20 

1  • 

18 

15.4 

1  9 

2 

JEROME 

Z 

28.9 

38*2 

11*7 

6  1 

25 

1 5 

5 

r 

2*68 

1  *61 

•  53 

1  I 

1*3 

0 

1 7 

1 

KUNA   2  NNE 

48.  5 

33.8 

4  1  •  2M 

12*9 

6  3 

9  + 

2  1 

27 

740 

0 

I  4 

0 

3*32 

2*12 

*  2 

a? 

1  1 

3 

1 

LOWMAN 

38.0 

24*8 

31*4 

9*1 

1 

1034 

Q 

2 

3 1 

0 

7.60 

4*40 

7 

52*1 

7 

2  0 

6 

MC  CALL 

34  •  0 

25*2 

29*6 

11*5 

44 

?  5 

16 

1  + 

10  97 

0 

1  4 

29 

0 

7*63 

4*14 

1*41 

51*0 

ao 

8 

[  7 

7 

? 

MERIDIAN   1  SSW 

41.9 

13*3 

26 

5  + 

709 

0 

1 

10 

0 

1  .90 

18 

0 

5 

2 

MESA 

41.7 

29*8 

35.8 

53 

3  1 

20 

6 

898 

0 

2 

2  J 

0 

8*27 

1,53 

18 

23.0 

14 

6 

L6 

6 

2 

MOUNTAIN  HOME 

51.2 

32*1 

41  .7 

13.9 

66 

g 

18 

27 

716 

0 

0 

1  e 

0 

2.38 

1  .20 

1.09 

1  8 

0 

9 

2 

1 

NAMPA   2  NW 

49.7 

34.4 

42  .1 

66 

10 

22 

27 

0 

1 

1  ? 

0 

2.15 

.81 

18 

•  6 

T 

1  + 

l  3 

2 

\ 

NEW  MEADOWS  RS 

39.0 

25.1 

32.  1 

12.8 

48 

9  + 

10 

25 

1016 

0 

3 

27 

0 

6.10 

3.12 

1.07 

17 

24.9 

27 

7 

24 

6 

OBSIDIAN  4  NNE 

35.  1 

17.9 

26.5 

12.  1 

45 

11  + 

-  1 

4  + 

1  186 

0 

1 1 

3  1 

2 

3.17 

1.18 

.62 

9 

26.8 

28 

19+ 

2  1 

1 

\ 

OLA  4  S 

45.9 

30.8 

38*4 

58 

1  0 

1  8 

4 

820 

0 

0 

19 

0 

5.53 

1.32 

1  8 

16 

5 

PARMA  EXP  STA 

49.  7 

33.1 

4  1.4 

13.6 

65 

9 

27 

1  + 

723 

0 

1 

1  B 

0 

1  .52 

.39 

•  31 

17 

2.0 

T 

1  + 

14 

0 

0 

PAYETTE 

47.4 

33.2 

40*3 

13.1 

62 

25 

27 

757 

0 

1 

1  8 

0 

2.23 

.68 

.40 

1  8 

3.5 

1 

2+ 

L4 

0 

0 

R  I CHF I  ELD 

40.4 

25.5 

33.0. 

12.8 

55 

25 

7 

986 

0 

4 

24 

1  0 

2*31 

1.02 

•  64 

18 

5.  7 

7 

7 

1  2 

1 

0 

SHOSHONE 

43.8 

28.2 

36.0 

12.7 

59 

25 

14 

5 

892 

0 

2 

28 

1  0 

2.74 

1  .31 

.  79 

18 

3.0 

2 

7 

18 

1 

0 

STIBNITE 

35.9 

20*4 

28.2 

51 

10 

10 

22 

0 

31 

0 

7  .30 

.90 

8 

66.5 

37 

30+ 

20 

3 

0 

SUN  VALLEY 

37.  5 

I  1.9 

24*7 

9.4 

48 

31 

-  8 

27 

1  243 

0 

31 

5 

3.09 

•  98 

•  75 

9 

28.0 

36 

8 

1  1 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

52.  7 

36.6 

44.  7 

13.3 

67 

75 

27 

27 

621 

0 

1 

9 

0 

1  .52 

.55 

.57 

17 

.0 

0 

2 

0 

THREE  CREEK 

48.  9 

26.5 

37.7 

63 

1  1  + 

15 

1  + 

838 

0 

0 

22 

!  0 

.47 

-      .  79 

.15 

21 

3.0 

2 

1  + 

5 

0 

0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

49.0 

31  .7 

40.4 

13.7 

61 

9  + 

20 

5 

755 

0 

0 

1  7 

0 

1  .76 

•  66 

.56 

18 

1.3 

T 

1  + 

1  5 

1 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

48.0 

29.9 

39.0 

12.2 

62 

1  3 

20 

5 

0 

1 

21 

0 

1.77 

.88 

.50 

18 

2.5 

1 

27 

L4 

1 

0 

WEI SE.R 

47.6 

31.3 

39.  5M 

13.2 

65 

y 

22 

27 

786 

0 

0 

19 

0 

2*24 

.45 

.43 

18 

3.3 

2 

1  + 

10 

0 

DIVISION 

36.4 

11.8 

4  .02 

1  .93 

15.9 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

43.0 

27.7 

35.4 

15.2 

55 

25 

15 

3 

912 

0 

:  1 

22 

0 

*62 

-  .06 

.  19 

17 

2 

7 

11 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
JANUARY  1953 


Temperature 


SUUon 

If 

•  5 
<S 

Average 

Minimum 

5* 
■ 
< 

.  e 

u 

&§ 

•  2 

oii 

; 

-o 
2 

a 

a 

5 
I 

.3 

2 

Q 

Q 
t 

I 

No.  ol  Days 

3 

4- 

■3 

;  i 
1* 
s§ 
&& 

J 
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S 

0 
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• 

O 

Snow.  Steal.  Hail 

No.  ol  Deya 

Max. 

Mln. 

t 
8 

0 
° 

J 

Q 

% 

ol 

!  s 

i : 
*j 

»t 

hi 

I  a 

si 
50 

2  0 

• 

I 

ALB  I  ON 

1,7.9 

28.0 

38.0 

9.9 

60 

9+ 

15 

5 

831 

0 

0 

23 

3 

2.10 

.63 

.70 

18 

2.2 

1  4 

1 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

43.8 

28.9 

36.4 

12.6 

54 

12  + 

17 

3  + 

882 

o 

1 

22 

0 

1  .84 

.44 

•  39 

17 

2 

7 

16 

0 

0 

ARCO 

39.  2 

16.5 

27.9 

12.9 

50 

9 

-  2 

4 

1 143 

o 

31 

1 

.61 

.35 

.41 

7 

3.5 

p 

Q 

0 

ASM TON  1  S 

36.  3 

23.4 

29.9 

11.7 

45 

25 

7 

15 

1082 

o 

7 

26 

o 

1.63 

.25 

•  36 

17 

14.5 

1 9 

7  + 

1  0 

0 

BLACKFOOT 

43.3 

27.2 

35.3 

14.1 

58 

25 

12 

15 

915 

0 

4 

23 

0 

•  99 

•  02 

•  67 

14 

6.0 

7 

BURLEV 

1,7.1. 

31.1 

39.3 

13.3 

61 

13 

18 

27  + 

o 

o 

19 

Q 

1  .83 

.89 

.40 

18 

3.5 

3 

g 

1  2 

0 

0 

BURLEV  FACTORY 

46.0 

28.8 

37.4 

13.4 

59 

13 

14 

27 

0 

o 

23 

o 

2.00 

1  .08 

.63 

19 

3 

a 

1  ? 

1 

0 

BURLEY  CAA  AP 

47.0 

30.5 

38.8 

13.4 

59 

1?+ 

16 

27 

636 

0 

o 

19 

J 

2.14 

1  .49 

.69 

18 

3.2 

1 

1+ 

1 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

36.5 

17.1 

26.8 

12.1 

47 

23 

-  3 

1  + 

1175 

0 

9 

31 

3 

.15 

-  .09 

.05 

9+ 

3 

0 

0 

CON  OA 

38.0 

21.9 

30.0 

13.7 

55 

11 

7 

5 

0 

6 

30 

0 

2.64 

1.08 

.52 

19 

24.0 

16 

1 

0 

OR  I GCS 

39.  1 

M 

49 

11 

0 

3 

1  .79 

.  12 

.48 

6 

10 

0 

0 

DUBOIS  EXP  ST A 

32.2 

22.1 

27.2 

9.6 

41 

25 

6 

27 

1168 

0 

17 

31 

0 

.55 

-  .40 

.15 

14  + 

5.  3 

IS 

7+ 

6 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

35.  5 

22.2 

28.9 

11.1 

45 

11 

10 

27 

1112 

0 

10 

31 

0 

.40 

-  .46 

.13 

20 

2.6 

9 

8+ 

5 

0 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

45.2 

27.7 

36. 5M 

14.8 

56 

9 

10 

15 

84  5 

0 

3 

?1 

0 

1.31 

.55 

.60 

14 

8 

1 

0 

GRACE 

38.8 

26.2 

32.5 

12.8 

51 

1  1 

12 

15 

999 

0 

6 

?7 

0 

2.55 

1  .35 

.68 

14 

11.0 

5 

2  + 

15 

2 

0 

GR»v 

39.  7 

23.3 

31.5 

13.8 

53 

11 

13 

28 

1032 

0 

7 

29 

0 

2.43 

.83 

.70 

18 

23.0 

24 

31 

1 1 

1 

0 

GROUSE 

37.3 

11.0 

24.2 

47 

12 

-  a 

1* 

1259 

0 

5 

30 

6 

.18 

-  .79 

.06 

13 

5 . 0 

20 

B 

5 

0 

0 

HAMER  4  NW 

37.5 

21.6 

29.6 

17.0 

50 

25 

11 

27 

1092 

0 

7 

30 

0 

.46 

-  .17 

.23 

14 

4 

0 

0 

IOAHO  FALLS  6  NE 

40.6 

27.3 

34. OM 

55 

20 

6 

15 

958 

0 

5 

24 

0 

f  .64 

.44 

14 

3.8 

a 

7 

4 

0 

0 

IOAHO  FALLS  CAA  AP 

39.4 

26.2 

32.8 

13.5 

53 

25 

7 

15 

992 

0 

6 

26 

0 

.63 

-  .68 

.42 

14 

6.2 

7 

1  + 

B 

0 

0 

IRWIN   2  S 

39.  7 

25.8 

32.8 

13.5 

51 

12 

6 

15 

993 

0 

5 

25 

0 

2.03 

.61 

.56 

14 

19.5 

12 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

32.7 

18.9 

25.8 

13.0 

46 

11 

0 

27 

1208 

0 

14 

31 

1 

5.25 

2.17 

.93 

17 

44.0 

45 

23  + 

| 

4 

0 

LlFTON  PUMPING  STA 

38.6 

21.7 

30.2 

12.4 

48 

10  + 

8 

4 

1075 

0 

3 

30 

0 

1  .08 

.48 

.28 

14 

7.5 

2 

1  + 

10 

0 

0 

MACK  AY  RS 

36.7 

16.4 

26.6 

9.5 

48 

12 

2 

5 

1183 

0 

7 

31 

0 

.71 

-  .12 

.25 

9 

5»  5 

1  ? 

7+ 

11 

0 

0 

MALAD 

42.2 

27.6 

34.9 

13.2 

54 

25 

16 

4 

923 

0 

0 

23 

0 

2.35 

.93 

.86 

18 

1 

]  4  + 

|  3 

1 

0 

MALAD  CAA  AP 

41.7 

25.1 

33.4 

54 

25 

12 

4 

971 

0 

0 

30 

0 

1  .81 

.67 

18 

4.7 

4 

8+ 

)  1 

1 

0 

MAY  RS 

42.4 

22.4 

32.4 

1S.0 

56 

13 

1 

1 

1003 

o 

4 

30 

o 

•  53 

.09 

.  1 1 

19 

1 0 

ft 

0 

MC  CAMMON 

43.4 

27.3 

35.4 

51 

12 

12 

4 

913 

0 

0 

24 

0 

2.31 

.  5? 

18 

5 

7 

1 1 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

44.  3 

29.6 

37.0 

58 

12 

19 

4 

862 

0 

0 

19 

0 

1  .21 

.  32 

14 

2.0 

1 

7 

1 1 

0 

0 

MONTPEL1ER  RS 

42.5 

19.7 

31.1 

13.5 

51 

13 

6 

4 

0 

2 

31 

o 

2.06 

1  .06 

.45 

21 

12.0 

1 1 

30  + 

1 0 

OAKLEY 

48.  2 

31.0 

39.6 

11.6 

59 

10  + 

16 

27 

780 

0 

0 

16 

0 

.92 

.  16 

1  .  5 

1 

1  i 

0 

PALISADES  DAM 

39.4 

25.4 

32.4 

54 

12 

1 1 

15 

1001 

0 

7 

28 

0 

2  .84 

'.60 

18 

15 

7+ 

16 

1 

0 

PAUL     1  E 

47.  8 

29.5 

38.7 

12.7 

63 

11 

19 

27  + 

0 

0 

!2 

0 

1.76 

.76 

1.5 

2 

8 

13 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

43.2 

29.2 

36.2 

14.2 

55 

12 

15 

15 

885 

0 

3 

1  8 

0 

1.39 

.18 

.33 

14 

7.3 

5 

14  + 

13 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

43.  9 

29.0 

36.5 

16.0 

53 

10  + 

7 

16 

878 

0 

0 

?1 

0 

3.35 

1.95 

.68 

14 

22.6 

9 

IS 

L4 

3 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

37.6 

22.4 

30.0 

49 

25 

1 

1  ♦ 

1078 

0 

7 

30 

0 

.54 

.  10 

9  + 

1.3 

10 

0 

0 

RUPERT 

46.  1 

27.9 

37. OM 

12.4 

61 

13 

18 

27  + 

0 

0 

24 

0 

1.41 

.35 

.33 

18 

13 

0: 

0 

SAINT  ANTHONY 

38.9 

25.7 

32  •  3 

50 

25 

1  0 

2  + 

1006 

0 

5 

29 

0 

•  90 

.19 

.  1  4 

1  7 

11 

7 

11 

0 

0 

SPENCER  RS 

34.6 

17.2 

25.9 

1  1.4 

43 

1  1 

-  1 

27 

1204 

0 

9 

31 

2 

1.25 

-  .23 

.33 

9 

13.5 

9 

0 

0 

SPRINGFIELD 

42.4 

27.2 

34.8 

14.5 

54 

12 

9 

2 

928 

0 

3 

?n 

0 

.53 

-  .48 

.16 

7 

2.4 

11 

0 

0 

STREVELL 

42.0 

27.4 

34.7 

52 

25 

17 

1  + 

932 

0 

o 

22 

0 

.25 

.  .  16 

21 

2 

2 

5 

0 

0 

SUGAR 

39.2 

25.2 

32.2 

15.6 

51 

20 

10 

2 

1011 

0 

6 

29 

0 

.25 

-  .95 

.12 

17 

t 

0 

0 

TETON  1  A  EXP  STA 

36.9 

17.1 

27.0 

52 

12 

1 

1 

1170 

0 

<> 

29 

0 

.89 

.13 

17 

1? 

0 

0 

DIVISION 

32.8 

12.9 

1  .43 

.22 

9.3 

STATE 

35.3 

11  .8 

3.  98 

1.97 

15.4 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

'I 

■1 

3 

4  | 

5 

6 

7  | 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

15 

16  j 

17  l 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26  | 

27 

28  j 

29  j 

30 

31 

ABERDEEN  ftp  st« 

.6? 

.01 

T 

.09 

.02 

T 

.02 

.12 

.19 

.05 

.07 

.02 

.01 

T 

.02 

ALBION 

?.io 

.01 

•  03 

.10 

.02 

■  07 

■  18 

.23 

.23 

.09 

•  02 

T 

.03 

ALPHA  1  NE 

9.2* 

•  07 

•  29 

■  34 

.40 

.49 

.09 

.01 

.62 

.72 

.17 

.10 

1.10 

1.05 

.13 

.70 

•  16 

.01 

.12 

•  07 

.17 

.37 

.07 

.05 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

LB* 

.01 

.02 

T 

.21 

.05 

■  12 

.03 

.22 

.01 

.39 

.19 

■  20 

.02 

T 

.12 

ANDERSON  DAM 

4.08 

.0* 

.03 

T 

.31 

.27 

.08 

.03 

.  35 

•  30 

.40 

.30 

1.63 

.04 

■  04 

.04 

T 

T 

T 

MOO 

•  61 

.41 

.20 

T 

T 

1  DAM 

.13 

.0. 

.15 

.13 

■  N 

.09 

.12 

.54 

.37 

.  14 

1.14 

.2 

1.07 

.16 

•  14 

T 

.16 

.02 

ASHTON   1  S 

1.63 

.12 

T 

T 

.25 

.07 

.22 

7 

.06 

T 

.36 

.  1 

.13 

T 

.05 

.25 

ATLANTA  1  E 

a  27 

.1. 

.25 

.67 

.37 

.46 

.23 

•  48 

.35 

.31 

•  33 

1.07 

.81 

.42 

.23 

.29 

.08 

T 

.49 

.27 

•  07 

AVE**  RS 

.20 

.20 

•  00 

.47 

.20 

.22 

.26 

.49 

.45 

•  06 

•  63 

.39 

.70 

•  20 

BAWIEW  MODEL  BASIN 

A  .A3 

.00 

•  08 

.17 

•  02 

.85 

.06 

1.45 

.05 

.37 

■  10 

.05 

.05 

.26 

.23 

.32 

.44 

•  40 

•  16 

.56 

.23 

.05 

•  19 

•  17 

T 

T 

•  33 

BIG  CREEK    1  S 

7.48 

.0* 

•  14 

.03 

.47 

.66 

1.26 

•  a. 

.83 

.39 

.03 

.05 

.03 

.78 

.43 

.60 

.  21 

.17 

•  07 

.10 

.13 

.10 

BLACK POO" 

•  99 

T 

.10 

T 

.67 

.11 

.  c  r 

■.its 

?;aa 

T 

•  08 

T 

.21 

•  08 

T 

.  14 

.26 

.09 

.52 

.13 

.21 

•  03 

.05 

.04 

BOISE  LUCK*  PEAK  DAM 

4.  58 

.08 

T 

•01 

•  04 

•  31 

•  16 

.01 

T 

.01 

■  23 

.97 

.20 

2.41 

.13 

T 

.02 

T 

T 

T 

BOISE  WB  AP  //R 

J. 35 

.OA 

•  04 

y' t 

.03 

.19 

•  10 

T 

T 

.10 

.28 

.11 

.27 

.94 

.13 

.03 

.11 

T 

T 

.01 

.02 

.01 

BONNER1)  FERRv 

7.71 

.0] 

.42 

•  21 

T 

•  19 

.97 

.83 

.58 

•  04 

.66 

.17 

.06 

T.  J 

.36 

.05 

.05 

.43 

.14 

.44 

. :  1 

•  30 

•  47 

.06 

.24 

..1 

•  17 

.  18 

.06 

.11 

•  43 

ML 

1.35 

.  30 

.19 

t' 

■  25 

.17 

•  37 

•  07 

T 

BURKE  2  NNE 

13.  A4 

.20 

.13 

•  44 

T 

T 

.02 

1.04 

.32 

1.71 

•  03 

.31 

•  71 

.60 

.32 

•  36 

•  35 

.62 

.66 

.30 

.26 

•  93 

•  22 

.93 

•  43 

.68 

•  41 

.34 

.21 

.7. 

•  13 

BU*LE* 

1  .83 

.02 

.03 

T 

.30 

.06 

.05 

•  04 

.31 

T 

•  16 

•  40 

.31 

T 

.12 

.  D 1 

T 

T 

'SURLE*  FACTORY 

2.00 

T 

.02 

■  30 

.  j. 

•  06 

.04 

•  36 

.16 

•  33 

.63 

T 

.01 

.  >« 

T 

•  01 

NURLE*  CAA  AP 

2.14 

.01 

.03 

T 

.18 

.10 

.03 

.03 

•  01 

•  30 

•  13 

•  23 

.19 

.69 

T 

.14 

T 

.09 

T 

■  01 

T 

.  CALDWELL 

2.78 

.17 

.07 

.05 

•  11 

■  07 

T 

.16 

•  11 

•  48 

•  12 

.23 

.  J3 

.08 

T 

T 

.03 

CAMNRItX.f 

3.92 

1.02 

■  23 

•  08 

,02 

•  73 

.25 

.93 

.60 

.  16 

•  46 

.20 

•  02 

.  30 

CASCADE   1  NW 

5.++ 

.03 

.08 

.09 

.70 

.36 

.30 

.67 

■  36 

t 

.30 

■  47 

.92 

.28 

.46 

T 

•  01 

.09 

.02 

•  01 

.08 

.03 

.10 

CENTERVILLE  ARNAUGH 

8.38 

.10 

•  1. 

.38 

.49 

.42 

.07 

.19 

.34 

.35 

T 

•  6. 

1.31  2.11 

•  24 

.56 

■  04 

•  14 

..7 

.08 

.19 

■  18 

.09 

.12 

•  03 

CMALL 1 S 

•  83 

.01 

T 

.15 

.31 

•  02 

.06 

.01 

.07 

■  17 

,04 

CMlLL*  BARTON  FLAT 

.13 

T 

.03 

T 

T 

.05 

.09 

T 

Clark  *ork  i  ene 

1  3.1* 

•  1. 

.13 

.33 

•  04 

1.19 

.23 

1  1 

T 

1.16 

.64 

.10 

.  1  0 

•  22 

.38 

•  2. 

.7* 

.31 

.  i  | 

•  32 

.06 

.02 

.24 

•  1. 

.  :  ' 

■  43 

■  12 

.10 

■  03 

'COBALT  BLACKBIRD  MINE 

4.24 

.12 

.07 

.12 

.37 

.36 

.28 

.07 

.05 

.13 

•  .3 

.28 

•  4. 

.66 

.16 

•  21 

.20 

.07 

■  03 

.21 

.23 

•  01 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

5.70 

•  08 

•  13 

.OA 

.34 

.21 

.27 

.42 

•  07 

.35 

•  10 

■  01 

■  03 

. .  : 

•  2. 

.20 

.2. 

•  09 

•  79 

T 

•  32 

■  41 

T 

.03 

T 

•  07 

.02 

T 

.66 

KTOEUR  0  ALENE  RS 

3.32 

.21 

•  13 

•  1  : 

.04 

•  47 

■  32 

.33 

T 

•  23 

.11 

.28 

.16 

.06 

•  33 

.40 

•  1. 

•  03 

.33 

.19 

•  23 

■  30 

■  22 

T 

T 

.40 

.01 

■  28 

CONDA 

2. A* 

.08 

. :  > 

.04 

.06 

.21 

■  22 

•  31 

.  i6 

.08 

.3. 

.92 

.27 

•  06 

•02 

•  10 

.1. 

COTTONWOOD 

4.88 

•  21 

T 

T 

T 

.07 

.10 

.02 

•  01 

.26 

■  36 

T 

.34 

1.24 

•  64 

.03 

•  37 

•  2. 

.28 

T 

.02 

•  21 

.07 

.1. 

T 

COUNCIL   1  N 

8.83 

•  10 

.13 

.13 

.72 

.45 

T 

1.30 

.42 

1.02 

1.31 

•  49 

.30 

.93 

.23 

•  31 

.07 

CROUCH  ?  NN* 

10.39 

.18 

•  23 

•  46 

•  77 

.43 

•  1. 

.76 

.  IS 

..3 

1.60  . 

•  09 

.19 

•  70 

•  04 

.27 

■  12 

•  02 

.22 

.29 

.06 

•  07 

KAO^OOO  DAM 

8.35 

.58 

•  18 

. :  1 

•  15 

1.06 

.75 

.42 

T 

T 

•  41 

..2 

■  22 

•  32 

.64 

•  12 

•  31 

.82 

•  07 

•  04 

.17 

.14 

•  01 

.17 

.10 

.  19 

.06 

DEER  Flat  dam 

1.82 

•  20 

.06 

.03 

.66 

■  12 

.12 

.64 

T 

7 

bine 

8.02 

... 

•  32 

•  01 

.08 

•  07 

.30 

.22 

•  21 

.12 

•  21 

■  23 

.31 

■  14 

•  99 

1.20 

•  1. 

.23 

.47 

.17 

.10 

.24 

.02 

.01 

•  21 

.37 

.27 

.09 

■WIGGS 

1 .79 

.04 

.48 

.28 

.02 

.04 

•  29 

.20 

•  40 

■  04 

.04 

XWOI S  EIP  STA 

.35 

T 

•  03 

.03 

•  13 

.03 

.  13 

DUBOIS  CAA  AP 

•  40 

T 

T 

T 

T 

.07 

.06 

T 

T 

.10 

.04 

■  13 

T 

T 

»W  CI  TV 

5.25 

.33 

•  07 

.02 

•  03 

•  04 

.17 

.  li 

.02 

.07 

.37 

.31 

.1. 

1.17 

.20 

.02 

•  17 

.06 

.19 

.17 

•  33 

.0. 

.31 

Soo  Reference  Motet  Following  Station  Index 
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Table  3-Continuod 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

«  1 
2 

3 

4 

5  6 

8  1 

9 

in 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

lb 

lo 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ELK  RIVER  1  S 

12.93 

•  19 

•  33 

T 

*  47 

.  4  1 

•  91 

•00 

•  32 

.29 

•  37 

•  10 

•  29 

•  1  5 

.67 

•  06 

.  22 

•  22 

EWETT  2  E 

3.09 

T 

.09 

•  84 

.29 

•  01 

.20 

.43 

•99 

l!?9 

•  20 

FAIRFIELD 

4*12 

•  10 

.10 

.46 

•  48 

.04 

•  09 

T 

•  21 

.33 

■04 

•  18 

•  61 

.OP 

■  19 

.20 

•  03 

■  02 

.05 

.07 

T 

.01 

FENH  RS 

•  •17 

* 1  0 

r. 

*  " 

*  * 

•  10 

•  38 

•  31 

•  70 

1  •  16 

1  "  ?o 

•  40 

.  it 

•  66 

•  44 

•  48 

•  07 

•  08 

•  49 

•  09 

■  59 

•  oe 

FORT  HALL    INO  AAENCY 

•  02 

*  oi 
* 

•  05 

■  60 

•  19 

T 

J 

,l 

•  20 

GARDEN  VALLEY  RS 

7.1* 

*3 

23 

•  97 

46 

.  06 

•  49 

•  27 

45 

75 

1  70 

19 

I 

65 

03 

05 

" 

T 

.08 

GLENNS  FERRY 

2*33 

•  OS 

.06 

.22 

• 

I 

1  .  AO 

.  15 

.12 

.07 

GOODING  CAA  AP 

2.47 

T 

•  04 

T 

T 

.01 

•  23 

.10 

•  02 

T 

.05 

•  17 

.07 

•  35 

.25 

■  97 

.10 

.07 

•  01 

T 

•  03 

T 

GRACE 

2.35 

•  03 

•  03 

•  0 

•  23 

.08 

*  J* 

•  1  8 

*  j 

•  02 

•  05 

•  05 

'  ,l  5 

GRANO  VIEW 

.73 

* 

*  0  3 
* 

•  03 

•  15 

02 

* 

* 

GRANGEVILLE 

3.14 

.10 

* 

* 

* 

' 

GRAY 

2.43 

•  10 

.20 

.20 

.  12 

•  12 

.20 

.12 

!70 

•  12 

■  3! 

■  20 

GROUSE 

.18 

.01 

•  02 

.04 

•  06 

.05 

HA  I LEY 

2.99 

•  01 

•  0 

05 

* 

•  21 

•  03 

•  38 

•  19 

* 

MAMER  *  NW 

.46 

"o? 
* 

* 

*23 
* 

_ 

"  18 

HAZELTON 

2.27 

•  03 

•  05 

* 

HILL  CITV 

3.67 

.13 

•  29 

.28 

T 

•  28 

.  18 

.12 

'.91 

.94 

•  31 

.16 

T 

T 

.07 

HOLL I STER 

.97 

.12 

•  03 

•  04 

•  12 

•  03 

.29 

•  21 

•  09 

•  04 

HOWE 

•  42 

•  04 

•  10 

T 

T 

•  06 

T 

•  22 

IDAHO  CITY 

7.3* 

.28 

•  10 

.  0  1 

•  18 

•  50 

.  36 

•  34 

■  33 

• 

60 

•  23 

•  0 

•  04 

ft 

•  10 

.20 

•  11 

IDAHO  CITY  13  SW 

9*11 

•  23 

•  15 

18 

56 

38 

.08 

•  02 

78 

50 

•  71 

1  61 

61 

03 

" 

.08 

.04 

IDAHO  FALLS  6  NE 

E  .64 

E 

•  05 

T  T 

.08 

T 

.44 

!o7 

T 

T 

T 

T 

idaho  falls  caa  ap 

.63 

T 

•  02 

T 

T 

T  T 

.03 

T 

.01 

T 

•  42 

.01 

.01 

.05 

.08 

.T 

T 

T 

T 

T 

IRWIN  2  S 

2.03 

•  04 

•  04 

T 

.58 

.05 

*  1  % 

•  06 

"ii 

ISLAND  PARK  DAM 

5.25 

•  1  5 

in 

■10  »13 

*64 

* 

.54 

* 

* 

*93 
* 

*  16 

* 

.  2 

*34 

•  33 

10 

JEROME 

2.68 

05 

T 

T  02 

23 

07 

.09 

•  12 

•  07 

•  3  1 

. 3 

49 

38 

06 

20 

T 

T 

0  1 

05 

02 

PC  AM  I  AH    1  NE 

- 

I 

T 

T 

.04 

•  08 

•  03 

1.03 

.02 

f 

• 

1.50 

.22 

•  24 

T 

•  61  T 

•  06 

T 

T 

.16 

.14 

.01 

KELLOGG 

8.4B 

.19 

T 

•  20 

.29 

.39 

1.39 

.28 

•  49 

.82 

•  35 

.05 

.18 

•  48 

•  60 

.26 

•  13 

.42 

•  04 

.79  .03 

.02 

•  49 

.19 

.08 

.10 

.08 

•  18 

KOOSKIA 

*.8? 

T 

.21 

T 

•  03 

•  03 

* !! 

•  J? 

.03 

•  02 

■  68 

•  06 

•  19 

.21 

T 

KUNA  2  NNE 

3*32 

* 

•  09 

*  02 

•  15 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

"07 

LEWISTON  WATER  PLANT 

3.97 

02 

.08 

T 

13 

22 

•  57 

•  41 

10 

T 

LEWISTON  WB  AP  R 

2.88 

T 

•  09 

T 

T 

T 

■  15 

T 

.07 

•  10 

.29 

T 

•  34 

.36 

•  28 

.09 

.39 

T 

!l0 

.31 

!o7 

!04 

.07 

.  18 

T 

T 

LIFTOft  PUMPING  STA 

1.08 

T 

T 

.03 

.01 

.07 

•  10 

.28 

.03 

•  18 

.11 

.20 

T  J 

T 

.07 

LOWMAN 

7.60 

•  20 

•  19 

•  60 

■75 

.20 

•  31 

* 

•  45 

"oi 

•  60 

*oJ 

■  35 

•  41 

•  30 

*  a* 

MACKAY  RS 

•  71 

* 

.25 

T 

" 

* 

*n  l 

* 

"  5 

.11 

.02 

.03 

MALAD 

2.33 

03 

13 

03 

09 

■  04 

24 

•  32 

03 

23 

86 

06 

05 

MALAD  CAA  AP 

1.81 

.01 

.05 

T 

.39 

•  09 

T 

■  24 

•  15 

.04 

Io4 

•  67 

T 

.06 

T 

T 

T 

.07 

MAY  RS 

•  53 

•  02 

.05 

■  02 

.07 

.  10 

.11 

.04 

•  08 

.02 

.02 

MC  CALL 

7.63 

* "  1 1 

T 

•  16 

•  63 

T 

•  23 

'  *  £5 

•*! 

•  25  T 

•  03 

•  16 

•  05 

MC  CAMMON 

2»31 

•  31 

* 

*ni 

T 

* 

* 

"to 
• 

•  52 

.13 

"n* 
■  06 

"00 

.  09 

MERIDIAN    1  SSW 

3.32 

T 

28 

47 

20 

72 

1  65 

MESA 

8.27 

T 

•  38 

.17 

•  47 

•  41 

•  10 

.98 

.65 

.95 

1  Jo5 

1.93 

.05 

.63 

T 

.15 

•  25 

.42 

..08 

MINIDOKA  DAM 

1.21 

•  01 

T 

.07 

.11 

•  01 

.02 

.32 

.23 

•  23 

.14 

•  02 

T 

•  05 

T 

MONTPEL IER  RS 

2>06 

*  ?! 

"if 

•  **\ 

•  04 

•  15 

MOSCOW  U  OF  I 

7.03 

OA 

* 

*  Oft 

* 

.55 

* 

* 

* 

* 

'  07 

•  67 

1  .03 

•  36 

•  3? 

.53 

•  15 

•  18 

•  08 

•  0 

■  35 

•  17 

MOUNTAIN  HOME 

2.38 

09 

05 

T 

T 

08 

35 

T  ' 1 

10 

53 

1  09 

06 

07 

■ 

MULLAN  PASS  CAA 

10.99 

•  15 

•  20 

•  30 

.26 

.92 

.56 

•  44 

.20 

.67 

•  59 

.37 

.38 

.43 

.43 

^36 

I  37 

.39 

.47 

.21 

•  45 

•  26 

.18 

.39 

•  49 

.53 

.47 

•  20 

.  36 

NAMPA  2  NW 

2.15 

.02 

•  11 

T 

T 

T 

.10 

T 

.02 

.30 

•  01 

.02 

.08 

.81 

.52 

.10 

T 

.02 

NEW  MEADOWS  RS 

6.10 

•  08 

•  15 

•  06 

.11 

•  63 

•  50 

.05 

.03 

'no 

•  68 

•  40 

•  01 

1  t  07 

* !? 

•  66 

•  03 

•  16 

* 

.  0  i 

•  06 

"?o 

•  01 

NEZPERCE  2  E 

4.44 

•  23 

.03 

T 

•  34 

•  08 

.28 

.47 

.  30 

.60 

.  53 

.14 

.48 

•  21 

•  29 

■  07 

.02 

•  02 

.  14 

■  19 

.02 

OAKLEY 

.92 

•  02 

\\\ 

OBSIDIAN  *  NNE 

3.17 

.03 

•  01 

T 

T 

.19 

.  18 

62 

06 

.  18 

.  18 

.08 

.08 

.01 

I  35 

.26 

.  16 

.21 

.02 

•  09 

!o* 

T 

.06 

111 

OLA  4  S 

5.53 

.06 

•  03 

.  19 

.55 

.23 

.06 

T 

.04 

.47 

.59 

.66 

.72 

1.32 

.02 

.45 

•  03 

T 

T 

■  09 

OROF I  NO 

8.16 

.01 

•  33 

•  02 

T 

.02 

•  42 

T 

•  06 

.  16 

•  40 

.  39 

•  07 

1  *  ?n 

*  1  S 

•  39 

•  72  T 

•  t  0 

•  14 

" 

*?n 

■  12 

PALISADES  DAM 

2.84 

T 

•  07 

*T 

•  02 

.10 

.10 

•  10 

.  10 

•  40 

* 

* 

* 

.  10 

•  20 

■  10 

•  10 

.20 

PARMA  EXP  STA 

1*92 

"  1 

"  3 

.0 

.02 

.  0 

" 

.09 

I31 

.29 

PAUL   1  E 

1.76 

ill 

.16 

•  06 

.02 

.03 

.32 

.98 

• 

•  12 

T 

.02 

.01 

PAYETTE 

2.23 

.04 

.22 

T 

•  06 

.30 

•  18 

•  08 

.21 

.20 

•  14 

.27 

.40 

.01 

.  10 

T 

T 

.02 

PIERCE  RS 

12.11 

T 

.  34 

*  1  3 

•  1  7 

.49 

•  30 

POCATELLO  WB  AP  //R 

1.39 

•  03 

T 

•  03 

•  05 

.01 

•  02 

T 

T 

•  15 

.33 

•  01 

•  23 

•  27 

.13 

•  06 

T 

T 

T 

.07 

T 

POR THILL 

4.80 

06 

35 

04 

65 

.70 

T 

40 

20 

14 

08 

20 

39  T 

15 

15 

03 

" 

T 

POTLATCH 

7.51 

.25 

.06 

T 

.35 

.07 

.85 

.43 

•  70 

•  27 

.35 

.10 

I  73 

.83 

•  28 

•  33 

.44 

•  10 

•  22 

.53 

•  15 

•  05 

•  32 

.  10 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

3.35 

•  03 

.01 

•  03 

.  17 

.23 

•  12 

.68 

•  34 

.09 

.61 

.19 

.69 

.07 

.  1  3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

8.31 

•  20 

•  20 

.  *.« 

*  1 3 

* 

1.18 

T 

■  53 

•  27 

■~~ 

*W 

*r,t 

*  n\ 

•  13 

•  59 

•  72 

•  15 

.04 

.03 

•  27 

T 

'  10 

*  35 

REACTOR  TEST  I NG  STA 

•  94 

T 

*  05 

.08 

•  10 

.0 

.05 

.02 

.02 

•  03 

.02 

.  10 

RICHFIELD 

2.31 

.05 

.12 

.04 

.  34 

RIGGINS  RS 

1  .46 

.04 

.06 

.02 

.22 

.02 

•  09 

.  12 

.28 

T 

.04 

lie 

!o7 

!l6 

.04 

T 

•  01 

.01 

.01 

.02 

.07 

ROLAND  W  PORTAL 

14.39 

.22 

.17 

.75 

T 

T 

1.30 

■  30 

.46 

.01 

.45 

.42 

.65 

.01 

•  44 

.47 

•  94 

.50 

.60 

1.05 

■  44 

•  20 

.66 

.18 

.60 

1*01 

.82 

.65 

.  y7 

•  32 

RUPERT 

1.41 

.0  1 

* 

•  08 

.05 

•  02 

.28 

^12 

•  09 

SAINT  ANTHONY 

•  90 

* 

.0 

*  no 
* 

* 

.06 

* 

*  14 
* 

*  J  J 
* 

SAINT  MARIES 

9.92 

*  * 

1.57 

SALMON 

1.04 

•  04 

.01 

T  .14 

.02 

.04 

.05 

•  02 

f 

.09 

•  36 

111 

•  08 

•  09 

.01 

T 

T 

T 

.02 

SANOPOINT  EXP  STA 

10.10 

.17 

•  19 

•48 

T 

.08 

1*33 

•  23 

1.43 

T 

.57 

T  - 

.46 

•  23 

.36 

.  18 

.  77 

.43 

•  56 

•  21 

•  59 

.81  T 

•  18 

.05 

■a  1 

.26 

.12 

.18 

.72 

SHOSHONE 

2.74 

.01 

T 

.05 

•  20 

•  02 

.  15 

•  09 

■~ 

"  4 

.48 

.14 

.  02 

.07 

•  0 

SPENCER  RS 

1.25 

*n* 

*  1  a 

•  33 

.  0  "1 

.28 

•  01 

■  05 

SPRINGFIELD 

.53 

T 

.01 

•  16 

•  06 

T 

.03 

•  01 

.10  • 

STIBNITE 

7*30 

•  05 

.19 

•  13 

•  01 

•  28 

•  90 

.09 

.38 

•  33 

•  41 

.35 

•  50 

.05 

.07 

.48 

.42 

•  63 

.25 

.25 

T 

.12 

.17 

.06 

•  33 

.35 

STREVELL 

•  25 

T 

T 

t 

T 

.01 

•  01 

.03 

.  04 

.16 

T 

T 

SUGAR 

•  02 

T 

.04 

•  05 

.01 

.01 

* 

SUN  VALLEY 

3*09 

J 

•  31 

•  45 

.75 

.15 

•  03 

•  25 

•  12 

* 

18 

* 

* 

OS 

* 

_ 

_ 

_ 

SWAN  FALLS  PH 

1.32 

.06 

•  07 

.32 

.57 

.50 

T 

T 

TETON  I A  EXP  STA 

•  89 

.03  .05 

.08 

•  07 

T 

•  07 

T 

.09 

.13 

.08 

.07 

T 

.09 

T 

.10 

.03  * 

THREE  CREEK 

•  47 

T 

.04 

•  12 

•  12 

.04 

•  15 

T 

TWI N  FALLS  2  NNE 

1.76 

T 

•  03 

T 

.20 

•  03 

T 

T 

.02 

•  33 

T 

.41 

.96 

•  02 

.02 

•  07 

T 

.01 

.02 

•01 

T 

•  02 

.01 

TWIN  FALLS  3  SE 

1.77 

•  02 

T 

•  19 

T 

T 

.02 

•  30 

.  D  2 

.30 

.50 

.20 

.02 

•  14 

.01 

.  0  3 

•  02 

.04 

WALLACE 

14.40 

.07 

•06 

.56 

T  T 

1.08 

•  80 

l .  n  ? 

T 

1.19 

.77 

.65 

.37 

.23 

.56 

.42 

.33 

.74 

.66 

•  26 

■  24 

.65 

•  43 

.57 

.  3  7 

•  43 

.27 

.41 

.46  1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

11.98 

.  12 

.37 

.09 

.30 

.66 

1*70 

.70 

•  06 

•  99 

.70 

.34 

•  L2. 

.45 

•  40 

•  99 

.54 

.21 

•  59 

.05 

•60  .05 

.61 

.  1? 

.17 

.27 

.  3S 

.23  4 

WEISER 

2.24 

.05 

•  16 

.28 

.15 

.37 

.22 

.25 

.  16 

.43 

.  15 

T 

WINCHESTER  1  SE 

4*49 

•03 

.01 

.03 

•  49 

.06 

.02 

.  10 

.39 

.01 

.25 

.61 

•  69 

.21 

.33 

.06 

•  12 

.55  ,05 

.11 

•  03 

.15 

■  01 

.08 

■  05  « 

I 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  CM  Month 

• 

Station 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1 

27 

1 

28 

 L 

29 

30 

31 

RDEEN  EXP  STA 

MAX 

33 

29 

37 

30 

33 

33 

37 

41 

08 

SO 

os 

SO 

SO 

02 

33 

36 

38 

OS 

os 

33 

07 

00 

•  51 

5 1 

S3 

06 

33 

40 

49 

03.0 

M!  N 

19 

18 

15 

20 

20 

18 

27 

26 

30 

36 

28 

30 

33 

32 

20 

27 

31 

33 

35 

30 

32 

27 

33 

27 

30 

28 

18 

28 

33 

32 

30 

27.7 

ION 

MAX 

34 

02 

43 

06 

02 

01 

OS 

51 

60 

58 

52 

58 

52 

06 

36 

OS 

03 

06 

08 

60 

09 

00 

30 

54 

59 

59 

35 

00 

09 

03 

58 

07.9 

21 

27 

24 

17 

15 

19 

30 

31 

00 

35 

26 

36 

33 

28 

26 

20 

35 

37 

37 

32 

29 

27 

30 

20 

28 

23 

20 

20 

29 

30 

26 

28.0 

«   1  NE 

MAX 

36 

36 

45 

28 

29 

33 

36 

38 

09 

09 

30 

50 

40 

36 

36 

30 

36 

39 

00 

02 

36 

30 

08 

06 

48 

30 

30 

30 

03 

00 

09 

39.6 

M  I  N 

18 

18 

22 

12 

7 

11 

27 

28 

33 

17 

31 

35 

32 

23 

26 

20 

30 

31 

28 

30 

27 

18 

28 

21 

31 

23 

10 

22 

31 

29 

31 

20.  3 

RICAN  FALLS    1  NX 

MAX 

33 

32 

41 

36 

35 

37 

38 

03 

50 

S3 

06 

50 

51 

05 

36 

35 

39 

05 

00 

51 

09 

39 

09 

31 

50 

50 

3» 

02 

09 

04 

50 

43.8 

M  I  N 

2* 

19 

17 

17 

20 

19 

30 

31 

01 

38 

28 

33 

39 

30 

20 

26 

30 

35 

30 

35 

31 

27 

34 

29 

32 

28 

21 

28 

33 

32 

32 

28.9 

ERSON  DAM 

Ma  x 

00 

36 

47 

01 

36 

30 

00 

05 

02 

02 

40 

00 

03 

39 

)1 

37 

38 

38 

07 

02 

02 

37 

02 

)9 

50 

oe 

37 

35 

09 

06 

06 

41.5 

M I  N 

23 

27 

23 

26 

IB 

26 

28 

30 

36 

30 

32 

38 

37 

37 

30 

33 

30 

32 

36 

39 

36 

33 

29 

31 

30 

26 

22 

26 

32 

36 

31 

30.9 

3 

MA. 

33 

34 

01 

23 

25 

31 

33 

37 

50 

46 

39 

09 

44 

37 

35 

36 

37 

01 

44 

41 

39 

30 

01 

07 

46 

44 

01 

36 

03 

02 

46 

39.2 

MIN 

3 

3 

2 

-  2 

1 

10 

20 

23 

31 

23 

14 

31 

28 

31 

20 

12 

17 

19 

20 

26 

28 

10 

11 

11 

10 

11 

• 

9 

10 

25 

27 

16.5 

DVROCK  DAM 

MA  X 

36 

36 

37 

35 

35 

32 

35 

06 

50 

51 

06 

05 

09 

44 

01 

38 

35 

36 

00 

47 

44 

01 

37 

06 

47 

51 

4; 

38 

36 

50 

07 

41.8 

2S 

29 

27 

26 

25 

20 

26 

31 

35 

33 

33 

37 

39 

33 

26 

26 

32 

32 

33 

36 

36 

27 

30 

32 

35 

31 

25 

24 

32 

30 

35 

30.7 

row  l  s 

M«< 

27 

27 

28 

27 

26 

27 

29 

35 

03 

01 

01 

03 

00 

02 

33 

01 

35 

01 

02 

03 

40 

01 

39 

37 

03 

35 

35 

37 

35 

34 

33 

36.3 

Ml  N 

20 

15 

13 

11 

10 

13 

17 

20 

32 

33 

33 

32 

13 

31 

7 

22 

32 

33 

33 

32 

28 

18 

27 

20 

30 

19 

20 

21 

[9 

12 

20 

23.0 

ANT  A  1  E 

MAX 

33 

35 

02 

32 

40 

33 

31 

33 

05 

01 

48 

30 

38 

37 

33 

35 

35 

35 

38 

00 

35 

33 

03 

00 

03 

30 

28 

32 

35 

39 

42 

37.0 

MIN 

16 

16 

27 

19 

19 

21 

20 

28 

31 

25 

35 

33 

32 

27 

1  0 

23 

30 

31 

28 

27 

20 

13 

■  27 

25 

32 

22 

15 

IB 

28 

28 

27 

24.6 

«Y  RS 

MAX 

30 

42 

38 

50 

52 

00 

OS 

00 

OO 

01 

39 

37 

36 

37 

06 

40 

MIN 

28 

22 

28 

32 

35 

35 

35 

32 

33 

32 

30 

32 

32 

32 

31 

28 

34 

KIEV  MODEL  BASIN 

MAX 

36 

30 

00 

05 

39 

38 

03 

45 

53 

52 

50 

09 

50 

00 

41 

00 

37 

39 

00 

45 

41 

01 

51 

53 

00 

36 

39 

39 

08 

46 

51 

00.1 

MIN 

31 

26 

32 

31 

30 

25 

28 

39 

39 

29 

28 

32 

29 

36 

35 

30 

32 

32 

38 

36 

35 

33 

32 

33 

33 

32 

10 

33 

16 

40 

41 

32.9 

CREEK  IS 

MAX 

33 

34 

00 

35 

36 

35 

33 

38 

06 

47 

50 

47 

40 

36 

33 

35 

36 

36 

OO 

37 

36 

33 

07 

06 

OS 

19 

27 

36 

03 

40 

46 

38.9 

1  3 

10 

23 

8 

9 

12 

26 

26 

31 

20 

30 

32 

31 

28 

12 

25 

30 

31 

28 

28 

25 

9 

28 

18 

31 

21 

10 

21 

2' 

28 

31 

22.8 

OtFOOT 

MAX 

32 

30 

37 

31 

32 

36 

38 

OS 

51 

51 

07 

55 

5  0 

OS 

35 

30 

38 

00 

05 

52 

47 

39 

50 

30 

58 

5C 

33 

01 

48 

06 

53 

03.3 

MIN 

17 

15 

22 

23 

20 

18 

28 

31 

36 

36 

27 

31 

34 

30 

12 

24 

28 

34 

33 

30 

30 

26 

33 

27 

27 

27 

17 

26 

32 

31 

33 

27.2 

ss 

MAX 

03 

38 

36 

37 

36 

38 

00 

02 

57 

55 

50 

65 

33 

53 

48 

00 

44 

44 

52 

53 

51 

02 

08 

59 

61 

56 

55 

06 

56 

33 

37 

08.9 

MIN 

26 

28 

20 

23 

19 

23 

29 

35 

38 

47 

35 

38 

39 

35 

29 

28 

28 

40 

38 

38 

30 

25 

26 

26 

30 

29 

20 

28 

32 

36 

27 

31.0 

SI 

LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

42 

39 

35 

52 

51 

67 

58 

S3 

06 

03 

02 

50 

53 

09 

03 

56 

60 

01 

51 

55 

MIN 

25 

22 

22 

27 

33 

39 

42 

32 

26 

32 

36 

40 

03 

32 

37 

25 

35 

X 

35 

5E  MB  AP 

MAX 

39 

40 

35 

31 

31 

00 

52 

55 

63 

56 

50 

59 

50 

01 

44 

02 

05 

45 

52 

57 

44 

03 

57 

53 

59 

43 

„  3 

43 

55 

5  3 

59 

07.8 

MIN 

31 

32 

29 

27 

28 

27 

33 

39 

06 

30 

38 

05 

39 

31 

27 

30 

39 

40 

39 

39 

30 

30 

35 

35 

35 

28 

24 

30 

36 

36 

40 

30.2 

HERS  FERRY 

MAX 

39 

31 

02 

03 

45 

23 

02 

45 

51 

45 

49 

51 

47 

02 

40 

05 

35 

35 

07 

38 

03 

36 

35 

52 

02 

41 

39 

00 

47 

08 

50 

02.2 

26 

25 

29 

29 

22 

16 

22 

35 

02 

30 

32 

41 

30 

30 

30 

35 

29 

31 

32 

34 

32 

32 

32 

31 

30 

32 

10 

30 

39 

40 

41 

31.6 

L 

MAX 

40 

40 

07 

03 

30 

43 

46 

49 

63 

60 

51 

62 

57 

45 

44 

00 

45 

49 

SO 

59 

54 

44 

56 

52 

60 

59 

47 

06 

50 

51 

60 

50.3 

MIN 

30 

31 

30 

22 

21 

24 

31 

39 

39 

02 

36 

40 

42 

33 

29 

32 

37 

41 

00 

38 

34 

29 

36 

32 

37 

31 

23 

30 

35 

35 

34 

33.3 

HE   2  NNE 

MAX 

10 

31 

30 

30 

32 

30 

15 

35 

03 

40 

39 

40 

39 

39 

33 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

33 

30 

36 

36 

31 

28 

32 

36 

36 

37 

30.9 

MIN 

26 

18 

30 

25 

22 

12 

26 

30 

32 

31 

31 

30 

33 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

20 

28 

30 

3  0 

30 

26 

23 

26 

3  0 

32 

32 

28.4 

LEV 

MAX 

30 

39 

00 

06 

00 

41 

40 

00 

08 

56 

57 

54 

61 

56 

01 

00 

45 

46 

06 

09 

56 

42 

05 

56 

55 

58 

06 

OO 

06 

53 

46 

47.4 

MIN 

26 

30 

26 

22 

21 

22 

26 

32 

35 

41 

31 

39 

01 

32 

90 

31 

34 

38 

39 

38 

32 

28 

29 

37 

36 

32 

18 

18 

30 

34 

33 

31.1 

LEV  FACTOR* 

MAX 

35 

36 

38 

03 

40 

40 

oa 

43 

08 

54 

56 

53 

59 

53 

35 

02 

44 

44 

06 

07 

56 

40 

44 

54 

55 

5  0 

42 

01 

45 

SO 

05 

46.0 

MIN 

22 

27 

23 

JO 

20 

20 

20 

31 

33 

38 

29 

32 

38 

31 

29 

29 

32 

37 

38 

37 

32 

25 

27 

30 

37 

10 

16 

2  8 

32 

29 

28.8 

LEY  CAA  AP 

MAX 

37 

38 

00 

i» 

39 

39 

01 

47 

55 

56 

53 

59 

55 

38 

02 

05 

45 

46 

07 

56 

40 

45 

55 

55 

58 

03 

38 

07 

53 

05 

59 

47.0 

MIN 

23 

25 

20 

22 

20 

23 

32 

35 

03 

31 

29 

39 

36 

31 

30 

32 

37 

39 

38 

37 

29 

25 

30 

30 

36 

23 

16 

*\ 

37 

33 

30 

DWELL 

MAX 

it 

40 

38 

35 

32 

30 

50 

53 

66 

62 

52 

60 

63 

48 

46 

08 

06 

50 

53 

56 

09 

07 

57 

5  3 

62 

48 

01 

03 

58 

58 

61 

50.0 

Ml  N 

30 

32 

33 

30 

29 

28 

30 

39 

07 

32 

36 

39 

01 

38 

26 

33 

39 

03 

00 

02 

35 

28 

32 

34 

32 

32 

22 

32 

32 

38 

37 

34.2 

MIDGE 

MAX 

00 

45 

46 

08 

40 

05 

42 

54 

08 

05 

47 

48 

44 

40 

01 

02 

01 

05 

07 

09 

08 

06 

05 

51 

« 

5 : 

4  0 

39 

4  0 

09 

52 

45.5 

MIN 

25 

20 

23 

20 

25 

26 

33 

32 

23 

20 

28 

28 

33 

30 

33 

35 

33 

33 

33 

30 

32 

33 

32 

34 

33 

27 

22 

27 

27 

32 

30 

29.4 

CADE  1  NX 

MAX 

30 

35 

39 

30 

36 

31 

37 

38 

47 

OS 

48 

47 

43 

35 

31 

32 

35 

35 

01 

41 

36 

32 

02 

40 

05 

01 

29 

30 

39 

41 

44 

38.2 

MIN 

23 

20 

29 

11 

13 

13 

27 

31 

36 

38 

37 

36 

33 

30 

13 

27 

31 

32 

32 

31 

29 

22 

30 

24 

35 

24 

18 

20 

32 

31 

33 

27.3 

LLIS 

MAX 

30 

32 

30 

50 

50 

OS 

05 

05 

43 

43 

30 

55 

51 

03 

J3 

5  0 

47 

02.5 

MIN 

8 

15 

13 

9 

9 

18 

!  1 

29 

33 

27 

29 

39 

34 

33 

23 

29 

30 

35 

28 

30 

20 

22 

27 

26 

31 

25 

17 

27 

26 

28 

30 

25.3 

.LY   BARTON  FLAT 

MAX 

27 

30 

36 

30 

35 

31 

28 

31 

42 

02 

41 

46 

42 

30 

30 

32 

34 

39 

36 

40 

37 

30 

07 

38 

46 

30 

20 

39 

02 

37 

43 

36.5 

MIN 

-  3 

6 

3 

-  3 

0 

16 

18 

14 

30 

18 

13 

31 

28 

27 

17 

18 

20 

28 

23 

25 

21 

12 

20 

16 

26 

10 

10 

16 

15 

28 

28 

17.1 

RK,   FORK    1  ENE 

MAX 

37 

34 

01 

05 

03 

28 

45 

46 

53 

51 

31 

57 

47 

44 

41 

05 

39 

39 

02 

41 

00 

38 

39 

46 

43 

){ 

01 

00 

05 

50 

46 

03.1 

MIN 

25 

20 

20 

20 

20 

19 

20 

20 

36 

29 

29 

03 

38 

35 

32 

32 

31 

31 

33 

36 

28 

32 

31 

33 

33 

31 

29 

31 

32 

32 

37 

30.1 

ALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

31 

29 

27 

39 

40 

37 

08 

40 

36 

29 

27 

33 

35 

30 

31 

36 

29 

32 

38 

40 

00 

24 

22 

31 

35 

34 

33.7 

MIN 

9 

16 

22 

23 

25 

18 

IS 

30 

28 

20 

13 

10 

25 

27 

22 

23 

10 

10 

17 

18 

20 

17 

9 

1 1 

19 

20 

22 

18.9 

JR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

35 

37 

oo 

37 

36 

37 

42 

48 

S3 

OS 

SO 

51 

09 

41 

42 

05 

35 

44 

00 

01 

00 

37 

50 

50 

41 

19 

39 

00 

07 

07 

50 

03.1 

MIN 

26 

26 

35 

20 

22 

21 

32 

37 

37 

29 

36 

43 

40 

33 

30 

32 

32 

32 

36 

35 

35 

32 

32 

37 

30 

30 

30 

32 

39 

37 

44 

33.0 

JR  0  ALENE  RS 

MAX 

35 

35 

02 

A,  o 

38 

04 

41 

07 

56 

52 

09 

51 

5  0 

49 

41 

05 

37 

05 

45 

40 

40 

50 

49 

09 

5  0 

39 

39 

49 

06 

09 

00.9 

MIN 

32 

25 

33 

28 

27 

17 

30 

39 

39 

33 

35 

06 

40 

36 

33 

30 

33 

32 

35 

37 

33 

33 

34 

32 

32 

32 

30 

00 

03 

33.7 

JA 

MAX 

28 

27 

35 

35 

00 

38 

33 

35 

42 

06 

55 

52 

49 

42 

30 

30 

30 

30 

39 

36 

46 

32 

33 

44 

09 

05 

36 

27 

33 

36 

30 

38.0 

M 1  N 

15 

15 

22 

9 

7 

25 

27 

29 

32 

34 

24 

24 

32 

29 

10 

1 1 

20 

29 

31 

29 

27 

10 

15 

2  0 

20 

24 

13 

10 

2  7 

27 

20 

roNWOOD 

MAX 

37 

38 

00 

45 

38 

30 

38 

47 

57 

49 

55 

51 

07 

39 

37 

" 

00 

03 

00 

45 

00 

37 

53 

5  2 

08 

38 

36 

36 

00 

06 

53 

43.5 

MIN 

23 

21 

31 

28 

27 

23 

31 

30 

42 

29 

38 

37 

33 

30 

31 

32 

32 

36 

30 

32 

30 

28 

31 

30 

33 

26 

25 

28 

33 

33 

37 

31.0 

NCIL  1  N 

MAX 

A,  Q 

33 

40 

3  5 

30 

29 

02 

52 

39 

30 

oo 

44 

05 

07 

47 

01 

51 

03 

50 

42 

37 

33 

05 

50 

50 

42.0 

MIN 

21 

25 

28 

22 

22 

22 

27 

32 

33 

20 

24 

33 

36 

32 

24 

32 

32 

31 

38 

35 

32 

28 

32 

31 

30 

31 

28 

29 

32 

33 

38 

29.6 

JVOOO  D»M 

MAX 

31 

27 

40 

36 

30 

30 

33 

30 

45 

45 

40 

02 

40 

33 

30 

32 

30 

30 

38 

38 

30 

30 

02 

35 

42 

37 

28 

28 

38 

39 

01 

35.7 

M  N 

13 

15 

23 

16 

13 

15 

25 

30 

32 

20 

26 

26 

32 

29 

5 

25 

30 

32 

30 

29 

25 

10 

27 

23 

23 

21 

9 

15 

2  6 

28 

29 

22.8 

5 

FLAT  OAM 

MAX 

39 

39 

3$ 

33 

35 

37 

57 

57 

67 

60 

57 

63 

50 

45 

46 

45 

55 

09 

50 

49 

49 

47 

57 

51 

64 

50 

45 

46 

61 

60 

6  3 

50.4 

MIN 

26 

30 

31 

30 

28 

28 

3  0 

37 

45 

32 

40 

00 

00 

37 

29 

36 

38 

02 

01 

42 

31 

35 

29 

31 

30 

30 

2( 

30 

30 

39 

00 

30.0 

MAX 

32 

34 

41 

43 

33 

32 

32 

37 

02 

44 

48 

44 

00 

30 

33 

32 

30 

35 

36 

37 

34 

30 

03 

00 

01 

32 

26 

29 

41 

39 

02 

36.8 

MI  N 

10 

11 

20 

3 

11 

11 

26 

26 

35 

18 

31 

32 

31 

27 

10 

25 

30 

32 

29 

27 

26 

9 

28 

17 

22 

22 

10 

19 

21 

29 

27 

22.0 

MAX 

32 

25 

34 

35 

35 

35 

36 

35 

42 

06 

49 

45 

45 

40 

40 

40 

38 

00 

36 

36 

00 

44 

45 

00 

05 

05 

39 

31 

34 

39 

39 

39.1 

I 

S  EXP  STA 

MIN 
MAX 

25 

23 

22 

25 

25 

25 

30 

32 

40 

38 

40 

38 

37 

36 

3  2 

27 

32 

30 

30 

36 

35 

31 

31 

35 

01 

37 

21 

28 

32 

32 

37 

32.2 

S  CAA  AP 

MIN 

19 

13 

18 

19 

20 

16 

22 

20 

31 

29 

31 

30 

31 

JO 

17 

21 

26 

28 

24 

26 

27 

17 

24 

24 

28 

13 

6 

10 

20 

20 

25 

22.1 

MAX 

29 

28 

26 

25 

28 

29 

33 

36 

44 

35 

43 

42 

38 

39 

30 

30 

35 

36 

43 

41 

41 

29 

30 

39 

03 

3$ 

31 

30 

38 

01 

02 

35.5 

MIN 

18 

17 

17 

21 

19 

18 

28 

16 

30 

29 

27 

29 

32 

25 

17 

23 

25 

25 

22 

31 

19 

20 

25 

22 

26 

10 

10 

13 

17 

21 

27 

22.2 

I 

:ity 

MAX 

J3 

38 

30 

29 

43 

55 

57 

54 

46 

36 

36 

J3 

55 

40 

41 

38 

35 

04 

36 

09 

1 2 

36 

05 

41.7 

IIVER  1  S 

MIN 

20 

15 

12 

17 

19 

17 

20 

20 

38 

27 

31 

32 

30 

30 

22 

25 

31 

32 

29 

31 

31 

25 

31 

27 

23 

13 

12 

25 

32 

32 

23.2 

L 

MAX 

35 

36 

38 

41 

37 

00 

42 

41 

51 

49 

00 

03 

43 

41 

36 

37 

40 

41 

39 

42 

37 

01 

44 

41 

01 

39 

00 

5  0 

SO 

OS 

41.3 

Ml  N 

27 

23 

20 

23 

20 

15 

28 

30 

35 

32 

30 

30 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

34 

31 

33 

28 

31 

29 

27 

28 

33 

35 

35 

30.0 

IT  (  £ 

MAX 

36 

38 

35 

35 

31 

33 

51 

56 

SO 

63 

54 

62 

55 

47 

49 

51 

58 

07 

05 

55 

08 

62 

08 

00 

45 

35 

55 

59 

48.7 

MIN 

32 

31 

32 

30 

30 

28 

32 

40 

S3 

33 

33 

02 

03 

38 

27 

36 

02 

40 

30 

31 

35 

35 

36 

31 

25 

34 

35 

35 

39 

35.0 

• 

HELD 

MAX 

29 

37 

00 

31 

20 

31 

30 

30 

46 

03 

40 

07 

42 

35 

33 

33 

38 

36 

37 

44 

30 

32 

02 

39 

44 

36 

29 

36 

00 

38 

42 

36.9 

MIN 

» 

1 1 

15 

2 

-  5 

8 

19 

29 

32 

27 

21 

32 

31 

28 

10 

11 

27 

31 

30 

29 

20 

17 

26 

19 

29 

13 

7 

14 

29 

27 

21 

20.1 

RS 

MAX 

35 

30 

38 

05 

30 

33 

00 

06 

63 

OS 

SO 

49 

44 

02 

02 

39 

40 

01 

03 

42 

03 

01 

06 

44 

49 

39 

36 

5  0 

45 

48 

42.9 

: 

MIN 

29 

28 

30 

31 

29 

26 

30 

28 

35 

30 

34 

33 

39 

33 

34 

30 

34 

36 

35 

36 

36 

32 

32 

35 

33 

3  0 

30 

30 

32 

35 

38 

32.6 

MALL    IND  AGENCY 

MAX 

56 

5J 

46 

55 

33 

4  5 

35 

38 

00 

54 

51 

00 

50 

53 

54 

50 

40 

09 

51 

05.2 

MIN 

16 

20 

23 

21 

19 

29 

30 

38 

38 

27 

33 

31 

10 

23 

31 

35 

30 

30 

27 

35 

26 

28 

29 

20 

35 

32 

27.7 

EN  VALLEY  RS 

MAX 

39 

39 

38 

oo 

32 

30 

38 

45 

51 

00 

38 

50 

40 

40 

36 

33 

30 

30 

07 

39 

00 

36 

00 

38 

53 

5  0 

06 

07 

00 

05 

45 

41.0 

MIN 

13 

21 

20 

23 

25 

25 

28 

33 

32 

20 

28 

34 

30 

33 

29 

29 

32 

32 

32 

32 

33 

25 

32 

31 

30 

28 

16 

27 

27 

32 

38 

28.3 

Lns  ferry 

MAX 

06 

40 

00 

00 

30 

40 

50 

63 

55 

51 

53 

37 

5  3 

61 

08 

4» 

45 

5H 

55 

60 

MIN 

27 

31 

26 

29 

23 

26 

30 

38 

38 

37 

33 

20 

32 

36 

29 

18 

28 

29 

35 

29 

NG  CAA  AP 

MAX 

00 

35 

33 

33 

3D 

37 

02 

41 

55 

S3 

48 

60 

51 

40 

02 

40 

01 

03 

09 

50 

01 

01 

53 

44 

60 

38 

44 

52 

08 

35 

00.7 

: 

MIN 

27 

26 

29 

21 

17 

21 

27 

35 

39 

36 

36 

38 

37 

31 

25 

28 

35 

38 

38 

36 

28 

25 

30 

33 

36 

2  6 

21 

26 

35 

30 

30 

30.3 

MAX 

30 

31 

02 

30 

35 

35 

32 

.  39 

44 

50 

51 

47 

03 

37 

31 

28 

33 

37 

40 

OS 

36 

32 

40 

45 

08 

01 

39 

37 

39 

00 

42 

36.8 

• 

MIN 

15 

15 

20 

10 

28 

27 

27 

30 

35 

35 

30 

36 

32 

28 

12 

10 

23 

32 

31 

32 

28 

18 

28 

31 

35 

22 

22 

25 

29 

29 

28 

26.2 

i  VIE" 

MAI 

05 

47 

40 

37 

32 

43 

57 

55 

70 

66 

53 

67 

39 

49 

08 

07 

32 

55 

56 

62 

08 

46 

59 

58 

58 

58 

02 

44 

62 

38 

60 

52.7 

MIN 

29 

33 

27 

28 

19 

28 

36 

05 

46 

37 

35 

38 

02 

39 

25 

31 

03 

02 

41 

02 

36 

20 

28 

32 

42 

24 

21 

29 

29 

36 

30 

33.8 

EVILLE 

MAX 

38 

42 

46 

00 

33 

41 

03 

55 

58 

53 

59 

55 

OS 

38 

tl 

*2 

os 

05 

45 

47 

4J 

02 

50 

54 

33 

40 

36 

44 

06 

08 

56 

06.2 

MIS 

25 

25 

30 

27 

27 

20 

33 

35 

00 

32 

43 

05 

32 

30 

30 

36 

37 

30 

30 

30 

30 

38 

37 

30 

27 

26 

30 

30 

30 

02 

32.6 

* 

MAX 

33 

29 

30 

31 

32 

29 

03 

OS 

51 

00 

33 

07 

00 

38 

39 

38 

32 

09 

39 

02 

45 

02 

44 

42 

43 

OS 

44 

24 

40 

3  0 

30 

33 

39.7 

MIN 

19 

14 

13 

17 

18 

17 

20 

25 

25 

30 

30 

38 

32 

23 

20 

26 

20 

29 

28 

25 

26 

20 

22 

•  20 

22 

20 

13 

IB 

25 

26 

23.3 

« 

E 

MA  X 

20 

27 

40 

28 

38 

32 

34 

35 

02 

03 

06 

47 

os 

35 

3* 

38 

00 

39 

00 

3' 

33 

40 

33 

02 

33 

-?! 

36 

42 

39 

it 

37.3 

MIN 

-  8 

-  7 

-  1 

-  8 

-  2 

10 

20 

18 

29 

l" 

10 

33 

28 

22 

10 

a 

9 

20 

IS 

19 

20 

3 

4 

2 

15 

6 

2 

6 

22 

11.0 

3m  roUrono*  ootM  following  Station  tad« 


DAILY  TEMPERATURES 


TtabUS  Conllnu^   _  JANUARY  Q 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

MA I LEY 

MAX 

30 

29 

36 

3<l 

28 

34 

34 

36 

48 

47 

42 

47 

45 

40 

37 

34 

41 

41 

41 

40 

41 

34 

43 

40 

43 

43 

27 

37 

44 

.42 

4  ) 

MIN 

11 

8 

10 

6 

9 

14 

26 

30 

32 

30 

29 

34 

31 

28 

17 

28 

2  5 

78 

20 

1  3 

1  7 

22 

31 

17 

7 

12 

19 

23 

?0 

21 

HAHER  **  NW 

MAX 

24 

28 

30 

29 

28 

26 

33 

36 

44 

40 

43 

46 

40 

39 

35 

31 

37 

37 

46 

40 

43 

36 

36 

42 

50 

41 

34 

35 

42 

45 

45 

3" 

MIN 

18 

14 

1  3 

20 

20 

17 

25 

27 

33 

22 

20 

26 

27 

30 

14 

19 

79 

25 

25 

30 

28 

17 

27 

17 

24 

19 

11 

13 

14 

19 

26 

21 

HAZELTON 

MAX 

36 

36 

42 

43 

33 

40 

42 

43 

59 

58 

50 

58 

53 

4S 

4  1 

44 

45 

47 

48 

58 

48 

44 

49 

55 

60 

56 

36 

43 

52 

47 

57 

41 

MIN 

23 

26 

23 

19 

19 

22 

31 

36 

40 

40 

32 

37 

40 

32 

27 

26 

35 

39 

39 

36 

32 

27 

32 

30 

37 

29 

1  6 

26 

35 

33 

27 

3C 

MILL  CITY 

MAX 

29 

36 

37 

34 

33 

32 

34 

36 

44 

42 

36 

50 

40 

36 

33 

33 

36 

36 

38 

37 

39 

36 

42 

40 

45 

42 

30 

35 

40 

38 

38 

3 

MIN 

16 

20 

19 

7 

-  5 

8 

20 

30 

31 

25 

17 

31 

32 

28 

16 

18 

25 

31 

31 

30 

28 

14 

26 

17 

28 

13 

13 

17 

22 

30 

i  B 

2 

HOLLI STER 

MAX 

37 

42 

46 

43 

48 

46 

46 

53 

57 

56 

60 

39 

39 

42 

44 

48 

50 

59 

48 

41 

57 

59 

60 

51 

39 

47 

54 

47 

59 

4( 

MIN 

22 

29 

30 

20 

26 

29 

31 

35 

41 

36 

52 

31 

2  b 

29 

35 

38 

39 

36 

24 

26 

32 

30 

41 

27 

17 

26 

32 

33 

31 

3; 

IDAHO  CITY 

MAX 

41 

35 

48 

45 

36 

32 

36 

39 

40 

46 

48 

50 

38 

36 

36 

36 

38 

38 

46 

46 

47 

44 

S3 

56 

46 

46 

38 

35 

51 

47 

5  o 

42 

MIN 

20 

22 

14 

10 

10 

17 

24 

30 

33 

18 

24 

18 

25 

18 

8 

28 

72 

22 

1 8 

6 

23 

31 

30 

29 

22 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

29 

26 

34 

31 

27 

33 

36 

39 

48 

45 

42 

49 

45 

42 

35 

34 

36 

41 

43 

55 

43 

45 

44 

45 

53 

45 

31 

46 

46 

49 

4( 

MIN 

17 

15 

22 

23 

18 

17 

31 

30 

35 

33 

27 

3  2 

30 

31 

6 

24 

30 

34 

35 

35 

32 

27 

30 

39 

27 

18 

26 

0 

32 

31 

27 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

30 

25 

32 

26 

26 

35 

36 

39 

47 

45 

44 

48 

44 

35 

30 

33 

38 

41 

42 

51 

44 

35 

46 

46 

53 

38 

33 

38 

47 

45 

48 

3S 

MIN 

15 

9 

22 

22 

20 

16 

29 

30 

36 

31 

27 

31 

33 

25 

7 

19 

30 

35 

34 

35 

29 

27 

26 

29 

26 

18 

27 

32 

31 

31 

IRWIN  2  S 

MAX 

31 

27 

39 

38 

36 

41 

35 

40 

50 

48 

48 

51 

43 

40 

34 

30 

40 

41 

43 

44 

43 

34 

35 

44 

47 

47 

30 

32 

42 

39 

40 

MIN 

24 

12 

25 

18 

16 

25 

31 

31 

33 

35 

34 

33 

34 

31 

6 

14 

28 

32 

33 

30 

30 

25 

24 

24 

26 

23 

15 

18 

28 

31 

30 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

29 

24 

24 

24 

25 

27 

27 

30 

37 

40 

46 

40 

39 

36 

31 

25 

30 

33 

36 

35 

36 

33 

32 

41 

40 

38 

25 

24 

33 

39 

34 

; 
1 

MIN 

13 

1 1 

20 

19 

16 

10 

20 

25 

19 

30 

30 

30 

31 

26 

3 

19 

23 

29 

26 

75 

23 

8 

21 

9 

24 

2 

0 

6 

21 

23 

23 

JE  ROME 

MAX 

39 

37 

44 

40 

27 

42 

44 

42 

60 

55 

49 

60 

55 

47 

43 

43 

43 

45 

48 

55 

51 

43 

56 

49 

61 

51 

39 

45 

53 

47 

56 

MIN 

25 

28 

22 

21 

15 

20 

27 

34 

33 

38 

31 

37 

38 

28 

25 

25 

KELLOGG 

MAX 

36 

36 

42 

41 

33 

35 

42 

46 

57 

55 

51 

58 

54 

50 

44 

44 

45 

40 

45 

44 

44 

40 

40 

46 

46 

40 

38 

40 

48 

48 

50 

MIN 

31 

24 

28 

30 

28 

25 

26 

36 

40 

38 

37 

45 

42 

35 

35 

37 

32 

34 

36 

37 

37 

35 

33 

34 

35 

33 

29 

33 

33 

38 

41 

34 

KOOSKIA 

MAX 

42 

35 

45 

40 

36 

36 

53 

52 

67 

64 

48 

52 

51 

45 

43 

44 

44 

44 

49 

47 

45 

43 

55 

48 

44 

48 

47 

46 

59 

59 

56 

48 

MIN 

27 

28 

29 

30 

30 

31 

33 

34 

42 

31 

37 

40 

40 

33 

36 

37 

38 

39 

36 

35 

37 

30 

37 

36 

34 

30 

27 

36 

34 

38 

42 

3' 

KUNA  2  NNE 

MAX 

39 

46 

37 

33 

30 

36 

52 

53 

63 

56 

53 

63 

54 

44 

44 

41 

43 

46 

57 

57 

45 

43 

59 

52 

60 

48 

40 

56 

60 

»! 

29 

31 

31 

28 

29 

28 

32 

37 

46 

30 

37 

43 

40 

37 

25 

31 

38 

41 

38 

42 

33 

29 

32 

33 

41 

27 

21 

34 

36 

L E W I S T ON  WATER  PLANT 

MAX 

48 

42 

54 

50 

41 

38 

53 

52 

65 

60 

52 

51 

SO 

49 

50 

SI 

47 

47 

53 

51 

51 

47 

52 

52 

47 

50 

47 

49 

57 

56 

63 

1  hi 
MIN 

32 

33 

34 

33 

32 

30 

36 

44 

44 

39 

43 

39 

41 

39 

36 

40 

39 

40 

39 

41 

43 

39 

38 

41 

38 

36 

32 

31 

39 

41 

46 

LEWI  ST  ON  W  B  A P 

MAX 

48 

43 

54 

46 

37 

45 

51 

53 

66 

50 

57 

S3 

49 

48 

47 

48 

47 

50 

53 

50 

49 

42 

62 

49 

45 

46 

46 

48 

56 

57 

59 

M I  N 

31 

32 

36 

32 

30 

30 

36 

43 

45 

37 

43 

40 

40 

39 

36 

40 

42 

40 

40 

40 

36 

37 

41 

40 

36 

32 

33 

39 

40 

43 

51 

3f 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

31 

35 

39 

34 

42 

39 

33 

40 

41 

46 

38 

48 

41 

35 

30 

30 

36 

40 

39 

40 

35 

33 

44 

39 

45 

45 

34 

36 

42 

40 

42 

MIN 

15 

21 

25 

8 

17 

19 

27 

29 

13 

26 

17 

2  2 

25 

27 

17 

12 

25 

33 

31 

77 

25 

12 

24 

16 

17 

23 

19 

20 

31 

29 

20 

21 

LOW  MAN 

MAX 

33 

31 

36 

33 

32 

35 

38 

34 

38 

34 

43 

44 

42 

40 

42 

43 

40 

36 

38 

40 

41 

36 

34 

36 

38 

40 

37 

40 

35 

46 

42 

38 

MIN 

10 

21 

20 

16 

24 

20 

28 

26 

15 

19 

22 

24 

30 

22 

28 

?fl 

29 

26 

?9 

79 

30 

26 

27 

22 

24 

26 

29 

28 

30 

31 

30 

24 

MACKAV  RS 

MAX 

29 

28 

39 

32 

33 

28 

27 

33 

47 

44 

43 

48 

42 

35 

36 

33 

36 

30 

39 

36 

36 

31 

40 

40 

45 

33 

28 

36 

43 

38 

41 

36 

MIN 

8 

9 

5 

4 

2 

14 

15 

17 

30 

25 

16 

29 

26 

16 

15 

12 

9 

27 

23 

72 

27 

15 

13 

12 

21 

8 

9 

9 

14 

28 

28 

1  6 

MALAD 

MAX 

33 

34 

46 

35 

39 

37 

35 

40 

48 

50 

45 

53 

44 

37 

40 

34 

34 

43 

46 

49 

41 

37 

46 

49 

54 

44 

40 

42 

44 

45 

44 

43 

M  I  N 

18 

27 

26 

16 

21 

23 

26 

31 

32 

33 

26 

34 

33 

32 

19 

19 

28 

33 

33 

34 

31 

71 

31 

26 

33 

27 

25 

26 

31 

32 

26 

MA  LAD   CAA  AP 

MAX 

34 

35 

45 

35 

37 

37 

36 

40 

42 

47 

39 

47 

42 

36 

39 

35 

37 

44 

46 

50 

41 

36 

47 

49 

54 

44 

38 

39 

44 

45 

50 

M  I  N 

15 

26 

15 

1  2 

18 

21 

25 

28 

25 

24 

22 

31 

31 

31 

21 

25 

26 

31 

28 

25 

MAY  RS 

MAX 

33 

30 

37 

32 

27 

30 

41 

40 

55 

48 

51 

55 

56 

46 

40 

42 

45 

42 

45 

41 

40 

34 

55 

45 

51 

38 

34 

40 

47 

44 

51 

42 

MIN 

1 

9 

e 

5 

2 

15 

23 

25 

34 

24 

27 

30 

32 

29 

21 

25 

29 

32 

29 

79 

26 

20 

25 

24 

26 

22 

16 

25 

25 

24 

31 

22 

MC  CALL 

MAX 

28 

28 

38 

32 

30 

30 

32 

34 

42 

40 

38 

40 

36 

32 

30 

30 

32 

36 

3* 

36 

34 

28 

40 

38 

44 

30 

26 

26 

34 

36 

38 

34 

MIN 

16 

16 

24 

16 

16 

28 

26 

30 

38 

18 

28 

36 

32 

30 

20 

24 

30 

30 

30 

30 

28 

18 

28 

20 

26 

20 

18 

20 

28 

26 

30 

25 

MC  CAMMON 

M*N 

36 

33 

45 

40 

43 

40 

42 

42 

45 

50 

50 

51 

47 

42 

39 

36 

39 

41 

44 

44 

48 

42 

47 

50 

46 

42 

38 

45 

45 

44 

48 

*' 

22 

23 

21 

12 

22 

21 

22 

23 

34 

36 

26 

37 

36 

34 

22 

21 

23 

27 

31 

34 

25 

31 

32 

30 

35 

29 

22 

22 

31 

31 

30 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

38 

40 

37 

33 

31 

35 

53 

62 

64 

59 

55 

62 

52 

46 

43 

46 

43 

45 

52 

57 

46 

44 

59 

53 

60 

49 

40 

44 

57 

56 

59 

4V 

MIN 

31 

32 

29 

28 

26 

28 

34 

42 

45 

36 

39 

38 

37 

35 

29 

37 

38 

40 

39 

41 

35 

30 

35 

35 

39 

29 

26 

34 

35 

36 

39 

MESA 

MAX 

35 

33 

38 

34 

32 

29 

43 

41 

52 

48 

44 

47 

43 

41 

38 

36 

42 

42 

45 

47 

44 

39 

49 

44 

50 

38 

36 

35 

46 

50 

53 

41 

MIN 

26 

24 

25 

26 

23 

20 

25 

33 

34 

28 

31 

34 

35 

31 

24 

31 

32 

36 

37 

34 

3? 

78 

31 

31 

32 

29 

25 

26 

31 

32 

37 

29 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

36 

36 

43 

42 

35 

36 

40 

42 

55 

55 

50 

58 

48 

36 

39 

40 

41 

45 

46 

54 

38 

41 

52 

51 

56 

39 

36 

43 

49 

42 

■>o 

MIN 

24 

26 

21 

19 

20 

23 

29 

31 

36 

35 

31 

34 

36 

30 

28 

28 

34 

37 

36 

38 

30 

26 

33 

34 

36 

28 

20 

25 

33 

26 

27 

29 

MONTPELIER  RS 

MAX 

32 

37 

48 

40 

35 

38 

40 

36 

4  1 

48 

50 

48 

51 

44 

45 

42 

49 

41 

47 

48 

43 

34 

47 

43 

43 

50 

38 

31 

48 

42 

37 

42 

MIN 

12 

13 

23 

6 

10 

20 

23 

26 

18 

20 

20 

25 

26 

29 

1 5 

10 

14 

31 

30 

75 

26 

10 

14 

IB 

1  7 

23 

12 

1  7 

29 

27 

20 

19 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

42 

36 

44 

43 

37 

33 

45 

45 

55 

50 

55 

53 

47 

43 

41 

45 

43 

46 

45 

45 

43 

38 

55 

56 

54 

41 

41 

38 

47 

46 

52 

45 

MIN 

29 

30 

35 

33 

32 

27 

32 

39 

42 

32 

41 

40 

40 

35 

34 

33 

36 

34 

37 

37 

35 

33 

35 

39 

33 

31 

29 

32 

34 

39 

42 

34 

MOUNTA I N  HOME 

MAX 

45 

39 

47 

37 

33 

40 

51 

51 

66 

58 

58 

65 

56 

47 

46 

42 

44 

45 

57 

60 

47 

56 

62 

57 

62 

55 

41 

46 

56 

54 

59 

51 

MI  N 

28 

31 

25 

26 

25 

25 

33 

37 

44 

35 

36 

44 

39 

34 

24 

32 

37 

36 

38 

41 

33 

25 

29 

36 

29 

25 

18 

30 

32 

32 

36 

32 

MULLAN  PASS  CAA 

25 

32 

32 

30 

27 

27 

27 

37 

38 

40 

41 

37 

33 

30 

27 

30 

33 

33 

33 

31 

26 

28 

36 

38 

37 

30 

22 

30 

30 

32 

37 

r  w 

16 

18 

26 

25 

12 

9 

22 

24 

27 

24 

29 

31 

27 

24 

23 

22 

26 

28 

26 

75 

21 

21 

27 

32 

19 

1  5 

15 

18 

26 

26 

27 

22 

NA MP A    2  NW 

MAX 

42 

39 

44 

36 

34 

32 

41 

54 

62 

66 

61 

51 

64 

51 

45 

46 

46 

48 

50 

54 

57 

47 

44 

61 

55 

61 

47 

41 

45 

58 

58 

49 

MIN 

30 

32 

34 

30 

28 

26 

28 

32 

39 

43 

38 

41 

42 

38 

26 

32 

37 

43 

42 

43 

35 

29 

34 

33 

34 

31 

22 

33 

35 

35 

39 

34 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

39 

33 

37 

34 

31 

28 

39 

38 

48 

48 

37 

47 

41 

37 

34 

39 

38 

42 

4? 

39 

43 

34 

44 

39 

32 

33 

36 

38 

46 

46 

4ft 

39 

17 

19 

23 

11 

11 

17 

23 

32 

32 

15 

30 

33 

34 

32 

16 

31 

32 

33 

32 

79 

31 

20 

72 

16 

10 

23 

28 

29 

30 

31 

33 

25 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

35 

37 

44 

42 

33 

35 

40 

46 

56 

50 

53 

52 

45 

38 

36 

40 

40 

43 

45 

46 

40 

38 

i3 

45 

45 

37 

35 

35 

48 

48 

49 

42 

28 

26 

32 

28 

28 

26 

33 

35 

44 

33 

40 

40 

35 

33 

32 

35 

37 

38 

33 

35 

32 

30 

33 

38 

32 

27 

19 

31 

35 

33 

40 

32 

MAX 

37 

42 

47 

45 

43 

45 

41 

50 

57 

59 

50 

59 

51 

43 

40 

45 

43 

46 

47 

55 

43 

42 

55 

50 

58 

51 

40 

46 

55 

53 

55 

48. 

MIN 

21 

29 

32 

25 

22 

25 

30 

33 

38 

36 

36 

39 

37 

32 

26 

27 

34 

37 

37 

35 

10 

24 

34 

36 

40 

25 

16 

25 

36 

34 

30 

31 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 
J 

29 

28 

37 

29 

33 

28 

26 

34 

42 

42 

45 

45 

37 

32 

31 

33 

33 

35 

34 

39 

32 

32 

45 

42 

42 

34 

21 

31 

37 

36 

42 

35, 

6 

8 

1  5 

-  1 

6 

17 

22 

24 

31 

16 

32 

32 

26 

22 

3 

13 

28 

29 

24 

74 

1 1 

-  1 

18 

10 

31 

12 

11 

14 

24 

22 

21 

i 7 

OLA  4 

MAX 

40 

39 

37 

39 

35 

33 

42 

47 

55 

58 

46 

54 

49 

42 

45 

47 

45 

47 

47 

SO 

46 

47 

55 

56 

56 

49 

41 

38 

38 

49 

51 

MIN 

24 

29 

25 

18 

27 

25 

29 

30 

31 

30 

32 

37 

39 

34 

26 

32 

33 

34 

35 

37 

34 

33 

34 

34 

32 

30 

25 

30 

30 

32 

34 

30. 

OROFINO 

MAX 

44 

35 

45 

39 

39 

37 

55 

52 

62 

54 

44 

49 

49 

46 

42 

44 

42 

45 

47 

47 

47 

46 

52 

45 

44 

47 

39 

39 

46 

49 

48 

45. 

MIN 

31 

29 

31 

32 

32 

29 

32 

32 

37 

33 

37 

40 

42 

39 

37 

36 

36 

38 

40 

36 

37 

36 

38 

36 

34 

32 

29 

35 

34 

37 

41 

35* 

PALI SADES  DAM 

u*w 

32 

25 

36 

36 

32 

38 

35 

39 

49 

47 

47 

54 

47 

39 

32 

28 

38 

42 

45 

39 

49 

35 

40 

40 

44 

47 

32 

30 

43 

42 

39 

MIN 

21 

13 

24 

18 

20 

26 

30 

30 

32 

36 

33 

31 

33 

30 

1  1 

14 

27 

31 

32 

78 

30 

21 

27 

21 

21 

27 

13 

23 

28 

31 

?4 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

40 

37 

35 

35 

32 

33 

55 

52 

65 

62 

49 

6  3 

53 

49 

46 

44 

51 

54 

SS 

57 

30 

45 

58 

51 

60 

47 

42 

45 

58 

59 

63 

a 

MIN 

27 

30 

29 

28 

27 

27 

28 

36 

48 

31 

32 

36 

40 

38 

27 

34 

40 

42 

41 

42 

34 

39 

30 

31 

28 

28 

26 

30 

28 

31 

37 

33. 

PAUL  1  E 

MAX 

46 

37 

47 

46 

l" 

39 

39 

43 

48 

60 

63 

SI 

59 

53 

35 

40 

47 

53 

45 

48 

57 

40 

44 

60 

60 

57 

43 

38 

45 

52 

50 

47, 

MIN 

23 

29 

22 

23 

22 

21 

24 

31 

34 

39 

30 

34 

36 

32 

29 

30 

32 

38 

38 

37 

32 

27 

27 

31 

33 

30 

19 

19 

28 

33 

JO 

29. 

PAYETTE 

MAX 

39 

37 

36 

35 

32 

33 

52 

47 

62 

54 

45 

5  2 

5 1 

46 

43 

50 

52 

53 

56 

49 

44 

b2 

46 

59 

46 

46 

43 

50 

56 

PIERCE  RS 

MIN 

30 

31 

32 

30 

28 

28 

27 

40 

41 

30 

32 

34 

41 

38 

27 

34 

40 

44 

41 

40 

35 

28 

31 

32 

29 

29 

25 

37 

29 

35 

37 

33. 

MAX 

33 

35 

36 

34 

33 

31 

39 

36 

53 

40 

35 

39 

38 

35 

35 

35 

33 

35 

35 

37 

33 

35 

47 

36 

36 

35 

35 

34 

37 

38 

38 

36. 

MIN 

22 

20 

31 

23 

21 

20 

29 

29 

32 

28 

31 

32 

32 

31 

30 

30 

31 

32 

29 

30 

30 

29 

32 

28 

28 

25 

24 

27 

32 

32 

33 

2 

POCATELLO   WB  AP 

MA  X 

32 

29 

41 

30 

33 

38 

42 

48 

54 

54 

46 

55 

52 

38 

34 

37 

42 

44 

45 

53 

40 

39 

48 

52 

54 

40 

35 

41 

48 

44 

50 

to' 

PORTH ILL 

24 

20 

19 

22 

23 

20 

32 

34 

41 

35 

28 

35 

37 

25 

IS 

24 

33 

35 

34 

34 

31 

27 

36 

28 

30 

27 

22 

32 

36 

33 

19 

MAX 

38 

36 

42 

44 

43 

30 

28 

44 

53 

49 

50 

53 

47 

47 

38 

47 

42 

35 

45 

4? 

44 

42 

37 

52 

45 

42 

45 

40 

46 

51 

b2 

MIN 

28 

24 

27 

25 

27 

10 

20 

26 

33 

25 

28 

10 

32 

26 

27 

35 

30 

29 

31 

34 

31 

34 

32 

30 

35 

33 

34 

29 

34 

39 

39 

1 

POTLATCH 

MAX 

39 

39 

45 

50 

45 

34 

45 

52 

55 

55 

58 

53 

50 

43 

-0 

45 

43 

46 

46 

44 

42 

38 

53 

55 

55 

40 

38 

45 

47 

53 

46. 

. 

26 

29 

36 

37 

22 

26 

32 

38 

42 

40 

35 

44 

39 

36 

37 

33 

33 

36 

36 

36 

35 

33 

33 

34 

32 

29 

32 

35 

40 

41 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

34 

34 

44 

42 

39 

38 

35 

43 

46 

53 

52 

52 

50 

45 

34 

33 

37 

40 

48 

52 

51 

39 

47 

48 

53 

52 

44 

37 

45 

45 

49 

43. 

MIN 

29 

28 

30 

29 

28 

27 

26 

33 

31 

36 

37 

34 

34 

32 

14 

7 

24 

33 

38 

33 

3  i 

19 

32 

26 

31 

27 

25 

27 

33 

35 

29 

29. 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

MAX 

33 

30 

36 

38 

41 

28 

41 

43 

49 

48 

47 

49 

44 

39 

36 

41 

34 

34 

38 

38 

36 

37 

33 

37 

40 

39 

38 

38 

47 

43 

48 

39. 

DCA^TnO    TCCTIfcu-  ct» 
HtftL 1  UK    ItoTING  STA 

MIN 

27 

23 

29 

3  1 

27 

13 

22 

36 

37 

22 

30 

37 

^  b 

30. 

MAX 

28 

27 

34 

23 

26 

32 

35 

38 

43 

41 

36 

47 

43 

^ 

33 

36 

4 1 

42 

47 

42 

34 

43 

41 

49 

34 

30 

40 

45 

4 1 

47 

37. 

RICHFIELD 

MIN 

1 

1 

16 

16 

15 

12 

26 

27 

32 

29 

18 

32 

31 

2  0 

20 

29 

33 

31 

3 1 

?  H 

18 

26 

17 

28 

22 

1  4 

1 5 

26 

23 

2b 

22. 

MAX 

36 

30 

33 

29 

27 

32 

37 

39 

43 

40 

40 

5  i 

42 

37 

37 

36 

37 

47 

b  i 

40.' 

MIN 

13 

20 

14 

15 

7 

16 

18 

26 

34 

31 

32 

34 

33 

31 

18 

21 

32 

34 

32 

33 

30 

24 

28 

30 

36 

25 

12 

19 

33 

32 

27 

23* 

R I GG INS  RS 

MAX 

48 

56 

47 

44 

44 

41 

48 

52 

64 

64 

53 

58 

50 

48 

54 

45 

54 

50 

51 

49 

58 

f." 

62 

80 

44 

46 

46 

58 

»o 

3b! 

MIN 

33 

33 

35 

33 

34 

34 

37 

38 

46 

36 

44 

48 

34 

43 

40 

41 

40 

41 

39 

36 

40 

44 

40 

36 

33 

36 

37 

39 

4S 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

30 

31 

35 

38 

33 

26 

35 

37 

45 

44 

44 

43 

38 

36 

33 

36 

36 

37 

35 

35 

34 

31 

39 

4  7 

40 

30 

29 

31 

36 

35 

41 

RUPERT 

MIN 

25 

16 

31 

25 

23 

IS 

25 

30 

34 

30 

31 

36 

34 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

31 

>o 

28 

29 

30 

79 

26 

22 

26 

30 

32 

33 

28.! 

MAX 

33 

39 

37 

46 

39 

40 

40 

42 

49 

56 

55 

61 

53 

35 

41 

43 

45 

45 

48 

57 

41 

45 

55 

56 

57 

42 

40 

45 

52 

45 

46.1 

SAINT  ANTHONY 

MIN 

23 

27 

20 

19 

19 

20 

23 

30 

33 

38 

33 

37 

30 

28 

28 

31 

37 

37 

36 

30 

25 

26 

28 

30 

26 

18 

16 

30 

31 

26 

27.< 

MAX 

29 

28 

29 

29 

27 

33 

35 

38 

48 

43 

44 

49 

43 

37 

37 

35 

36 

40 

43 

48 

39 

38 

39 

44 

50 

40 

33 

37 

43 

45 

46 

38.( 

MIN 

19 

10 

23 

23 

19 

19 

30 

25 

33 

32 

29 

31 

32 

32 

10 

24 

28 

33 

32 

31 

/  M 

24 

27 

23 

28 

24 

18 

18 

29 

31 

32 

2S.1 

S«m  reference  note*  following  Stabon  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


IDAHO 

JANUARY  1953 


14     IS     16     17     18  19 


21     22     23     24     25     26  27 


MAX 
Ml  N 
MAX 
MIN 
MAX 

MIN 
MAX 
Ml  N 
MAX 
MI  N 

MAX 
MI  N 
MAX 
MIN 
MAX 
MI  N 
MAX 
M  I  N 
MAX 
MI  N 

MAX 
MIN 
MAX 
M 1  N 
MAX 
MI  N 
MA  X 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 

MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


*1  39 

29  30 

29  29  32 

9  11  7 

3*  34  39 

31  25  31 

38  33  32 

22  2*  20 

2*  25  27 

9  0  12 

33  31  38 


36  28 

15  16 

33  33 

17  23 
30  26  31 

18  10  21 
28  31  40 


45  41  41 
32  34  30 
31     30  33 


34  45  41 

15  24  20 

39  38  45 

28  30  24 

40  40 
21  30 

33  36  39 

23  23  34 

38  33  38 

29  19  25 
42  36  37 
28  30  28 
38  41  45 
23  26  27 


43     38  33 


19     24  28 


4  3     39  29 


30  31  33 

23  19  18 

44  44  33 

12  18  17 

35  34  38 

17  30  22 

28  26  28 

22  18  14 

33  35  31 


35  32  37 

29  28  28 

28  33  29 

15  17  14 

52  30 

17  18 

42  34 

22  20  23 


22     20  21 


37  39  36 

27  25  16 
36  34  35 
29  28  30 
43  36  37 

28  27  25 


41  44  54 

27  37  37 

40  41  56 
22  26  39 

41  42  49 
22  34  35 

42  39  54 
24  33  36 
30  33  38 
20  12  31 

35  40  48 


42  42  47 

23  33  36 
34  38  45 
20  27  35 

31  35  41 
12  27  30 

37  57 

34  47 

27  34 
14  16  18 

45  57  57 

24  35  38 

46  53 

32  37 

43  47  53 

26  32  37 

42  46 

28  35 
36  42 
24  34 
48  44  65 

27  35  36 
40  44  50 
30  34  40 


51  51  53 

32  34 

33  57 

31  28  38 
48  47  31 
25  33  43 
46  44  57 

32  33  31 
37  43  39 
22  28  29 

51  45  54 

33  33 
51  47 
21  20  30 
50  45  51 
33  37  36 
44  43  47 
31  28  29 
42  41  46 
17  15  14 


34  52 

38  36 

30  40 

30  28  27 

46  44  39 

40  33  32 

51  42  41 


64  63  63 

41  40  39 
46  50  52 
30  31  33 
60  63  58 
38  27  34 
57  48  61 

42  30  37 
60  57  51 
32  30  31 

45  50 

35  34  39 

50  46  5  2 

34  34  38 


33  22 

34  34 


54      51  49 

27     30  34 


44  45  40 
33  34 
43  35 

31  26  14 

45  39  37 

32  29  20 
48  39  34 
30  31 
40  37 


62  50  49 

46  39  30 

40  38  30 

32  25  8 

50  40  38 

32  27  17 
54  46  42 
40  33  29 
62  55  37 
42  33  29 

45  40  40 

37  33  35 

51  45  40 

38  33  33 

46  48  49 
40  40  28 
48  39  36 

33  31  30 


43  43  41 

33  31  31 
45  44  43 
30  32 
43  36 
35  30  32 
38  40  43 
25  32  37 

34  34  42 

19  24  20 

34  36  45 
25  30  34 
29  33  34 
13  25  28 

35  43  48 
23  28  37 
38  35  39 

20  28  33 
35  36  35 


47  50  51 
37  42  43 
33     38  37 


20     37  38 


30  38  39 
44  47  48 
29  33  40 

43  36  39 

33  33  33 

39  42  36 

33  33  33 

42  45  48 

32  36  38 

37  43  42 

31  32  34 


45  43  42 

37  33  35 

4?  46  48 

32  32  30 
40  40  39 

33  35  33 
47  51  45 
35  35  31 
35  36  41 


35  35  30 

33  33 
27  75 
45  48  41 

35  35  29 
43  51  41 
32  32  30 

38  40  41 

17  20  20 

56  60  51 
45  45  39 

36  42  40 

18  71  26 
47  57  48 

37  36  26 
49  60  52 

40  38  33 
49  50  59 

39  38  33 

41  40  39 
35  35  33 

40  41  41 

34  35  34 

57  54  50 

35  38  30 
45  46  41 


41  42 

31  31 
35  4  3  38 
27  25  25 
39  40  43 

32  32  30 
39  54  46 
24  29 
39  41 
21  23  21 


38  49  33 

26  34  26 

29  30  42 

10  18  15 

35  41  45 

22  29  32 
34  38  43 

23  29 
34  41 


50  58  55 

35  30  35 

32  38  45 

11  24  16 

42  52  63 

15  23  32 

45  55  51 

28  32  29 
42  45  55 

29  32  27 

38  48  53 

32  32  33 
37  37  49 

33  33  34 


48 

30 


41 

28 

57  44  41 
25  27  72 
40  39  38 
33  33  30 
59      50  37 


41      37  26 


53  48  34 

30  26  17 

43  38  27 

19  19  12 

52  47  37 

35  25  19 


43     40  25 


67  50  46 

39  31  27 

44  4  1  31 

77  21  12 

58  48  42 

34  17  15 

61  55  39 

38  30  22 

56  60  44 

28  32  21 

46  37  36 

33  30  25 

53  40  35 

36  31  23 


39  44  48  50 

31  32  35  40 

41  47  51  59 

30  28  31  35 

38  46  43  48 
37  34  39  39 
41  50  45  54 
27  34  33  27 

31  38  40  42 
4  22  16  18 

39  49  46  50 
25  33  32  30 
23  32  37  35 
13  23  26  76 

37  50  41 
2?  28  29  23 

38  46  46  50 
20  30  31  29 
34  44  43  48 


47  62  61  62 

34  35  37  38 

29  37  36  38 

9  14  22  24 

45  51  45  59 

20  31  29 

44  53  49 

28  33  34 

39  45  54 

23  35  35 


32.0 
42.9 
25.7 
41.1 
32.1 
43.8 
78.2 
34.6 
17.2 


59 
26 


36.9 
17.1 


43  46  44  52 

31  34  33  37 

36  43  44 

28  31  34 

52     56     48 |    60     48     40]   40  54  60  55 

28     30     28     28     26     22     28  28  30  36 

36    53    48     46     42     35 1    35  44  45  49 

25     31     32 1    31     27     23l   27  32  32  33 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


8     9     10     11     12     13    14     IS     16    17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


1DEEN  EXP  STA 
StSON  DAK 

I 

JWROCK  DAM 

ro«  i  s 


I  I  I 

CREEK  1  S 
[FOOT 
•if.  1 


ERS  FERRY 
CAA  AP 
ItELL 
L\DE  1  NW 

■BTILLI  ARBAVGH  RCH 
I.T  BLACKBIRD  HIKE 
»|  D'ALENE  CAA  AP 
W  D'ALENE  RS 


JltNWOOD 
U  0OD  DAH 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.1 

33 


9  9 
3. 


2.1 
26 


1.5 
9|  1C 


6. 

-  lA 

2.1 


4.C  1.0 
42  40 


2.C 
32  24 


18 

2.! 


2.1 
36 


0.5 
If 


1.6 
29 


17     18  IS 


2.0 
2( 


l.: 

IS  18 


3.0 
34 


29)    31  3C 

1.2 
33 

T 


0.! 
26 


4.5 

35 


o.: 

2f 


3.!  0.2 
37  36 


3.512.0 
39 


2 

0.5 


2.C 

2 


43 

1.4 


1.0 
42 


2.5 
43 


0.5 
42 


0.5 
43 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAI  i 

JANUARY  19! 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3! 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 . 0 
2 

1 

T 

0.  8 
T 

T 
T 

T 
T 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

816 

17 

16 

16 

16 

19 

22 

19 

18 

17 

16 

16 

14 

13 

13 

3.  0 
16 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

1 .  c 

13 

1 .  ( 
14 

1 

5  1 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.6 
T 

T 

T 

4 . 0 

2 

T 

T 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

T 

- 

SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

2  .  0 
16 

16 

12 

12 

12 

10 

*ii 

12 

12 

12 

13 

18 

18 

18 

if 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

It 

If 

2 

2  . 

2 

HA  I  LEY 

S  NOWFALL 

SN  ON  GND 

27 

26 

25 

25 

24 

24 

6 . 0 
28 

32 

2  t  Q 
29 

28 

24 

22 

20 

19 

19 

22 

20 

2C 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2( 

IS 

1 

) 

RAMER   4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 . 0 

1 . 0 

2.8 

6 . 0 

1 . 0 

0.3 

1 .3 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

3 . 0 
19 

1 . 0 
20 

20 

20 

20 

2 . 0 
22 

6.  5 
28 

2 . 5 
30 

26 

24 

24 

22 

20 

2  . 0 
20 

18 

7 . 0 
24 

4.  5 
27 

26 

25 

0 . 5 
24 

T 
24 

24 

24 

24 

24 

0 . 5 
24 

24 

0 . ' 
24 

0.  5 
23 

2 

! 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

0.2 
7 

T 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

0.4 
7 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

5.3 
1 

5 

0.2 
5 

0. 1 
5 

T 

2 

T 

I RW I N  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 

0.  5 

2 . 0 

7 . 0 

1 . 0 

2 . 0 

2 ,  c 

2 ,  c 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

- 

1 . 0 

- 

1.0 
30 

2.0 
32 

8 .  G 

38 

2.5 
38 

3 . 5 
39 

- 

- 

- 

T 
31 

- 

- 

1 . 0 
31 

7 .  C 
38 

4 . 0 
42 

41 

44 

44 

45 

4, 

4 

1 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 . 0 
20 

4.0 
24 

- 

- 

- 

6  G 
29 

8.0 
31 

3 . 0 
20 

- 

18 

17 

15 

1 . 0 
15 

3 . 0 
18 

3 .  0 
20 

4 .  0 
24 

3 .  C 
25 

1 .  C 
24 

2  .  C 
25 

- 

- 

- 

3 .  ( 
24 

3 . 1 
24 

2 .  ( 

2< 

3 .  C 
24 

- 

MAC KAY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

0 .  8 
12 

0 . 8 

io 

8 

8 

8 

0.2 
8 

0 . 2 

*7 

7 

7 

0 . 1 

7 

0 . 2 
6 

0 . 3 
6 

0 . 3 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

t 

e 

i 

e 

If  A  1  in    I'it  AD 

SHU'f  n  1,1, 

SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

434 

- 

- 

- 

63fj 

*39 

- 

- 

25 

25 

23 

4 .  0 

26 

25 

4.0 
26 

2  . 0 
28 

4 . 0 
30 

30 

31 

3t 

30 

30 

- 

- 

3C 

- 

2  .  ( 
31 

3 

S  NOWFALL 

SN  ON  GND 

1ii 

13 

12 

12 

12 

3  U 
14 

13 

11 

9 

8 

8 

6 

4 

1 . 0 
4 

3 

4.0 
7 

4 

3 

2 

-  I 

T 

2 

2 

1 

T 

: 

1 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
33 

2  ,  o 
33 

3 . 0 
36 

38 

38 

2  . 6 
38 

9 . 2 
42 

3 . 0 
50 

T 
36 

2 . 0 
35 

2.2 
38 

3.1 
28 

3 . 7 
31 

3 . 8 
34 

4.3 
37 

4.3 
41 

3 . 6 
44 

3.7 
48 

3 . 9 
49 

4 . 7 

52 

2  . 1 
56 

4 . 5 
56 

2  .  4 
62 

56 

1 .  f 

55 

3 .  S 
57 

4 .  5 
60 

5#J 
6€ 

4.' 
69 

2 ,  c 
73 

Tl 
7 

NEZ PERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3 . 0 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1 

T 
T 

OBS I D I A  N  4  NNE 

S  NOWFA  LL 

SN  ON  GND 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

20 

525 

18 

17 

16 

15 

15 

17 

16 

17 

21 

26 

2 .  C 
28 

27 

2 .  C 
28 

27 

26 

26 

26 

26 

21 

2h 

1 .  ( 
27 

1 . 0 

28 

2 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.0 

1.0 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
19 

2.0 
19 

18 

18 

0.1 
18 

T 
1 8 

0.2 
18 

18 

16 

g 

2.0 
13 

0.5 
13 

1.5 

2.0 
17 

16 

16 

T 
15 

T 

15 

1.5 

j£ 

16 

T 
17 

0.3 
1  $ 

2.1 
21 

3.5 
24 

21 

2( 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.4 

2 

0.2 

T 

2 
0.2 

2 

0.2 

0.4 

0.4 

5.0 

0.7 

0.1 
4 

0.7 

T 
0.6 

1.1 

T 

T 

T 

T 
T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

4 

2 

2 

4 

10 

4 

S  NOW  PALI, 

SN  ON  GND 

T 

T 

1 

PR  I EST  R I VER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

22 

20 

19 

19 

20 

24 

18 

11 

11 

10 

S 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

8 

5 

5 

5 

5 

1  ~ 
( 

S 

4 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

334 

236 

33 

32 

31 

32 

840 

441 

30 

28 

26 

24 

23 

22 

26 

430 

34 

32 

133 

235 

37 

42 

41 

36 

34C 

8 . 3 
48 

8 . 7 
56 

6.1 
62 

2 . 3 
58 

2  1 
54 

51 

SALMON 

S  NOWFALL 

SN  ON  GND 

4 

4 

9 

5 

5 

7 

6 

4 

1 

2 

1 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

14 

11 

10 

10 

11 

17 

11 

5 

3 

2 

1 .  C 
1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

SPENCER  RS 

S  NOW  FA  LL 

SN  ON  GND 

STIBNITE 

S  NOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

21 

21 

19 

19 

19 

21 

29 

2C 

18 

17 

15 

15 

20 

2C 

20 

24 

28 

33 

35 

4 . 3 
35 

34 

1 . 7 
35 

34 

31 

1 .3 
31 

2 . 0 
32 

0.7 
32 

3.0 
34 

4.1 
37 

l.< 
37 

SUN  VALLEY 

Q  wriin  i  i 

O  nUW  r  rt  Li  Li 

SN  ON  GND 

28 

28 

26 

26 

26 

25 

31 

36 

31 

29 

29 

26 

25 

25 

25 

24 

28 

29 

32 

31 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

T 

29 

2t 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2.0 
2 

1 

1 . 0 
T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 
T 

0.3 
T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
8 

T 

4 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

4.0 

6 

4.0 
8 

4.0 
7 

1 

i 

T 
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STATION  INDEX 


■ 

otation 

6 
2 

M 
J 

I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
table* 

a 

UllDIU  IIP  STATION 

6010 

BINGHAI 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

233 

6  7 

ALBION 

B]  If 

CASSIA 

12 

6P 

DELL  ROME 

ALP8A  1  D 

9168 

VALLEY 

8 

7P 

GLENN  STRAMH 

American  r*uu  1  nw 

0197 

POMKR 

42  46 

112  53 

A.I  IP, 

5P 

5P 

U  S  BUM  RECLAMATION 

2  3  3 

ANDERSON  DAK 

OS  a 

ELMORE 

43  31 

115  26 

3882 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

7 

03  n 

5P 

IM  HAZEL  CLENDININ 

iUMIIX  I  DAN 

M4I 

ELMORE 

2 

U  3  BUR  RECLAMATION 

AS8TOR  1  S 

0470  m F.MONT 

12 

3P 

GUST  S TURBAN 

ME] 

ELMORL 

43  48 

115  07 

6000 

3P 

SP 

PH I LL I P  T  PETERSON 

3  3  3 

7 

ATLANTA  »» 

04  MB 

ELMORE 

43  43 

115  14 

7590 

U  S  SOIL  COM  SER 

S 

ATDT  MANGER  STATION 

oais 

SHOSHONE 

MATT  ir*  MODEL  BA3  IK 

0607 

EOOTXNAT 

9 

U  S  NAVY 

BIG  CREXE  1  S 

083  IS 

VALLEY 

OP 

NAPIXR  EDWARDS 

BLACEF OOT 

0019 

BINGHAM 

43  11 

112  21 

4  503 

•P 

OP 

EARL  RODGERS 

2  3  3 

7 

BLACEFOOT  DAM 

one 

CARIBOU 

43  00 

111  43 

6200 

SP 

SP 

2  3  3 

6 

1001 

GOODING 

114  57 

3269 

BP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  3 

BO  (31  LUCKY  PEAK  DU 

1011 

1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

■OISE  WB  AIRPOMT 

1032 

ADA 

8 

116  13 

2842 

MID 
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The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  basis.       There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in- snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the    ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  new 

snowf a  11 . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station, have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 

August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 


Extremely  mild  weather,  which  had  char- 
acterized the  entire  month  of  January,  con- 
tinued through  the  first  week  or  more  of  Feb- 
ruary in  Idaho.  Much  of  the  precipitation  of 
the  month  occurred  in  this  early  period  also, 
and  as  might  be  expected,  percentage  of  pos- 
sible sunshine  was  generally  low  during  the 
first  week  or  ten  days.  Averaging  8°  warmer 
than  a  year  ago,  this  February  was  the  mild- 
est since  1947,  despite  several  days  of  sub- 
normal temperature  during  the  latter  half. 
Individual  station  averages  were,  with  one 
exception,  above  normal,  with  departures  of 
5°  or  more  at  a  number  of  stations.  Less 
precipitation  was  recorded,  on  the  average, 
than  in  any  February  since  1947,  yet  the 
state-wide  average  was  89%  of  normal.  Only 
the  Southeastern  Division  showed  a  marked 
deficiency  in  precipitation,  56%  of  normal, 
although  there  were  small  areas  in  the  other 
divisions  where  the  total  fall  was  also  much 
below  normal.  The  Wood  River  and  Lost  River 
drainage  systems  showed  deficiencies,  as  did 
the  Pend  Oreille,  the  Weiser,  part  of  the 
Cpeur  d'Alene  Basin,  and  the  Snake  River 
drainage  downstream  to  Grand  View.  Average 
snowfall  for  the  State  was  little  more  than 
half  as  much  as  a  year  ago  and  about  75%  of 
the  long-period  mean  for  February.  In  the 
principal  valleys  there  was  little  snow  cover 
at  any  time  during  the  month,  most  of  it 
melting  within  a  day  or  two  after  it  fell. 
No  unusually  severe  storms  occurred  during 
the  month,  although  strong  winds  were  re- 
ported on  several  days. 

The  maritime  influence  on  Idaho's  weather, 
so  predominant  during  January,  persisted 
through  the  first  week  of  February.  Storm 
fronts  moving  eastward,  crossed  the  State 
at  intervals  of  about  36  hours,  resulting 
in  much  cloudiness  and  rather  prolonged  pe- 
riods of  precipitation.  Average  daily  tem- 
peratures ranged  generally  between  10°  and 
20°  above  normal  until  a  storm  center,  form- 


ing on  the  final  storm  front  in  a  long  se 
ries,  developed  over  Nevada  and  moved  east 
ward.  In  its  wake  a  ridge  of  high  pressur i 
developed  along  the  Pacific  Coast,  extendin 
into  western  Canada  and  turning  winds  t  > 
northerly  over  Idaho  on  the  8th.  Tempera 
tures  fell  10°  to  20°  generally,  with  man 
stations  reporting  even  greater  lowering  o 
minimum  temperatures  within  a  two-day  period 
Clearing  skies  contributed  to  this  drop  i 
nighttime  temperatures  and  a  number  of  sta 
tions  in  the  southern  divisions  recorded  th 
lowest  temperatures  of  the  month  on  the  lOt 
and  11th.  On  the  9th  and  10th  the  State  war 
almost  entirely  free  from  precipitation  fo: 
the  first  time  in  two  weeks  or  more,  but  o: 
the  11th  light  precipitation  began  again  a: 
a  weak  storm  front  moved  across  the  Pacifi 
Northwest.  The  15th  through  the  18th  brough 
more  widespread  precipitation  as  a  no  the 
series  of  storm  fronts  from  the  Pacific  swep 
eastward  across  the  State.  During  the  re- 
mainder of  the  month  precipitation  was  gen- 
erally very  light  and  scattered.  There  was 
however,  one  ..final  storm  front  that  swep 
across  the  State  on  the  last  day  of  the  month 
With  it  there  was  a  general  drop  in  tempera 
ture  and  widespread  precipitation.  In  the 
Northern  Division  several  stations  reportei 
more  than  3/4  inch  of  precipitation  on  tin 
28th,  while  in  all  sections  there  was  snow- 
fall at  a  number  of  stations. 

Perhaps  the  most  important  features  oi  ( 
the  February  weather,  at  least  from  the  agri- 
cultural standpoint,  were  the  appreciable 
increase  in  the  snow  pack  at  higher  elevations 
and  the  lowering  of  average  temperatures  dur- 
ing the  latter  half  of  the  month.  The  coolei 
weather  served  to  retard  development  of  ve- 
getation, which  had  shown  unseasonable  acti- 
vity during  the  extremely  mild  weather  oi 
several  preceding  weeks.  Prospects  were  gooc 
for  adequate  water  supplies  on  most  irriga- 
tion projects. 

DJS 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Pr  Availing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

e 
• 

i 

1  « 

£  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

• 

.  i 

O  *J 

*  £ 

Q  J 

2 

vi 

S 

§ 

CO 

O 

«' 

01 

% 

rf 

8 

8 

o 

i 

o 

8 
i 
$ 

100-199 

si 

fM  3 

a 

0 

1- 

J., 
ill 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

I1 

<f  8 

BOISE  IB  AIRPORT 

N» 

31 

11 .7 

49 

1 

3 

80 

61 

59 

79 

2 

6 

7 

0 

0 

0 

15 

53 

6.4 

CM 

LIIISTON  WB  AIRPORT 

76 

65 

53 

5 

* 

4 

0 

0 

0 

13 

8.4 

POCATELLO  »B  AIRPORT 

sw 

28 

11.7 

44 

W 

15 

72 

64 

57 

69 

6 

9 

2 

0 

0 

0 

17 

38 

6.9 

u 

B 

COMPARATIVE  DATA 


1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1801 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1*08 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1914 


Temperature 


20.4 
26.0 
31.0 
28.8 
30.7 

23.0 
29.4 

28.3 
33.  1 
18.2 

30. 1 
26.4 
29.3 
36.3 
29.7 

31.7 
22.9 
22.8 
30.7 
22.9 

28. 1 


58 
_Z6_ 
69 
63 
58 


84 


-22 

-IK 


-41 
-29 


-22 

-  9 


-30 
-31 
-29 
-33 

-43 


Precipitaho 


£  o 

i  s 


1 

80 

67 

90 

2 

51 

1 

41 

1 

85 

15.6 

1 

48 

10.4 

1 

93 

6.8 

2 

62 

10.5 

55 

5.0 

3 

14 

19.2 

60 

4.8 

1 

93 

9.8 

2 

00 

8.7 

97 

8.8 

2 

30 

14.4 

2 

49 

21.4 

1 

02 

11.7 

1 

93 

8.6 

59 

5.2 

1 

51 

9.8 

■3  I 


1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 


Temperature 


33.6 
29.8 
24.2 
30. 1 
28.4 

30.6 
28.8 
22.8 
22.1 
36.1 

34.1 
33.9 
30.3 
27.2 
19.4 

34.7 
15.3 


22.8 
15.6 
38.0 


28.4 


67 
63 
60 


64 

71 
63 
57 
57 

70 
74 
66 
58 
69 


-25 
-33 


-28 
-  9 


-23 
-21 
-33 
-33 


-18 
-34 


-27 


Precipitation 


1.68 
2.76 
2.08 
1.67 
2.94 

i!5_ 


1.68 
1.71 
.66 
1.52 

2.18 
2.19 
3.35 


.89 

2.18 
1.00 
1.62 
1.70 
.97 

.70 


?! 
?  ° 

<  3 


5.9 
23.9 
19.8 
13.8 
27.6 

3.8 
13.5 
19.4 
9.5 
3.1 

6.0 
9.2 
13.8 
3.8 
8.6 

10.0 
4.9 
14.8 
21.2 
2.0 


s.  s 

«  o 

o  8 
d  — < 
ZP 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

St 

-31 

3 
1 

Highs 

s 

t 

3 

i 
■ 
> 
< 

~~$ 

<  a 

No.  of 
01  or 

1936 

21.2 

61 

-37 

2.80 

27.4 

13 

1937 

23.2 

66 

-34 

2.37 

24.8 

10 

1938 

31.4 

69 

-29 

1.71 

15.5 

9 

1939 

22.  4 

60 

-31 

1.82 

19.7 

10 

1940 

32.6 

71 

-27 

3.42 

13.1 

15 

1941 

32.7 

67 

-18 

1.24 

4.0 

8 

1942 

23.3 

59 

-47 

1.60 

11.9 

11 

1943 

29. 1 

65 

-25 

1.39 

11.5 

6 

1944 

28.7 

60 

-34 

1.44 

13.5 

10 

1945 

31.9 

65 

-21 

2.32 

8.5 

12 

1946 

27.2 

64 

-24 

1.71 

14.0 

10 

1947 

32.5 

67 

-30 

.95 

3.8 

5 

1948 

28.1 

69 

-37 

2.27 

11.4 

9 

1949 

23.6 

60 

-45 

2.91 

29.8 

11 

1950 

29.0 

74 

-46 

1.67 

9.1 

9 

1951 

30.1 

69 

-46 

2.19 

11.7 

10 

1952 

23.4 

62 

-35 

1.71 

16.7 

9 

1953 

31 .  5 

72 

-32 

1.53 

9.0 

9 

ALL 

YEARS 

27.8 

1.72 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


TABLE  2   FEBRUARY  1953 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

% 

•x. 

Date 

I 

Dale 

>< 

a 

1 
o 

No.  of  Days 

9 

0 

Departure 
From  Normal 

D 

1 

Date 

Snow.  Sleet,  Hall 

No.  of  Day* 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More  j 

.50  or  More  J 

• 

oi 

—  0 

*=  J 

8  k 

si 

0  * 

£i  | 

NORTHERN  DIVISION 

CLARK  FORK   I  ENE 

42  •  3 

25*8 

34  •  1 

3*6 

55 

7 

17 

20 

860 

0 

i 

25 

0 

2*39 

.  35 

•  48 

I 

3*0 

0 

12 

0 

Q 

COBALT  BLACKBIRD 

28*  9 

8*7 

18*8 

43 

28 

-10 

24 

0 

18 

28 

7 

2  .B4 

•  51 

18 

36  •  1 

46 

IB 

1  5 

1 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

41*0 

27  *7 

34  .4 

52 

7 

15 

19 

851 

0 

0 

23 

0 

1  .67 

•  50 

3 

8*1 

2 

6 

13 

1 

0 

COEUR  0  ALENE  RS 

43.4 

28  •  7 

36.  1 

6*0 

54 

7 

19 

19 

805 

o 

0 

22 

o 

1.91 

_ 

.  48 

•  40 

3 

2*8 

1 

16 

1  5 

0 

0 

COTTONWOOD 

40.8 

23.3 

32*1 

1*9 

51 

7+ 

9 

20 

917 

o 

2 

26 

o 

E   1  *69 

.03 

♦  31 

1 

4*  5 

1 

17+ 

1  3 

0 

0 

DIXIE 

36*3 

10.8 

23*6 

46 

27 

-18 

24 

1156 

o 

7 

28 

5 

3.49 

•  50 

17 

54  a  1 

62 

19 

12 

1 

0 

ELK  CITY 

o 

ELK  RIVER   1  S 

43  •  5 

23.6 

33.6 

54 

26 

5 

20 

876 

o 

o 

24 

o 

4*60 

1*12 

3 

11*8 

1 5 

22 

14 

2 

1 

FENN  RS 

4  3  •  9 

29.9 

36.9 

2.5 

52 

26 

20 

24 

779 

o 

o 

21 

o 

5.43 

2.05 

1  .20 

6*0 

1 7 

2 

GRANGEVI LLE 

4  1  •  2 

2  5.6 

1*9 

53 

26 

12 

20 

879 

o 

1 

2  3 

o 

2.17 

•  57 

•  56 

28 

1 

11  + 

1  6 

2 

0 

KE  LLOGG 

43.  1 

28.1 

35*6 

4*4 

54 

15 

20 

o 

o 

23 

o 

2*73 

•  04 

•  55 

28 

8  a  0 

17 

1  5 

1 

q 

KOOSK I A 

48*6 

5  7 

26+ 

20 

704 

Q 

1  8 

2  *  56 

jj 

LEWISTON  WATER  PLANT 

b  1  •  6 

3  3.0 

42.3 

5*0 

23 

24 

628 

_ 

Q 

(J 

*  97 

*25 

•  27 

Ag 

LEWISTON  WB  AP 

R 

48«3 

31*2 

39.8 

3*9 

a  i 

7 

22 

20 

700 

jj 

1  7 

o 

7  *  fX 

_ 

•  16 

• 

3 

T 

T 

22 

e 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

43.5 

29*3 

36*4 

4.7 

7 

20 

20 

793 

J. 

22 

.52 

.71 

26 

4.0 

2 

16 

14 

2 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

26*8 

18*1 

22.5 

1.3 

34 

1 

1 0 

19+ 

1 164 

nft 

•  08 

.41 

16 

40*4 

92 

23 

19 

0 

0 

NEZPERCE  2  E 

40.  8 

26*9 

33.9 

f  7 

26 

1  3 

20 

866 

j 

22 

,  *  ~ 

•  V* 

28 

2«8 

T 

11  + 

1  1 

0 

0 

OROF I  NO 

49*8 

31*5 

40. 7M 

5*6 

6  1 

26 

20 

675 

0 

0 

1  3 

0 

3  •  48 

•  82 

28 

17 

2 

0 

PIERCE  RS 

38.7 

21*6 

30*2 

1*6 

27 

3 

20 

966 

0 

4 

26 

0 

t  *  7Q 

2.03 

*oa 

3 

30 

17 

lb 

4 

2 

PORTHI LL 

97  *% 

3  3.5 

t*  fi 

■ 

1 2 

876 

0 

0 

24 

0 

*  ^ 

7ft 

14 

1 1 

0 

POTLATCH 

i***  7 

51 

16 

812 

0 

0 

21 

0 

2  04 

*  50 

16 

1 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

40  8 

23*1 

32  *0M 

4*7 

48 

1  + 

7 

19 

918 

0 

0 

26 

0 

2.23 

*  t/S 

.51 

j 

1  0  •  4 

22  + 

12 

1 

0 

R I GG INS  RS 

5 1  •  5 

33*7 

42  .  6M 

2*1 

63 

27 

22 

2  o 

620 

0 

0 

0 

1*63 

*  3  3 

.36 

18 

•  0 

0 

I  2 

q 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

41 

4 

1020 

n 

2  7 

o 

5.65 

*  19 

1.40 

54  •  1 

72 

17+ 

1 

SAINT  MARIES 

44*  1 

2  5.9 

35.0 

2*7 

51 

6+ 

11 

20 

833 

°0 

o 

24 

o 

2.92 

.53 

•  66 

^3 

1  6 

I 

0 

SALMON 

41*4 

30.7 

6*6 

54 

1 3 

4 

19 

951 

o 

i 

?5 

.79 

•  37 

•  28 

17 

3 

18 

0 

j? 

SANDPOINT  EXP  STA 

£.1  * 

Ln  i 

?A*n 
* 

a*  *f 

49 

11 

874 

25 

o 

2*45 

*Y! 

•  66 

lo  + 

|  ' 

■ 

WALLACE 

7*t 

9 

7n 

879 

0 

i 

22 

Q 

n 

17  "0 
if' ^ 

J 

1 8 

1  7 

WALLACE  WOODLAND  PK 

23  *  8 

mi 

2*2 

50 

6 

18+ 

o 

i 

2  3 

o 

3*19 

29 

*6! 

* 

1 

* 

18 

1 6 

0 

WINCHESTER   1  SE 

* 

22*4 

32  0 

1*4 

49 

2+ 

7 

20  + 

918 

n 

2 

2  7 

o 

•  90 

* 

28 

1  3 

1 

DIVISION 

33.2 

2.5 

2.76 

.33 

14.8 

SOUTHERN  DIVISION 

ALPHA    1  NE 

* 

* 

52 

-23 

90 

1141 

o 

2  8 

9 

3.13 

•  25 

•  63 

Q 

ANDERSON  DAM 

M 

9 

20 

o 

2  4 

o 

1  0 

0 

ARROWROCK  DAM 

43 

25*7 

34.8 

4 

* 

56 

27  + 

1 3 

20+ 

Q 

o 

24 

o 

1  a  79 

.60 

55 

1  •  5 

q 

ATLANTA   1  E 

* 

14*2 

50 

-  9 

1074 

o 

?  7 

3.87 

1  •  37 

*o 

1  ft 

1  0 

BLISS 

^7  *o 

4*5 
* 

12 

70 

7  78 

_ 

24 

- 

*fn 

* 

•  30 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

49*  3 

^  * 

61 

15 

70 

731 

Q 

. : 

BOISE   WB  AP 

//R 

45  .  9 

i?  q 

60 

14 

70 

796 

Q 

g 

24 

o 

149 

*  _ 

1 

15  + 

13 

0 

BUHL 

28  *2 

38*9 

6  7 

16 

70+ 

722 

Q 

Q 

1  8 

o 

•  67 

*  24 

*4b 

Q 

CALOWELL 

50.4 

28  •  1 

39  .  3 

4*6 

62 

3+ 

18 

24 

713 

Q 

o 

20 

o 

•  72 

•  95 

7 

Q 

1 

0 

CAMBR 1DGE 

tfi*  3 

24  •  7 

7.3 

l 

1 1 

20 

849 

o 

o 

23 

o 

1.68 

«  66 

•  58 

1 

2*0 

0 

Q 

1 

0 

CASCADE   1  NW 

* 

7S*  8 
^  ' 

47 

-18 

1092 

o 

6 

2  7 

^  *7Q 

•  62 

j7 

14 

1 2 

0 

CHALL IS 

1^*7 

-  \ 

20 

1 0  39 

•  3 1 

5 

* 

1 8 

0 

COUNCIL   1  N 

77  1 
7  '  \ 

7  0 

77 

\  i 

797 

o 

24 

o 

7#01 

1  *6fl 

*  ft«i 

0 

DEADWOOD  DAM 

* 

*  * 

RO 

76  + 

-25 

70 

1165 

o 

3 

2  8 

9 

3*78 

* 

1*13 

27 , 0 

58 

1 8 

1 4 

3 

1 

DEER  FLAT  DAM 

48  •  i 

7ft  n 
?  !, 

64 

16 

70 

745 

0 

1.70 

1*03 

*  « 

Q 

1 

1 

EMMETT  2  E 

49  .  5 

28.7 

39*1 

3*6 

3 

1 5 

20 

718 

20 

_ 

1.05 

8 

a  0 

0 

1 

FAIRFIELD 

?^  *  1 

iJ#J 

** 

^ft 

-  7 

1163 

o 

2  8 

* 

1  *  1  ft 

1 7 

0 

g 

GARDEN  VALLEY  RS 

43.1 

21*1 

32.1 

3.  1 

97 

27 

\ 

20 

915 

o 

o 

25 

o 

•  92 

*Q. 

3 

7*n 

13 

1 0 

1 3 

GLENNS  FERRY 

51.1 

24*1 

37.6 

2.2 

3  + 

1 2 

21  + 

760 

jj  ^ 

.82 

.15 

•  35 

6 

T 

T 

16 

9 

GOODING  CAA  AP 

t.\ *n 

n  c  *  \ 

34.6 

f  •  J 

12 

2 1 

2  b 

*?7 

*  W 

*  j  9 

4»3 

T 

6+ 

? 

0 

g 

GRAND  VIEW 

2  5.8 

4«  1 

70 

; 
3 

1 5 

20+ 

709 

n 

o 

•  2  5 

g 

HA  I  LEY 

•17 

14.1 

25.8 

2.2 

^ 

1  + 

22 

9fl 
28 

*  7-i 

1*75 

*  7 
* 

ft 

3  2 

IB 
f 

0 

HAZELTON 

7  *n 
47.0 

24.1 

3  5.6 

4*3 

65 

3 

9 

10 

819 

0 

2  4 

*  ^ 

.72 

•  37 

j: 

1*0 

1 

g 

HILL  CITY 

34  .  6 

11.8 

2  3.2 

3.6 

43 

^  + 

- 10 

1 1 

0 

28 

.  82 

1  »05 

•  26 

Q 

HOLLISTER 

46.  9 

23*3 

35.  1M 

4.0 

65 

3 

1  0 

10 

831 

jj 

n 

[? 

2  3 

*n? 

•  16 

r 

IDAHO  CITY 

44  .  8 

1  4  •  8 

29.8 

1.0 

58 

26+ 

20 

j? 

2.91 

.11 

•  9 1 

3 

6*4 

g 

JEROME 

48.  0 

W  *  n 

35*0 

9 

2  3 

833 

97 

*  32 

Q 

g 

KUNA  2  NNE 

47.5 

25*8 

36  •  7M 

2.9 

AO 

27 

15 

20 

786 

z. 

23 

*oo 

•  00 

•  50 

0 

g 

LOW MAN 

M 

46 

27 

j: 

OA 
4  .06 

1  •  47 

1 2 

MC  CALL 

32.7 

13*6 

23*2 

1.1 

27 

- 1 1 

20 

1171 

*: 

1  5 

2  8 

5 

2  .  56 

•  56 

.68 

3 

28  a  0 

18  + 

1 2 

■ 

g 

MERIDIAN   1  SSW 

38  •  5 

3.9 

2  7 

17 

20 

ftfl 

j? 

0 

^° 

1.41 

.16 

0 

g 

MESA 

43.0 

26.4 

34.7 

27 

12 

20 

_7'i 

24 

2*50 

"ft7 

3 

4*5 

16 

9 

2 

g 

MOUNTAIN  HOME 

50.7 

25.8 

38.  3 

4.9 

77 

3 

9 

20 

j? 

?2 

.75 

*  71 

6 

T 

0 

5 

0 

0 

NAMPA   2  NW 

49.7 

27*7 

38.7 

6  3 

4  + 

17 

20  + 

- 

1  .  54 

'  QQ 

8 

T 

0 

1 

g 

NEW  MEADOWS  RS 

38.6 

14*2 

26*4 

1.5 

27 

- 1 6 

20 

10  73 

28 

- 

.42 

*6  7 

3 

19 

17+ 

15 

1 

g 

OBSIDIAN  4  NNE 

34.  7 

6.1 

20*4 

2.1 

27 

19 

0 

11 

28 

10 

1  .  58 

•  07 

.  42 

17 

13*0 

34 

17 

10 

0 

0 

OLA  4  S 

46.4 

28*0 

37.2 

^ 

3 

"l3 

20 

770 

0 

2 

23 

0 

1  .82 

*  7? 

3 

a 

2 

g 

PARMA  EXP  STA 

*!"o 

16 

2? 

0 

0 

23 

0 

1  .92 

1 

j 

11 

1 

0 

PAYETTE 

47  *6 

28*3 

38*0 

59 

27 

1 7 

20 

7  51 

0 

0 

21 

0 

•  72 

*83 

? 

0 

RICHFIELD 

43.2 

20*7 

32  .  0 

77 

* 

59 

0 

1 

27 

0 

.52 

•  33 

3*5 

3 

8+ 

t, 

0 

0 

SHOSHONE 

• 

62 

"J 

10 

70+ 

863 

0 

0 

26 

0 

•  70 

*4fl 
• 

.25 

0 

0 

STIBN1TE 

33*9 

2 9  *6 

21*8 

48 

28 

-11 

20 

4*72 

1.04 

1 8 

45a  3 

50 

18 

17 

4 

1 

SUN  VALLEY 

36.6 

4*8 

20.7 

1.1 

48 

27 

-18 

20 

1235 

1  8 

28 

E  .44 

- 

2.31 

•  19 

8 

7*5 

30 

8 

7 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

51  .9 

31  *6 

41.8 

3.8 

70 

3 

22 

20 

646 

o 

o 

1  5 

o 

•  92 

•  12 

.55 

6 

•  0 

0 

5 

1 

0 

THREE  CREEK 

43*9 

18.3 

31.1 

64 

3 

0 

10 

944 

•  98 

•  08 

•  22 

7 

29.7 

10 

8+ 

11 

0 

g 

TWIN  FALLS  2  NNE 

48.5 

25.7 

37*1 

4.9 

3 

14 

23+ 

774 

o 

o 

2  3 

o 

.45 

6 

.5 

T 

6 

4 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

47*3 

25*0 

36.2 

3.7 

68 

4 

11 

21 

0 

2 

21 

0 

*50 

•  34 

*  38 

6 

3*2 

1 

9* 

6 

0 

0 

WEISER 

48.  9 

27*6 

38.  3 

4.3 

62 

27 

16 

20 

745 

0 

0 

20 

0 

1*37 

•  13 

•  31 

3 

1.0 

T 

16 

7 

0 

0 

DIVISION 

32.9 

3.2 

1.58 

.28 

7.6 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

43*6 

22.0 

32.9 

7.0 

60 

3 

6 

20 

893 

0 

2 

25 

0 

.35 

•  33 

.  14 

6 

7 

0 

0 

ALBION 

43*5 

19*6 

31*6 

1.1 

59 

3 

-  4 

10 

930 

0 

3 

24 

.70 

•  61 

.23 

6 

17.0 

9 

0 

0 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

42*7 

24*7 

33.7 

6.3 

59 

3 

9 

20 

669 

0 

3 

21 

I 

•  48 

•  65 

L 

8+ 

7 

0 

0 

ARCO 

39.5 

15.1 

27.3 

7.2 

51 

1 

2 

23 

1048 

0 

2 

26 

•  08 

.54 

.08 

20 

3 

20 

1 

0 

0 

ASHTON  1  S 

34*  1 

18*5 

26.3 

4*6 

41 

27 

-  7 

20 

1076 

0 

9 

28 

I 

.71 

•  81 

•  28 

6 

6.5 

12 

18+ 

6 

0 

0 

BLACKFOOT 

43*6 

22*6 

33*1 

7,4 

59 

3+ 

3 

20 

687 

0 

2 

24 

0 

.15 

.68 

.10 

18 

4.5 

2 

18+ 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ABLE  2  CONTINUED 


I  DA  HO 
FEBRUARY  1953 


Temperature 
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J 
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% 

a 

5 
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t 

& 
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3 

H 

.1 

ii 

a  u. 

O 
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o 
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No.  ol  Day* 

M.x. 

Mln. 
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S 

a 

1 

7. 

° 

I 

t 

Sj 

■ 

—  0 

L  I 

S3 

.  j 

3  1 

*1 

1 1 

l§ 

a  2 

■jO 
J:  o 
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BURLEV 

46  .  6 

24  a  3 

35  a  5 

4.4 

69 

4 

9 

10  + 

0 

2 

23 

C1 

.67 

.28 

•  24 

9 

4.0 

6 

0 

0 

8URLEV  FACTORY 

45  •  1 

2  1  a  4 

33a  3M 

3.5 

65 

4 

7 

1  0 

0 

2 

26 

0 

.  53 

.51 

•  36 

6 

4 

0 

0 

BURLE*  CAA  AP 

44 .  9 

23a3 

34.  1 

2.9 

67 

3 

7 

10 

857 

0 

2 

24 

0 

•  96 

.14 

•  25 

8 

6.  1 

1 

9+ 

9 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

34.  9 

10«8 

22.9 

4.4 

48 

26 

-  9 

10 

1173 

0 

13 

28 

a 

.55 

.34 

•  25 

8 

12.0 

5 

0 

0 

CON  OA 

35  •  7 

9  a  9 

22.8 

1.8 

59 

1 

- 18 

20 

0 

B 

27 

9 

.70 

-      .  74 

•  1  5 

3+ 

16.  7 

11 

0 

0 

QR 1  GGS 

M 

-16 

20 

0 

5 

.70 

•  57 

.20 

18 

8 

0 
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DUBOIS  EXP  ST A 

29*0 

15  a  1 

22.1 

0.3 

39 

3 

3 

20  + 

1195 

0 

18 

28 

0 

.  59 

•  18 

•  20 

23 

11*5 

16 

23 

6 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

33*2 

13a  5 

23a4 

1.9 

42 

3+ 

-  2 

21 

1155 

0 

13 

28 

2 

•  56 

•  18 

.  12 

8 

11  •  1 

11 

23  + 

8 

0 

0 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

42*9 

23.1 

33.0M 

5.6 

60 

3 

0 

20 

893 

0 

2 

22 

1 

•  36 

•  36 

•  14 

6 

5 

0 

0 

GRACE 

36  •  3 

17a0 

26  a  7 

3.1 

51 

3 

-  6 

21 

1068 

0 

10 

25 

3 

•  47 

•  63 

.14 

6 

6.  5 

3 

18 

9 

0 

0 

GRAY 

34  •  6 

9a* 

22  aO 

-  0.3 

47 

3+ 

-17 

20 

1 197 

0 

15 

26 

7 

•  70 

.88 

•  40 

3 

4*0 

24 

18+ 

3 

0 

0 

GROUSE 

36  •  3 

5  a6 

2  1  a  0 

46 

3+ 

-14 

20 

1226 

0 

9 

28 

8 

•  02 

•  98 

■  02 

8 

•  5 

1 

0 

0 

HAMER  *  NW 

35.  5 

13a7 

24.  6M 

6.3 

44 

3+ 

0 

10+ 

1131 

0 

0 

» 

2 

.08 

.34 

.06 

5 

T 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

40.2 

21  a* 

30.6 

55 

3 

1 

20 

954 

0 

4 

24 

0 

•  19 

•  17 

15 

•  8 

1 

18 

2 

0 

0 

IOAHO  FALLS  CAA  AP 

40  •  3 

20  a  7 

30a  5 

7.0 

54 

3 

1 

20 

959 

0 

3 

25 

0 

.11 

•  86 

•  04 

6 

2.0 

1 

6  + 

4 

0 

0 

IRWIN  2  S 

37.6 

16  a9 

27  a3 

4.8 

50 

28 

-  7 

20 

1051 

0 

6 

25 

3 

.65 

•  50 

•  23 

3 

5.0 

6 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

30.  9 

3*0 

17«0 

0.2 

40 

27+ 

-32 

20 

1339 

0 

10 

28 

12 

2.32 

•  92 

•  52 

3 

3  1.0 

53 

18+ 

10 

1 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

35.3 

9a9 

22.6 

2.1 

51 

3 

-12 

21 

1183 

0 

11 

28 

9 

•  92 

•  23 

•  32 

9 

12.5 

8 

9+ 

7 

0 

0 

MACKAY  RS 

35.6 

1  5  •  0 

25.3 

4.1 

46 

3 

2 

20 

1104 

0 

6 

28 

0 

•  24 

•  53 

•  06 

8 

3.8 

6 

1  + 

7 

0 

0 

MALAD 

42.6 

22  a9 

32.8 

5.6 

59 

3 

8 

21 

896 

0 

2 

26 

0 

•  54 

•  78 

•  25 

8 

3.0 

2 

10+ 

4 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

43*1 

21  a6 

32a4 

60 

3 

8 

21 

907 

0 

1 

27 

0 

•  55 

•  19 

6 

2 . 4 

1 

9  + 

7 

0 

0 

MAY  RS 

39.2 

14  a  8 

27.0 

53 

3+ 

-  1 

20+ 

1056 

0 

5 

27 

2 

•  42 

•  10 

•  14 

3 

6 

0 

0 

MC  CAMMON 

42  •  5 

23  a  5 

33.0 

59 

28 

3 

21 

889 

0 

3 

23 

0 

•  22 

.07 

6+ 

1 

19 

6 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

43.4 

23a3 

33a4 

63 

3 

11 

10 

881 

0 

3 

26 

0 

.52 

•  26 

8 

3.0 

2 

8 

4 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

37.4 

lla7 

24.6 

2.9 

52 

4 

-  7 

21* 

0 

10 

28 

6 

•  93 

-  .39 

•  48 

9 

9.0 

10 

1  + 

7 

0 

0 

OAKLEY 

45.4 

23a6 

34.5 

61 

3+ 

8 

24 

848 

o 

I 

23 

o 

.63 

-  .13 

.24 

6 

2.0 

T 

8  + 

■ 

0 

0 

PALISADES  DAM 

37.4 

13.0 

25. 2M 

51 

27 

-11 

20+ 

1111 

0 

7 

25 

5 

1.63 

.70 

3 

14 

18 

a 

1 

0 

PAUL  IE 

45.9 

21  .3 

33.6 

2.2 

67 

1 

4 

10 

.56 

-  .53 

.27 

6 

2.5 

2 

9+ 

o 

o 

POCATELLO  WB  AP  //R 

42.3 

24.4 

33a4 

4.9 

59 

3 

5 

21 

879 

0 

4 

22 

0 

.51 

-  .42 

.11 

6+ 

4.6 

2 

18  + 

u 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

6.8 

0 

4 

?b 

0 

5*  2 

1 

9 

i  j 

REACTOR  TESTING  STA 

38.6 

14.9 

26.8 

53 

3 

-  2 

20 

1064 

0 

5 

28 

2 

.25 

.08 

18 

1.4 

T 

6+ 

6 

0 

0 

RUPERT 

45.2 

20  a  0 

32.6 

2.8 

6  3 

4 

4 

10 

0 

2 

27 

0 

•  60 

.35 

•  26 

6+ 

2.8 

2 

9  + 

g 

o 

o 

SAINT  ANTHONY 

38.  1 

17,6 

27.  y 

48 

3 

-  2 

20 

1033 

0 

6 

27 

2 

.52 

-  .72 

.22 

6 

5 

0 

0 

SPENCER  RS 

30.2 

10.7 

20.5 

2.3 

42 

27 

-  4 

10+ 

1241 

0 

17 

28 

4 

.85 

.71 

.23 

8 

17.5 

g 

0 

0 

SPRINGFIELD 

42.6 

21.4 

32.0 

6.5 

57 

27 

3 

12 

916 

0 

1 

23 

0 

.37 

-  .45 

.20 

6 

2.8 

T 

6+ 

- 

0 

0 

STREVELL 

40.0 

18.9 

29.5 

56 

27 

1 

20 

991 

0 

6 

26 

0 

.65 

.32 

8 

3 

12 

7 

0 

0 

SUGAR 

38.9 

18.1 

28.5 

8.1 

54 

3 

-  1 

20+ 

1017 

0 

5 

27 

2 

.41 

-  .51 

.24 

15 

3 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

33.4 

10a9 

22.2 

43 

4 

-14 

20 

1196 

0 

14 

28 

6 

.79 

.25 

15 

fa 

0 

0 

DIVISION 

28.4: 

4.5 

.58 

-  .45 

6.9 

STATE 

31.5 

3.5 

1 .53 

-  .19 

9.0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"d 

O 
H 

Day  of  month 

1  1 

3 

*  1 

5| 

6 

7  | 

8  1 

10 

11  | 

12 

13  |  14  j  15 

16 

17  j 

IS 

19 

20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26 

27 

28  |  29  |  30 

ABERDEEN  EIP  ST* 

.3* 

•  09 

.01 

.  i. 

.00 

.02 

.02 

.04 

T 

ALBION 

.70 

.01 

■  29 

.16 

.  .. 

.05 

.15 

.01 

.09 

.02 

ALPHA  1  NE 

3.13 

.29 

•  48 

•  69 

•  09 

•  22 

.04 

T 

.03 

.40 

.39 

.92 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

a4B 

•  02 

.01 

T 

•  19 

.02 

.22 

T 

T 

.  ' 

T 

.03 

ANDERSON  DAN 

1.63 

.90 

•09 

.02 

•  97 

.02 

.15 

.11 

T 

.01 

.02 

ABCO 

•  08 

T 

T 

'T 

T 

T 

.08 

ARROW  ROCK.  DAM 

1  .70 

.12 

.55 

•  07 

.09 

. 

T 

.2. 

.07 

.03 

.09 

.21 

ASHTON   1  $ 

a71 

•  12 

T 

.26 

.06 

.07 

.06 

•  10 

T 

ATLANTA  1  E 

3.0? 

T 

T 

1.97 

.99 

T 

.90 

T 

.21 

.05 

..1 

.0. 

.66 

.32 

.07 

AVERT  RS 

2.80 

•  22 

.50 

.25 

•  91 

•  07 

.05 

.02  • 

.50 

.99 

.  15 

T 

.06 

BATVIEH  MODEL  BASIN 

1.23 

T 

.22 

•  10 

•  00 

T 

.  16 

.02 

.03  .10 

.05 

•  09 

•02  .01 

.06 

.03 

BIG  CREEK    1  S 

3.60 

■  11 

•  19 

1.9* 

•  22 

.09 

.09 

•  10 

.09 

T 

T  .32 

.03 

•  60 

.41 

.05 

.05 

.07 

IBLACLFOOT 

•  IS 

T, 

•  09 

T 

•  10 

BLISS 

.81 

•  09 

.09 

•  11 

•  0. 

•  90 

.02 

•  17 

.07 

T 

T 

BOISE   LJCKT   PEAK  DAM 

1.40 

•  11 

.19 

•  17 

.09 

■  90 

.62 

.10 

T 

.12 

BOISE  ■■■  AP  //* 

1.49 

•  12 

•  1. 

.  16 

.02 

.26 

■  01 

.21 

.92 

T 

.06  .03 

•  11 

•  01 

T 

.0. 

BONNER  S  F ERR  v 

1  .44 

T 

.20 

.06 

.09 

.  1. 

•  24 

.07 

.99  .01 

.2? 

.06 

•  09 

T 

.02 

BUHL 

•  67 

T 

•  06 

..6 

.07 

.06 

T 

BURKE  2  NNE 

3.28 

T 

.16 

•  20 

•  29 

.26 

.21 

.16 

.01 

.01 

.02     .03  .3. 

.12 

•  47 

•  02 

.11 

.19 

■  04 

.69 

BURLEV 

•  67 

.01 

T 

.26 

.24 

.04 

.0. 

•  06 

T 

BURLET  fac TORT 

•  5> 

T 

.  36 

•  14 

•  02 

T 

X- 

•  01 

BUftLEv  CAA  AP 

.96 

.01 

T 

T 

T 

.16 

•  16 

T 

.25 

.03 

T  .08 

T 

.02 

.02 

T 

.29 

1.86 

•  06 

.07 

.2. 

•  14 

•  06 

•  29 

•  09 

•  95 

T 

.01 

T 

.03 

.02 

CAMBR106E 

1  .68 

.58 

•  90 

.10 

•  94 

.01 

.35 

USCAOE   1  NH 

1.66 

•  20 

.06 

.62 

.07 

.05 

.02 

.01 

.06 

.09 

.11 

.24 

t  T 

.05 

:enterville  arbauoh 

4.09 

.10 

... 

L.09 

.10 

.02 

.33 

.01 

.78 

.02 

.21 

.23 

•  45 

.17 

•  09 

.06 

.WALL  IS 

.70 

•  01 

.01 

. :  i 

.10 

.01 

.  05 

.91 

.10 

.01 

.01 

T 

iCMlLLV  BARTON  FLAT 

-S3 

T 

.09 

•  10 

.25 

.05 

■  10 

T  T 

1LARK  FORK  1  ENE 

2.39 

.4. 

.0. 

•  21 

.11 

•  06 

•  10 

.  32 

.18 

.22 

.19 

•  20 

.52 

■OBAlT  BLACKBIRD  MINE 

2.64 

.09 

.  1 

.16 

•  16 

•  10 

.15 

.9. 

•  01 

.20 

T 

.35 

.91 

.93 

.06  .01 

T  .09 

:0CUR  D  A UENE  CAA  AP 

1.67 

T 

.20 

.90 

•  14 

.11 

.  1 

.02 

.02 

T 

.19  T 

.09 

.08 

T 

.02 

•  90 

.0. 

iOEUR  D  *LENE  RS 

1.91 

•  06 

.20 

•  40 

•  12 

.09 

•  29 

.09 

.05 

T         .02  .1. 

.27 

.14 

.01 

.02 

.19 

ONOA 

•  70 

■  19 

•  07 

•  19 

T 

•  09 

•  04 

.02  .04 

.07 

.01 

.01 

.09 

OTTONMOOD 

El  .60 

.91 

•  26 

.90 

•  09 

T 

.0. 

.06 

.09  T 

.09 

.10 

E«08 

.09 

T 

.21 

OUNCIl   1  N 

2.01 

T 

.26 

■  •9 

•  06 

|2S 

.10 

.19 

.11 

•  19 

T 

t  IftOUCH  2  NNm 

3.99 

.20 

•  90 

1.99 

•06 

.91 

T 

•  60 

T 

.42 

.99 

.16 

T 

EA0VOOO  DAM 

3.78 

.27 

.22 

1.19 

.00 

•  1* 

.02 

... 

.03 

.11 

.14 

.90 

.99 

T 

.06 

.05 

EER  FLAT  DAM 

1.70 

.22 

.1. 

.10 

•  19 

1.03 

T 

.02 

T 

T 

HIE 

3.49 

.19 

.9. 

. 

•  2* 

T 

.90 

T         .02  .29 

■  92 

.90 

.44 

•  08 

f 

7 

.30 

■MM 

•  70 

•  06 

.09 

•  09 

•  14 

•  10 

•  04 

•  20 

uBOIS  E IP  STA 

•  39 

T 

T 

T 

•  09 

•  14 

T 

.09  .05 

.12 

T  .20 

UBOIS  CAA  AP 

.i6 

T 

1 

T 

•  01 

T 

•  09 

.12 

.0. 

t      r  .o. 

T 

.11 

.11 

.06 

•  20 

•  •2 

•  19 

.07 

•  49 

.03     .02  .22 

.99 

.99 

•  19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 

Table  3-Continued  febrimbv  195J 


Station 

7) 
o 

Day  oi  month 

1  1 

 L 

2  | 

 L 

3 

4  1 

5  1 

1 

6 

7  1 

B  | 

9 

10 

1 

11 

12 

13  1 

14  |  15 

16 

11 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22  1 

23  24 

1 

25 

26  27 

28     29  30 

31 



* 

 23 

35 

— 34 

09 

T  18 

■  41 

.37 

.05 

T 

•  15 

 T 

 91  

ELK  RIVER^l  S 

2*25 

*31 

**28 

!o5 

*3u 

1.10 

.16 

FAIRFIELD 

.60 

•  04 

•01 

•  16 

•  06 

•  04 

.  id 

.02 

•  03 

•  01 

•  05 

T 

FENN  RS 

5.43 

■  53 

•  26 

1.20 

•  21 

•  12 

•  55 

.13 

•  03 

.01 

.20  .10 

•  20 

•  53 

.08 

.08 

.18 

1.00 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 

.ue 

.02 

•  14 

•  08 

T 

T 

.  0*. 

GARDEN  VALLEY  RS 

•  22 

•  35 

1.0b 

•  19 

.  It 

.67 

.01 

•  08 

•  13 

•  28 

•  17 

02 

.02 

glenns  ferry 

.06 

•  OS 

•  11 

.08 

.35 

T 

.09 

.02 

.02 

•  04 

GOODING  CAA  AP 

.69 

•  01 

•  01 

.02 

•  02 

.14 

.17 

.  19 

T  .04 

T 

T 

.09 

GRACE 

•  47 

•  10 

•  03 

.  14 

•  04 

.02 

•  02 

.02 

■  03 

.07 

GRAND  V 1  EM 

■  4 

.08 

•  18 

•  15 

•  06 

GR  A  N  G£  V I L  L  E 

2  17 

•  04 

•  27 

.50 

•  10 

.02 

.03 

■  10 

.07 

.  19 

.03 

•  02 

•  14 

.03 

.06 

.40 

.  LO 

.20 

GROUSE 

.02 

T 

.02 

T 

HA I LEY 

■  23 

•  01 

•  02 

•  04 

.02 

.05 

.01 

•  01 

.07 

HAMER  4  NH 

•  06 

.02 

T 

T 

T 

T 

HAZElTON 

.02 

T 

T 

T 

T 

H I LL  C I TY 

82 

T 

.25 

.06 

T 

.26 

.17 

T 

•  0  ft 

HOLL I STER 

•  69 

•  03 

.16 

•  32 

.  18 

HOWE 

•  13 

.01 

T 

T 

f 

•  04 

T 

■  11 

•  17 

.08 
.  20 

T 

IDAHO  CITY 

2«91 

•  12 

•  19 

•  01 

.37 

•  01 

.34 

•  35 

.12 

•  02 

IOAHO  CITY  13  SW 

•  04 

•  30 

.  BO 

.07 

•03 

.  -c 

•  0  1 

■  46 

T 

•  16 

■  20 

.19 

•  12 

T 

IDAHO  FALLS  6  NE 

19 

T 

T 

.17 

•  02 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

■  11 

T 

T 

T 

T 

T 

•  04 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  03 

T 

.03 

IRWIN  2  S 

•  65 

•  03 

•  23 

.02 

•  08 

T 

T 

•  16 

•  13 

ISLANO  PARK  DAM 

2.32 

•  12 

•  52 

.27 

.10 

.11 

.33 

•  26 

•  35 

•  17 

.09 

JEROME 

T5 

•  02 

.05 

•  32 

.  12 

•  18 

•  06 

■CAM  I  AH  1  NE 

2  •  36 

.26 

T 

•  47 

•25 

.19 

.29 

T 

T 

T 

.06 

T 

.16 

•  03 

.23 

.42 

KELLOGG 

2.73 

•  42 

•  01 

•  10 

•  22 

•  18 

•  18 

.  14 

T 

•  04 

.13 

•  07 

•  43 

.  14 

•  02 

•  02 

.55 

KOOSKIA 

2.56 

•  34 

•  13 

.69 

.13 

.  29 

T 

•  02 

•  13 

•  22 

T 

■  02 

•  06 

T 

.53 

KONA  2  NNE 

1 .  00 

■  05 

•  04 

T 

•  04 

•  08 

•  19 

T 

■  50 

T 

T 

T 

T 

•  06 

.02 

LEWISTON  water  plant 

97 

•  04 

•  06 

.26 

.27 

•  05 

.01 

T 

T 

•  05 

T 

•  23 

LEWI STON  WB  AP  R 

•  84 

.08 

.11 

•  22 

T 

•  20 

.01 

•  01 

T 

T 

.01 

T 

T 

.20 

LIFTON  PUMPING  STA 

•  92 

T 

.09 

T 

•  06 

.30 

•  32 

.07 

.02 

.04 

LOW MAN 

4.06 

• 

• 

• 

" 

• 

* 

• 

1.72 

• 

1  .03 

.68 

.63 

MACK AY  RS 

•24 

T 

T 

.02 

•  05 

•  06 

•  01 

.05 

•  03 

•  02 

MALAO 

•  05 

•  25 

•  IB 

•  05 

T 

MALAD  CAA  AP 

T 

.10 

.04 

•  19 

•  15 

.04 

T 

.01 

T 

.02 

MAY  RS 

•  42 

.05 

•  14 

.05 

.  :.-.b 

T 

.07 

T 

T 

T 

.05 

MC  CALL 

2.56 

.01 

•  19 

.68 

•  13 

•  28 

•  06 

.09 

•  20 

•  30 

•  40 

.02 

.20 

MC  cammon 

•  22 

.03 

•  07 

.02 

T 

T 

.02 

.01 

T 

.07 

MERIDIAN   1  SSW 

i 

•  41 

•  16 

•  28 

T 

•  25 

.31 

T 

250 

.53 

•  87 

.09 

•  06 

•  39 

T 

T 

.26 

•  15 

•  1 

•  15 

MINIDOKA  OAM 

•  52 

-T  ■ 

.03 

•  21 

.26 

T 

t  \ 

•  02 

MONTPELIER  RS 

•  93 

•05 

•  06 

*  16 

•  48 

•  03 

.  12 

•03 

MOSCOW  U  OF  1 

•  63 

.  17 

•06 

•  67 

.03 

•02 

. :  s 

•  16 

.02 

T  .11 

•  33 

•  05 

•  02 

.03 

•  71 

MOUNTAIN  HOME 

16 

.01 

T 

.08 

•  05 

.21 

•  01 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

.06 

•  14 

.40 

.32 

.13 

•  34 

•  40 

T 

.06 

.05 

T 

.29  .16 

•  41 

•  34 

.19 

.05 

T 

.01 

■  11 

•  29 

.29 

NAMPA  2  NW 

1  .54 

•  06 

.15 

.08 

•  05 

.24 

•  90 

.01 

T 

.05 

NEW  MEADOWS  RS 

2.08 

.07 

.15 

.67 

.16 

.01 

.20 

.01 

■  05 

.18 

•  09 

.22 

•  19 

.02 

•  03 

.03 

NEZPERCE  2  £ 

1*82 

.23 

•  20 

.34 

.08 

•  23 

. \b 

T 

.01  T 

.02 

.13 

T 

•07 

T 

•  36 

OAKLEY 

07 

01 

OBSIDIAN  4  NNE 

.05 

.01 

•  25 

•  12 

•  10 

.35 

3 

.01 

•  12 

T 

.42 

.15 

T 

T 

OLA  4  S 

1.62 

•  51 

•  59 

.24 

T 

.09 

.11 

.  12 

.10 

.06 

OROF I  NO 

3.46 

.26 

•  19 

•  63 

.12 

•  03 

•  31 

.40 

.02 

T 

.01 

T  .15 

.11 

•  37 

.01 

.04 

•  04 

.01 

.78 

PAL  I SADES  DAM 

1.63 

T 

.  7C 

•  10 

.13 

•  15 

•  15 

T 

•  20 

•  20 

PARMA  EXP  STA 

1  92 

•  06 

.08 

.  22 

.04 

•  08 

•  21 

.08 

.71 

•  16 

•  06 

T 

.27 

.24 

•  03 

T 

.02 

PAYETTE 

1*94 

.07 

.15 

.24 

.05 

.06 

.27 

.01 

.83 

T 

.03 

.04 

.10 

T 

T 

PIERCE  RS 

6.01 

.45 

.20 

1  .  Ct 

•  22 

1.05 

.45 

.17 

T 

.09 

.35 

.14 

.BO 

.02 

•  15 

.08 

.78 

POCATELLO  WB  AP  //R 

•  01 

.01 

.0] 

.01 

.07 

.11 

T 

•  11 

•  04 

T 

.05 

T 

.  0  ■ 

T 

T 

T 

.02 

PORT HI LL 

■  04 

.28 

.07 

26  09 

.12 

•  07 

POTL ATCH 

204 

.  18 

.15 

•  50 

•  38 

T 

•  08 

•  36 

.02 

T 

.02 

.05 

.30 

PRtSTON  SUl>  K  ACT  2  St 

•  65 

.02 

.09 

.05 

.23 

.15 

•  07 

.01 

.01 

■  01 

.01 

PRItST  RIVfcR  kXP  S1A 

2*23 

.11 

•  11 

.  5  I 

•  01 

T 

.  19 

.21 

T 

.20  .02 

.24 

.18 

•  21 

•  24 

REACTOR    TbSTlNO  SIA 

•  25 

.01 

T 

T 

.01 

T 

.06 

T 

T 

■  06 

.03 

R I CHF IELD 

.  3  - 

T 

•  03 

.  11 

•  33 

T 

RIGGINS  RS 

1*63 

.01 

•  23 

.05 

.05 

.  14 

•  32 

•  06 

.07 

.11 

.36 

.01 

.20 

ROLAND  W  PORTAL 

5.65 

.33 

•  02 

■  80 

.30 

•  20 

•  33 

.45 

T 

.14 

T 

T 

•04  .28 

.47 

.60 

•  03 

T 

T 

T 

•  26 

T 

!  T 

1.40 

RUPERT 

.60 

.01 

T 

•  26 

.26 

T 

T 

•  04 

T 

SAINT  ANTHONY 

T 

•  02 

•  22 

T 

.17 

•  05 

•  06 

T 

SAINT  MAR  I ES 

19 

66 

•  15 

•  34 

•  19 

08 

•  36 

•  33 

•  1  4 

..15 

•  04 

.13 

T 

•  12 

T 

T 

.28 

T 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

2.45 

.12 

.11 

■66 

•  03 

T 

•  20 

.22 

T 

•14  .05 

.35 

.08 

•  01 

.27 

jr 

.21 

SHOSHONE 

.70 

.03 

.08 

•  05 

.05 

.20 

.01 

.25 

.03 

T 

T 

T 

•  04 

.10 

T 

.07 

•  23 

.06 

.02 

T 

.  .'  i 

.07 

.05 

ST  I BN I Tc 

.  18 

•  03 

.63 

.17 

•  13 

.01 

•  04 

•  03 

i 

T 

.79 

.04 

.48 

1.04 

.03 

•  04 

.05 

STREVELL 

•  65 

T 

•  04 

■  16 

.32 

■  01 

.04 

.05 

T 

T 

.01 

T 

T 

SUGAR 

•  41 

•  15 

.24 

.02 

SUN  VALLEY 

T 

t.OS 

•  05 

T 

•  07 

.19 

.01 

.  ' 

T 

SWAN  FALLS  PH 

T 

.05 

.05 

.07 

•  20 

T 

.55 

T 

TETON  I A  EXP  STA 

1 79 

•  09 

.04 

■03 

T 

•  21 

.10 

.03 

.25 

.04 

T 

THREE  CREEK 

•  98 

.07 

.16 

.22 

•  10 

.05 

.05  .05 

.04 

.16 

.04 

.04 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

•  43 

T 

T 

T 

T 

•  08 

•  26 

.05 

•  02 

T 

T 

TWIN  FALLS  3  SE 

■  50 

•02 

T 

•  38 

.01 

.04 

.03 

T 

WALLACE 

5.25 

.67 

.15 

.66 

.20 

.13 

•  54 

•  47 

T 

T 

T  .46 

.21 

.19 

.  -'7 

.12 

.07 

.18 

•  33 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

3.19 

.63 

.15 

.40 

•  30 

■  10 

.27 

•  05 

.05 

•  04 

•  03 

•  33 

.08 

.04 

.07 

.46 

WEISER 

1.37 

.02 

.16 

■  31 

.17 

•  23 

T 

T 

WINCHESTER   1  SE 

2.57 

.31 

•  46 

.05 

.01 

.21 

.03  .04 

.08 

.17 

.  ^ 

.46 

.52 

Sm  i*(eieae*  not*,  following  Stotion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1953 


Day  Of  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

in 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

MAX 

52 

52 

60 

52 

41 

47 

54 

43 

36 

37 

33 

35 

4  3 

46 

43 

40 

46 

41 

32 

29 

35 
b 

36 

40 

42 

41 

54 

57 

55 

MIN 

26 

32 

38 

35 

27 

31 

34 

28 

26 

10 

IS 

8 

U 

22 

23 

23 

32 

25 

I  2 

6 

20 

16 

9 

15 

19 

30 

28 

MAX 

tfl 

56 

39 

5H 

40 

46 

53 

43 

32 

35 

31 

30 

41 

48 

46 

41 

33 

26 

37 

36 

37 

38 

42 

MIN 

27 

25 

38 

30 

28 

30 

37 

26 

3 

-  4 

6 

17 

b 

29 

17 

^ ; 
'  [ 

1 ' 

Vl 

MAX 

43 

37 

44 

40 

39 

44 

46 

36 

35 

35 

34 

36 

41 

44 

42 

33 

34 

31 

3C 

31 

34 

37 

33 

-  Q 

50 

52 

42 

MIN 

31 

27 

31 

28 

21 

19 

29 

23 

12 

-  3 

7 

-  1 

IS 

10 

11 

18 

- 10 

2  5 

MAX 

50 

50 

59 

55 

40 

47 

52 

43 

36 

35 

34 

32 

43 

43 

4  3 

41 

1  [ 

3C 

33 

34 

36 

40 

41 

5  3 

55 

54 

Hi  N 

33 

33 

37 

36 

28 

32 

J6 

29 

27 

12 

18 

18 

21 

28 

23 

24 

^ 

34 

MAX 

31 

42 

49 

46 

39 

47 

44 

32 

42 

36 

40 

40 

**b 

43 

40 

MIN 

33 

31 

33 

34 

29 

31 

32 

38 

22 

14 

19 

17 

23 

28 

26 

21 

27 

;  t 

1 1 

1 1, 

12 

15 

19 

24 

26 

3  1 

MAX 

51 

47 

49 

48 

40 

46 

47 

43 

34 

34 

34 

37 

•41 

36 

35 

39 

40 

34 

29 

26 

34 

lb 

34 

38 

40 

43 

49 

48 

MIN 

27 

18 

22 

22 

22 

16 

22 

26 

22 

10 

7 

12 

14 

13 

12 

9 

20 

20 

17 

«s 

9 

:« 

2 

10 

14 

13 

14 

22 

MAX 

34 

49 

49 

50 

42 

38 

47 

46 

42 

42 

40 

38 

40 

47 

49 

3f 

36 

45 

41 

34 

33 

3T 

40 

43 

41 

47 

56 

56 

M  I  N 

33 

32 

36 

33 

30 

31 

32 

34 

30 

21 

21 

23 

23 

29 

28 

MAX 

37 

40 

39 

33 

34 

37 

40 

37 

32 

33 

35 

33 

35 

31 

32 

3c 

32 

2 1 

2< 

24 

2  I 

3« 

33 

3? 

39 

41 

40 

MIN 

28 

29 

29 

IB 

2  1 

25 

27 

22 

1 8 

17 

19 

17 

19 

16 

21 

23 

2* 

2 1 

1 3 

—  ^ 

-  5 

2  2 

6 

12 

23 

26 

27 

MAX 

40 

39 

42 

42 

33 

43 

38 

36 

35 

40 

33 

40 

42 

41 

39 

3T 

3; 

30 

2  e 

2' 

37 

35 

35 

40 

*.  t 

50 

49 

49 

M  I  N 

32 

33 

31 

28 

18 

21 

29 

2? 

11 

3 

10 

7 

13 

15 

12 

l; 

25 

15 

-  0 

-  s 

-  3 

f. 

0 

3 

7 

16 

17 

22 

42 

41 

37 

40 

52 

46 

43 

47 

4; 

4( 

39 

48 

49 

53 

53 

M  1  N 

32 

32 

26 

32 

22 

31 

27 

30 

2« 

25 

25 

1 1 

1  5 

23 

34 

MAX 

32 

34 

47 

46 

36 

40 

42 

40 

43 

36 

39 

42 

48 

41 

41 

4? 

43 

38 

37 

36 

44 

43 

46 

48 

49 

48 

48 

40 

MIN 

42 

46 

37 

35 

25 

32 

33 

32 

19 

17 

28 

24 

31 

25 

31 

31 

32 

23 

16 

16 

24 

31 

15 

20 

29 

28 

28 

15 

43 

39 

42 

46 

39 

44 

4  1 

40 

32 

36 

30 

43 

40 

3] 

31 

30 

24 

27 

37 

34 

31 

43 

47 

52 

50 

40 

M  |  N 

3  1 

26 

31 

25 

19 

26 

31 

26 

12 

-  9 

5 

1 

17 

6 

15 

( 

24 

18 

2 

-  6 

-14 

] 

-20 

-11 

\ 

24 

26 

MAX 

S  i 

50 

39 

53 

4  1 

48 

53 

45 

33 

39 

35 

38 

42 

40 

43 

H 

47 

41 

3  [ 

30 

34 

35 

3c 

45 

42 

53 

59 

55 

M  1  N 

32 

34 

37 

35 

25 

29 

35 

29 

22 

11 

17 

15 

23 

19 

23 

2  1 

31 

23 

1  5 

3 

10 

2] 

14 

1 1 

22 

21 

29 

28 

MAX 

56 

50 

65 

52 

42 

S3 

58 

52 

33 

45 

45 

52 

49 

45 

4T 

54 

46 

44 

36 

43 

45 

47 

5( 

6C 

63 

56 

M  !  N 

34 

30 

40 

32 

29 

30 

33 

34 

24 

io 

20 

18 

20 

29 

26 

22 

26 

21 

14 

12 

14 

1< 

11 

1 5 

ic 

23 

23 

29 

MAX 

58 

54 

41 

55 

54 

46 

45 

47 

51 

5  1 

46 

44 

39 

39 

4S 

49 

41 

56 

61 

M]  N 

36 

40 

36 

32 

32 

29 

24 

24 

30 

33 

25 

36 

29 

:  g 

15 

22 

2] 

3] 

32 

MAX 

32 

51 

60 

44 

41 

52 

55 

44 

44 

43 

40 

42 

48 

53 

39 

42 

49  36 

37 

34 

40 

42 

47 

43 

47 

56 

59 

44 

Mi  N 

37 

35 

36 

32 

32 

32 

39 

31 

26 

23 

26 

23 

30 

28 

22 

21 

3C 

26 

21 

14 

17 

24 

IS 

20 

21 

27 

30 

30 

MAX 

30 

43 

44 

44 

38 

40 

54 

46 

37 

33 

4  1 

42 

48 

38 

42 

4C 

44 

40 

41 

37 

44 

4C 

45 

46 

49 

36 

MlN 

38 

36 

37 

34 

2  7 

32 

32 

29 

22 

21 

29 

30 

30 

27 

31 

26 

2'. 

21 

IS 

16  20 

29 

25 

19 

2! 

31 

28 

31 

M  A  > 

36 

53 

69 

67 

53 

50 

55 

33 

43 

43 

41 

42 

49 

54 

32 

46 

5C 

46 

36 

34 

41 

36 

42 

46 

46 

59 

62 

59 

M  1  N 

47 

34 

42 

36 

31 

34 

40 

30 

21 

19 

25 

2  3 

26 

33 

23 

23 

35 

27 

2G 

16 

17 

25 

16 

IS 

27 

31 

34 

36 

MAX 

38 

35 

36 

35 

35 

33 

40 

39 

35 

38 

35 

36 

38 

39 

37 

31 

32  30 

29     26  29 

30  39 

37 

38 

39 

39 

34 

MIN 

32 

30 

32 

29 

21 

30 

32 

29 

12 

i  2 

25 

24 

26 

17 

22 

?2 

26 

16 

17 

5 

19 

22 

15 

1  0 

2! 

19 

29 

28 

MAX 

61 

34 

56 

69 

50 

41 

50 

59 

37 

37 

40 

37 

41 

48 

50 

36 

44 

51 

30 

4C 

32 

42 

40 

44 

47 

46 

60 

62 

MlN 

35 

32 

34 

34 

io 

33 

33 

32 

21 

9 

9 

2  1 

2*, 

30 

22 

24  25 

25 

PC 

17 

14 

14 

19 

16 

16 

27 

30 

31 

MAX 

37 

52 

55 

65 

46 

48 

48 

56 

36 

33 

45 

37 

45 

50 

34 

41 

48 

I: 

37 

30 

39 

38 

41 

44 

45 

58 

59 

Ml  N 

33 

26 

32 

31 

27 

25 

35 

32 

19 

T 

B 

15 

21 

28 

22 

21 

2; 

24 

1  s 

14 

9 

11 

15 

11 

14 

26 

26 

25 

47 

50 

44 

42 

4; 

31 

3< 

29 

39 

31 

42 

43 

45 

58 

59 

54 

Ml  N 

34 

29 

39 

2  H 

29 

35 

34 

25 

14 

7 

1 3 

2  2 

20 

30 

22 

23 

2S 

25 

19 

13 

10 

19 

16 

12 

20 

28 

26 

28 

50 

5  0 

47 

55 

53 

4; 

53 

48 

40 

36 

46 

47 

52 

52 

53 

36 

62 

45 

M  I  N 

37 

33 

42 

35 

i  2 

34 

33 

36 

29 

21 

26 

25 

29 

30 

26 

22 

35 

30 

24 

IS 

20 

23 

26 

16 

24 

22 

24 

30 

48 

46 

49 

45 

36 

45 

43 

36 

35 

40 

39 

41 

45 

46 

50 

49 

48 

MIN 

33 

35 

31 

30 

31 

30 

35 

34 

32 

15 

16 

22 

28 

33 

23 

24 

25 

29 

22 

1 1 

16 

17 

19 

18 

19 

20 

21 

22 

43 

39 

4  5 

3  H 

42 

40 

34 

33 

33 

40 

40 

39     35  28 

24 

24 

25 

31 

35 

34 

37 

40 

47 

44 

M  I  N 

33 

30 

32 

,;  6 

24 

25 

32 

27 

21 

7 

14 

8 

20 

18 

20 

2C 

23 

20 

0 

-16 

-  7 

11 

6 

-10 

-  2 

3 

12 

26 

MAX 

52 

42 

56 

44 

39 

49 

51 

42 

34 

26 

31 

34 

45 

35.  37 

36 

42 

30 

30 

24 

30 

32 

35 

29 

33 

43 

49 

47 

MIN 

33 

28 

31 

28 

22 

19 

29 

29 

16 

1 

8 

13 

17 

16 

19 

11 

26 

20 

9 

-  1 

5 

6 

4 

5 

4 

14 

26 

29 

42 

45 

33 

28 

33 

41 

30 

23 

19 

30 

26 

26 

31 

41 

48 

46 

43 

Ml  N 

22 

23 

28 

24 

20 

17 

2  1 

25 

12 

_  9 

-^4 

o 

5 

14 

14 

11 

1C 

17 

\ 

-  5 

-  3 

-  ; 

MAX 

50 

41 

45 

5 

39 

40 

47 

40 

38 

40 

41 

47 

37 

42 

36 

43 

40 

31 

32 

44 

4< 

45 

45 

43 

45 

43 

42 

MIN 

32 

32 

39 

35 

27 

31 

34 

27 

19 

19 

20 

20 

20 

25 

32 

29  31 

25 

17 

25 

MAX 

41 

37 

32 

42 

29 

31 

35 

39 

28 

18 

22 

23 

25 

33 

34 

22 

21 

28 

1' 

16  15 

2] 

2< 

22 

21 

33 

42 

43 

25 

20 

20 

24 

1  3 

17 

21 

23 

2 

_  Q 

-  3 

1  0 

1  3 

6 

12 

S 

14 

-  7 

0 

MAX 

49 

39 

47 

4  1 

35 

40 

32 

42 

36 

40 

37 

42 

41 

37 

3( 

35 

40 

31 

4] 

42 

45 

49 

45 

40 

Ml  N 

34 

35 

36 

27 

27 

32 

33 

29 

24 

23 

25 

25 

27 

29 

29 

31 

29  25 

\t 

22 

28 

2< 

24 

20 

27 

30 

33 

27 

MAX 

49 

42 

47 

43 

38 

40 

34 

51 

42 

41 

38 

41 

»* 

43 

42 

36 

44 

41 

40 

39 

41 

39 

44 

44 

46 

49 

47 

45 

MIN 

37 

36 

38 

34 

28 

32 

34 

26 

21 

22 

28 

23 

31 

27 

29 

32 

32 

28 

19 

20 

27 

31 

28 

22 

26 

28 

32 

33 

59 

42 

37 

34 

33 

34 

36 

30 

20 

16 

24 

33 

40 

30 

35 

47 

50 

m*n 

21 

32 

X  \ 

28 

\  7 

23 

1 6 

_  3 

2q 

3 

4 

11 

20 

18 

-  5 

-18 

-15 

-  5 

11 

1 

-  1 

3 

9 

25 

MAX 

47 

38 

46 

36 

3S 

36 

30 

30 

35 

40 

37 

38 

39 

45 

5] 

49 

41 

MIN 

31 

30 

34 

30 

28 

31 

35 

27 

19 

17 

22 

14 

2  5 

25 

25 

23 

25 

20 

13 

1 

17 

17 

18 

15 

18 

27 

29 

27 

MAX 

49 

45 

46 

4b 

40 

42 

49 

46 

44 

42 

48 

42 

41 

37 

42 

43 

45 

48 

52 

55 

51 

Ml  N 

35 

32 

36 

32 

32 

32 

35 

31 

29 

21 

30 

28 

11 

14 

16 

24 

20 

25 

24 

28 

34 

MAX 

42 

37 

37 

3  5 

34 

42 

40 

39 

34 

38 

34 

43 

45 

40 

39 

28 

32 

26 

27 

29 

35 

33 

38 

40 

46 

50 

50 

38 

Ml  N 

31 

23 

31 

28 

12 

23 

27 

27 

7 

-11 

1 

-  6 

14 

9 

10 

12 

26 

17 

-17 

-25 

-18 

-  1 

-19 

-14 

-  Q 

1 

5 

18 

MAX 

64 

53 

47 

41 

45 

50 

55 

44 

45 

43 

45 

49 

51 

55 

45 

55 

45 

44 

41 

36 

45 

45 

49 

45 

52 

57 

61 

44 

MIN 

36 

32 

36 

36 

32 

34 

34 

31 

30 

21 

26 

27 

2* 

29 

27 

24 

34 

27 

24 

16 

21 

23 

25 

30 

25 

23 

25 

28 

39 

34 

39 

39 

39 

39 

33 

38 

37 

35 

27 

31 

29 

26 

29 

29 

35 

37 

Ml  N 

26 

24 

32 

23 

18 

24 

23 

21 

3 

13 

6 

5 

14 

1 

16 

1  0 

23 

16 

14 

-  9 

-  1 

-  4 

5 

- 1 8 

-11 

1 

2  3 

MAX 

34 

32 

32 

36 

34 

37 

MIN 

-10 

-16 

-  4 

2 

-  1 

■| 

12 

1 2 

1 5 

28 

37 

33 

39 

i  g 

31 

34 

32 

33 

25 

23 

23 

30 

2b 

27 

28 

26 

36 

27 

21 

20 

19 

22 

21 

?i 

M  I  N 

26 

28 

26 

28 

14 

2  0 

22 

25 

16 

4 

10 

13 

17 

9 

15 

7 

12 

19 

12 

3 

3 

8 

10 

A 

i*Q 

MAX 

39 

33 

42 

36 

36 

40 

42 

35 

26 

29 

25 

33 

29 

30 

31 

36 

41 

29 

29 

27 

23 

30 

27 

M  1  N 

«?4 

26 

25 

1 5 

1  3 

24 

24 

24 

17 

1 

10 

8 

1  0 

5 

10 

6 

16 

20 

11 

0 

-  2 

6 

10 

MAX 

42 

41 

37 

41 

40 

35 

31 

>.G 

34 

39 

46 

40 

42 

33 

36 

Mi  N 

30 

30 

32 

30 

30 

30 

13 

2 

20 

19 

21 

9 

23 

15 

27 

23 

m*n 

4  1 

37 

4  I 

4 1 

48 

49 

42 

43 

43 

45 

4  3 

45 

45 

33 

37 

46 

41 

39 

33 

40 

40 

44 

1  3 

3 1 

34 

3  i 

3  I 

33 

34 

25 

15 

15 

29 

21 

25 

25 

29 

29 

30 

23 

16 

5 

24 

18 

0 

ti 

MAX 

6  0 

49 

62 

48 

4  2 

52 

37 

53 

47 

45 

43 

46 

49 

56 

53 

34 

52 

43 

38 

36 

42 

44 

50 

M  I  N 

16 

36 

4  1 

37 

32 

33 

35 

37 

31 

2*. 

27 

24 

31 

31 

26 

24 

39 

29 

23 

15 

19 

24 

24 

20 

2W 

40 

37 

48 

38 

38 

45 

39 

34 

27 

27 

33 

38 

35 

31 

33 

36 

32 

31 

24 

28 

32 

34 

29 

34 

42 

4 1 

42 

Ml  N 

I  9 

21 

31 

27 

19 

24 

24 

28 

21 

-  5 

-  4 

-  2 

3 

16 

12 

9 

16 

17 

15 

-  7 

-  7 

-  4 

-  1 

2 

9 

20 

1 2 

MAX 

*8 

41 

43 

42 

48 

48 

48 

43 

46 

45 

39 

47 

51 

42 

38 

40 

40 

36 

37 

39 

43 

41 

44 

44 

51 

52 

51 

43 

Ml  N 

J7 

36 

38 

14 

32 

31 

36 

36 

28 

23 

29 

28 

29 

27 

31 

31 

31 

31 

28 

23 

27 

26 

30 

20 

23 

25 

31 

35 

MAX 

51 

51 

60 

35 

40 

41 

52 

35 

37 

35 

34 

-2 

42 

43 

38 

48 

41 

29 

29 

34 

35 

38 

43 

42 

52 

56 

55 

MlN 

34 

38 

27 

32 

39 

23 

10 

IS 

23 

23 

24 

23 

23 

33 

24 

19 

0 

4 

23 

17 

8 

21 

22 

'» 

29 

40 

40 

38 

47 

i,  i 

40 

46 

47 

48 

41 

33 

43 

39 

36 

39 

40 

36 

49 

46 

so 

52 

56 

50 

m*n 

32 

33 

30 

32 

20 

13 

19 

13 

24 

24 

26 

26 

31 

26 

5 

1 

5 

14 

8 

2° 

67  67 

*7 

to 

50 

48 

48 

50 

45 

43 

39 

45 

47 

49 

u?m 
MIN 

X* 

33 

34 

?a 

?i 

i  a 

29 

25 

" 

?6 

29 

21 

16 

12 

18 

15 

MAX 

■ 

66 

40 

49 

** 

46 

36 

43 

50 

32 

41 

31 

39 

40 

43 

5? 

MIN 

3C 

39 

32 

20 

10 

i  a 

i  a 

30 

25 

21 

29 

26 

ie 

13 

12 

18 

16 

MAX 

51 

46 

34 

42 

38 

29 

29 

30 

29 

29 

34 

35 

32 

41 

38 

24 

25 

20 

30 

35 

MIN 

H 

33 

33 

32 

24 

27 

20 

25 

IS 

3 

5 

7 

7 

11 

19 

13 

26 

19 

-  2 

-  5 

-  6 

5 

17 

9 

9 

23 

29 

34 

MAX 

60 

54 

70 

68 

43 

54 

53 

31 

41 

46 

46 

48 

55 

55 

52 

51 

57 

47 

42 

41 

47 

47 

30 

50 

56 

63 

66 

61 

MlN 

30 

32 

35 

34 

32 

32 

36 

35 

32 

le 

21 

22 

23 

26 

27 

20 

31 

32 

29 

15 

18 

16 

21 

15 

22 

20 

21 

28 

MAX 

46 

42 

48 

39 

43 

49 

52 

39 

38 

)B 

38 

37 

4? 

47 

36 

40 

37 

32 

34 

35 

40 

39 

38 

40 

45 

53 

49 

37 

MIN 

12 

30 

35 

31 

28 

35 

33 

29 

20 

17 

23 

13 

13 

2S 

26 

28 

27 

23 

18 

1? 

21 

25 

24 

19 

20 

25 

33 

29 

MAX 

45 

46 

47 

42 

41 

37 

37 

33 

41 

27 

31 

27 

30 

31 

30 

30 

32 

30 

31 

22 

27 

28 

28 

28 

38 

40 

40 

47 

Ml  N 

22 

21 

23 

25 

24 

17 

16 

15 

10 

-  2 

0 

0 

4 

2 

3 

4 

1  1 

12 

-  3 

-17 

-11 

12 

8 

10 

-  3 

10 

24 

25 

MAX 

4% 

38 

46 

45 

35 

43 

44 

35 

30 

31 

28 

37 

IV 

35 

32 

34 

34 

30 

25 

26 

31 

34 

30 

35 

40 

45 

46 

44 

MlN 

11 

10 

16 

16 

12 

9 

15 

24 

16 

1-13 

-  8 

2 

1 

10 

13 

H 

n 

17 

10 

-14 

-12 

-  8 

-  4 

-11 

-  8 

4 

14 

11 

CRDCEN  CIP  STA 
■ION 

rm  1  ne 

CRIC4N  FALLS   1  NX 
lOERbOM  OAM 

ICO 

[ROW ROCK  DAM 
IHTOH  1  S 
LANT4   1  E 
CRY  RS 

iVVIE*  MODEL  BASIN 
IC  CREEK  IS 
.ACKFOOT 
.ISS 

USE  LUCKV   PEAK  DAM 

USE  "B  AP 
INKERS  FERRY 
(ML 

IRKE    2  NNE 
IRLEY 

IRLEY  FACTORY 
IRLEY   CAA  AP 
tLDWELL 
IMBR  I  DOE 
ISCADE    1  NX 

MIX  IS 

11 LLY   BARTON  ^LA7 
.ARK  FORK   1  ENE 
MALT  BLACKBIRD  MINE 
)EUR   D  ALENE   CAA  AP 

•EUR   D  ALENE  RS 

MM 

•TT0NMOOD 
fONClL    1  N 
AOHOOO  DAM 

ER  FLAT  DAM 

K  IE 

IOCS 

BOIS  EXP  STA 
BOIS   CAA  AP 

K  CITY 

It  RIVER  1  S 
jMETT  2  E 
■JIRFIELD 

IIT  HALL  IND  AGENCY 
VI DEN  VALLf  HS 

Rnns  ferry 
•  1dino  caa  ap 

C  NO   VI  EX 
«  NOEV1  LLE 


Sm  r»!«i»nr.  notM 


following  Station  Indaz 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  01  Month 

t 

! 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 

M 

HA  I  LEV 

MAX 

46 

46 

45 

43 

37 

42 

45 

40 

36 

30 

33 

35 

37 

37 

37 

33 

36 

36 

-  28 

27 

27 

31 

36 

35 

38 

42 

45 

45 

31  t 

MIN 

13 

3 

2C 

18 

14 

1 

2 

5 

10 

10 

6 

14 

22 

21 

1*  ■! 

HAMER   4  NW 

MAX 

43 

38 

44 

41 

37 

44 

42 

34 

29 

32 

29 

36 

34 

29 

34 

39 

39 

33 

27 

26 

27 

30 

31 

41 

36 

41 

42 

MI  N 

23 

24 

27 

25 

18 

18 

25 

28 

20 

0 

7 

2 

11 

4 

20 

4 

15 

21 

17 

0 

-9 

7 

5 

12 

6 

13 

16 

13  : 

HA2ELT0N 

MAX 

58 

54 

65 

61 

41 

49 

55 

51 

38 

41 

38 

38 

46 

50 

46 

47 

47 

45 

37 

32 

38 

39 

43 

41 

45 

57 

58 

55 

47  5 

MIN 

28 

30 

37 

33 

28 

33 

35 

30 

20 

9 

14 

24 

23 

30 

23 

20 

32 

25 

19 

17 

15 

15 

15 

14 

26 

24 

30 

27 

2*  i 

HILL  CITY 

MAX 

39 

35 

43 

40 

33 

36 

40 

42 

36 

26 

31 

31 

37 

36 

32 

33 

36 

32 

29 

21 

24 

30 

33 

31 

36 

43 

40 

43 

34  1 

MIN 

22 

26 

32 

28 

23 

25 

28 

30 

8 

-  9 

-10 

-  3 

6 

19 

18 

10 

20 

20 

10 

-  9 

-  8 

-  3 

-  7 

-  3 

8 

12 

22 

16 

' 

HOLLI STER 

MAX 

52 

55 

65 

45 

57 

57 

49 

37 

41 

43 

48 

45 

46 

47 

45 

36 

36 

39 

36 

38 

38 

41 

59 

60 

57 

MIN 

28 

29 

44 

35 

34 

35 

27 

15 

10 

20 

29 

13 

18 

27 

22 

16 

13 

18 

19 

15 

14 

12 

26 

32 

31 

23  ! 

IDAHO  CITY 

MA* 

49 

48 

48 

44 

36 

48 

47 

44 

43 

44 

44 

48 

53 

48 

45 

34 

40 

34 

33 

35 

41 

40 

48 

49 

49 

58 

58 

46 

MIN 

20 

1  A 

I DAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

46 

44 

55 

50 

39 

42 

49 

41 

32 

35 

34 

36 

39 

38 

39 

35 

45 

36 

29 

27 

30 

34 

39 

40 

39 

48 

51 

5  3 

40 

MI  N 

34 

34 

37 

35 

23 

32 

22 

31 

24 

9 

19 

12 

24 

18 

21 

18 

32 

24 

14 

1 

a 

22 

8 

7 

17 

20 

23 

29 

21 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

47 

44 

54 

44 

35 

48 

49 

38 

34 

36 

34 

38 

39 

39 

39 

37 

45 

38 

29 

27 

30 

35 

37 

42 

38 

48 

53 

5  1 

<t0 

M  I  N 

29 

33 

37 

28 

26 

27 

35 

28 

18 

10 

15 

13 

20 

19 

22 

19 

30 

2C 

10 

1 

6 

18 

13 

11 

17 

21 

22 

3 1 

20 

IRWIN    2  S 

MAX 

44 

40 

45 

48 

37 

43 

42 

40 

36 

33 

28 

35 

29 

34 

35 

32 

42 

38 

30 

26 

26 

34 

39 

36 

37 

45 

49 

50 

26 

33 

33 

30 

18 

27 

30 

30 

19 

6 

7 

10 

15 

12 

20 

17 

25 

22 

0 

-  7 

-  4 

18 

3 

7 

6 

13 

22 

34 

il 

ISLAND   PARK.  DAM 

MAX 

34 

32 

35 

36 

30 

37 

36 

32 

27 

25 

29 

37 

34 

25 

26 

23 

37 

28 

23 

19 

23 

23 

30 

35 

32 

38 

40 

40 

MIN 

23 

25 

28 

28 

4 

10 

12 

23 

15 

-20 

-  9 

-  6 

8 

-13 

15 

-13 

18 

18 

-  5 

-32 

-31 

14 

-10 

-20 

-18 

-  8 

7 

22 

» 

JE  ROME 

MAX 

54 

52 

67 

63 

41 

50 

55 

53 

42 

41 

40 

41 

47 

51 

48 

44 

50 

44 

40 

33 

39 

40 

43 

44 

47 

58 

61 

56 

MIN 

22 

28 

2C 

1 1 

1 : 

12 

20 

25 

23 

33 

KE  LLOGG 

MAX 

54 

44 

41 

46 

41 

37 

47 

52 

45 

45 

42 

41 

43 

46 

41 

39 

40 

41 

40 

39 

34 

37 

38 

47 

44 

48 

51 

44 

43 

MIN 

40 

36 

38 

38 

27 

30 

37 

32 

24 

22 

25 

25 

28 

29 

30 

30 

32 

24 

21 

15 

18 

30 

26 

19 

24 

26 

30 

32 

26. 

KOOSK. I A 

MAX 

49 

43 

45 

44 

51 

54 

55 

50 

47 

47 

42 

47 

50 

48 

49 

48 

49 

43 

41 

42 

50 

43 

51 

51 

54 

57 

57 

55 

48. 

MIN 

39 

37 

30 

37 

34 

37 

39 

43 

24 

21 

32 

26 

29 

29 

30 

31 

32 

32 

27 

20 

31 

25 

33 

21 

21 

25 

33 

37 

30  • 

KUNA   2  NNE 

MAX 

54 

51 

48 

40 

51 

54 

58 

44 

44 

41 

44 

49 

53 

48 

45 

52 

40 

38 

36 

42 

43 

48 

50 

58 

60 

45 

MIN 

39 

31 

34 

31 

32 

36 

32 

27 

21 

24 

20 

27 

27 

25 

19 

33 

3C 

22 

15 

16 

23 

16 

20 

20 

23 

2B 

?i* 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

58 

48 

52 

50 

50 

58 

62 

55 

49 

47 

44 

55 

50 

52 

50 

48 

50 

46 

45 

47 

53 

48 

50 

51 

54 

58 

59 

55 

ti 

MIN 

41 

39 

42 

40 

35 

41 

45 

38 

26 

26 

35 

26 

30 

36 

38 

29 

37 

34 

28 

24 

27 

34 

26 

23 

24 

26 

3* 

40 

iy 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

51 

47 

50 

50 

48 

57 

61 

47 

46 

47 

39 

43 

50 

51 

48 

48 

49 

41 

43 

41 

47 

44 

46 

47 

51 

58 

56 

45 

MIN 

30 

36 

3 1 

30 

»i 

L I FTON   PUMP  I NG  ST A 

MAX 

44 

47 

51 

43 

33 

39 

45 

41 

31 

28 

26 

24 

34 

35 

30 

34 

38 

37 

22 

20 

27 

31 

34 

31 

31 

37 

48 

48 

35 

MIN 

15 

26 

31 

29 

17 

26 

22 

25 

19 

-  9 

-  8 

-  5 

-  4 

3 

14 

12 

14 

17 

-  2 

-  6 

-  1? 

-  5 

7 

13 

-  3 

7 

12 

22 

9. 

LOW  MA  N 

MAX 

36 

35 

41 

43 

42 

38 

32 

33 

37 

38 

46 

40 

MIN 

28 

26 

23 

22 

20 

18 

6 

8 

12 

16 

20 

2  1 

MAC KAY  RS 

MAX 

43 

38 

46 

43 

35 

41 

43 

35 

28 

31 

30 

33 

39 

37 

30 

34 

40 

34 

25 

20 

33 

30 

28 

34 

43 

40 

42 

42 

35t 

ie 

17 

21 

26 

19 

16 

21 

25 

18 

3 

4 

19 

14 

19 

15 

17 

11 

19 

15 

2 

7 

3 

10 

5 

18 

15 

23 

20 

MALAD 

MAX 

49 

47 

59 

54 

39 

47 

49 

44 

36 

35 

37 

36 

36 

40 

36 

38 

48 

38 

31 

29 

35 

38 

42 

43 

45 

48 

57 

50 

MIN 

28 

31 

37 

33 

30 

31 

31 

30 

24 

15 

15 

18 

16 

19 

23 

23 

31 

24 

17 

11 

8 

15 

27 

15 

16 

20 

24 

29 

77 

MALAD  CAA 

MAX 

51 

48 

60 

44 

37 

47 

53 

40 

37 

38 

39 

37 

39 

40 

35 

41 

48 

35 

35 

28 

35 

39 

43 

43 

46 

52 

58 

59 

MIN 

25 

7\ 

MAY  RS 

MAX 

50 

40 

53 

50 

39 

45 

49 

40 

35 

33 

34 

37 

46 

42 

35 

37 

42 

29 

31 

25 

31 

30 

36 

34 

36 

40 

53 

46 

39* 

MI  N 

33 

25 

30 

26 

20 

20 

19 

24 

17 

3 

8 

12 

16 

13 

13 

15 

26 

19 

8 

-  1 

6 

5 

1 

-  1 

2 

11 

20 

25 

i4.ii 

MC  CALL 

38 

32 

38 

34 

32 

36 

38 

32 

32 

32 

28 

36 

38 

34 

32 

28 

30 

22 

20 

24 

28 

30 

32 

34 

38 

40 

42 

36 

32. 

NMN 

30 

24 

30 

28 

22 

22 

28 

26 

18 

2 

8 

0 

16 

14 

14 

18 

28 

14 

2 

-11 

-  4 

4 

4 

-  2 

0 

6 

12 

28 

[»*! 

MC  CAMMON 

MAX 

48 

53 

56 

49 

42 

45 

50 

45 

38 

34 

36 

32 

34 

45 

40 

38 

48 

41 

30 

32 

33 

33 

40 

40 

44 

50 

55 

59 

MIN 

33 

37 

38 

35 

27 

32 

30 

28 

23 

12 

16 

14 

16 

18 

29 

21 

30 

28 

17 

7 

i  3 

21 

12 

14 

18 

31 

32 

36 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

58 

52 

60 

47 

46 

52 

57 

52 

45 

44 

41 

44 

50 

53 

49 

42 

50 

41 

39 

37 

42 

39 

48 

45 

49 

56 

61 

55 

48' 

MIN 

41 

34 

36 

35 

32 

33 

35 

34 

30 

25 

30 

27 

29 

30 

26 

23 

36 

30 

23 

17 

20 

26 

20 

20 

23 

26 

27 

30 

28*1 

MESA 

MAX 

49 

42 

45 

45 

38 

39 

49 

40 

38 

42 

39 

46 

47 

46 

44 

38 

37 

36 

38 

36 

40 

42 

40 

44 

48 

52 

54 

50 

43  C 

MIN 

33 

34 

35 

32 

3  1 

28 

34 

30 

28 

2  1 

22 

26 

29 

30 

31 

29 

20 

21 

1  5 

12 

20 

21 

26 

23 

24 

24 

3C 

31 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

50 

53 

63 

47 

40 

47 

52 

51 

31 

33 

33 

34 

44 

42 

46 

40 

47 

32 

34 

32 

37 

38 

39 

42 

42 

54 

56 

55 

43* 

MIN 

32 

31 

35 

28 

28 

31 

35 

29 

14 

11 

18 

22 

18 

29 

23 

22 

32 

23 

16 

15 

12 

20 

18 

14 

17 

22 

27 

29 

23*3 

MONTPELIER  RS 

MAX 

47 

48 

48 

52 

48 

38 

48 

48 

38 

35 

29 

31 

30 

30 

38 

27 

32 

40 

39 

31 

20 

28 

35 

35 

32 

34 

39 

48 

37.* 

MIN 

18 

24 

31 

28 

17 

22 

22 

26 

18 

-  4 

-  4 

2 

0 

11 

14 

13 

17 

19 

2 

-  2 

-  7 

-  7 

12 

3 

3 

9 

16 

25 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

50 

42 

46 

41 

41 

49 

52 

46 

43 

40 

40 

40 

45 

47 

44 

41 

41 

37 

37 

37 

42 

40 

44 

44 

47 

51 

48 

44 

43.5 

Ml  N 

36 

35 

39 

36 

29 

35 

41 

30 

21 

25 

30 

25 

28 

32 

29 

26 

32 

27 

22 

20 

26 

29 

27 

22 

25 

30 

30 

32 

29.3 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

58 

57 

72 

51 

42 

55 

57 

53 

49 

47 

43 

48 

52 

50 

49 

47 

SO 

45 

39 

37 

44 

45 

49 

49 

50 

60 

63 

58 

MIN 

36 

31 

43 

34 

31 

31 

36 

33 

26 

21 

24 

19 

25 

32 

24 

19 

34 

28 

21 

9 

14 

20 

14 

17 

24 

22 

24 

30 

25,8 

MULLAN  PASS  CAA 

34 

30 

32 

27 

26 

32 

32 

32 

23 

30 

26 

26 

26 

30 

23 

26 

24 

20 

22 

21 

20 

21 

26 

24 

27 

33 

29 

26 

26  8 

17 

17 

15 

10 

1  0 

1 3 

1 8 

16 

1G 

19 

14 

18.1 

NAMPA    2  NW 

62 

60 

52 

63 

42 

41 

52 

57 

55 

46 

46 

43 

49 

51 

55 

42 

46 

53 

40 

40 

38 

44 

44 

50 

47 

51 

60 

63 

MIN 

39 

34 

38 

36 

32 

33 

35 

34 

29 

20 

27 

24 

29 

35 

29 

21 

28 

30 

23 

17 

22 

27 

23 

17 

22 

20 

23 

28 

27.7 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

42 

36 

43 

42 

40 

38 

43 

38 

35 

37 

36 

41 

46 

40 

34 

33 

39 

32 

28 

33 

35 

37 

35 

41 

40 

46 

51 

40 

38.6 

MIN 

32 

27 

32 

29 

25 

23 

32 

31 

25 

3 

10 

2 

18 

16 

13 

23 

29 

23 

-  3 

-16 

-  7 

2 

-  7 

-  7 

-  4 

1 

11 

30 

14.2 

NEZPERCE  2  E 

48 

38 

45 

38 

41 

46 

51 

41 

40 

40 

36 

37 

45 

44 

43 

35 

38 

33 

32 

33 

40 

36 

38 

40 

45 

52 

47 

41 

33 

34 

33 

32 

29 

33 

38 

31 

23 

20 

24 

18 

28 

30 

29 

27 

29 

24 

15 

13 

24 

26 

26 

19 

23 

27 

34 

30 

26.9 

0     L  Y 

MAX 

53 

56 

61 

49 

40 

50 

56 

47 

34 

38 

37 

35 

48 

48 

39 

45 

50 

38 

34 

30 

39 

42 

38 

40 

46 

58 

61 

60 

MIN 

36 

30 

28 

33 

30 

34 

37 

29 

16 

15 

22 

20 

21 

24 

23 

21 

24 

22 

17 

10 

11 

28 

17 

8 

18 

26 

29 

33 

23,6 

OBSIDIAN   4  NNE 

MAX 

46 

35 

44 

41 

35 

40 

41 

36 

26 

29 

27 

35 

38 

38 

34 

28 

28 

26 

22 

18 

31 

31 

31 

33 

40 

47 

49 

43 

34,7 

MIN 

18 

22 

6*1 

OLA  4  S 

MAX 

55 

49 

58 

46 

50 

51 

53 

49 

51 

50 

49 

51 

54 

49 

49 

53 

35 

36 

31 

30 

37 

39 

44 

45 

47 

49 

47 

41 

46.4 

MI  N 

33 

32 

33 

34 

33 

30 

32 

35 

31 

32 

31 

22 

31 

32 

30 

27 

29 

27 

20 

13 

20 

24 

25 

24 

22 

27 

24 

3 1 

28.0 

OROFI NO 

MAX 

45 

42 

47 

48 

47 

58 

55 

50 

52 

52 

45 

50 

58 

47 

45 

53 

50 

42 

43 

".9 

42 

47 

51 

56 

61 

57 

53 

49. B 

M I  N 

36 

35 

40 

34 

33 

36 

41 

36 

25 

23 

33 

28 

28 

31 

36 

33 

34 

33 

20 

30 

27 

33 

25 

23 

26 

32 

39 

31-5 

PALISADES  DAM 

MAX 

40 

43 

46 

37 

40 

40 

38 

33 

29 

32 

30 

33 

41 

49 

29 

27 

25 

32 

35 

37 

38 

43 

51 

50 

37, h 

MI  N 

33 

33 

29 

20 

26 

27 

14 

1 

3 

8 

12 

11 

23 

21 

-  1 

-11 

-11 

11 

0 

1 

0 

10 

17 

34 

13*0 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

59 

51 

53 

50 

47 

44 

52 

52 

46 

47 

45 

51 

52 

56 

53 

46 

53 

40 

40 

38 

-6 

45 

50 

48 

54 

58 

64 

54 

49.fi 

MIN 

33 

33 

39 

33 

30 

32 

31 

35 

29 

21 

26 

23 

29 

29 

26 

23 

31 

29 

25 

16 

18 

21 

20 

20 

23 

20 

22 

30 

26W 

PAUL  1  E 

MAX 

67 

53 

55 

66 

48 

39 

50 

64 

36 

33 

37 

34 

37 

52 

58 

33 

42 

45 

29 

36 

35 

41 

43 

42 

44 

44 

57 

66 

45*9 

MI  N 

3 1 

13 

5 

1  4 

20 

27 

2  3 

21 

24 

25 

17 

1  7 

12 

14 

13 

12 

12 

24 

25 

23 

21*? 

PAYETTE 

MAX 

55 

49 

50 

46 

42 

46 

51 

46 

47 

45 

44 

48 

49 

55 

52 

41 

46 

40 

40 

38 

43 

45 

49 

48 

51 

55 

59 

54 

47.6 

MIN 

33 

35 

40 

34 

31 

35 

35 

36 

32 

23 

27 

26 

31 

30 

28 

21 

30 

30 

23 

17 

20 

24 

26 

22 

22 

23 

26 

31 

28.3 

PIERCE  RS 

MAX 

38 

34 

40 

38 

37 

40 

40 

37 

41 

46 

43 

32 

43 

43 

37 

35 

33 

40 

32 

32 

31 

36 

33 

43 

43 

44 

49 

43 

36.? 

MIN 

31 

32 

33 

31 

26 

31 

33 

31 

14 

12 

31 

21 

21 

22 

27 

27 

28 

25 

21 

3 

8 

14 

20 

4 

4 

12 

12 

32 

21.6 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

51 

51 

59 

46 

39 

46 

53 

44 

36 

35 

34 

32 

41 

44 

44 

38 

48 

37 

30 

27 

32 

35 

38 

41 

41 

S3 

56 

53 

42*3 

Ml  N 

37 

35 

40 

30 

28 

32 

39 

30 

22 

14 

20 

8 

24 

28 

25 

25 

35 

24 

12 

6 

S 

22 

17 

9 

24 

24 

36 

32 

Ml* 

PORTH I LL 

MAX 

53 

46 

43 

46 

45 

40 

50 

45 

49 

33 

40 

38 

47 

38 

42 

37 

44 

40 

39 

37 

38 

40 

42 

36 

41 

52 

45 

38 

42** 

MIN 

38 

38 

35 

34 

27 

30 

30 

28 

19 

18 

27 

25 

24 

24 

28 

20 

28 

20 

14 

12 

13 

20 

22 

15 

17 

25 

27 

31 

24*6 

POTLATCM 

MAX 

50 

45 

47 

42 

41 

47 

50 

50 

44 

37 

43 

45 

48 

47 

45 

41 

36 

35 

34 

38 

40 

40 

45 

50 

51 

47 

41 

43*7 

MIN 

30 

28 

28 

16 

1  7 

20 

20 

1 7 

31 

27.5 

PRESTON   SUG  FACT   2  SE 

MAX 

59 

49 

59 

57 

42 

46 

49 

47 

34 

32 

36 

36 

35 

37 

37 

37 

46 

46 

29 

30 

32 

39 

44 

44 

43 

49 

55 

59 

43*1 

MI  N 

27 

33 

40 

35 

29 

-32 

32 

30 

24 

12 

14 

17 

16 

18 

19 

25 

30 

25 

15 

11 

8 

14 

25 

17 

17 

20 

25 

32 

22.9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

48 

48 

42 

41 

33 

37 

48 

44 

41 

36 

41 

38 

46 

36 

39 

37 

40 

40 

40 

40 

41 

36 

44 

44 

44 

40 

40 

39 

40.8 

MIN 

29 

33 

33 

30 

23 

29 

31 

23 

15 

16 

25 

23 

27 

24 

a 

28 

26 

15 

7 

11 

13 

29 

24 

18 

17 

20 

24 

30 

23.1 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

44 

42 

53 

44 

37 

48 

48 

38 

34 

35 

26 

38 

41 

29 

33 

36 

44 

28 

29 

27 

33 

35 

37 

40 

40 

46 

49 

47 

38.6 

MIN 

23 

25 

29 

23 

18 

23 

26 

28 

14 

1 

6 

1 

14 

14 

21 

12 

27 

20 

15 

-  2 

-  l 

6 

10 

4 

10 

13 

14 

22 

14.9 

RICHFIELD 

MAX 

51 

45 

59 

52 

39 

46 

52 

47 

36 

35 

35 

39 

44 

42 

38 

40 

45 

39 

35 

32 

36 

38 

42 

42 

43 

53 

57 

47 

43*2 

30 

27 

35 

30 

27 

28 

32 

30 

7 

9 

14 

18 

18 

23 

22 

21 

26 

24 

21 

11 

8 

12 

13 

12 

15 

20 

23 

20*7 

R I GGINS  RS 

MAX 

60 

50 

51 

49 

57 

62 

52 

48 

46 

46 

49 

55 

54 

51 

48 

51 

46 

41 

44 

47 

46 

49 

54 

61 

63 

56 

51*3 

MIN 

45 

41 

42 

39 

37 

40 

43 

39 

31 

28 

26 

34 

33 

36 

32 

35 

31 

29 

22 

27 

32 

28 

26 

30 

35 

36 

33-7 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

39 

34 

37 

34 

33 

35 

40 

35 

35 

38 

34 

35 

38 

38 

35 

29 

33 

32 

29 

26 

28 

32 

36 

37 

39 

41 

39 

37 

34.9 

MIN 

32 

29 

31 

29 

20 

30 

32 

25 

12 

12 

24 

19 

27 

17 

21 

22 

25 

15 

14 

18 

21 

13 

10 

24 

20 

33 

26 

21.6 

RUPERT 

MAX 

59 

54 

55 

63 

49 

41 

50 

55 

36 

36 

38 

35 

40 

48 

5  0 

34 

42 

50 

30 

35 

31 

41 

38 

42 

47 

46 

60 

61 

45.2 

Ml  N 

27 

28 

29 

32 

27 

29 

34 

29 

12 

4 

5 

14 

18 

24 

21 

20 

23 

23 

16 

15 

10 

12 

13 

11 

14 

22 

25 

24 

20.0 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

42 

39 

48 

47 

40 

44 

40 

37 

36 

33 

30 

44 

44 

34 

36 

35 

42 

32 

31 

25 

29 

30 

38 

41 

35 

44 

46 

46 

38.1 

MIN 

28 

30 

35 

30 

20 

24 

25 

29 

21 

5 

10 

10 

20 

8 

21 

7 

29 

24 

15 

-  2 

-  1 

20 

1 

6 

10 

17 

29 

17.6 

See  reieieace  aotea 

Allowing  Station 

Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  Of  Month 

• 

E 
> 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 L 

26 

27 

28     29     30  31 

T  MARIES 

MAX 

49 

49 

46 

42 

41 

51 

49 

46 

50 

46 

39 

43 

44 

44 

43 

41 

44 

39 

4C 

31 

44.1 

MIN 

33 

34 

36 

31 

27 

31 

36 

28 

19 

20 

28 

22 

24 

26 

27 

30 

29 

25 

15 

11 

23 

24 

26 

16 

23 

22 

5" 

32 

25.9 

ION 

MAX 

W 

52 

it 

43 

38 

40 

44 

54 

35 

42 

42 

42 

36 

37 

29 

37 

36 

36 
6 

34 

36 

39 

52 

41 

41.4 

MIN 

io 

26 

27 

?a 

19 

18 

24 

24 

27 

IB 

*. 

6 

1 1 

1 1 

5 

7 

14 

23 

31 

20.0 

•POINT    E»P  STA 

MAX 

4V 

40 

Vt 

45 

40 

39 

38 

44 

40 

38 

34 

42 

38 

45 

43 

45 

44 

43 

30 

41.1 

MIN 

36 

36 

26 

if 

7H 

?n 

97 

30 

30 

27 

15 

18 

1 1 

16 

31 

17 

14 

23 

30 

26 

30 

26.0 

MNE 

MAX 

52 

46 

62 

54 

40 

48 

1Q 

1Q 

17 

1Q 

46 

9** 

40 

42 

48 

40 

36 

35 

38 

40 

43 

43 

47 

57 

59 

53 

45.5 

MIN 

31 

28 

28 

19 

1ft 

20 

24 

23 

26 

25 

17 

10 

10 

16 

15 

13 

16 

20 

26 

27 

22.3 

KER  OS 

MAX 

37 

40 

?? 

if 

-  it 

2  7 

2  7 

31 

29 

39 

27 

21 

19 

23 
1 

25 

B 

22 
6 

24 

30 

36 

42 

38 

30.2 

25 

24 

2  8 

25 

„ 

50 

~ 

9 

n 

14 

1  0 

0 

19 

17 

fl 

-  4 

4 

4 

4 

9 

18 

10.7 

■field 

MAX 

»1 

<*9 

51 

49 

39 

49 

53 

41 

36 

40 

39 

36 

39 

43 

40 

40 

40 

39 

33 

28 

35 

35 

39 

43 

41 

54 

57 

55 

42.6 

MIN 

28 

33 

38 

34 

24 

29 

34 

24 

25 

10 

15 

3 

19 

20 

24 

20 

33 

25 

18 

5 

6 

22 

15 

11 

15 

18 

23 

29 

21.4 

MITE 

MAX 

to 

?o 

29 

42 

28 

39 

41 

36 

25 

29 

29 

20 

18 

23 

29 

30 

31 

39 

38 

47 

48 

33.9 

MIN 

28 

19 

22 

27 

in 

3 

9 

8 

8 

1 1 

12 

16 

4 

-11 

-  6 

-  3 

3 

-  1 

0 

3 

11 

20 

9.6 

VELL 

MAX 

51 

47 

54 

50 

39 

47 

46 

1? 

19 

™ 

?m 

'2 

•■J 

42 

36 

45 

40 

26 

25 

37 

37 

33 

34 

41 

44 

56 

55 

40.0 

Ml  N 

28 

s!v 

27 

9Q 

fn 

1  Q 

14 

19 

15 

21 

21 

11 

1 

2 

1 1 

19 

6 

9 

22 

26 

29 

18.9 

a 

MAX 

4 1 

15 

** 

37 

33 

43 

34 

30 

25 

28 

31 

38 

41 

36 

47 

■j2 

50 

38.9 

MIN 

3  i 

° 

9fi 

* 

21 

i 

10 

1  5 

9 

29 

22 

1  *• 

-  1 

-  1 

19 

1 

1 1 

10 

16 

22 

28 

18.1 

VALLET 

MAX 

39 

43 

1Q 

11 

37 

43 

39 

36 

34 

36 

34 

29 

23 

26 

29 

29 

37 

36 

44 

48 

42 

36.6 

15 

2  0 

1 5 

97 

17 

14 

ft 

_  J 

16 

-  6 

16 

15 

6 

-18 

-  G 

- 1  0 

4 

-  3 

-  2 

—  7 

10 

10 

4.8 

1  FALLS  PM 

MAX 

57 

70 

55 

41 

56 

52 

52 

46 

47 

44 

50 

52 

54 

52 

50 

58 

45 

42 

36 

47 

45 

50 

50 

52 

63 

67 

63 

51.9 

MIN 

40 

36 

43 

37 

35 

34 

40 

30 

32 

25 

26 

30 

30 

34 

34 

24 

40 

28 

23 

22 

34 

25 

37 

25 

30 

27 

30 

34 

31.6 

MIA  EXP  STA 

MAX 

39 

1 1 

i*o 

?t 

f  4 

^9 

28 

'.J 

32 

30 

32 

34 

30 

28 

21 

20 

26 

36 

33 

36 

38 

41 

41 

33.4 

MIN 

in 

9  4 

zz 

14 

12 

20 

11 

8 

-14 

-11 

- 1  1 

-  4 

-  1 

5 

3 

19 

30 

10.9 

'Jt  CREEK 

MAX 

50 

45 

41 

50 

4C 

44 

40 

32 

28 

37 

34 

32 

40 

43 

53 

55 

50 

43.9 

MIN 

26 

44 

2fl 

in 

in 

n 
J* 

i 

14 

24 

* 

i*n 
1  0 

8 

20 

18 

14 

* 

S 

S 

14 

1 1 

15 

20 

27 

33 

18.3 

•  FALLS   2  NNE 

MAX 

*.* 

?4 

39 

90 

48 

53 

50 

45 

50 

46 

39 

34 

40 

39 

44 

44 

48 

59 

6  p 

58 

48.5 

MIN 

1A 

an 

9n 

24 

27 

32 

23 

22 

33 

27 

19 

1  7 

18 

18 

14 

14 

27 

29 

29 

26 

25.7 

•  FALLS    3  SE 

MAX 

58 

53 

68 

48 

41 

58 

44 

39 

41 

38 

4  1 

50 

58 

46 

46 

51 

31 

37 

31 

40 

40 

44 

43 

48 

60 

62 

47.3 

MIN 

31 

34 

34 

36 

31 

33 

37 

33 

21 

16 

17 

24 

25 

24 

22 

22 

23 

27 

20 

17 

11 

20 

17 

16 

17 

28 

34 

31 

25.0 

.ACE 

MAX 

47 

40 

45 

42 

38 

39 

45 

40 

39 

41 

38 

40 

42 

44 

44 

38 

38 

37 

37 

31 

36 

35 

42 

39 

43 

47 

44 

38 

40.3 

MIN 

36 

34 

39 

34 

25 

33 

34 

31 

20 

20 

30 

20 

28 

25 

26 

27 

29 

23 

20 

9 

25 

26 

20 

14 

25 

26 

30 

27 

26.4 

JICE   WOODLAND  PARK 

MAX 

50 

40 

40 

45 

38 

39 

40 

46 

40 

40 

43 

38 

40 

43 

45 

48 

38 

»e 

35 

34 

32 

35 

34 

43 

41 

43 

40 

44 

40.4 

MIN 

36 

34 

36 

34 

21 

22 

33 

32 

21 

20 

20 

27 

27 

25 

26 

28 

29 

19 

17 

6 

6 

22 

19 

12 

12 

24 

25 

30 

23.8 

>ER 

MAX 

58 

45 

50 

50 

40 

45 

48 

48 

52 

48 

47 

52 

50 

54 

46 

42 

42 

42 

42 

42 

40 

50 

52 

52 

55 

58 

52 

56 

48.9 

MIN 

33 

33 

38 

32 

34 

35 

33 

35 

28 

33 

25 

22 

30 

30 

22 

26 

26 

26 

20 

16 

20 

22 

25 

22 

20 

22 

28 

32 

27.6 

:hester  i  se 

MAX 

45 

49 

46 

37 

43 

45 

46 

47 

38 

40 

42 

43 

45 

44 

42 

40 

37 

32 

30 

37 

36 

35 

36 

44 

45 

49 

48 

41 

41.6 

MIN 

32 

33 

29 

25 

31 

32 

31 

16 

18 

23 

11 

29 

28 

20 

23 

20 

22 

17 

7 

13 

21 

25 

7 

12 

24 

26 

24 

22.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


S*oon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERSON  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3 

3 

3.0 

5 

01  ROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 .  5 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

TOR  1  S 
AWTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

1 .  5 
10 

10 

9 

8 

3.0 
11 

11 

1.0 
11 

10 

9 

9 

9 

0.5 
9 

9 

9 

9 

1.5 
11 

1.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

T 
11 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
38 

T 
37 

5.0 
40 

4.0 
42 

41 

5.0 
43 

42 

3.0 
42 

42 

41 

1.0 
42 

42 

41 

41 

5.0 
44 

3.0 
46 

LO.O 
55 

4.0 
58 

57 

57 

54 

2.0 
54 

52 

50 

47 

44 

44 

43 

CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

2.1 
24 

22 

2.5 
24 

1.0 
21 

1.0 

22 

T 

20 

1.0 
21 

20 

20 

T 
20 

20 

20 

T 
20 

4.1 
24 

1.0 

25 

5.0 
30 

7.1 
37 

4.0 
41 

36 

36 

1.0 
37 

36 

34 

34 

32 

30 

2.1 
32 

CKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

4.0 

2 

2 

1 

1 

JE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 

1 

0.2 

0.1 
T 

T 

0.3 

IRS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

»JY  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

1 

1.1 
T 

1 

T 

O.S 
T 

T 

0.4 

0.1 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2  .  0 

j  >1ELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

i'ADE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

T 
16 

14 

1.0 
15 

14 

1.0 
13 

12 

0.5 
12 

12 

12 

0.5 
11 

10 

10 

9 

1.0 
10 

1.5 
11 

2.0 
13 

4.0 
17 

17 

17 

17 

T 
16 

T 
16 

16 

15 

14 

13 

1.0 
14 

1TIVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

0.8 

27 

O.S 
27 

0.3 
27 

0.1 
27 

3.5 
29 

0.1 
28 

5.0 
32 

31 

30 

0.2 
30 

30 

30 

30 

1.0 
31 

3.4 

33 

7.2 
39 

1.7 
39 

38 

37 

36 

0.6 
36 

35 

35 

35 

34 

33 

0.9 
33 

X  LT  BLACKB I RD  M 1  HE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
33 

33 

4.3 
36 

0.3 
32 

1.2 
33 

1.5 
34 

33 

2.5 
36 

3.7 
39 

38 

37 

0.3 
36 

35 

35 

1.0 
36 

T 
35 

7.0 
42 

5.0 
46 

6.0 
42 

1  .0 
41 

1.0 
39 

0.1 
39 

0.7 
39 

38 

38 

38 

38 

37 

XI  DALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.8 
T 

0.4 

2 

1.0 

T 

O.S 

T 

T 

1.9 

T 

2.5 
1 

*«  D'ALEME  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

0.3 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

0.5 
T 

•OOMWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

0.2 
T 

1.3 
1 

0.8 
1 

1 

1 

0.7 
1 

•  FOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
42 

1.5 
43 

3.0 
45 

1.0 
46 

45 

2.0 
46 

T 
45 

3.5 
48 

48 

48 

T 
48 

47 

47 

47 

1.0 
47 

2  .  5 
49 

5.0 
54 

6.0 
58 

T 

57 

56 

55 

1.0 

55 

54 

53 

52 

32 

51 

0.5 
51 

WIS  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

T 

4 

T 

3 

0.3 
3 

T 

3 

0.6 
4 

3 

2.0 
3 

5 

5 

1.0 
5 

6 

T 

6 

T 

6 

1.0 
7 

7 

T 

6 

2.6 

a 

9 

9 

9 

2.4 
9 

11 

11 

11 

10 

8 

1.2 
7 

t  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

3.0 

T 

VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

1.0 
12 

11 

11 

10 

1.0 
10 

10 

9 

9 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

1.0 
10 

2.0 
11 

2.0 
13 

12 

11 

11 

T 
10 

10 

10 

10 

to 

10 

10 

S*m  rotaronc*  not**  following  Station  Ind*K 
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Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GOODING  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 
T 

2.0 

T 

T 

T 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

20 

20 

2  .  0 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

HA  I  LEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
18 

0.2 
18 

0.3 
17 

17 

17 

1  .0 
17 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

HAHER  4  KW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

0.5 
22 

22 

0.5 
22 

T 
22 

3.0 
25 

25 

24 

24 

24 

T 
24 

24 

24 

24 

T 

23 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.6 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

1.0 
45 

1.0 
45 

4.5 
48 

1.0 
44 

2.0 
43 

4.5 
45 

LEW ISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LEWISTON   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LOW MAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

MACKAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6 

T 

6 

6 

6 

5 

0.8 
6 

5 

0.8 
6 

5 

5 

0.3 

5 

5 

4 

4 

0.9 
5 

MALAD  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.0 

0.4 
1 

1 

T 

T 
T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

2.0 
30 

30 

2.0 
33 

33 

4.0 

33 

33 

33 

33 

33 

1.0 
34 

3.0 
34 

MESA 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1  .0 
1 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
68 

1.4 
68 

4.0 
68 

3.2 
72 

1.3 

72 

3.4 
75 

4.0 
78 

81 

81 

T 
81 

0.8 
78 

0.5 
78 

T 
78 

2.9 
78 

1.8 
82 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .0 
T 

T 
T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

T 

0.5 
T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

25 

1.0 
26 

T 
24 

T 
24 

23 

1.0 
24 

24 

4.0 

28 

T 
28 

27 

T 
27 

27 

27 

27 

1.0 
28 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

18 

17 

1.2 
18 

18 

1.0 
19 

19 

19 

19 

19 

0.5 
20 

20 

19 

19 

1.0 
19 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.8 
T 

0.7 

T 

1.0 

T 

1 

T 

0.4 
T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.5 

6.0 
6 

2 

POT LATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.7 
2 

T 

2 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

48 

1.3 
48 

1.9 
48 

6.4 
54 

2.2 
54 

2.9 
56 

T 
52 

T 
52 

52 

52 

1.9 
54 

T 
53 

T 
52 

1.9 
53 

4.9 
58 

SALMON 

SNOWFALL 
S  N  ON  GND 

2 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.5 
T 

T 

0.6 
1 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
23 

0.5 

T 

1.0 

6.0 

1.0 

0.5 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.1 
33 

0.5 
33 

6.0 
38 

1.4 

35 

3.2 
37 

1.3 
36 

0.2 
34 

2.7 
37 

0.5 
36 

35 

0.5 
35 

T 
35 

T 
35 

34 

6.5 
39 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
28 

0.5 
29 

T 
28 

T 
27 

T 
27 

1.0 
28 

28 

4.0 
30 

29 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.7 
10 

10 

8 

7 

5 

2.0 
2 

10.0 

5 

2.0 

5 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

Day  of  month 


24 
14 


1.0 
26 


3.0 
48 


6.0 
53 


5.5 
53 


6.0 
40 


2.0 
37 


1.0 
T 


6.0 
34 


9.5 
30 


26 
1.6 


2 

0.1 


0.2 
2 


1.2 
5 


8.3 
72 


2.0 
29 


1.4 

72 


1.0 
4 

6.0 


)|1S.  0 
50 

T 
L'9 

4.0 


T 
1.5 


4.5 
70 


9.9 
72 


0.5 
43 


6.0 
8 


2.0 
7 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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Drainage  J 

i 

2 
a 
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f 
Q 
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Ob 
til 
B 

s 

MM 

a 
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Observer 
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ABKRDKEM  KXP  STAT IOW 

OO10 

BINGHAM 

42  36 

112  50 

EXPERIMENT  STATION 

0149 

CASSIA 

12 

42  23 

113  33 

4730 

HE* 

DELL  ROME 

ALPHA  1  NE 

01BB 

VALLEY 

44  24 

113  59 

4780 

7P 

7P 

GLENN  STRAWN 

AMERICAN  FALLS   1  M* 

0927 

POWER 

i  ? 

42  46 

112  52 

4316 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANDERS OR  DAM 

oa  ta 

FIMORE 

2 

43  21 

113  28 

3862 

6P 

.-.i' 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

uco 

0375 

BUTTE 

6 

43  38 

113  19 

3323 

5P 

SP 

MRS  HAZEL  CLENDENIN 

2  3  5 

0440 

ELMORE 

2 

113  33 

3239 

HA 

*( 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ASMTON  1  5 

.117.. 

FREMONT 

12 

44  03 

111  27 

3100 

5P 

sp 

GUST  STEINMAN 

ATLANTA  1  I 

114')  I    h  1  U..IU 

2 

43  48 

115  07 

6000 

3P 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  3 

7 

ATLANTA  SUMMIT 

04B9 

EIMORE 

2 

43  43 

115  14 

7390 

VAI 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

AVKRV  RANOER  STATION 

SHOSHONE 

47  13 

115  48 

24<>2 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

Mil,  CNEXK  1  5 

VALLEY 

1  I 

43  06 

113  20 

3686 

*P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

2  3  S 

BLACEFOOT 

BINGHAM 

43  11 

112  21 

4303 

6P 

6P 

EARL  RODGERS 

2  3  5 

7 

8LACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

SP 

PORT  HALL   IH  PROJ 

2  3  5  8 

•LIS* 

1002 

GOODING 

42  36 

114  57 

3269 

SP 

SP 

I01« 

ADA 

2833 

CORPS  OF  ENG I NLERS 

BOISE  »1»  AIRPORT 

l')2L> 

ADA 

43  34 

116  13 

2B42 

Ml!' 

MID 

U  S  WEATHER  BURMA 

BONNEHS  FERRY 

10TR 

BOUNDARY 

46  42 

116  16 

1842 

IIP 

IIP 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

2  3  3 

7 

BL'HL 

1217 

TWIN  FALLS 

1? 

42  33 

114  46 

3300 

5P 

3P 

MILL I AM  A  LOW 

2  3  5 

BCMGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

46  38 

115  30 

2230 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1272 

SHOSHONE 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

8URLFY 

1268 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

8A 

8A 

FRANK  0  REDFIELD 

BUR LEY  FACTORY 

!:••»« 

CASSIA 

1  ?. 

42  34 

113  49 

6A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

BUI LEY  CAA  AIRPORT 

1303  CASSIA 

42  32 

113  46 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  a  s 

7 

CALDNFLL 

1380  CANYON 

7 

43  39 

116  41 

2372 

SS 

HAROLD  M  TUCK EH 

1  ION 

WASHINGTON 

12 

2651 

SP 

J   I  LORTON 

CASCADE  1  N1 

1514 

VALLEY 

6 

44  31 

116  03 

4860 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CENTER V I LLE  ARBAUOH  RCI1 

1636 

BOISE 

2 

43  38 

113  51 

4780 

MABEL  M  ARB  A  UGH 

3 

7 

CKALI,  IS 

1663 

CUSTER 

1 1 

44  30 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CIILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

44  02 

113  48 

6300 

SP 

3P 

GEORGE  A  MILLER 

1  Kin 

BONNER 

MRS  MARY  L  RALPH 

COBALT  DIJ< in  1 RD  NINE 

1938  LEMHI 

11' 

45  07 

114  21 

6810 

BA 

BA 

CALF R A  MINING  CO 

COEL1  l>'  ALENE  CAA  AP 

1931 

KOOTENAY 

47  46 

116  49 

2273 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

COEVR  D' ALENE  RS 

1956 

IOOTENAY 

S 

47  41 

116  45 

2160 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

COMDA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

BA 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

■l  .4 

IDAHO 

3 

LOU  IS  K  LAP  PR  It'll 

COUNCIL  I  N 

2117 

ADAMS 

12 

44  45 

116  26 

2930 

3P 

SP 

DAN  GOODMAN 

CROUCH  2  NN* 

BOISE 

8 

44  OR 

115  58 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

3 

DEAD* OOD  DAM 

23651  VALLEY 

6 

44  19 

115  3B 

5375 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

DKAPWOOO  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

7000 

U  S  SOIL  CON  SER 

2444 

CANYON 

12 

6P 

>.P 

V  S  nUR  RECLAMATION 

Dim 

2575 

IDAHO 

11 

45  33 

113  28 

5610 

:.p 

SP 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

DEI  COS 

26T6 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  3 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

6 

44  14 

112  14 

5462 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARE 

44  10 

112  13 

5122 

MID 

"« 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2675 

IDAHO 

397S 

4P 

MRS  LOR A  D  VILAS 

ELK  RIVER  1  S 

2692 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

5P 

SP 

GLENN  WALKER 

fJEOTT  2  E 

2942 

GEM 

43  30 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

7 

FAIRFIELD 

3108 

CAMAS 

43  21 

114  48 

5065 

6P 

6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3  5 

PENS  RANOER  STATION 

1143 

IDAHO 

46  06 

115  33 

1600 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

31'97  1IINGIUM 

FORT  HALL   IR  PROJ 

GARDEN  VALLEY  RS 

I  1  I* 

BOISE 

44  04 

115  55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

OILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

44  19 

113  31 

6600 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

GUVS  FERRY 

3631 

ELMORE 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3  S 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3612 

GOODING 

42  55 

114  46 

3696 

MID 

M10 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

373?  CARIBOU 

H  A  MESTENF ELDER 

2  3  5 

GRAND  VII* 

3760 

OWYHT.E 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

4P 

W  BILADEAU 

2  3  5 

GRANGE VILLI 

377  1 

IDAHO 

45  56 

116  08 

3409 

Mill 

MID 

MRS  A L VERA  FOSTER 

2  3  5 

7 

GRAY 

3825  BONNEVILLE 

43  03 

111  22 

6450 

BP 

6P 

ROSCOE  T  SIDDETT 

2  3  5 

7 

GROUSE 

3 KM?  Cl'STKR 

43  42 

113  37 

6100 

5P 

5P 

MRS  DRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

3942 

BLAINE 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

MAKER  4  « 

3964 

JEFFERSON' 

43  39 

112  15 

4796 

SP 

SP 

usru  SERVICE 

2  3  5 

7 

■AIELTON 

4140 

JEROME 

42  36 

114  08 

4060 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

■ILL  CITY 

L'»H 

CAMAS 

43  18 

113  03 

5000 

SP 

SP 

CARROLL  IIA  MM  I 

2  3  5 

7 

■XXISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

42  21 

114  35 

4550 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  S 

4384 

BUTTE 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  city 

4442 

BOISE 

43  50 

115  SO 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3  5 

IDAHO  CITY  13  S« 

(4 

BOISE 

43  42 

116  01 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

IDAHO  FALLS  6  NE 

44S5 

BONNEVILLE 

43  34 

111  53 

4840 

SP 

SP 

CARROLL  SECRIST 

2  3  3 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4437 

BONNEVILLE 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

nin 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDA  VADA 

447" 

OWYHEE 

CHRIS  CALLEN 

IBBIR  2  S 

4SHH 

BONNEVILLE 

43  24 

111  18 

5200 

SP 

5P 

ANNA  FLEMING 

ISLAND  PARE  DAM 

4596 

FREMONT 

44  25 

111  24 

6300 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

JACESOS  PEAE 

4612 

BOISE 

44  03 

115  27 

7050 

V\P 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

4670 

JEROME 

42  44 

114  31 

3785 

SP 

->p 

0  OLIVER 

2  3  5 

4793 

LEWIS 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

ULLOGC 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  OR 

230S 

9A 

BA 

IRVING  II  LASKEY 

2  3  5 

toon  i  a 

3011 

IDAHO 

46  09 

115  39 

1261 

4P 

4P 

E  T  GILROY 

2  3  5 

■DMA  2  NNE 

5031 

ADA 

43  11 

116  24 

2685 

SP 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  3 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

I  VALLEY 

14  41 

115  37 

6630 

V*A 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

3230 

| NEZ  PERCE 

LOIS  TON  WATER  PLANT 

5234 

NEZ  PERCE 

46  2! 

117  01 

743 

SP 

5P 

LEWISTON  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

IXRISTON  WB  AIRPORT 

3241 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

-IFTON  PUMPING  STATION 

S27S 

; BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

6P 

UTAH  P  I  L  COMPANY 

2  3  5  6 

LOLO  PASS 

33SB  IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMt s 

BOISE 

8 

44  OS 

115  33 

3870 

5P 

5P 

OK I LLE  L  JOINFR 

2  3  5 

7  S 

MACEAY  RANGER  5 TAT ION 

546^ 

CUSTER 

6 

43  S3 

113  17 

5900 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

ONEIDA 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3  5 

■A LAD  ("A A  AIRPORT 

ONE  IDA 

\ 

42  10 

iia  u 

4480 

Mil 

Ull 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

btabon 



County 

• 

I 

i 

a 

Obser 

vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

% 

M 
u 

TJ 

2 

* 

J 

Longih 

a 
> 

UJ 

Temp 

a 

•fl, 

MAY  RANGER  STATION 

5685 

LEMHI 

it 

44  36 

119 

58 

3066 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

a  s 

7 

i* 

1  In 

07 

4P 

2 

a  s 

7 

MC  CAMMON 

-.716 

BANNOCK 

42  39 

112 

12 

4774 

8P 

R  FRED  LINDENSCHM ITT 

2 

3  5 

MERIDIAN  1  SSI 

5641 

ADA 

43  36 

118 

.'4 

2607 

SP 

L  A  ROSS 

1 

MESA 

5639 

13 

44  37 

118 

26 

3244 

SP 

HI> 

MESA  CO 

2 

a  s 

7 

MINIDOKA  DAM 

3980 

MINIDOKA 

11 

42  40 

113 

29 

4280 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  3  6 

111 

19 

HA 

"A 

2 

a  s 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

> 

43  56 

115 

40 

5990 

U  S  SOIL  COM  SIR 

S 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

7 

46  44 

2628 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME 

6174 

ELMORE 

12 

43  08 

1 1  S 

42 

3164 

SP 

6P 

KENNETH  J  NEWMAN 

2 

3  5 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

47  27 

115 

41 

6022 

MID 

HID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  S 

7 

116 

as 

HA 

2 

a  s 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

44  58 

116 

17 

3660 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

MEZ PERCE  2  I 

6424 

LEWIS 

3 

46  13 

lie 

12 

3830 

SP 

hp 

JOHN  KOEPL 

2 

3  3 

7 

NEZ  PERCE  PASS 

8430 

LEMHI 

11 

45  43 

30 

6575 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

OAKLEY 

M6J 

CASSIA 

12 

42  13 

113 

4600 

SP 

6P 

HERBERT  J  HARDY 

3 

3  5 

7 

114 

49 

ftp 

SP 

2 

3  3 

7 

OLA  4  S 

..-.'in 

GEM 

• 

44  08 

2975 

.SP 

VINCKNT  A  RALLY 

2 

3  3 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

9 

46  29 

116 

15 

1027 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

; 

3  3 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

111 

14 

5392 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  3  6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6B44 

CANYON 

2 

43  47 

116 

57 

2224 

SP 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2 

3  S 

113 

45 

BA 

2 

a  s 

PAYETTE 

'.H41 

PAYETTE 

■ 

44  04 

116 

SH 

2139 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

a  s 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

a 

46  30 

3175 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  s 

IMS!     ■  SS" 

7079 

ELMORE 

2 

43  28 

113 

19 

4225 

3P 

GENEVA  B  SCHRAFT 

3 

7 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

12 

42  55 

112 

36 

4444 

MID 

MID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2 

3  3 

7 

119 

Ml 

SP 

9P 

1 

3  3 

7 

POT  LATCH 

7301 

LATAH 

7 

I! 

116 

53 

2150 

7P 

POTLATCH  FOREST  IMC 

3  3 

7 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

7353 

FRANKLIN 

1 

4718 

4P 

C  M  CRABTREE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

• 

48  21 

116 

so 

2380 

SI- 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  3 

7 

PUN GO  CREEK 

7433 

VALLEY 

113 

04 

4800 

VA8 

M  EDWARD  8UDELL 

S 

JS  i? 

112 

03 

VAR 

FORT  HALL  PROJECT 

s 

REACTOR   TESTING  STA 

7538 

BUTTE 

8 

43  33 

112 

37 

492S 

MID 

A  E  C  WEATHER  STA 

2 

a  5 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

4306 

3P 

LESLIE  F  BUSBY 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45  25 

116 

19 

1685 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  3 

7 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7858 

SHOSHONE 

10 

47  21 

115 

40 

4150 

3P 

SP 

MRS  HOMER  WALTON 

3  3 

RUPERT 

113 

11 

*A 

2 

3  5 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

43  38 

40 

4968 

79 

E  M  JERGENSON 

2 

3  3 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

116 

2140 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

SALMON 

H<J7h 

LEMHI 

11 

45  11 

113 

53 

3949 

MID 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

2 

a  s 

7 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

9 

48  17 

116 

34 

21 00 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2 

a  s 

7 

41  17 

10 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

SHOSHONE 

HIKil 

LINCOLN 

19 

42  56 

24 

3970 

7P 

LEONARD  V  BOND 

3  3 

SOLDIER  CREEK  RS 

H.S4H 

CAMAS 

12 

43  30 

114 

SO 

3755 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

SPENCER  RANGER  STATION 

CLARK 

6 

44  21 

112 

11 

5883 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

7 

SPRINGFIELD 

•626 

BINGHAM 

12 

43  04 

112 

41 

4420 

6P 

SP 

E  T  3 HE L HAN 

2 

3  5 

115 

20 

BA 

8A 

:: 

3  3 

7 

SUGAR 

88*11 

MADISON 

12 

«  52 

111 

45 

4892 

6P 

MM  C  ROBERTS  JR 

2 

3  3 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

43  41 

114 

21 

SP 

SP 

EDWARD  F  S EAGLE 

2 

3  3 

7 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

43  IS 

116 

23 

2323 

5P 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2 

3  3 

7 

TETON 1 A  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

111 

16 

5904 

5T> 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

, 

3  3 

42  03 

IIS 

10 

6P 

6P 

2 

3  9 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115 

26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

IIS 

38 

3473 

VAR 

U  5  50IL  CON  SER 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114 

28 

3770 

SP 

" 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2 

3  3 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114 

25 

3770 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2 

3  3 

VIENNA 

■U;>' 

BLAINE 

11 

43  49 

114 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115 

56 

2770 

6P 

SP 

W  FEATHERS TONE  JR 

2 

3  3 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

47  30 

115 

53 

2930 

ROBERT  J  SKANTEL 

2 

3  5 

REISER 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  15 

116 

58 

2114 

6P 

ROUND  HEMENMAY 

2 

9  S 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

a 

46  14 

116 

36 

3930 

4P 

4P 

HA LLACK- HOWARD  LBR  CO 

2 

3  5 

YELLOW  PINE 

VALLEY 

n 

44  SO 

115 

29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

S 

REACTIVATED 

STREVELL 

1 

8786 

CASSIA 

13 

42  01 

113 

13 

3280 

5P 

5P 

IDAHO  STATE  POLICE 

3  5 

t     1  BEAR.     2  BOISE.     3  CLEARWATER.      4  COKUR  D'ALENE.      5  KOOTENAY .     6  LOST.     7  PALOUSE.      8  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE.     10  ST.    JOE.      11  SALMON.      12  SNAKE . 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1953 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  basis.      There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  new 

snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station, have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 

August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SAN  FRANCISCO:  1953 


IDAHO  -  MARCH  1953 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 


WEATHER 


Temperatures  continued  above  normal  this 
month  with  individual  station  averages  above 
normal  for  March  at  all  but  two  or  three 
points  in  the  State.  Positive  temperature 
departures  were  particularly  noticeable  in 
the  southeast  where  the  division  average  was 
higher  than  in  any  March  since  1947,  and 
individual  station  averages  were  more  than 
5°  above  normal  in  several  cases.  Precipi- 
tation was  below  normal  in  all  divisions, 
averaging  82%  of  normal  in  the  Northern  Di- 
vision, 71%  in  the  Southwestern,  and  only 
57%  in  the  Southeastern  where  the  average 
March  precipitation  was  the  lowest  since 
1944.  Despite  the  general  deficiency  of 
precipitation,  however,  cloudiness  was  more 
prevalent  than  usual  for  March  and  total 
sunshine  was  a  little  below  the  long-period 
mean.  Snowfall,  averaged  on  a  statewide 
basis,  was  well  below  that  of  the  past  three 
years,  but  still  a  little  above  the  55-year 
mean  for  March. 

Under  the  influence  of  a  cold  air  mass 
that  had  moved  into  the  State  at  the  end  of 
February,  the  weather  remained  cool  and  pre- 
cipitation was  widespread,  though  light, 
during  the  opening  days  of  March.  By  the 
4th  temperatures  had  risen  above  normal  and 
remained  so  for  a  week,  reaching  a  peak  on 


SUMMARY 


the  8th,  9th  and  10th  when  afternoon  readings 
from  the  middle  fifties  to  the  lower  seven- 
ties were  common.  During  the  next  ten  days  ' 
precipitation  occurred  rather  frequently  and 
temperatures  were  mostly  a  little  below  nor- 
mal, as  a  series  of  storm  fronts  moved  inn 
from  the  Pacific  and  crossed  Idaho.  Most 
of  the  month's  precipitation  fell  during 
this  period  and  snow  was  reported  even  down 
to  the  lowest  elevations  between  the  20th 
and  22d.  The  remainder  of  the  month  brought 
no  unusual  variations  in  weather  and  precip- 
itation was  light  and  scattered. 

Agricultural  activities  were  about  nor- 
mal for  the  season  with  considerable  plant- 
ing accomplished  in  lower  valleys,  but  little 
field  work  done  at  higher  elevations  where 
the  ground  remained  snow-covered  until  near 
the  close  of  the  month.     Fruit  was  not  dam- 
aged by  freezing  during  March,  although  at t 
the  end  of  the  month  apricots  were  in  blooms 
and  cherry  buds  were  swelling.     Ranges  and' 
pastures  showed     little  growth  and  cattle > 
generally  remained  on  feed  lots,  except  ini 
the  warmer  valleys.     The  outlook  for  suf-  ; 
ficient  irrigation  water  was  good  on  nearly 
all  projects. 

No  damaging  storms  were  reported. 

DJS 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


IDAHO 
MARCH  1953 


Wind  direction 

Wind  speed 

m  p-  h 

 , 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

| 
I 

<£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

H 

B 

o 

CO 

in 

9 

CO 

n 

I 

o 
n 

in 

11 :30P  MSI 

! 

60-10 

10-49 

66 -OS 

100-199 

200 
and  over 

I 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

}J 

S  8 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

32 

11.9 

45 

W 

16 

71 

48 

40 

62 

8 

3 

9 

0 

0 

0 

16 

54 

7.2 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

74 

56 

44 

8 

6 

1 

1 

0 

0 

16 

8.2 

SEE 
TABLE 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

31 

10.2 

43 

W 

20 

79 

53 

42 

62 

5 

4 

2 

0 

0 

0 

11 

54 

6.0 

COMPARATIVE  DATA 


1894 

1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
191 1 
1912 
1913 

1914 


Temperature 


34.0 
33.2 
33.9 


33.5 
34.7 


34.4 
41.0 


34.9 

37.  5 
43.2 
38.0 
33.7 
33. 1 

39. 1 


68 
B6 
72 
72 
79 


-22 
-20 
-33 
-30 


-14 

-  2 
-16 
-14 


-3-. 
-  2 
-12 


Precipitation 


2.80 
1.10 
1 .80 
3.08 
.96 


5.  "3 


1 

56 

11.1 

1 

18 

3.4 

1 

26 

8.0 

1 

43 

9.9 

1 

74 

9.4 

4 

35 

21.0 

2 

16 

7.3 

2 

31 

13.9 

3 

40 

15.1 

1 

39 

7.6 

97 

4.0 

1 

04 

2.2 

84 

2.1 

1 

50 

9.7 

1 

94 

7.8 

62 

3.3 

t  S 

1 1 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

u 

e 

0*  e 

days 
more 

S 
5 

1 

! 

■ 
I 

°  S 

> 
< 

CP 

2 

> 
< 

£  ° 
H 

6-. 
ZQ 

1915 

40.7 

78 

-13 

.97 

1.1 

6 

1916 
1917 
1918 
1919 

39.7 
25,2 
38.9 
35.7 

80 
74 
76 
90 

-20 
-34 
-20 
-18 

2.39 
1.99 
1.71 
1.83 

11.0 
21.4 
4.6 
10.0 

10 
11 
8 
7 

1920 
1921 
1922 

34.8 
39.0 
30.4 

78 
89 
69 

-18 
-10 
-35 

2.07 
1.53 
1.84 

8.2 
3.3 
11.1 

10 
8 
10 

1923 
1924 

32.2 
33.6 

85 
66 

-22 
-20 

.90 
.83 

6.6 
6.9 

6 
7 

1925 
1926 

38.3 
39.3 

78 
80 

-11 
-11 

1.32 
.52 

3.6 
2.0 

8 
4 

1927 
1928 
1929 

35.5 
38. 1 
35.8 

79 
81 

75 

-19 
-27 
-12 

1.16 

2.65 
1.38 

4.1 
4.0 
4.0 

8 
11 
8 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

37.8 
35.8 
33.1 
33.2 
44.3 

79 
77 
78 
72 
82 

-28 
-20 
-27 
-14 

-  2 

1.28 
2.22 
2.97 
1.07 
1.70 

3.0 
6.5 
10.5 
4.0 
0.6 

6 
11 
12 
7 
7 

1935 

34.0 

78 

-17 

1.50 

12.2 

9 

Temperature 

Precipitation 

i°s 

Year 

e 

1 

Ja 

1 

rage 

e 

-5  8 

"3  8 

I 
< 

a 

s 

t 

s 

Ave 

is 

d  — 
2q 

1936 

32.8 

74 

-24 

1.31 

10.4 

9 

1937 

35.4 

74 

-15 

1.31 

4.8 

8 

1938 

35.3 

67 

-28 

3.47 

12.4 

16 

1939 

36.7 

82 

-24 

1 . 13 

9.2 

7 

1940 

40.0 

79 

-22 

2.31 

1.9 

11 

1941 

39.6 

81 

-13 

.68 

1.5 

5 

1942 

32.5 

79 

-24 

.70 

3.3 

6 

1943 

32. 1 

81 

-35 

1.84 

6.2 

8 

1944 

32.1 

73 

-35 

.93 

7.6 

7 

1945 

32.6 

69 

-25 

2.14 

9.3 

12 

1946 

38.0 

77 

-11 

2.18 

6.1 

12 

1947 

39.9 

78 

-30 

1 .66 

5.3 

9 

1948 

32. 1 

72 

-28 

1.57 

11.3 

10 

1949 

36.8 

74 

-20 

1.03 

4.1 

8 

1950 

34.0 

80 

-25 

2.83 

11.7 

14 

1951 

31.5 

70 

-34 

1.39 

14.3 

9 

1952 

30.1 

74 

-28 

1.41 

13.8 

10 

1953 

37.3 

79 

-23 

1.20 

8.3 

8 

ALL 

YEARS 

35.5 

1.67 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

•3 

•I 

|z 

\  fl 

Is 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|     .01  or  More 

.50  or  More 

1  1.00 

'     or  More 

-  • 

si 

si 

I  I 

t  3 

o  | 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

M 

72 

24 

19 

2 

0 

0 

0 

2.28 

1.31 

16 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

48.2 

28.8 

38.5 

58 

25 

20 

3 

812 

0 

0 

26 

0 

1.72 

.43 

16 

.0 

0 

12 

0 

0 

BIG  CREEK   1  S 

44»  4 

16.4 

30.4 

1.9 

6  1 

24 

-  6 

14 

1066 

0 

2 

31 

1 

2.23 

.38 

.50 

19 

27.9 

43 

22 

13 

1 

0 

BONNER S  FERRY 

50.4 

29.6 

40.  0M 

2.6 

67 

9 

16 

2 

769 

0 

0 

?  3 

0 

BURKE   2  NNE 

40.7 

24.0 

32.4 

0.6 

57 

10 

7 

2 

1002 

3 

31 

2.16 

2.67 

.40 

16 

23.9 

63 

22 

15 

0 

0 

CLARK   FORK    1  ENE 

48.8 

28.6 

38.7 

1.2 

66 

24 

18 

2  + 

806 

0 

0 

28 

0 

2.00 

1  .23 

.50 

16 

1.0 

0 

11 

1 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

37.5 

12.5 

25.0 

52 

28 

0 

2  + 

;? 

3 1 

2 

2.07 

.66 

1 

20.  3 

45 

22 

1  3 

1 

0 

/■rtCI  ID     Pi     A|   ftip     C  A  A  Ap 

4  7.5 

29.9 

38.  7 

65 

9 

24 

1  + 

807 

0 

0 

26 

0 

1.36 

.27 

16 

3.  5 

2 

20 

12 

0 

0 

i-rtri  ID     n     Al  PwF  DC 

CUc UK    U    flLtNt  K3 

49.7 

30.1 

39.  9M 

1.6 

69 

8 

23 

2 

772 

0 

0 

24 

0 

1.91 

•  38 

.43 

16 

.  5 

T 

18 

14 

0 

0 

l_U  I  1  UNnUUU 

46.  8 

25.9 

36.4 

0.1 

65 

24 

16 

2  + 

878 

0 

2 

30 

0 

1.41 

.52 

.43 

20 

7.9 

4 

12 

10 

0 

0 

DIXIE 

43.8 

13.5 

28.7 

59 

24 

-  7 

14 

1119 

0 

2 

31 

3 

2.96 

.58 

20 

37.9 

57 

22 

15 

1 

0 

ELK  C I TY 

M 

64 

24 

0 

V  4.29 

16 

ri  i/    D  t  up  p    1  <; 
C  L  r\     "  I  »  C        J.  J 

48.0 

27.3 

37.7 

69 

24 

15 

2 

841 

0 

0 

29 

0 

2.38 

.47 

19 

4.8 

12 

2+ 

16 

0 

0 

rClil'l  K3 

51.1 

31.2 

41.2 

—  1.4 

72 

9 

26 

14 

732 

0 

0 

19 

0 

3.21 

.81 

.47 

20 

2.0 

0 

16 

0 

0 

r;o a wi^fvt  i  I  F 

UKAnlUCVI  L_  l_  v. 

48.0 

26.9 

37.  5M 

0.1 

65 

9+ 

14 

14 

845 

0 

2 

29 

0 

2.34 

- 

.01 

.80 

19 

0 

13 

1 

0 

if Ei  i  n fin 

49.8 

30.8 

40.3 

1.6 

71 

25 

20 

2  + 

0 

1 

22 

0 

2.03 

- 

.96 

.44 

16 

1.8 

2 

21 

13 

0 

0 

K  UU  o  i\  I  A 

56.3 

31.8 

44.  1 

1.3 

73 

24 

24 

26 

643 

0 

0 

16 

0 

1.50 

.86 

.  58 

19 

T 

0 

12 

1 

0 

lewiston  water  plant 

58.  1 

33.7 

45.9 

0.4 

77 

24 

24 

2 
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0 

0 

12 

0 

1.12 

- 

.10 

.57 

20 

•  0 

0 

9 

1 

0 

lewiston  wb  ap 

54.4 

33.6 

44.0 

0.4 

73 

9 

24 

2 

644 

0 

0 

13 

0 

1.13 

.01 

•  53 

20 

•  4 

T 

20 

8 

1 

0 

MOSCOW  U   OF  I 

49.7 

31.7 

40.7 

2.3 

6  7 

24 

0 

0 

18 

0 

1.76 

1 

20 

13 

0 

ulll  1    AM     DfC?  fJA 

MULLA'"t    r  A  o  o  lwb 

32.4 

20.9 

26.7 

0.3 

50 

8+ 

8 

1  + 

1181 

0 

iy 

29 

0 

2.52 

- 

1.05 

.41 

16 

24.8 

87 

3  + 

16 

0 

0 

NE2PERCE   2  E 

2  4 

2  0 

3 

821 

0 

2 

24 

0 

1.24 

•  39 

20 

7.  5 

T 

2  + 

13 

0 

0 

npnp t  wn 

57.1 

31.9 

44.5 

1.5 

75 

9 

17 

6 

628 

0 

0 

17 

0 

1  .91 

- 

•  84 

.48 

20 

13 

0 

0 

p i £RCE  R  S 

0.5 

o 

o 

3 1 

o 

19 

30 

22 

16 

3 

0 

PflDTM  t  t  1 
r  UK  1  n  1  LL 

51.0 

27.9 

39.5 

3.7 

63 

24 

13 

2 

785 

0 

0 

25 

0 

.94 

- 

.47 

.36 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

rUI  LA  1  \-n 

48.8 

30.2 

39.  5M 

1.1 

70 

24 

20 

1  + 

790 

o 

0 

2  3 

o 

1.81 

- 

.68 

.40 

16 

2.0 

0 

12 

0 

0 

DOTCCT    DIMFD    F  ¥  D  CTi 
KK  |  CM     K  1  VCK    L*r  JlH 

47.1 

25.5 

36.3 

1.5 

64 

24 

10 

2 

882 

0 

0 

28 

0 

2.32 

- 

.23 

.45 

16 

.6 

5 

1 

14 

0 

0 

R  I GG INS   R S 

58.7 

34.8 

46.  8M 

0.5 

79 

24 

27 

3  + 

560 

0 

0 

9 

0 

2.56 

1.11 

.68 

20 

.0 

0 

15 

1 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

41.4 

24.9 

33.2 

1.1 

58 

8 

7 

2 

980 

0 

3 

30 

0 

4.22 

1.21 

1.17 

6 

40.  1 

74 

2  + 

14 

3 

1 

SAINT  MARIES 

52.3 

28.2 

40.3 

0,8 

72 

24 

19 

1  + 

757 

0 

0 

26 

0 

1.69 

.83 

•  32 

16 

12 

0 

0 

SALMON 

53.4 

24.4 

38.9 

3.4 

69 

27 

12 

30 

808 

0 

1 

29 

0 

.29 

.22 

.11 

20 

0 

5 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

47.2 

28.9 

38.1 

0.9 

62 

24 

19 

2  + 

828 

0 

0 

23 

0 

2.55 

•  09 

•  69 

16 

4.0 

2 

20 

14 

1 

0 

WALLACE 

46.6 

28.4 

37.5 

-  0.1 

65 

24 

15 

2 

845 

0 

2 

2M 

0 

2.99 

.96 

.52 

16 

2.0 

4 

1  + 

14 

1 

0 

WALLACE   WOODLAND  PK 

46.0 

26.9 

36.  5 

0.1 

70 

9 

12 

2  + 

2 

2h 

0 

2  .06 

1.62 

.40 

17 

1.0 

1 

1  + 

13 

0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

46.8 

25.9 

36.4 

1.4 

64 

9 

9 

2 

883 

0 

1 

29 

0 

1.43 

.47 

.35 

19 

11 

0 

0 

n  tv  t  c thw 

Ul  V  1  J  1  KJI\ 

37.8 

0 . 1 

2  .07 

.46 

8.5 

SOUTHWESTERN  D IV  IS  ION 

ALPHA    1  NE 

44.6 

15.7 

30. 2M 

0.2 

60 

9-t 

-  4 

2 

1074 

0 

2 

31 

2 

1.98 

- 

.84 

.60 

19 

24.5 

21 

1  + 

9 

1 

0 

ANDERSON  DAM 

50.5 

29.3 

39. 9M 

61 

27 

19 

3 

750 

0 

0 

24 

0 

.90 

.30 

19 

2 

1  + 

6 

0 

0 

A  RROW  ROCK  DAM 

50.9 

29.7 

40.3 

1.3 

69 

28 

22 

14 

0 

0 

25 

0 

2.32 

.39 

.83 

21 

9.4 

7 

21 

9 

1 

0 

ATLANTA   1  E 

43.8 

19.5 

31.7 

0.9 

55 

24 

3 

14 

1024 

0 

3 

30 

° 

2.80 

.42 

.50 

22 

32.0 

50 

22 

12 

1 

0 

57.2 

29.1 

43.2 

3.3 

74 

24 

18 

3 

670 

0 

0 

24 

0 

.56 

- 

.28 

.20 

20 

5.0 

3 

1 

6 

0 

0 

BO I SE   LUCKY   PEAK  DAM 

f  /  K 

58.5 

31.8 

45. 2M 

74 

27 

20 

14 

0 

0 

0 

1.27 

.36 

13 

0 

9 

0 

0 

on  .  <;f  wh   a p 

DU  t  ot    "D  Mr 

53.9 

30.8 

42.4 

0.6 

71 

27 

21 

2 

695 

0 

0 

20 

0 

.92 

- 

.42 

.21 

21  + 

4.9 

2 

20+ 

0 

0 

0 

56.5 

31.9 

44.2 

3.9 

73 

27 

21 

2  + 

638 

0 

1 

18 

0 

.30 

- 

.36 

.30 

1 

1 

0 

0 

L  A LDWt  LL. 

59.1 

30.3 

44.  7 

1.9, 

74 

27 

20 

14 

620 

0 

0 

19 

0 

.53 

- 

.51 

•  22 

12 

T 

T 

12 

6 

0 

0 

55.6 

27.4 

41.5 

3.  5 

68 

24+ 

18 

14 

719 

0 

0 

23 

0 

1.37 

- 

.45 

1.02 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

CASCADE   1  NW 

43.4 

20.3 

31.9 

59 

24 

3 

14 

1022 

0 

2 

J  1 

0 

1.42 

.43 

20 

21.0 

20 

21  + 

11 

0 

0 

CHALL I S 

49.3 

23.6 

36.5 

1.8 

64 

27 

7 

2 

878 

0 

1 

28 

0 

.31 

.08 

.19 

20 

3 

1 

3 

0 

0 

DEAD WOOD  DAM 

44.  2 

14.8 

29.5 

2.3 

61 

24 

-  4 

2 

1094 

0 

2 

31 

2 

2.80 

.82 

.71 

19 

21.5 

56 

20+ 

13 

2 

0 

DEER   FLAT  DAM 

57.4 

30.8 

44.  1 

2.3 

72 

24  + 

19 

14 

640 

0 

0 

17 

0 

.43 

.51 

.30 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

EMMETT   2  E 

58.0 

31.5 

44.8 

0.7 

74 

24 

21 

2 

621 

0 

0 

19 

0 

.73 

- 

.47 

•  28 

13 

•  0 

0 

4 

0 

0 

FA  I RF I  ELD 

41.5 

18.5 

30.0 

57 

27 

-  2 

3 

1074 

0 

3 

3 1 

>tl 

.78 

..•0 

1 

11.8 

20 

1 

8 

0 

0 

GARDEN   VALLEY  RS 

53.3 

27.1 

40.2 

3.7 

69 

24  + 

18 

14 

761 

0 

o' 

26 

0 

1.79 

- 

.64 

.50 

19 

4.0 

9 

1  + 

10 

1 

0 

GLENNS  FERRY 

59.6 

29.9 

44.  8M 

0.9 

74 

24  + 

622 

0 

0 

22 

0 

.33 

.36 

.12 

21  + 

•  0 

0 

4 

0 

0 

f~.  r\r\  rN  t  kill   f  a  a  ad 
uUULJ  1  No    LAA    A  r 

52.9 

29.4 

41.2 

2.9 

72 

24 

18 

3  + 

731 

0 

1 

22 

0 

.51 

.24 

.26 

1 

.  4.3 

4 

2 

6 

0 

0 

GR A  ND  VIEW 

61.6 

29.6 

45.  6M 

2.2 

7  5 

25+ 

16 

14 

595 

0 

0 

24 

0 

.25 

— 

.47 

.16 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

46.0 

20.5 

33.3 

2.1 

60 

27 

-  6 

3 

975 

0 

1 

29 

1 

1.23 

■ 

.06 

.49 

1 

10.7 

14 

1  + 

7 

0 

0 

HAZELTON 

54.4 

28.4 

41.4 

2.0 

73 

27 

5 

' 

726 

0 

1 

25 

0 

.17 

.83 

.11 

1 

8.0 

7 

1 

4 

0 

0 

HILL  C ITY 

40.1 

18.2 

29.2 

2.1 

52 

27 

4 

14 

1104 

0 

3 

31 

0 

.80 

.45 

.28 

22 

5 

0 

0 

HOLL I STER 

5  5.4 

27.9 

41.7 

4.2 

7  2 

27 

5 

3 

717 

0 

0 

24 

0 

.74 

.04 

.40 

1 

3 

0 

0 

I  DA HO  CITY 

51.8 

21.0 

36.4 

1.2 

68 

24+ 

8 

2 

882 

0 

1 

3  1 

0 

2.42 

.  15 

.54 

20 

11.5 

10 

2 

0 

ima     ~>    MM  F 

M 

72 

27 

0 

0 

0 

T 

0 

i  nu MAW 

48.  1 

22.3 

35.2 

0.6 

68 

26+ 

12 

3 

919 

0 

2 

i  1 

0 

2.00 

- 

.18 

.60 

21 

20 

1  + 

7 

1 

0 

MC  CA  LL 

37.8 

17.2 

27.5 

-  1.2 

50 

9+ 

2 

14 

1163 

0 

10 

J  1 

0 

2.66 

.12 

.62 

20 

29.0 

11 

0 

MEIudIAN  1  SSW 

56.6 

30.5 

43.6 

0.9 

72 

27 

22 

22 

657 

0 

0 

:  h 

0 

.70 

.51 

.36 

13 

.0 

0 

3 

° 

0 

MESA 

51.5 

29.2 

40.4 

65 

24 

20 

1  + 

756 

0 

1 

24 

0 

.70 

NAMPA   2  NW 

57.4 

30.6 

44.0 

74 

28 

20 

5  + 

0 

0 

16 

0 

.27 

.14 

13 

T 

0 

5 

0 

NEW   MEADOWS  RS 

46.  2 

21.2 

33.7 

1.6 

6 1 

2  4 

0 

0 

!  1 

0 

OBS  IDI  AN   *♦  NNE 

39.8 

12.0 

25.9 

1.3 

55 

7+ 

-  9 

14 

1205 

0 

8 

i  1 

4 

.83 

- 

.57 

.20 

17 

10.0 

36 

20+ 

7 

0 

OLA  *♦  S 

56.4 

2  0 

1  + 

715 

.: 

0 

.-5 

0 

1.28 

•  55 

19 

7 

0 

PARMA  EXP  STA 

58.8 

29.3 

44.  1 

1.2 

70 

24 

20 

5 

642 

0 

0 

21 

0 

.64 

- 

.10 

.22 

12 

.0 

0 

6 

I 

0 

PAYETTE 

56.7 

30.6 

43.7 

1.2 

74 

24 

20 

14 

654 

o 

g 

.82 

- 

.26 

.43 

12 

.0 

0 

9 

0 

R  I CHF I  ELD 

51.3 

25.1 

38.2 

4.0 

68 

27 

-  2 

3 

823 

0 

2 

2H 

1 

.88 

.16 

.52 

1 

5.0 

4 

2+ 

4 

1 

0 

SHOSHONE 

54.  5 

27.3 

40.9 

3.9 

71 

27 

1 

3 

741 

1.06 

.28 

.53 

1 

8.5 

4 

1  + 

7 

0 

ST  I BN I TE 

40.3 

14.3 

27.3 

57 

25 

-  4 

14 

0 

6 

1  1 

i 

3.82 

1.23 

20 

39.  3 

49 

23 

18 

2 

1 

SUN  VALLEY 

42.3 

12.5 

27.4 

1.8 

5U 

8  + 

-  2 

14 

1 159 

0 

2 

1  i 

2 

.97 

.75 

.45 

19 

13.0 

26 

1  + 

8 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

61.3 

34.8 

48.1 

3.4 

75 

27 

28 

2 

518 

0 

0 

8 

0 

.27 

.72 

.27 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

THREE  CREEK 

50.7 

21.6 

36.2 

69 

27 

3 

14 

887 

0 

1 

i  i 

0 

.95 

.25 

•  62 

1 

16.0 

12 

1  + 

4 

1 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

55.4 

28.9 

42.2 

2.3 

74 

27 

11 

3 

703 

0 

1 

23 

0 

.52 

.33 

.46 

1 

5.7 

4 

1+ 

3 

0 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

53.9 

28.1 

41.0 

0.7 

75 

28 

17 

3 

0 

2 

25 

0 

.45 

.40 

.25 

2 

6.0 

6 

2 

4 

0 

0 

WEISER 

58.1 

30.3 

44.  2M 

0.8 

75 

24 

20 

2  + 

642 

0 

0 

20 

L 

.95 

.07 

.36 

12 

.0 

0 

6 

0 

0 

VI V 19 I UN 

38.6 

1.3 

1.16 

.47 

8.4 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

52.5 

24.4 

38.5 

3.3 

69 

27 

-  2 

3 

813 

0 

2 

26 

1 

.46 

.21 

.25 

1 

5 

0 

0 

ALBION 

51.4 

24.7 

38.1 

0.2 

69 

27 

1  1 

3 

827 

0 

0 

2  5 

0 

.44 

.66 

.24 

20 

7 

2 

5 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

51.2 

26.8 

39.0 

3.3 

68 

27 

8 

3 

798 

0 

1 

25 

0 

.42 

.86 

.24 

1 

6 

2 

5 

0 

0 

ARCO 

48.  6 

21.6 

35.1 

4.  6 

63 

27 

-  1 

3 

921 

0 

30 

1 

.42 

.39 

.32 

1 

4.0 

4 

1  + 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 
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ASHTON  1  S 

32.5 

4.0 

65 

28 

-  4 

3 

1003 

0 

3 

30 

1 

•  »l 

- 

.30 

.26 

13 

10.0 

16 

3* 

6 

0 

0 

BLACKFOOT 

is 

t  *  !c 

25.3 

39*4 

4.5 

71 

27 

4 

3 

785 

0 

1 

27 

0 

.46 

- 

.45 

•  30 

1 

5.0 

3 

2 

4 

0 

0 

BURLEV 

54.6 

28.0 

41*3 

2.3 

76 

28 

14 

3 

0 

2 

25 

0 

•  65 

- 

•  07 

•  46 

1 

4.0 

4 

0 

0 

BURLEY  FACTORY 

52*6 

25.4 

39*  0 

0.8 

74 

28 

7 

3 

0 

2 

28 

0 

•  28 

- 

.54 

•  18 

1 

4 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

52*8 

26.7 

39*8 

2.0 

74 

27 

6 

3 

774 

0 

2 

27 

0 

•  39 

• 

.43 

.28 

1 

2.9 

4 

2* 

5 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

4  3  •  6 

19.1 

31*4 

2.7 

57 

2  7  + 

6 

2 

1034 

0 

2 

30 

0 

.20 

- 

•  24 

•  10 

1+ 

5.0 

2 

0 

0 

CONOA 

44*3 

19.3 

31*8 

4*9 

63 

28 

1 

3 

0 

1 

30 

0 

1.03 

.23 

•  41 

20 

15.5 

6 

0 

0 

DRIGGS 

43  ■  6 

18.6 

31*2 

4.6 

63 

29 

-  4 

3 

0 

3 

30 

2 

1.03 

- 

.07 

.35 

19 

6 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

40.7 

21.2 

31*0 

1.9 

60 

27+ 

1 

3 

1049 

0 

6 

30 

0 

•  34 

- 

•  30 

.17 

1 

3.5 

14 

1+ 

5 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

44.9 

21.3 

33.1 

3.2 

65 

28 

-  6 

3 

983 

0 

3 

30 

1 

•  38 

- 

.36 

.19 

1 

4.8 

11 

2 

3 

0 

0 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

52  •  6 

25.0 

38.  8M 

2.6 

70 

27 

3 

3 

808 

0 

1 

24 

0 

•  55 

- 

•  26 

.29 

1 

5 

0 

0 

GRACE 

4 7  .  2 

2  3*5 

35.4 

4.  3 

66 

28 

-  2 

3 

909 

0 

2 

26 

1 

•  62 

■ 

.50 

.20 

20 

9.5 

3 

22 

6 

0 

0 

GRAV 

44*2 

16.5 

30.4 

3.0 

60 

26 

-  7 

3 

1068 

0 

4 

31 

1 

1.20 

- 

•  22 

•  60 

20 

10.0 

24 

21* 

3 

1 

0 

GROUSE 

4 1  •  9 

10.9 

26*4 

53 

27 

-14 

3 

1189 

0 

3 

31 

A 

.53 

■ 

•  36 

.25 

1 

9.0 

16 

1 

5 

0 

0 

HAMER  4  NW 

4  8  •  5 

19.7 

34.  1 

4.6 

68 

28 

-  6 

3 

950 

0 

2 

31 

1 

•  16 

- 

.24 

2 

0 

0 

IOAHO  FALLS  6  NE 

49  •  4 

24.5 

37  •  OM 

70 

28 

3 

2 

862 

0 

2 

26 

0 

•  37 

.17 

1 

4.6 

3 

1  + 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

48  •  7 

24.6 

36  •  7 

3.1 

67 

28 

6 

3 

870 

0 

2 

28 

0 

•  25 

.83 

.16 

1 

3.9 

2 

2+ 

4 

0 

0 

IRWIN  2  S 

47.3 

24  .  2 

35.8 

5.2 

64 

2  7  + 

1 

3 

902 

0 

? 

29 

0 

1  .20 

■  06 

•  44 

20 

15.0 

6 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

4  1.1 

7.3 

24.2 

0.4 

59 

28 

-23 

3 

1261 

0 

4 

31 

n 

2.01 

- 

.47 

•  55 

1 

27.0 

53 

1 

9 

i 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

44  •  7 

21.0 

32.9 

5.5 

59 

27 

5 

3 

990 

0 

3 

31 

0 

.32 

•  51 

•  09 

13+ 

3.  1 

1 

22 

6 

0 

0 

MACKAY  RS 

4  5*8 

21.9 

33.9 

3*0 

59 

?8 

6 

3 

958 

0 

2 

31 

0 

.53 

•  02 

.30 

20 

3.5 

4 

1  + 

7 

0 

0 

MALAD 

5  1  •  1 

2  7.8 

39.5 

4.1 

70 

28 

7 

3 

783 

0 

2 

2* 

0 

•  88 

•  38 

•  38 

1 

8.2 

4 

1 

6 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

52*6 

24.1 

38.4 

71 

28 

2 

3 

818 

0 

1 

28 

0 

•  61 

.26 

I 

5.3 

3 

2  + 

7 

0 

0 

MAY  RS 

50  .  3 

19.9 

35*1 

1.6 

66 

26 

10 

2 

918 

0 

1 

28 

0 

•  20 

.  17 

•  10 

1* 

2 

0 

0 

MC  CAMMON 

52*4 

26  .5 

39*5 

69 

2  7  + 

7 

3 

785 

0 

2 

23 

0 

•  62 

•  27 

20 

3.6 

1 

1 

6 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

50  •  4 

27.7 

39  •  1 

67 

27+ 

3 

3 

798 

0 

1 

25 

0 

.37 

.15 

8.0 

4 

1 

4 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

45.4 

19.4 

32  •  4M 

3.8 

64 

28 

—  8 

3 

Q 

1 

31 

1 

1.28 

•  05 

•  39 

20 

12.5 

6 

23 

0 

0 

0 

OAKLEY 

54  •  5 

27.8 

41.2 

2.4 

7  1 

27 

9 

3 

730 

0 

0 

2* 

0 

1*15 

.34 

1.00 

11.5 

10 

1 

5 

1 

1 

PALISADES  DAM 

4  5  •  4 

22.0 

33  .  7M 

60 

27 

3 

3 

970 

o 

2 

29 

0 

1.60 

•  50 

21 

12 

2* 

7 

1 

0 

PAUL  IE 

53*  8 

25.4 

39*6 

1.3 

75 

28 

-  1 

3 

0 

2 

27 

1 

•  50 

.37 

5.0 

6 

2+ 

- 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

50>1 

26  .8 

38*  5 

1.9 

69 

27 

5 

3 

815 

0 

2 

23 

0 

.52 

.61 

•  19 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

5  3*6 

26  .4 

40*0 

5.7 

70 

27 

2 

3 

767 

0 

2 

26 

o 

.81 

.73 

.30 

13 

12.3 

5 

2 

7 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

46*6 

19.9 

33*4 

66 

27 

-  5 

3 

973 

o 

•  40 

.29 

3.6 

7 

2  + 

t, 

o 

o 

RUPERT 

54.1 

24*4 

39.  3M 

1.0 

73 

28 

0 

3  + 

0 

2 

2B 

2 

.75 

.03 

.49 

8.0 

7 

2 

4 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

46.5' 

22*2 

34*4 

68 

28 

3 

3 

943 

0 

2 

30 

0 

•  83 

.01 

•  53 

6 

1  + 

1 

0 

SPENCER  RS 

40.2 

14*3 

27.3 

2.4 

51 

28 

-  5 

3 

1164 

0 

2 

31 

1 

.67 

.73 

.21 

20 

14.0 

6 

0 

0 

SPRINGFIELD 

51.8 

24*8 

38  .  3 

3.0 

70 

27 

-  5 

3 

822 

0 

1 

27 

1 

•  6  0 

.04 

7.5 

5 

2 

4 

0 

0 

STREVELL 

49.8 

25*5 

37.7 

65 

27+ 

0 

3 

840 

0 

1 

25 

1 

.46 

.30 

12 

1+ 

6 

0 

0 

SUGAR 

48.6 

20.7 

34.  7M 

4.7 

68 

27 

-  i* 

3 

934 

0 

2 

29 

2 

.53 

.15 

.36 

6 

1 

3 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

41.5 

14.7 

28.  1 

61 

27 

-  8 

3 

1135 

0 

2 

31 

2 

1.30 

.48 

13 

5 

0 

0 

DIVISION 

35.4 

3.2 

.66 

.50 

8.0 

STATE 

37.3 

1  .6 

1  .  20 

.48 

8.3 

Precipitation 
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Table  3 


Station 

•3 

O 

Day  of  month 

'  1 

2  1 

3 

4  |  5 

• 

7  |  8  9 

10 

11  | 

12 

13  | 

14 

15 

16  1 

17  | 

18 

19 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  |  26  j  27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  E<P  STA 

.46 

.25 

.12 

.03 

.05 

.01 

ALBION 

•  44 

.11 

.05 

.02 

.24 

.02 

t 

ALPHA  1  NE 

1.98 

.02 

.05 

.11 

.31 

.10 

•  60 

.40 

.  Id 

•  09 

AMER 1  CAN  FALLS  1  NH 

.42 

.24 

.05 

T 

.03 

T 

.08 

T 

ANDERSON  DAM 

.90 

•  19 

.08 

T 

T 

.30 

.16 

.  1  ) 

.08 

ARCO 

.42 

•  32 

.10 

T 

arro.rock  dam 

2.32 

.03 

.03 

•  29 

.36 

.39 

.  1  1 

•  34 

.08 

.01 

ASHTON   1  S 

•  91 

■  20 

.23 

.06 

T 

T 

.26 

T 

.11 

T 

.09 

T 

T 

ATLANTA  1  E 

2.80 

.29 

•  08 

T 

.08 

T 

.25 

•  07 

.29 

T 

.28 

.43 

•  41 

.30 

.09 

T  .03 

AVCRV  RS 

2.  26 

•  07 

•  06 

.28 

.01 

.01 

.20 

.24 

•  03 

.60 

•  46 

.  15 

•  07 

BAYVIEW  MODP.L  3ASIN 

1.72 

.18 

.10 

.02 

.43 

.21 

.29 

.21 

T 

T 

.05 

•  04 

•  04 

.12 

BIO  CREEK   1  S 

2.2) 

T 

.13 

•  11 

.05 

,09 

.17 

.10 

.27 

.90 

.26 

.20 

•  11 

.14 

.13 

T 

T 

T 

BLACKFOOT 

•  46 

.30 

.09 

.07 

.04 

BLISS 

.56 

.07 

.01 

T 

•  OB 

.20 

•  10 

•  10 

T 

BOISE  LUCKY  PEAK  OAH 

1.27 

T 

T 

.05 

.36 

.03 

T 

.25 

.  JO 

.23 

•  09 

BOISE  WB  AP  //R 

.02 

T 

T 

T 

T 

.  17 

.01 

T 

T 

•  01 

.13 

.14 

.21 

•  21 

T 

T 

.04 

BONNE RS  FERRY 

.06 

.14 

.04 

.27 

.01 

•  11 

.16 

T 

.08 

.09 

.19 

BUHL 

.30 

.30 

BURKE  2  NNE 

2.16 

T 

.01 

.02 

T 

T 

.16 

.13 

T 

T 

.05 

.40 

.10 

.01 

.33 

.22 

.20 

.28 

T 

T 

.13 

.07 

•  09 

BURLEY 

•  63 

•  46 

•  10 

•  04 

•  05 

T 

BURLEY  FACTORY 

.28 

•  IB 

•  05 

T 

T 

.02 

.03 

BURLEY  CAA  AP 

.39 

.28 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

.06 

.03 

.01 

CALDWELL 

.53 

.22 

.03 

.06 

.07 

•  13 

.02 

T 

T 

CAMBRIDGE 

1.37 

. ; . 

.10 

.05 

1.02 

CASCADE  1  NN 

1.42 

T 

.01 

.02 

.03 

.12 

T 

.03 

.12 

T 

.39 

.43 

•  23 

.03 

.01 

1 

CCNTERV1LLE  ARBAUGH 

2.34 

•  09 

T 

.04 

•  IB 

.23 

.10 

.11 

.46 

.93 

.49 

•  16 

.02 

•  01 

CNALLIS 

.31 

•  11 

.01 

.19 

T 

CHILLY   BARTON  FLAT 

.20 

•  10 

T 

T 

.10 

T 

CLARK  FORK  1  ENE 

2.00 

•  07 

.15 

.13 

.50 

.19 

.20 

.30 

T 

.13  T 

.14 

•  03 

.16 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

2.07 

.66 

.19 

.04 

.04 

.05 

.23 

T 

.13 

.02 

•  04 

.32 

.11 

•  10 

T 

•  19 

COEUR  0  ALENE  CAA  AP 

1.36 

T 

.  10 

.09 

T 

.24 

.27 

.01 

.11 

.09 

•  07 

•  09 

T 

.01 

.12 

•  2  0 

T 

COEUR  0  ALENE  RS 

1.91 

.05 

.19 

.02 

.16 

.63 

.11 

•  1A 

.21 

.27 

•  03 

T 

T 

.02 

.01 

•  04 

•  11 

CONOA 

1.03 

.15 

•  16 

.41 

•  OB 

T 

.20 

COTTONWOOD 

1.41 

T 

.06 

.  I< 

T 

.02 

T 

.31 

.43 

•  IB 

•  08 

.02 

.01 

T 

.06 

CROUCH  2  NN> 

1.74 

.19 

•  IS 

.08 

.09 

.12 

.34 

•  34 

•  23 

•  09 

T 

DCADMOOO  DAM 

2.60 

.03 

T 

T 

T 

.10 

•  11 

.20 

•  31 

.26 

T 

.71 

.52 

.14 

.06 

.03 

.04 

.03 

DEER  FLAT  DAM 

.4) 

T 

.  10 

T 

T 

T 

T 

.13 

pint 

2.96 

.OB 

.09 

•  14 

.02  T 

.16 

•  11 

.11 

T 

.26 

T 

•  23 

.58 

•  IB 

.44 

•  12 

.34 

.10 

T 

OR lOOS 

1.03 

.22 

.11 

.22 

•  01 

.35 

T 

■  11 

DUBOIS  EIP  STA 

.34 

•  17 

T 

.02 

.02 

.12 

•  01 

DUBOIS  CAA  AP 

•  3B 

•  19 

T 

T 

.06 

T 

T 

.19 

ELK  CITY 

V4.29 

• 

1.21 

.13 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


3 

Day  of  month 

Station 

Tot 

 r 

1  | 

 r 

2 

3 

 r 

4 

1 

5 

6 

7 

 1  

8  9 

 1  

 r 

10 

 L 

,,  1 

l 

12 

 r 

13 

— . — L 

 r 

14 

— — L 

15 

1 

16 

1 

17 

— — L 

!8 

-■  ■ 

19 

20 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

/.O      ZD  Z/ 

 L,  1  

28 



29 

 L 

JO 

31 

ELK  RIVER    1  S 

2.38 

T 

•09 

.  0* 

•  11 

*  o  I 

T 

.  1  0 

— -*f\ 
* 

*  3 

.47 

— 41 
'.  19 

.15 

•  12 

.06 

•  03 

T 

T 

•  11  • 

FA I RF 1 ELD 

•  73 

•  78 

.30 

.10 

•  01 

T 

•  28 

•  03 

T 

T 

.16 

.09 

.21 
•  OS 

•04 

•  OS  • 

FEMH  RS 

3.21 

.12 

T 

•  IS 

T 

•  15 

.  L4 

.07 

.03 

•  34 

•  23 

*  no 

.  2  1 

•  23 

•  20 

•  30 

•  03 

•  16 

•  38  • 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 

.35 

.29 

•  14 

T 

.03 

.01 

•  08 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.79 

•  11 

10 

20 

* 

50 

29 

16 

.07  • 

GLENN5  FERRY 

•  33 

•  03 

T 

.06 

!  12 

•  12 

T 

GOOO I NG  CAA  A  P 

•  51 

•  26 

•  03 

T 

.02 

T 

.06 

T 

•01 

.06 

GRACE 

•  62 

,07 

•03 

.11 

.20 

.  1 1 

•  10 

GRAND  VIEW 

•25 

.05 

•  04 

* 

•  16 

GRANGCVILLE 

2.34 

.02 

•  02 

•  05 

.46 

.03 

■ 

* 

.80 

•  32 

•  03 

•  33 

.17 

T  1 

1.20 

.60 

•  20 

•  40 

•  53 

•  25 

T 

.02 

.04 

.04 

.18 

HA  I LEY 

1*23 

•  49 

•  04 

•  04 

•  01 

•  08 

■  30 

•  27 

HAHER  4  NW 

•  16 

* 

•  16 

T 

' 

HA  2  £  L  TON 

•  17 

.11 

•  02 

T 

T 

T 

•  03 

.01 

T 

HILL  CITY 

•  60 

•  21 

•07 

T 

T 

•  18 

.06 

T 

•  26 

HOLL I STER 

•  74 

•  40 

•  18 

•  16 

HOWE 

•  32 

.  15 

•  04 

•  13 

IDAHO  CITY 

2*42 

•  07 

.27 

•  25 

•  03 

•  07 

•  50 

•  54 

•  *.o 

•28 

•  03  • 

IDAHO  CITY   13  SW 

2*52 

T 

T 

•  07 

.  26 

•  12 

•  08 

T 

•  61 

•  50 

•  42 

•  25 

T 

■  01  • 

IDAHO  FALLS  6  NE 

•  37 

.17 

•  04 

■  16 

T 

T 

IOAHO  FALLS  CAA  AP 

•  25 

.16 

•  02 

T 

T 

T 

•  04 

T 

T 

T 

•  03 

IRWIN  2  S 

1*20 

•  29 

•  11 

•  14 

•  44 

.  1 » 

T 

•  08 

ISLANO  PARK  DAH 

2.01 

•  55 

•  09 

•  11 

•  14 

.42 

•  20 

KELLOGG 

2.03 

•  06 

T 

T 

•  27 

•  14 

•  09 

.44 

*  2 

•  26 

■  17 

•  04 

T 

•  16 

•  02  • 

K005KIA 

1«S0 

T 

•  03 

•  02 

•  07 

.  IS 

.05 

T 

•  08 

•  58 

'.23 

.02 

T 

T 

.02 

.06 

.16  • 

KUNA  2  NNE 

- 

f 

•  01 

T 

T 

T 

T 

•  14 

•  02 

.07  • 

LEWJSTON  WATER  PLANT 

1*12 

T 

•  01 

.  oa 

•  32 

•  57 

■  02 

•  05 

•  05  T 

•  01 

T 

T  t 

LEWISTON  WB  AP  R 

1.13 

T 

T 

.  06 

T 

•  01 

•  33 

.  53 

•  01 

' 

•  06 

•  07 

< 

T 

T 

\0b  • 

LtFTON  PUMPING  STA 

•  32 

T 

T 

.03 

.09 

T 

•  05 

•  01 

•  09 

T 

.05 

2.00 

•  23 

.  *o 

.13 

•  23 

■  31 

.60 

•  10 

MACKAY  RS 

•  53 

•  10 

•  01 

.02 

.02 

•  07 

•  30 

•  01 

MALAD 

•  SB 

■  38 

T 

T 

•  11 

•  01 

MALAD  CAA  AP 

•  61 

•  26 

.04 

T 

.07 

•  03 

• 

•  08 

•  03 

•  10 

•  20 

.10 

T 

T 

T 

•  10 

T 

HC  CALL 

2*66 

•  02 

•  02 

•  16 

■  16 

•  37 

.57 

.62 

•  32 

•  20 

.10 

.12 

MC  CAMMON 

•  62 

•  04 

.03 

•  12 

.06 

•  27 

•  10 

T 

T 

MERIOIAN   1  SSW 

•  70 

•  36 

•  18 

•  16 

MESA 

1*68 

T 

T 

•  25 

•  05 

•  10 

•  10 

•  70 

•  33 

•  15 

T  • 

MINIDOKA  DAM 

•  37 

*  15 

•06 

.03 

MONTPELIER  RS 

1.28 

•  29 

.02 

.21 

.02 

•  39 

•  09 

.08 

.18 

T 

MOSCOW  U  OF  I 

1*76 

T 

.07 

.0<. 

.  13 

•  13 

•  32 

•02 

T 

•  35 

.36 

.06 

.05 

.06 

T 

.04 

.13  • 

MULLAN  PASS  CAA 

2*52 

T 

•  06 

•  04 

T 

T 

T 

• 

.21 

.  08 

T 

•35 

•  *1 

•  16 

•  30 

*i6 

•  21 

"ft3 

•  04 

•  05 

™ 

* 

•  08 

T  1 

NAMPA  2  NW 

•  27 

T 

•  14 

* 

•  01 

•  09 

•  02 

•  01  ■ 

NEW  MEADOWS  RS 

2.56 

.  04 

.  13 

.  09 

.21 

.0  1 

14 

06 

•  04 

■  10 

•  20 

.02  • 

NE2PERCE  2  E 

1*24 

T 

T 

.04 

.08 

•  08 

.04 

•  05 

.30 

.39 

to6 

•  03 

•  05 

.05 

.05 

T 

.02  • 

OAKLEY 

1.15 

1*00 

•01 

T 

T 

T 

•  08 

•  02 

•  04 

OBSIDIAN  4  NNE 

•  83 

■  17 

T 

.03 

T 

•  20 

•  12 

•  16 

•  09 

•  06 

OLA  4  S 

1.28 

T 

.03 

T 

•  22 

.02 

■ 

•  55 

•  19 

•  13 

•  14 

OROF I  NO 

1*91 

T 

•  03 

T 

.28 

•  13 

•01 

.10 

•  06 

•  27 

.48 

■  23 

•  12 

•  08 

T 

T 

•  02 

T 

.  10  • 

PALISADES  DAM 

1.60 

■  10 

•  20 

T 

T 

T 

*  20 

T 

T 

.40 

•  50 

•  10 

.10 

PARMA  EXP  STA 

•  64 

•  02 

T 

•  22 

•  03 

T 

■  21 

.11 

•  05 

PAUL  1  E 

•  50 

* 

•  42 

•  03 

T 

T 

•  05 

T 

PAYETTE 

•  82 

T 

T 

•  43 

.01 

•  03 

•  25 

•  03 

•  02 

•  01 

•  01 

■  03  . 

PIERCE  RS 

4.10 

•  10 

•  18 

•  07 

T 

•  25 

•  14 

•  10 

•  23 

•  04 

•  67 

•  60 

•  59 

•  28 

*  15 

T 

•  45 

•  15 

■  10  • 

POCATELLO  WB  AP  //R 

•  52 

•  19 

•  14 

.01 

T 

•  08 

T 

T 

T 

.08 

.02 

T 

POR THILL 

•  94 

T 

.06 

•  03 

.07 

T 

.36 

•  14 

T 

.20 

T 

.08  • 

POTLATCH 

1.81 

•  05 

•  07 

•  12 

•  15 

■  40 

•  10 

.37 

•  20 

■  IB 

.02 

•  15 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

•  81 

•  07 

•  17 

T 

•  01 

•  30 

T 

•  20 

•  02 

•  04 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2.32 

.02 

.  18 

.  20 

T 

•05 

•  45 

.27 

•  10 

•  20 

•  15 

T 

T 

•  16 

.  12 

.07 

■  08 

.27  • 

REACTOR  TESTING  STA 

.40 

•  29 

•  04 

•  02 

T 

T 

•  0^ 

•  01 

R ICHFI ELO 

•  86 

.52 

•  07 

•  14 

T 

•  15 

T 

R1GGINS  RS 

2.56 

.07 

•  01 

.17 

•  29 

•  03 

T 

•  12 

.11 

.68 

•  11 

•  28 

.42 

•  12 

•  03 

•  06 

•  06  • 

ROLAND  W  PORTAL 

4*22 

T 

.15 

.08 

T 

T 

T 

■  01 

•  22 

.  17 

T 

T 

•  22 

1.17 

•  57 

•  30 

.60 

.33 

.  32 

T 

T 

.03 

•  05 

T 

T  • 

RUPERT 

•  75 

•  49 

•  08 

T 

T 

•  10 

•  08 

T 

SAINT  ANTHONY 

•  83 

•  53 

.06 

•03 

T 

T 

•  11 

.03 

•  02 

•  05 

SAINT  MARIES 

1.69 

.09 

.14 

•  30 

•  32 

.08 

•  15 

.23 

.06 

•  06 

•  09 

.16 

.03  • 

SALMON 

•  29 

T 

T 

T 

T 

.09 

•  06 

.02 

.01 

•  11 

SAN0PO I  NT  EXP  STA 

2.55 

T 

T 

•  14 

•  20 

T 

T 

•  03 

■  69 

•  33 

•  12 

•  16 

•  26 

•  14 

T 

■  11 

•  08 

•  01 

■  IS 

•  15  • 

SHOSHONE 

1.06 

•  53 

.09 

1 

T 

•  11 

•  01 

•  22 

•  06 

•  04 

SPENCER  RS 

•  67 

•  20 

T 

•  06 

T 

T 

•  14 

•  03 

.21 

•  03 

SPRINGFIELD 

•  60 

•  32 

•  14 

•  06 

•  08 

T 

STIBNITE 

3.82 

•  29 

•  01 

.10 

•  01 

.08 

.08 

.51 

.03 

.01 

•  39 

•  06 

•  33 

1.23 

•  15 

•  15 

.  15 

.19  T 

•  05  • 

STREVELL 

•  46 

.30 

T 

■  02 

T 

•  02 

.08 

.  0  1 

•  03 

SUGAR 

•  53 

.36 

- 

•  04 

.13 

T 

SUN  VALLEY 

•  07 

T 

.03 

•  08 

T 

•  04 

T 

•  45 

•  25 

■04 

•01 

SWAN  FALLS  PH 

.27 

T 

.27 

TETONIA  EXP  STA 

1*30 

•  42 

T 

.46 

T 

•  15 

THREE  CREEK 

•95 

.62 

T 

•  16 

T 

•  11 

•  06 

TWIN  FALLS  2  NNE 

•  52 

•  46 

•03 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

T  • 

TWIN  FALLS  3  SE 

•  45 

■  15 

•  25 

•  02 

•  03 

T 

T 

WALLACE 

2.99 

•  02 

•  01 

T 

T 

•  32 

•  20 

T 

T 

•  08 

.52 

.15 

•  31 

•  29 

•  40 

.12 

•  13 

T 

•  37 

T  ' 

•  07  • 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

2.06 

•  07 

•  04 

.0^ 

•  17 

.32 

•  40 

•  07 

.30 

•  22 

.13 

•  13 

■  13 

•  03  ■ 

WEISER 

■  95 

T 

•  38 

.07 

•  32 

.10 

•  OS 

T 

.03  * 

WINCHESTER   1  SE 

1.43 

.20 

.03 

•  03 

.35 

•  26 

.07 

•  07 

.12 

.07 

.05 

.16  • 

Sm  iet«i*nc«  notes  following  Station  lodax- 
-  30  - 


DAILY  TEMPERATURES 


■  5 


IDAHO 
MARCH  1953 


Day  Oi  Month 

\ 
i 
< 

I 

2 

s 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

49 

25 

30 

-0 

43 

48 

53 

59 

61 

56 

55 

52 

45 

43 

51 

59 

53 

46 

56 

31 

43 

30 

38 

66 

62 

60 

69 

67 

62 

56 

54 

52.5 

MIN 

23_ 

15 

-  2 

20 

22 

17 

23 

25 

26 

29 

32 

25 

30 

14 

22 

20 

28 

18 

28 

28 

26 

27 

33 

25 

37 

19 

22 

33 

35 

21 

33 

24.4 

MAX 

he 

33 

34 

42 

47 

49 

35 

59 

63 

60 

49 

49 

39 

45 

53 

59 

53 

47 

53 

50 

34 

42 

34 

63 

59 

60 

69 

65 

54 

54 

51 

51.4 

MIN 

18 

15 

11 

20 

34 

24 

23 

18 

22 

35 

30 

22 

27 

12 

19 

18 

23 

12 

25 

20 

25 

31 

35 

19 

38 

20 

33 

49 

31 

18 

31 

24.7 

MAX 

28 

30 

42 

43 

45 

45 

49 

49 

60 

54 

41 

44 

34 

39 

44 

42 

38 

40 

40 

39 

40 

40 

52 

60 

52 

31 

58 

51 

43 

44.6 

MIN 

17 

-  4 

10 

17 

6 

3 

9 

10 

9 

IS 

26 

30 

10 

-  1 

10 

19 

19 

8 

29 

24 

23 

20 

22 

19 

26 

12 

18 

13 

23 

15.7 

MA  i 

46 

26 

33 

41 

45 

48 

49 

48 

60 

59 

58 

49 

45 

43 

51 

58 

54 

47 

54 

51 

39 

46 

54 

64 

63 

53 

68 

67 

60 

55 

52 

51.2 

MIN 

21 

17 

8 

25 

21 

25 

25 

26 

27 

30 

30 

30 

28 

20 

26 

24 

26 

21 

35 

27 

26 

27 

34 

30 

41 

23 

27 

38 

34 

25 

35 

26.8 

utw 

52 

54 

55 

56 

52 

49 

45 

40 

48 

45 

44 

43 

43 

46 

39 

42 

56 

37 

53 

55 

61 

59 

69 

56 

54 

50.5 

MIN 

29 

22 

19 

26 

27 

23 

27 

27 

28 

32 

30 

35 

32 

27 

26 

30 

29 

25 

32 

28 

29 

31 

33 

34 

33 

28 

32 

36 

33 

30 

36 

29.3 

MA  X 

42 

33 

34 

42 

41 

48 

49 

51 

54 

54 

46 

53 

41 

42 

45 

50 

43 

38 

45 

45 

39 

47 

35 

60 

61 

55 

63 

62 

39 

65 

55 

48.  6 

M  1  N 

12 

12 

m  1 

1  0 

1 3 

12 

23 

20 

22 

24 

27 

28 

20 

21 

16 

2 1 

25 

28 

23 

21.6 

MAX 

44 

36 

33 

44 

50 

53 

54 

60 

60 

64 

59 

47 

49 

41 

46 

50 

50 

43 

47 

47 

43 

41 

43 

37 

64 

52 

60 

69 

59 

57 

56 

50.9 

MIN 

29 

24 

23 

23 

27 

26 

26 

28 

28 

31 

32 

34 

32 

22 

23 

32 

30 

30 

32 

30 

29 

29 

32 

32 

36 

29 

32 

35 

37 

31 

36 

29.7 

MAX 

33 

27 

23 

24 

33 

35 

44 

48 

48 

50 

45 

45 

36 

38 

37 

40 

42 

38 

35 

40 

41 

40 

46 

50 

52 

57 

60 

65 

37 

52 

32 

43.0 

M I N 

25 

9 

-  4 

7 

14 

18 

24 

20 

24 

28 

32 

31 

28 

4 

15 

20 

23 

21 

17 

23 

20 

22 

18 

27 

32 

31 

32 

33 

28 

29 

28 

21.9 

MA  » 

35 

29 

33 

41 

44 

44 

54 

54 

53 

52 

48 

45 

32 

40 

44 

44 

34 

38 

38 

38 

30 

34 

49 

55 

51 

50 

34 

54 

49 

48 

45 

43.8 

MIN 

22 

6 

9 

18 

12 

13 

14 

12 

24 

23 

26 

29 

22 

3 

15 

19 

19 

9 

28 

21 

19 

22 

20 

25 

28 

15 

26 

35 

24 

20 

25 

19.3 

MAX 

41 

36 

50 

47 

71 

64 

52 

41 

42 

48 

43 

45 

49 

55 

72 

49 

M  1  N 

19 

20 

31 

30 

32 

35 

32 

31 

26 

31 

23 

31 

29 

31 

31 

45 

49 

46 

52 

54 

53 

53 

56 

57 

57 

50 

45 

43 

43 

43 

42 

44 

44 

42 

41 

45 

48 

46 

57 

58 

46 

47 

49 

50 

47 

43 

28 

23 

20 

32 

32 

30 

28 

27 

28 

28 

28 

28 

2y 

24 

30 

32 

31 

30 

25 

33 

32 

28 

31 

32 

36 

23 

28 

33 

29 

24 

29 

28. 

MAX 

29 

23 

34 

45 

47 

42 

58 

58 

55 

48 

41 

44 

36 

41 

39 

40 

40 

40 

41 

38 

34 

35 

50 

61 

52 

51 

56 

52 

48 

51 

45 

44  .4 

MIN 

16 

9 

15 

18 

7 

8 

12 

7 

8 

12 

27 

28 

22 

-  6 

9 

15 

17 

4 

27 

22 

16 

20 

28 

18 

29 

10 

18 

25 

30 

9 

26 

16.4 

MAX 

47 

30 

34 

40 

45 

49 

55 

62 

64 

63 

55 

54 

47 

43 

52 

60 

54 

50 

56 

50 

43 

50 

58 

65 

60 

60 

71 

70 

61 

57 

53 

53.5 

M  1  N 

20 

11 

4 

24 

23 

22 

2  2 

22 

23 

32 

31 

29 

23 

20 

24 

24 

27 

22 

34 

29 

25 

25 

31 

28 

37 

22 

27 

39 

34 

24 

27 

42 

35 

44 

54 

55 

58 

61 

64 

68 

67 

58 

59 

47 

49 

58 

57 

S3 

50 

55 

56 

45 

51 

62 

74 

70 

64 

73 

70 

60 

59 

56 

*T*5 

24 

20 

18 

32 

23 

23 

25 

27 

30 

41 

27 

34 

32 

19 

31 

28 

31 

22 

37 

32 

29 

32 

32 

35 

41 

24 

30 

34 

23 

10 

35 

29.1 

MAX 

49 

53 

55 

56 

63 

72 

65 

57 

55 

50 

50 

55 

52 

53 

53 

44 

63 

70 

66 

63 

74 

70 

60 

57 

58.5 

MIN 

22 

22 

28 

30 

30 

34 

34 

36 

34 

39 

32 

20 

32 

31 

33 

31 

31 

32 

40 

36 

32 

37 

41 

26 

31 

31.8 

39 

37 

47 

52 

54 

55 

61 

65 

69 

63 

52 

52 

43 

49 

53 

57 

44 

52 

53 

45 

42 

47 

61 

69 

54 

61 

71 

62 

57 

57 

49 

MIN 

25 

21 

22 

27 

26 

28 

31 

3  3 

34 

36 

37 

32 

20 

23 

32 

35 

29 

34 

38 

31 

30 

32 

31 

40 

34 

29 

35 

38 

31 

25 

30 

MAX 

41 

39 

44 

53 

54 

53 

60 

62 

67 

57 

48 

47 

47 

48 

46 

44 

44 

41 

38 

51 

49 

64 

49 

55 

57 

53 

53 

51 

45 

50  4 

MIN 

24 

16 

20 

37 

36 

37 

30 

27 

28 

30 

33 

31 

28 

27 

28 

35 

30 

26 

30 

27 

27 

28 

37 

27 

28 

33 

35 

10 

30 

29.6 

MAX 

50 

32 

44 

32 

54 

56 

59 

63 

65 

64 

55 

54 

48 

51 

55 

58 

55 

49 

59 

57 

43 

51 

60 

71 

68 

61 

73 

70 

60 

58 

57 

56.5 

MIN 

24 

21 

21 

32 

32 

31 

33 

32 

33 

43 

36 

38 

31 

23 

28 

31 

28 

27 

35 

31 

28 

29 

34 

37 

40 

29 

36 

47 

34 

30 

34 

31.9 

MAX 

30 

24 

29 

40 

37 

38 

48 

55 

55 

57 

41 

35 

33 

35 

35 

38 

37 

36 

38 

38 

33 

35 

43 

56 

47 

46 

49 

48 

42 

44 

39 

40.7 

MIN 

15 

7 

11 

28 

29 

30 

24 

26 

27 

28 

30 

26 

24 

20 

22 

31 

24 

15 

30 

25 

24 

22 

27 

26 

29 

12 

26 

29 

31 

21 

24 

24.0 

MAX 

56 

29 

32 

42 

49 

50 

55 

61 

63 

65 

62 

55 

53 

43 

48 

56 

61 

44 

52 

58 

48 

42 

51 

62 

72 

60 

64 

76 

66 

59 

59 

MIN 

22 

20 

14 

16 

29 

27 

27 

29 

31 

33 

32 

30 

30 

22 

27 

24 

26 

22 

28 

30 

28 

30 

35 

30 

35 

26 

30 

34 

35 

31 

35 

5a*  n 
28.0 

u*kt 

53 

27 

27 

36 

45 

48 

52 

57 

63 

64 

64 

52 

51 

42 

47 

55 

61 

43 

50 

56 

44 

42 

50 

59 

71 

57 

62 

74 

65 

57 

57 

21 

19 

7 

10 

25 

24 

24 

28 

29 

31 

29 

26 

29 

1 8 

24 

22 

26 

18 

27 

27 

26 

28 

31 

28 

34 

21 

24 

32 

34 

30 

34 

MAX 

29 

27 

38 

48 

50 

53 

58 

64 

64 

64 

52 

52 

43 

48 

55 

61 

42 

49 

56 

44 

41 

49 

58 

71 

58 

61 

74 

64 

57 

56 

52 

52  8 

MIN 

22 

19 

6 

32 

27 

25 

25 

29 

30 

31 

30 

27 

26 

19 

25 

22 

17 

17 

32 

28 

28 

30 

31 

27 

35 

23 

27 

40 

35 

29 

33 

26.7 

MAX 

44 

44 

54 

59 

60 

61 

0* 

66 

70 

67 

57 

56 

49 

52 

59 

63 

60 

53 

53 

51 

53 

S3 

64 

71 

59 

63 

74 

70 

60 

62 

60 

59.1 

MIN 

21 

22 

23 

28 

21 

22 

24 

29 

31 

38 

33 

33 

34 

20 

34 

31 

28 

28 

40 

35 

31 

34 

28 

36 

38 

24 

30 

39 

35 

30 

32 

30.3 

49 

45 

48 

50 

52 

55 

58 

59 

49 

58 

60 

61 

50 

48 

47 

54 

55 

50 

54 

51 

SO 

49 

62 

68 

65 

59 

63 

62 

65 

68 

60 

55.6 

MIN 

20 

22 

23 

29 

20 

23 

20 

24 

23 

29 

33 

33 

29 

18 

25 

27 

23 

33 

34 

33 

29 

31 

35 

28 

39 

24 

28 

31 

30 

31 

21 

27.4 

MAX 

30 

26 

36 

41 

44 

46 

47 

45 

50 

50 

41 

40 

35 

37 

39 

40 

39 

39 

38 

36 

35 

38 

50 

59 

56 

48 

56 

55 

46 

58 

46 

43.4 

MIN 

19 

8 

16 

22 

12 

10 

10 

13 

13 

20 

29 

31 

23 

3 

14 

26 

21 

15 

30 

24 

23 

25 

28 

21 

30 

16 

24 

11 

27 

19 

27 

20.3 

MAX 

36 

25 

35 

49 

48 

49 

50 

51 

50 

51 

54 

50 

46 

41 

47 

49 

45 

44 

53 

44 

43 

45 

57 

62 

55 

52 

64 

61 

58 

56 

56 

MIN 

5»  4 
23.6 

MAX 

36 

22 

28 

42 

45 

45 

48 

48 

51 

48 

43 

40 

37 

35 

44 

43 

36 

35 

45 

36 

34 

39 

51 

32 

54 

48 

57 

57 

52 

53 

49 

43.6 

Ml  N 

15 

6 

10 

25 

17 

15 

20 

18 

17 

21 

26 

28 

22 

10 

13 

16 

18 

12 

27 

12 

18 

20 

22 

18 

33 

15 

18 

29 

27 

15 

30 

19.1 

MAX 

38 

41 

38 

50 

51 

51 

52 

58 

61 

60 

51 

45 

46 

48 

40 

46 

45 

43 

42 

40 

46 

47 

45 

66 

59 

54 

54 

51 

50 

51 

45 

48.8 

MIN 

22 

18 

18 

33 

32 

32 

2t> 

26 

26 

28 

36 

28 

28 

27 

26 

32 

32 

29 

32 

31 

31 

27 

31 

29 

37 

24 

27 

12 

31 

25 

32 

28.6 

MAX 

30 

16 

19 

27 

36 

37 

39 

45 

47 

47 

45 

36 

37 

27 

32 

36 

37 

39 

37 

38 

31 

29 

31 

42 

50 

40 

45 

52 

49 

38 

47 

37.5 

MIN 

9 

0 

4 

10 

10 

9 

13 

13 

14 

15 

20 

19 

18 

0 

6 

14 

12 

2 

11 

11 

9 

14 

17 

20 

22 

10 

13 

24 

25 

11 

13 

12.5 

MAX 

35 

38 

41 

47 

47 

52 

57 

61 

65 

59 

45 

43 

43 

46 

39 

44 

42 

42 

43 

39 

42 

49 

49 

62 

44 

53 

57 

47 

50 

49 

43 

47.5 

MIN 

24 

24 

25 

34 

30 

32 

32 

30 

30 

32 

29 

29 

29 

29 

31 

34 

29 

26 

32 

32 

30 

30 

34 

34 

32 

26 

31 

11 

29 

29 

26 

29.9 

39 

39 

43 

47 

49 

51 

60 

69 

65 

61 

50 

44 

44 

50 

42 

43 

46 

43 

47 

42 

43 

48 

53 

68 

45 

56 

58 

51 

48 

46 

49.  7 

MIN 

24 

23 

27 

37 

3  5 

32 

31 

33 

31 

26 

28 

33 

29 

28 

29 

30.1 

MAX 

47 

37 

38 

33 

35 

44 

44 

40 

43 

54 

50 

39 

47 

36 

39 

42 

50 

32 

40 

48 

37 

38 

35 

49 

54 

54 

52 

61 

62 

47 

45 

44.3 

MIN 

23 

10 

1 

9 

20 

17 

14 

12 

15 

18 

28 

28 

24 

5 

12 

21 

24 

14 

23 

15 

20 

20 

23 

20 

27 

18 

20 

10 

33 

27 

26 

19.3 

MAX 

30 

30 

40 

42 

47 

47 

39 

62 

64 

59 

48 

37 

38 

39 

45 

49 

40 

45 

38 

39 

41 

38 

55 

65 

55 

50 

59 

49 

45 

54 

43 

46.8 

MIN 

22 

16 

20 

31 

24 

26 

32 

31 

30 

31 

29 

26 

21 

16 

27 

30 

24 

20 

29 

25 

16 

26 

30 

30 

30 

22 

30 

14 

28 

22 

25 

25.9 

MAX 

31 

28 

37 

41 

45 

46 

56 

55 

59 

50 

39 

40 

36 

41 

40 

37 

35 

40 

38 

38 

34 

39 

SO 

61 

51 

51 

58 

50 

50 

51 

42 

44.2 

MIN 

18 

-  4 

5 

21 

2 

1 

6 

7 

8 

16 

25 

29 

21 

-  3 

7 

15 

17 

2 

28 

22 

21 

20 

26 

20 

30 

8 

18 

24 

18 

12 

20 

14.8 

44 

41 

54 

60 

58 

60 

61 

65 

68 

64 

54 

53 

49 

54 

57 

65 

50 

53 

54 

51 

52 

47 

62 

72 

57 

62 

72 

65 

58 

65 

32 

M  i"n 

30 

23 

21 

28 

23 

28 

24 

26 

28 

34 

33 

36 

33 

19 

34 

35 

31 

33 

43 

34 

31 

33 

29 

39 

39 

25 

32 

40 

35 

27 

28 

50*  a 

MAX 

26 

26 

35 

43 

46 

40 

55 

57 

57 

50 

41 

42 

37 

37 

38 

40 

43 

40 

40 

36 

33 

36 

49 

59 

52 

57 

55 

52 

45 

50 

42 

43.8 

MIN 

1 5 

13.5 

MAX 

45 

25 

19 

30 

35 

45 

40 

34 

45 

49 

53 

45 

47 

35 

37 

45 

51 

42 

43 

43 

40 

45 

40 

45 

53 

53 

53 

57 

63 

49 

53 

43.8 

MIN 

22 

8 

-  4 

12 

22 

12 

14 

12 

14 

19 

24 

24 

27 

0 

9 

25 

25 

10 

19 

21 

22 

20 

10 

23 

33 

24 

26 

25 

12 

21 

27 

18.6 

MAX 

15 

19 

23 

31 

31 

31 

35 

41 

39 

45 

42 

38 

34 

30 

38 

45 

43 

33 

42 

40 

35 

35 

44 

47 

54 

53 

60 

60 

55 

51 

53 

40.7 

MIN 

17 

4 

1 

12 

14 

15 

17 

21 

20 

27 

26 

24 

27 

11 

19 

21 

23 

10 

28 

22 

19 

17 

27 

27 

31 

26 

28 

12 

36 

27 

28 

21.2 

MAX 

29 

22 

26 

37 

38 

38 

40 

46 

46 

53 

48 

45 

35 

33 

43 

53 

39 

40 

46 

43 

40 

43 

51 

55 

58 

52 

64 

65 

54 

55 

55 

it"  X 

MIN 

11 

2 

-  6 

12 

16 

13 

17 

20 

24 

28 

27 

27 

IS 

13 

23 

24 

18 

16 

30 

26 

23 

19 

28 

27 

29 

26 

28 

51 

32 

29 

27 

21.3 

MAX 

48 

42 

59 

60 

56 

58 

52 

64 

47 

54 

62 

60 

44 

54 

47 

M I  N 

5 

13 

19 

18 

12 

17 

23 

7 

33 

18 

24 

26 

30 

13 

24 

MAX 

39 

35 

39 

46 

45 

46 

55 

59 

62 

59 

53 

43 

45 

45 

45 

46 

49 

45 

41 

41 

40 

44 

49 

69 

68 

52 

47 

48 

43 

46 

44 

MIN 

31 

32 

29 

34 

24 

31 

32 

29 

26 

28 

57  1 

MAX 

42 

40 

49 

30 

56 

58 

63 

63 

67 

65 

55 

55 

52 

50 

57 

61 

59 

54 

53 

33 

52 

52 

63 

74 

70 

62 

73 

70 

63 

60 

58 

58.0 

MIN 

32 

21 

22 

28 

29 

26 

28 

29 

31 

37 

36 

37 

32 

23 

33 

34 

37 

32 

42 

35 

32 

34 

32 

32 

34 

26 

35 

42 

12 

25 

30 

31.5 

MAX 

50 

29 

31 

36 

40 

39 

45 

45 

47 

51 

43 

43 

39 

34 

41 

43 

36 

36 

40 

34 

34 

38 

43 

49 

SO 

39 

37 

55 

49 

44 

47 

41.5 

MIN 

23 

6 

-  2 

19 

20 

10 

10 

6 

11 

26 

21 

29 

23 

5 

14 

15 

19 

13 

29 

25 

18 

21 

26 

20 

31 

12 

21 

29 

28 

25 

*l 

if  1 

MAX 

40 

35 

42 

51 

56 

44 

64 

64 

72 

38 

53 

46 

43 

53 

50 

48 

48 

48 

48 

44 

44 

42 

44 

50 

48 

60 

61 

62 

54 

62 

50 

««  \ 

MIN 

30 

27 

29 

34 

27 

28 

33 

30 

27 

29 

36 

33 

32 

26 

28 

32 

31 

28 

35 

32 

33 

32 

34 

33 

32 

30 

33 

34 

IS 

28 

33 

M*M 

46 

31 

34 

42 

45 

47 

53 

60 

62 

6J 

56 

34 

47 

42 

50 

59 

54 

46 

54 

54 

41 

49 

56 

64 

60 

61 

70 

67 

62 

33 

52  6 

MIN 

21 

8 

3 

22 

28 

23 

23 

23 

22 

29 

33 

27 

29 

20 

22 

23 

20 

20 

35 

24 

27 

27 

34 

26 

43 

23 

24 

34 

22 

36 

25.0 

MAX 

40 

34 

45 

46 

52 

55 

60 

62 

64 

57 

48 

50 

47 

48 

49 

49 

47 

49 

45 

44 

43 

45 

61 

69 

63 

68 

69 

66 

59 

60 

57 

53.3 

MIN 

30 

19 

24 

26 

20 

20 

23 

22 

24 

37 

30 

35 

I  7 

18 

24 

27 

30 

25 

33 

30 

30 

31 

35 

28 

28 

24 

24 

33 

10 

24 

30 

MAX 

43 

39 

50 

57 

58 

60 

63 

67 

70 

70 

58 

59 

58 

53 

53 

58 

35 

47 

53 

64 

74 

67 

65 

74 

70 

63 

63 

57 

59*6 

•llN 

27 

23 

23 

30 

18 

21 

24 

28 

28 

43 

29 

39 

28 

29 

22 

38 

33 

28 

31 

32 

37 

39 

23 

30 

38 

15 

26 

34 

29.9 

MAX 

32 

33 

41 

50 

52 

54 

5? 

61 

65 

62 

53 

54 

44 

48 

55 

56 

44 

47 

33 

44 

40 

48 

59 

72 

56 

63 

70 

61 

59 

57 

SO 

62.9 

MIN 

24 

19 

18 

30 

26 

26 

29 

33 

34 

38 

31 

32 

26 

18 

29 

29 

27 

26 

37 

31 

27 

29 

32 

33 

35 

26 

36 

38 

32 

26 

33 

29.4 

MAX 

3' 

25 

31 

35 

44 

47 

31 

55 

56 

56 

48 

51 

40 

36 

43 

54 

43 

41 

47 

45 

36 

37 

48 

56 

56 

57 

64 

66 

35 

53 

49 

47.2 

M  1  N 

14 

13 

-  2 

20 

25 

28 

24 

23 

23 

27 

30 

28 

25 

9 

20 

27 

22 

18 

27 

14 

22 

22 

28 

25 

34 

23 

27 

33 

35 

29 

31 

23.5 

MAX 

43 

45 

55 

63 

62 

63 

64 

65 

72 

70 

63 

58 

32 

53 

62 

60 

56 

37 

68 

54 

54 

66 

67 

75 

64 

73 

74 

69 

66 

64 

61.6 

M  I  N 

32 

22 

23 

26 

20 

20 

22 

23 

24 

40 

30 

46 

32 

16 

31 

31 

28 

31 

32 

32 

36 

27 

31 

36 

24 

30 

40 

39 

30 

34 

29.6 

MAX 

30 

30 

40 

'  5 

51 

50 

38 

62 

65 

60 

49 

42 

39 

42 

48 

32 

39 

43 

40 

39 

65 

48 

51 

39 

52 

47 

55 

42 

48.0 

MIN 

21 

16 

26 

33 

30 

27 

30 

29 

32 

12 

30 

25 

23 

14 

28 

29 

25 

22 

29 

28 

34 

28 

23 

31 

31 

28 

25 

25 

26.9 

40 

30 

26 

25 

28 

40 

41 

48 

48 

5) 

52 

45 

44 

45 

50 

41 

40 

42 

44 

45 

40 

47 

49 

48 

60 

55 

56 

59 

44 

41 

44.2 

MIN 

25 

10 

-  7 

3 

10 

14 

15 

13 

14 

1  ^ 

18 

23 

22 

21 

10 

7 

19 

18 

19 

12 

10 

13 

17 

19 

18 

22 

22 

24 

30 

20 

28 

16.5 

MAX 

33 

25 

32 

42 

44 

47 

46 

44 

48 

49 

39 

41 

36 

37 

39 

42 

35 

32 

39 

34 

36 

41 

49 

.8 

48 

47 

53 

49 

32 

48 

44 

41.9 

WIN 

IS 

-  3 

-14 

14 

1 

5 

1 

0 

4 

11 

22 

22 

23 

-  3 

3 

6 

20 

2 

22 

19 

8 

10 

27 

14 

13 

8 

12 

22 

24 

9 

18 

10.9 

MAX 

37 

28 

35 

47 

41 

45 

48 

48 

52 

53 

44 

43 

42 

42 

45 

44 

37 

37 

44 

38 

38 

43 

32 

59 

S3 

52 

60 

59 

54 

51 

SI 

44.0 

MIN 

21 

7 

-  6 

9 

9 

17 

21 

23 

24 

28 

23 

30 

25 

11 

16 

14 

23 

10 

27 

24 

12 

16 

22 

26 

34 

21 

27 

33 

32 

23 

30 

20.5 

KEN  EXP  S7A 
)« 

I  1  NE 

ICAN  FALLS  1  NW 
ISON  OAM 

i ROC  x  OAM 
W  1  s 
1TA  1  E 

'  RS 

eh  model  basin 
:reek  is 

[FOOT 

:  LUCK*   PEAK  DAM 

:  MB  AP 

:RS  FERRY 


:Y 

;y  factory 
;y  caa  ap 

«ELL 
1 1  DOE 
IDE   1  NH 

.IS 

.Y  BARTON  FLAT 
V 

I  FORK   1  ENE 

Lt  BLACKBIRD  MINE 

»  D  ALENE  CAA  AP 

t  0  ALENE  RS 


IN  MOOD 
'000  DAM 
i,FLAT  DAM 


ES  EXP  STA 
IS  CAA  A P 
UTY 

WVER  1  S 
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DAILY  TEMPERATURES 

TabU  5-  Continued   


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

HAMER  *  NW 

MAX 

38 

23 

26 

37 

35 

41 

43 

47 

51 

57 

53 

46 

M  I  N 

18 

6 

-  6 

10 

11 

7 

13 

19 

21 

25 

28 

27 

HAZELTON 

MAX 

MIN 

23 

20 

5 

27 

27 

28 

27 

28 

30 

33 

32 

32 

HILL  CITV 

MAX 

»S 

26 

33 

37 

40 

41 

41 

41 

41 

45 

45 

40 

MlN 

22 

10 

9 

23 

20 

13 

10 

5 

12 

25 

20 

27 

HOLLISTER 

MAX 

41 

41 

39 

48 

47 

52 

5o 

59 

63 

60 

54 

50 

*IN 

21 

18 

5 

24 

23 

28 

2  ) 

28 

30 

40 

33 

32 

IDAHO  CITY 

MAX 

34 

32 

44 

47 

53 

54 

60 

63 

65 

61 

50 

47 

M  I  N 

14 

a 

16 

21 

13 

14 

17 

17 

18 

2  2 

29 

31 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

46 

27 

28 

37 

41 

45 

52 

56 

60 

59 

53 

MIN 

19 

3 

6 

2  5 

26 

18 

22 

20 

22 

22 

35 

IOAHO  FALLS   CAA  AP 

*AX 

33 

25 

29 

37 

40 

45 

53 

57 

60 

59 

47 

52 

MIN 

13 

10 

6 

26 

27 

20 

21 

23 

24 

29 

32 

29 

IRWIN   2  S 

40 

25 

27 

40 

44 

44 

50 

55 

52 

53 

48 

50 

*t  fly 

2  2 

13 

1 

21 

18 

16 

28 

22 

22 

29 

33 

30 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

34 

19 

16 

30 

37 

33 

45 

51 

49 

52 

46 

43 

MIN 

12 

-  6 

-23 

14 

-  1 

-  6 

-  9 

-  3 

-  4 

2 

25 

24 

KELLOGG 

45 

34 

32 

39 

51 

49 

52 

60 

67 

69 

61 

49 

Ml  N 

26 

20 

20 

24 

35 

32 

30 

29 

29 

32 

38 

32 

KOOSKIA 

MAX 

41 

35 

45 

56 

56 

47 

67 

71 

72 

68 

60 

46 

MIN 

31 

28 

29 

34 

25 

26 

28 

27 

27 

31 

35 

34 

KUNA   2  NNE 

MAX 

40 

M  I  N 

28 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

46 

45 

49 

55 

61 

60 

69 

72 

75 

68 

58 

51 

MIN 

26 

24 

26 

38 

33 

29 

32 

33 

36 

38 

37 

33 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

40 

45 

52 

52 

57 

60 

63 

69 

73 

60 

53 

47 

MIN 

26 

24 

26 

40 

31 

27 

35 

37 

39 

43 

35 

34 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

44 

29 

29 

38 

42 

43 

45 

42 

47 

48 

46 

47 

MIN 

21 

14 

5 

14 

20 

15 

18 

18 

18 

23 

23 

23 

LOW  MAN 

MAX 

34 

32 

32 

43 

40 

41 

42 

43 

48 

48 

46 

40 

MIN 

24 

16 

12 

16 

17 

19 

20 

26 

22 

29 

26 

26 

MACKAY  RS 

MAX 

MIN 

17 

9 

6 

31 

23 

20 

24 

21 

22 

23 

29 

27 

MALAD 

MAX 

19 

28 

31 

43 

48 

48 

56 

59 

60 

60 

50 

57 

M  I  N 

29 

15 

7 

24 

24 

25 

27 

26 

27 

29 

33 

29 

MALAO   CAA  AP 

MAX 

39 

31 

34 

44 

51 

54 

57 

60 

60 

63 

53 

58 

MIN 

18 

16 

2 

26 

19 

23 

23 

22 

23 

25 

28 

26 

MAY  RS 

MAX 

35 

27 

38 

47 

50 

47 

53 

55 

57 

47 

56 

58 

H  N 

11 

10 

15 

20 

17 

16 

20 

19 

19 

32 

37 

34 

MC  CALL 

MAX 

22 

26 

32 

36 

38 

38 

46 

48 

50 

46 

36 

34 

MIN 

16 

8 

14 

12 

6 

8 

14 

12 

14 

20 

26 

26 

MC  CAMMON 

*AX 

MIN 

20 

17 

7 

11 

28 

27 

32 

25 

24 

33 

33 

28 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

40 

39 

49 

54 

56 

58 

64 

68 

67 

66 

53 

55 

MI  N 

28 

23 

24 

28 

25 

26 

27 

33 

35 

34 

34 

33 

MESA 

MAX 

32 

35 

46 

46 

52 

55 

59 

64 

61 

59 

49 

46 

M  I  N 

20 

25 

24 

27 

24 

25 

30 

29 

32 

33 

32 

29 

MINIDOKA   DAM  * 

MAX 

47 

28 

36 

43 

47 

49 

55 

54 

60 

57 

50 

49 

M I  N 

21 

17 

3 

23 

27 

23 

27 

29 

30 

36 

32 

30 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

53 

39 

22 

35 

35 

41 

43 

45 

48 

52 

54 

46 

Ml  N 

23 

11 

-  8 

10 

17 

16 

15 

18 

20 

25 

24 

24 

MOSCOW   U  OF  I 

N 

37 

45 

47 

64 

24 

22 

26 

27 

31 

28 

31 

39 

40 

44 

33 

33 

MULLAN   PASS  CAA 

M^N 

IS 

16 

28 

28 

28 

32 

44 

50 

50 

44 

32 

29 

8 

8 

15 

22 

21 

22 

28 

34 

34 

2b 

24 

20 

NAMPA    2  NW 

45 

43 

42 

52 

56 

58 

60 

64 

69 

69 

66 

54 

u  I  K 
M 

29 

22 

21 

25 

20 

20 

23 

33 

35 

39 

33 

40 

NEW   MEADOWS  RS 

MAX 

38 

36 

42 

42 

46 

43 

53 

52 

54 

5  2 

43 

42 

MIN 

31 

14 

12 

21 

6 

14 

8 

14 

16 

19 

32 

30 

NE  2.  PERCE  2  E 

MAX 

32 

30 

37 

44 

48 

45 

57 

61 

64 

60 

47 

35 

MlN 

25 

23 

20 

32 

30 

28 

32 

32 

31 

35 

32 

32 

OAKLEY 

MAX 

M  I  N 

22 

18 

9 

24 

25 

26 

26 

29 

32 

33 

32 

31 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

31 

25 

31 

38 

45 

45 

55 

53 

46 

42 

34 

34 

MIN 

16 

-  3 

3 

17 

4 

0 

2 

3 

6 

21 

23 

26 

OLA   4  S 

MAX 

36 

39 

49 

44 

49 

58 

65 

64 

68 

69 

64 

50 

Ml  N 

20 

22 

24 

23 

22 

24 

25 

25 

27 

27 

27 

27 

OROFINO 

MAX 

44 

47 

40 

58 

59 

54 

70 

74 

75 

70 

52 

47 

MIN 

30 

28 

26 

32 

27 

17 

30 

29 

29 

35 

35 

33 

PALISADES  DAM 

MAX 

45 

27 

26 

37 

45 

47 

46 

47 

48 

51 

50 

46 

Ml  N 

24 

12 

3 

21 

14 

13 

16 

18 

18 

6 

31 

27 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

MIN 

29 

24 

24 

27 

20 

21 

24 

26 

24 

3  1 

29 

35 

PAUL    1  E 

MAX 

56 

27 

27 

38 

44 

49 

57 

67 

62 

64 

63 

52 

MI  N 

22 

19 

-  1 

2 

28 

26 

24 

28 

29 

32 

29 

27 

PAYETTE 

MAX 

46 

43 

53 

49 

55 

59 

60 

62 

63 

62 

54 

55 

MIN 

32 

23 

24 

27 

21 

22 

2  5 

28 

29 

34 

29 

36 

PIERCE  RS 

MAX 

35 

33 

35 

3  6 

47 

49 

42 

53 

51 

5o 

53 

44 

M  N 

23 

18 

20 

30 

26 

32 

25 

20 

20 

20 

30 

26 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

33 

26 

32 

41 

46 

49 

51 

57 

59 

60 

49 

52 

MIN 

12 

15 

5 

29 

28 

25 

26 

24 

25 

34 

33 

30 

PORTH I LL 

M?N 

40 

37 

4  5 

5  5 

55 

59 

47 

19 

13 

17 

30 

37 

31 

26 

26 

25 

28 

34 

30 

POTLATCH 

MAX 

13 

40 

45 

48 

52 

60 

66 

54 

47 

43 

MIN 

20 

20 

36 

35 

28 

30 

32 

32 

35 

32 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

55 

32 

30 

40 

48 

52 

54 

59 

59 

62 

60 

55 

MIN 

29 

17 

2 

21 

25 

27 

25 

24 

25 

26 

32 

25 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

40 

40 

39 

49 

47 

50 

57 

62 

63 

5  5 

44 

42 

MIN 

15 

10 

11 

26 

24 

30 

23 

24 

25 

27 

33 

27 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

31 

28 

30 

37 

40 

43 

49 

50 

53 

5  7 

45 

43 

MIN 

14 

0 

-  5 

22 

10 

11 

16 

18 

19 

2  1 

29 

25 

R  ICHFI ELD 

MAX 

32 

29 

MI  N 

22 

15 

-  2 

24 

22 

22 

26 

27 

28 

34 

26 

32 

RIGGINS  RS 

MAX 

37 

42 

52 

57 

61 

63 

71 

72 

74 

67 

56 

54 

MIN 

30 

28 

27 

35 

31 

30 

34 

34 

36 

39 

39 

36 

ROLAND  W  PORTAL 

MAX 

28 

23 

29 

39 

36 

37 

53 

58 

57 

50 

43 

36 

MIN 

15 

7 

13 

28 

30 

28 

24 

28 

29 

33 

32 

27 

RUPERT 

MAX 

53 

29 

30 

.* 

48 

51 

54 

60 

63 

68 

64 

55 

20 

IS 

0 

0 

27 

23 

23 

27 

29 

29 

30 

27 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

36 

26 

30 

38 

39 

42 

44 

51 

53 

57 

49 

49 

MIN 

17 

8 

3 

20 

10 

12 

18 

20 

19 

27 

32 

30 

SAINT  MARIES 

MAX 

40 

41 

38 

52 

49 

54 

59 

67 

68 

62 

58 

46 

MIN 

19 

21 

19 

33 

28 

26 

26 

29 

30 

29 

33 

33 

SALMON 

MAX 

31 

31 

37 

55 

57 

51 

59 

58 

61 

65 

52 

52 

MIN 

IB 

18 

21 

30 

23 

22 

25 

20 

20 

23 

32 

28 

SANDPO 1  NT  EXP  STA 

MAX 

36 

37 

40 

49 

50 

49 

56 

57 

58 

54 

50 

45 

MIN 

25 

19 

19 

33 

32 

35 

26 

25 

28 

29 

38 

30 
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21 
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14 
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22 

16 

26 

14 
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27 
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32 
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59 
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38 

51 

38 

38 

43 

54 

62 

65 
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59 
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36 
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30 
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32 

44 
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48 

42 
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46 

38 

44 
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18 

2 

12 

18 

16 

8 

2b 

22 

20 

14 

28 

20 

26 

14 

20 

26 

26 

16 

U  i 

46 

41 

50 

58 

57 

56 

51 

52 

49 

49 

45 

60 

59 

61 
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57 

56 

56    ■  i 

30 
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13 
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26 

20 
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31 

22 

23 

30 

36 

36 

36 

33 

35 

34 

31 

31    i  | 
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33 
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32 

39 

35 

27 

30  ;  I 

40 

42 

51 

57 

40 

48 

51 

40 

46 

47 

55 

62 

58 

56 

67 

67 

60 

53 
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28 

19 

29 

27 

26 

22 

33 

26 

30 

30 

30 

32 

36 

26 

31 

44 

33 

26 
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49 

35 

36 

44 

53 
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55 
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21 

22 

20 

28 

23 

25 

29 

30 

25    1  I 

40 

46 
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31 

33 
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31 

34 

35 

26 

29 
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21 
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47 
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57 

64 

74 
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59 
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33 

21 

34 

33 

31 

27 

36 

36 

31 

35 

29 

38 

37 

22 

30 

40 

36 

28 

32    3  i 

33 

40 

44 

43 

40 

43 

40 

39 

39 

40 

52 

61 

50 

54 

60 

58 

48 

55 

50    4  I 

14 

4 

15 

23 

24 

19 

31 

28 

31 

23 

31 

25 

30 

16 

22 

31 

27 

18 

28    2  & 

38 

43 

44 

51 

38 

45 

38 

41 

41 

40 

56 

66 

55 

51 

59 

50 

47 

53 

40  1  4  J 

26 

22 

30 

33 

28 

24 

32 

30 

27 

30 

34 

34 

34 

25 

34 

38 

31 

26 

25  |  2  \ 

41 

53 

55 

59 

53 

54 

56 

50 

45 

47 

58 

66 

59 

63 

7  1 

6  5 

55 

57 

53  I  5  if 

30 

23 

18 

2  4 

25 

21 

29 

27 

25 

27 

29 

36 

36 

24 

36 

45 

35 

22 

36    2  • 

30 

40 

34 

32 

30 

32 

35 

33 

30 

38 

55 

48 

40 

48 

51 

44 

42 

50 

43    3  . 

18 

-  9 

1 

15 

15 

0 

20 

15 

14 

16 

22 

14 

26 

5 

15 

25 

16 

8 

17    1  . 

51 

52 

54 

51 

57 

46 

48 

47 

54 

56 

60 

71 

69 

60 

69 

68 

65 

59 

56    5  I 

27 

20 

2  5 

29 

20 

22 

34 

35 

30 

34 

32 

31 

27 

22 

32 

33 

33 
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26    2  ■ 

46 

55 

54 

48 

51 

52 

49 

47 

48 

52 

67 

74 
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63 
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06 

59 
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52  1  5  ■ 

34 

29 

31 
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32 

27 

36 

32 

34 

32 
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45 

24 

35 
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29 
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21 
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42 

24 

30 

39 

44 

47 

54 

60 

62 

60 

55 

53 

43 

44 

5 1 

60 

48 

49 

53 

48 

44 

50 

94 

63 

60 

6  1 

70 

69 

61 

56 

49 

51.  8 

MIN 

22 

18 

-  5 

20 

26 

19 

23 

23 

26 

29 

33 

21 

30 

19 

21 

22 

28 

30 

32 

28 

27 

26 

29 

25 

30 

19 

23 

33 

35 

22 

33 

24.8 

•1TE 

MAX 

38 

19 

2  1 

29 

40 

43 

41 

53 

55 

51 

46 

37 

39 

35 

29 

37 

39 

33 

29 

32 

43 

57 

42 

49 

53 

35 

31 

40.3 

M  I  N 

15 

1 

6 

16 

7 

7 

13 

14 

IB 

20 

25 

26 

18 

-  4 

10 

17 

4 

12 

19 

14 

12 

18 

20 

26 

11 

16 

28 

27 

14 

14.3 

/ELL 

MAX 

A3 

24 

33 

42 

45 

48 

54 

65 

55 

56 

52 

49 

37 

39 

»  g 

54 

51 

45 

51 

48 

35 

4 1 

54 

37 

49.8 

MIN 

20 

6 

0 

17 

22 

26 

23 

23 

31 

34 

31 

32 

28 

13 

26 

26 

25 

17 

32 

17 

23 

26 

33 

35 

4  1 

23 

27 

42 

32 

22 

35 

25.5 

1 

MAX 

43 

28 

30 

37 

40 

44 

44 

52 

55 

56 

58 

51 

36 

37 

47 

53 

43 

39 

44 

50 

6.; 

61 

55 

66 

66 

57 

55 

52 

48.6 

MIN 

-  1 

-  4 

20 

17 

14 

18 

20 

23 

26 

31 

31 

27 

13 

i  0 

22 

19 

24 

22 

30 

23 

26 

19 

23 

18 

33 

20.7 

/ALLEY 

MAX 

27 

31 

45 

45 

43 

47 

50 

48 

48 

42 

39 

39 

35 

40 

39 

38 

34 

38 

37 

36 

42 

46 

50 

48 

46 

49 

so7 

48 

47 

46 

42.3 

MIN 

21 

8 

-  1 

7 

7 

5 

8 

1 

6 

15 

15 

26 

23 

-  2 

3 

10 

10 

5 

24 

19 

5 

12 

14 

I? 

28 

8 

1  3 

24 

27 

12 

22 

12.5 

FALLS  PM 

MAX 

46 

42 

92 

61 

62 

63 

65 

65 

70 

68 

68 

65 

63 

63 

54 

55 

55 

33 

52 

64 

74 

74 

64 

7  5 

70 

62 

65 

62 

61.3 

MIN 

30 

28 

30 

33 

30 

30 

32 

34 

34 

40 

40 

40 

33 

29 

36 

35 

33 

40 

37 

35 

37 

34 

34 

40 

31 

37 

46 

37 

34 

37 

34.8 

1IA  EXP  SIA 

MAX 

36 

28 

24 

37 

42 

38 

43 

45 

41 

40 

38 

42 

34 

35 

4| 

43 

46 

41 

42 

40 

39 

35 

42 

5  I 

52 

SO 

^  i 

55 

47 

39 

36 

ii*; 

MIN 

8 

5 

-  8 

6 

1 1 

10 

18 

20 

19 

20 

21 

19 

18 

0 

7 

9 

7 

s 

25 

19 

16 

18 

19 

24 

21 

19 

24 

19 

16 

15 

14.7 

:  CREE* 

MAX 

42 

32 

34 

44 

47 

50 

55 

59 

59 

56 

47 

48 

39 

50 

58 

50 

45 

54 

46 

35 

42 

58 

64 

63 

60 

69 

63 

5  i 

56 

54 

50.7 

MIN 

12 

13 

i  4 

21 

16 

14 

17 

19 

31 

32 

28 

28 

13 

3 

20 

24 

11 

13 

31 

25 

24 

27 

30 

2fl 

26 

20 

26 

33 

29 

21 

29 

21.6 

FALLS  2  NNE 

MAX 

44 

30 

39 

47 

51 

54 

57 

62 

67 

65 

54 

S3 

46 

49 

55 

59 

52 

50 

57 

54 

43 

52 

60 

73 

66 

62 

74 

73 

59 

57 

54 

55.4 

MIN 

23 

20 

1 1 

30 

33 

30 

27 

29 

29 

35 

34 

32 

31 

20 

24 

23 

28 

22 

31 

31 

29 

30 

35 

29 

38 

25 

26 

40 

33 

31 

36 

28.9 

FALLS  3  SE 

MAX 

51 

29 

32 

41 

51 

53 

56 

58 

62 

67 

64 

53 

52 

47 

55 

59 

44 

49 

5 1 

45 

42 

6  i 

71 

58 

63 

75 

65 

53.9 

MIN 

23 

20 

17 

25 

30 

32 

23 

21 

26 

29 

36 

31 

31 

22 

24 

25 

28 

22 

35 

31 

31 

29 

33 

26 

37 

25 

29 

35 

28 

31 

IS 

28.1 

ICE 

MAX 

32 

30 

40 

46 

45 

52 

55 

61 

62 

54 

45 

40 

40 

45 

42 

42 

40 

41 

44 

40 

39 

40 

31 

65 

49 

S3 

46 

48 

53 

43 

46.6 

M  I  N 

19 

15 

16 

37 

32 

29 

33 

28 

30 

31 

32 

30 

28 

28 

27 

32 

25 

20 

32 

31 

29 

28 

30 

31 

35 

25 

10 

31 

30 

25 

10 

26.4 

CE   WOODLAND  PARK 

38 

30 

30 

39 

46 

43 

43 

57 

70 

65 

56 

45 

40 

38 

45 

42 

43 

37 

40 

43 

38 

40 

40 

so 

65 

48 

53 

50 

50 

50 

51 

46.0 

MIN 

16 

12 

13 

12 

36 

33 

28 

29 

30 

30 

35 

30 

28 

27 

28 

34 

29 

20 

20 

31 

28 

25 

26 

30 

38 

24 

25 

32 

32 

25 

2t> 

26.9 

■R 

MAX 

46 

38 

56 

52 

58 

64 

64 

65 

67 

60 

55 

52 

52 

50 

56 

62 

52 

53 

52 

54 

54 

56 

65 

73 

63 

7Q 

68 

62 

66 

36 

58.1 

MIN 

32 

20 

22 

30 

20 

22 

25 

25 

25 

34 

30 

38 

34 

22 

28 

30 

36 

30 

34 

32 

36 

32 

38 

4*. 

29 

32 

36 

38 

26 

26 

30.3 

TESTER  1  SE 

MAX 

34 

31 

39 

41 

46 

45 

59 

61 

64 

55 

47 

36 

36 

42 

45 

47 

43 

40 

42 

39 

39 

38 

54 

6  1 

62 

51 

6  : 

55 

45 

51 

42 

46.8 

MIN 

24 

g 

17 

27 

22 

25 

31 

33 

31 

33 

31 

28 

23 

16 

2» 

30 

23 

24 

28 

26 

21 

27 

31 

30 

32 

21 

30 

31 

25 

23 

23 

25.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

,]f> 

27 

28 

29 

30 

31 

3ERSON  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2 

2 

1 

T 

2 

70 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

4 

2 

T 

1OWR0CK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

5.0 
7 

1.9 
4 

3 

WON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
13 

2.5 
15 

1.5 
16 

16 

15 

14 

12 

10 

9 

7 

4 

.  3 

2.5 
4 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

1 

o.s 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

JUTTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
46 

1.0 
45 

T 
44 

43 

41 

40 

40 

39 

39 

38 

1.0 
39 

T 
38 

3.0 
41 

39 

38 

0.5 
38 

2.5 
39 

T 

38 

3.0 
39 

4.0 
40 

s.o 

42 

8.0 
50 

1.0 
46 

44 

T 
43 

T 
42 

39 

37 

34 

29 

27 

;  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
32 

1.0 
33 

3.1 
36 

34 

32 

32 

30 

29 

29 

28 

1.1 
28 

1.0 
26 

2.0 
28 

26 

25 

T 
25 

6.1 
31 

30 

6.0 
36 

4.1 
40 

2  .  0 
42 

1.0 
43 

T 
41 

36 

T 
34 

32 

30 

28 

T 
26 

T 
26 

0.5 
26 

.CKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1.0 
3 

2 

1 

T 

1.0 

SE  ¥B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

0.4 

T 

T 

l.S 

1.8 

2 

0.2 

1.2 
T 

ET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 
3 

0.1 
4 

4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.3 
T 

0.4 

T 

T 

DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

U  i  in 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

13 

0.5 
13 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

T 

9 

1.0 
10 

l.S 
11 

11 

T 
10 

1.0 
10 

2.0 
11 

T 
10 

6.5 
16 

3.5 
18 

3.0 
20 

2.0 
20 

18 

16 

IS 

13 

11 

9 

7 

7 

T 

6 

ERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
33 

33 

T 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

28 

27 

T 
27 

T 
27 

1.7 
28 

28 

27 

1.0 
27 

0.8 
28 

28 

6.0 
29 

2.0 
30 

5.8 
34 

3.0 
33 

29 

26 

26 

26 

24 

22 

21 

20 

19 

C ALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
37 

0.5 
40 

O.g 
39 

0.5 
39 

38 

38 

37 

37 

37 

36 

0.5 
37 

37 

2.0 
37 

36 

35 

36 

2.0 
38 

38 

0.6 
40 

4.0 
44 

0.8 

14 

0.6 
45 

T 
44 

42 

39 

39 

39 

36 

35 

35 

1.0 
34 

R  D'ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

0.5 
1 

T 

T 

CtfS  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

o.s 

T 

FrONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
4 

1 

0.2 
T 

0.3 
T 

1.7 
2 

1.2 

'  3 

2 

D.i'OOD  DAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
51 

T 
51 

T 
51 

SO 

50 

49 

49 

47 

46 

T 
46 

1.0 
46 

1.0 
47 

1.0 
48 

47 

47 

2.0 
49 

2.0 
51 

T 

.  SO 

7.5 
54 

3.5 
56 

1.5 
56 

1.0 
56 

T 

S3 

50 

T 
49 

48 

47 

46 

46 

45 

0.5 
45 

: 

IS  CAA  AIRPORT 
RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2.7 
10 

0.1 
11 

T 
10 

2.0 

6 

T 

5 

5 

4 

4 

4 

2 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

1.0 

T 
T 

c 

EN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

4 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

a 

INC  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

2 

1.1 
4 

3 

2 

1 

T 

T 

t 

T 

1.0 
1 

T 

S*w  r*i»r»ne»  DotM  followtng  Station  Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


i « 

MARCH  ) 


Day  oi  month 


oration 

i 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  !  i 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

18 

18 

18 

18 

18 

6.0 

22 

2.0 
24 

2.0 
24 

24 

22 

22 

22 

18 

IS 

1 5 

12 

HA  I LET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
14 

0.5 
14 

14 

13 

13 

12 

11 

10 

8 

5 

4 

3 

0.5 
3 

3 

2 

0.2 
2 

0.5 
2 

2 

4.0 

3 

0.5 
2 

1 

1 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.5 

2.0 

3.0 

3.0 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

2.0 
22 

1.0 

22 

22 

22 

T 

22 

1.0 
22 

T 
22 

7.0 
29 

4.0 

28 

7.0 
33 

2.0 
30 

27 

24 

21 

18 

18 

1  7 

16 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
1 

0.1 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

0.6 

T 

T 

T 

1.0 
1 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2.0 

2.0 

4.0 

2.0 

T 

1.0 

ISLAND  PARK  DAW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
53 

1.0 

2.5 
52 

1.0 
44 

T 
44 

3.5 
47 

1.0 
43 

2.5 
46 

5.0 
49 

2.5 
48 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

LOW  MAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

1.2 
20 

20 

20 

20 

2.0 
20 

1.0 
20 

20 

1.0 
20 

20 

4.0 
20 

20 

20 

19 

18 

18 

16 

1  5 

14 

13 

MACKAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

0.2 
4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

0.3 

0.3 

0.5 

1.2 
1 

T 

1 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 

0.6 
3 

3 

2 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

MAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

-  f 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
33 

2.0 
33 

2.0 
34 

4.0 
38 

to.o 

42 

2.0 
42 

2.0 

3.0 
42 

2.0 
44 

37 

30  ; 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
86 

0.6 
86 

0.4 
87 

T 
87 

85 

T 
85 

84 

80 

T 
74 

T 
72 

2.1 
69 

0.8 
70 

T 
71 

71 

3.5 
71 

4.1 
76 

1.6 
81 

3.1 
81 

3.0 
83 

1.6 
85 

2.1 
85 

0.3 
86 

0.3 
86 

T 
86 

0.5 
80 

80 

79 

T 
76 

T 
75 

0.8 
75 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

3.0 
T 

4.5 
T 

T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11.5 
10 

T 

g 

7 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 
31 

31 

31 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

T 
28 

28 

T 
28 

T 
28 

T 
28 

28 

T 

28 

5.0 
33 

32 

1.0 
33 

3.0 
36 

T 
36 

T 
36 

34 

32 

31 

31 

30 

29 

29 

28  : 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

24 

2.0 
28 

27 

24 

23 

23 

22 

21 

20 

20 

20 

21 

21 

20 

5.0 
20 

21 

21 

5.5 
22 

28 

2.0 
28 

30 

28 

28 

21 

20 

19 

16 

14 

11  i 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.0 
1 

2.0 
3 

0.4 

4 

0.4 

4 

0.  4 

T 

T 

1.2 

1 

T 
T 

1.3 

1 

0.4 
T 

T 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

2.0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

0.2 

T 

T 

T 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

72 

2.3 
74 

1.7 
74 

T 
68 

T 
68 

T 

66 

64 

62 

60 

57 

1.9 
58 

2.3 
60 

T 
60 

T 
60 

2.3 
62 

9.1 
64 

6.3 
70 

2.5 
68 

6.2 
70 

2.6 
72 

2.9 
72 

T 
70 

T 
68 

65 

T 
64 

63 

60 

58 

T 
57 

T 

57  * 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.2 

T 
T 

2.8 
2 

T 

T 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

T 
26 

1.0 

24 

T 

T 

2.0 

'  T 

3.0 

2.0 

21 

12  ■ 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
42 

0.2 
42 

1.7 
43 

0.2 
42 

41 

40 

39 

38 

36 

35 

1.2 
36 

1.0 
36 

4.2 
39 

0.5 
39 

38 

T 
37 

4.0 
41 

0.5 
41 

3.5 
44 

12.0 
48 

2.0 
48 

2.3 
48 

2.2 
49 

43 

T 
40 

T- 
38 

37 

36 

35 

35  : 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
26 

T 
26 

26 

26 

26 

25 

24 

22 

21 

19 

19 

T 
19 

1.0 
19 

19 

19 

T 
19 

T 
19 

T 
19 

7.0 
24 

2.0 
26 

1.0 
26 

T 
25 

20 

20 

18 

17 

15 

13 

12 

11  1 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
12 

12 

2 

T 

3.0 
3 

T 

1.0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
4 

1.2 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

4 

T 

3 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

O 

County 

i 

-2 

1 

Obser- 
vation 
tune 

Obeervez 

Refer 

to 
table* 

Index! 

Longi  h. 

I 
► 

Q 

[Temp.  1 

a 

£ 

ABILDIIK  IIP  3TAT10M 
ALBION 

alpha  i  in 
ajmicaji  r*uJ  1  ■■■ 

ANDERSON  DAM 

no  i  a 
nil 

DIM 
DM  1 
DM 

B  INGRAM 

CASSIA 
VALLEY 
POWER 
ELMORE 

12 
12 
8 

12 
I 

42  56 
42  2  5 
44  24 

42  46 

43  21 

112  50 

113  35 
115  59 
112  52 
115  28 

4400 
4730 
4780 
4319 
3993 

SP 
tip 

7P 
BP 
6P 

SP 
9P 
7P 
5P 
tip 

EXPERIMENT  STATION 

DELL  ROME 

GLENN  STRAMN 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  5  5 

2  3  3 

3  3  3 
2  3  3 
2  3  5 

6  7 

7 

■BO 

1U0V1OC1  DAM 

u iron  I  s 

ATLANTA  1  I 

1  TLA  XT*  SUMMIT 

0373 

ro 

MM 

ELMORE 

ELMORE 
ELMORE 

h 

3 
1? 

2 
1 

43  38 

43  3  9 

44  03 
43  45 
43  43 

113  19 

115  55 

115  07 
115  14 

3323 
3239 
3100 
Minn 
7390 

HA 

BP 
SP 

SP 
9A 

BP 
BP 
PAJ 

MRS  HAZEL  C LEND EN IN 
U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  3TEIKMAN 
PBILLIP  T  PETERSON 
U  S  SOIL  COM  BEX 

2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 

7 
6  7 
7 
T 

8 

ATJMY  UMGO  STAT [OK 
■Jftm  MODEL  BASIN 
BIG  CUII  1  9 
■LACirocn 

■LACKFOOT  DAM 

osas 

DM1 
0M8 
ORIS 
DMO 

SHOSBONE 

EOOTXKAY 

PALLET 

BIHGHAM 

CARIBOU 

B 
1  1 
12 
12 

47  15 
47  59 
43  06 
43  11 
43  00 

115  49 

116  33 

115  20 
112  31 
111  43 

2493 
2070 
56M 
4303 
8200 

SP 
4P 

BP 
5P 

IV 

AP 

SP 

U  3  PORES!1  SERVICE 
D  S  MATT 
NAPIER  EDWARDS 
EARL  RODGERS 
PORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 
2  3  5 

7 

T 
T 

8 

■Lisa 

■0181  luctt  peak  dam 
mi9k  *>  a  import 
komners  pmrrt 
MM 

HUH 

1023 
1070 
1117 

GOOD 1 KG 
ADA 

BOUNDARY 
TWIN  PALLS 

12 
'.' 
2 
3 

12 

42  38 

43  32 
43  34 
48  43 

43  33 

114  57 
116  04 
116  13 
116  18 
114  46 

3269 
2833 
2842 
1842 

3300 

BP 

■  ID 

IIP 
sr 

3P 

AP 

■ID 

1  IP 

NORTH  SIDX  CANAL  CO 
CORPS  OP  ENG 1 NEERS 
U  S  V BATHER  BUREAU 
GOLD IE  L  NEUMAYER 
RILLIAM  A  LOR 

2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 

7 
7 

RONOALOV  RANGER  STATION 

ran  2  nhs 

90JLEY 

BUSLEY  KACTORY 
■OUT  CAA  AIRPORT 

1244 
1273 
LIN 

l."»H 

ISM 

CLPARHATEB 

SROSRONE 

CASSIA 

CASSIA 

CASSIA 

3 
3 
12 
12 
13 

46  38 

47  33 

42  33 

43  3  4 
43  32 

115  30 
11S  48 
113  47 
113  49 
113  46 

2230 
4093 
4180 
42  00 
4157 

SP 

a 

9A 
M 
MID 

SP 
4P 

9A 

■  ID 

U  3  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
PRANK  0  REDE  TELD 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 

7 

CALDVELI. 
CAME  1  DC  1 
CAMCADI  1  Ml 
CEMTIRYILLK  ARBAIXH  RCB 
C1ALLIS 

1300 
1400 
1514 
1030 
10M 

CANYON 

■  ASH  I  KG TON 

VALLEY 

BOISE 

CUSTIB 

3 
12 
8 
S 

11 

43  39 

44  34 
44  31 

43  38 

44  30 

116  41 
116  41 
118  03 

113  31 

114  14 

2572 
2831 
4860 
4790 

5171 

M 
5P 
SP 

BP 

ss 

SP 
SP 

AP 

BP 

HAROLD  M  TUCKER 

J    1  LORTOK 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MABEL  M  ARBAUGH 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 

a 

2  3  5 

7 

7 
7 

CIILLT  BARTON  PUT 
CLARK  FOU  1  IMI 

COBALT  BLACKBIRD  MIKE 
COMUR  D  ALSNX.  CAA  AP 
COSni  D' ALIKE  MS 

10T1 
1810 

'  ,1H 

1031 
1936 

CUSTER 

BONNER 

LEMHI 

EOOTXKAY 

EOOTXKAY 

• 
0 

5 
5 

44  02 
48  09 

45  07 
47  46 
47  41 

113  48 
116  10 

114  21 
116  49 
119  45 

6500 
2125 
6810 
2273 
2160 

SP 
-,i> 
U 

110 

SP 

SP 
Bp 
9A 

MIT> 

SP 

GEORGE  A  MILLER 
MRS  MARY  L  RALPH 

CALERA  MINING  CO 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 

7 
7 
7 

COKDA 

COTTONVOOn 
COBMCIL  1  K 
CROUCH  7  NMM 
DEAD* OOP  DAM 

2071 
3134 
2197 
2279 
2393 

CAB  I SOU 

IDAHO 

ADAMS 

BOISE 

VALLEY 

12 
3 

12 
8 
8 

42  43 
46  03 
44  45 
44  08 
44  IB 

111  33 
119  21 
118  26 
115  58 
115  3B 

6200 
3411 
2930 
3100 
5375 

BP 

SP 

8P 

M 
BP 
SP 
SP 
6P 

ANACONDA  COPPER  CO 

LOUIS  XLAPPRICH 

DAN  GOODMAN 

HARRY  GRAHAM 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 
3 

2  3  3 

7 
7 

OMADWOOD  SUMMIT 
DOXR  PLAT  DAM 
DIIJI 
DM  IOCS 

OOHO IS  EXP  STAT  I OK 

1399. 
.•aaa 

2375 
MT9 
2707 

VALLEY 
CANYON 
IDABO 

CLARK 

11 
12 
0 

44  32 
43  35 

45  33 

43  43 

44  14 

115  34 

116  44 
115  28 

111  07 

112  14 

7000 
2510 
5810 
6097 
5462 

•P 

SP 
M 
■  p 

Ml 

6P 

SP 
9A 
SP 

U  S  SOIL  CON  SER 

U  3  BUR  RECLAMATION 

MRS  MARGARET  C  STOUT 

EDITH  STEVENS 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 

9 

DERMIS  CAA  AIRPORT 
ELI  cm 

u  un  i  s 

PA  IIP  I  ELD 

2717 
2973 
29M 
2942 
SIM 

CLARK 
IDAHO 

CLEARWAYEH 
GIM 

CAMAS 

8 
3 
3 
2 
1 1 

44  10 
43  49 
49  47 
43  30 
43  21 

112  13 

115  36 

116  10 
116  33 
114  48 

5122 
3975 
2910 
2300 
5065 

MID 
4P 
SP 
8P 

■IS 
4P 
SP 
BP 
6P 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  B  VILAS 
GLENN  WALKER 
■ATMS  F  HARPER 
MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 

FSMM  RANGER  STAT  1  OK 
PORT  BALL  IKDIAH  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GILMOME  SUMMIT  RAKCH 
GLCNM3  PERRY 

3143  IDAHO 
3297  BINGHAM 
3448' BOISE 
3576i CUSTER 
36311  ELMORE 

3 
12 
t 

11 
12 

46  08 

43  02 

44  04 
44  19 

42  57 

113  33 

112  26 
115  55 

113  31 
115  19 

1600 
4500 
3147 
6600 
2569 

SP 
SP 

SP 

7P 

SP 
5P 
5P 
v  *F; 

7P 

U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL   IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
E  D  STONE 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

3 

GOODING  CAA  AIRPORT 
GRACE 

ORABTJ  TIER 
GJAMGEVILLE 
GRAY 

3692!  GOODING 
3732  CARIBOU 
3760'  OWYHEF. 
3771  IDABO 
39231  BONNEVILLE 

12 
1 1 
12 
3 

42  55 
42  35 

42  59 
45  58 

43  03 

111  44 

11«  06 
116  09 
111  22 

5400 
2600 
3409 
6430 

S3 

AP 

■  ID 

6P 

B9 

m 

6P 

H  A  WE3TEHTELDER 

W  BILADEAU 

MRS  ALVERA  FOSTER 

R08COE  T  SIDBETT 

2  3  5 

3  3  5 
3  3  3 
2  3  5 
2  3  5 

CHOUSE 
BAILEY 
RAMXX  4  -» 

8AIKLT0S 
■  ILL  CITY 

3892  CUSTER 
3942;  B LA  IKE 
3964; JEPPERSOK 
4140  JEROME 
4269  CAMAS 

• 

12 
0 

12 

43  42 
43  31 
43  39 

42  36 

43  10 

113  37 

114  19 

112  13 
114  08 

113  03 

6100 
5347 
4796 
4060 
5000 

5P 
SP 

5P 
5P 
SP 

SP 
SP 
SP 
SP 
SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 
U  S  FORKS T  SERVICE 
U  S  F  8  R  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAMMEN 

2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 

5 

BOLL  13 TIB 
•OMR 

IDA  BO  CITY 
IDABO  CITY  13  SW 
IDAHO  PALLS  6  KI 

4293 
4394 
4443 
4450 
4455 

TM IN  PALLS 

BUTTE 

BOISE 

BOISE 

BOKKEVILLE 

12 

2 
2 
12 

42  21 

43  47 
43  30 
43  42 
43  34 

114  35 
113  00 

115  50 

116  01 
111  35 

4330 
4820 
3940 
3000 
4840 

5P 
SP 
SP 

SP 

7A 

SP 
6P 
5P 

SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  C ORG ILL 
R  JOHN  MXLLOR 
C  ■  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

IDAHO  PALLS  CAA  AIRPORT 
IDA  VADA 
1B1IM  3  3 
ISLAND  PARE  DAM 
JACISOH  PEAE 

4457  BONNEVILLE 

4475 1 OVYHEE 

45 Ml  BONN  E V  I LLE 

4598, FREMONT 
4613 | BOISE 

12 
2 
12 
12 
8 

43  31 

42  01 

43  24 

44  23 
44  03 

112  04 
115  19 
111  18 
111  24 

113  27 

4730 

5200 
6300 
7050 

■ID 

SP 
SP 

■ID 

SP 
5P 

VAN 

D  5  CIVIL  AERO  ADM 

CHRIS  C ALLEN 

ANNA  FLEMING 

U  S  BUR  RECLAMATION 

C  S  SOIL  CON  SER 

2  5  5 

2  3  5 
2  3  5 

3 
5 

JHOKE 
KAMI  AH  1  KE 

IOOBIIA 

CIRCA  3  NNE 

M70 
4793 

-»**3  1 

5MI 

JEROME 
LIE  IS 
SHOSHONE 
IDAHO 

ADA 

12 

3 

3 

3 

43  44 

46  14 

47  32 
46  09 
43  31 

114  31 
116  01 
116  OB 

115  39 

116  24 

3785 
1190 
2305 
1261 
2693 

5P 

M 
4P 

SP 

SP 
7A 

4P 

SF 

0  OLIVER 

MRS  MARY  E  LUNDKBS 
IRVING  H  LAS KEY 

t  T  GILROT 
HARRY  U  G1BS0H 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

URDMARI  RANGER  STATION 
LIBI9TON 

LEMI3TON  RATER  PLANT 
LBMIfTOK  VB  AIRPORT 
LIPTOR  PUMPING  STATION 

51  10 

5330 
S23S 
1241 

527-, 

VALLCT 
HEX  PERCE 
NEE  PERCE 
NEZ  PERCE 
BEAR  LAO 

11 

3 

3 

1 

46  23 

42  07 

115  32 
117  02 
117  01 
117  01 
111  18 

6650 

743 
1413 

5936 

SP 
HID 

6P 

7.1 

SP 
AP 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIVER  STATIOM 
LEW  IS TON  WATER  DEFT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  PAL  COMPAKT 

2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 

S 

7 
7 

6 

LOU  PASS 
LORMAN 

RACIAT  RANG EH  STATIOM 
HA  LAD 

BALAD  CAA  A  IMPORT 

5356  IDABO 
3414  BOISE 
5492  CUSTER 
3344  OHEIDA 
5339  ONEIDA 

'  3 
« 

6 

46  39 
44  05 
43  55 
42  11 

114  33 

115  35 
113  36 
112  18 
112  19 

5700 
3870 
5897 
4420 
4480 

SP 
SP 
TP 

MI!' 

PA1 

SP 
SF 
TP 

HII 

U  S  FOREST  SERVICE 

OR I LLE  L  JOINER 

U  S  FOREST  SERVICE 

J  L  CROMTHXR 

U  5  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 

8 

7  a 

7 

7 

t     I  REAR ,     2  BOISE ,     3  CLEARWATER ,      4  COEVR  D'ALXHX.     3  EOOTEHAY ,     9  LOST ,     7  PA LOUS I ,     9  PAYETTE,  9 


IDAM 


D 

jlxiciesNo. 

County 

3 

| 

1 

« 

1 

J 
•J 

8 

] 

eS 

M 

Obeex- 
vabon 
tone 

Obeerver 

Reler 

to 
Lab  1am 

d 
i- 

0 

a. 

MAY  RAMGO  STATION 

LEMIl 

11 

113  58 

SOM 

«Y# 

D  8  FOREST  SERVICE 

2  | 

a 

7 

EC  CALL 

T ALLEY 

8 

119  07 

5035 

4F 

4P 

U  8  FOREST  SERVICE 

j  3 

• 

7 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

12 

112  12 

4TT4 

■  FRED  LINDENS  CRM  1 TT 

a  a 

■ 

MERIDIAN   1  SSW 

8841 

1 

43 

3* 

119  24 

2607 

BP 

V 

L  A  ROBS 

2  3 

8 

9999 

ADAMS 

12 

14 

37 

119  26 

3244 

M 

BP 

MXSA  CO 

2  3 

• 

7 

■IRIDORA  DAM 

MINIDOKA 

12 

113  29 

42M 

SP 

m 

0  9  BUM  RECLAMATION 

MOKTPELIEA  RANGER  9TA 

SA 

0  9  FOMEST  SERVICE 

2  3 

■ 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

1 

119  40 

5990 

m 

0  8  BOIL  COM  8X9 

9 

MOSCOf  U  OP  I 

8152 

LATAH 

T 

A'' 

A4 

117  OO 

2929 

SP 

M 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

1  3 

5  A 

■OCKTAIN  HOME 

fti  ;a 

ELMORE 

12 

A3 

M 

119  42 

SIM 

6P 

8P 

KENNETH  J  NET  HAN 

2  3 

s 

NULLA N  PASS  CAA 

lEKEtEAOPJ 

4 

115  41 

9022 

H!0 

m 

V  9  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

8 

T 

RAMPA  2  MM 

CANTOR 

8A 

M 

AMA-^AIAT^.'  AIYiAR 

2  3 

8 

NEW  MEADOWS  RANGER  8TA 

ADAMS 

11 

114  17 

3940 

0  B  FOREST  SUV  ICE 

NEZPKRC1  2  ■ 

MM 

3 

Ah 

IS 

119  12 

3990 

•P 

•P 

JOHN  EOEPL 

7  3 

8 

T 

NEZ  PERCE  PASS 

•MO 

43 

43 

114  30 

8S73 

TAJ 

U  8  FOREST  NOVICE 

9 

OAKLET 

CASSIA 

12 

113  S3 

4800 

6P 

M 

HERBERT  J  HARDY 

0B3IDIAR  4  NNE 

11 

114  49 

6900 

5P 

SP 

KARJORIE  L  SHAM 

OLA  4  9 

GEM 

• 

119  IT 

i«75 

SP 

3P 

VINCENT  A  RALLY 

88NI 

CLEARWATER 

a 

11 

20 

118  IS 

1027 

BP 

SF 

U  8  FOREST  9XJTICE 

2  3 

8 

PALISADES  DAM 

BTM 

BONNEVILLE 

12 

A3 

22 

111  14 

4P 

4P 

0  8  BUR  RECLAMATION 

2  3 

8  8 

PARMA  EXPERIMENT  9TA 

CANYON 

S 

118  ST 

2224 

SP 

BP 

8 TATS  EXP  STATIOM 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

12 

113  45 

4200 

SA 

SA 

AMALGAMATED  SUGAR 

PAYETTE 

• 

118  34 

3159 

■  ICUXL  RAO  18 

PIERCE  RANGER  STATIOM 

704!> 

CLEARWATER 

3 

41 

30 

118  48 

3173 

TS 

7A 

U  8  FOREST  SERVICE 

2  3 

8 

7 

PIR1  2  SBM 

7079 

ELMORE 

? 

A3 

23 

115  10 

M2S 

SB 

GENEVA  B  BC KRAFT 

3 

7 

POCATELLO  MB  AIRPORT 

Bjunroci 

12 

112  35 

4444 

■  ID 

■  ID 

U  B  WRATHXR  BUREAU 

J  3 

8 

7 

FORTH ILL 

BOUNDARY 

0 

116  30 

1800 

SP 

R  E  DENHAM 

POTLATCB 

LATAH 

T 

119  53 

2350 

TP 

POTLATCH  FORJST  DC 

7 

PRESTON  3UG  FACT  2  91 

7353 

PRAMXLIH 

1 

42 

OS 

111  52 

4718 

4P 

4P 

C  M  CUSTOM 

2  3 

a 

PRIKST  RIVKR  EXP  STA 

73RC 

BONNER 

9 

48 

116  30 

2380 

BP 

SP 

U  S  FOREST  SOTICS 

2  3 

3 

7 

PUMGO  CRESX 

VALLEY 

11 

115  04 

4900 

VAR 

M  EDWARD  B UDELL 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

TAJ 

FORT  HALL  PROJECT 

REACTOR  TEST I MO  STA 

BUTTE 

• 

112  37 

4923 

■ID 

A  E  C  WXATMXR  STA 

RICHFIELD 

7873 

LINCOLN 

12 

12 

M 

114  09 

4304 

SP 

SP 

LESLIE  F  BUSBY 

2  1 

BIGGINS  RANGER  STATIOM 

7706 

IDAHO 

11 

45 

as 

116  19 

1685 

SP 

3P 

U  8  FOREST  SOTICS 

2  3 

• 

T 

ROLAND  REST  PORTAL 

SHOSHONE 

10 

113  40 

4150 

SP 

3P 

MRS  HOMO  WALTON 

9A 

M 

M l N IDOKA    IR  PROJ 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

12 

111  40 

496B 

E  ■  JERGENSON 

2  3 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

1  0 

47 

1 9 

116  34 

2140 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SOVICE 

2  3 

8 

SALMON 

B07I 

LEMHI 

45 

113  53 

3949 

h;i> 

■tfl 

U  3  MB  OBSOVO 

2  3 

5 

7 

SAKDPOIHT  EXP  STATIOM 

BONNER 

• 

116  34 

2100 

SP 

BP 

STATE  SXP  STATIOM 

SHAEE  CREXX  RANGER  STA 

ELMORE 

2 

115  10 

4730 

TM 

0  S  FOREST  SOVICE 

SHOSROKE 

LINCOLN 

12 

114  24 

3970 

7P 

LEONARD  T  BOBD 

SOLDIEK  CRKEE  RS 

H-.AH 

CAIAS 

12 

4:i 

so 

114  30 

5753 

TAJ 

U  8  FOREST  SOVICE 

9 

SPENCER  RANGER  STATION 

33  rn 

CUM 

6 

44 

ai 

112  11 

5883 

BP 

5P 

V  9  FOREST  HOVICE 

2  3 

5 

7 

SPRINGFIELD 

MM 

B INGRAM 

12 

43 

04 

112  41 

4420 

•P 

6P 

X  T  SHELMAN 

2  3 

5 

STIBRITX 

fi7!!H 

B4 

8A 

8  A 

BRADLEY  MINING  CO 

a  a 

8 

7 

SUGAR 

Mil 

MADI90M 

12 

43 

52 

111  43 

4692 

WN  C  ROBERTS  JR 

2  3 

8 

SUE  V ALLEY 

MM 

BLAINE 

<2 

A3 

114  21 

5821 

SP 

SP 

EDWARD  F  5 EAGLE 

2  3 

5 

7 

SWAN  FALLS   POWER  HOUSE 

MM 

ADA 

12 

43 

I  9 

116  23 

2523 

BP 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3 

5 

7 

TRTOHI A  EXP  STATION 

906  a 

TETON 

12 

43 

si 

111  16 

5904 

SP 

SP 

EXPOIORT  STATION 

a  a 

8 

THREE  CREEE 

1111 

12 

i'i 

(13 

SP 

MRS  L  S  TANNER 

2  3 

S 

7 

TRINITY  LAO  GUARD  STA 

92  02 

ELMORE 

a 

43 

3H 

115  26 

7400 

TM 

0  8  SOIL  COM  SO 

TROUTDATE  GUARD  STATION 

Mas 

ELMORE 

2 

43 

43 

115  38 

3475 

0  8  SOIL  COM  SO 

9 

TWIN  PALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS 

is 

42 

3S 

114  2B 

3770 

SP 

BP 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3 

5 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  3UG  FAC 

92M 

TWIN  FALLS 

is 

A  J 

S3 

114  23 

3770 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

23 

8 

VIENNA 

BLAINE 

11 

114  51 

8800 
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REISER 
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REFERKNCE  NOTES  IDAHO 

1953 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  basis.       There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  Is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  new  I 

snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station, have  I 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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SAN  FRANCISCO:  1953 


IDAHO  -  APRIL  1953 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


For  the  first  time  since  November  monthly 
mean  temperatures  were  below  normal  in  Idaho. 
The  statewide  average  temperature  was  4° 
below  that  of  April  1952,  and  damage  from 
frost  was  more  extensive  than  usual  for  the 
month.  Precipitation  was  above  normal  in 
each  of  the  three  divisions  of  the  State, 
in  contrast  to  the  deficiencies  in  March. 
The  average  precipitation  for  the  State  was 
more  than  double  that  of  April  1952,  yet  it 
was  only  120%  of  normal. 

While  all  stations  recorded  average  tem- 
peratures below  the  April  normal,  precipi- 
tation totals  produced  a  rather  erratic  pat- 
tern of  departures  from  normal.  In  the 
Northern  Division  all  but  a  few  stations  re- 
ported totals  in  excess  of  normal  and  in  the 
Salmon  River  drainage  positive  departures 
were  general  also.  The  principal  negative 
departures  occurred  in  the  Weiser  River  Basin 
and  in  the  easternmost  counties  of  the  State. 

Snowfall  was  unusually  heavy  for  April, 
averaging  222%  of  the  60-year  mean  for  the 
State.  Not  since  1929  has  the  average  snow- 
fall exceeded  five  inches  in  April  and  only 
six  times  in  60  years  has  this  month's  av- 
erage of  5.1  inches  been  exceeded.  Sunshine 
over  most  of  the  State  was  below  normal,  as 
the  number  of  rainy  days  for  all  stations 
averaged  above  the  60-year  mean  for  April. 

No  damage  from  severe  storms  was  reported 
in  Idaho  and  no  flooding  occurred  with  the 


winter  snowpack  showing  little  sign  of  melt- 
ing during  the  month. 

Frost  damage  to  fruits  was  extensive; 
particularly  in  the  Southwestern  Division, 
Nearly  all  apricots,  which  had  reached  ful] 
bloom  early  in  the  month,  were  killed;  ant 
damage  to  cherries  was  widespread  in  un- 
heated  orchards.  Peaches  in  the  Emmett  an< 
Sunnyslope  areas  were  damaged  to  the  extenl 
of  50%  or  more  of  the  potential  crop.  Somt 
sugar  beet  fields  in  the  Southwestern  Divi- 
sion were  thinned  by  frosts,  necessitating 
replanting. 

The  cool  weather  retarded  plant  growtl 
through  much  of  the  month  and  many  raw,  windj 
days  hampered  field  work.  Pastures  anc 
ranges  were  generally  retarded;  out  during 
the  third  week  of  the  month,  and  part  of  tht 
fourth,  generally  dry  and  relatively  wan 
weather  brought  a  rapid  increase  in  growth, 
as  well  as  an  increase  in  field  work.  Con- 
sequently, by  the  end  of  the  month  smalL 
grains  had  been  planted  in  nearly  all  areas, 
except  for  high  elevation  areas  in  the  eas1 
and  in  the  wheat-growing  lands  of  Nez  Perce 
Lewis  and  Idaho  Counties.  Sugar  beets  wer« 
growing  well  in  southwestern  counties  am 
planting  was  well  along  farther  east.  Rang* 
forage  was  not  up  to  normal  and  many  cattl< 
were  still  on  feed  lots,  although  at  lowej 
elevations  they  had  generally  been  put  oi 
early  pasture. 

DJS 


-  38  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 

APRIL  19S3 


Wind  direction 

Wind  ipeed 
m  p  h 

Relative  humidity  average* 
percent 

Number  of  <Uyt  with  precipitation 

1 

Station 

 1 

a 

1 
> 
i 

£ 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

• 

i 
< 

I  e 

I  I 

Direction 
taateat  mite 

§ 

»! 
e  e 

5  3 

as 

H 

g 

s 

n 
n 

< 

o 
n 

 d  

B 

A 
o 
r) 

,  O  

H 

Si 

0. 

o 
r> 

,  d  

I 

H 

8 

s 

S 

A 

8! 
A 

in 

1 

4 

oi  9 

1 

-  •  s 

§  -  ^ 

til 

*  8  s 
<  2 

U 

1  8 

BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

26 

10. 5 

37 

N» 

22 

77 

48 

41 

66 

7 

8  1 

s 

0 

0 

0 

17 

57 

7.4 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

71 

47 

38 

£ 

8 

4 

0 

0 

0 

18 

8.6 

w  u 

U  -J 
VI  to 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

25 

12.2 

S3 

1 

23 

70 

44 

35 

61 

9 

3 

2 

1 

0 

0 

15 

62 

6.1 

< 
r- 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


44.  1 

46.  5 
41.5 
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48.3 

43.0 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  reference  note*  following  Station  Index 
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TABLE  2  APRIL  1953 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

9 

5 
o 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

J    Greatest  Day 

o 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1      .01  or  Morel 

1       .50  or  More 

1.00 

or  More 

•  9 

n  n 

3  t> 

3  J 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

55.7 

35.0 

45.4 

- 

0.9 

77 

20 

21 

10 

583 

0 

0 

9 

0 

3.30 

.85 

.96 

28 

18 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

53.9 

32.1 

43.0 

71 

20 

19 

1  + 

653 

0 

0 

16 

0 

1  .67 

.85 

28 

.0 

o 

8 

1 

0 

BIG  CREEK   1  S 

48.7 

20.4 

34.6 

- 

2.1 

66 

25 

0 

2 

908 

0 

0 

29 

1 

2.64 

1.02 

.57 

23 

21.1 

31 

14 

10 

2 

0 

BONNERS  FERRY 

57.5 

35.7 

46. 6M 

0.1 

73 

20 

23 

2 

546 

0 

0 

10 

0 

1.71 

•  65 

.63 

26 

0 

11 

0 

BURKE  2  NNE 

44.  7 

27.2 

36.0 

2.5 

58 

19+ 

15 

1  + 

862 

0 

0 

24 

0 

4.50 

2.06 

1.32 

23 

27.9 

68 

13 

12 

4 

1 

CLARK  FORK   1  ENE 

55.3 

31.7 

43.5 

3.4 

70 

20 

21 

1  + 
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0 

0 

1  9 

0 

3.14 

.94 

1.18 

26 

1.0 

0 

9 

2 

1 
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42.4 

18.1 

30.3 

61 

23 

2 

9  + 

0 

6 

28 

0 

2.97 

•  56 

26 

23.6 

38 

14 

16 

2 

0 
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53.6 

34.2 

43.9 

69 

19+ 

24 

1  + 
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0 

0 

13 

0 

1.71 

.68 

26 

.1 

0 

9 

1 

0 
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34.0 

45. 9M 

- 

1.1 

73 

19 

22 

2 
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0 

0 

12 

0 

2.12 

.36 

1.05 

26 

T 

0 

10 

1 

1 
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30.1 

41.5 

1.9 

72 

25 

18 

1  + 

698 

0 

0 

2  1 

0 

1.71 

-  .39 

.70 

28 

•  1 

T 

6 

11 

1 

0 
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18.6 

33.1 

64 

25 

-  3 

2  + 

949 

0 

0 

29 

3 

2.71 

.68 

28 

27.6 

43 

14 

11 

1 

0 
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39.9 
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25 
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0 
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0 
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1.03 
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3 

14 

13 

2 

1 
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55.2 

31.2 

43.2 
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3 
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0 

0 
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0 

3.93 

1.46 

28 

T 

0 

16 

1 

1 
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60.1 

34.6 

47.4 

- 

3.1 

80 

25 

24 

2 
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0 

0 
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0 

4.29 
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1.30 
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•  0 

0 

1? 

3 

2 
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1 
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1.01 
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0 
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2 

0 
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34.6 

45.0 
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1.4 
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20 

24 

1  + 
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0 

2.92 

.75 

1.01 

28 

T 

T 

13 

14 

2 

1 

KOOSKIA 

64.1 

36.9 

50.5 

- 

0.1 

82 

25 

23 

2 

427 

0 

0 

7 

0 

3.72 

1.05 

1.27 

28 

T 

0 

9 

3 

1 

LEWISTON  WATER  PLANT 

64.4 

39.6 

52.0 

- 

1.0 

85 

25 

25 

2 

383 

0 

0 

6 

0 

.86 

-  .26 

.26 

30 

T 

0 

9 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

R 

61.2 

38.9 

50.1 

1.3 

79 

20  + 

25 

2 

439 

0 

0 

4 

0 

.90 

-  .24 

.21 

30 

•  1 

T 

I* 

12 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

56  .  1 

36.0 

46.1 

0.1 

76 

25 

25 

2 

56 1 

0 

0 

10 

0 

1  .44 

~  .15 

.31 

27 

•  0 

0 

12 

0 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

36.8 

24.7 

30.8 

- 

4.7 

60 

25 

13 

10 

1020 

0 

13 

26 

0 

2.28 

.06 

.48 

13 

20.6 

80 

14+ 

16 

0 

0 

NE2PERCE  2  E 

53.3 

33.5 

43.4 

74 

25 

22 

1  + 

644 

0 

0 

16 

0 

2.38 

.94 

28 

4.0 

T 

6 

11 

2 

0 

OROFI  NO 

64.  1 

36.6 

50. 4M 

- 

1.0 

83 

25 

25 

2 

441 

0 

0 

7 

0 

2.13 

.01 

.84 

28 

13 

1 

0 

PIERCE  RS 

50.6 

28.2 

39  •  4M 

2.9 

73 

25 

12 

1  + 

3.72 

•  34 

1  .  39 

28 

11 

1 

10 

1 

1 

PORTHILL 

56.6 

32.1 

44.4 

_ 

1.4 

68 

19+ 

21 

14 

613 

0 

0 

16 

0 

2.00 

1.06 

.65 

13 

10.0 

3 

13 

10 

2 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

54.1 

31.1 

42.6 

- 

1.3 

68 

19+ 

19 

2+ 

663 

0 

1  7 

2.47 

.56 

1.16 

26 

1.0 

0 

12 

1 

1 

RIGGINS  RS 

65.5 

38.6 

52.1 

- 

0.5 

85 

22 

27 

1 

382 

0 

0 

8 

0 

2.06 

.55 

.60 

23 

•  0 

0 

12 

1 

0 

ROLAND  W  PORTAL 

46.0 

27.7 

36.9 

- 

2.8 

58 

19+ 

15 

1 

838 

o 

3.86 

.63 

.95 

27.0 

71 

14 

14 

3 

0 

SAINT  MARIES 

57.3 

31.7 

44.5 

- 

2.9 

73 

19 

20 

2 

609 

0 

0 

19 

0 

2.51 

.81 

1.06 

28 

12 

1 

1 

SA  LMON 

58.4 

27.9 

43.2 

- 

2.7 

80 

22+ 

13 

2 

648 

0 

0 

20 

0 

1.13 

.46 

.64 

2 

7 

6 

1 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

53.2 

33.0 

43.1 

- 

2.9 

65 

22 

22 

1* 

649 

0 

0 

17 

0 

3.27 

1.38 

1.51 

28 

2.2 

1 

13 

14 

2 

1 

53.7 

31.8 

42.8 

- 

3.0 

72 

25 

20 

1  + 

663 

0 

0 

18 

0 

4.25 

1  .76 

1.07 

3 

13 

13 

4 

1 

WALLACE  WOODLAND  PK 

51.3 

30.2 

40.  8M 

- 

3.4 

70 

26 

20 

i* 

0 

0 

20 

0 

3.44 

1.04 

.82 

23 

12.0 

6 

13 

12 

2 

0 

DIVISION 

2.69 

.71 

7.8 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

50.3 

22.7 

36.5 

2.6 

70 

22 

7 

•  2 

847 

0 

0 

27 

0 

2.42 

.31 

.58 

28 

11.5 

12 

13+ 

13 

1 

0 

ANDERSON  DAM 

57.8 

33.8 

45.8 

78 

22+ 

22 

8 

569 

0 

0 

13 

0 

.96 

•  48 

28 

0 

4 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

57.1 

33.4 

45.3 

- 

3.4 

79 

23+ 

23 

11 

0 

o 

17 

0 

1.25 

-  .34 

.55 

28 

1.0 

1 

12 

12 

1 

0 

ATLANTA   1  E 

48.9 

24.1 

36.5 

- 

3.7 

67 

25 

6 

8 

84  7 

0 

1 

25 

0 

3.01 

1.36 

.75 

26 

26.0 

29 

9 

12 

1 

0 

BLISS 

63.0 

31.2 

47.  1M 

- 

1.7 

80 

22+ 

18 

3 

530 

0 

0 

18 

0 

1.01 

.16 

.70 

28 

1.0 

0 

7 

1 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//o 

61.8 

34.5 

48. 2M 

81 

25 

22 

1 

488 

0 

0 

15 

0 

1.55 

.45 

28 

0 

13 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

58.1 

34.1 

46.1 

- 

3.8 

78 

22+ 

21 

1 

561 

0 

0 

13 

0 

1.52 

.42 

.49 

17 

.9 

T 

6+ 

10 

0 

o 

CALDWELL 

63.3 

35.2 

49.3 

- 

1.6 

80 

22 

20 

2 

474 

0 

0 

10 

0 

1  .04 

.10 

.27 

17 

T 

0 

9 

0 

0 

CAMBRIDGE 

62.6 

30.6 

46.6 

2.6 

82 

22 

19 

2 

547 

0 

0 

18 

0 

.69 

-  .81 

•  28 

28 

T 

0 

6 

0 

0 

CASCADE   1  NW 

49.2 

26.4 

37.8 

67 

22+ 

12 

2 

809 

0 

0 

27 

0 

1  .63 

.54 

28 

9.5 

7 

6 

13 

l 

0 

CHALLIS 

55.6 

28.6 

42.1 

- 

2.2 

83 

22 

15 

2 

680 

0 

0 

22 

0 

1.10 

.52 

•  47 

28 

1 

6 

8 

o 

0 

COUNCIL 

60.9 

33.5 

47.2 

- 

0.4 

77 

22+ 

22 

15 

525 

0 

0 

16 

0 

1.40 

-  .86 

.34 

28 

.0 

0 

7 

0 

0 

DEER  FLAT  DAM 

61.0 

35.7 

48.4 

- 

2.2 

78 

25  + 

21 

2 

493 

0 

0 

10 

0 

.55 

-  .27 

.20 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

EMMETT  2  E 

62.2 

35.0 

48. 6M 

- 

3.3 

82 

26 

23 

2  + 

485 

0 

0 

12 

0 

2.24 

1.20 

.69 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

FAIRFIELD 

53.2 

26.7 

40.0 

72 

22 

11 

10 

750 

0 

0 

23 

0 

1  .42 

.80 

28 

6.2 

2 

9 

a 

1 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

61.0 

30.7 

45.9 

- 

0.5 

78 

21 

18 

2 

571 

0 

o. 

19 

0 

1.61 

-  .17 

.54 

28 

.0 

0 

9 

1 

0 

GLENNS  FERRY 

63.9 

32.7 

48.3 

- 

3.3 

83 

22 

16 

3 

494 

0 

0 

16 

0 

1.12 

.36 

.43 

27  + 

T 

0 

8 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

58.0 

32.9 

45.5 

- 

1.9 

78 

22 

19 

2 

578 

0 

0 

15 

0 

1.05 

.11 

.74 

27 

T 

T 

7  + 

8 

1 

0 

GRAND  VIEW 

67.6 

34.7 

51. 2M 

- 

1.1 

85 

22+ 

19 

2 

414 

0 

0 

13 

0 

.71 

-  .17 

.47 

27 

T 

0 

5 

0 

0 

HAILEY 

55.2 

27.9 

41.6 

- 

1.3 

76 

22 

15 

1  + 

697 

0 

0 

19 

0 

1.01 

-  .14 

.46 

28 

7.0 

0 

7 

0 

0 

HAZELTON 

58.  2 

32.6 

45.4 

2.4 

76 

22+ 

16 

2 

579 

0 

0 

16 

0 

.69 

-  .58 

.42 

28 

1.5 

T 

7  + 

6 

0 

0 

HILL  CITY 

52.0 

27.6 

39.8 

- 

6.4 

73 

22  + 

13 

2  + 

749 

0 

0 

21 

0 

1.11 

.05 

.70 

28 

4 

1 

0 

HOLL I STER 

57.1 

29.5 

43.3 

- 

2.4 

77 

27 

11 

3 

666 

0 

0 

17 

0 

1.05 

-  .13 

.47 

28 

4.5 

1 

7 

9 

0 

0 

IDAHO  CITY 

57.6 

25.5 

41.6 

- 

2.6 

78 

22 

12 

2  + 

697 

0 

0 

24 

0 

1.68 

.17 

.47 

28 

1.0 

12 

0 

0 

JEROME 

59.3 

30.1 

44.7 

- 

3.9 

78 

22+ 

17 

2 

600 

0 

0 

20 

0 

1  .42 

.44 

.66 

28 

.5 

0 

6 

1 

0 

KUNA  2  NNE 

60.2 

32.6 

46.4 

- 

2.9 

79 

22+ 

15 

2 

550 

0 

0 

15 

0 

1.53 

.48 

.63 

27 

.3 

0 

6 

1 

0 

LOWMAN 

64.  5 

29.1 

46. 8M 

3.7 

75 

26 

18 

7 

553 

0 

0 

20 

0 

1.51 

-  .11 

.36 

7 

9.8 

7 

0 

0 

MC  CALL 

43.  1 

21.6 

32.4 

- 

5.2 

58 

20  + 

8 

2 

979 

0 

4 

28 

0 

3.11 

1  .20 

.59 

23 

28 

1 

10 

° 

MERIDIAN   1  SSW 

60.7 

35.5 

48.  1 

2.3 

79 

25 

23 

8+ 

499 

0 

0 

11 

0 

1.72 

.61 

.72 

27 

•  0 

0 

s 

2 

o 

MESA 

58.  1 

33.5 

45.8 

76 

22 

22 

1 

572 

0 

0 

14 

0 

2.00 

.52 

27 

T 

0 

10 

* 

0 

MOUNTAIN  HOME 

63.6 

32.7 

48.2 

0.4 

83 

26 

20 

2 

503 

0 

0 

16 

0 

1  .09 

.  15 

.38 

28 

T 

0 

5 

0 

0 

NAMPA    2  NW 

61.2 

35.4 

48.3 

81 

26 

19 

2 

0 

0 

13 

0 

1.01 

.24 

28 

T 

0 

9 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

54.9 

27.5 

41  •  ? 

1 . 0 

73 

22 

14 

\  4- 

708 

0 

0 

24 

0 

2.03 

•  34 

.  56 

26 

3.0 

o 

11 

1 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

43.2 

16.0 

29.6 

- 

4.1 

60 

25 

-  3 

9 

1054 

0 

2 

29 

5 

1  .43 

.22 

.53 

28 

5.0 

26 

1  + 

11 

1 

0 

OLA  4  S 

60.8 

30.8 

4  5.8 

8 1 

25 

18 

0 

0 

20 

0 

1  .96 

.64 

28 

1  0 

1 

o 

PARMA   EXP  STA 

62.3 

34.4 

48.4 

- 

3.4 

79 

22  + 

18 

2 

494 

0 

0 

10 

0 

.  78 

-  .05 

•  24 

17 

T 

0 

6 

0 

0 

PAYETTE 

23 

2 

0 

0 

9 

0 

27 

o 

o 

R ICHFIELD 

56.8 

28.9 

42.9 

- 

2.1 

75 

22 

17 

2 

654 

0 

0 

21 

0 

1.13 

•  23 

.47 

28 

.0 

0 

7 

0 

0 

SHOSHONE 

58.9 

31.2 

45.1 

- 

1.7 

78 

22 

19 

2 

588 

o 

o 

17 

o 

.73 

-  .23 

.16 

5 

1.5 

0 

11 

0 

0 

STIBN I TE 

44.5 

19.5 

32.0 

62 

23 

4 

2  + 

0 

4 

27 

0 

3.37 

.54 

26 

30.3 

39 

14 

15 

2 

0 

SUN  VALLEY 

51.2 

21.0 

36.  1 

- 

1.7 

71 

22 

6 

2 

859 

o 

o 

07 

o 

.79 

-  .30 

.45 

28 

.  1 

8 

1  + 

6 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

65.7 

38.6 

52.2 

1.8 

87 

22 

28 

2  + 

391 

0 

0 

7 

0 

.64 

-  .21 

.20 

27  + 

•  0 

0 

5 

0 

0 

THREE  CREEK 

55.5 

24.4 

40. OM 

74 

25 

9 

11  + 

743 

0 

0 

26 

0 

2.47 

1.13 

.65 

i  7 

22.0 

4 

11 

11 

l 

0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

60.4 

32.9 

46.7 

1.4 

78 

25  + 

15 

2 

544 

0 

0 

14 

0 

•  89 

-  .22 

.49 

28 

2.5 

T 

7 

3 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

58.7 

32.6 

45.7 

3.0 

78 

22  + 

1 8 

3 

0 

0 

18 

0 

1.14 

.07 

.55 

4.6 

3 

7 

S 

l 

0 

WEISER 

64.3 

34.6 

49. 5M 

2.9 

82 

22  + 

22 

1  + 

458 

0 

0 

12 

0 

.9? 

-  .07 

.43 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

44.  2 

1.42 

.  20 

3.8 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

56.0 

27.7 

42.9 

2.2 

79 

26 

11 

2 

657 

0 

0 

21 

0 

.56 

-  .43 

.32 

5 

3 

0 

0 

ALBION 

54.5 

28.0 

41.5 

3.9 

75 

25 

11 

3 

705 

0 

0 

22 

0 

2.84 

1  .37 

.76 

17 

21.0 

9 

I 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

55.9 

30.5 

43.2 

2.3 

76 

26 

16 

11 

646 

0 

0 

18 

0 

1.37 

.05 

.39 

26 

.5 

0 

0 

ARCO 

54.9 

27.0 

41.0M 

2.1 

75 

22 

9 

3 

719 

0 

0 

20 

0 

1.17 

.45 

.51 

6 

T 

T 

6  + 

3 

l 

0 

ASHTON  1  S 

52.4 

26.7 

39.6 

1.4 

75 

26 

8 

8 

758 

0 

0 

25 

0 

.78 

-  .38 

.35 

6 

2.5 

1 

6  + 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 

APRIL  1953 


Temperature 
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II 

sJ 
II 

• 

s 
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H 
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• 

-C 
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a 

■ 
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• 
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• 

£ 

Snow  SW.  HaII 
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Max. 

Mln. 

•a 

3 
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■St, 
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9 
Q 

J 

5 

q 
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s 

8 

5 

• 

i 
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11 
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- 
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— to 

29.6 

*.  *6  «  1 

1.1 

7g 
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1 5 
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jj 

■  r 
jj 

?  1 

•  25 

-     g  7 1 

.18 

28 

7 

— o~~ 

o 

o 

58*  6 

33.7 

46  .  2 

83 

27 

20 

o 

1  .01 

•  1  4 

.  39 

28 

* 

o 

10 

o 

o 

56  «  9 

30,7 

43.  8 

8 1 

27 

1 5 

3 

Q 

o 

.88 

•  56 

•  44 

28 

10 

o 

o 

niioi  c  v    /•»»  AD 

!va  *\ 

44  *  2 

*" 

82 

26 

1 6 

3 

619 

1  A 

ii 

1  .57 

•  76 

•  51 

27 

7,8 

11 

1 1 

1 

o 

run  i  v    QADTHN    PI  AT 

??*  ft 

70 

863 

0 

20 

Q 

1  .60 

1.05 

.  50 

7 

1  ?*  o 

1 

o 

CON  OA 

HI 

7  L.  *  1 

1A*  - 

■**  ft 

?« 

7  3 

27 

23 

g 

1  .22 

-     #  73 

.35 

28 

1  3 

o 
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OR  I GGS 

49  6 

22  9 

36  *  3 

o 

27 

.31 

•  30 

7 

g 

o 

o 

SO  •  1 

26  .  7 

38.4 

4  3 

71 

22  + 

15 

1 1 

789 

o 

23 

0 

1.06 

,13 

•  30 

28 

•  0 

o 

8 

o 

o 

m  ion  i  ^   r  ii    a  p 

51  •  7 

26.  1 

38.9 

5  0 

75 

26 

15 

1  + 

775 

o 

o 

26 

o 

•  92 

•  02 

.39 

6 

4.7 

2 

7  + 

o 

o 

FORT  HALL    1  NO  AGENCY 

57  •  1 

28  . 1 

42  •  6M 

3  0 

78 

26 

13 

3 

680 

o 

o 

o 

1.59 

.  48 

.55 

28 

o 

2 

o 

GRACE 

50.7 

26.9 

38.8 

*^ 

73 

26 

15 

2  + 

780 

o 

o 

o 

.79 

•  59 

•  30 

28 

1  •  5 

x 

6  + 

e 

o 

o 

GRAY 

48  •  8 

22,3 

35.6 

Z»3 

69 

26 

2 

9 

876 

n 

o 

1.28 

-     a  33 

•  40 

6 

1 4  •  0 

1  A. 

o 

o 

GROUSE 

48*5 

21  .4 

35.0 

66 

22+ 

-  2 

8 

891 

o 

1.31 

•  27 

.33 

28 

10,1 

7 

7 

o 

o 

HAHER  4  NW 

55.  3 

24,1 

39.7 

3.0 

78 

26 

10 

2 

753 

o 

o 

27 

Q 

,53 

•  16 

.41 

6 

j 

o 

o 

I DAHO   FALLS   6  NE 

55.5 

29.2 

42.4 

79 

26 

g 

2 

673 

o 

o 

18 

o 

1.35 

•  75 

6 

j 

jj 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

54*  1 

28  .4 

41.3 

3  6 

75 

22+ 

14 

2 

705 

o 

o 

o 

1  .05 

.11 

.  54 

6 

5*7 

1  RW IN    2  S 

53*6 

27,3 

40.  5 

0.0 

75 

22 

1  o 

2 

729 

-.i 

.80 

—  ,26 

.  39 

4 

0 

I  SLA NO  PA  RK  DAM 

44  •  7 

15.9 

30,3 

63 

26 

-1 0 

1 1 

Q 

1 
1 

Z  9 

1.92 

1 4  •  0 

B 

? 

0 

LtFTON  pumping  sta 

47  •  7 

27.4 

37.6 

9#5 

j  7 

*818 

J" 

3 

24 

*  39 

*68 

6.9 

2 

8 

11 

1 

0 

MACKAY  RS 

50  •  7 

25.8 

38,  3 

4  1 
* 

72 

22 

1  0 

797 

jj 

- 

1.33 

.  67 

.61 

7 

7.0 

5 

9 

1 

0 

56  •  1 

31  .4 

4  3.8 

78 

21 

20 

0 

.39 

7, 

12 

1 1 

jj 

UAI  AH    Cll     A  P 

56  •  4 

28.2 

42.3 

78 

21  + 

1  5 

3 

676 

o 

0 

22 

u 

.93 

•  34 

1 7 

1  2 

jj 

z. 

54  •  8 

25  .6 

40.2 

4.3 

75 

2  ?+ 

1 1 

2+ 

735 

o 

o 

22 

o 

1  .44 

•  92 

•  48 

28 

4  4 

1 

1 0+ 

3 

0 

0 

MC  CAMMON 

57  i  3 

27  .8 

42.6 

79 

26 

16 

1 

667 

o 

o 

.73 

•  26 

1 7 

7 

MINI OOKA   DA  M 

54  •  8 

32,1 

43.5 

78 

27 

21 

2 

640 

o 

o 

1 6 

o 

1.18 

•  41 

28 

4  •  0 

o 

A 

ft 

o 

MON TPELIER  RS 

53,  3 

23.0 

38.2 

2.7 

79 

21 

12 

1 1 

798 

o 

ft 

27 

o 

2  .40 

•  79 

•  80 

1  7 

12,5 

12 

2 

o 

OAKL  E Y 

56  •  9 

31.9 

44.4 

2.4 

77 

26 

15 

2 

61 1 

0 

17 

0 

1  .44 

.29 

•  39 

28 

4*5 

o 

1  3 

o 

o 

PALISAOES  DAM 

51  •  4 

26,3 

38.9M 

75 

26 

13 

2+ 

805 

0 

0 

21 

0 

1  .36 

•  33 

28 

o 

7 

Q 

o 

PAUL      1  E 

57*7 

30.3 

44  •  0 

2.3 

77 

27 

1  4 

3 

0 

0 

20 

0 

1.04 

.11 

•  44 

28 

2.0 

0 

7 

0 

0 

POCA  TE  LLO  W  B  AP 

55*  2 

31,1 

43.2 

3.1 

77 

26 

16 

3  + 

649 

0 

0 

17 

0 

1.23 

•  09 

•  50 

1.3 

T 

7+ 

C 

1 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

57,4 

29.9 

43.7 

1.7 

77 

26 

18 

3 

635 

o 

0 

18 

0 

1.86 

-  .07 

•  48 

28 

15.  * 

T 

5+ 

13 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

54,1 

25.6 

39.9 

75 

22  + 

6 

2 

747 

0 

0 

23 

0 

•  64 

•  34 

5 

T 

T 

1 

6 

0 

0 

RUPERT 

58*6 

30.0 

44.3 

2.7 

82 

27 

16 

3 

0 

0 

20 

0 

1  .28 

•  26 

.37 

28 

4*5 

3 

9 

11 

0 

o 

SAINT  ANTHONY 

54.2 

25.6 

39.9 

78 

26 

10 

2 

745 

0 

0 

24 

0 

•  83 

-  .23 

.30 

6 

3 

6+ 

6 

0 

0 

SPENCER  RS 

48.  7 

21  .2 

35.0 

2.8 

71 

22 

7 

1 1 

895 

0 

3 

28 

0 

1  .51 

•  01 

•  48 

7 

T 

8 

0 

0 

SPRINGFIELD 

56.5 

28.4 

42.5 

2.0 

78 

26 

10 

2 

669 

0 

0 

20 

0 

1.10 

•  01 

•  61 

5 

T 

T 

7 

3 

1 

0 

STREVELL 

54.9 

29.3 

42,1 

75 

21 

12 

2 

679 

0 

0 

19 

0 

1  .82 

.60 

17+ 

6 

9 

8 

2 

0 

SUGAR 

54.8 

24.0 

39. 4M 

3.6 

80 

26 

10 

3 

762 

0 

0 

?t 

0 

.43 

-  .36 

•  21 

28 

3.0 

2 

6+ 

4 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

48.  1 

21.0 

34.6 

72 

25 

10 

12 

908 

0 

2 

25 

0 

.45 

.22 

12 

4 

0 

0 

DIVISION 

40.4 

1.21 

.08 

4.8 

STATE 

42.6 

2.6 

1  .64 

.27 

5.1 

Precipitation 
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Table  3 


Station 

"a 

Day  of  month 

Tol 

4 

5  1 

6 

8  | 

9 

10  | 

11 

12 

"I 

14  |  15 

16 

17  | 

18 

19     20  |  21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

aacroeen  fxp  sr. 

iuiflM 

ALPHA  1  NE 

AMFRICAN   FALLS    1  NH 

ANDERSON  DAM 

.Sf 
2.BA 
2.4? 
l.JT 

.R6 

.32 
.18 
.22 
.25 
.03 

.  l? 
.20 

.01 
.10 
.07 
.02 

T 

•  08 

•  32 
.03 

.35 
.01 

.01 
.15 
.03 

.16 

.07 
.15 

.05 
•  76 

.2* 

.2* 
•  36 

.20 

•  63 

•  62 

. 

.06 

■  50 
.39 
.68 

.26 
.21 
.10 
T 

A&C0 

ARAOMROCK  DAM 
ASHTON  1  S 
ATLANTA    1  E 
AVCVV  RS 

1.17 
1.25 
.7B 
3.01 
3.30 

.08 
.15 
.18 

.51 
.01 
■  39) 

.26 

.07 
.0? 

.26 
.07 

T 

.20 
.01 

.02 
.08 

.32 

T 
T 

.06 

.11 

T 

.22 

.6* 

.05 
.13 

.06  .01 

•  64 
.01 

.30 

.  • 

•  16 

•  02 

.02 

.  13 
.89 

■  06 

•  17 
. 

•  09 

■  13 

■  55 
.28 
•  75 
.96 

T 
T 

•  02 

.12 

.2* 
.17 

BATVIEW  MODEL  BASIN 
Air.  CREEK    1  S 
BLACKFOOT 
BLISS 

BOISE   LUC**   PEAK  DAM 

1.67 
2.6* 
.29 
1.01 
l.SS 

T 

T 

.10 
T 

.12 

.07 
.19 

.12 
.26 

.02 
.09 

.  12 

T 

T 
T 

.08 

■  21 

T 
T 

.03 

■  05 
.10 

.30 
.06 

•  1* 

.0? 
.  10 

•  3* 

•  02 

•  11 

■  3B 
.97 

.02 

T 

•  12 

•  06 

•  11 

.85 
.51 
.IB 
.70 
.65 

•  02 
T 

■  13 

.11 

.00 
.02 

BOISE  MB  AP  //R 
BONNEPS  FEBRV 
BURKE  ?  NNE 
BURLE" 

BURlEt  FACTORV 

1.52 
1.71 
4.50 
1.01 
.88 

I 

.18 
.05 
.01 

T 

.02 
.01 
•  09 
.07 

.01 
1 

.0* 
.02 

.02 
T 

.16 

.  39 
.01 

T 

.09 
.0* 

T 

.07 
.18 

.15 

.02 

•  63 
.0] 
.01 

•  08 
.52 

•  71 

•  01 

T 

.01 

.29  T 

T 

•  *9 

.  ■ 

.06 

■  13 
.26 

•  06 
T 

.15 
1 .32 

T 

.05 
.02 

•  60 

•  19 

•  16 

•  63 

■  90 

■  39 

•  66 

.  1* 

.01 
T 

T 

T 

.10 
.09 
.07 

BURL E T  CAA  AP 

CALDMELL 

CAMBRIDGE 

CASCADE   1  N» 

CCNTERVILLE  ARBAUOM 

1.57 
1.0* 
.6R 
1.63 
2.11 

.1* 
.26 

.2* 

.30 

T 

.16 
.  1  1 

.03 

T 

.01 
.IB 

•  01 
.01 
T 

.17 

.02 
.36 

.  10 
■  02 
.02 

.0* 

■  11 

.10 

.  1- 

T 

•  07 

•  01 

T 

■  02 

.03 
.  10 

T 

.03 
•  27 
.08 

.01 

.16 

T 

T 
T 

.08 

•  07 

■  51 

•  20 

•  25 

■  16 
.37 

.12 
■  12 
.28 
.6* 
•  96 

•  16 
.08 

■  01 

.05 
•0! 
.21 
•  IB 

CHALLIS 

CMILLV  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  CNE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COCUR  D  ALENE  CAA  AP 

1.10 
1.60 
3.1* 
2.97 
1.71 

; 

T 

T 

.10 
.10 

.09 
.02 

.08 
.23 
.29 
.06 
.07 

.09 
.90 
.20 
.90 
T 

.05 
.*6 

T 

.11 

•  15 

.03 
.09 
T 

T 

.  l" 
T 

.32 
.06 

T 

T 

.20 

.12 

.02 
T 

•  16 
.19 

.07 

.01 

T 

.83 

.95 
.27 

•  06 

.0* 

•  12 
.23 

■  *7 
.*9 
1.18 

•  96 

•  68 

.06 

■  09 

■  06 

.16 
.20 

.06 
.16 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONOA 

C0TTONMO0D 
COUNCIL 
CROUCX  3  NNM 

2.12 
1.22 
1.71 
l.*0 
1.6* 

7 

T 

.11 

.05 
.26 
.18 

.  e  > 

•  13 
.16 

>y  ' 

•  OT 
■  10 
.06 
T 

•  23 

T 

T 

•  06 
T 

•  02 
T 

T 

T 

■  01 

T 

T 

T 

•  0* 
.02 

•  01 

.01 
.05 
.02 
.05 

•  07 
.05 

.09 

.16 
.01 

T 

.3* 

•  23 
.28 
■  35 

T 

T 

■22 

•  06 
■  3J 

1.09 
.39 
.70 

& 

■  07 
.09 

.06 
.02 
•  37 
.16 
.19 

OfER  FLAT  DAM 

Nile- 

DRIGOS 

DUBOIS  E>P  STA 

nuAOrs  caa  ap 

.55 

?.M 

1.61 

1.06 
.37 

T 

T 

T 

.17 
.16 
.13 
.05 

.08 

.26 
.39 

.12 
.30 
.29 
.19 

.31 

.01 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

•  39 

.  . 

T 

.16 
.23 

.30 
.05 

.10 

T 

.22 

.09 
.09 

•  20 
T 

.10 
.68 

•  IB 
.30 
.12 

.15 
.27 
T 

.26 
.07 
.01 
.00 

CLK  CI  TV 

3.21 

T 

.12 

.  ' 

•  22 

■  01 

•  IB 

•  IT 

.29 

.01 

.02 

.78 

•  02 

T 

1.03 

.26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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IDAHO 

Table  3-Continued  APRIL  195  3 


_ 

Station 

_ 
0 

e2 

Day  of  month 

,  [ 
1 

1 

2 

1 

3 

4  1 

5 

7 

> 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  15 

16 

17 

18 

iy     zu  zi 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

31 

ELK  RIVER   1  S 

3.9  3 

.11 

•  OA 

•  26 

.  08 

•  09 

•  06 

.  2T 

.  39 

•22  .02 

.07 

•  43 

.02 

T 

•06 

1.46 

•  31 

2*24 

•  31 

4c\ 

.04 

•  69 

.  12 

•  33 

.31 

FA  I RF IELO 

1  »42 

.02 

.06 

.42 

T 

T 

T 

T 

T 

•  02 

•  01 

.05 

.80 

T 

.40 

•  IS 

.18 

•  10 

.10 

.07 

.20 

.07 

1.30 

•  04 

1.07 

T 

•  61 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

1.59 

•  35 

•  51 

.03 

.10 

•  05 

.55 

GARDEN  VALLEY  AS 

1*61 

•  05 

06 

* 

_ 

04 

* 

.06 

.  15 

.23 

.54 

•  18 

GLENMS  ferry 

1.1? 

06 

.03 

■  03 

•  43 

.43 

.03 

•  04 

GOOOING  CAA  AP 

.10 

T 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.74 

.06 

.02 

.01 

•  79 

.08 

.06 

.10 

.04 

T 

T 

.02 

.18 

T 

T 

.30 

•  01 

GRAND  VIEW 

•  71 

GRANGE VI LLE 

3.*? 

01 

02 

.03 

02 

1  ,28 

•  08 

.10 

r ROUSF 

•  29 

•  25 

T 

.04 

.01 

.21 

•  33 

.18 

•  13 

.28 

•  09 

.07 

T 

.0  1 

.40 

•  03 

HAHER  4  NW 

.33 

HAZELTON 

•  69 

.11 

•  0* 

T 

T08 

•  01 

T 

* 

^ 2t 

*  7q 

T 

T 

.0 

.05 

.12 

1  11 

.11 

.11 

.04 

.08 

.04 

.01 

.47 

HOME 

«95 

.82 

.05 

T 

T 

T 

.08 

T 

IOAHO  CITY 

1*66 

.18 

.01 

.17 

•  02 

•  12 

•  02 

•  12 

.  1* 

•  06 

.23 

•  47 

■  12 

IDAHO  CITY  SW 

87 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  17 

T 

.06 

T 

•  39 

"  16 

T 

*  oi 

IDAHO  FALLS  6  NE 

1.35 

T 

.30 

•  75 

.07 

•  02 

LaOS 

T 

.23 

•  54 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

T 

.03 

1 RW I N  2  S 

•  BO 

T 

.39 

.18 

.08 

•  IS 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

1.92 

■  13 

•  SO 

•  52 

JEROME 

1.42 

.18 

•  23 

T 

T 

T 

*  &jj 

T 

•  11 

T 

.  19 

KAM1AH   1  NE 

2. A3 

•  25 

•  02 

.18 

.06 

01 

07  T 

.04 

T 

*94 

2.92 

.08 

•  08 

•  09 

•03 

.20 

.18 

■  20 

.56 

.  16 

.03 

•  09 

1*01 

.  18 

.0! 

KOOSKU 

3.72 

T 

•  25 

.31 

•  50 

T 

.06 

.04 

T 

.03 

.93 

1.27 

.33 

KUNA  2  NNE 

1.53 

•  ie 

T 

T 

.15 

.38 

T 

T 

•  63 

.10 

.09 

' 

LEWISTON  WATER  PLANT 

.86 

T 

.06 

.  14 

•  02 

T02 

.02 

.12 

T 

.11 

.07 

.06 

.26 

LEWISTON  WR  AP  R 

.90 

.02 

.05 

Io3 

02 

T 

•  01 

.05 

T 

.14 

T 

■  10 

.14 

T 

.  2  1 

L IFTON  PUMP 1 NG  ST A 

1.59 

T 

.  10 

.15 

.30 

T 

■  04 

•  03 

T 

.04 

.68 

•  07 

T 

.12 

•  03 

1.31 

.18 

.36 

.25 

.28 

.08 

.16 

.20 

MACK AY  RS 

1*33 

.01 

•  07 

•  61 

•  03 

.09 

•  06 

.40 

•  05 

.01 

MALAD 

1*16 

•  18 

■ 

•  02 

' 

.45 

.03 

•  19 

•  01 

MALAD  CAA  AP 

•  93 

"  2 

*  J* 

*05 

*01 

*  0»J 

01 

01 

.34 

.01 

■  08 

.10 

•  0] 

1  •** 

T 

.09 

T 

•  29 

T 

•  47 

.32 

•  25 

T 

T 

•  46 

•  33 

mc^call 

3*11 

.23 

.02 

• 

.54 

.59 

.08 

■  52 

•  34 

MC  CAMMON 

•  73 

•  16 

* 

T 

•  04 

.26 

•  15 

•  09 

.  03 

T 

MER IDt  AN   1  SSW 

1.72 

•  25 

.58 

•  T2 

.11 

•  06 

2*00 

.26 

10 

*l 

09 

05 

09 

•  20 

.52 

.37 

T 

•  22 

MINIDOKA  DAM 

1*18 

.17 

.02 

.20 

•  02 

.15 

.01 

•  41 

•  2C 

MONTPELTER  RS 

2«40 

.02 

.50 

.32 

.01 

•  02 

.  OB 

.02 

.03 

.80 

.22 

.33 

.05 

MOSCOW  U  OF  I 

1*44 

.02 

.04 

.14 

.02 

r 

•  09 

.04 

•  02 

•  22 

•  06 

.31 

•  27 

T 

.21 

MOUNTAIN  HOME 

1*09 

.02 

•  07 

T 

T 

•  3! 

•  3B 

.27 

MULLAN  PASS  CAA 

2.28 

T 

.01 

T 

.11 

•  13 

.16 

•  27 

.48 

T 

T 

T 

.04 

.26 

■  25 

.03 

•  05 

•  37 

•  01 

.02 

1.01 

.21 

T 

.01 

T 

T 

T 

.03 

.06 

•  16 

•  03 

•  2G 

.24 

.07 

NEW^MEADOWS  RS 

2.03 

.19 

.02 

.07 

.27 

■  04 

.11 

.07 

.33 

.11 

.56 

.26 

NEZPERCE  2  E 

2.38 

.01 

•  20 

•  14 

.13 

T 

•  OS 

•  05 

.05 

.03 

•  24 

T 

T 

•  94 

T 

•  S« 

OAKLEY 

1*44 

.14 

.05 

.04 

•  22 

•  04 

•  05 

.02 

•  02 

•  10 

.16 

.07 

•  39 

.14 

ORSIDIAN  4  NNE 

1.43 

.08 

•  17 

*  10 

•  01 

T 

T 

.06 

•  05 

•  12 

.  11 

•  01 

•  53 

.  1<J 

1.96! 

•  19 

•  06 

.04 

T 

T 

.10 

.01 

.36 

•  64 

.02 

.0! 

0*OF*NO 

2.13 

.03 

T 

T 

.16 

.03 

T 

T 

.18 

.13 

.12 

•  03 

.13 

•  03 

•  84 

■  02 

.36 

PALISAOES  DAM 

1.36 

•  25 

•  32 

•  1  5 

7 

♦  07 

.07 

T 

T 

.17 

•  33 

T 

T 

PARMA  EXP  ST A 

•  78 

.23 

•  05 

.24 

T 

•  11 

.12 

•  03 

PAUL  1  E 

1.04 

•  10 

•  02 

•  10 

T 

.04 

■  15 

.44 

.10 

1.62 

.31 

T 

.14 

■  04 

36 

■  24 

.02 

.43 

■  07 

.01 

P I ERCE  RS 

3.72 

•  30 

.17 

.25 

•  13 

•  35 

.35 

.41 

1.39 

.20 

.17 

PINE  2  SSW 

.27 

•  S3 

•  52 

.03 

POCA  TELLO  WB  AP              /  /fl 

1  .23 

T 

.50 

T 

.07 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

•  41 

.14 

T 

.06 

PORTHt LL 

2.00 

T 

T 

•  07 

•  03 

■  08 

•  05 

.  14 

.10 

•  OS 

.60 

.20 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

1.86 

.14 

•  02 

.17 

•  23 

.01 

T 

•  06 

•  04 

.05 

.38 

.10 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2.47 

T 

T 

.09 

•  OS 

.01 

T 

.05 

.01 

.  10 

T  T 

.48 

.04 

.36 

1.16 

.06 

.03 

REACTOR  TESTING  STA 

•  64 

T 

.34 

•  14 

T 

.  ~J2 

T 

T 

.02 

.11 

.01 

RICHFIELD 

1.13 

•  23 

•  10 

.09 

.14 

.47 

RIGGINS  RS 

2.06 

*  13 

*  20 

•  23 

09 

.60 

.01 

■  22 

.17 

ROLAND  W  PORTAL 

3.86 

T 

T 

T 

•  15 

.01 

.10 

.02 

.31 

.70 

•  21  T 

T 

.07 

•  03 

.95 

.20 

T 

•  1C 

•  93 

.06 

T 

RUPERT 

1.28 

.0* 

.02 

.02 

•  20 

•  OS 

.  15 

.03 

•  02 

.20 

.37 

.16 

SAINT  ANTHONY 

•  83 

•  14 

•  30 

.15 

.02 

■  20 

.02 

SAINT  MARIES 

2*51 

•  08 

.13 

.  03 

.04 

•  12 

.06 

•  12 

.34 

.07 

.30 

1.06 

.  16 

SALMON 

1*13 

T 

•  30 

.02 

.01 

.09 

•  07 

•  64 

T 

SANOPOINT  EXP  STA 

3,27 

T 

T 

.06 

.27 

.02 

T 

•  OS 

•  11 

.01 

.02 

.05 

.83 

•  03 

.  19 

1.51 

.  10 

.02 

SHOSHONE 

.73 

•  16 

•  04 

T 

•  04 

•  06 

T 

.02 

.09 

T 

.06 

.02 

.13 

.01 

.10 

SPENCER  RS 

1.51 

.10 

•  15 

.10 

.48 

•  07 

.42 

.02 

.17 

SPRINGFIELD 

1.10 

.61 

■  15 

■  02 

.30 

.02 

STIBNITE 

3.37 

.09 

.06 

•  10 

.21 

•  04 

.48 

.01 

•  20 

•  33 

.37  T 

.51 

•  06 

T 

.54 

•  09 

.26 

STREVELL 

1.82 

.23 

•  03 

T 

•  01 

•  25 

T 

.04 

•  60 

T 

.60 

.06 

•  43 

T 

.13 

.04 

.05 

T 

.21 

SUN  VALLEY 

•  79 

•  04 

T 

.17 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.45 

.08 

.03 

swan  falls  ph 

•  64 

.09 

T 

T 

T 

.05 

.20 

.20 

.  10 

T 

TETONfA  EXP  STA 

•  45 

.07 

.22 

.13 

.  0  J 

THREE  CREEK 

2.47 

.15 

•  15 

•  46 

.10 

■  26 

.14 

•  03 

.03 

.65 

.39 

.11 

TWIN  FALLS  2  NNE 

.891 

.08 

.15 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.49 

T 

.11 

TWIN  FALLS  3  SE 

1*14 

.11 

.40 

T 

•  01 

T 

T 

.55 

.07 

WALLACE 

4.25 

T 

T 

•  20 

.08 

.10 

T 

.02 

.51 

•  64 

.27 

.09 

T 

1.07 

.07 

•  22 

.86 

.  12 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

3*44 

.10 

•  03 

.10 

.28 

.35 

.32 

.15 

.82 

•  28 

.11 

•  78 

.  10 

WEISER 

•  92 

•  16 

•  23 

T 

.04 

•  43 

.04 

•  02 

See  inference  notes  following  Station  Index 
-  42  - 


DAILY  TEMPERATURES 


 APRIL  1953 


Station 

Day  Ol  Month 

26 

| 
I 
J 
< 

1 

2 

1 

3 

« 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

lb 

18 

19 

30 

11 

22 

_  1 
23 

1 

24 

25 

 L 

27 

28 

29 

30  31 

1 

ERDE'  N  t  "P  5T» 

MAX 

49 

46 

t  0 

61 

" 

42 

37 

46 

43 

45 

43 

45 

48 

48 

55 

64 

59 

36 

65 

74 

77 

73 

6  ' 

72 

79 

74 

64 

36 

34 

36.0 

MIN 

21 

1 1 

13 

28 

33 

29 

27 

22 

28 

24 

13 

24 

20 

29 

L6 

33 

41 

29 

25 

26 

39 

43 

i< 

25 

34 

37 

38 

27 

32 

27.7 

•ION 

MAX 

46 

49 

59 

58 

5  1 

44 

35 

37 

41 

38 

36 

36 

49 

47 

58 
58 

62 

39 

63 

71 

71 

71 

69 

61 

71 

79 

66 

97 

34 

30 

30 

54.3 

MIN 

23 

12 

11 

29 

24 

28 

72 

17 

22 

16 

21 

23 

29 

26 

2  0 

28 

39 

30 

28 

31 

37 

40 

48 

26 

37 

37 

36 

34 

32 

30 

26.0 

Pitt  1  NE 

MAX 

38 

44 

51 

51 

45 

39 

36 

40 

36 

37 

38 

39 

40 

40 

S  2 

37 

49 

57 

64 

68 

67 

70 

60 

60 

69 

66 

SS 

47 

49 

40 

30.3 

MIN 

10 

7 

1  2 

16 

31 

30 

22 

11 

2  0 

19 

14 

23 

25 

13 

27 

28 

22 

22 

23 

27 

28 

36 

24 

24 

34 

60 

32 

22 

29 

22.7 

ERIC»N  FALLS    1  NK 

MAX 

AT 

44 

59 

59 

55 

44 

37 

42 

43 

42 

41 

".0 

48 

47 

62 

37 

54 

62 

70 

72 

73 

71 

63 

72 

76 

ro 

63 

34 

33 

55.9 

MIN 

27 

19 

19 

27 

33 

29 

?6 

23 

28 

24 

16 

27 

27 

29 

2 1 

36 

36 

33 

3  1 

33 

36 

40 

47 

33 

32 

4  1 

43 

34 

32 

30 

30.3 

0€RS<3N  DAM 

MAX 

*7 

49 

6  2 

61 

55 

50 

39 

46 

46 

46 

45 

47 

45 

44 

59 

6  1 

38 

63 

66 

76 

73 

78 

74 

66 

78 

72 

66 

56 

35 

48 

37.8 

Ml  N 

26 

24 

25 

32 

41 

30 

31 

22 

37 

37 

25 

34 

32 

36 

26 

24 

39 

38 

36 

34 

39 

40 

46 

37 

36 

43 

46 

38 

31 

23 

33.8 

CO 

MAX 

57 

" 

34 

37 

4? 

40 

36 

37 

40 

44 

47 

S3 

39 

54 

55 

64 

70 

72 

73 

74 

66 

71 

72 

63 

60 

31 

SO 

34.9 

MIN 

17 

15 

0 

31 

30 

24 

21 

22 

18 

17 

16 

IS 

23 

19 

35 

34 

27 

26 

33 

38 

43 

38 

96 

26 

34 

36 

39 

29 

31 

27.0 

ROHROCK  OAM 

MAX 

49 

46 

52 

61 

61 

61 

40 

40 

40 

47 

48 

45 

45 

48 

59 

65 

30 

65 

70 

75 

74 

79 

60 

67 

79 

'5 

60 

30 

33 

37.1 

MIN 

25 

25 

27 

30 

)  j 

31 

32 

27 

31 

27 

23 

29 

30 

32 

38 

33 

35 

39 

41 

42 

45 

34 

41 

41 

47 

4  1 

30 

38 

33.4 

HTON   1  S 

MAX 

A4 

42 

52 

50 

45 

40 

43 

40 

46 

43 

51 

39 

46 

45 

|  | 

91 

53 

55 

59 

63 

63 

64 

39 

59 

66 

75 

70 

39 

46 

49 

52.4 

MIN 

18 

17 

18 

28 

29 

30 

27 

8 

15 

23 

27 

29 

27 

26 

1  9 

32 

33 

28 

32 

33 

32 

29 

25 

27 

28 

34 

33 

32 

32 

33 

26.7 

LAMTA   1  E 

MAX 

39 

41 

51 

50 

5 : 

48 

32 

40 

39 

41 

37 

38 

35 

39 

53 

48 

50 

35 

64 

64 

63 

65 

58 

67 

65 

51 

46 

41 

44 

48.9 

MIN 

14 

10 

1  6 

21 

27 

27 

21 

6 

18 

10 

10 

19 

19 

15 

|  J 

30 

29 

26 

31 

32 

36 

35 

37 

2H 

31 

40 

38 

32 

24 

27 

24.1 

f*v  rs 

MAX 

48 

54 

48 

58 

47 

40 

47 

45 

47 

32 

46 

46 

42 

44 

t,  7 

39 

58 

58 

64 

77 

72 

66 

38 

65 

66 

62 

71 

62 

36 

36 

55.  7 

M I  N 

29 

30 

32 

32 

41 

37 

33 

35 

27 

21 

36 

36 

37 

29 

28 

34 

4C 

32 

33 

40 

43 

40 

42 

96 

42 

46 

33 

35 

33 

35 

33.0 

YVIEW  MODEL   RASI N 

M»X 

43 

44 

45 

50 

53 

49 

48 

45 

46 

47 

5  (. 

49 

48 

57 

36 

54 

56 

60 

71 

69 

63 

60 

62 

61 

60 

6  0 

50 

31 

52 

33.9 

MIN 

19 

2  1 

23 

26 

4  J 

33 

33 

41 

38 

28 

28 

32 

21 

19 

22 

29 

40 

31 

31 

41 

43 

46 

42 

37 

30 

91 

30 

39 

34 

34 

32.1 

G  CREEK  IS 

MAX 

36 

43 

51 

54 

46 

44 

36 

35 

38 

37 

39 

37 

37 

41 

32 

53 

60 

62 

62 

64 

SO 

58 

66 

64 

36 

52 

46 

44 

48.7 

MIN 

8 

0 

7 

20 

31 

26 

23 

21 

6 

12 

11 

21 

22 

19 

27 

29 

23 

15 

19 

25 

24 

32 

21 

20 

27 

34 

32 

23 

26 

20.4 

ACKFOOT 

MAX 

S3 

47 

5  0 

60 

59 

56 

38 

46 

45 

45 

45 

43 

49 

49 

65 

56 

37 

67 

75 

76 

79 

74 

67 

73 

79 

72 

65 

37 

32 

38.9 

MIN 

26 

16 

17 

30 

31 

30 

26 

21 

24 

22 

13 

26 

26 

28 

35 

3C 

27 

26 

31 

38 

41 

46 

29 

32 

44 

44 

36 

31 

33 

29.6 

ISS 

MAX 

50 

53 

67 

64 

59 

50 

44 

51 

54 

50 

32 

56 

34 

56 

66 

72 

78 

79 

80 

77 

69 

80 

79 

73 

59 

60 

63.0 

MIN 

27 

21 

18 

28 

37 

28 

30 

26 

23 

20 

25 

22 

28 

22 

?  j 

29 

44 

31 

41 

36 

37 

39 

42 

37 

30 

90 

43 

40 

31 

31.2 

ISE  LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

49 

58 

63 

61 

^  j 

42 

49 

53 

47 

49 

32 

31 

63 

68 

62 

63 

78 

80 

80 

78 

65 

81 

78 

63 

39 

53 

61.8 

M 1  N 

22 

27 

32 

26 

26 

32 

26 

23 

31 

32 

30 

39 

3; 

34 

43 

45 

46 

41 

36 

41 

48 

40 

31 

35 

34.3 

ISE  KB  AP 

MAX 

48 

54 

6 1 

6  1 

5  5 

43 

42 

48 

48 

46 

48 

48 

51 

5  1 

59 

65 

SO 

63 

71 

75 

72 

78 

62 

64 

78 

77 

62 

53 

58 

52 

58.  1 

MIN 

21 

22 

33 

28 

35 

29 

28 

22 

32 

27 

23 

31 

33 

32 

27 

37 

40 

33 

44 

39 

44 

44 

46 

35 

40 

52 

44 

36 

31 

33 

34.1 

NNERS  FtRRV 

MAX 

49 

55 

50 

58 

58 

46 

49 

54 

54 

48 

I' 

63 

60 

72 

73 

59 

64 

60 

65 

64 

55 

57 

51 

38 

34 

57.5 

MIN 

24 

23 

24 

26 

39 

35 

38 

36 

1 0 

28 

37 

34 

34 

30 

42 

46 

43 

45 

49 

34 

45 

47 

40 

39 

33 

33.7 

RKE  2  NNt 

MAX 

37 

41 

40 

48 

47 

37 

39 

38 

36 

39 

37 

33 

33 

36 

5  i 

t,<, 

47 

58 

37 

56 

32 

45 

49 

38 

56 

50 

43 

43 

42 

44.7 

MIN 

IS 

16 

20 

22 

32 

29 

27 

31 

25 

15 

24 

26 

25 

23 

16 

25 

31 

25 

27 

32 

35 

33 

34 

29 

28 

35 

35 

32 

32 

37 

27.2 

RLEY 

MAX 

54 

50 

55 

67 

63 

50 

40 

44 

43 

43 

46 

49 

43 

51 

?i 

60 

66 

53 

61 

68 

78 

78 

79 

63 

69 

78 

83 

70 

51 

57 

58.6 

MIN 

32 

21 

20 

27 

38 

31 

26 

26 

29 

27 

26 

28 

29 

31 

35 

39 

39 

34 

35 

44 

45 

30 

38 

37 

49 

46 

39 

30 

33 

33.7 

RLEY  FACTORY 

MAX 

52 

48 

51 

64 

f> 

50 

39 

41 

42 

41 

44 

43 

44 

49 

49 

58 

65 

53 

60 

68 

76 

76 

78 

62 

66 

71 

81 

71 

49 

56 

56.9 

M 1  N 

28 

17 

15 

24 

34 

29 

2b 

24 

.'  B 

25 

25 

26 

24 

30 

_ 

31 

3^ 

38 

30 

32 

38 

40 

48 

34 

34 

44 

41 

37 

27 

32 

30.7 

RLEY   C  A  A  AP 

MAX 

49 

51 

64 

59 

5 

40 

40 

42 

42 

44 

43 

43 

49 

49 

58 

65 

33 

58 

67 

75 

73 

77 

62 

63 

76 

82 

70 

50 

38 

50 

56.9 

MIN 

24 

17 

i  B 

31 

38 

29 

26 

26 

28 

26 

23 

26 

26 

30 

21 

33 

40 

38 

32 

32 

38 

42 

47 

38 

35 

39 

4* 

34 

30 

32 

31.4 

LDKELL 

MAX 

53 

59 

66 

65 

61 

33 

47 

53 

53 

53 

54 

99 

59 

53 

67 

74 

79 

79 

80 

76 

70 

79 

78 

64 

59 

60 

56 

63.3 

MIN 

26 

20 

25 

33 

45 

32 

33 

24 

34 

27 

30 

i  i 

34 

37 

4" 

36 

45 

37 

36 

42 

47 

*.o 

35 

49 

5  1 

41 

30 

35 

33.2 

MP.RIOGE 

MAX 

50 

S3 

63 

60 

57 

51 

49 

50 

51 

50 

52 

51 

56 

57 

_ 

73 

77 

80 

81 

82 

80 

79 

*? 

63 

75 

60 

59 

62 

62.6 

MIN 

20 

19 

22 

25 

24 

25 

22 

23 

28 

31 

22 

27 

30 

21 

36 

42 

30 

32 

39 

38 

39 

39 

40 

37 

38 

40 

38 

26 

34 

30.6 

SCADE    1  NM 

MAX 

37 

42 

49 

50 

90 

41 

33 

36 

38 

37 

37 

38 

39 

38 

3C 

^7 

52 

63 

64 

63 

67 

66 

37 

67 

66 

56 

49 

48 

47 

49.2 

MIN 

17 

12 

23 

25 

32 

25 

26 

16 

19 

22 

18 

24 

26 

24 

3C 

32 

26 

27 

27 

31 

32 

39 

27 

29 

37 

43 

32 

25 

30 

26.4 

MJLIS 

««i 

50 

45 

59 

58 

53 

48 

39 

41 

43 

38 

40 

41 

45 

48 

i  | 

54 

64 

70 

73 

83 

72 

62 

71 

77 

68 

59 

53 

31 

35.6 

MIN 

20 

15 

2  a 

28 

32 

32 

27 

21 

20 

21 

17 

25 

24 

21 

34 

31 

29 

27 

30 

35 

35 

45 

30 

30 

39 

43 

37 

32 

31 

20.6 

ILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

44 

40 

53 

51 

46 

40 

30 

36 

33 

34 

37 

36 

42 

40 

51 

33 

SO 

51 

55 

66 

68 

69 

60 

38 

63 

70 

59 

92 

46 

43 

49.3 

MIN 

12 

8 

12 

24 

,'■< 

26 

?1 

4 

14 

16 

16 

IS 

16 

22 

18 

33 

32 

27 

23 

20 

27 

26 

37 

27 

20 

28 

33 

S7 

30 

28 

22.8 

ARK  FORK    1  ENE 

MAX 

48 

51 

46 

56 

55 

54 

48 

48 

49 

47 

45 

45 

45 

|| 

36 

69 

70 

66 

63 

54 

6? 

63 

62 

61 

55 

37 

54 

55.3 

MIN 

21 

22 

2  ; 

24 

26 

31 

\\ 
*l 

34 

28 

21 

28 

31 

l"5 

30 

2<i 

32 

27 

39 

47 

40 

42 

36 

29 

43 

46 

39 

35 

31 

31.7 

SALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

40 

30 

37 

48 

46 

37 

32 

31 

26 

31 

30 

34 

33 

34 

47 

45 

41 

44 

52 

59 

58 

61 

45 

49 

38 

60 

52 

35 

42 

42.4 

MIN 

9 

3 

8 

16 

25 

22 

18 

17 

2 

2 

6 

12 

14 

14 

j 

12 

24 

22 

21 

24 

30 

29 

32 

22 

24 

33 

33 

26 

20 

20 

18.  1 

CUR  0  ALENE  CAA  AP 

MAX 

45 

50 

47 

57 

54 

41 

47 

46 

46 

47 

47 

44 

45 

48 

61 

35 

69 

69 

59 

62 

39 

61 

63 

61 

59 

51 

57 

46 

53.6 

tUR  0  ALENE  RS 

MIN 

24 

24 

27 

27 

41 

32 

32 

34 

29 

26 

32 

32 

33 

25 

|| 

33 

3t 

33 

33 

42 

48 

45 

43 

36 

32 

46 

47 

34 

37 

36 

34.2 

MAX 

48 

53 

50 

58 

50 

49 

47 

52 

52 

50 

46 

48 

49 

58 

66 

62 

64 

73 

72 

67 

65 

59 

6! 

70 

67 

60 

59 

60 

38 

57.7 

M  1  N 

23 

22 

23 

28 

41 

33 

33 

33 

31 

24 

31 

33 

34 

28 

25 

3C 

4C 

30 

43 

42 

47 

45 

31 

47 

48 

M 

36 

37 

34.0 

NOA 

MAX 

46 

44 

39 

53 

47 

40 

40 

37 

36 

35 

37 

34 

33 

39 

32 

48 

52 

44 

47 

SS 

69 

70 

71 

59 

37 

63 

73 

61 

41 

43 

46.3 

TTONKOOD 

MIN 

24 

10 

13 

19 

19 

27 

19 

8 

22 

14 

10 

2  0 

24 

25 

15 

27 

32 

29 

20 

33 

33 

34 

38 

24 

25 

33 

39 

36 

22 

28 

24.  1 

MAX 

40 

48 

53 

57 

49 

43 

33 

43 

44 

43 

43 

42 

42 

43 

50 

61 

69 

70 

62 

67 

55 

60 

72 

69 

64 

49 

54 

49 

32.9 

MIN 

18 

18 

24 

24 

36 

28 

27 

25 

24 

22 

25 

27 

27 

27 

2  <, 

35 

35 

32 

29 

41 

42 

34 

40 

30 

31 

43 

41 

31 

28 

31 

30.  1 

UNC1L 

MAX 

59 

52 

68 

63 

63 

57 

54 

49 

47 

31 

49 

47 

50 

51 

58 

60 

70 

72 

73 

75 

77 

77 

67 

73 

73 

66 

59 

54 

51 

60.9 

10  FLAT  OAM 

MIN 

29 

23 

24 

32 

42 

31 

34 

24 

3  0 

29 

25 

)1 

33 

32 

2  2 

39 

43 

32 

32 

36 

38 

38 

46 

33 

34 

45 

SO 

40 

27 

32 

39.5 

MAX 

50 

55 

65 

63 

57 

48 

44 

48 

53 

53 

56 

55 

60 

55 

63 

75 

76 

74 

77 

65 

66 

78 

78 

62 

36 

38 

56 

61.0 

MIN 

28 

21 

23 

32 

44 

32 

34 

25 

32 

27 

36 

35 

36 

36 

2  5 

33 

43 

37 

43 

35 

37 

46 

48 

41 

36 

50 

52 

41 

29 

35 

3S.7 

<IE 

M»X 

36 

40 

51 

51 

46 

35 

36 

42 

39 

39 

39 

37 

39 

38 

46 

53 

45 

52 

60 

61 

60 

62 

34 

54 

64 

61 

55 

47 

43 

38 

47.3 

0 

-  3 

s 

13 

32 

25 

23 

12 

7 

1 

12 

22 

20 

21 

26 

30 

21 

14 

20 

26 

23 

33 

23 

19 

28 

31 

31 

22 

23 

18.6 

IGGS 

MAX 

49 

40 

39 

53 

49 

45 

42 

35 

41 

45 

36 

35 

38 

33 

38 

48 

33 

49 

51 

57 

67 

69 

70 

56 

56 

65 

72 

66 

46 

43 

49.6 

MIN 

19 

7 

9 

26 

24 

24 

21 

0 

16 

16 

12 

22 

23 

23 

12 

32 

29 

2 1 

20 

20 

38 

32 

38 

2  3 

24 

32 

35 

26 

30 

30 

22.9 

SOIS  EXP  STA 

MAX 

46 

39 

49 

49 

48 

36 

32 

33 

33 

33 

33 

35 

43 

42 

*' 

47 

56 

66 

70 

71 

70 

59 

64 

71 

69 

57 

48 

r. 

30.1 

MIN 

20 

16 

18 

28 

31 

29 

23 

16 

1  7 

18 

15 

21 

21 

20 

28 

31 

25 

25 

30 

37 

36 

39 

29 

33 

37 

43 

37 

29 

26.7 

■OH  CAA  AP 

MAX 

40 

43 

52 

32 

41 

37 

36 

39 

36 

36 

41 

40 

48 

47 

53 

50 

61 

69 

73 

73 

61 

63 

67 

75 

63 

30 

51 

n 

31.7 

MIN 

15 

17 

15 

28 

31 

26 

24 

15 

21 

21 

17 

21 

19 

23 

1  8 

27 

30 

27 

25 

29 

32 

32 

39 

30 

30 

35 

42 

96 

28 

26 

26.1 

;«  city 

MAX 

38 

48 

53 

57 

53 

40 

36 

42 

44 

43 

48 

61 

42 

39 

60 

69 

71 

67 

70 

69 

39 

74 

71 

67 

39 

55 

46 

34.2 

MIN 

10 

10 

14 

21 

34 

29 

28 

25 

17 

15 

21 

27 

28 

27 

30 

32 

29 

20 

25 

34 

35 

31 

27 

26 

31 

39 

32 

31 

30 

23. 3 

c  RIVER  1  S 

MAX 

44 

51 

52 

55 

51 

41 

44 

46 

47 

45 

43 

40 

45 

45 

|| 

63 

70 

70 

66 

67 

60 

60 

74 

74 

62 

60 

33 

34 

35.2 

M  N 

23 

25 

21 

34 

33 

31 

30 

37 

31 

31 

25 

31 

25 

25 

29 

31 

31 

31 

29 

41 

37 

42 

31 

30 

37 

44 

33 

31 

33 

31.2 

jt£TT  2  E 

MAX 

52 

58 

62 

64 

61 

54 

45 

53 

49 

30 

S3 

32 

56 

63 

66 

32 

66 

73 

77 

76 

79 

78 

66 

60 

82 

65 

38 

60 

52 

62.2 

MIN 

25 

23 

27 

28 

45 

31 

33 

23 

32 

31 

28 

34 

25 

26 

33 

43 

34 

38 

39 

42 

44 

47 

35 

36 

32 

32 

42 

31 

33 

33.0 

RFIELO 

MAX 

39 

41 

54 

54 

51 

44 

37 

40 

59 

39 

40 

39 

43 

42 

|j 

56 

62 

70 

70 

72 

70 

65 

70 

71 

70 

60 

SO 

43 

53.2 

MIN 

18 

14 

15 

1  4 

33 

28 

25 

18 

24 

1 1 

20 

2  2 

24 

21 

30 

35 

29 

30 

30 

34 

36 

42 

30 

26 

41 

40 

31 

29 

29 

26.7 

m  RS 

MAX 

48 

55 

59 

65 

50 

46 

43 

53 

54 

54 

SO 

43 

51 

48 

63 

70 

77 

73 

66 

74 

62 

67 

60 

76 

71 

59 

64 

52 

60.1 

M  I  N 

25 

24 

?5 

30 

38 

36 

34 

32 

26 

26 

28 

34 

33 

32 

w 

37 

40 

38 

31 

35 

42 

43 

44 

41 

36 

41 

46 

38 

36 

39 

34.6 

IT  HALL    1  NO  AGENCY 

MiX 

49 

46 

« 

59 

45 

41 

37 

43 

44 

43 

44 

49 

47 

57 

67 

73 

75 

76 

74 

71 

76 

74 

63 

34 

32 

37.1 

MIN 

23 

14 

13 

31 

33 

31 

26 

20 

22 

16 

27 

28 

29 

36 

37 

28 

24 

28 

34 

37 

28 

29 

36 

4  1 

31 

32 

33 

28.1 

'OCN  VALLEY  RS 

MAX 

49 

55 

65 

62 

50 

49 

46 

48 

49 

46 

53 

49 

62 

66 

60 

65 

73 

76 

73 

78 

76 

63 

69 

77 

73 

68 

56 

35 

52 

61.0 

20 

18 

" 

25 

38 

30 

22 

31 

27 

24 

30 

34 

27 

21 

3  3 

29 

34 

29 

30 

34 

26 

43 

44 

29 

30 

40 

46 

41 

28 

36 

30.7 

NNS  FERRY 

MAX 

52 

37 

69 

67 

60 

32 

47 

50 

5* 

53 

33 

37 

60 

54 

63 

70 

65 

66 

74 

78 

80 

83 

74 

72 

80 

82 

70 

56 

62 

35 

63.9 

MIN 

29 

21 

16 

32 

40 

31 

31 

24 

24 

23 

23 

21 

24 

33 

21 

29 

44 

36 

46 

40 

34 

38 

51 

39 

30 

46 

*  7 

42 

29 

96 

32. T 

'tOING  CAA  AP 

MAX 

46 

50 

63 

60 

55 

42 

40 

47 

47 

48 

45 

48 

32 

48 

62 

75 

73 

76 

76 

62 

66 

76 

77 

67 

31 

56 

90 

30.0 

MIN 

26 

19 

26 

30 

38 

28 

25 

25 

27 

23 

24 

28 

26 

31 

75 

35 

42 

33 

39 

42 

42 

45 

44 

36 

33 

49 

46 

33 

31 

33 

32.9 

<\ct 

MAX 

47 

44 

56 

50 

43 

42 

36 

41 

34 

38 

35 

41 

35 

42 

.9 

38 

69 

70 

71 

60 

59 

66 

73 

68 

46 

49 

43 

50.7 

MIN 

27 

15 

17 

27 

26 

25 

20 

16 

20 

16 

IS 

27 

24 

27 

31 

24 

29 

34 

33 

39 

30 

26 

3S 

39 

36 

28 

31 

26.9 

'  MO  VIE» 

M«X 

57 

58 

68 

68 

69 

60 

44 

54 

35 

54 

55 

39 

59 

69 

73 

82 

83 

83 

84 

'9 

64 

83 

82 

38 

61 

61 

67.6 

MIN 

27 

19 

21 

35 

44 

32 

35 

24 

24 

28 

36 

27 

31 

36 

36 

36 

40 

41 

49 

42 

33 

30 

51 

43 

32 

37 

34.7 

'  NGEVI  LLE 

MAX 

41 

49 

89 

58 

50 

40 

42 

45 

43 

45 

45 

42 

42 

41 

56 

|* 

62 

68 

72 

65 

66 

35 

60 

73 

68 

65 

47 

35 

46 

33.6 

MIN 

19 

20 

26 

26 

35 

27 

26 

25 

24 

22 

27 

" 

27 

27 

24 

37 

34 

34 

33 

39 

4  ) 

40 

37 

38 

33 

44 

43 

31 

91 

31 

31.0 

€V 

MAX 

36 

40 

47 

48 

44 

44 

45 

44 

37 

35 

34 

34 

3S 

35 

36 

52 

54 

52 

S3 

64 

63 

69 

64 

60 

62 

69 

60 

SS 

30 

44 

46.6 

MIN 

8 

12 

20 

22 

25 

26 

26 

2 

16 

10 

3 

• 

20 

22 

25 

10 

25 

26 

22 

32 

35 

33 

32 

25 

30 

30 

15 

31 

30 

2T 

22.1 

'  JSE 

MAX 

37 

52 

51 

50 

39 

37 

40 

13 

39 

36 

32 

36 

39 

46 

51 

44 

•.9 

36 

63 

67 

66 

38 

61 

63 

66 

57 

30 

47 

45 

48.5 

MIN 

*? 

3 

7 

29 

30 

23 

21 

-  2 

9 

17 

9 

11 

20 

20 

14 

30 

33 

22 

21 

22 

23 

27 

35 

24 

24 

29 

34 

37 

30 

so 

21.4 

•  LEY 

MAX 

43 

58 

54 

52 

49 

36 

43 

39 

41 

42 

37 

43 

46 

53 

37 

57 

53 

62 

71 

70 

76 

74 

48 

72 

73 

67 

67 

32 

49 

33.2 

MIN 

15 

15 

i  I 

29 

33 

23 

24 

13 

19 

19 

20 

19 

22 

21 

33 

37 

36 

20 

32 

37 

37 

42 

31 

34 

40 

40 

40 

32 

29 

27.9 

• fR  A  NX 

MAX 

50 

45 

»« 

" 

48 

40 

37 

42 

•! 

39 

44 

43 

31 

50 

55 

39 

33 

50 

62 

71 

77 

76 

74 

65 

70 

78 

60 

39 

39 

32 

53.3 

MIN 

15 

10 

1  1 

26 

24 

32 

26 

20 

23 

12 

19 

21 

21 

14 

30 

35 

22 

20 

70 

22 

31 

42 

25 

24 

30 

41 

32 

29 

28 

24.  1 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  -  Continued  _  .  


Day  Of  Month 


Station 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

■ 

13 

14 

15 

17 

1ft 
10 

14 

Ml 

91 
21 

22 

Z3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  i 

HAZELTON 

MAX 

47 

52 

mI 

61 

56 

5  0 

39 

40 

- 

46 

_  _ 

65 

61 

59 

68 

75 

75 

76 

70 

65 

75 

76 

71 

56 

55 

b5  Ail 

MIN 

28 

16 

I? 

7ft 

2  7 

* : 

33 

38 

38 

34 

35 

36 

47 

49 

35 

32 

43 

45 

46 

28 

40  ,| 

HILL  CITY 

MAX 

38 

41 

51 

48 

17 

35 

40 

37 

43 

40 

42 

52 

58 

54 

57 

61 

72 

72 

73 

57 

65 

72 

73 

60 

52 

50 

1W 

MIN 

20 

13 

13 

23 

33 

22 

24 

18 

25 

18 

21 

24 

27 

25 

23 

28 

36 

27 

30 

28 

35 

37 

43 

33 

30 

41 

39 

35 

28 

29  l.i 

HOLLISTEf) 

MAX 

48 

44 

49 

64 

56 

48 

45 

35 

41 

41 

42 

45 

47 

49 

58 

64 

56 

60 

68 

74 

71 

73 

69 

71 

74 

76 

77 

64 

55 

48          |  ,] 

MIN 

22 

14 

\r 

f  ft 

"  jj 

fft 

f  7 

24 

^7 

Zft 

2  3 

34 

37 

38 

33 

38 

41 

42 

33 

37 

36 

34 

42 

38 

27 

31 

IDAHO  CITY 

MAX 

46 

52 

fta 

it 

J 

1*2 

ft 

60 

58 

63 

68 

75 

73 

78 

75 

68 

75 

75 

65 

56 

53 

MIN 

15 

12 

16 

?C\ 

71 

2B 

77 

22 

]z 

27 

26 

71 

ia 

28 

31 

^ 

24 

27 

■  0 

1 1 

38 

24 

26 

37 

43 

37 

23 

3  3 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

48 

44 

zz 

\\ 

3<! 

60 

56 

S3 

63 

71 

75 

75 

73 

64 

70 

79 

72 

62 

53 

52  ill] 

MIN 

23 

9 

18 

?fi 

ai 

71 

1 

* 

21 

77 

z  I 

*5 

17 

35 

3* 

23 

29 

35 

40 

35 

49 

26 

30 

47 

48 

38 

33 

34  jtj 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

47 

47 

55 

59 

4  3 

39 

35 

43 

42 

4  1 

40 

42 

46 

48 

52 

55 

65 

72 

74 

7* 

64 

65 

70 

75 

65 

47 

53 

48  J,j 

M 1  N 

20 

14 

37 

34 

29 

24 

?9 

39 

39 

38 

29 

33 

35 

41 

35 

33 

3*  h 

IRWIN   ?  S 

MAX 

46 

43 

55 

54 

46 

43 

37 

^6 

40 

42 

38 

39 

44 

43 

51 

52 

65 

71 

72 

75 

61 

61 

69 

72 

68 

60 

53 

MIN 

25 

10 

16 

33 

26 

32 

22 

15 

22 

16 

14 

25 

27 

27 

19 

32 

36 

23 

25 

25 

35 

35 

41 

25 

29 

35 

41 

39 

32 

35  U|] 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

43 

34 

» 

45 

42 

36 

29 

}9 

39 

35 

33 

33 

40 

40 

41 

46 

45 

41 

50 

56 

59 

60 

56 

50 

57 

63 

60 

46 

40 

MIN 

5 

-  1 

-  2 

ft? 

2® 

J* 

- 1 0 

17 

ftt 

1 1 

-  1 

24 

22 

1  5 

1 1 

14 

23 

24 

27 

2  1 

18 

23 

28 

33 

26 

26  L'| 

JEROME 

MAX 

49 

53 

to 

ft7 

zi 

i« 

93 

t"8 

^  ' 

7? 

68 

64 

62 

70 

76 

73 

78 

75 

67 

78 

78 

70 

54 

57 

5  3           L  j 

MIN 

26 

17 

an 

9ft 

1  Q 
il 

3ft 

3a 

3ft 

f  A 

37 
f 

ft*7 

ft6 

*6 

33 

38 

37 

41 

46 

36 

32 

44 

43 

27 

32 

32  (B 

KELLOGG 

MAX 

45 

48 

ftft 

zz 

ft 

63 

ft 

ft 

sn 

tn 

65 

75 

73 

54 

66 

52 

63 

74 

70 

62 

43 

59  Li 

MIN 

24 

24 

Z5 

77 

aft 

37 

3 

36 

3 

30 

33 

30 

37 

31 

a 

38 

aft 
35 

31 

42 

50 

45 

44 

35 

33 

40 

48 

36 

35 

39  L| 

KOOSKIA 

MAX 

50 

59 

_  ~ 

_ 

60 

56 

58 

56 

3 

55 

57 
al 

65 

66 

67 

73 

79 

77 

75 

69 

82 

73 

74 

67 

65 

59  [» 

M  1  N 

24 

23 

3 

4 1 

4  3 

33 

4  1 

44 

44 

46 

40 

35 

45 

45 

4  1 

37 

38  La 

KUNA   2  NNE 

MAX 

49 

55 

6  J 

62 

59 

5  3 

45 

5  0 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

60 

62 

73 

77 

74 

79 

65 

61 

79 

77 

60 

55 

59 

54  ■ 

MIN 

20 

IS 

23 

29 

42 

30 

31 

18 

30 

23 

22 

30 

33 

34 

21 

30 

41 

32 

36 

37 

38 

39 

45 

38 

34 

50 

51 

41 

29 

34  ■ 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

SO 

59 

61 

70 

63 

58 

49 

56 

59 

57 

54 

53 

54 

55 

67 

6B 

65 

73 

81 

80 

74 

75 

66 

70 

85 

79 

67 

60 

67 

58  U 

MIN 

28 

25 

3  1 

3  3 

46 

42 

38 

34 

3 1 

31 

36 

33 

42 

34 

43 

49 

;  1 

38 

46 

54 

48 

47 

43 

39 

54 

52 

46 

36 

42  ■ 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

46 

56 

59 

65 

59 

5 1 

4 1 

53 

54 

52 

Sft 

54 

63 

63 

69 

76 

79 

70 

72 

65 

67 

79 

73 

64 

57 

63 

57  U 

MIN 

27 

25 

30 

2ft 

: i 

Vl 

3 

V* 

33 

^a 

2ft 

ftl 

ft8 

42 

54 

47 

43 

35 

*i  M 

L I F TON   PUMPING  STA 

MAX 

46 

41 

a 

a» 

13 

aft 

33 

>ft 

ZZ 

10 

ft7 

a8 

a? 

&ft 

62 

50 

45 

.1 

MIN 

28 

18 

a 

30 

28 

19 

37 
ZZ 

1  Q 

7n 
20 

Z3 

Z3 

37 
Z  7 

33 
22. 

30 

a  1 
3  1 

7Q 
Z9 

3ft 

ze 

7Q 

29 

a 

34 

1 1 
41 

a3 
32 

33 

31 

35 

39 

38 

37 
27 

30 

•« 

LOWMAN 

MAX 

50 

52 

ft? 

- 

60 

7Z 

74 

68 

70 

70 

73 

72 

7  ^ 

70 

68 

58 

54 

•) 

MIN 

20 

22 

30 

33 

32 

26 

16 

20 

30 

35 

35 

30 

35 

30 

28 

3  1 

33 

34 

32 

37 

28 

26 

26 

22  M 

MACKAY  RS 

MAX 

41 

43 

55 

52 

38 

40 

38 

37 

38 

39 

40 

43 

51 

54 

53 

53 

52 

58 

62 

72 

57 

63 

67 

71 

62 

52 

49 

43  Lf 

MIN 

IB 

IS 

17 

23 

32 

22 

22 

10 

17 

17 

17 

18 

1  7 

24 

20 

32 

35 

30 

22 

33 

35 

33 

39 

30 

31 

31 

38 

38 

29 

29  !.l 

MALAD 

MAX 

54 

49 

60 

58 

42 

48 

41 

44 

40 

43 

42 

40 

50 

47 

54 

62 

52 

57 

64 

73 

78 

77 

65 

67 

71 

77 

69 

53 

53 

52  M 

MIN 

35 

22 

20 

35 

28 

27 

23 

24 

26 

25 

21 

24 

27 

32 

26 

33 

38 

37 

30 

34 

38 

43 

42 

34 

32 

36 

43 

42 

30 

35 

.4 

MA  LAO   CAA  AP 

MAX 

56 

49 

tft 

7? 

t*5 

3? 

3? 

3* 

at 

51 

56 

65 

75 

78 

77 

65 

66 

72 

78 

71 

52 

55 

50 

MIN 

28 

21 

it 

an 

73 

77 

f  ft 

3t 

3a 

f  1 

f  7 

f  ft 

31 

38 

33 

36 

39 

39 

31 

28 

31 

37 

36 

27 

35  M 

MAY  RS 

MAX 

49 

50 

->T 

ftl 

sn 

lO 

l* 

A  S 

to 

3  8 

63 

72 

74 

75 

70 

63 

71 

73 

64 

57 

53 

47 

i 

MIN 

IB 

11 

1 

77 

30 

a 

34 

7* 

1  fH 

14 

3 

11 

24 

24 

19 

a 

34 

30 

34 

27 

26 

33 

33 

31 

28 

25 

35 

39 

34 

31 

29 

,1 

MC  CALL 

MAX 

30 

36 

if 

e,  ft 

52 

38 

34 

„ 

MIN 

10 

8 

1  2 

18 

30 

7 

24 

77 

1ft 

ift 

1 

3A 

1 

in 

3ft 

3ft 

20 

7 

24 

3ft 

3ft 

a 

34 

22 

3A 

24 

a  7 
32 

aft 
36 

an 
30 

26 

26 

MC  CAMMON 

MAX 

50 

59 

59 

62 

53 

42 

38 

45 

43 

42 

43 

49 

54 

59 

62 

51 

56 

64 

74 

67 

70 

69 

75 

73 

79 

71 

64 

51 

52 

i 

M 1  N 

16 

26 

_'6 

22 

32 

25 

25 

25 

23 

22 

18 

23 

29 

26 

21 

22 

22 

32 

31 

30 

34 

31 

30 

28 

33 

39 

38 

39 

31 

34 

MERIOIAN    1  SSH 

MAX 

49 

56 

63 

62 

57 

49 

45 

50 

51 

49 

52 

50 

53 

53 

69 

66 

58 

65 

70 

75 

74 

78 

75 

65 

79 

77 

63 

54 

57 

56 

,1 

MIN 

24 

2b 

30 

34 

42 

32 

28 

23 

33 

34 

23 

30 

32 

33 

24 

38 

42 

40 

50 

39 

44 

43 

44 

34 

39 

50 

49 

40 

31 

35 

MESA 

MAX 

46 

52 

60 

62 

56 

51 

39 

48 

44 

47 

48 

48 

45 

49 

58 

63 

58 

70 

74 

73 

76 

71 

66 

75 

72 

66 

56 

53 

50 

MIN 

22 

25 

28 

33 

3  3 

29 

3 1 

2  i 

28 

27 

24 

30 

30 

29 

26 

3^ 

42 

33 

36 

36 

43 

42 

44 

37 

37 

48 

48 

37 

29 

35 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

45 

45 

61 

61 

56 

36 

37 

4  2 

38 

43 

39 

42 

46 

46 

55 

60 

49 

5 1 

59 

74 

73 

75 

74 

63 

71 

76 

78 

47 

54 

47 

j 

MIN 

28 

21 

24 

33 

35 

28 

25 

26 

26 

27 

25 

27 

25 

29 

25 

36 

39 

29 

29 

35 

36 

40 

46 

41 

31 

5  1 

43 

37 

33 

33 

MONTPEL1ER  RS 

MAX 

49 

43 

47 

43 

38 

36 

fl 

39 

58 

55 

tfl 

55 

68 

79 

75 

73 

70 

69 

74 

66 

64 

5  0 

46 

MIN 

13 

14 

19 

2 1 

20 

24 

1 3 

1  <• 

19 

1 5 

12 

1 8 

21 

2  1 

1 9 

29 

27 

28 

22 

25 

3 1 

32 

34 

26 

25 

30 

34 

36 

24 

24 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

44 

52 

54 

60 

57 

50 

38 

5  0 

50 

55 

45 

44 

46 

46 

58 

60 

57 

63 

70 

66 

64 

62 

58 

62 

76 

68 

61 

54 

59 

51 

MIN 

27 

25 

33 

36 

34 

31 

30 

28 

33 

33 

27 

32 

32 

31 

30 

39 

41 

38 

44 

41 

51 

43 

46 

38 

39 

39 

50 

36 

35 

37  1 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

49 

56 

69 

66 

62 

53 

45 

58 

51 

51 

51 

53 

56 

54 

63 

71 

67 

68 

72 

70 

82 

79 

80 

72 

81 

83 

67 

66 

57 

55 

MIN 

23 

2  0 

23 

30 

li 

29 

27 

It 

27 

31 

w 

33 

41 

33 

42 

36 

40 

35 

50 

36 

32 

53 

32 

39 

27 

34 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

27 

35 

3R 

40 

3  * 

26 

3ft 

3ft 

26 

2<* 

24 

43 

42 

^.6 

54 

50 

41 

46 

35 

44 

60 

54 

50 

38 

38 

31 

MIN 

15 

17 

V* 

2 1 

18 

ft 

1  3 

1  Q 

18 

|| 

17 

26  7 

NAMPA   2  NW 

MAX 

92 

51 

Sfl 

zz 

65 

60 

*iO 

*l 

S7 

|jj 

63 

68 

54 

65 

75 

78 

76 

78 

66 

67 

Rl 

77 

67 

56 

57  a 

MIN 

25 

19 

7 

33 

tft 

*7 

a3 

32 

3A 

24 

37 

30 
29 

32 

35 

aft 
35 

7a 
23 

37 

43 

36 

52 

A7 

an 
30 

36  U 

NEW  MEAOOWS  RS 

MAX 

43 

48 

60 

49 

38 

42 

44 

44 

44 

3 

ftfl 

3* 

41  |J 

MIN 

14 

14 

22 

7 

29 

30 

26 

22 

2  3 

24 

26 

25 

18 

aft 
35 

23 

3a 
23 

25 

an 
30 

an 
30 

i3 

42 

24 

3ft 

26 

aR 
38 

ft 
45 

ao 
39 

3ft 

25 

29  M 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

42 

49 

50 

57 

49 

40 

34 

45 

45 

43 

43 

42 

55 

57 

56 

&  ? 

71 

70 

6  3 

65 

54 

59 

74 

6  5 

65 

50 

53 

48  b 

MIN 

22 

22 

27 

29 

39 

30 

29 

30 

29 

25 

29 

30 

31 

28 

25 

37 

38 

38 

35 

40 

47 

43 

43 

37 

36 

43 

45 

33 

32 

32  IS 

OAKLEY 

MAX 

49 

52 

64 

58 

51 

45 

40 

37 

40 

38 

42 

47 

50 

49 

58 

66 

57 

56 

65 

73 

75 

75 

70 

65 

74 

77 

72 

59 

54 

46 

2 

MIN 

24 

IS 

25 

32 

32 

29 

26 

22 

27 

23 

26 

26 

29 

31 

24 

36 

38 

36 

33 

38 

4 1 

42 

4  1 

36 

36 

47 

44 

38 

28 

32 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

35 

3  8 

50 

49 

45 

39 

28 

33 

38 

35 

33 

32 

34 

36 

49 

54 

54 

56 

46 

52 

60 

57 

46 

39 

39 

36 

! 

MIN 

6 

-  2 

3 

16 

2  5 

1 1 

14 

6 

-  3 

0 

0 

1  B 

10 

0 

7S 
Z5 

37 

21 

71 
1 

70 

zo 

18 

25 

?6 

35 

18 

28 

32 

23 

21 

25 

0 

OLA   4  S 

MAX 

51 

50 

66 

6  1 

57 

43 

44 

45 

47 

49 

50 

49 

?  0 

5 1 

57 

62 

59 

65 

78 

79 

74 

'9 

75 

78 

81 

78 

75 

64 

58 

50 

1 

MIN 

22 

20 

19 

23 

29 

30 

32 

24 

3 1 

32 

28 

3 1 

3 1 

32 

18 

23 

42 

31 

36 

36 

37 

39 

37 

32 

32 

37 

37 

40 

29 

33 

« 

OROFINO 

MAX 

52 

61 

65 

56 

? 

~ 

_ 

a! 

7ft 

la 

I7 

61 

1 

Ml  N 

27 

25 

26 

29 

44 

37 

33 

34 

30 

26 

31 

36 

36 

36 

35 

40 

49 

a 
43 

48 

ao 
39 

aft 
36 

Q 

1 3 
4Z 

aft 
35 

38 

6 

PALISADES  DAM 

MAX 

46 

42 

51 

52 

50 

42 

41 

i.4. 

42 

40 

37 

38 

43 

40 

48 

57 

54 

5  0 

57 

72 

73 

72 

60 

75 

61 

51 

50 

» 

MIN 

27 

13 

15 

33 

26 

32 

30 

13 

21 

15 

14 

24 

26 

26 

19 

30 

36 

21 

24 

30 

35 

39 

25 

30 

39 

32 

35 

1 

PARMA   E«P  STA 

MAX 

51 

58 

63 

64 

62 

56 

46 

51 

54 

53 

50 

52 

55 

56 

63 

63 

63 

63 

74 

76 

76 

79 

77 

66 

79 

78 

65 

59 

56 

56 

1 

MIN 

22 

18 

22 

34 

44 

30 

34 

23 

34 

28 

33 

30 

34 

33 

24 

30 

43 

35 

38 

36 

44 

45 

45 

38 

35 

47 

52 

40 

28 

34 

PAUL   1  E 

MAX 

50 

48 

56 

70 

66 

59 

40 

40 

42 

41 

46 

45 

44 

48 

48 

57 

64 

5  5 

65 

67 

74 

74 

76 

61 

68 

75 

77 

68 

50 

56 

7 

MIN 

27 

17 

14 

26 

33 

29 

26 

2** 

26 

25 

26 

26 

24 

29 

22 

31 

37 

34 

32 

35 

39 

47 

30 

30 

40 

39 

38 

29 

32 

1 

PAYETTE 

MAX 

53 

56 

6 1 

64 

59 

58 

44 

55 

48 

54 

55 

55 

59 

61 

*ft 

60 

5  3 

75 

77 

78 

78 

65 

67 

78 

80 

65 

56 

67 

59 

4 

MIN 

25 

23 

25 

35 

4  5 

34 

35 

25 

34 

30 

32 

34 

35 

31 

25 

36 

43 

36 

39 

36 

45 

44 

46 

41 

37 

49 

52 

42 

30 

33 

0 

PIERCE  RS 

MAX 

37 

42 

49 

49 

55 

44 

3 

39 

44 

44 

40 

41 

55 

55 

68 

68 

55 

63 

73 

6  8 

57 

61 

40 

i 

MIN 

12 

12 

1  8 

22 

2  8 

30 

31 

32 

27 

25 

25 

30 

29 

28 

34 

30 

26 

34 

33 

38 

28 

33 

39 

32 

30 

1 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

46 

45 

59 

57 

45 

41 

37 

46 

42 

45 

42 

43 

46 

48 

55 

6  1 

52 

55 

66 

73 

76 

75 

63 

64 

71 

77 

67 

51 

55 

50 

2 

MIN 

26 

19 

18 

3* 

34 

29 

25 

24 

28 

24 

18 

28 

27 

30 

23 

39 

38 

31 

26 

32 

39 

43 

44 

33 

34 

42 

43 

36 

33 

32 

1 

PORTHI LL 

MAX 

48 

52 

49 

56 

58 

55 

49 

50 

49 

54 

50 

49 

43 

48 

54 

62 

61 

62 

68 

68 

60 

63 

62 

66 

66 

60 

60 

60 

58 

58 

! 

MIN 

22 

22 

22 

22 

35 

35 

34 

38 

28 

27 

33 

35 

29 

21 

24 

3  1 

29 

28 

28 

40 

43 

36 

43 

30 

32 

43 

45 

38 

38 

31 

1 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

55 

51 

59 

59 

57 

48 

40 

43 

38 

42 

40 

39 

49 

49 

54 

64 

63 

52 

64 

73 

76 

75 

75 

65 

70 

77 

75 

68 

51 

50 

• 

MIN 

33 

20 

1  8 

34 

26 

30 

21 

21 

24 

24 

2  1 

25 

2b 

31 

24 

33 

38 

37 

28 

33 

36 

38 

41 

31 

30 

30 

40 

40 

31 

33 

9 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

MAX 

45 

50 

49 

54 

53 

44 

47 

'.e 

47 

49 

47 

4  1 

46 

45 

55 

*  ? 

59 

57 

68 

68 

65 

62 

56 

61 

64 

6  3 

57 

53 

56 

53 

1 

MIN 

21 

19 

20 

24 

36 

32 

33 

36 

30 

22 

25 

26 

3  1 

19 

24 

30 

33 

32 

26 

36 

4 

37 

43 

34 

29 

43 

44 

37 

35 

31 

1 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

47 

45 

58 

58 

46 

40 

36 

42 

39 

40 

39 

42 

48 

54 

_ 

3 

* 

3 

50 

1 

MIN 

19 

6 

9 

34 

32 

28 

23 

18 

21 

21 

10 

2  5 

2  7 

22 

1 5 

at 

; 

7ft 

aft 

23 

33 

an 

31 

t 

R I CHF I  ELD 

MAX 

46 

46 

62 

59 

54 

54 

37 

45 

40 

42 

42 

45 

49 

47 

56 

63 

58 

57 

65 

74 

74 

75 

72 

65 

72 

74 

69 

57 

54 

50 

1 

MIN 

22 

17 

18 

23 

35 

19 

28 

22 

27 

21 

25 

24 

24 

26 

21 

29 

40 

30 

35 

34 

36 

40 

44 

28 

29 

43 

40 

29 

28 

31 

! 

RIGGINS  RS 

MAX 

50 

62 

67 

69 

68 

64 

44 

51 

50 

54 

54 

51 

54 

53 

65 

69 

66 

74 

80 

83 

77 

85 

78 

70 

82 

79 

74 

63 

65 

64  B 

MIN 

27 

28 

32 

35 

45 

38 

36 

35 

30 

30 

31 

35 

34 

39 

32 

44 

46 

39 

46 

45 

47 

45 

46 

40 

43 

5  3 

3f 

^7 

41 

ROLAND  W  PORTAL 

44 

42 

50 

47 

35 

38 

38 

36 

38 

36 

34 

32 

36 

45 

53 

50 

5  0 

58 

58 

57 

55 

44 

54 

al 

46        |  « 

MIN 

15 

16 

21 

22 

33 

28 

27 

30 

24 

20 

22 

25 

25 

24 

17 

2  7 

30 

27 

34 

34 

38 

36 

34 

31 

30 

36 

-7 

■ 

an 
30 

30 

30 

RUPERT 

4  9 

54 

63 

62 

52 

40 

43 

42 

42 

46 

44 

45 

50 

50 

60 

68 

57 

62 

69 

79 

78 

80 

62 

68 

80 

ai 

fti 

58        1  fi 

MIN 

27 

17 

16 

27 

33 

26 

24 

24 

25 

24 

24 

26 

23 

28 

22 

32 

38 

34 

32 

34 

35 

39 

47 

31 

31 

42 

42 

36 

70 
28 

31 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

45 

43 

54 

53 

46 

36 

36 

43 

39 

40 

40 

39 

hb 

47 

53 

58 

^ 

5  1 

63 

70 

75 

75 

68 

65 

69 

78 

69 

50 

48         I  {' 

MIN 

21 

10 

14 

27 

26 

31 

25 

12 

21 

20 

13 

25 

27 

21 

16 

33 

35 

23 

24 

25 

32 

30 

40 

24 

27 

33 

34 

37 

31 

30          f , 

SAINT  MARIES 

MAX 

56 

50 

60 

54 

51 

49 

47 

52 

49 

50 

51 

47 

49 

59 

62 

66 

64 

73 

65 

62 

64 

61 

63 

72 

65 

61 

55 

59 

MIN 

25 

2  0 

24 

23 

30 

31 

31 

32 

22 

30 

29 

27 

25 

29 

25 

29 

32 

34 

33 

47 

41 

42 

42 

31 

31 

42 

40 

33 

34 

37 

SALMON 

MAX 

52 

61 

62 

52 

51 

42 

44 

46 

47 

48 

45 

48 

50 

60 

37 

58 

62 

70 

76 

77 

80 

63 

68 

76 

80 

70 

55 

55 

«  ! 

MIN 

?o 

13 

14 

28 

40 

24 

31 

?-> 

20 

22 

21 

27 

24 

24 

18 

33 

33 

29 

23 

27 

34 

33 

39 

34 

26 

36 

41 

36 

30 

SANDPO I  NT   EXP  STA 

MAX 

47 

48 

46 

54 

54 

47 

49 

48 

47 

50 

45 

46 

44 

47 

53 

59 

58 

53 

51 

64 

64 

65 

54 

61 

63 

60 

57 

56 

55 

MIN 

22 

22 

23 

24 

40 

32 

32 

40 

35 

32 

29 

30 

31 

28 

26 

28 

36 

34 

28 

35 

46 

39 

44 

32 

31 

31 

46 

37 

38 

35  r 

Sm  rel*r«nc«  nolo*  tollomng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

3-Contauwd  APBIL  1953 


Slallon 

Day  CM  Month 

• 

T 

§ 



1  1 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

24 

28 

27 

20 

29 

» 

31 

► 

(ONE 

MAX 

48 

32 

•64 

61 

36 

46 

42 

44 

".3 

49 

47 

47 

52 

<.<} 

58 

65 

$7 

61 

69 

77 

77 

78 

66 

68 

76  77 

69 

56 

56 

52 

58*9 

M  I  N 

23 

19 

25 

26 

36 

26 

28 

24 

30 

24 

22 

26 

22 

26 

22 

« 

42 

38 

36 

39 

39 

39 

4* 

33 

31  44 

42 

37 

29 

31 

31.2 

ER  RS 

MAX 

A3 

38 

46 

45 

41 

40 

32 

35 

32 

29 

38 

38 

*2 

42 

47 

51 

A7 

A3 

57 

64 

'0 

71 

63 

57 

63  70 

45 

48.7 

IS 

9 

14 

25 

25 

21 

20 

IA 

1  1 

12 

7 

20 

14 

19 

171  29 

21 

21 

17 

20 

29 

29 

32 

25 

25  23 

34 

35 

27 

24 

21.2 

OFIELD 

MAX 

49 

AS 

60 

59 

50 

40 

37 

46 

40 

42 

43 

44 

50 

48 

so 

65 

36 

56 

69 

73 

77 

77 

67 

6  7 

63  78 

68 

58 

36 

54 

56.5 

MIN 

25 

10 

13 

31 

33 

31 

27 

22 

24 

21 

14 

27 

22 

26 

26  35 

42 

26 

25 

30 

37 

34 

42 

26 

23  33 

42 

38 

29 

35 

28.4 

IIT* 

MAX 

39 

32 

41 

49 

51 

43 

28 

33 

37 

32 

33 

35 

32 

33 

34 

48 

48 

45 

49 

36 

61 

61 

62 

A7 

51  61 

59 

52 

38 

43 

44.5 

MIN 

7 

A 

11 

17 

29 

19 

19 

14 

6 

10 

4 

19 

20 

1A 

A 

19 

28 

20 

22 

73 

29 

27 

33 

20 

25  33 

36 

29 

19 

24 

19.5 

ELL 

«aI 

31 

49 

62 

55 

55 

45 

35 

34 

40 

34 

33 

39 

48 

49 

52 

62 

S7 

53 

58 

69 

73 

72 

73 

63 

69     7  3 

72 

38 

53 

54.9 

M  I  N 

28 

12 

16 

32 

26 

28 

24 

22 

24 

15 

21 

20 

26 

28 

22 

34 

33 

35 

33 

31 

36 

38 

43 

37 

31  50 

4 1 

34 

29 

31 

29.3 

MAX 

*e 

44 

S3 

54 

49 

39 

35 

41 

40 

40 

42 

40 

48 

48 

S3 

39 

62 

72 

75 

76 

66 

M 

70  80 

70 

62 

33 

49 

54.8 

MIN 

16 

12 

10 

29 

26 

30 

23 

13 

20 

20 

13 

24 

26 

23 

15 

33 

16 

22 

32 

30 

41 

2? 

22  26 

33 

29 

30 

29 

24.0 

AILE* 

MAX 

A3 

38 

51 

52 

50 

45 

33 

40 

39 

38 

34 

36 

41 

44 

*B 

52 

51 

31 

36 

64 

68 

71 

70 

6«> 

67  70 

69 

50 

49 

48 

51.2 

8 

6 

7 

26 

30 

20 

20 

7 

IS 

10 

1 1 

14 

12 

21 

1  3 

27 

32 

37 

21 

21 

25 

26 

33 

21 

20     2  2 

29 

36 

29 

27 

21.0 

FALLS  PH 

MAX 

54 

6  0 

68 

66 

60 

60 

34 

52 

51 

52 

53 

54 

57 

57 

67 

73 

61 

70 

77 

84 

86 

87 

83 

71 

85  62 

71 

58 

6  1 

36 

65.7 

MIN 

31 

28 

31 

41 

35 

34 

34 

28 

32 

30 

33 

36 

40 

37 

30 

38 

41 

38 

44 

43 

46 

49 

52 

46 

41  56 

47 

43 

33 

38 

38.6 

U  EXP  ST« 

MAX 

48 

A2 

39 

41 

42 

48 

46 

51 

52 

43 

36 

31 

33 

36 

30 

38 

39 

43 

55 

38 

SB 

67 

57 

6  1 

72  63 

39 

55 

45 

44 

48.1 

MIN 

19 

13 

13 

17 

16 

18 

18 

20 

19 

16 

12 

10 

11 

1A 

11 

15 

15 

17 

17 

26 

i.' 

33 

36 

34 

37  26 

22 

33 

29 

28 

21.0 

CREEK 

MAX 

55 

32 

63 

56 

54 

44 

40 

37 

40 

39 

40 

41 

48 

43 

55 

62 

53 

55 

65 

70 

73 

73 

70 

6  1 

7A  73 

68 

30 

50 

55.5 

MIN 

19 

10 

14 

20 

26 

22 

20 

20 

IS 

10 

9 

9 

17 

27 

17 

31 

31 

40 

30 

30 

30 

32 

40 

27 

27  46 

33 

32 

23 

24.4 

FALLS  2  NNE 

MAX 

48 

53 

63 

64 

59 

52 

46 

41 

47 

AS 

46 

47 

32 

50 

59 

68 

63 

61 

72 

76 

76 

" 

76 

66 

78  78 

73 

59 

38 

35 

60.4 

MIN 

30 

13 

19 

32 

40 

29 

27 

26 

29 

24 

26 

35 

24 

31 

26 

35 

41 

39 

35 

34 

36 

** 

48 

36 

36  43 

47 

36 

32 

33 

32.9 

FALLS  3  SE 

MAX 

3? 

49 

53 

65 

61 

53 

♦1 

42 

41 

A7 

46 

47 

48 

53 

51 

39 

66 

55 

62 

72 

77 

78 

78 

63 

69  76 

78 

69 

53 

37 

58.7 

MIN 

31 

22 

18 

25 

31 

29 

27 

27 

29 

25 

28 

27 

29 

31 

29 

35 

40 

30 

32 

32 

42 

49 

49 

38 

35  37 

47 

39 

33 

33 

32.6 

CE 

MAX 

44 

51 

44 

58 

52 

43 

45 

44 

45 

49 

43 

41 

40 

44 

54 

60 

61 

59 

71 

67 

58 

63 

36 

61 

72  67 

63 

50 

58 

45 

53.7 

MIN 

20 

20 

24 

26 

38 

33 

31 

31 

27 

22 

27 

31 

30 

26 

24 

28 

35 

30 

32 

38 

45 

41 

40 

32 

31  41 

44 

36 

35 

35 

31.8 

CE  WOODLAND  PARK 

MAX 

41 

44 

50 

46 

57 

45 

37 

45 

43 

45 

45 

39 

39 

41 

52 

58 

56 

57 

69 

67 

54 

60 

52 

38  70 

65 

60 

40 

34 

31.3 

MIN 

20 

20 

21 

25 

25 

33 

32 

32 

27 

23 

23 

30 

23 

21 

23 

30 

29 

30 

34 

42 

44 

41 

12 

31  34 

A3 

37 

35 

35 

30.2 

R 

MAX 

56 

62 

65 

68 

60 

52 

45 

52 

54 

53 

56 

54 

58 

64 

68 

64 

68 

77 

80 

79 

82 

72 

76 

82 

78 

63 

58 

60 

59 

64.3 

MIN 

22 

2  4 

22 

28 

48 

38 

35 

22 

)6 

32 

29 

3B 

30 

25 

38 

36 

34 

35 

34 

A3 

41 

40 

38 

35 

48 

50 

42 

29 

30 

34.6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


iTMIII  11 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

JO 

31 

m  | 

■I0CI  DAM 

EVAP 

.05 

.12 

.05 

.  16 

.25 

.23 

.21 

.22 

.27 

.18 

.21 

.20 

.05 

.14 

.12 

WIND 

42 

55 

22 

60 

a 

45 

67 

54 

58 

12 

41 

53 

100 

37 

ON  PUMPING  STATION 

EVAP 

.14 

.13 

.12 

.19 

.04 

.01 

.06 

.04 

.13 

.14 

.00 

.03 

.12 

.17 

.23 

.23 

.27 

.24 

.20 

.24 

.18 

.05 

.19 

.12 

B  4.09 

MIND 

94 

121 

60 

171 

46 

88 

121 

SI 

216 

65 

140 

110 

95 

144 

93 

80 

97 

108 

93 

57 

66 

69 

120 

125 

70 

70 

95 

180 

123 

94 

3062 

DOCA  DAM 

EVAP 

.28 

.31 

.41 

.32 

.21 

.32 

.25 

.22 

.24 

.24 

WIND 

19S 

125 

90 

130 

110 

280 

280 

170 

100 

80 

110 

200 

160 

260 

120 

90 

170 

110 

110 

110 

90 

90 

205 

160 

60 

105 

90 

290 

220 

260 

4570 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

2H 

29 

V: 

31 

) 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

71ROCE  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

•ON  1  S 

SNOWFALL 

SN  ON  CND 

2.5 
1 

1 

T 
T 

T 
T 

.m  i  e 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

3.0 
26 

25 

4.0 

25 

3.0 
25 

6.0 
29 

1.0 
26 

24 

4.0 

25 

24 

2.0 
23 

22 

21 

T 

20 

18 

16 

14 

12 

6 

4 

3.0 

CUII  1  s 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

26 

24 

20 

20 

20 

3.0 
23 

2.0 
25 

1.0 
26 

1  .  1 

27 

25 

1.0 

25 

3.5 
28 

3.5 
31 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

T 

8 

6 

3 

T 

6  0 

6 

I  E700T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

'  E  1)3  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 
T 

T 

0.6 
T 

T 
T 

T 

0.2 
T 

I 

T 

T 

1  ET  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
T 

1.9 
1 

1.0 

3.2 
3 

0.2 
T 

T 

T 

'MILL 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

'ADI  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

4 

3 

1.5 
4 

4.5 

7 

0.5 
6 

T 

6 

T 

5 

4 

2 

1.5 
3 

1.5 
3 

T 

2 

1 

T 

T 
T 

•eiville  arbauch  rch 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

18 

17 

16 

IS 

T 
13 

0.1 

13 

1.0 
12 

T 
12 

4.5 

13 

0.5 
12 

12 

2.0 
1? 

0.1 
11 

1.0 
10 

8 

7 

6 

3 

1 

0  2 

CLT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 

SN  ON  CND 

0.5 
33 

33 

33 

30 

1.0 
28 

1.0 
28 

4.0 

31 

5.0 
36 

2.1 
37 

34 

0.5 
33 

1.5 
34 

1.0 
35 

2.0 
38 

36 

32 

1.3 

33 

0.5 
31 

30 

28 

23 

22 

18 

16 

IS 

12 

7 

2.0 
a 

6 

1  .  0 
• 

S«M  l*i«[«OCt  DOtwM  following  Station  lodvM- 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


1 1 

APRIL  9 


Day  ol  month 


aaraon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

COEUR  D ' ALENE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

T 

T 

T 

T 

COEUR  D "ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

T 

T 

T 

T 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.8 
T 

1.9 

2 

T 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GOODING  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

10 

8 

8 

6.0 
8 

2.0 
8 

2.0 
8 

4.0 
10 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

4 

3 

T 

HA  I  LEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.0 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

10 

9 

8 

T 

6 

4 

3 

2 

3.0 
T 

T 

1.0 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.2 
2 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

28 

5.5 
31 

6.5 
37 

1.0 
33 

T 

l-l 

1.0 
12 

li 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

T 

LOW MAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

1.0 

2.0 

1.0 

0.8 

l.( 

MACKAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

5 

- 

MALAD  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

MAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.1 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.3 
1 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

26 

26 

26 

2.0 
22 

22 

20 

1.0 
19 

19 

3.0 
19 

19 

18 

4.0 
19 

4.0 

22 

20 

15 

12 

8 

4 

3 

! 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
75 

74 

0.1 
74 

T 
70 

1.1 
67 

1.3 
68 

0.4 
69 

69 

69 

69 

1.6 
69 

2.7 
72 

4.8 
76 

0.5 
80 

80 

T 
79 

T 
75 

T 
74 

73 

70 

66 

2.6 
64 

2.5 
65 

67 

65 

61 

60 

2.7 
55 

0.1 
58 

0.2 

55 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

4.C 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

4.0 

T 

T 

T 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

28 

26 

26 

T 
25 

25 

2.0 
27 

T 
27 

T 
26 

T 
26 

26 

T 
27 

26 

1.0 
27 

26 

25 

T 
25 

24 

22 

21 

18 

16 

14 

13 

11 

9 

7 

7 

6 

2.0 

8 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PIERCE  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

3 

- 

- 

4 

3.0 
9 

3.0 
9 

5 

- 

1 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.9 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.4 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 

3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

ROLAND  WEST  PORTA  L 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
56 

56 

T 

56 

T 
55 

T 
53 

T 
54 

1.2 
55 

54 

54 

54 

1.1 

55 

7.7 
61 

7.8 
69 

3.7 
71 

T 
66 

60 

58 

T 
56 

54 

50 

47 

44 

42 

40 

38 

35 

32 

4.3 
34 

1.2 
32 

T 
31 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

SANDPOINT  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

T 

T 

T 

0.5 
1 

T 

SPENCER  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

33 

32 

31 

0.5 
29 

T 

28 

2.0 
29 

2.5 
31 

0.5 
30 

5.5 
35 

T 
33 

3.5 
35 

5.0 
37 

5.0 
39 

T 
37 

34 

31 

30 

29 

26 

24 

21 

18 

17 

14 

11 

10 

1.8 
10 

T 

9 

4.C 
11 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

6 

3 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

6.0 
3 

3.0 
3 

6.0 
3 

2.0 
4 

3.0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
T 

T 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

3 

T 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


btabon 

Index  No 

1  i 

1  J 

i 
1 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
table* 

Temp. 

0. 

i 
1 

a. 

ABERDEEN  EXP  STATION 

■no 

B  1 1GHA  ■ 

4  400 

ALBION 

ALMA  1  n 

■Iff 

VALLEY 

■  44  24 

GLENN  STRAIN 

AHSXICAN  FALLS   1  -» 

oa  1 i 

POWER 

2  42  44 

3P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

AVOIRS ON  DAM 

02*2 

110 

18 

3682 

OP 

OP 

a  s 

] 

7 

ABCO 

09TS 

ARROW  ROC  ■  DAM 

04  AS 

ELMORE 

<.«:■■ 

FREMONT 

2  44  05 

GUST  3TEINMAH 

ATUUTtA  1  I 

tooa 

t IHORI 

2  43  46 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

115 

14 

7390 

VAR 

8 

AfDT  RAWER  STATION 

SHOSHONE 

■ATTIC*  MODEL  BASIK 

DMT 

KOOTENAI 

■  10  CAERE  1  S 

M39 

VALLEY 

1   43  06 

NAPIER  EDVARDS 

■LACE FOOT 

MU 

BINGHAM 

2    4.1    1  I 

IP 

EARL  RODGERS 

■LAC  IF  OCT  DAM 

0*20 

CARIBOU 

111 

43 

6200 

SP 

5P 

2  3 

5 

a 

Bliss 

1002  GOODING 

114 

07 

3269 

00  IS  I        El  " 

ooisi  n  AIRPORT 

1032 

2  43  34 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOMWERS  FIRRY 

BOUNDARY 

3  46  42 

IIP 

OOLDIE  L  NEUMAYER 

■UHX 

1217 

THIN  FALLS 

114 

46 

3300 

SP 

4P 

1  1 

3 

■UMGALOV  RARCER  STATION 

1244 

CLEARRATEI 

115 

SO 

2  3 

HBD  2  RUE 

Ltn 

SHOSHONE 

■VJRLXy 

ISM 

CASSIA 

2  42  32 

FRANK  0  REDFIELD 

BURLTY  FACTORY 

1299 

CAS3 I A 

.'    4.'  14 

OA 

AMALGAMATED  SUGAR 

■BJUXT  CAA  AIRPORT 

i  109 

CASS IA 

113 

4'. 

4137 

mo 

ml' 

9  3 

3 

7 

1390 

CARTON 

l 

UM  DOI 

1400 

WASHINGTON 

CASCADE  I  MR 

1914 

■  44  31 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CKWTKRV ILLX  ARBAUCH  RCR 

I0M 

BOISE 

2  43  36 

4P 

MABEL  M  ARBAUCH 

C1ALLIS 

IMS 

CUSTOM 

114 

14 

3171 

SP 

SP 

a  a 

3 

CHILLY  BARTOR  FLAT 

1671 

CUSTER 

CLARE  FORE  1  ERE 

i  «in 

BONNER 

COBALT  BLACKBIRD  HIRE 

LEMHI 

1  45  07 

CALERA  MINING  CO 

COCUR  D  ALXHE  CAA  AP 

KOOTENAI 

3  47  46 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CCHJOI  D  ALIKE  RS 

1956, KOOTENAI 

116 

49 

2160 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

COHDA 

2071 

CARIBOU 

ANACONDA  COPPER  CO 

2134 

IDAHO 

LOUIS  KLAPPRICH 

2107 

ADAMS 

2  44  44 

LYMAN  MATH  ISON 

CROUCH  I  MM* 

1ST* 

BOISE 

6  44  OS 

6P 

HARRY  GRAHAM 

DKADVOOD  DAM 

2305 

VALLEY 

119 

30 

5375 

6P 

OP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  .1 

3 

7 

DEAD'OOD  SUMMIT 

■  in  . 

VALLEY 

DEER  FLAT  DAR 

4*4 

CANYON 

DIXIE 

2979 

IDAHO 

1  45  33 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

■1006 

1 1 ;  | 

TETON 

2  43  43 

OA 

EDITH  STEVENS 

0OBO1S  EXP  STATION 

2707 

CLARE 

112 

14 

5462 

30 

SP 

2  3 

S 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

5122 

-.  i 

2679 

IDAHO 

ILE  R ITER  1  S 

iota 

CLEARWATER 

3    4ft  4- 

GLENN  WALKER 

HMETT  7  f. 

OM 

2  43  50 

sp 

WAYNE  F  HARPER 

I1M 

CAMAS 

114 

4M 

3065 

ft  I' 

6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3 

S 

POT  RANGER  STATION 

3143  IDAHO 

L'  S  FOREST  SERVICE 

PORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3207 

BINGHAM 

112 

FORT  HALL   IR  PROJ 

GARDEN  VALLEY  RS 

34M 

BOISE 

6  44  04 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3570 

CUSTER 

1    44  19 

VAR 

U  S  V FATHER  BUREAU 

GLEN1TS  FERRY 

3031 

ELMORE 

115 

19 

2369 

7P 

7P 

2  3 

3 

7 

GOOOING  CAA  AIRPORT 

B009 

GOODING 

3732 

CARIBOU 

GRARD  Viri 

S70I 

2  42  59 

W  B I  LA  DEAL 

CHANG EVILLX 

3771 

IDAHO 

3  43  36 

KID 

MRS  A L VERA  FOSTER 

3023 

BONNEVILLE 

1 1 1 

23 

6430 

6P 

OP 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

5 

f 

3002 

CUSTTR 

MRS  BRYAN  TA  Y  LOR 

3042 

BLAINE 

V  5  FOREST  SERVICE 

HA  HER  4  NV 

3944 

JEFFERSON 

6  43  39 

U  S  F  k  V  SERVICE 

HAZEL TON 

41  41 

JEROME 

2  42  36 

3P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

■ILL  CITY 

4261 

CAMAS 

2  43  18 

1 1  '. 

03 

5000 

3P 

5P 

a  a 

5 

7 

KOLLISTER 

4203 

T»IN  FALLS 

2  42  21 

SALMON  R  CANAL  CO 

MOVE 

41*4 

BUTTE 

6  43  47 

CHARLES  D  CONG  ILL 

IDA  MO  CITY 

4442 

BOISE 

2  43  30 

R  JOHN  MEL LOR 

IDAHO  CITY  IS  SV 

4  4 

BOISE 

2  43  42 

OP 

C  M  GARDNER 

IDAHO  FALLS  6  RE 

4435  BONNEVILLE 

1  1 1 

39 

4640 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

3  3 

5 

I  DA 10  FALL5  (  A A  AIRPORT 

44S7 

BONNEVILLE 

44"'.           Hi  } 

imi  2  s 

4'  M 

BONNEVILLE 

2  43  24 

ANNA  FLEMING 

ISLAND  PARE  DAM 

ISM 

FREMONT 

2  44  23 

' 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

JACE30N  PEAK 

4412 

113 

27 

7050 

RAJ 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

4670  JEROME 

114 

31 

3785 

SP 

0  OL I VER 

2  3 

5 

474] 

LEVIS 

116 

01 

1190 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KKLLOGC 

4031 

SHOSHONE 

4  47  32 

116 

06 

2305 

OA 

IRVING  H  LAS KEY 

2  3 

5 

■oosiia 

3011 

IDAHO 

3  46  09 

119 

39 

1261 

4P 

4P 

I  T  GILROY 

1  3 

0 

3036 

ADA 

116 

24 

2685 

9P 

SP 

HARRY  V  GIBSON 

2  3 

s 

LANDMARK  RANGER  STATION 

91 10 

V ALLEY 

113 

32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

■,230 

NEZ  PERCE 

117 

09 

7A 

LEV  IS  TOM  WATER  PLANT 

5238 

NEZ  PERCE 

3   46  21 

117 

743 

9P 

SP 

LEVI5T0N  WATER  DEPT 

2  3 

3 

7 

LfVISTON  VB  AIRPORT 

VI  41 

NEZ  PERCE 

3 !  46  23 

117 

01 

1413 

■ID 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

9 

7 

LIPTON  PUMPING  STATION 

3279 

BEAR  LACE 

1  42  07 

16 

S926 

ftp 

OP 

UTAH  PAL  COMPANY 

2  3 

5 

• 

LOLO  PASS 

MM 

IDAHO 

3  46  38 

33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOHMAR 

-.414 

OOISE 

6  44  OS 

113 

39 

3870 

SP 

9P 

OR ILLS  L  JOINER 

2  3 

3 

7  S 

HACtAV  RANGER  STATION 

3M2 

CUSTTR 

6143  55 

113 

|fl 

5697 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

HA  LAD 

ONI IDA 

1  42  11 

113 

16 

4430 

7P 

7P 

J  L  CROVTHER 

2  3 

9 

HA  LAD  CAA  AIRPORT 

I :  H 

ONE  IDA 

l|42  10 

112 

Ifl 

N  J  1 ' 

Mil 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

7 

I     1  BEAR  ,     2  OOISE  ,     3  CLKAIVATKR  ,     4  COEVR  D '  ALENE  ,      3  KOOTTN  A  Y  ,     6  LOST.     7  PA  LOUSE  .     6  PATXTTX ,     0  PFJTD 
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Station 

No. 

County 

1 

1 

Obeer 
vahon 
time 

Obeerver 

Refer 

J 

j 

1 

C 

3 

I 

* 

Temp 

8 

£ 

to 
table* 

MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

M  v 

MERIDIAN  1  SSV 
MESA 

MM 

■WOH 

5716 

MM 

LEMHI 

VALLEY 
BANNOCK 
ADA 
ADAMS 

11 
s 

12 
12 

M  34 
44  34 

42  3* 

43  36 

44  37 

113  33 
116  07 
112  12 
116  24 
116  26 

3064 

3033 
4774 
2607 
3244 

6P 
4P 
9P 
SP 
OP 

CP 

:p 
0 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
R  FRED  LINDENSCKM ITT 
L  A  ROSS 
USA  CO 

3  3  0  ,  1 
2  3  9  7 

2  3  3 

3  3  3 

2  3  3  7 

MINIDOKA  DAB 
MONTPELIEJt  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

■S<*NU 

6077 

6174 

MINIDOKA 
BEAR  LAKE 

ELMORE 

12 
1 

7 
12 

42  40 

42  10 

46  44 

43  OR 

113  2* 
111  10 

117  00 
113  42 

42  60 
3943 

2628 
3164 

9P 
SP 

SP 
OP 

M 
SP 

VAK 

BP 

or 

U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
0  0  BOIL  CON  SER 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
KENNETH  J  REV MAN 

2  3  S  • 

3  3  3 

2  3  3  0 

3  3  S 

MULLAH  PASS  CAA 
N  A  IIP  A  2  NV 

NEW  MEADOVS  RANGER  STA 
NEZPERCE  2  B 
NEZ  PERCE  PASS 

6237 
MM 
MM 

0430 

SHOSHONE 

LEVIS 
LEMHI 

4 

a 

a 
n 

47  27 

43  37 

44  36 
40  13 
43  43 

119  41 
116  35 

116  12 
114  30 

6022 
2470 

3«30 

6573 

Hit' 

OA 

*>p 
CP 

MID  U  S  CIVIL  AERO  ADM 
8A  AMALGAMATED  SUGAR 
3P  U  3  FOREST  SERVICE 
6P  JOHN  KOKPL 

VAR  U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3  7 
2  3  3 

2  3  S  7 

S 

OAKLEY 

OBSIDIAN   4  NNE 
OLA  4  S 
0R0PIN0 
PALISADES  DAM 

0342 

659  0 

0704 

CASSIA 
CUSTER 
OEM 

CLEARWATER 

BONNEVILLE 

12 
11 
■ 

3 

12 

42  IS 
44  03 
44  08 
46  26 

43  22 

113  33 

114  48 
116  17 
116  IS 
111  14 

4600 
69O0 

2973 
1027 
5392 

•• 

5P 

9P 
SP 
IP 

•P 

SP 

MXRBERT  J  HARDY 
MARJORIE  L  SHAV 
VINCENT  A  RALLY 
U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  3  7 

3  3  3  7 

2  3  3 
2  3  S  • 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  E 
PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE  2  SSV 

6044 
0077 

•Mi 

7070 

MINIDOKA 
PAYETTE 
CLEARWATER 
ELMORE 

2 
12 
■ 

3 

3 

43  47 

42  37 

44  04 
46  30 

43  20 

116  37 
113  43 
116  36 
113  48 
113  10 

2224 
4200 
2139 
3173 

SP 
OA 
•P 

70 

SP 
OA 
•P 

SP 

STATE  EXP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR 
MICHAEL  HARRIS 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 
2  3  3 

2  3  S  7 
3  7 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  SUC  PACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7211 
7304 
7301 

73M 

BANNOCK 

BOUNDARY 

-ATAH 

FRANKLIN 

BONNER 

12 
9 
7 
1 
• 

42  33 
49  00 

42  05 
4S  21 

112  36 
116  30 
116  33 
111  32 
116  50 

4444 

1800 

4718 
2360 

■ni 

5P 

TP 
4P 
OP 

■ID 

SP 
TP 
4P 

U  S  ■ BATHER  BUREAU 
R  E  DEN HAM 
POTLATCH  FOREST  INC 
C  M  CRAB THEE 

2  3  3  7 
2  3  3  7 

2  3  3 

2  3  3  7 

PUN GO  CREEE 
PUTNAM  MOUNTAIN 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7433 
FMI 
7M0 

77M 

VALLEY 
BINGHAM 

LINCOLN 
IDAHO 

11 
13 

12 
11 

44  43 

43  02 

43  04 

43  23 

113  04 
112  03 

114  09 
116  19 

4600 

6300 

4306 
166S 

MID 

SP 
SP 

VAR 
V4H 

■ID 

SP 

H  EDWARD  B UDELL 
FORT  HALL  PROJECT 
A  E  C  MKATHER  STA 
LESLIE  F  BUSBY 
U  S  FOREST  SERVICE 

8 
S 

2  3  3 

2  3  3  7 

ROLAND  VEST  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

7030 
7M8 

0022 

0070 

SHOSHONE 
MINIDOKA 
FREMONT 
BENEVAH 
LEMHI 

10 

ia 

10 

47  21 
42  37 

47  19 

45  11 

113  40 
113  41 

116  34 

113  33 

4130 
4204 

2140 
3949 

SP 

OA 

7P 

SP 

HID 

SP 

KA 

TP 
SP 
m  | ; 

MRS  HOMER  WALTON 
MINIDOKA   IR  PROJ 
E  M  JERGEN30N 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  VB  OBSERVER 

2  3  3  7 

2  3  3 

3  3  S 

2  3  3  7 

SAND POINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SH08 HONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 

•137 

H.I'M 

9604 

BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

B 

2 

12 
; 

46  17 
43  37 

42  36 

43  30 

44  21 

116  34 

113  10 

114  24 
114  30 
112  11 

2100 
4730 
3970 
5733 
38H3 

SP 

7P 

SP 

SP 
TAR 

7P 
FAR 

STATE  EKP  STATION 
D  S  FOREST  SERVICE 
LEONARD  V  BOND 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9  7 

S 

2  3  3 

0 

2  3  3  7 

SPRINGFIELD 
STIBNITE 

SUN  VALLEY 

SVAN  FALLS  POWER  HOUSE 

K>. 

8730 
MIS 

BINGHAM 
VALLEY 
MADISON 
BLAINE 
ADA 

12 

12 
12 

43  04 

44  34 

43  41 
43  IS 

112  41 

113  20 

114  21 
116  23 

4420 
6330 

5121 
2323 

•P 

OA 

BP 

5P 

6P 
OA 
6P 
•>P 
BP 

E  T  SHKLMAN 
BRADLEY  MINING  CO 
VM  C  ROBERTS  JR 
EDWARD  F  3 EAGLE 
IDAHO  POVER  COMPANY 

2  3  S  7 
2  3  9 

2  3  S  7 

3  3  3  7 

TETON I A  EXP  STATION 
THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDATE  GUARD  STATION 
TV  IN  FALLS  2  NNE 

9M3 

•1 XB 

•233 
9294 

TETON 
OWYHEE 

ELMORE 
TWIN  PALLS 

12 
12 
2 
2 
12 

43  31 

42  03 

43  36 
43  43 
42  33 

111  16 
113  10 
11$  26 

113  36 

114  28 

3904 
3400 
7400 
347S 
3770 

9P 
•P 

5P 

SP 
•P 
VAR 
VAR 

EXPERIMENT  STATION 
HRS  L  E  TANNER 
U  S  BOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  COM8E31 

2  3  3 

2  3  3  7 

S 

2  3  3      7  8 

TV  IN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

VIENNA 

WALLACE 

VALLACE  WOODLAND  PARK 
REISER 

Mta 

B  IB  1 

'.ft  IH 

TV  IN  FALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

VASHINGTON 

12 
11 
4 

12 

42  32 

43  49 
47  26 
47  30 

114  23 

114  31 
119  96 

115  33 

116  38 

3770 
8600 
2770 
2930 
2114 

OA 

HA 

f.P 

OA 
VAR 
ftp 
OA 
6P 

AMALGAMATED  SUGAR 
V  S  SOIL  CON  SER 
w  FEATHERS TOME  JR 
ROBERT  J  SKANTSL 
ROLAND  KEMENVAY 

2  3  3 

S 

2  3  S  7 
2  3  3 

WINCHESTER  1  SE 
YELLOW  PINE 

■640 
••SO 

LEVIS 
VALLEY 

3 
1 1 

46  14 
44  38 

116  36 
113  29 

3930 
4760 

4P 

4P 

PAR 

MA  LLACK- HOWARD  LBR  CO 
L  J  MILLER 

2  3  3 

S 

REACTIVATED 

STREVELL 

CASSIA 

12 

42  01 

113  13 

32  M 

5P 

IDAHO  STATE  POLICE 

2  3  3 

OREILLE,     10  ST.  JOE .     11  SALMON.     12  SHAEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHC 

195C- 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  basis.      There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  1b 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  ne» 

snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station, have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  oi 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regardinf 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 


WEATHER  SUMMARY 


•Unseasonably  cool  weather,  which  had  be- 
gun in  April,  carried  over  through  the  month 
of  May.  The  state-wide  monthly  average  tem- 
perature of  48.6°  was  the  lowest  since  1933, 
and  among  the  four  lowest  averages  for  May 
since  1893.  Precipitation,  although  averag- 
ing 157%  of  normal  for  the  State,  has  been 
heavier  during  May  in  a  number  of  years.  The 
number  of  days  with  measurable  rain  averaged 
higher  than  usual,  while  the  state-wide  snow- 
fall average  was  also  a  little  above  the  May 
mean.  Sunshine  appears  to  have  been  close 
to  the  seasonal  normal  in  the  extreme  north- 
ern part  of  the.  State,  but  definitely  below 
normal  in  the  southern  divisions  where  Boise 
recorded  only  54%  of  possible  and  Pocatello 
55%. 

Positive  departures  from  normal  precipi- 
tation were  recorded  at  all  but  a  few  sta- 
tions in  the  State.  The  most  notable  excep- 
tions were  Porthill  and  Bonners  Ferry  where 
negative  departures  of  approximately  3/4  inch 
appeared.  Departures  of  +1.50  inches  or  more 
occurred  at  many  stations  in  the  Boise  and 
Payette  River  Basins,  with  a  few  of  similar 
magnitude  scattered  along  the  Snake. 

During  the  first  half  of  the  month  pre- 
cipitation was  comparatively  light  through- 
out the  State,  but  even  then  temperatures 
were  below  normal  on  all  but  a  few  days.  In 
the  latter  half  of  the  month  precipitation 
was  both  frequent  and  abundant  while  temper- 
atures remained  depressed  below  normal  lev- 
els almost  continuously  throughout  the  peri- 
od. The  stormiest  periods  came  between  the 
18th  and  24th  and  again  on  the  28th  and  29th. 
During  these  periods  nearly  every  station 
in  the  State  recorded  its  maximum  daily  pre- 
cipitation for  the  month.  At  more  than  20 
stations  the  maximum  daily  amounts  exceeded 


one  inch,  with  a  few  approaching  two  inches, 

The  cool,  wet  weather  hampered  field  work 
delaying  planting  of  spring  grains  in  th 
Northern  Division,  planting  of  potatoes  an j 
thinning  of  beets  in  southern  counties.  Th  jj 
moisture  was  generally  welcome  on  drylanl 
grain  fields  and  on  ranges,  which  were  ii 
very  good  condition  at  the  close  of  thJ 
month.  Crop  growth  was  generally  considered 
slow  and  most  crops  were  reported  as  not  hav | 
ing  attained  normal  development  for  the  sea- 
son. Nevertheless  crop  prospects  appeare I 
good  despite  some  losses  from  frost  durin; 
May.  During  the  second  week  freezing  weather 
struck  particularly  hard  in  south-central 
and  southeastern  districts  where  early  fruits 
were  hard  hit;  new  alfalfa  suffered  as  muc i 
as  50%  damage  and  some  sugar  beets  were  lost, 

Although  May  is  normally  a  rather  storm/ 
month,  storm  damage  during  this  month  wai 
not  extensive.  Hail  on  the  19th  marked  thffl 
prune  crop  in  the  Fruitland-New  Plymouti 
area,  and  on  the  21st  and  22d,  brief  hail- 
storms near  Mesa  in  Adams  County  did  sligh: 
damage  to  pears  which  were  in  an  early  stag; 
of  development.  Strong  winds  on  the  21st  ufi-: 
rooted  some  trees  and  did  minor  structural 
damage  near  McCammon,  while  a  small  whirl- 
wind did  similar  damage  near  Shoshone  durin; 
the  final  week. 

The  snowpack  remained  unusually  heavy  at 
the  close  of  May  and  little  increase  ii 
streamflow  from  snowmelt  was  observed  by  th i 
end  of  the  month.  Irrigation  practically 
ceased  with  the  copious  rains  of  late  May 
and  on  most  projects  reservoir  storage  was 
high  with  prospects  of  more  than  ample  wate* 
supplies  for  the  summer. 
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TEMPERATURE  AJID  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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0 
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1 
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45.7 
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6+ 
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0 

0 
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2.37 
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.71 

24 

.0 

10 

1 
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48.5 
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77 

6 

26 

4 
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0 

0 
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24 

T 

0 

12 

1 
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75 

5+ 

23 

22 

0 

0 

0 
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6 

27 

22 
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c 

0 
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19 

•5 

0 

6 

1 

Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK   1  S 
80NNERS  FERRY 
BUNGALOW  RS 
BURKE  2  NNE 
CLARK  FORK   1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD 
COEUR   D  ALENE  CAA  AP 
COEUR   D  ALENE  RS 
COTTONWOOD 
DIXIE 

ELK  RIVER   1  S 
FENN  RS 
GRANGEVI  LLE 
KELLOGG 
K00SKIA 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 
MOSCOW  U  OF  I 
MULLAN  PASS  CAA 
NEZPERCE  2  E 
OROFI  NO 
PIERCE  RS 
PORTHILL 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RIGGINS  RS 

ROLAND  W  PORTAL 

SAINT  MARIES 

SALMON 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PK 
WINCHESTER   1  SE 

DIVISION 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 
ANDERSON  DAM 
ARROW ROCK  DAM 
ATLANTA   1  E 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AP 

BUHL 

CALDWELL 
CAMBR IDGE 
CASCADE  1  NW 
CHALLIS 
COUNCIL 
DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRAND  VIEW 
HAZELTON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
IDAHO  CITY 
JEROME 
KUNA   2  NNfc 
MC  CALL 

MERIDIAN   1  SSW 
MESA 

MOUNTAIN  HOME 
NAMPA   2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
OBSIDIAN  4  NNt 
OLA  4  S 
PARMA   EXP  STA 
PAYETTE 
RICHFIELD 
SHOSHONE 
STIBNI TE 
SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS   2  NNE 
TWIN  FALLS   3  SE 
WE! SER 

DIVISION 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 

AMERICAN  FALLS   1  NW 
ARCO 

ASHTON   1  S 


//r 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.13 

.  1 1 

T 
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.09 

T 
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3.06 

T 

T 
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T 

T 

.09 
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•  09 

T 
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•  OA 

T 
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■  .  ' 

T 

.90 

.03 

•  14 

•  02 

.10 

.20 

.02 

.32 

■  10 

•  82 

•  If 

CAMBRIDGE 

2.66 

•  T7 

.32 

•  43 

•  03 

.05 

•  02 

.13 

■  09 

•  79 

•  01 

CASCADE  1  N» 

3. OA 

.13 

.12 

T 

.79 

.26 

.29 

•  OA 

.01 

T 

.2A 

.91 

.37 

T 

•  03 

CCNfEBVlLLE  ARBAUGH 

3.5B 

.07 

•  49 

.  . 

.  12 

T 

.01 

■  04 

T 

.89 

.32 

■  47 

.OT 

.19 

■  02 

.01 

.11 

.90 

•  1A 

.  >l 

.16 

CHALLI5 

.03 

T 

.  :  1 

•  03 

.03 

•  04 

.19 

T 

.  - 

•  03 

.08 

■  02 

.03 

•  31 

CHILLY   BARTON  FLAT 

1.60 

T 

T 

.  19 

T 

.10 

.21 

.20 

.39 

.60 

•  10 

CLARK  FORK  1  ENE 

•  09 

.14 

.05 

.21 

.11 

•  12 

.08 

.13 

•  59 

.19 

.07 

•  14 

COBALT  BLACKBIRD  M|NF 

?.?9 

.16 

T 

.12 

.11 

.22 

.43 

.  :  * 

•  22 

T 

.  ?! 

■  30 

.01 

.A2 

T 

COCUR  0  ALENE  CAA  AP 

2.16 

T 

T 

.12 

.OA 

.06 

.03 

.01 

T 

T 

.22 

.02 

T 

.17 

.09 

•  11 

■  09 

•  11 

T 

•  1A 

•01 

.10 

COCL'R  D  ALENE  RS 

2.29 

.06 

T 

.10 

.02 

■  01 

.03 

.15 

.01 

T 

•  07 

.  98 

T 

.22 

.  16 

•  16 

•  11 

.02 

.01 

COMOA 

3.73 

.13 

.06 

.07 

.01 

.20 

•  01 

T 

1.09 

.11 

.10 

•  04 

.12 

.90. 

.11 

.06 

.10 

.  26 

COTTDNMOOO 

2.58 

T 

T 

.32 

.01 

T 

T 

.08 

.01 

T 

.64 

.20 

.00 

■  40 

.04 

.06 

.01 

•  63 

T 

COUNCIL 

2.70 

.20 

•  01 

.03 

.89 

.38 

.31 

.14 

•  09 

T 

.06 

.14 

•  AA 

T 

.09 

CROUCH  ?  nnm 

3.27 

.21 

.06 

.79 

.36 

.  T* 

.03 

.12 

•  01 

.14 

.99 

•  29 

•  16 

DEAOVOOO  dam 

3.13 

•  02 

T 

.31 

T 

.01 

T 

T 

T 

•  67 

.25 

.10 

.10 

.17 

.11 

•  02 

.01 

.30 

.09 

T 

■  30 

OVER  FLAT  DAM 

2. AO 

T 

•  91 

.08 

.02 

.02 

.18 

.0. 

T 

.21 

.10 

•  72 

.02 

■  03 

DIIIE 

3.61 

•  11 

.OA 

■2« 

•  24 

•  01 

.02 

T 

T 

.30 

.60 

.30 

.22 

.18 

.  15 

.19 

•  07 

T 

•  49 

.02 

•  21 

ORIGGS 

2.37 

•  11 

.79 

.20 

.07 

•  11 

.01 

.04 

•  OA 

.20 

.?? 

.39 

•  43 

•  10 

.17 

.0) 

DUBOIS  EIP  ST. 

2.00 

.02 

.16 

•  93 

.19 

■10 

.02 

.33 

.99 

•  OA 

•  21 

■  03 

DUBOIS  CAA  AP 

2.01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  16 

.90 

.12 

•  20 

T 

.99 

..1 

.19 

•  02 

ELK  RIVER  1  S 

4.27 

.IB 

.  g  i 

T 

•  13 

•  OA 

.65 

.96 

.19 

.  . 

.09 

. 

T 

.02 

•  01 

.12 

.26 

.02 

•  01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


I  DAH'„ 

Table  3-Conlinued  may  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1    |   2   j  3 

4 

5  |  6 

7  | 

8  | 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  1  14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29  J 

30 

31 

EMMETT  2  E 

'.It 

"Tio" 

.12  . 

FA I RF I ELD 

1  .90 

T 

7 

.04  .02 

.02 

.15 

.33 

.10 

.05 

.22 

.88 

.01 

FENN  RS 

4.53 

.0? 

.55 

.36 

.  12 

.01 

.29 

.02 

.86 

.27 

.38 

■  50 

.30 

.22 

.09 

.36 

.13 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

2*23 

•  11 

.06 

.04 

.13 

.04 

.12 

.16 

.05 

1  ,09. 

.25 

•  18 

GARDEN  VALLEY  RS 

2*90 

.05 

■  17 

.06 

7 

.72 

.22 

,60 

.10 

.09 

.02 

.18 

.41 

.13 

.05 

.08  « 

GLENNS  ferry 

1  .99 

.  0 

.03 

.06  , 

GOODING  CA A  AP 

1  .97 

.06 

.01 

7 

7 

7 

!41 

.09 

.02 

7 

7 

1.03 

.35 

GRACE 

7*62 

•  04 

•  13 

.03 

.03 

.07 

.38 

.41 

.20 

•  10 

.01 

.60 

.45 

.11 

.26 

7 

GRAND  VIEW 

2.11 

.05 

7 

.45 

.24 

T 

.05 

.06 

.21 

•  82 

.23  . 

GRANGEV1LLE 

3*2) 

T 

•  38 

.06 

.07 

7 

7 

.  19 

1.08 

.06 

.32 

.16 

•  04 

.24 

.10 

.05 

.01 

.45 

7  I 

GRAY 

3*63 

,05 

•  80 

.  34 

.  40 

•  45 

40 

39 

45 

20 

GROUSE 

1*04 

•  04 

.12 

.03 

.11 

.15 

.37 

.16 

.06 

HAMER  4  NW 

1*11 

•  13 

7 

7 

■  14 

.  10 

.04 

.51 

.16 

.03 

HAZELTON 

1.67 

.  10 

.03 

•  02 

T 

•  29 

.  15 

.07 

T 

.  16 

■  02 

.  10 

.71 

.02 

HILL  CITY 

2.57 

.06 

7  .25 

T 

7 

■  29 

.14 

.18 

7 

.02 

7 

.37 

1.20 

.06  , 

MOLL  1 STER 

1.66 

.03 

•  16 

•  04 

•  25 

.23 

•  14 

■  19 

•  09 

.53 

LIS 

T 

.07 

.08 

.03 

.08 

.43 

.06 

■  39 

.04 

IDAHO  CITY 

3.75 

.24 

•  16 

.  B-i 

•  01 

.34 

.02 

■  02 

1 .02 

.49 

•  26 

.02 

.10 

.06 

.02 

.03 

.57 

.05 

.25  ■ 

IDAHO  CITY  13  SW 

3.04 

.51 

T 

T 

7 

7 

•  63 

.  15 

•  42 

T 

.03 

.03 

7 

T 

.58 

■  38 

.01 

.30  ■ 

IDAHO  FALLS  6  NE 

?.?9 

•34  .03 

T 

•  21 

T 

7 

■  06 

.41 

.93 

.01 

.27 

.  0  1 

AP 

2.1$ 

16 

07 

•  14 

7 

•  1 1 

T 

36 

.45 

.53 

*■ 

IRWIN  2  S 

2-27 

•  08 

.17 

•  10 

7 

.  16 

•  25 

.04 

.44 

•  03 

.52 

.33 

.  11 

•  04 

ISLAND  PARK  DAM 

5.07 

•  65 

T 

•  13 

.22 

•  85 

.75 

•  40 

•  11 

.57 

.70 

.45 

■  09 

.  15 

JEROME 

2.07 

•  04 

7 

.05 

.01 

.36 

.28 

.09 

.04 

T 

.09 

.27 

•  84 

7 

KELLOGG 

3.52 

.14  .03 

.21 

.12 

.04 

.01 

.14 

.15 

.06 

.42 

.13 

•  09 

7 

.67 

.78 

.05 

.21 

•  27 

K  , 

4.67 

•  ?  1 

■  64 

.13 

.05 

.04 

1 . 38 

.47 

•  50 

.29 

.02 

.51 

.08 

07 

KUNA   2  NNE 

3*12 

.22 

T 

.96 

.04 

.  10 

.50 

7 

7 

.07 

•  33 

.86 

7 

.04  . 

LEWISTON  WATER  PLANT 

1.62 

.28 

T 

.40 

.14 

■  21 

7 

•  05 

.11 

7 

■  34 

•  01 

7 

.06 

7 

.02  ■ 

LEWISTON  WB  AP  R 

1.93 

.36 

T 

7 

7 

7 

•  54 

•  11 

.?) 

.01 

•  05 

.20 

7 

.34 

7 

7 

.08 

.0? 

.01  ■ 

LIFTON  PUMPING  STA 

1.51 

T 

.01 

7 

.04 

7 

.05 

.22 

.29 

.10 

7 

.22 

.  19 

.01 

.01 

.02 

.08 

.26 

7 

•  84 

.08 

.06 

.12 

•  09 

.25 

7 

.  24 

MALAD 

1.90 

T 

T 

T 

7 

.25 

.12 

7 

•  09 

.04 

.69 

.22 

.49 

MALAO  CAA  AP 

1.66 

T 

7 

7 

T 

7 

.30 

.02 

•  04 

.22 

.39 

.42 

.  47 

MAY  RS 

1.57 

T 

T 

.08 

7 

.37 

7 

.17 

T 

.05 

.  28 

.44 

*  18 

MC  CALL 

3*14 

.07 

.28 

.68 

.68 

•  16 

•  45 

.09 

.09 

.02 

.35 

.20 

•  03 

.04  • 

MC  CAMMON 

2.52 

05 

03 

08 

7 

.08 

.15 

08 

05 

05 

1.39 

04 

10 

MERIDIAN    1  S5W 

3.12 

.05 

1.02 

7 

.18 

.25 

.70 

•  92 

7 

7  , 

MESA 

3.15 

.21 

7 

7 

1.10 

.35 

•  33 

•  20 

.06 

.  19 

.22 

.41 

■  08  • 

MINIDOKA  OAM 

2.19 

.01 

.10 

.16 

■  33 

.03 

.20 

.20 

•  77 

.03 

.35 

.01 

MONTPEL 1 ER  R S 

1  .73 

.06 

.02 

.01 

•  04 

.04  .01 

.01 

.  18 

•  04 

.50 

.12 

.02 

.18 

.22 

.12 

.16 

I 

1.77 

30 

.  08 

•  04 

04 

.13 

•  07 

22 

08 

09 

06 

MOUNTAIN  HOME 

.15 

■  43 

.25 

.07 

7 

7 

7 

.53 

•  34 

-  ! 

MULLAN  PASS  CAA 

2.41 

T  T 

.11 

.05 

.08 

•  01 

7 

7 

.39 

.19 

.06 

.18 

.  16 

.75 

•  15 

.10 

7 

.10 

.0) 

.15  ■ 

N  AMP  A  2  NW 

2.30 

T 

T 

T 

.65 

.12 

.02 

.02 

.01 

.11 

7 

.24 

•  95 

.06 

.12  • 

NEW  MEADOWS  RS 

3.29 

.14 

.33 

1 .02 

.35 

.55 

.09 

.06 

.04 

.36 

.03 

.01 

.18 

.02 

.11  . 

NE2PERCE  2  E 

3.37 

T  .0? 

■  66 

•  06 

7 

•  01 

7 

.77 

.32 

•  55 

•  06 

.  45 

•  01 

.02 

•  02 

.41 

.01 

T  A 

7.70 

•  05 

•  17 

■  02 

.13 

7 

.23 

.07 

.26 

•  02 

•  03 

.21 

.64 

.17 

.20 

ORSIDIAN  4  NNE 

1.25 

T 

•  03 

T 

.08 

•  04 

.21 

.19 

•  09 

•  05 

T 

.15 

.41 

OLA  4  S 

4.46 

.10 

T 

,0] 

■  03 

•  20 

1.68 

.44 

.27 

•  06 

.07 

.03 

7 

.12 

■  37 

1.00 

.08 

OROF I  NO 

3.07 

•01  «03 

.53 

T 

.02 

.05 

7 

.20 

7 

.01 

.98 

.37 

.24 

.10 

7 

.26 

•  02 

.06 

.03 

7 

.  14 

7 

.02  . 

2.57 

06 

02 

02 

20 

07 

02 

69 

PARMA  EXP  STA 

2.65 

.14 

T 

.02 

.99 

.04 

.12 

•  09 

.10 

.02 

.43 

.02 

.06 

.76 

.06 

PAUL  1  E 

1  .92 

.08 

.08 

.57 

.18 

.50 

.04 

.13 

•  34 

PAYETTE 

7.20 

T 

.02 

•  78 

.10 

.15 

■  10 

.04 

.02 

.21 

.18 

.58 

.02  . 

PIERCE  RS 

2.73 

.13 

•  56 

.17 

.12 

.05 

.01 

1  .27 

.10 

.18 

•  11 

•  03 

2.63 

01 

05 

01 

70 

36 

36  • 

POCATELLO  Wfl  AP  //R 

1.57 

.01 

.03 

.01 

.05 

.01 

7 

.11 

.01 

.11 

.07 

.35 

.49 

.11 

■  21 

PORTHI LL 

.87 

.10 

.08 

.14 

7 

.19 

.36 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

2.36 

.07 

•  02 

.01 

.01  7 

.01 

•  40 

.33 

.02 

.03 

.82 

.02 

.59 

•  05 

PR IE ST  RIVER  EXP  STA 

2.33 

.09  T 

.19 

.12 

.07 

.09 

7 

.01  7 

7 

.03 

.24 

.01 

.05 

■  16 

.23 

7 

.26 

•  58 

7 

.05 

.15 

7  ■ 

REACTOR  TESTINCi  STA 

1  •  78 

T 

.07 

7 

•  1  7 

•  03 

.53 

.70 

.24 

.04 

RICHFIELD 

•  91 

.06 

7 

.26 

.03 

.18 

.07 

.31 

RIGGINS  RS 

2.85 

.12 

.  10 

.04 

•  01 

.12 

.61 

.33 

.59 

.12 

•  23 

.05 

.52 

.01  • 

ROLAND  W  PORTAL 

4.85 

.03  T 

.10 

.  30 

.13 

•  10 

.60 

.10 

•  51 

.37 

.22 

.10 

1.03 

.69 

.  15 

.16 

•  26  • 

RUPERT 

1.50 

.04 

.02 

.09 

.27 

.02 

.13 

.50 

7 

.05 

.38 

1.66 

.  17 

.10 

SA I NT  MAR  I c S 

2.78 

.01 

.03 

.02 

.32 

7 

•  02 

7 

.16 

.19 

•  49 

.31 

•  09 

SALMON 

1.36 

T 

.02 

.01 

.01 

.10 

.08 

• 

.57 

.45 

.02 

SHOSHONE 

7.40 

.03 

.02 

.06 

.09 

.27 

.08 

.11 

.07 

.02 

1  .07 

.58 

SPENCER  RS 

3.11 

•  02 

.06 

.04 

.53 

.42 

.10 

1.10 

.03 

.17 

.05 

.02 

ST I AN  I TE 

3.12 

.08 

.30 

.11 

.05 

69 

29 

02 

29 

.07 

STRE VGLL 

1.50 

.14 

T 

.01 

.08 

.07 

.10 

.  : 

•  02 

.86 

7 

.18 

SUGAR 

1.62 

.04 

.01 

.06 

T 

7 

.14 

.42 

.83 

.  12 

7  • 

SUN  VALLEY 

1.10 

.02 

T 

7 

7 

7 

.25 

7 

7 

•  .3 

7 

7 

.55 

T 

1.70 

■  05 

.10 

.  79 

.  13  . 

TETONIA  EXP  STA 

1.84 

T 

.06 

•  16 

.22 

.12 

.10 

.  '-  3 

.20 

.  17 

.45 

•  06 

THREE  CREEK 

2.26 

.05 

.04 

.03 

7  .06 

•  08 

.11 

.11 

.21 

•  20 

.15 

.23 

.  ]  J 

.03 

.33 

.45 

• 

.08  . 

TWIN  FALLS  2  NNE 

1  .00 

.05 

7 

.33 

.20 

'1 

.03 

.07 

.30 

.69 

.  12 

TWIN.  FALLS  3  SE 

7.06 

.06 

.01 

7 

.33 

•  40 

.01 

•  02 

.14 

■  24 

.48 

.  10 

.07  . 

WALLACE 

4.50 

.03 

.10 

•  13 

•  22 

.06 

7 

.23 

.97 

.09 

.02 

.36 

.08 

.09 

.11 

7 

1.32 

.22 

.17 

T 

.03 

.  ? 

.15  . 

WALLACE  WOODLAND  PAP* 

3.28 

.11 

.  14 

.20 

.09 

.16 

.38 

.27 

.12 

•  11 

■  26 

1.10 

.08 

•  15 

.11 

WEISER 

1.93 

•  68 

•  08 

.10 

.04 

•  03 

.02 

.16 

.10 

.68 

7 

.04  ■ 

WINCHESTER  1  SE 

3.35 

•  42 

.02 

.87 

.09 

.50 

.09 

.28 

■  27 

.18 

.17 

.03 

.29 

.14  ■ 

See  nfmnn  not**  lollowing  Stolion  lnae» 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 


BERDEEN  EXP  STA 
LB  I  ON 
LPHA  1  NE 

MERI C AN  r  ALLS  1  NX 
NDERSON  DAM 

RCO 

RRONRCCK  DAM 
SHTON   1  S 
TLANTA    1  E 
VERY  RS 

AVVIEK   MODEL  BASIN 
IG  CREEK  IS 
bACKFOOT 
.ACKFOOT  DAM 
ISS 

USE  LUCKY   PEAK  DAM 
)ISE   KB  AP 
>NNERS  FERRY 
1ML 

INGALOW  RS 

IRKE   2  NNE 
RLEY 

IRLEY  FACTORY 
IRLEY  CAA  AP 
LOWE  LL 

M8R I OGE 
SCADE    1  NH 
ALL  I  5 

ILLY  BARTON  FLAT 
ARK  FORK   1  ENE 

IBALT  BLACKBIRD  MINE 
EUR  D  ALENE  CAA  AP 
■EUR  D  ALENE  RS 
NOA 

ITTONKOOD 
UNCIL 

JADUOOD  DAM 
,ER  FLAT  DAM 
ME 
,TGOS 

IBOIS  EXP  STA 
30IS  CAA  AP 
|l  RIVER   1  S 
1ETT  2  E 
IRFIELO 


RS 


IT  MALL    INO  AGENCY 
*XU  VALLEY  RS 
-INNS  FERRY 
•70ING  CAA  AP 

VCE 

'.NO  VIE« 
I  NGCVULE 

i  Y 


IDAHO 
MAY  1953 


Day  Of  Monlh 


s 

| 

2 

3 

g 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

1 

U 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

1  „ 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

MAX 

SO 

56 

6Y 

77 

56 

55 

47 

53 

56 

54 

64 

69 

70 

73 

76 

70 

70 

58 

61 

59 

67 

53 

67 

70 

69 

68 

57 

67 

74 

63.4 

Ml  N 

29 

21 

26 

23 

27 

31 

39 

30 

32 

28 

27 

30 

30 

30 

30 

33 

39 

42 

48 

40 

34 

30 

33 

36 

2V 

3b 

35 

48 

37 

42 

40 

3  3«7 

MAX 

5* 

50 

48 

6b 

72 

73 

70 

58 

41 

49 

51 

53 

61 

66 

6  7 

67 

58 

66 

64 

55 

53 

57 

61 

47 

64 

66 

65 

63 

52 

65 

73 

60.1 

Ml  N 

30 

28 

22 

21 

24 

33 

31 

31 

27 

23 

28 

21 

31 

31 

4 1 

33 

42 

32 

43 

26 

31 

33 

25 

33 

30 

42 

36 

40 

37 

31.3 

MA» 

x>8 

49 

5 1 

67 

73 

74 

59 

60 

48 

52 

46 

5? 

50 

60 

68 

52 

57 

65 

57.1 

?6 

30  26 

32 

3 1 

i 

23 

3 1 

25 

41 

38 

4  1 

39 

28.6 

MAX 

7* 

\ . 

it 

55 

59 

65 

50 

0  J 

67 

65 

67 

59 

67 

75 

62.0 

'  : 

40 

? 

ta 

2*j 

28 

38 

32 

32 

36 

32 

30 

39 

37 

47 

38 

42 

39 

34.9 

MAX 

7Q 

_ 

\\ 

64 

\ 

jj 

Aft 

52 

t  8 

5  H 

54 

6  ) 

66 

7  1 

63 

55 

70 

71 

64.6 

29 

36 

*Q 

43 

31 

41 

A,  I 

38 

n  > 

39 

36 

34 

40 

39 

3*- 

4  1 

33 

42 

40 

42 

43 

38.3 

MAX 

^ 

g  .. 

66 

7  5 

75 

73 

54 

52 

50 

52 

56 

61 

69 

6fl 

70 

65 

56 

55 

60 

*0 

MIN 

32 

29 

3  i 

25 

30 

31 

40 

28 

31 

29 

33 

27 

30 

35 

32 

42 

31 

30 

23 

27 

MAX 

50 

52 

58 

65 

72 

HQ 

82 

60 

50 

54 

62 

60 

68 

73 

72 

72 

58 

58 

49 

57 

56 

55 

63 

58 

67 

63 

»* 

68 

62.3 

MIN 

29 

28 

32 

37 

40 

44 

45 

34 

37 

30 

37 

41 

40 

41 

49 

42 

48 

40 

43 

35 

41 

41 

35 

42 

35 

43 

43 

44 

47 

39.6 

MAX 

47 

54 

58 

06 

72 

76 

71 

6  2 

5fi 

61 

55 

60 

o  S 

67 

65 

10 

55 

54 

49 

57 

64 

58 

64 

63 

61 

58 

60 

58 

71 

60.7 

MIN 

31 

33 

32 

29 

34 

3 1 

31 

32 

32 

33 

34 

35 

35 

37 

35 

27 

34 

31 

34 

34 

37 

35 

37 

36 

35 

33.2 

MA  * 

43 

48 

6  6 

65 

70 

70 

* 

\* 

*.* 

63 

'>L' 

Aft 

b  8 

58 

50 

46 

45 

49 

44 

55 

50 

64 

63 

51 

59 

64 

55.6 

M  I  N 

22 

19 

24 

29 

34 

39 

* 

■  J 

20 

23 

31 

36 

33 

40 

30 

30 

22 

31 

32 

25 

34 

28 

38 

33 

32 

31 

30.1 

MA  * 

48 

54 

62 

80 

88 

83 

5  u 

63 

9 

\  i 

74 

75 

69 

66 

75 

62 

57 

55 

56 

62 

55 

54 

67 

68 

74 

69 

64 

74 

65.7 

MIN 

36 

32 

36 

29 

36 

40 

41 

?  7 

37 

36 

35 

3* 

31 

38 

-  0 

43 

38 

37 

49 

40 

31 

34 

32 

34 

32 

37 

39 

36 

44 

50 

42 

36.9 

MAI 

55 

58 

56 

67 

69 

73 

61 

52 

54 

52 

56 

73 

74 

65 

69 

72 

68 

62 

55 

56 

58 

56 

60 

62 

63 

61 

70 

64 

67 

62.5 

MIN 

33 

35 

28 

31 

35 

38 

42 

39 

34 

35 

32 

42 

46 

38 

48 

44 

50 

48 

30 

36 

38 

30 

30 

43 

43 

32 

50 

47 

36 

37.9 

MAX 

AO 

46 

56 

67 

73 

72 

52 

46 

40 

39 

45 

57 

59 

62 

62 

65 

64 

63 

55 

45 

44 

42 

44 

42 

55 

55 

63 

61 

56 

61 

78 

55.1 

MIN 

24 

19 

1 6 

19 

21 

24 

25 

26 

23 

29 

27 

24 

22 

2t 

25 

27 

27 

37 

29 

27 

20 

26 

36 

29 

31 

24 

27 

36 

39 

31 

26.5 

MAX 

*5 

60 

6  J 

68 

B  v 

72 

53 

49 

55 

55 

jf 

71 

69 

7i 

70 

71 

66 

56 

55 

60 

65 

53 

68 

73 

71 

72 

55 

68 

77 

64.3 

MIN 

30 

29 

32 

26 

29 

38 

42 

37 

32 

30 

33 

36 

40 

37 

40 

44 

48 

39 

37 

30 

38 

32 

32 

41 

40 

44 

38 

41 

36.0 

MAX 

x>0 

41 

52 

58 

70 

73 

48 

42 

45 

48 

60 

63 

63 

65 

62 

58 

50 

46 

50 

54 

43 

60 

66 

68 

64 

51 

60 

69 

55.8 

MIN 

23 

20 

20 

?4 

27 

22 

19 

23 

13 

19 

91 

24 

26 

29 

30 

37 

38 

34 

30 

22 

28 

31 

21 

32 

33 

42 

26 

34 

31 

26.9 

MAX 

60 

65 

68 

70 

78 

64 

79 

60 

fi  Q 

60 

60 

71 

75 

74 

75 

75 

75 

70 

61 

57 

64 

16 

59 

67 

65 

70 

68 

58 

72 

73 

67.8 

MIN 

33 

28 

30 

32 

35 

37 

41 

35 

34 

25 

34 

34 

36 

37 

37 

41 

41 

4  1 

40 

41 

41 

33 

41 

43 

30 

41 

38 

44 

42 

41 

42 

37.0 

MAX 

54 

58 

75 

82 

84 

80 

57 

57 

64 

60 

_ 

72 

74 

74 

75 

75 

75 

61 

56 

61 

61 

60 

58 

65 

66 

71 

67.3 

Ml  N 

29 

32 

37 

43 

47 

45 

32 

31 

28 

26 

45 

47 

47 

46 

46 

37 

40 

38 

43 

37 

44 

37 

40 

44 

MAX 

55 

58 

65 

73 

80 

84 

62 

57 

54 

56 

63 

63 

71 

71 

75 

72 

74 

73 

60 

57 

55 

58 

SB 

56 

60 

54 

65 

03 

56 

68 

70 

bV.\ 

MIN 

28 

29 

1 1 

40 

46 

54 

41 

35 

34 

29 

31 

40 

43 

43 

44 

44 

46 

37 

40 

38 

43 

38 

35 

43 

34 

42 

44 

47 

60 

40.2 

MAX 

52 

61 

7  0 

80 

85 

87 

61 

57 

55 

61 

69 

77 

76 

79 

75 

62 

59 

67 

61 

65 

60 

61 

68 

63 

77 

77 

61 

76 

66.  7 

MIN 

41 

34 

31 

34 

37 

39 

45 

38 

35 

32 

32 

35 

42 

48 

40 

44 

50 

39 

30 

42 

31 

45 

44 

45 

43 

38 

48 

42 

35 

»><.•. 

MAX 

53 

57 

6  3 

68 

-  3 

79 

62 

53 

54 

59 

60 

69 

7  0 

73 

72 

70 

59 

54 

61 

5  9 

54 

67 

66 

66 

66 

58 

70 

74 

6*. 6 

MIN 

32 

33 

34 

35 

42 

43 

38 

33 

32 

3.1 

45 

44 

42 

47 

49 

39 

39 

37 

43 

40 

31 

41 

39 

44 

36 

44 

45 

39.3 

MAX 

53 

81 

86 

B  " 

85 

50 

54 

54 

62 

7? 

75 

7n 

C 'a 

54 

56 

58 

66 

61 

63 

70 

69 

7 1 

68 

61 

79 

67.8 

MIN 

37 

29 

31 

40 

41 

37 

31 

31 

31 

30 

38 

17 

7 

48 

39 

34 

36 

35 

38 

36 

40 

42 

36 

46 

48 

38 

37.1 

MAX 

A3 

45 

6  6 

60 

69 

73 

68 

41 

40 

44 

52 

55 

62 

64 

60 

60 

63 

59 

47 

50 

49 

55 

56 

43 

58 

66 

64 

66 

66 

58 

56.2 

MIN 

31 

25 

25 

28 

32 

33 

34 

33 

31 

32 

27 

28 

34 

33 

33 

32 

33 

38 

33 

27 

32 

27 

33 

32 

37 

32 

30 

38 

39 

31 

31.7 

MAX 

50 

55 

59 

68 

74 

75 

80 

60 

55 

54 

56 

59 

59 

70 

73 

In 

72 

75 

58 

58 

51 

62 

66 

55 

68 

67 

54 

70 

68 

70 

64.2 

MIN 

33 

30 

29 

31 

34 

39 

45 

3' 

33 

35 

31 

39 

44 

40 

42 

42 

39 

3 1 

42 

39 

49 

45 

48 

38.6 

MAX 

50 

54 

66 

62 

67 

75 

79 

59 

59 

53 

55 

58 

59 

68 

la 

J? 

79 

72 

57 

&2 

62 

66 

5'« 

67 

68 

71 

65 

54 

1  6 

63. V 

MIN 

31 

29 

24 

30 

31 

34 

45 

kI 

W 

It 

37 

39 

28 

39 

34 

4  3 

36 

38 

45 

35.2 

MAX 

54 

55 

6  2 

69 

76 

B  0 

68 

53 

bZ 

57 

48 

A7 

7? 

1  -> 

j* 

" 

68 

5  3 

64 

68 

65 

52 

7  1 

77 

64.0 

MIN 

32 

31 

24 

28 

29 

35 

42 

32 

32 

33 

31 

36 

*  '"' 

40 

32 

3<f 

41 

34 

28 

40 

36 

42 

35 

39 

42 

34.9 

MAX 

60 

62 

70 

76 

82 

87 

78 

58 

55 

58 

67 

Aft 

6  a 

7ft 

75 

79 

Z-T 

6 1 

60 

62 

6  1 

63 

65 

61 

65 

64 

60 

70 

7  0 

68.2 

MIN 

31 

32 

36 

3* 

32 

48 

49 

37 

35 

34 

34 

40 

35 

42 

49 

45 

47 

48 

37 

41 

39 

37 

41 

35 

45 

36 

46 

43 

47 

62 

40.5 

MAX 

58 

60 

64 

7* 

78 

85 

80 

76 

69 

68 

70 

76 

78 

77 

82 

60 

78 

72 

63 

59 

55 

60 

59 

65 

68 

64 

63 

70 

71 

78 

70.3 

MIN 

25 

35 

31 

33 

31 

35 

34 

32 

33 

34 

36 

r 

36 

34 

42 

50 

40 

39 

37 

38 

35 

39 

31 

36 

30 

33 

35 

34 

35 

40 

48 

,7 

36.  1 

MAX 

43 

48 

56 

63 

74 

74 

73 

45 

44 

45 

53 

56 

60 

64 

63 

67 

65 

65 

60 

47 

47 

45 

52 

52 

53 

53 

59 

60 

59 

60 

65 

57.1 

MIN 

25 

23 

26 

28 

30 

30 

38 

31 

30 

30 

32 

36 

31 

29 

39 

35 

34 

33 

40 

33 

32 

34 

31 

36 

28 

35 

28 

41 

40 

41 

42 

32.9 

MA  I 

49 

50 

58 

67 

75 

77 

74 

52 

50 

49 

52 

t» 

61 

62 

6  b 

7 1 

68 

66 

68 

57 

57 

52 

56 

53 

59 

66 

68 

67 

60 

69 

69 

61.6 

MIN 

29 

29 

26 

28 

31 

32 

41 

31 

29 

29 

27 

*r 

33 

43 

37 

42 

34 

43 

37 

37 

26 

29 

39 

26 

35 

34 

49 

34 

41 

40 

34.1 

MAX 

41 

45 

53 

63 

71 

70 

55 

48 

49 

45 

48 

t 

Xn 

63 

6  1 

64 

59 

62 

59 

54 

48 

50 

52 

50 

53 

60 

65 

65 

51 

60 

65 

56.1 

MIN 

27 

22 

23 

•  17 

2 1 

30 

35 

20 

^  *■' 

23 

25 

»» 

23 

28 

32 

42 

33 

32 

2 1 

23 

33 

20 

34 

29 

40 

34 

31 

32 

28.1 

MAX 

53 

58 

66 

73 

80 

80 

56 

53 

59 

63 

7  n 

71 

72 

T» 

72 

74 

71 

66 

59 

59 

57 

67 

66 

55 

70 

63 

75 

73 

59 

73 

66.5 

MI  N 

38 

30 

27 

30 

34 

35 

45 

36 

35 

35 

29 

,  j 

31 

4  1 

40 

35 

43 

40 

50 

41 

28 

3  7 

29 

45 

43 

36 

42 

33 

47 

45 

32 

36.9 

MAX 

29 

33 

39 

46 

56 

64 

65 

48 

34 

34 

32 

36 

44 

49 

54 

55 

58 

54 

59 

44 

42 

35 

39 

46 

42 

46 

53 

57 

51 

49 

46.4 

MIN 

19 

16 

15 

21 

26 

31 

33 

22 

21 

23 

22 

26 

29 

29 

31 

29 

31 

26 

27 

16 

23 

30 

23 

26 

28 

35 

29 

34 

2  5.6 

MAX 

55 

57 

65 

75 

79 

85 

59 

54 

5  2 

56 

64 

^ 

72 

72 

?9 

72 

71 

72 

60 

57 

54 

56 

62 

46 

53 

65 

62 

72 

67 

57 

71 

63.9 

MIN 

35 

35 

30 

34 

40 

44 

42 

37 

35 

33 

32 

36 

33 

46 

40 

42 

46 

46 

35 

34 

34 

32 

39 

39 

43 

43 

39 

49 

42 

38 

38.8 

MAX 

54 

56 

67 

78 

83 

87 

82 

54 

55 

58 

67 

72 

75 

75 

75 

70 

67 

61 

57 

58 

66 

62 

52 

66 

64 

75 

74 

64 

73 

67.5 

MIN 

36 

37 

30 

33 

37 

39 

46 

41 

38 

34 

32 

31 

ft* 

47 

39 

41 

47 

54 

43 

29 

41 

31 

44 

35 

42 

46 

40 

52 

53 

34 

39.6 

MAX 

40 

38 

45 

52 

61 

66 

73 

63 

42 

43 

{ 

Jt 

6 1 

'-■  f, 

63 

52 

51 

51 

54 

55 

42 

62 

61 

7  1 

70 

48 

62 

55.5 

M  !  N 

26 

26 

20 

22 

24 

30 

45 

27 

9a 
29 

18 

24 

91 

32 

40 

36 

36 

26 

34 

32 

23 

36 

33 

42 

30 

33 

31 

30.4 

MAX 

48 

52 

60 

72 

78 

77 

69 

49 

49 

43 

57 

0  J 

IS  S. 

6  7 

67 

6  g 

56 

55 

50 

47 

55 

47 

55 

60 

60 

60 

57 

68 

71 

59.5 

MIN 

30 

30 

27 

30 

33 

38 

34 

34 

31 

26 

40 

38 

40 

40 

29 

30 

29 

29 

36 

33 

42 

29 

36 

40 

39 

36 

33.6 

MAX 

57 

65 

'0 

72 

79 

82 

80 

58 

54 

56 

63 

73 

78 

76 

77 

75 

74 

68 

56 

55 

63 

5S 

62 

66 

54 

69 

68 

59 

67 

70 

66.4 

M  I  N 

26 

27 

3  1 

44 

32 

38 

46 

35 

30 

31 

35 

42 

38 

50 

45 

45 

37 

46 

39 

41 

33 

40 

40 

35 

46 

31 

60 

46 

44 

44 

38.7 

MAX 

41 

48 

56 

65 

68 

71 

58 

47 

43 

45 

53 

58 

59 

6  5 

tn 

60 

65 

62 

57 

49 

41 

43 

43 

44 

56 

52 

63 

57 

54 

61 

61 

65.1 

MIN 

17 

15 

18 

19 

23 

24 

32 

29 

2 1 

20 

20 

29 

26 

24 

30 

29 

*® 

39 

31 

30 

29 

3 1 

24 

29 

24 

32 

36 

37 

36 

27.1 

MAX 

57 

62 

68 

75 

81 

67 

68 

59 

58 

59 

65 

66 

75 

72 

78 

76 

62 

60 

59 

60 

62 

61 

64 

56 

65 

62 

60 

70 

60 

66.4 

MIN 

35 

37 

36 

36 

39 

48 

52 

37 

36 

38 

36 

42 

37 

42 

* 
50 

46 

^2 

46 

48 

39 

42 

39 

43 

42 

36 

47 

36 

4  7 

42 

47 

43 

41.6 

MAI 

47 

43 

53 

64 

70 

"  69 

58 

42 

40 

36 

47 

60 

62 

0*. 

60 

62 

56 

44 

43 

42 

49 

45 

54 

55 

63 

59 

55 

61 

68 

54.6 

MIN 

22 

14 

12 

17 

20 

2i 

29 

28 

25 

23 

23 

24 

20 

23 

28 

26 

28 

38 

30 

2^ 

22 

2  0 

31 

2  b 

3 1 

2  b 

28 

31 

36 

32 

25.4 

MAX 

46 

37 

46 

52 

60 

68 

74 

61 

40 

37 

41 

43 

53 

54 

63 

64 

66 

64 

62 

51 

52 

45 

50 

58 

43 

61 

6*. 

70 

64 

59 

64 

55.3 

MIN 

29 

20 

22 

24 

27 

31 

37 

30 

30 

26 

26 

24 

32 

34 

29 

30 

34 

32 

42 

38 

3* 

2  1 

30 

28 

27 

36 

26 

3 1 

30 

36 

32 

30.  1 

MAX 

43 

46 

53 

63 

71 

74 

64 

55 

44 

46 

48 

1 

58 

62 

66 

67 

64 

62 

58 

55 

53 

50 

56 

50 

6  0 

66 

67 

67 

58 

6  1 

72 

58.4 

42 

28 

34 

30 

32 

31 

34 

39 

39 

41 

38 

43 

35 

33 

25 

31 

32 

28 

46 

35 

4* 

37 

37 

3V 

34.4 

MA> 

44 

50 

56 

66 

73 

77 

60 

49 

46 

48 

49 

66 

62 

67 

68 

72 

65 

68 

61 

57 

52 

65 

b .., 

52 

63 

68 

72 

06 

52 

63 

7x> 

60.4 

MIN 

31 

30 

24 

31 

29 

36 

33 

26 

34 

31 

31 

20 

33 

32 

41 

36 

42 

35 

43 

36 

2y 

27 

31 

32 

28 

40 

34 

43 

37 

38 

42 

33.6 

MAX 

49 

54 

61 

75 

80 

82 

72 

50 

47 

48 

59 

tii 

69 

68 

7  1 

71 

71 

68 

65 

58 

47 

50 

6  0 

54 

56 

62 

64 

7  1 

62 

61 

74 

62.7 

Ml  N 

31 

28 

26 

29 

30 

29 

42 

36 

" 

32 

27 

35 

37 

32 

44 

38 

44 

38 

35 

30 

33 

33 

34 

44 

33 

32 

33 

33 

40 

33.6 

MAX 

59 

62 

69 

74 

85 

86 

85 

62 

57 

62 

66 

7ft 

76 

80 

82 

81 

78 

62 

61 

60 

59 

63 

60 

66 

58 

68 

67 

60 

70 

71 

68.9 

MIN 

28 

28 

34 

35 

39 

4.4, 

46 

33 

33 

30 

32 

41 

36 

37 

*A 

47 

49 

47 

46 

39 

42 

37 

42 

42 

35 

45 

35 

44 

45 

47 

6  1 

40.0 

MAX 

42 

59 

64 

70 

74 

71 

54 

51 

50 

55 

55 

61 

6  5 

66 

66 

66 

65  | 

58 

53 

51 

54 

54 

50 

58 

57 

64 

64 

59 

64 

6  7 

59.0 

MIN 

27 

25 

29 

26 

30 

36 

40 

29 

26 

27 

28 

30 

36 

30 

36 

34 

34 

32 

44 

32 

32 

25 

26 

36 

23 

32 

28 

42 

34 

35 

».l 

31.8 

MAX 

48 

53 

71 

79 

86 

69 

78 

53 

52 

52 

63 

70 

74 

75 

76 

77 

77 

75 

68 

59 

48 

47 

64 

60 

69 

65 

73 

73 

68 

71 

77 

67.4 

MIN 

37 

42 

33 

32 

30 

39 

42 

38 

42 

40 

35 

36 

33 

35 

40 

39 

42 

47 

48 

40 

35 

37 

38 

42 

40 

41 

40 

40 

46 

48 

43 

39.4 

MAX 

48 

54 

57 

65 

74 

79 

77 

66 

64 

54 

55 

62 

69 

70 

72 

7'J 

51 

56 

6 1 

65 

52 

6  8 

72 

69 

70 

54 

66 

73 

64.4 

MIN 

31 

26 

31 

21 

30 

31 

41 

35 

30 

31 

2* 

32 

34 

)*• 

34 

40 

32 

29 

39 

37 

46 

37 

40 

38 

34.9 

MAX 

55 

66 

68 

74 

80 

80 

79 

55 

57 

68 

65 

71 

74 

74 

76 

72 

70 

58 

56 

68 

54 

55 

61 

59 

70 

67 

59  69 

74 

67.0 

Ml  N 

31 

25 

27 

29 

33 

34 

45 

28 

25 

27 

IV 

32 

32 

h2 

39 

39 

3  7 

48 

38 

39 

35 

38 

37 

2V 

3V 

,  _ 

41 

<.<.  41 

k8 

35.9 

MAX 

59 

63 

70 

7* 

80 

87 

75 

63 

58 

61 

63 

65 

75 

77 

79 

80 

77 

78 

67 

63 

58 

66 

61 

70 

68 

I? 

71  60 

'3 

69.5 

MIN 

33 

34 

29 

32 

35 

39 

48 

39 

30 

33 

27 

38 

33 

35 

*2 

42 

44 

50 

42 

43 

33 

49 

44 

30 

42 

44 

43 

u 

W 

39.0 

MAX 

54 

56 

02 

68 

76 

8? 

61 

57 

53 

55 

59 

5Y 

69 

72 

7  5 

73 

72 

60 

58 

52 

60 

63 

57 

70 

63 

68 

65 

63  68 

6X..0 

MIN 

30 

30 

32 

37 

38 

46 

39 

38 

32 

30 

30 

34 

33 

38 

42 

42 

43 

44 

45 

39 

36 

32 

42 

35 

2* 

40 

37 

43 

39     40     46  ' 

37.5 

MAX 

42 

48 

62 

60 

69 

72 

63 

48 

42 

45 

50 

S3 

54 

64 

65 

64 

65 

62 

53 

52 

51 

53 

60 

43 

64 

06 

70 

68     47      60  71 

57.3 

MIN 

29 

23 

26 

24 

28 

3  3 

38 

31 

)2 

27 

26 

2". 

34 

32 

32 

36 

35 

40 

43 

39 

3* 

29, 

35 

» 

27 

38 

36 

45 

>2  36 

32.6 

MAX 

61 

65 

72 

78 

83 

89 

89 

62 

60 

62 

69 

6* 

79 

78 

81 

82 

81 

8? 

72 

68 

65 

67 

66 

66  I 

be 

67 

70 

69     63  75 

x. 

71.9 

MIN 

33 

35 

36 

36 

37 

48 

51 

38 

40 

38 

39 

44 

35 

45 

46 

46 

46 

47 

42 

45 

3T 

43 

« 

33 

44 

37 

42     43      4li  62 

41.9 

MAX 

49 

67 

62 

70 

76 

81 

54 

53 

45 

46 

57 

61 

66 

66 

69 

70 

70 

71 

52 

34 

46 

30 

56 

45  I 

59 

63 

63 

62     60     61  69 

00.2 

MIN 

32 

31 

30 

32 

38 

43 

31 

36 

" 

31 

30 

30 

32 

35 

36 

39 

41 

39 

35 

35 

30 

32 

30 

36  1 

34 

37 

32 

38     42      41      40  | 

34.9 

MAX 

40 

44 

48 

56 

68 

74 

66 

44 

42 

41 

42 

46 

49 

56 

60 

63 

62 

60 

52 

54 

46 

47 

46 

44 

43 

46 

70 

66     69     57  69 

53.7 

MIN 

20 

23 

27 

34 

35 

35 

36 

29 

21 

20 

20 

23 

29 

31 

34 

32 

34 

39 

38 

29 ; 

23 

24 

23 

22 

24 

3*  1 

44     31     33     37  1 

29.5 

Sm  leUronco  note*  following  Sutton  lad«x 


DAILY  TEMPERATURES 


TabU  5  -  ConHnn»d  ...  .   MAY  ! 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GROUSE 

MAX 

45 

49 

55 

62 

70 

78 

52 

47 

47 

44 

48 

50 

56 

63 

61 

56 

51 

48 

49 

49 

48 

53 

58 

64 

65 

48 

59 

65 

M I  N 

28 

25 

25 

18 

22 

25 

34 

24 

30 

25 

29 

24 

26 

23 

28 

26 

33 

29 

42 

33 

34 

19 

24 

26 

19 

39 

32 

42 

27 

28 

31 

HAMER   4  NW 

MAX 

45 

53 

57 

67 

74 

78 

74 

55 

48 

52 

51 

57 

65 

69 

70 

72 

69 

68 

65 

56 

MI  N 

31 

24 

25 

25 

23 

29 

39 

26 

36 

26 

32 

23 

30 

29 

30 

34 

32 

35 

42 

34 

38 

24 

29 

34 

26 

42 

32 

41 

32 

39 

38 

HAZELTON 

MAX 

53 

55 

61 

68 

75 

76 

75 

60 

57 

54 

58 

59 

67 

71 

73 

70 

69 

71 

69 

56 

58 

60 

62 

53 

68 

68 

66 

66 

55 

69 

77 

MI  N 

31 

30 

29 

26 

32 

38 

43 

37 

33 

30 

32 

33 

27 

39 

40 

38 

49 

42 

49 

40 

37 

32 

38 

38 

26 

41 

38 

49 

37 

40 

44 

HILL  CITY 

MAX 

46 

54 

61 

65 

72 

75 

65 

50 

47 

51 

57 

57 

62 

69 

66 

68 

65 

66 

64 

51 

46 

54 

54 

52 

59 

56 

66 

67 

58 

68 

68 

MIN 

28 

28 

24 

25 

28 

31 

35 

30 

30 

25 

20 

30 

34 

29 

36 

35 

35 

33 

44 

33 

37 

25 

34 

35 

23 

32 

30 

29 

35 

37 

40 

HOLLI STER 

MAX 

51 

54 

39 

78 

71 

48 

50 

56 

58 

66 

68 

66 

67 

68 

67 

67 

61 

52 

66 

49 

47 

63 

62 

60 

66 

67 

72 

M I  N 

26 

29 

32 

35 

32 

29 

31 

27 

27 

29 

39 

34 

36 

41 

40 

39 

37 

34 

31 

37 

25 

32 

36 

40 

38 

36 

39 

IDAHO  CITY 

MAX 

52 

58 

65 

71 

77 

78 

74 

54 

52 

55 

61 

61 

67 

72 

69 

66 

55 

53 

54 

51 

52 

58 

56 

68 

64 

56 

67 

69 

MIN 

21 

30 

22 

25 

27 

28 

40 

29 

23 

20 

22 

34 

31 

28 

39 

37 

36 

32 

46 

36 

39 

28 

33 

38 

25 

35 

26 

35 

41 

41 

44 

IDAHO  FALLS  6  NE 

52 

57 

64 

73 

78 

75 

55 

4  8 

49 

50 

57 

60 

68 

67 

71 

70 

67 

65 

MIN 

31 

26 

26 

25 

27 

35 

43 

34 

33 

28 

28 

24 

39 

33 

37 

39 

40 

48 

39 

38 

30 

38 

33 

32 

39 

36 

44 

35 

39 

44 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

43 

53 

59 

66 

74 

77 

57 

51 

48 

49 

52 

57 

62 

70 

70 

73 

70 

67 

56 

55 

54 

56 

64 

51 

66 

70 

73 

71 

55 

63 

75 

MIN 

31 

30 

30 

30 

31 

35 

37 

34 

33 

29 

29 

24 

35 

37 

38 

36 

40 

41 

45 

39 

34 

30 

36 

33 

30 

41 

39 

45 

38 

42 

40 

IRWIN   2  S 

MAX 

41 

49 

56 

64 

74 

78 

66 

46 

44 

46 

43 

50 

59 

66 

66 

70 

66 

61 

52 

55 

46 

56 

57 

56 

63 

75 

72 

70 

58 

60 

76 

MIN 

30 

30 

24 

25 

28 

33 

40 

31 

28 

29 

28 

29 

28 

36 

32 

31 

34 

31 

43 

40 

35 

28 

35 

36 

30 

35 

35 

43 

33 

38 

35 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

40 

43 

48 

57 

70 

69 

62 

43 

40 

40 

42 

48 

52 

60 

62 

64 

61 

56 

51 

44 

44 

45 

57 

52 

5  7 

65 

6B 

65 

61 

51 

70 

MIN 

28 

10 

14 

16 

22 

28 

29 

23 

29 

21 

26 

18 

24 

25 

32 

31 

29 

39 

32 

32 

33 

20 

25 

31 

27 

42 

35 

43 

30 

34 

31 

JEROME 

MAX 

56 

58 

65 

70 

77 

83 

78 

60 

55 

60 

60 

63 

69 

72 

72 

67 

59 

53 

63 

65 

52 

68 

65 

67 

65 

58 

70 

76 

MIN 

19 

28 

25 

29 

32 

36 

42 

35 

29 

28 

26 

35 

31 

33 

41 

37 

43 

38 

38 

37 

34 

31 

33 

27 

39 

36 

42 

38 

38 

41 

KELLOGG 

MAX 

47 

53 

60 

69 

60 

86 

90 

53 

53 

53 

57 

64 

70 

75 

74 

76 

75 

74 

75 

61 

57 

55 

55 

66 

46 

60 

69 

66 

78 

68 

60 

MIN 

38 

32 

30 

34 

38 

40 

47 

41 

35 

38 

32 

34 

34 

42 

44 

40 

42 

44 

51 

43 

31 

38 

34 

40 

36 

41 

41 

37 

47 

48 

36 

KOOSKIA 

MAX 

54 

64 

72 

80 

86 

88 

85 

57 

52 

55 

65 

74 

76 

77 

79 

79 

79 

79 

72 

63 

58 

61 

65 

64 

69 

69 

71 

70 

69 

68 

75 

MIN 

39 

34 

30 

33 

37 

40 

44 

40 

38 

35 

36 

34 

33 

38 

42 

45 

45 

42 

50 

43 

35 

38 

36 

46 

42 

42 

39 

41 

48 

46 

44 

KUNA  2  NNE 

MAX 

55 

58 

65 

74 

80 

84 

70 

57 

55 

56 

63 

65 

71 

71 

75 

74 

74 

73 

60 

59 

57 

59 

58 

57 

60 

53 

63 

62 

57 

66 

69 

MI  N 

29 

29 

31 

34 

39 

41 

44 

33 

36 

31 

31 

38 

37 

36 

41 

40 

40 

42 

49 

36 

41 

36 

42 

41 

32 

44 

31 

44 

42 

45 

50 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

60 

70 

76 

83 

88 

89 

85 

62 

61 

61 

70 

75 

80 

80 

77 

78 

80 

81 

74 

64 

59 

60 

70 

64 

70 

70 

71 

72 

70 

71 

70 

MIN 

36 

35 

37 

40 

43 

46 

51 

42 

35 

39 

35 

38 

36 

42 

46 

46 

47 

48 

53 

45 

39 

40 

40 

46 

40 

49 

44 

43 

54 

49 

43 

LEW1STON  WB  AP 

MAX 

61 

63 

70 

79 

84 

86 

63 

56 

58 

61 

67 

72 

75 

73 

75 

62 

60 

59 

56 

65 

49 

63 

62 

68 

71 

61 

66 

68 

MIN 

36 

36 

37 

42 

46 

49 

46 

40 

35 

40 

35 

42 

38 

42 

46 

47 

50 

48 

49 

41 

39 

39 

39 

42 

40 

45 

42 

42 

54 

46 

40 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

44 

45 

51 

59 

60 

69 

67 

53 

43 

43 

49 

46 

48 

59 

57 

56 

61 

61 

59 

MIN 

29 

29 

25 

28 

31 

35 

40 

33 

32 

29 

29 

29 

32 

33 

38 

40 

36 

39 

38 

40 

33 

28 

34 

33 

27 

36 

36 

39 

27 

35 

32 

MACKAV  RS 

MAX 

44 

49 

56 

65 

73 

71 

56 

48 

49 

46 

48 

57 

58 

64 

64 

65 

52 

52 

49 

56 

62 

62 

70 

50 

63 

67 

MIN 

29 

25 

28 

28 

29 

32 

34 

34 

28 

28 

28 

32 

31 

34 

37 

38 

39 

38 

37 

37 

36 

22 

25 

34 

27 

41 

48 

45 

32 

34 

34 

MALAD 

MAX 

54 

56 

59 

62 

74 

75 

62 

51 

50 

51 

58 

58 

61 

67 

70 

70 

69 

72 

55 

55 

57 

60 

56 

50 

67 

69 

73 

70 

54 

65 

74 

MIN 

31 

29 

29 

26 

32 

35 

43 

39 

35 

31 

28 

32 

39 

38 

38 

36 

37 

43 

44 

42 

41 

34 

36 

36 

30 

43 

41 

44 

37 

35 

39 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

53 

55 

58 

65 

74 

77 

62 

50 

47 

52 

59 

58 

63 

66 

71 

70 

71 

70 

55 

61 

55 

62 

65 

54 

68 

70 

72 

71 

50 

65 

75 

MIN 

29 

25 

23 

23 

27 

31 

38 

36 

29 

27 

23 

32 

37 

34 

33 

33 

33 

40 

40 

41 

37 

32 

32 

33 

29 

36 

40 

38 

33 

33 

36 

MAY  RS 

MAX 

44 

50 

57 

67 

76 

77 

69 

52 

53 

49 

51 

61 

63 

67 

66 

65 

55 

57 

54 

49 

53 

60 

66 

68 

64 

56 

66 

72 

MIN 

28 

22 

27 

25 

27 

32 

34 

28 

27 

27 

25 

30 

34 

33 

31 

34 

38 

31 

35 

36 

33 

23 

30 

33 

24 

34 

33 

45 

34 

42 

38 

62 

64 

62 

60 

56 

42 

42 

MIN 

22 

20 

24 

24 

30 

30 

36 

28 

28 

26 

34 

34 

30 

28 

38 

33 

34 

32 

40 

32 

32 

28 

32 

34 

28 

36 

30 

40 

38 

38 

40 

MC  CAMMON 

MAX 

49 

51 

55 

54 

75 

77 

70 

57 

50 

51 

54 

55 

57 

69 

76 

69 

69 

69 

62 

60 

54 

60 

55 

52 

60 

68 

70 

70 

70 

66 

71 

MIN 

26 

26 

25 

25 

27 

40 

52 

34 

34 

30 

31 

29 

29 

30 

32 

36 

36 

43 

49 

41 

42 

31 

36 

35 

28 

34 

37 

39 

46 

41 

37 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

55 

59 

67 

75 

60 

85 

73 

57 

36 

56 

64 

6B 

71 

71 

76 

77 

75 

75 

66 

59 

59 

62 

60 

60 

62 

59 

65 

63 

59 

68 

70 

MIN 

34 

30 

37 

40 

45 

53 

46 

34 

33 

29 

30 

39 

42 

42 

43 

43 

45 

44 

46 

35 

39 

37 

42 

42 

33 

44 

35 

42 

44 

46 

52 

MESA 

MAX 

53 

59 

67 

72 

77 

81 

78 

56 

54 

55 

63 

65 

70 

75 

73 

76 

74 

73 

63 

56 

55 

53 

60 

65 

60 

56 

67 

60 

57 

65 

69 

MIN 

29 

29 

33 

42 

38 

41 

41 

33 

31 

29 

33 

40 

35 

43 

50 

44 

45 

43 

45 

34 

36 

34 

39 

36 

36 

43 

32 

38 

43 

42 

45 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

52 

55 

59 

60 

68 

74 

72 

50 

31 

50 

57 

56 

63 

66 

62 

69 

67 

55 

48 

58 

62 

50 

63 

65 

68 

64 

47 

65 

72 

MIN 

31 

29 

31 

30 

13 

42 

41 

34 

32 

31 

30 

29 

34 

37 

42 

46 

39 

41 

47 

39 

29 

32 

40 

38 

33 

40 

38 

46 

40 

42 

45 

MONTPELIER  RS 

47 

60 

72 

7  5 

64 

52 

42 

46 

51 

51 

50 

63 

61 

65 

61 

60 

59 

5 1 

47 

46 

72 

70 

52 

MIN 

26 

25 

20 

23 

25 

31 

40 

27 

30 

25 

27 

25 

31 

27 

31 

33 

37 

39 

34 

34 

26 

34 

33 

24  - 

35 

35 

45 

28 

33 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

52 

58 

65 

74 

79 

82 

75 

54 

32 

56 

62 

68 

71 

69 

70 

70 

71 

71 

62 

55 

53 

53 

60 

53 

60 

59 

61 

68 

62 

60 

68 

MIN 

33 

30 

35 

39 

42 

55 

43 

38 

33 

31 

28 

37 

18 

40 

40 

39 

47 

43 

38 

37 

42 

31 

37 

38 

37 

45 

38 

34 

49 

40 

35 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

58 

61 

68 

75 

81 

83 

61 

70 

57 

57 

67 

72 

75 

78 

81 

80 

78 

78 

70 

60 

59 

62 

65 

60 

67 

75 

72 

68 

60 

72 

MIN 

30 

29 

30 

*  37 

37 

49 

38 

34 

33 

29 

28 

39 

12 

39 

42 

43 

42 

44 

43 

37 

39 

33 

40 

41 

31 

41 

31 

43 

42 

42 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

31 

38 

50 

63 

70 

70 

54 

33 

32 

35 

41 

48 

52 

56 

58 

56 

55 

54 

42 

38 

42 

39 

46 

38 

36 

49 

51 

58 

51 

48 

60 

MIN 

24 

24 

30 

37 

44 

51 

29 

26 

23 

26 

28 

25 

30 

40 

38 

36 

35 

38 

31 

25 

26 

25 

27 

27 

28 

29 

32 

35 

36 

31 

36 

NAMPA    2  NW 

MAX 

57 

56 

61 

69 

76 

83 

88 

67 

61 

57 

60 

67 

67 

75 

78 

76 

62 

60 

59 

59 

61 

61 

63 

58 

67 

64 

59 

70 

MIN 

32 

31 

36 

36 

37 

51 

49 

37 

36 

36 

33 

38 

16 

39 

47 

46 

47 

48 

49 

38 

42 

38 

44 

43 

34 

46 

34 

46 

44 

47 

53 

NEW   MEADOWS  RS 

55 

70 

76 

73 

65 

70 

70 

70 

68 

58 

5 1 

50 

49 

53 

54 

60 

54 

65 

62 

56 

6  5 

67 

MIN 

22 

20 

21 

26 

25 

28 

42 

32 

30 

25 

25 

34 

33 

33 

28 

44 

35 

35 

28 

28 

45 

26 

40 

30 

40 

43 

43 

43 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

48 

52 

61 

71 

77 

80 

65 

50 

48 

47 

56 

63 

67 

66 

69 

70 

69 

70 

55 

50 

48 

49 

59 

45 

57 

61 

60 

61 

59 

57 

69 

MIN 

32 

32 

32 

31 

40 

44 

39 

36 

31 

31 

30 

34 

38 

39 

41 

42 

47 

41 

43 

38 

34 

33 

32 

38 

36 

36 

34 

38 

43 

42 

42 

OAKLEY 

MAX 

49 

52 

58 

64 

74 

78 

70 

55 

49 

48 

54 

55 

65 

69 

67 

69 

65 

67 

67 

55 

52 

50 

62 

52 

67 

61 

65 

65 

50 

69 

73 

MIN 

28 

28 

26 

32 

34 

39 

42 

30 

32 

33 

26 

33 

32 

42 

36 

36 

40 

42 

47 

39 

37 

32 

32 

35 

28 

37 

30 

42 

35 

39 

40 

OBSIDIAN  *  NNE 

MAX 

34 

41 

48 

59 

63 

63 

52 

41 

38 

40 

44 

S3 

51 

59 

56 

57 

57 

57 

48 

42 

40 

42 

42 

42 

50 

51 

60 

56 

50 

56 

62 

MIN 

16 

10 

13 

16 

20 

25 

32 

22 

24 

22 

14 

27 

30 

22 

30 

28 

30 

26 

39 

25 

28 

18 

25 

31 

IB 

2B 

23 

30 

26 

33 

30 

OLA   4  S 

MAX 

55 

61 

69 

75 

76 

79 

64 

59 

60 

63 

65 

67 

71 

76 

73 

67 

be 

56 

50 

60 

60 

66 

61 

68 

63 

64 

70 

70 

MIN 

26 

27 

31 

29 

35 

35 

35 

35 

34 

26 

28 

31 

34 

34 

35 

37 

41 

41 

48 

40 

40 

34 

34 

41 

34 

37 

39 

37 

42 

45 

45 

OROF I  NO 

72 

79 

82 

MIN 

36 

32 

32 

37 

35 

42 

43 

41 

35 

36 

33 

35 

33 

38 

45 

47 

49 

45 

52 

44 

>9 

37 

36 

45 

40 

47 

45 

40 

49 

48 

43 

PALISADES  DAM 

MAX 

44 

46 

62 

77 

74 

47 

45 

46 

54 

56 

65 

67 

69 

59 

57 

65 

54 

52 

56 

62 

73 

71 

71 

60 

75 

MIN 

30 

29 

24 

25 

40 

31 

29 

29 

31 

36 

35 

36 

37 

38 

43 

40 

34 

29 

34 

30 

37 

38 

44 

32 

37 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

57 

62 

67 

75 

61 

84 

77 

56 

55 

57 

62 

65 

72 

79 

73 

76 

78 

73 

70 

57 

59 

5B 

59 

59 

64 

60 

67 

66 

59 

68 

68 

MIN 

32 

32 

36 

35 

36 

41 

45 

35 

33 

33 

33 

37 

35 

43 

50 

46 

37 

49 

48 

36 

42 

38 

43 

41 

34 

45 

33 

47 

44 

46 

48 

PAUL    1  E 

MAX 

49 

55 

62 

61 

67 

74 

79 

58 

55 

54 

53 

56 

57 

66 

70 

73 

76 

69 

70 

56 

56 

50 

65 

75 

52 

68 

62 

69 

65 

57 

73 

MIN 

30 

27 

25 

25 

33 

32 

43 

34 

32 

31 

29 

34 

27 

32 

38 

36 

39 

38 

49 

40 

41 

31 

40 

39 

30 

39 

36 

35 

36 

39 

44 

PAYETTE 

MAX 

60 

63 

69 

77 

81 

87 

71 

61 

61 

62 

69 

68 

77 

77 

79 

79 

67 

61 

59 

59 

64 

61 

65 

57 

69 

62 

60 

71 

70 

MIN 

32 

33 

<9 

35 

37 

42 

49 

35 

39 

35 

34 

39 

34 

43 

50 

45 

43 

47 

49 

37 

43 

37 

39 

41 

36 

46 

34 

50 

45 

45 

50 

D 1  core  DC 

68 

67 

70 

58 

53 

56 

60 

MIN 

32 

26 

25 

27 

29 

25 

25 

35 

33 

33 

27 

25 

34 

39 

48 

37 

29 

33 

27 

38 

33 

32 

34 

37 

36 

POCATE  LLO  WB  AP 

MAX 

46 

54 

59 

65 

74 

77 

63 

53 

47 

50 

55 

56 

63 

70 

67 

72 

70 

70 

58 

57 

51 

60 

66 

51 

67 

70 

67 

66 

50 

65 

75 

MIN 

30 

26 

33 

29 

33 

36 

40 

36 

31 

30 

31 

30 

32 

36 

39 

36 

45 

45 

44 

41 

34 

33 

37 

34 

31 

39 

39 

41 

39 

43 

39 

PORTHI LL 

MAX 

55 

62 

69 

72 

82 

84 

79 

52 

59 

60 

72 

73 

73 

77 

74 

74 

77 

75 

75 

74 

66 

63 

68 

68 

65 

60 

62 

75 

76 

68 

72 

MIN 

32 

33 

27 

32 

35 

47 

41 

40 

37 

29 

30 

30 

32 

39 

46 

39 

40 

SO 

48 

40 

28 

41 

29 

49 

42 

47 

42 

36 

44 

34 

32 

PR  EST ON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

48 

53 

57 

65 

73 

75 

74 

59 

49 

47 

55 

57 

58 

68 

70 

69 

69 

68 

65 

S3 

55 

60 

62 

58 

67 

67 

74 

72 

66 

65 

74 

MIN 

33 

27 

26 

25 

30 

35 

40 

36 

36 

31 

30 

33 

35 

34 

36 

37 

36 

44 

44 

43 

41 

32 

37 

36 

29 

41 

40 

49 

36 

38 

36 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

51 

57 

66 

75 

80 

82 

78 

54 

51 

63 

64 

69 

72 

70 

7  1 

60 

57 

60 

55 

65 

6  0 

53 

59 

61 

75 

75 

67 

72 

MIN 

36 

29 

26 

30 

33 

34 

43 

34 

33 

30 

27 

29 

30 

40 

40 

35 

41 

41 

49 

40 

29 

36 

30 

45 

41 

42 

42 

33 

46 

44 

31 

REACTOR   TESTING  STA 

MAX 

47 

52 

58 

65 

75 

76 

56 

49 

4  8 

51 

52 

54 

63 

67 

70 

72 

66 

66 

58 

55 

52 

56 

60 

51 

62 

69 

71 

67 

50 

65 

74 

MIN 

28 

19 

30 

20 

26 

26 

32 

29 

23 

19 

22 

26 

28 

26 

37 

34 

36 

33 

36 

42 

31 

22 

27 

32 

29 

39 

29 

41 

33 

37 

39 

RICHFIELD 

MAX 

57 

56 

6  1 

69 

74 

78 

69 

54 

54 

53 

58 

58 

67 

70 

73 

70 

69 

71 

67 

56 

54 

59 

63 

55 

66 

63 

69 

66 

52 

68 

71 

MIN 

27 

25 

27 

26 

31 

40 

42 

33 

27 

25 

26 

35 

36 

32 

39 

40 

39 

40 

46 

36 

3  3 

29 

38 

3  1 

26 

38 

36 

43 

35 

39 

46 

RIGGINS  RS 

MAX 

60 

65 

72 

84 

88 

89 

84 

85 

63 

57 

66 

70 

77 

75 

77 

79 

85 

74 

64 

55 

58 

66 

65 

65 

71 

70 

70 

72 

77 

MIN 

41 

37 

39 

43 

45 

49 

41 

42 

40 

40 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

46 

46 

44 

42 

38 

38 

43 

44 

39 

40 

40 

40 

51 

ROLAND   W  PORTAL 

MAX 

42 

51 

56 

64 

72 

76 

57 

43 

43 

46 

52 

57 

61 

64 

64 

65 

63 

65 

54 

49 

46 

48 

53 

53 

44 

54 

60 

65 

59 

56 

67 

MIN 

32 

25 

25 

30 

34 

38 

36 

32 

30 

31 

27 

27 

31 

35 

35 

35 

35 

40 

34 

29 

32 

29 

32 

31 

38 

33 

33 

38 

39 

35 

RUPERT 

MAX 

50 

55 

59 

65 

68 

77 

60 

62 

54 

53 

56 

60 

59 

70 

72 

74 

75 

74 

58 

59 

51 

65 

67 

55 

66 

66 

73 

66 

59 

MIN 

29 

27 

27 

27 

31 

37 

44 

33 

30 

30 

29 

33 

28 

34 

38 

36 

39 

47 

38 

40 

31 

39 

38 

30 

37 

35 

43 

38 

37 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

43 

51 

57 

58 

74 

78 

64 

50 

45 

49 

50 

56 

62 

69 

69 

72 

63 

67 

56 

55 

52 

56 

62 

51 

63 

70 

72 

68 

59  64 

76 

MIN 

31 

22 

22 

24 

23 

34 

39 

27 

34 

26 

33 

25 

30 

30 

31 

39 

32 

39 

41 

39 

37 

36 

32 

33 

27 

39 

37 

42 

36 

39 

37 

SAINT  MARIES 

MAX 

56 

57 

79 

85 

87 

82 

56 

56 

58 

67 

69 

72 

68 

63 

73 

70 

67 

61 

59 

57 

55 

54 

53 

58 

65 

69 

67 

57     72  69 

MIN 

33 

30 

28 

16 

38 

44 

37 

32 

35 

29 

11 

10 

33 

35 

41 

38 

39 

49 

39 

29 

31 

34 

34 

36 

26 

37 

36 

41 

35 

36 

SALMON 

MAX 

53 

56 

65 

73 

61 

84 

63 

54 

53 

50 

55 

60 

68 

72 

75 

75 

70 

70 

60 

58 

53 

50 

62 

48 

64 

71 

74 

68 

55     71  76 

MIN 

33 

26 

21 

24 

27 

31 

35 

33 

36 

29 

28 

36 

29 

29 

34 

34 

42 

34 

48 

41 

26 

37 

40 

32 

40 

38 

44 

37  48 

99 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


6fa  i .  Continued   MAY  1953 

Day  Of  Month  o 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

20 

31 

• 

1 
< 

OSHONt 

MAX 

56 

59 

63 

69 

76 

81 

70 

58 

53 

56 

60 

59 

68 

73 

74 

73 

73 

74 

65 

59 

53 

62 

61 

56 

69 

65 

70 

68 

54 

69 

76 

65.3 

Ml  N 

28 

26 

27 

34 

35 

40 

43 

35 

30 

28 

27 

35 

33 

39 

40 

39 

48 

39 

49 

38 

35 

31 

40 

40 

30 

39 

35 

43 

17 

37 

48 

36.4 

>ENCER  RS 

MAX 

41 

47 

52 

63 

71 

72 

73 

52 

43 

47 

48 

49 

58 

67 

71 

72 

69 

64 

69 

67 

46 

50 

55 

47 

52 

64 

73 

73 

57 

60 

69 

59.4 

MI  N 

28 

24 

25 

24 

29 

28 

32 

23 

29 

26 

30 

20 

.  27 

32 

36 

33 

39 

39 

38 

36 

33 

22 

39 

32 

25 

43 

31 

44 

11 

36 

34 

31.3 

riBNi rt 

MAX 

38 

38 

41 

50 

60 

69 

66 

45 

38 

37 

36 

42 

53 

54 

57 

57 

61 

60 

60 

47 

40 

17 

40 

40 

40 

50 

50 

59 

55 

52 

57 

49.3 

Mir. 

18 

14 

IT 

23 

27 

31 

33 

23 

23 

21 

27 

28 

27 

26 

32 

29 

30 

28 

35 

27 

26 

15 

21 

30 

17 

30 

25 

31 

32 

35 

34 

26.3 

ruevELL 

MAX 

49 

51 

55 

61 

72 

73 

71 

59 

50 

49 

54 

55 

59 

6b 

68 

68 

64 

65 

62 

33 

58 

58 

64 

31 

64 

67 

66 

67 

59 

64 

72 

61.1 

MI  N 

29 

29 

21 

25 

28 

40 

42 

31 

32 

27 

24 

30 

26 

36 

32 

31 

39 

33 

43 

37 

37 

28 

35 

32 

26 

39 

28 

42 

34 

30 

38 

32.4 

MM 

MAX 

52 

57 

66 

7* 

79 

63 

47 

46 

51 

49 

56 

62 

69 

68 

70 

70 

69 

60 

57 

57 

56 

65 

68 

65 

72 

59.5 

Ml  N 

25 

24 

25 

25 

28 

42 

30 

33 

22 

30 

24 

30 

30 

33 

31 

38 

32 

27 

28 

34 

38 

34 

28.8 

m  VALLEY 

MAX 

48 

50 

56 

66 

71 

71 

69 

48 

48 

45 

52 

56 

57 

64 

63 

63 

65 

64 

62 

57 

51 

48 

49 

51 

56 

57 

64 

63 

55 

58 

57.6 

MIN 

28 

23 

1 9 

1  8 

20 

IAN  FALLS  PM 

MAX 

57 

67 

72 

78 

78 

83 

86 

82 

77 

60 

65 

69 

68 

74 

81 

80 

79 

77 

75 

62 

62 

64 

66 

62 

65 

63 

67 

68 

61 

71 

72 

70.7 

MIN 

41 

37 

40 

43 

45 

46 

50 

50 

40 

40 

41 

45 

41 

47 

49 

49 

51 

52 

51 

40 

46 

44 

46 

44 

40 

47 

39 

46 

44 

50 

63 

46.1 

:ton!a  exp  sta 

MAX 

39 

45 

50 

57 

61 

72 

65 

50 

39 

40 

43 

56 

67 

65 

60 

81 

56 

68 

65 

62 

65 

61 

73 

57.0 

MIN 

18 

21 

21 

20 

21 

25 

24 

25 

21 

24 

29 

25 

26 

28 

28 

25 

26 

23 

25 

21 

22 

23 

22 

19 

26 

38 

30 

41 

37 

32 

33 

25.8 

tREE  CREEK 

MAX 

42 

51 

56 

63 

72 

75 

70 

55 

42 

40 

51 

55 

62 

63 

64 

62 

62 

65 

61 

53 

50 

59 

62 

48 

60 

57 

60 

53 

30 

63 

70 

58.0 

MIN 

19 

17 

22 

19 

23 

36 

35 

28 

32 

21 

21 

23 

22 

26 

35 

32 

31 

38 

42 

30 

31 

29 

37 

30 

22 

30 

25 

32 

32 

36 

38 

28.6 

UN  FALLS   2  NNE 

MAX 

54 

57 

63 

70 

78 

83 

77 

63 

53 

55 

58 

60 

68 

71 

73 

74 

72 

73 

72 

38 

54 

62 

64 

55 

70 

68 

67 

67 

55 

68 

77 

65.8 

31 

29 

29 

29 

13 

33 

44 

36 

33 

31 

31 

36 

30 

39 

40 

37 

47 

44 

49 

40 

36 

32 

40 

40 

29 

42 

40 

43 

40 

42 

45 

37.1 

HH  FALLS  3  SE 

MAX 

51 

57 

58 

63 

69 

78 

83 

65 

55 

54 

55 

60 

59 

69 

72 

74 

74 

72 

75 

60 

56 

54 

62 

65 

55 

69 

61 

67 

62 

56 

68 

63.9 

MIN 

32 

29 

34 

33 

35 

34 

43 

38 

34 

32 

32 

36 

34 

40 

41 

40 

41 

45 

48 

40 

43 

35 

42 

39 

29 

42 

40 

43 

40 

38 

40 

37.8 

ILLACE 

MAX 

50 

55 

66 

77 

82 

85 

76 

50 

52 

53 

60 

67 

70 

69 

70 

71 

71 

72 

58 

53 

53 

53 

61 

50 

50 

65 

64 

73 

66 

56 

75 

63.6 

MIN 

42 

30 

28 

31 

35 

38 

42 

31 

34 

36 

29 

27 

35 

39 

38 

36 

38 

41 

42 

40 

30 

36 

.  30 

35 

34 

39 

38 

33 

46 

40 

33 

35.7 

ILLACE   WOOOLAND  PARK 

MAX 

44 

48 

53 

63 

74 

80 

82 

51 

48 

50 

53 

59 

64 

68 

70 

69 

70 

69 

69 

58 

51 

54 

52 

61 

44 

50 

65 

63 

74 

65 

38 

60.6 

Ml  N 

34 

30 

28 

29 

32 

38 

43 

38 

35 

36 

29 

27 

28 

39 

40 

36 

39 

40 

44 

39 

29 

33 

30 

34 

34 

36 

39 

34 

37 

45 

34 

33.1 

EISER 

MAX 

64 

66 

72 

78 

86 

87 

68 

63 

60 

61 

68 

68 

78 

78 

80 

82 

BO 

67 

65 

60 

63 

62 

66 

64 

69 

59 

72 

68 

60 

72 

73 

69.6 

MIN 

30 

29 

35 

36 

38 

38 

46 

32 

32 

31 

34 

38 

38 

38 

47 

45 

44 

46 

44 

35 

43 

36 

44 

42 

34 

45 

33 

46 

44 

40 

48 

39.1 

INCMESTER  1  SE 

MAX 

46 

54 

60 

70 

76 

77 

71 

46 

46 

50 

57 

60 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

60 

51 

50 

46 

54 

55 

55 

58 

58 

60 

56 

57 

66 

59.1 

MIN 

30 

28 

27 

30 

36 

41 

33 

33 

30 

28 

28 

28 

28 

32 

39 

39 

40 

39 

40 

33 

30 

32 

29 

30 

32 

40 

33 

33 

44 

39 

34 

33.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  _  . 

|°s 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

.07 

.05 

.11 

.15 

.18 

.08 

.26 

.20 

.15 

.  29 

.  19 

.12 

.22 

.12 

.10 

.13 

.28 

.10 

.17 

.18 

.31 

.04 

.13 

.34 

8  5.  13 

WIND 

123 

79 

96 

9 

14 

74 

112 

117 

160 

76 

170 

53 

52 

69 

54 

133 

82 

207 

271 

170 

135 

123 

207 

314 

111 

112 

118 

128 

117 

125 

B  3731 

AUOWROCI  OAK 

EVAP 

.24 

.21 

.24 

.39 

.05 

.  18 

.19 

.19 

.18 

.15 

.23 

.21 

.16 

.14 

.11 

.20 

.19 

.24 

.12 

.11 

.05 

.06 

.11 

.09 

.22 

.  16 

.10 

.10 

B  5.12 

WIND 

80 

87 

67 

43 

21 

38 

67 

27 

101 

135 

49 

100 

37 

54 

31 

29 

5 

63 

26 

54 

31 

61 

30 

50 

51 

34 

55 

42 

60 

42 

47 

1617 

LIFTON  PIMPING  STATION 

EVAP 

.11 

.13 

.16 

.20 

.21 

.25 

.26 

.17 

.12 

.  10 

.13 

.16 

.16 

.14 

.15 

.14 

.14 

.14 

.10 

.10 

.05 

.14 

.08 

.15 

.  14 

.22 

.17 

.24 

.23 

.12 

.  16 

4.77 

WIND 

127 

172 

85 

55 

55 

53 

106 

135 

150 

110 

117 

82 

104 

49 

68 

90 

52 

62 

71 

72 

63 

45 

70 

95 

40 

40 

43 

90 

129 

77 

23 

2530 

■INIDOXA  DAI 

EVAP 

.25 

.  15 

.20 

.24 

.23 

.35 

.32 

.20 

.  16 

.20 

.19 

.20 

.19 

.24 

.29 

.20 

.25 

.36 

.20 

.20 

.13 

.  14 

.21 

.22 

.23 

.21 

.25 

.25 

.05 

.  14 

.35 

6.80 

WIND 

240 

130 

70 

85 

55 

90 

170 

140 

220 

210 

135 

155 

75 

60 

125 

60 

160 

90 

160 

220 

160 

115 

130 

235 

170 

100 

120 

90 

130 

115 

165 

4180 

IOSCO*  D  Of  I 

EVAP 

.03 

.24 

.12 

.25 

.29 

.20 

.05 

.28 

.11 

.18 

.22 

.14 

.19 

.14 

.17 

.22 

.22 

.17 

.05 

.16 

.04 

.04 

.02 

.15 

.09 

.06 

.27 

.08 

.15 

.02 

B  4.50 

WIND 

134 

51 

44 

51 

94 

27 

90 

63 

226 

104 

64 

53 

61 

31 

58 

42 

50 

49 

51 

149 

111 

41 

55 

59 

104 

44 

54 

52 

26 

134 

31 

2203 

Sim  tilutooi  ootM  fallowing  SUttoa  ladut. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


I  DAI 
MAY  19! 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

T 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.5 

3.0 

3.0 

T 

1.5 

4.5 

T 

T 

T 

T 

T 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BOISE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CENTERVI LLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

0.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
6 

0.5 
6 

6 

0.5 
1 

0.3 

2.0 

1.0 

1.5 

1.5 

1.0 

COEUR  D'ALENE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

22 

T 
21 

19 

16 

13 

1 1 1 

0.5 

9 

T 

T 

T 

5 

T 
T 

4.0 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

EMMETT  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GOOD I NG  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.7 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
12 

T 

T 

3.0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

55 

T 

55 

54 

50 

47 

40 

0.3 
39 

1.0 
39 

1.6 
39 

T 
40 

T 
40 

39 

39 

34 

32 

30 

25 

22 

T 
20 

1.8 

22 

0.6 
21 

21 

21 

8.6 
20 

1.5 
30 

30 

28 

26 

15 

T 
13 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OAK  LEV- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

7 

6 

5 

4 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PINE  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

T 
T 

T 
T 

0.2 

T 

T 

ROLAND  WEST  PORTAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

28 

T 
26 

24 

22 

18 

l  2 

8 

T 

7 

T 

6 

T 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

4.3 

3 

T 
T 

T 
T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
10 

9 

7 

6 

5 

3 

1 

2.0 
2 

1.0 
2 

T 

5.0 

5 

1.0 
1 

1 

2.0 
2 

1.5 
2 

1.0 
1 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

1.0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T  | 

1 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

County 

 ' 

"M 

9 

ObMI 

vatioo 
time 

Refer 

J 

< 

| 

Q 

j 
J 

5 

'& 
§ 

a 
I 

Temp 

Proap.| 

Observer 

to 

ABERDEEN  KXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

i-' 

42 

SO 

113  30 

4400 

9P 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

3  9 

5 

8  7 

6P 

OP 

9 

ALPHA   1  HI 

ni'ti 

VALLEY 

R 

44 

-'4 

113  39 

4780 

7P 

TP 

GLENN  STRAMN 

I  3 

5 

AW! CAN  PALLS  1  in 

M  1 1 

POMER 

1? 

43 

40 

112  53 

4316 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1  3 

ANDERSON  DAM 

03  S3 

ELMORE 

1 

43 

21 

115  30 

3992 

90 

OP 

U  3  BUR  RECLAMATION 

9  9 

3 

T 

IBCO 

0375 

BUTTE 

43 

38 

113  19 

5325 

9P 

SP 

MRS  HAZEL  CLENDENIN 

2  9 

5 

7 

OA 

5 

6  7 

ASIfTOs'Vs0*" 

0470 

PRE MONT 

1? 

44 

09 

111  27 

3100 

9P 

^p 

GUST  STEIHMAN 

3  9 

5 

7 

ATLANTA  1  1' 

o4'»  i 

ELMORE 

2 

43 

4H 

113  07 

PHILLIP  T  PETERSON 

9  9 

ATLANTA  SUMMIT 

DON 

Et-MORF 

--' 

43 

4'. 

115  14 

7590 

VAI 

U  5  SOIL  CON  SER 

8 

AVTRY  RANGER  STATION 

0919 

SHOSHONE 

10 

47 

15 

113  48 

2403 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

9  9 

5 

7 

BAT VIET  MODEL  HAS  I  N 

XOOTENA 1 

4P 

4P 

5 

■IC  CREEK  1  S 

0033 

V ALLOT 

XJ 

49 

Ot. 

119  30 

5688 

4P 

NAPIER  EDMARDS 

2  3 

5 

7 

BLACK FOOT 

aou 

BINGHAM 

1? 

43 

119  21 

4903 

OP 

EARL  RODGERS 

2  9 

9LACKPOOT  DAM 

OMQ 

CARIBOU 

13 

43 

00 

111  43 

8200 

9P 

SP 

FORT  HALL   IR  PRO  J 

3  3 

5 

9LI3S 

I0O3 

GOODING 

13 

II 

114  57 

3269 

9P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

3  9 

5 

0013  E  LLCKY  PEAK  DAM 

n 

33 

4P 

IP 

9 

B0I8K  AIRPORT 

1032 

ADA 

3 

43 

34 

116  13 

2842 

MID 

MID 

U  S  M RATHER  D UREAD 

9  9 

5 

7 

BOJOIFRS  FIRRY 

1070 

BOUNDARY 

5 

M 

43 

116  18 

1843 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

.*  3 

ML 

HIT 

T* IN  PALLS 

1? 

43 

114  46 

3300 

9P 

SP 

MILLIAM  A  LOB 

1  1 

5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1344 

CLEARMATER 

3 

44 

|| 

119  30 

2330 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

?  3 

5 

BURKE  ? 

SHOW HONE 

4P 

4P 

5 

9URLEY 

1300 

CASSIA 

I? 

42 

32 

113  47 

4180 

OA 

8A 

FRANK  0  REDF1ELD 

2  3 

5 

B01LEY  FACTORY 

1290 

CASSIA 

13 

43 

34 

113  49 

42  00 

AMALGAMATED  SUGAR 

9  9 

■01 LET  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

43 

92 

113  46 

4137 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

1  3 

s 

7 

CALOMEL L 

i  |M 

CANYON 

3 

43 

39 

116  41 

2373 

99 

99 

HAROLD  M  TUCKER 

2  9 

5 

7 

CAMBRIDGE 

BP 

5 

CASCADE  1  MM 

1514 

VALLEY 

0 

41 

31 

110  03 

fOOJfl 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

9  9 

g 

7 

CKMTERV  1  LLI   ARRAl>GK  RCH 

|#9I 

BOISI 

43 

94 

113  31 

4780 

MABEL  M  ARBAUGH 

9 

CULL  IS 

1003 

Cl'STER 

11 

30 

114  14 

5171 

90 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  9 

s 

CHILLY  BARTON  PLAT 

1071 

CUSTER 

0 

i  i 

02 

113  48 

8300 

SP 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

9 

CLARK  PORK  I  ENE 

BONNER 

6P 

OP 

9 

COBALT  BLACKBIRD  NINE 

1B3I 

LEMHI 

11 

4% 

07 

114  21 

6810 

8A 

BA 

CALERA  MINING  CO 

3  3 

9 

7 

COIUR  D'ALENE  CAA  AP 

1091 

KOOTENAI 

47 

46 

116  49 

2273 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

3  3 

C09U1  D'ALENE  RS 

1090 

3 

47 

110  49 

3180 

3P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  :) 

9 

7 

CONDA 

.'ii  -  ! 

CARIBOU 

13 

42 

i  i 

111  33 

6300 

9A 

OA 

ANACONDA  COPPER  CO 

3  3 

9 

COTTON* OOD 

6P 

OP 

9 

7 

21B7 

ADAMS 

i  1 

M 

44 

us  ae 

2  936 

SP 

5P 

LYMAN  MATH  IS  ON 

3  3 

5 

CROUCH  2  NWW 

3270 

BOI9K 

8 

t* 

00 

119  38 

3100 

HARRY  GRAHAM 

9 

DBA  D> OOD  DAK 

2385 

VALLEY 

0 

10 

115  38 

3379 

OP 

OP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  3 

9 

7 

DtADMOOD  SUMMIT 

3303 

VALLEY 

11 

44 

19 

113  34 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

DEER  PLAT  DAM 

2310 

OP 

6P 

9 

DIXIE 

2373 

IDAHO 

11 

45 

39 

113  20 

3610 

3P 

IF 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

3  3 

9 

DOIGGS 

3070 

TFTON 

i  ' 

43 

111  07 

6097 

EDITH  STEVENS 

3  9 

DUBOIS  EXP  STATION 

2  707 

CLARK 

8 

44 

14 

112  14 

3463 

9P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  9 

9 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

i- 

44 

in 

112  13 

3132 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

9 

3875 

IDAHO 

4P 

4P 

5 

ILK  H  TVER  1  S 

2002 

CLEARMATER 

3 

44 

47 

116  10 

2910 

3P 

■P 

GLENN  WALKER 

3  3 

5 

EMM f  T  T  > 

2042 

GEM 

a 

43 

|0 

no  32 

2500 

MAYNE  F  HARPER 

a  3 

PAIRFI ELD 

3100 

12 

43 

91 

114  48 

5065 

OP 

OP 

MRS  MARIAN  BRIGHT 

2  9 

s 

FINN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

40 

09 

113  33 

1800 

3P 

SP 

U  5  FOREST  SERVICE 

2  9 

3 

PORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

3207 

DINGILAM 

=>P 

5r 

5 

GARDEN  VALLEY  RS 

344R  BOISE 

0 

44 

04 

115  35 

3147 

SP 

IF 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  9 

9 

7 

OIUKMtl  SUMMIT  RANCH 

J'.7F. 

CUSTER 

11 

44 

14 

113  31 

<;son 

U  S  HEATHER  DUHEAU 

GLINNS  PERRY 

3031 

ELMORE 

13 

4? 

57 

113  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  9 

5 

7 

GOODING  CAA  AIRPOIT 

J8R3  GOODING 

12 

42 

91 

114  46 

3696 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  9 

9 

371" 

CARIBOU 

99 

SS 

5 

GRAND  VIEM 

3760  OOTID 

12 

42 

39 

ue  oe 

2600 

4P 

4P 

M  BILADEAU 

2  3 

5 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

45 

94 

116  OB 

3409 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  9 

GRAY 

3039 

BONNEVILLE 

17 

41 

03 

111  2?. 

0450 

OP 

6P 

ROSCOE  T  S (DUETT 

2  9 

9 

7 

GMVSE 

3003 

CUSTER 

8 

13 

42 

113  37 

6100 

IF 

5P 

MRS  RRYAN  TAYLOR 

2  9 

9 

HA  I LEY  AIRPORT 

394] 

nuiNE 

LAURENCE  JOHNSON 

5 

3964  JEFFERSON 

8 

13 

-.9 

112  13 

479ft 

SP 

SP 

II  S  F  lb  1  SERVICE 

3  3 

3 

7 

11  10 

n 

l? 

42 

3.-' 

114  08 

4060 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

3  3 

426*  CAMAS 

13 

43 

113  03 

5000 

SP 

9P 

CARROLL  DAMME 

2  3 

9 

7 

HOLLISTER 

4303 

TM IN  FALLS 

i  • 

4.' 

21 

114  35 

4590 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

9 

HOMF 

4  104 

BUTTE 

* 

7A 

CHARLES  D  COMGILL 

IDAHO  C  ITY 

444? 

BOISE 

43 

50 

115  30 

3940 

SP 

9P 

R  JOHN  MELLOR 

2  3 

S 

j 

IDAHO  CITY  13  SM 

44V 

BOISE 

3 

11 

42 

116  01 

5000 

C  M  GARDNER 

3 

IDAHO  PALLS  6  ME 

BONNEVILLE 

43 

34 

111  35 

4840 

9P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3 

5 

IDAHO  PALLS  CAA  AIRPORT 

44">7 

BONNEVILLE 

13 

43 

31 

112  04 

4730 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

4475 

OMYHEE 

S 

It* IN  2  S 

*  Kh 

BONNEVILLE 

13 

43 

24 

111  18 

5200 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  3 

I 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

4  VIM 

FREMONT 

12 

44 

29 

111  24 

6300 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

JACKSON  PEAK 

4013 

BOI9E 

• 

44 

113  37 

7050 

\  IR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

JEROME 

4070 

JEROME 

1? 

42 

114  31 

3785 

SP 

SP 

0  OLIVER 

2  9 

9 

4793 

LEWIS 

116  01 

7A 

KILLOGG 

4«ll 

SHOSHONE 

] 

47 

32 

116  08 

2305 

9A 

OA 

IRVING  It  LASKEY 

2  3 

KO03XIA 

101 1 

IDAHO 

3 

if. 

09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

g  t  G1LROY 

2  3 

5 

KUMA  2  NNI 

ADA 

3 

43 

31 

116  24 

2685 

SP 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

9 

LANDMARK  RANGER  STATION 

91  u 

VALLEY 

n 

14 

40 

115  32 

8650 

U  S  FOREST  SERVICE 

9 

LIB  IS  TON 

■.72C 

NET.  PERCE 

40 

3  5 

7A 

RIVER  STATION 

LEW 15 TON  MATER  PLANT 

5238 

KEZ  PERCE 

3 

44 

23  117  01 

743 

SP 

5P 

LE* I 3 TON  MATER  DEPT 

2  3 

5 

7 

L1MI3TON  MB  AIRPORT 

5341 

NEE  PERCE 

3 

if, 

39 

117  01 

1413 

MID 

4P 

U  5  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

BEAR  LAKE 

42 

07 

111  18 

5936 

SP 

OP 

UTAH  POL  COMPANY 

2  3 

9 

0 

LOLO  PASS 

53SS 

IDAHO 

3 

" 

90 

114  33 

5700 

MR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LOBBAN 

S414 

BOISE 

8 

05  115  33 

3870 

SP 

SP 

OKILLE  L  JOINER 

2  3 

5 

7  5 

MACXAY  RANGER  STATION 

346! 

CUSTER 

8 

43 

5S 

113  36 

5897 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

9 

7 

BAUD 

1944 

ONE  IDA 

L 

4  • 

11 

1  12  16 

4420 

7P 

TP 

J  L  CROWTHER 

2  3 

5 

MAL  '  t'      t  »    I  IRpf.RT 

If  || 

ONFIDA 
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REFERENCE  NOTES  j 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are    assigned  on  a  state  basis.  There 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months     will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 

letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables ,are  either  missing  or  received  too  late  to  be 

eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporatio 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  Stan 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  !  jj. 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  gri  jl 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  ] 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•        Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  I  J 
snowf a  11 . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station, t»| 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July; 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summar 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regard 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  much  below  normal 
in  the  Northern  and  Southwestern  Divisions, 
placing  this  among  the  three  or  four  coolest 
Junes  since  1893.  In  the  Southeastern  Divi- 
sion negative  temperature  departures  were 
not  so  pronounced  and  a  few  stations  in  that 
Division  recorded  average  temperatures 
slightly  above  the  long-period  mean.  In  all 
divisions  subnormal  temperatures  persisted 
throughout  the  month,  except  for  an  occa- 
sional day  or  two  with  above  normal  readings. 

Precipitation,  as  in  June  of  1952,  was 
well  above  normal  this  month.  In  fact,  in 
the  Southwestern  and  Southeastern  Divisions, 
averages  were  nearly  identical  for  the  two 
months.  The  Northern  Division  with  110%  of 
normal  dropped  well  below  the  near-record 
average  of  186%  of  normal  a  year  ago.  Fre- 
quency of  occurrence  of  measurable  rain  was 
just  about  average  for  June,  but  most  of  the 
rain  fell  in  the  first  half  of  the  month; 
stations  in  the  Southwestern  and  Southeastern 
Divisions  reported  little  or  none  after  the 
16th.  No  station  reported  more  than  a  trace 
of  snow,  and  although  hail  did  occur  on  sev- 
eral days,  most  of  it  was  small  and  did 
little  damage. 

Outstanding  rainy  periods  during  the  month 
occurred  on  the  1st  and  2d,  and  on  the  6th 
and  7th.  A  majority  of  the  stations  in  the 
State  recorded  the  greatest  daily  rainfall 
on  either  the  2d  or  the  7th  and  numerous 
thunderstorms  were  reported  on  those  dates, 
particularly  in  the  Northern  and  Southwestern 
Divisions.  Another  day  of  widespread  showers 
and  thunderstorms  was  the  12th,  and  on  that 
date  the  only  storm  damage  of  the  month  was 


reported.  In  several  southwestern  counti  i 
high  winds  were  reported  with  numerous  tre  I 
damaged  or  uprooted  and  minor  damage  to  roo  I 
from  falling  trees.  No  damage  to  crops  w  j 
reported  from  the  high  winds. 

Wet,  cool  weather  during  the  first  ha; 
of  June  retarded  farm  work  and  general  ji 
slowed  crop  growth,  but  range  vegetati i 
benefited  from  the  moisture.  Haying,  bee  ;j 
thinning,  cultivating,  and  the  planting  | 
beans  and  potatoes  were  all  hampered  by  w»| 
weather.  In  some  spots  in  the  Northern  aiij 
Southeastern  Divisions  the  seeding  of  sprits 
grains  was  not  completed  until  well  alo  if 
in  the  month.  During  the  latter  half  of  99 
month  field  work  increased  considerably  91 
vegetation  began  growing  rapidly.  By  91 
final  week  of  June  irrigation  had  been  91 
sumed  in  most  areas,  intermediate  and  high' • 
ranges  had  good  feed,  and  cattle  and  she^ 
were  making  good  gains .  Prospective  f rujj 
production  was  below  average  with  heavy  dau.i 
age  from  spring  freezes  to  peaches,  apricool 
and  cherries,  and  minor  damage  to  pears  aa 
early  blooming  varieties  of  apples.  Com 
weather  permitted  grains  to  stool  well  a^| 
the  rains  of  May  and  early  June  increase  ■ 
yield  prospects. 

Although  much  snow  remained  in  the  moui 
tains  early  in  June,  no  serious  floodiii, 
occurred  despite  above-normal  rains.  Absent* 
of  prolonged  hot  spells  permitted  gradu;  ? 
runoff  from  melting  snow  and  streams  genei  •' 
ally  remained  well  within  their  banks.  I]  j 
rigation  water  supplies  were  plentiful  11 
all  projects. 
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0.0 
0.1 

5 

7 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

59  S 
59.7 
63.8 
61.7 
63.7 

102 
101 
103 
105 
107 

18 
20 
23 
24 
26 

1.59 
.85 
.58 

1.43 
.89 

0.1 

T 

T 
0.1 
0.0 

7 
5 
4 
6 
4 

1934 

60.7 

102 

21 

1.45 

T 

8 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 

ALL 

YEARS 


Temperature 

1 

t 


59.5 
62.2 
57.9 


64.8 
59.  8 
57.0 
56.8 
57.3 

56.7 
60.1 
57.1 
62.6 
60.3 

58.8 
57.1 
60.2 
57.1 


100 
110 
106 
100 
110 

110 
103 
100 
101 
104 

105 
99 
97 
103 
103 


101 
96 


LS 
16 
18 
21 
18 

19 
21 
21 
27 


Precipitation 


1.46 

1.35 
1.12 


1.32 
1.96 
2.14 

2.24 
.98 
2.48 
2.17 
.65 

1  .72 
.92 
2.04 
1.67 


T 
0.0 
T 


■3  a 

o  S 


8 
10 
13 


12 
10 


MP1RATURJ  AKD  PREC IPITATIOR  AVERAGES   IH  THIS  TABLE  HAVE  BEKH  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAh 

TABLE  2      JUNE  195 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

i 
| 

< 

I J 

is 

•  2 

Highest 

a 

S 

1 

i 
o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

o 

1 
ll 

i* 

Qk 

to 

— 
I 

o 

Q 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  oi  Da 

Ml>. 

Mln. 

3 

11 

e 

Q 

.01  or  More 

i 

o 

°  i 

# 

is 

,  ° 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

72.6 

43.2 

57  .9M 

2.5 

90 

11 

34 

19 

215 

i 

0 

0 

0 

1  .24 

.90 

.39 

8 

9 

0 

RAW  I  EW  MODEL  BASIN 

67.8 

43.3 

55.6 

79 

17 

34 

26 

277 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.45 

7 

•  0 

0 

10 

0 

BIG  CREEK   1  S 

65.2 

31.7 

48.5 

1.9 

80 

1 1 

24 

26 

490 

0 

0 

20 

0 

T 

° 

BONNERS  FERRY 

M 

79 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

BUNGALOW  RS 

74.7 

43.2 

59.0M 

■ 

3.4 

91 

11 

35 

20 

182 

1 

0 

0 

0 

2.46 

.25 

.63 

2 

•  0 

0 

1 1 

2 

BURKE   2  NNE 

62.8 

36.9 

49.9 

1.7 

79 

1 1 

3  1 

19 

445 

0 

0 

3 

0 

2.3B 

.39 

.50 

13 

T 

0 

1  3 

1 

CLARK  FORK   1  ENE 

68.  2 

42.6 

55.4 

— 

3.4 

76 

16 

35 

26 

280 

0 

0 

0 

0 

2.26 

•  05 

.45 

7 

•  0 

0 

11 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

59.4 

33.8 

46.6 

75 

1  2 

28 

24 

0 

0 

15 

0 

3  .46 

1.03 

5 

T 

0 

L2 

3 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

67.2 

45.2 

56.2 

81 

11 

40 

9  + 

258 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

•  83 

7 

T 

0 

1 1 

1 

COEUR  D  ALENE  RS 

69.  7 

46.3 

58.0 

3.2 

80 

11 

40 

8  + 

202 

0 

0 

0 

0 

1  .66 

•  10 

•  80 

7 

.0 

10 

1 

COTTONWOOD 

64.2 

39.3 

51.8 

5.7 

78 

11 

33 

8 

389 

0 

0 

0 

0 

2.84 

•  26 

1.01 

7 

.0 

0 

16 

DIXIE 

64.3 

32.7 

48.5 

79 

11 

26 

26 

487 

0 

0 

17 

0 

2.17 

.85 

5 

T 

12 

ELK   RIVER   1  S 

68.8 

39.5 

54.  2M 

81 

11 

30 

2 

320 

0 

0 

1 

0 

1.36 

.83 

7 

T 

0 

15 

1 

FENN  RS 

74.  3 

45.9 

60.  1 

- 

3.5 

89 

11 

36 

5 

145 

0 

0 

0 

0 

2.89 

•  43 

.56 

7 

T 

0 

15 

1 

GRANGEVI LLE 

65.9 

42.6 

54.3 

3.7 

80 

11 

35 

3 

312 

0 

0 

0 

0 

3.16 

.  12 

.68 

7 

0 

1  1 

KELLOGG 

69.5 

4  5.7 

57.6 

2.7 

8  5 

11  + 

39 

9  + 

0 

0 

0 

0 

2.48 

.42 

.67 

13 

.0 

0 

1 

KOOSK I  A 

75.3 

47.1 

61.2 

- 

3.3 

B9 

11 

40 

26 

117 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.33 

.89 

7 

•  0 

0 

10 

LEWISTON  WATER  PLANT 

76.6 

49.1 

62.9 

4.4 

85 

11 

40 

10 

80 

0 

0 

0 

0 

1.07 

-  .39 

.50 

7 

.0 

0 

t! 

1 

LEWISTON  WB  AP 

R 

72.1 

47.7 

59.9 

- 

6.4 

82 

11  + 

40 

8 

152 

0 

0 

0 

0 

1.68 

-  .07 

.63 

7 

.0 

0 

10 

1 

MULLAN  PASS  CAA 

52.8 

37.3 

45.1 

3.5 

75 

11 

30 

23 

590 

o 

o 

6 

o 

1.97 

-  .92 

.51 

7 

T 

12 

1 

14 

1 

NEZPERCE  2  E 

64.  5 

43.6 

54.1 

78 

11 

36 

3 

323 

0 

0 

0 

0 

2.52 

1.27 

7 

.0 

0 

12 

} 

OROFINO 

77.8 

47.0 

62.4 

■ 

2.8 

89 

11 

38 

3 

90 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.15 

.79 

7 

11 

PIERCE  RS 

67.9 

39.3 

53.  6M 

4.1 

84 

12 

25 

4 

336 

0 

0 

4 

0 

2.13 

-  .37 

.70 

7 

0 

13 

2 

PORTHI LL 

70.0 

44.3 

57.  2 

r 

2.  3 

78 

10 

39 

1  + 

228 

0 

0 

0 

0 

2,81 

1.22 

•  60 

7 

•  0 

0 

18 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

67.4 

43.2 

55.  3 

- 

2.7 

80 

11 

35 

18 

284 

0 

0 

0 

0 

2.88 

.90 

.66 

13 

T 

0 

1<. 

RIGGINS  RS 

77.1 

48.3 

62.7M 

- 

2.9 

91 

11  + 

40 

20 

96 

2 

0 

0 

0 

2.00 

.28 

•  73 

2 

.0 

0 

9 

\ 

ROLAND  W  PORTAL 

63.3 

38.9 

51.1 

3.9 

81 

11 

31 

19 

410 

0 

0 

2 

0 

2.07 

-  .73 

.55 

2 

T 

0 

14 

1 

SAINT  MARIES 

76.1 

42.1 

59.1 

■ 

1.9 

85 

12 

35 

3+ 

176 

0 

0 

0 

0 

1  .79 

•  19 

.78 

7 

10 

1 

SALMON 

74.5 

41.7 

58.1 

2.5 

89 

11  + 

32 

26 

202 

0 

0 

1 

0 

2.24 

.95 

1.10 

2 

0 

7 

SANDPOINT  EXP  STA 

67.3 

45.4 

56.4 

■ 

2.9 

75 

10  + 

39 

9+ 

249 

0 

0 

0 

0 

1.79 

-  .08 

•  62 

13 

T 

0 

17 

1 

WALLACE 

65.6 

41.8 

53.7 

■ 

5.6 

84 

11 

35 

18  + 

331 

0 

0 

0 

0 

3.15 

.79 

•  71 

7 

T 

0 

9 

3 

WALLACE  WOODLAND  PK 

65.  5 

40.5 

53.0 

4.8 

84 

12 

28 

6 

0 

0 

1 

0 

2.39 

-  .02 

.45 

7 

•  0 

0 

11 

0 

WINCHESTER   1  SE 

63.  3 

38.8 

51.1 

■ 

5.0 

73 

11 

32 

3 

411 

0 

0 

1 

0 

2.73 

-  ,14 

.73 

7 

•  0 

0 

12 

2 

D I V I S I  ON 

55.3 

- 

4 . 4 

2.24 

.21 

T 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

66.5 

35.1 

50.8 

3.9 

81 

11 

25 

24 

419 

0 

0 

8 

0 

2.63 

.85 

•  80 

2 

T 

0 

1  1 

2 

ANDERSON  DAM 

74.4 

45.8 

60.1 

91 

11 

34 

1 

168 

1 

0 

0 

0 

1.78 

.56 

7 

•  0 

0 

7 

1 

ARROWROCK  DAM 

71.5 

46.2 

58.9 

- 

5.7 

90 

12 

38 

24 

1 

0 

0 

0 

1.79 

•  83 

.49 

2 

•  0 

0 

9 

0 

ATLANTA   1  E 

66.7 

38.2 

52.5 

- 

1.2 

78 

11  + 

28 

8 

370 

0 

0 

4 

0 

2.14 

•  76 

•  64 

7 

T 

0 

8 

1 

BLISS 

76.7 

45.8 

61.3 

- 

3.9 

90 

11 

36 

8 

133 

1 

0 

0 

0 

•  66 

•  20 

.38 

7 

•  0 

0 

5 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//R 

75.7 

45.2 

60.  5M 

89 

11  + 

35 

24 

154 

0 

0 

0 

0 

1.53 

•  69 

2 

0 

7 

BOISE  WB  AP 

72.4 

46.3 

59.4 

• 

5,7 

85 

29 

38 

20 

170 

0 

0 

0 

0 

1.22 

•  38 

•  40 

2 

•  0 

0 

8 

0 

BUHL 

75.0 

48.1 

61.6 

■ 

2.3 

91 

11 

39 

8 

125 

2 

0 

0 

0 

■  89 

-  .05 

.47 

6 

•  0 

0 

5 

0 

CALDWELL 

75.4 

46.9 

61.2 

■ 

4.0 

85 

22 

38 

8 

117 

0 

0 

0 

0 

1.37 

•  60 

•  as 

2 

•  0 

0 

8 

1 

CAMBR IDGE 

76.7 

41  .6 

59.2 

5.5 

96 

29 

32 

8+ 

174 

1 

0 

2 

0 

1.51 

•  39 

.67 

7 

.0 

0 

6 

2 

CASCADE  1  NW 

66.8 

39.0 

52.9 

80 

11 

30 

24 

356 

0 

0 

2 

0 

2.14 

•  87 

2 

•  0 

0 

10 

1. 

CHALLIS 

72.3 

44.  7 

58.5 

0.9 

84 

11  + 

32 

8 

198 

0 

0 

1 

0 

1.70 

.65 

.81 

2 

0 

6 

1 

COUNCIL 

73.6 

46.3 

60.0 

3.2 

82 

12 

32 

24 

150 

0 

0 

1 

0 

2.31 

.71 

1.10 

2 

•  0 

0 

8 

2 

DEADWOOD  DAM 

66.6 

33.3 

50.0 

2.1 

81 

11 

25 

24 

444 

0 

0 

13 

0 

2.09 

.25 

.75 

7 

•  0 

0 

9 

1 

DEER  FLAT  DAM 

73.4 

48.8 

61.1 

3.8 

84 

22 

37 

8 

123 

0 

0 

0 

0 

1.43 

.75 

.85 

2 

•  0 

0 

6 

1 

EMMETT  2  E 

75.1 

45.0 

60. 1M 

■ 

6.5 

84 

22+ 

35 

24 

146 

0 

0 

0 

° 

1.90 

.96 

.94 

2 

T 

0 

4 

2 

FAIRFIELD 

69.  3 

38.7 

54.0 

83 

11 

29 

8  + 

324 

0 

0 

5 

0 

.76 

.44 

7 

.0 

0 

7 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

73.9 

41.8 

57.9 

3.5 

88 

11 

33 

24 

207 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.45 

.62 

2 

•  0 

0 

7 

1 

GLENNS  FERRY 

81.0 

46.8 

63.9M 

■ 

4.1 

94 

11 

73 

2 

0 

0 

0 

.37 

-  .24 

.0 

0 

5 

0 

GOODING  CAA  AP 

74.7 

46.1 

60.4 

— 

3.0 

90 

11 

39 

4+ 

153 

1 

0 

0 

0 

•  74 

.13 

.42 

5 

•  0 

0 

4 

0 

GRAND  VIEW 

81.4 

49.7 

65.6 

■ 

1.9 

92 

30 

40 

8 

54 

s 

0 

0 

0 

1.05 

.35 

•  56 

7 

T 

0 

6 

1 

HAILEY  AP 

71.6 

39.7 

55.7 

■ 

3.3 

83 

11 

29 

8 

275 

0 

0 

s 

0 

.86 

.18 

.33 

2 

•  0 

5 

0 

HAZELTON 

74.6 

44.9 

59.8 

5.8 

91 

1 1 

33 

25 

174 

2 

0 

0 

0 

•  98 

•  22 

.56 

7 

•  0 

0 

4 

1 

HILL  CITY 

69.  7 

38.3 

54.0 

• 

1.8 

82 

11 

3  0 

25 

321 

0 

0 

3 

0 

•  61 

•  03 

.64 

7 

2 

1 

HOLL I STER 

72.5 

41.1 

56.8 

— 

5.0 

88 

11 

32 

8 

249 

0 

0 

1 

0 

1  .58 

.67 

.70 

7 

•  0 

0 

6 

1 

IDAHO  CITY 

72.8 

37.1 

55.0 

— 

4.2 

86 

11 

27 

24 

295 

0 

0 

7 

0 

2.21 

1.21 

.76 

2 

.0 

8 

2 

JEROME 

76.  3 

44.0 

60.2 

4.6 

93 

11 

30 

8 

154 

2 

0 

1 

0 

1.01 

.48 

•  55 

7 

•  0 

0 

5 

1 

KUNA   2  NNE 

72.2 

43.7 

58.0 

6.4 

82 

11  + 

35 

24 

204 

0 

0 

0 

0 

1.90 

1.10 

.65 

2 

•  0 

0 

7 

2 

MC  CALL 

63.4 

37.8 

50.6 

3.5 

76 

11  + 

28 

24 

432 

0 

0 

4 

0 

3.63 

1.81 

1.52 

2 

1 1 

3 

MERIDIAN   1  SSW 

73.7 

45.3 

59. 5M 

5.5 

8  3 

29 

36 

8 

167 

0 

0 

0 

0 

1.32 

.45 

.88 

2 

.0 

0 

6 

1 

MESA 

72.9 

45.4 

59.2 

81 

29+ 

34 

24 

175 

0 

0 

0 

c 

2.06 

.94 

7 

•  0 

o 

6 

2 

MOUNTAIN  HOME 

79.2 

46.1 

62.7 

0.6 

9  3 

11 

34 

8 

3 

0 

0 

0 

1.29 

.59 

.35 

1 

•  0 

0 

7 

0 

NAMPA  2  NW 

74.  5 

45.3 

59.9 

85 

30 

32 

13 

0 

0 

1 

0 

1.30 

.72 

2 

.0 

0 

9 

1 

NEW  MEADOWS  RS 

70.2 

37.4 

53.  8M 

1.7 

79 

11 

320 

o 

n 

6 

o 

3<00 

1.32 

T 

0 

13 

OBSIDIAN  4  NNE 

61.7 

31.3 

46.5 

- 

2.9 

72 

11 

24 

8  + 

549 

0 

0 

20 

0 

1.76 

.40 

.54 

2 

•  0 

0 

5 

1 

OLA  4  S 

77.1 

41.0 

59.  1 

88 

1  1 

34 

8+ 

171 

0 

o 

o 

o 

1.80 

.96 

2 

4 

1 

PARMA   EXP  STA 

74.  3 

45.5 

59.9 

- 

5.9 

85 

30 

38 

8  + 

154 

0 

0 

0 

0 

1.39 

.60 

.54 

2 

•  0 

0 

8 

1 

PAYETTE 

75.8 

47.1 

61.5 

4.2 

87 

2  2+ 

38 

e 

123 

0 

0 

0 

J 

1  •  84 

1  •  06 

•  67 

7 

T 

0 

8 

2 

R ICHF I  ELD 

73.8 

42.8 

58.3 

_ 

2.3 

86 

11 

33 

25 

207 

0 

0 

0 

0 

.83 

.07 

.67 

7 

•  0 

0 

4 

1 

SHOSHONE 

75.0 

44.4 

59.7 

- 

2.9 

91 

36 

8 

165 

1 

0 

0 

G 

1  •  27 

•  6 1 

•  98 

7 

T 

0 

4 

1 

STIBNITE 

60.7 

33.9 

47.3 

75 

12 

28 

3 

0 

0 

14 

0 

1.42 

.35 

13 

•  0 

0 

13 

0 

SUN  VALLEY 

68.  9 

31.3 

50.1 

0.5 

78 

11  + 

24 

8  + 

438 

0 

G 

17 

0 

1.40 

•  30 

.  52 

6 

•  0 

0 

5 

1 

SWAN  FALLS  PH 

79.0 

52.2 

65.6 

3.1 

93 

29 

43 

8 

55 

2 

0 

0 

0 

1.49 

.20 

.58 

2 

•  0 

0 

9 

1 

THREE  CREEK 

71.5 

33.8 

52.7 

85 

22 

26 

20+ 

362 

0 

G 

13 

G 

1.33 

-  .48 

•  86 

6 

•  0 

0 

5 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

77.3 

45.7 

61.5 

1.6 

9  3 

11 

37 

8+ 

128 

2 

0 

0 

c 

1.55 

.74 

.88 

7 

•  0 

0 

5 

1 

TWIN  FALLS  3  SE 

75  .  7 

46.0 

60.9 

2.7 

94 

12 

39 

8 

1 

0 

0 

G 

1.27 

.48 

.34 

2 

.0 

0 

ft 

0 

WEISER 

77.1 

46.9 

62.0 

5.9 

88 

22 

38 

3+ 

107 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.24 

.56 

2 

•  0 

0 

5 

1 

DIVISION 

57.9 

3.7 

1  .53 

.51 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

77.0 

42.3 

59.7 

1.5 

89 

30 

35 

6+ 

166 

0 

0 

0 

0 

.86 

.08 

.32 

5 

<. 

0 

ALBION 

74.  1 

38.3 

56.2 

2.7 

86 

11 

28 

25 

266 

0 

0 

6 

0 

1.57 

.54 

.90 

2 

.0 

3 

1 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

75.2 

42  .6 

58.9 

2.6 

87 

11 

33 

25 

183 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.09 

.39 

1 

•  0 

0 

3 

0 

ARCO 

76.8 

40.1 

58. 5M 

0.4 

84 

11 

192 

0 

0 

0 

2.41 

1.30 

•  0 

0 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
JUNE  1953 


Temperature 


SUtton 

sj 

•  B 

I  T? 
< 

— —  

sJ 

si 

<  * 

— — — - — 

m 
f 

— — — - — 

il 

h 

iC 

\ 

S 

Q 

S 

ft 

B 
-j 

| 

a 

>- 

9 

a 
{ 
1 

Q 

No  oi  D.y. 

■a 
6" 

_ 

|  J 
3j  g 
A* 

Ou. 

s 

1 

i 

O 

J 

Snow  SW.I.  rUll 

No.  ol  D.r» 

Ku. 

Mill. 

1 

-S-o 

z  S 

s 

a 

i 

s 

- 

t 

1 

6 

s 

I 

-  8 

3  I 

•  i 

:', 

•{ 

-5 

I>] 

ASHTON  1  S 

39  .  2 

5  5.0 

2.4 

8  3 

1 2 

29 

24 

294 

. 

i 

D 

1.91 

.25 

•  75 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

RLACKFOOT 

77  •  6 

46  •  5 

62.1 

0.6 

90 

11 

38 

25 

127 

1 

0 

0 

0 

1.87 

.94 

•  85 

2 

•  0 

0 

4 

1 

0 

BLACKFOOT  DAM 

70a  8 

35.1 

53.  OM 

■ 

1.7 

83 

30 

25 

25 

358 

0 

0 

7 

0 

2.06 

.25 

.68 

7 

5 

2 

0 

BURL? " 

75  •  9 

45.9 

60.9 

3.1 

91 

12 

38 

4  + 

1 

0 

0 

0 

1  .33 

.54 

•  55 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

BURLEY  FACTORY 

74a  7 

42  .  S 

58.8 

— 

3.4 

90 

12 

34 

3 

1 

0 

0 

0 

1.30 

.38 

.51 

7 

5 

1 

0 

BUftLEY  CAA  AP 

7  5  a  8 

42.3 

59.  1 

2.2 

90 

11 

35 

4 

180 

1 

0 

0 

0 

1.71 

•  77 

•  47 

6 

.0 

0 

7 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

67  a  5 

35.6 

51*6 

2.8 

79 

12 

29 

8 

395 

0 

0 

7 

0 

2.40 

1.30 

1.15 

2 

•  0 

b 

2 

1 

CONDa 

72aO 

38*0 

55.  OM 

1.3 

85 

12+ 

27 

25 

0 

0 

7 

0 

1.39 

.99 

.35 

7 

.0 

7 

0 

0 

OR 1 CCS 

71  a  8 

39.3 

55.6 

1.3 

83 

12+ 

31 

25 

0 

0 

1 

j 

L.70 

-  .33 

.47 

3 

7 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

70*8 

42.9 

56.9 

■ 

3.0 

83 

30 

34 

20 

240 

0 

0 

0 

0 

2.16 

•  55 

1.20 

2 

.0 

0 

7 

2 

1 

DUBOIS  CAA  AP 

72  a  8 

42  |4 

57.6 

0.8 

84 

1 1  + 

32 

20  + 

219 

0 

0 

2 

0 

1  .50 

-  .51 

.95 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  MALL   IND  AGENCY 

76  a  0 

43  •  2 

59. 6M 

2.3 

88 

1 1 

27 

4 

176 

0 

0 

1 

0 

1.61 

.69 

.62 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

GRACF 

70a  6 

41  •  3 

56.0 

2.8 

85 

30 

33 

25 

266 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.34 

•  S3 

7 

•  0 

0 

6 

1 

0 

GRAY 

71.6 

37.8 

54.7 

0.1 

85 

18+ 

30 

4* 

313 

0 

0 

7 

0 

1.65 

-  .01 

.70 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

GROUSE 

65a0 

34.9 

50.0 

77 

11 

26 

8  + 

445 

0 

0 

1 1 

0 

.95 

-  .43 

.44 

2 

•  0 

0 

5 

0 

0 

HAMER  4  NW 

77»0 

40*1 

58  .6 

- 

1.2 

89 

11 

29 

20 

198 

0 

0 

2 

0 

1.55 

.52 

.76 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

73a  7 

42  #4 

58. 1M 

84 

11* 

33 

26 

213 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.80 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

IDAHO   FALLS    CAA  AP 

73a0 

44.2 

58.6 

- 

1.9 

87 

11 

36 

6 

198 

0 

0 

0 

0 

1.09 

-  .12 

.56 

2 

T 

0 

5 

1 

0 

IRWIN  2  S 

75a  2 

40.6 

57.9 

1.0 

87 

11  + 

34 

3  + 

216 

0 

0 

0 

0 

1.70 

.17 

•  60 

2 

4 

2 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

68  a  4 

35.2 

51.8 

0.8 

30 

11 

25 

20 

389 

0 

0 

5 

0 

2.11 

-  1.45 

•  73 

2 

T 

b 

3 

0 

LlFTON  PUMPING  STA 

72  a  9 

42.2 

57.6 

■ 

1.7 

83 

11  + 

33 

3 

216 

0 

0 

0 

0 

.69 

.12 

•  36 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

MACK  AY  RS 

69a  6 

39.9 

54.8 

- 

3.9 

81 

11  + 

32 

8 

298 

0 

0 

1 

0 

1  .64 

.49 

•  85 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

MALAD 

77.1 

44.2 

60.7 

1.2 

91 

30 

35 

3  + 

152 

1 

0 

0 

0 

1.06 

-  .10 

.50 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

MALAD  CAA  AP 

77,6 

41.2 

59.4 

93 

30 

32 

3 

172 

2 

0 

1 

0 

.96 

.46 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

HAY  RS 

71.1 

37.7 

54.4 

- 

3.1 

84 

1 1 

31 

24 

310 

0 

0 

3 

0 

2.06 

.  79 

1.45 

2 

.0 

0 

5 

1 

1 

MC  CAMMON 

77a  5 

41  .3 

59.4 

91 

30 

31 

25 

172 

1 

0 

1 

0 

.74 

.23 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

74.0 

47  .7 

60.9 

87 

11 

39 

25 

143 

0 

0 

0 

0 

1 .87 

.84 

2 

•  0 

0 

4 

2 

0 

MONTPEL1ER  RS 

73a2 

38.3 

55.  8M 

2.7 

85 

30 

30 

25  + 

o 

o 

1.21 

-  .03 

.37 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLEY 

76.1 

43.1 

59.6 

2.7 

89 

11  + 

35 

3+ 

175 

0 

0 

0 

0 

1.00 

-  .10 

.66 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

PALISADES  DAM 

76.3 

41.7 

59. OM 

87 

11 

33 

25 

174 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.61 

2 

•  0 

0 

7 

1 

0 

PAUL     1  E 

74.6 

43.1 

58.9 

2.7 

89 

12+ 

34 

4 

0 

0 

3 

0 

1.52 

.61 

.47 

2 

.0 

0 

5 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

75al 

45.2 

60.2 

2.8 

90 

29 

38 

6 

168 

1 

0 

0 

.77 

.25 

.  38 

5 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

79.2 

42.4 

60.8 

0.5 

90 

30 

33 

25 

139 

1 

0 

c 

1.25 

-  .03 

.45 

5 

T 

0 

■ 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

73a2 

40.8 

57.0 

88 

1 1 

32 

6  + 

235 

0 

0 

2 

0 

•  80 

•  30 

5 

.  0 

0 

' 

0 

0 

RUPER  T 

77.0 

43.2 

60.  1M 

3.0 

92 

30 

36 

4  + 

2 

0 

3 

0 

1.39 

.55 

.51 

2 

T 

0 

S 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

74  a  3 

39.7 

57.0 

2.0 

88 

1 1 

30 

25  + 

2  34 

0 

0 

3 

0 

1.30 

-  ,72 

•  49 

R 

6 

0 

0 

SPENCER  RS 

70,6 

38.1 

54.4 

0.8 

81 

15 

30 

25 

313 

0 

0 

3 

0 

2.64 

.71 

1.53 

2 

T 

0 

8 

1 

1 

SPRINGFIELD   1  SE 

74a0 

41.0 

57.5 

3.6 

87 

29 

31 

24 

220 

0 

0 

1 

0 

1.15 

.34 

.41 

2 

.0 

0 

7 

0 

0 

STREVELL 

76.8 

39.5 

58.2 

90 

30 

28 

4 

217 

1 

0 

3 

0 

.51 

.24 

5 

T 

0 

3 

0 

0 

SUGAR 

75.2 

39.6 

57.4 

2.1 

89 

11 

30 

25 

225 

0 

0 

4 

0 

1.37 

.11 

.69 

2 

.0 

0 

' 

1 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

71,  1 

37.9 

54.5 

85 

10 

30 

25 

314 

0 

0 

6 

0 

1.37 

.50 

5 

1 

0 

DIVISION 

57.4 

1.6 

1  .47 

.  24 

T 

STATE 

57.1 

3.2 

1  .67 

•  T 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

M 

'1 

3 

4  1 

s  | 

6 

'i 

8 

9 

AACAOEFN  EIP  STA 

•  •« 

.?» 

.17 

.24 

uaioji 

1.S7 

.00 

.37 

.30 

ALPHA  1  NC 

J.63 

.60 

.23 

.24 

.09 

.60 

.01 

.09 

AMERICAS  FAILS   1  NN 

1.11 

.37 

.39 

.39 

ANDERSON  0AM 

1  .->» 

.10 

.74 

.35 

.02 

.01 

.96 

T 

AtCO 

7.A1 

• 

2.21 

AMOWOACK  OAM 

l.T» 

.04 

■  ii 

.01 

.47 

.3* 

.04 

ASMTON  1  S 

l.«l 

.73 

.  10 

T 

.79 

T 

.99 

ATLANTA  1  E 

J.l» 

•  76 

T 

T 

.46 

T 

•  64 

.07 

.03 

AVERT  RS 

1.14 

•  01 

.74 

T 

•  21 

.90 

T 

»•'*".  MODEL  BASIN 

1.20 

.02 

.04 

.73 

T 

.49 

.45 

.02 

BIG  CRFEK   1  S 

T 

.40 

.10 

T 

.10 

•  01 

.03 

ALACK. OOT 

1.97 

.63 

.12 

.46 

.42 

BLACKFOOT  DAM 

?.0» 

•  07 

.36 

.  >f 

.39 

T 

.68 

■LIU 

.«« 

T 

•  14 

T 

.02 

.03 

•  30 

BOISE  LUCA.  PEA.  OAM 

1.51 

•  69 

T 

T 

.01 

.62 

•07 

BOISE  VS  AP  2/R 

1.13 

:» 

•  AO 

T 

T 

•  1 1 

.26 

.0. 

.02 

BOAPAERS  FERRT 

•  17 

.13 

.02 

.06 

T 

.06 

.37 

.Ofc 

■if 

.»» 

.70 

.13 

.ti 

.02 

.01 

(lUNOALON  AS 

7.AA 

.»« 

.63 

.03 

.09 

.19 

.21 

fX/RKE  7  NNE 

?•>« 

.74 

.70 

.17 

T 

.ou 

•  21 

.14 

T 

4IXIEV 

1.11 

.42 

.05 

.20 

.93 

•  11 

■09A.EY  FACTORY 

1.10 

.47 

.07 

.17 

T 

.91 

•  19 

T 

WRLEY  CAA  AP 

1.71 

•  74 

.36 

.0] 

16 

.47 

.41 

•ALOMELl 

1.J7 

.04 

.63 

.0- 

.20 

.02 

.11 

:ammioce 

1.51 

.33 

.67 

.12 

.03 

.'ASCAOE  1  «» 

7.1* 

.67 

T 

.12 

.40 

.01 

.94 

.0' 

.06 

^ENTEtVlLLE  ARBAIH1M 

?.«« 

1.09 

.23 

.16 

.  i : 

.33 

.12 

•  14 

^ALLIS 

1.T0 

.61 

T 

.AO 

.  12 

.23 

T 

:mill»  barton  flat 

?.A0 

1.13 

T 

.60 

•  10 

.40 

.  i  g 

tLARK  FOP.    1  EME 

■  17 

•  34 

.09 

.43 

"dmalt  blacks i ro  mine 

J. AO 

.06 

.97 

.71 

1.03 

.09 

.12 

•  19 

•04 

rOEUN  n  ALENE  CAA  AP 

1  .<•* 

.01 

•  09 

.43 

.  02 

•  61 

•01 

:ocu»  0  ALENE  PS 

1  .10 

•07 

.AO 

.09 

.60 

.0) 

ONOA 

l.se 

•  16 

•  11 

.27 

.07 

.33 

.11 

^OTTONMOOO 

7. A. 

.03 

.01 

.01 

.01 

.66 

1.01 

T 

.01 

OUNCIL 

7.  SI 

1.10 

.11 

•  •T 

.66 

•  02 

•06 

rPOUCM  2  MM. 

l.SA 

.33 

.06 

T 

•  01 

.A6 

.00 

•  OA 

*A0POno  OAM 

7.0* 

.47 

.14 

.32 

.0) 

.79 

.  01 

•  04 

*EA  FLAT  OAM 

1a4I 

.63 

■!• 

.19 

•  12 

HUE 

7. IT 

.11 

.09 

.63 

.31 

.91 

.0. 

.09 

•AltCS 

1.70 

.06 

.36 

.  74 

.29 

•  11 

K*OIS  EIP  STA 

7.1A 

1.70 

.0! 

.36 

.  3» 

•  27 

XAVOIS  CAA  AP 

l.N 

T 

.93 

T 

.33 

T 

•  11 

L«  PIYEP  1  S 

i .)» 

■  06 

.0? 

•  01 

.04 

.03 

.01 

•  63 

.  o  • 

Day  of  month 


13  I  14  |  15 


.47     T  .05 


.90  .02 


.41  .11 


.01     .03  .01 


16     17  18 


19  I  20     21     22     23  .  24 


25     26  I  27 


.06     .05  .04 


.04     .03  .02 


28    29  I  30 


.21  .07 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


IC 

Table  3-Conlinued    JUNE  1 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  |  11  |  12 

13  | 

14  1 

15 

16  |  17  J  18 

19  | 

20  | 

21 

22  23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29  J 

30 

FMMETT  2  £ 

1.90 

.94 

.53 

.12 

.31 

FA IRFIELO 

•  76 

.01 

.02 

.01 

.09 

.07 

•  44 

T 

•  12 

FENN  RS 

7.89 

.27 

•  23 

.33 

.31 

.  08 

.36 

.11 

.10 

•  04 

•  17 

•  01 

•  32 

T 

T 

.09 

T 

•  23 

•  04 

1  .6  1 

.32 

•  02 

.32 

T 

T 

•  11 

GARDEN  VALLF*  RS 

l.M 

•62 

T 

T 

T 

.23 

•  38 

•  03 

.05 

•  16 

•  02 

T 

GLENNS  FERRY 

.37 

.03 

• 

• 

• 

.34 

GOODING  CAA  AP 

.7* 

.07 

.13 

T 

.42 

.12 

T 

T 

T 

GRACE 

1.63 

.06 

.43 

•  02 

.46 

.11 

.33 

T 

.05 

.02 

•  36 

•  05 

.02 

T 

BRANGEV I LLE 

3.16 

.23 

.41 

•  65 

.08 

•  68 

T 

•  42 

•  26 

•  2. 

•  02 

T 

.07 

.09 

T 

1.65 

.70 

•45 

•  SO 

GROUSE 

•  99 

.44 

.16 

.12 

•  03 

.20 

MA  I LEV  AP 

•  66 

.01 

•  33 

.20 

.03 

.29 

7 

•  76 

.03 

.53 

.OA 

.15 

T 

7 

HA  Z  E  L  T  ON 

•  98 

T 

.33 

.05 

.02 

.56 

7 

7 

.81 

.17 

.64 

HOLLISTER 

1.58 

.37 

.26 

.16 

.07 

.70 

.02 

HOWE 

1.20 

.11 

.12 

.41 

.20 

.26 

T 

.06 

•  02 

IOAHO  CITY 

2»21 

.02 

.76 

.13 

.19 

.02 

.72 

.13 

.22 

•  01 

IDAHO  CITV  13  SW 

1.37 

.26 

T 

.03 

.58 

.04 

.43 

7 

T 

T 

IDAHO  FALLS  6  NE 

1*35 

T 

•  60 

.28 

.01 

.26 

•  02 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

1.09 

.01 

.56 

T 

.24 

T 

.26 

T 

T 

T 

IRWIN  2  S 

1.70 

.60 

.04 

.49 

.57 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

?•  1 1 

.08 

T 

.70 

T 

.54 

•  06 

JEROME 

1.01 

T 

•  25 

.13 

•  02 

•  SS 

•  06 

T 

KAMIAH    1  NE 

2.15 

•  02 

•  02 

.47 

.02 

.70 

.37 

7 

.37 

.08 

.02 

7 

•  02 

.06 

KELLOGG 

7.46 

•  12 

.23 

.21 

.06 

T 

•  32 

•  29 

•  67 

.06 

•  07 

.01 

.12 

•  03 

.27 

T 

KOOSK  I  A 

2.5.3 

•  04 

.03 

.66 

.89 

•  19 

•  48 

•  03 

•  10 

•  02 

.07 

KUNA   2  NNE 

T 

T 

.56 

.30 

•  16 

.07 

•  10 

T 

.06 

LEW1STON  WATER  PLANT 

1.07 

•  OA 

I 

T 

■  04 

T 

•  50 

T 

7 

•  25 

•  11 

T 

•  09 

.09 

.03 

LEWISTON  WB  AP  fl 

1.68 

.05 

T 

T 

.»* 

.02 

•  63 

T 

T 

•  29 

T 

•  03 

•  02 

T 

7 

T 

.06 

.09 

•  07 

LIFTON  PUMPING  ST A 

•  69 

•  OS 

.36 

.05 

.16 

•  01 

•  04 

MACK  AY  RS 

1.64 

.86 

•  29 

.05 

•  28 

•  01 

•  IS 

•  01 

T 

.19 

.07 

•  SO 

T 

MALAD  CAA  AP 

•  96 

.23 

.06 

.11 

.46 

•  08 

T 

MAY  RS 

2.06 

1.45 

.23 

.03 

.02 

•  31 

T 

7 

7 

•  02 

.09 

MC  CALL 

3*63 

1  .5? 

•  50 

.10 

.11 

•  90 

•  08 

.06 

.11 

.09 

t ', 

MC  CAMMON 

•  74 

.  19 

•  03 

.08 

.13 

.  23 

•  06 

MER I Dl AN  1  SSW 

1.32 

.88 

.25 

.11 

.01 

■02 

MESA 

2.06 

.75 

.02 

•  05 

•  94 

.07 

.23 

MINI DOK  A  DAM 

1.87 

•  84 

.20 

.67 

.16 

MONTPELIER  RS 

1.21 

.37 

•  20 

.27 

.20 

.02 

•  IS 

T 

MOUNTAIN  HOME 

1.29 

.33 

•  01 

.30 

•  02 

.09 

•  34 

T 

•  16 

1.97 

•  26 

.05 

.03 

.18 

.02 

•  51 

.02 

7  .37 

.07 

7 

•  03 

NAMP*N?PNWS 

1.30 

.05 

•  72 

•  01 

T 

•  03 

.10 

.24 

.09 

.03 

NEW  MEADOWS  RS 

3.00 

•  55 

.18 

.40 

. 

.62 

•  12 

.10 

.08 

.10 

.01 

•  02 

•  S3 

•  00 

.02 

NEZ PERCE  2  E 

2.52 

.16 

.01 

•  10 

.25 

T 

1.27 

.03 

T 

•  08 

.49 

.02 

T 

OAKLFY 

1.00 

.09 

.05 

.17 

.03 

.66 

OBSIDIAN  4  NNE 

1  .76 

.54 

.25 

.40 

.35 

.22 

1.80 

•  96 

T 

.42 

.18 

.24 

OROFINO 

2.16 

.06 

.27 

•  13 

.70 

•  19 

.20 

.2. 

7 

.10 

•  04 

•  04 

•  09 

PALISADES  DAM 

2.01 

•  61 

•  32 

.43 

•  44 

.15 

T 

•  04 

.02 

PARMA  EXP  STA 

1.39 

.03 

•  54 

T 

.06 

.22 

.03 

.28 

•  08 

T 

.15 

1  .52 

•  47 

.  1 1 

.17 

.43 

.34 

1*84 

.15 

■  65 

T 

.09 

.67 

.02 

.22 

.03 

•  01 

2*13 

.09 

•  04 

.01 

.37 

.70 

.52 

.04 

•  23 

•  05 

.01 

.02 

.01 

■  04 

PINE  2  SSW 

1*51 

•  03 

•  04 

.61 

.02 

.57 

T 

.04 

.20 

T 

T 

POCATELLO  WB  AP  //R 

•  77 

.08 

•  13 

.01 

.36 

.08 

•  09 

7 

7 

PORTHI LL 

2*81 

•  30 

•  24 

T 

.19 

T 

.14 

.60 

.25 

.05 

.15 

T 

7 

•  10 

•  07 

T 

•  02 

.  10 

•  10 

•  12 

.  10 

•  03 

•  19 

.  10 

PRESTON  5UG  FACT  2  SE 

1.25 

•  03 

.42 

.45 

.0". 

•  29 

7 

.02 

2.88 

.24 

.17 

T 

•  40 

T 

T 

.41 

.08 

.66 

7 

T 

•  07 

.07 

T 

•  03 

.08 

.10 

•  20 

T 

.19 

.16 

REACTOR  TESTING  STA 

.80 

■  OS 

.22 

.03 

30 

T 

.16 

.04 

7 

7 

PICHFIELD 

•  83 

.03 

.09 

.0- 

•  67 

•  02 

.16 

R  IGG I NS  RS 

2.00 

•  73 

•  01 

.01 

.61 

.01 

.13 

T 

•  32 

•  23 

•  26 

•01 

ROLAND  W  PORTAL 

2»0T 

.04 

.35 

.09 

.04 

.U 

.26 

•  12 

7 

•  12 

.05 

•  02 

7 

.11 

T 

RUPERT 

1*39 

•  61 

.05 

.13 

•  47 

.25 

T 

7 

SAINT  ANTHONY 

1.30 

.42 

.04 

•  49 

.10 

.22 

.03 

SAINT  MARIES 

U79 

•  10 

.17 

T 

.  1  7 

•  76 

.04 

T 

7 

•  38 

T 

T 

T 

•  07 

.02 

.01 

•  OS 

2.2* 

T 

.24 

.07 

•  SO 

.04 

•  19 

.05 

SANDPOI NT  EXP  STA 

W79 

.13 

•  07 

T 

.18 

.01 

•  02 

•  S6 

.15 

.02 

T  .03 

•  62 

T 

•  02 

.03 

T 

.04 

.02 

T 

•  01 

.04 

.02 

T 

SHOSHONE 

1.27 

•  20 

T 

•  06 

.03 

.98 

7 

T 

SPENCER  RS 

1.53 

.0? 

T 

.35 

.10 

.32 

T 

.03 

7 

•  10 

T 

•  19 

SPRINGFIELD  1  SE 

1.15 

.41 

.01 

.32 

.07 

.23 

.02 

.09 

ST I BN I TE 

1.42 

•  07 

•  21 

.  1  1 

.10 

.02 

.19 

.20 

.0) 

.03 

•  35 

.05 

.09 

.01 

STREVELL 

.51 

.09 

.24 

T 

.16 

SUGAR 

1*37 

.69 

.03 

.40 

.02 

.21 

.02 

SUN  VALLEY 

1.40 

.34 

.24 

.27 

.03 

SWAN  FALLS  PH 

1.49 

.36 

.25 

.07 

.16 

.06 

.06 

.17 

.07 

.05 

.05 

TETONIA  EXP  STA 

1.37 

•  49 

.02 

.50 

.06 

.20 

•  09 

T 

THREE  CREEK 

1.33 

•  21 

.07 

.08 

.86 

•  11 

TWIN  FALLS  2  NNE 

1.55 

T 

•  28 

.03 

.32 

•  04 

•  86 

T 

7 

7 

TWIN  FALLS  3  SE 

1.27 

•  34 

•  04 

.26 

.  13 

•  27 

.23 

T 

WALLACE 

3.15 

.11 

•  44 

T 

.63 

•  04 

.71 

7 

7 

.57 

T 

T 

7 

•  10 

■  06 

.40 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

2.39 

.20 

•  36 

.12 

•  09 

.43 

.16 

•  44 

.03 

.  16 

•  32 

.06 

WEISER 

1*14 

•  07 

•  36 

.06 

.29 

.16 

WINCHESTER   1  SE 

2.73 

.21 

•  07 

.61 

.73 

.  1  3 

.02 

•  46 

.02 

.04 

.00 

.28 

.07 

S*«  r.tetanc*  ooton  following  Slattern  Index 
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Station 


ABERDEEN  EXP  STA 

ALBION 

ALPHA    1  NE 

AMERICAN  FALLS   1  NH 

ANDERSON  DAM 

ARCO 

ARROWROCK  DAM 
ASH TON   1  S 
ATLANTA   1  £ 
AVERY  RS 

BAYVIEW   MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  MB  AP 
BONNER S  FERRY 
BUHL 

BUNGALOW  RS 


NNE 


BURKE  2 
BURLEY 

BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 
CASCADE   1  NW 
CENTER'/!  LLE  ARBAUGH 
CHALL  I  S 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CLARK  FORK    1  £NE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  0  ALENE  RS 
jCONDA 

koTTONWOOD 
COUNC I L 
CROUCH  2  NNW 
DEADNOOD  DAM 
>EER  FLAT  OAM 

IIX1E 
1RIGGS 

JUBOIS  EXP  STA 
)UBOIS   CAA  AP 

rut  city 

LK  RIVER  :  S 
HMETT  2  E 
AIRFIELD 
fENN  RS 

FORT  MALL  IND  AGENCY 

iARDEN  VALLEY  RS 
iLENNS  FERRY 
HOODING  CAA  AP 
■RACE 

i RAND  VIEW 

•RANGEVI  LLE 
•RAY 
.ROUSE 
IAILEY  AP 
'AMER  A  NW 

AZELTON 
ILL  CITY 
iOLLISTER 
OWE 

OAHO  CITY 

OA  HO  CITY  13  SW 
OAHO  FALLS  6  NE 
DAHO  FALLS  CAA  AP 
RWIN  2  S 
SLAND  PARK  DAM 

EROME 

AM  I  AH   1  NE 
:LLOGG 

M6KIA 
JNA  2  NNE 

iwiston  water  plant 
piston  wb  ap 
ifton  pumping  sta 

>WMAN 
iCKAY  RS 

'LAO 

■LAO  CAA  AP 
V  RS 

CALL 

CAMMON 

RIDIAN   1  SSW 
SA 

NIOOKA  DAM 
NTPELIER  RS 
SCOW  J  OF  I 

UNTAIN  HOME 
LLAN  Pass  CAA 
MPA  2  NW 
w  MEAOCWS  RS 
i PERCE  2  E 

KLEY 

SIOIAN  A  NNE 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


W»ol  1952 


July 


August 


Septembei 


October 


November 


Decembei 


5.5 

5.  5 


3.0 
12.0 


2.0 
1.0 
3.0 


1.3 
12.0 


6.7 
0.3 
5.0 


0.8 

A. 5 


3.5 
5.0 


2.5 
A.O 
6.2 


0.0 
2.0 


I 

See  reference  note*  following  Station  Index. 


20.0 
63.0 


8.5 
10.0 
A. 5 

2.5 


19.  A 
11.9 
1.5 


4A.5 
A. 2 


30.0 
55.1 


13.8 
2.0 
0.9 


28.5 
6.0 
1A.8 


1.9 
49.4 


35.2 
5.6 


January 


1.1 
3.0 


5.3 
2.6 


21.5 
A. 6 


February 


38.2 
A.O 


2.0 
12.5 
25.3 

9.5 
12.0 

3.0 
36.  1 


5A.1 

11.5 
11.1 

11.8 

7.  1 
6.0 


27.9 
5.0 


23.9 
A.O 


21.0 
20.6 

5.0 

1.0 
20.3 
3.5 
0.5 
15.5 

7.9 

1.1 
21.5 


3.5 
A. 8 


11. 6 
2.0 


10.0 
9.0 
10.7 


12.5 
6.0 


April 


May 


21.0 
11.5 


27.9 
2.5 


9.5 
9. A 


1.0 
23.6 
0.1 
T 

12.0 
0.  1 


1A.0 
10.1 


1.5 
11.0 


59.0 
266.0 


12.0 
30.5 
15.0 

10.6 


220.1 
21.8 


125.5 
166.  1 


175. B 
A5.9 
28.8 

109.9 

25.6 

98.6 
217.0 


2.0 
113.7 
16.3 


0.5 
23.6 
A3.0 


77.0 
65.  1 


106.7 
25.9 
32.5 

199.5 

10.5 

27.8 
4.0 
l.A 

0.5 
2.6 
38.3 


0.0 
56.0 
2A.0 
69.1 


250.7 
1.9 


33.5 
82.8 
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CONTINUED 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi      1952  -  1953 


IDAHO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

OROFINO 

T 

2.0 

PALISAOES  DAM 

PARMA   EXP  STA 

3.7 

2*0 

T 

T 

T 

5.7 

PAUL   1  £ 

2.0 

7.4 

1.5 

2.5 

5.0 

2.0 

T 

20.4 

PAYETTE 

4.6 

3.5 

0*  3 

T 

T 

T 

8.4 

PIERCE  RS 

2*0 

31*5 

~ 

PINE  2  SSW 

2  •  5 

T 

POCATELLO  WB  AP 

6*8 

11.2 

7.3 

4.  6 

6.9 

1.3 

0.3 

36.4 

PORTHI LL 

T 

16.5 

- 

10.0 

POTLATCH 

9.5 

2.5 

2.0 

" 

" 

" 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

T 

6*1 

9.4 

22.6 

5.  2 

12.3 

15.4 

1.2 

T 

72.2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

T 

T 

33.5 

20.B 

10.4 

0.6 

1.0 

T 

66.3 

REACTOR  TESTING  STA 

j 

0.1 

7.1 

1  -3 

1.4 

3.8 

T 

T 

13.7 

RICHFIELD 

3.2 

15*5 

5.7 

3.5 

5.0 

32.9 

RIGGINS  RS 

0.0 

ROLAND  W  PORTAL 

3.2 

63*4 

82  .7 

54.  1 

40.  1 

27.0 

4.3 

T 

274.8 

RUPERT 

2.8 

8.0 

4.5 

T 

T 

Saint  anthony 

T 

SAINT  MARIES 

5.0 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 

T 

T 

27.2 

13.3 

11.9 

4,0 

2.2 

T 

T 

58.6 

SHOSHONE 

1.0 

6*8 

3.0 

4.  3 

8.  5 

1  .5 

T 

T 

27.1 

SPENCER  RS 

T 

16.0 

32.5 

13.5 

17.  5 

14.0 

T 

T 

x 

SPRINGFIELD   1  SE 

2.6 

13.2 

2*4 

2.8 

7.5 

T 

1 

STIBNITE 

T 

T 

9.4 

37.2 

66.  5 

45.  3 

39.3 

30.  3 

14.0 

242.0 

STREVELL 

~ 

" 

" 

~ 

■ 

7 

- 

SUGAR 

3.0 

T 

Sun  valley 

17*0 

28  .0 

7.  5 

13.0 

o.i 

x 

SWAN  FALLS  PH 

T 

T 

TETONIA  EXP  STA 

THREE  CREEK 

3.0 

29.7 

16.0 

22.0 

3.0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

T 

2.4 

1.3 

0.5 

5.7 

2.5 

T 

12*4 

TWIN  FALLS  3  SE 

T 

2.7 

2.5 

3.2 

6.0 

4.6 

19.0 

WALLACE 

T 

20.0 

15.0 

12.0 

2.0 

T 

T 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

T 

16.5 

13.0 

14.5 

1.0 

12.0 

57.0 

WEISER 

10.5 

3.3 

1.0 

T 

14.8 

WINCHESTER  1  SE 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JUNE  1953 


Station 


Day  Of  Month 


1 

I 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

!b 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 

71 

63 

64 

69 

66 

63 

63 

6ft 

77 

02 

80 

03 

•0 

76 

77 

78 

81 

05 

83 

70 

80 

87 

05 

77 

75 

70 

79 

67 

00 

69 

Hi  N 

41 

43 

37 

37 

44 

33 

46 

37 

43 

43 

42 

51 

42 

43 

43 

49 

47 

47 

40 

40 

39 

4  J 

45 

41 

30 

36 

35 

49 

45 

46 

MAX 

71 

64 

60 

68 

62 

61 

64 

65 

76 

01 

86 

85 

73 

f>6 

79 

77 

7  *J 

?7 

72 

72 

72 

78 

01 

85 

83 

Ml  N 

AO 

40 

42 

29 

41 

35 

32 

33 

40 

37 

37 

54 

37 

36 

43 

42 
_~ 

43 

4  3 

10 

1? 

ifl 

MAX 

66 

61 

61 

63 

55 

57 

52 

ft7 

64 

70 

81 

70 

** 

66 

t* 

A 

7ft 

62 

71 

79 

Ml  N 

33 

43 

31 

30 

40 

35 

36 

28 

37 

34 

32 

30 

34 

42 

39 

37 

■  f 

16 

29 

34 

25 

30 

26 

35 

49 

39 

34 

MAX 

72 

64 

62 

63 

64 

61 

62 

62 

77 

83 

87 

05 

83 

74 

7  5 

61 

8 1 

69 

M  I  H 

42 

43 

38 

34 

43 

37 

45 

jy 

46 

4  1 

43 

55 

45 

37 

J2 

45 

41 

16 

IO 

41 

33 

40 

36 

51 

4B 

MAX 

69 

63 

66 

68 

61 

62 

39 

*I 

69 

86 

9 1 

70 

7 1 

7  0 

a» 

74 

69 

69 

'9 

76 

MIN 

34 

41 

35 

42 

4 1 

44 

49 

36 

47 

47 

50 

Aft 

60 

41 

45 

42 

44 

41 

40 

42 

56 

49 

42 

42 

46 

46 

5  4 

45 

50 

MAX 

71 

79 

84 

83 

74 

74 

71 

80 

80 

00 

78 

74 

74 

HO 

77 

71 

67 

74 

75 

ro 

82 

82 

MIN 

42 

30 

39 

49 

42 

37 

43 

99 

42 

39 

46 

31 

32 

42 

36 

42 

30 

43 

34 

37 

44 

MA* 

67 

70 

60 

66 

65 

64 

66 

57 

65 

69 

72 

90 

77 

PO 

70 

J  7 

Za 

64 

ta 

67 

I7 

02 

86 

MIN 

46 

46 

42 

44 

45 

47 

48 

40 

45 

47 

49 

53 

41 

47 

47 

4b 

4i 

44 

47 

zl 

MAX 

73 

64 

56 

64 

62 

60 

61 

69 

7  3 

77 

81 

83 

78 

HO 

79 

7* 

67 

7ft 

A 

69 

6 1 

AS 

67 

78 

MIN 

36 

37 

36 

41 

40 

38 

36 

34 

43 

45 

47 

44 

43 

46 

41 

41 

41 

1? 

is 

37 

39 

s  ) 

47 

40 

MAX 

63 

60 

61 

61 

53 

54 

33 

34 

62 

71 

78 

78 

66 

66 

64 

74 

70 

75 

73 

65 

63 

74 

MIN 

37 

40 

33 

34 

3b 

36 

38 

26 

36 

40 

48 

50 

32 

36 

35 

43 

40 

31 

36 

41 

42 

29 

33 

38 

38 

47 

41 

45 

MAX 

79 

74 

60 

67 

69 

68 

38 

T0 

70 

05 

90 

85 

74 

7ft 

AO 

^4 

Is 

MIN 

35 

51 

35 

46 

46 

50 

50 

42 

36 

39 

48 

49 

44 

IO 

34 

41 

46 

41 

41 

41 

46 

MAX 

70 

70 

65 

58 

65 

62 

63 

57 

61 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

76 

79 

70 

6V 

63 

71 

70 

69 

63 

65 

70 

72 

b6 

66 

71 

MIN 

48 

51 

46 

46 

46 

42 

49 

64 

37 

38 

49 

51 

50 

39 

3b 

38 

43 

40 

42 

41 

38 

42 

40 

41 

46 

34 

43 

44 

43 

49 

71 

73 

71 

61 

59 

70 

7ft 

68 

60 

5v 

65 

67 

7  1 

75 

75 

MIN 

39 

41 

27 

27 

38 

38 

40 

33 

29 

29 

29 

34 

32 

3 1 

29 

39 

31 

29 

30 

26 

28 

29 

29 

Z7 

24 

30 

30 

26 

29 

4*n 

r 

6? 

7  \ 

78 

82 

63 

82 

70 

60 

06 

81 

76 

7ft 

78 

80 

6  8 

86 

89 

45 

41 

3Q 

4  3 

40 

45 

44 

47 

41 

47 

52 

55 

54 

31 

42 

41 

46 

49 

44 

30 

41 

43 

93 

53 

53 

*J 

*** 

73 

64 

78 

76 

79 

6V 

70 

71 

78 

75 

63 

67 

7  1 

70 

79 

80 

83 

*4 

tr 

11 

17 

1Q 

J? 

43 

39 

4U 

31 

31 

35 

36 

36 

25 

31 

30 

36 

'  33 

39 

**a 

7ft 

79 

66 
41! 

6 

6ft 

7ft 

fl6 

Oft 

R4 

74 

77 

76 

82 

82 

80 

72 

83 

83 

82 

75 

70 

77 

83 

8  3 

85 

84 

Uf  M 

44 

4  a 

44 
44 

44 

44 

Aft 

60 

A* 

43 

43 

52 

52 

47 

92 

37 

42 

42 

42 

42 

30 

40 

45 

93 

46 

48 

MAX 

69 

67 

66 

65 

66 

6V 

68 

73 

89 

82 

70 

7ft 

75 

78 

78 

76 

69 

83 

83 

73 

70 

78 

84 

89 

87 

MIN 

45 

42 

45 

44 

48 

39 

47 

44 

49 

55 

42 

46 

49 

45 

46 

42 

40 

46 

45 

35 

44 

49 

49 

47 

46 

MAX 

f  1 

la 

84 

8 1 

7  2 

79 

78 

73 

66 

69 

79 

83 

72 

68 

76 

78 

81 

7ft 

85 

8 1 

MIN 

46 

46 

41 

43 

41 

44 

47 

45 

49 

4? 
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31 
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30 
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61 
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7 1 

72 

83 

sf 

7  0 

Ml  N 

*^ 

45 

* 

36 

45 

45 

48 

54 

43 
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46 
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at 
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si 
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90 
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70 

72 

Qt 
8  C 
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Ia 
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60 
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37 
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42 
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46 

42 

42 

42 

60 

39 

Al 

4 

44 

49 
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47 

91 

35 

40 

45 

42 

a  I 

A 
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72 

58 

66 

73 

63 

65 

64 

65 

80 

86 

90 

?n 

73 

75 

' 4 

70 

80 

80 

69 

82 

OA 

6ft 

70 

TA 

In 

a 

ao 

ftA 

Ml  N 

*a 

*7 

43 

36 

42 

42 

40 

3y 

45 

49 

46 

49 

-  3 

97 

41 

41 

43 

40 

17 

43 

4ft 

43 

4a 
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72 

68 
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63 

67 

75 

84 

78 

72 
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73 
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80 

74 

72 
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65 
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II 
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83 
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43 

47 
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49 

16 
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44 

46 

50 
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32 

53 
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47 
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47 

49 
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53 
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69 
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67 
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82 

03 

00 

73 
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75 

83 
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71 
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82 

80 

72 

79 

82 

83 

OS 

96 

85 

MlN 

42 

49 

36 

40 

43 

45 

39 

32 

39 

40 

43 

38 

39 

4ft 

42 

41 

48 

49 

46 

38 

35 

39 

50 

32 

36 

45 

43 

44 

45 

46 

61 

70 

72 

72 

6  7 

61 

72 

Ia 

7ft 

61 

18 

In 

Ml  N 

39 

43 

33 

36 

4 1 

41 

41 

j  \ 

40 

39 

39 

46 

37 

3  8 

is 

41 

^7 

10 

73 

64 

61 

64 

61 

59 

59 

61 

79 

84 

82 

74 

7j 

73 

77 

fit 

*n 

DO 

A7 

76 

80 

76 

7° 

7l" 

74 

79 

8' 

84 

M I N 

39 

35 

37 

42 

44 

45 

}2 

4  1 

47 

43 

47 

39 

44 

53 

Ii 

£9 

Kl 

to 

41 

68 

41 

10 

44 

, 

65 

60 

58 

56 

55 

53 

56 

55 

72 

78 

79 

■ta 

77 

76 

Al 

76 

74 

66 

64 

74 

70 

74 

75 

m?n 

34 

35 

38 

38 

2  9 

37 

45 

42 

37 

1  j 

35 

43 

39 

1A 

3b 

49 

^ 
33 

r 

11 
fa 

14 

11 

*: 

IO 

11 

IO 

7ft 

60 

74 

~~ 

76 

74 

67 

6  3 

60 

68 

68 

66 

AO 

59 

67 

73 

72 

AO 

69 

74 

Ml  tj 

sn 

4ft 

44 

4ft 

49 

41 

ia 

16 

44 

37 

48 

46 

36 

50 

36 

43 

36 

42 

45 

35 

41 

40 

42 

46 

MAX 

59 

62 

39 

49 

51 

44 

49 

51 

46 

58 

66 

75 

70 

62 

66 

37 

64 

69 

68 

59 

57 

64 

70 

66 

51 

56 

58 

67 

67 

73 
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32 

32 

31 

31 

31 

34 

36 

31 

31 

36 

37 

42 

31 

35 

32 

36 

37 

37 

3-, 

29 

31 

36 

38 

28 
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29 

32 

39 

35 

38 
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72 
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62 

38 

63 

68 

55 

6? 

64 

74 

81 

74 

64 

71 

65 

76 

74 

65 

62 

62 

68 

66 

62 

61 

66 

75 

62 

70 

76 

67 

Ml  N 

46 

49 

42 

47 

49 

44 

47 

*  3 

40 

41 

52 

5 1 

40 

J  7 

43 

49 

43 

43 

44 

4 1 

"  h 

40 

44 

41 

48 

46 

47 

50 

MAX 

73 

72 

64 

59 

61 

66 

60 

6  J 

68 

80 

In 

t>y 

6 

77 

77 

71 

66 

64 

70 

70 

69 

62 

70 

75 

74 

72 

72 

70 

Ml  N 

50 

to 

43 

50 

** 2 

42 

53 

45 

41 

45 
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46 

75 

ot 
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7A 

aa 

'ft 

if 

66 

aa 

Aft 

I? 

4  3 

74 

85 

80 

TO 

7  ? 

"a 

78 

a! 

66 

7K 

Al 
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7S 

74 

an 

38 

11 

24 

IO 

4ft 

J 

IB 

44 

5b 

11 

3  7 

4b 

13 

14 

1Q 

It 

11 

11 

Ifl 

17 

so 

MA* 

* 

61 

68 

75 

62 

AT 

Aft 

to 

AO 
t/! 

1 

7n 

Ml  M 

43 

41 

16 

14 

48 

41 

to 

42 

44 

35 

41 

41 

34 

38 

38 

42 

39 

33 

44 

44 

43 

1Q 

39 

4S 

MAX 

73 

74 

70 

71 

67 

65 

62 

66 

66 

73 

01 

02 

65 

7ft 

73 

77 

78 

78 

74 

68 

77 

80 

80 

70 

74 

78 

77 

76 

80 

79 

MIN 

AA 

49 

39 

46 

47 

45 

47 

35 

45 

47 

47 

53 

43 

50 

46 

93 

49 

49 

4S 

35 

37 

47 

51 

32 

45 

46 

51 

56 

51 

53 
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68 

61 

61 

at 

55 

30 

?jj 

65 

t? 

81 

73 

65 

66 
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71 

73 

73 

6  2 

61 

71 

75 

67 

63 

66 

67 

72 

73 

77 

75 
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** 

28 

35 

36 

3  D 

34 

31 

32 

32 

* 

J2 

43 

38 

34 

31 

34 

ol 

7^ 

51 
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'* 

66 

68 

68 

64 

65 

66 

73 

8 1 

»A 
I* 

70 
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72 
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82 

72 

7  0 

7 1 
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BA 
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54 

32 

90 

44 

40 

5  0 

52 

43 

47 

50 
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48 

53 
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62 

73 

79 
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6  3 

69 
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56 

56 
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73 
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56 
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35 

67 
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73 

72 
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40 
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:o 
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ICKFO0T 

IdtFOOT  DAM 
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«NERS  FERRY 
<L 
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>CAOE  1  MX 
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!UR  O  ALENE  CAA  AP 
OR  0  ALENE  RS 
IDA 

;ton«ood 
Inch 

0*OO0  DAM 
I*  FLAT  OAM 
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less 

IDIS  EXP  STA 
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I  RIVER  1  S 
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(FIELD 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

& 

g 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

_ 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

GROUSE 

MAX 

61 

55 

57 

57 

51 

46 

53 

55 

65 

73 

77 

71 

64 

68 

64 

72 

73 

73 

66 

60 

67 

73 

69 

62 

63 

67 

67 

72 

74 

74 

65.0 

MIN 

fX 

37 

31 

26 

38 

47 

35 

41 

3  8 

31 

33 

35 

3A.9 

HA  I  LEV  AP 

MAX 

71 

62 

62 

56 

59 

76 

8 1 

75 

74 

69 

71 

77 

77 

75 

70 

74 

75 

78 

77 

66 

72 

7A 

7A 

an 

79 

MIN 

35 

AA 

35 

32 

A  1 

36 

31 

29 

42 

A8 

A6 

5A 

35 

38 

A2 

49 

42 

43 

47 

32 

32 

42 

34 

36 

36 

39 

39 

A5 

42 

46 

39.7 

HAMER   4  NW 

MAX 

70 

70 

65 

69 

68 

63 

6A 

63 

77 

82 

89 

85 

78 

81 

75 

85 

84 

80 

84 

70 

80 

86 

81 

75 

74 

76 

78 

85 

85 

87 

77.0 

MIN 

AO 

A  3 

30 

39 

36 

37 

A6 

33 

Al 

AA 

A2 

51 

4  3 

39 

42 

54 

41 

42 

A9 

29 

34 

36 

40 

39 

34 

AO 

35 

45 

38 

AO 

40.1 

HAZELTON 

MAX 

79 

74.6 

MI  N 

47 

A5 

42 

3  6 

A3 

43 

4  7 

43 

53 

5  1 

55 

58 

42 

43 

44 

46 

51 

46 

4  H 

40 

36 

42 

50 

38 

33 

Al 

39 

A5 

47 

A6 

AA.9 

HILL  C  I  TV 

MAX 

61 

57 

62 

59 

65 

55 

54 

61 

66 

79 

82 

81 

7y 

70 

72 

72 

74 

75 

67 

62 

74 

78 

77 

66 

66 

70 

75 

7  ^ 

78 

76 

69.7 

MIN 

35 

A3 

35 

35 

35 

38 

A2 

31 

31 

AA 

A6 

AA 

36 

36 

41 

41 

45 

A3 

47 

36 

33 

39 

41 

33 

30 

38 

36 

36 

41 

39 

36.3 

HOLLISTER 

MAX 

71 

66 

63 

66 

60 

60 

62 

62 

68 

63 

88 

86 

66 

64 

76 

69 

76 

74 

74 

70 

79 

82 

75 

69 

74 

76 

79 

77 

76 

79 

72.5 

MIN 

43 

42 

37 

38 

36 

44 

A8 

32 

39 

40 

AA 

59 

34 

Al 

42 

45 

37 

37 

36 

37 

38 

43 

48 

37 

37 

Al 

39 

43 

45 

A9 

41*1 

I OAMO  C 1 TY 

MAX 

71 

70 

67 

6  0 

57 

61 

6  1 

61 

68 

82 

66 

81 

6SJ 

7  i 

71 

74 

79 

78 

75 

67 

77 

81 

78 

69 

74 

75 

79 

77 

80 

78 

72*6 

MIN 

36 

46 

30 

31 

43 

39 

A5 

30 

A2 

36 

37 

A9 

33 

37 

36 

48 

41 

39 

37 

31 

31 

36 

37 

27 

30 

34 

36 

44 

36 

37 

37.1 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

71 

6  1 

61 

67 

67 

63 

60 

61 

75 

81 

8A 

82 

76 

7  i 

7  4 

82 

79 

79 

67 

7A 

80 

79 

74 

69 

77 

73 

62 

84 

83 

73.7 

MIN 

A3 

42 

39 

35 

42 

41 

45 

36 

39 

4A 

44 

56 

44 

38 

A5 

49 

48 

50 

38 

36 

41 

44 

A2 

38 

33 

AO 

51 

43 

A3 

i  i 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

69 

A9 

62 

71 

52 

62 

61 

62 

77 

82 

87 

82 

73 

73 

72 

79 

78 

61 

69 

67 

76 

83 

79 

65 

71 

77 

75 

85 

66 

86 

7  3.0 

MIN 

A3 

A2 

40 

39 

42 

36 

44 

38 

A3 

47 

A5 

53 

45 

A3 

A6 

51 

50 

52 

50 

40 

40 

44 

46 

45 

38 

40 

39 

47 

48 

51 

44.2 

IRWIN   2  S 

MAX 

72 

62 

66 

67 

65 

59 

55 

60 

77 

63 

87 

83 

79 

76 

75 

8  3 

61 

84 

8JB 

62 

76 

63 

80 

78 

70 

75 

76 

85 

65 

87 

75.2 

M  I N 

AO 

AO 

34 

36 

37 

35 

"0 

37 

35 

47 

49 

55 

40 

39 

36 

44' 

40 

46 

44 

38 

38 

42 

45 

AA 

34 

35 

36 

43 

40 

48 

40.6 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

69 

64 

47 

60 

56 

58 

55 

55 

70 

75 

60 

78 

72 

7A 

71 

77 

74 

74 

72 

59 

67 

75 

66 

75 

63 

66 

68 

77 

77 

79 

68.4 

Ml  N 

33 

32 

33 

34 

35 

36 

36 

34 

35 

37 

39 

44 

40 

35 

A2 

44 

38 

36 

43 

25 

26 

33 

34 

33 

26 

36 

28 

34 

37 

36 

35.2 

JE  ROME 

MAX 

70 

65 

67 

70 

64 

63 

65 

65 

70 

86 

93 

90 

76 

72 

77 

80 

80 

78 

79 

77 

8  1 

85 

85 

76.3 

MIN 

*  A6 

A6 

Al 

37 

Al 

43 

47 

30 

A3 

49 

45 

51 

42 

A6 

A2 

48 

50 

45 

49 

39 

41 

45 

A9 

AO 

37 

46 

Al 

46 

47 

A6 

44.0 

KELLOGG 

MAX 

78 

75 

63 

60 

65 

65 

69 

55 

65 

66 

85 

65 

74 

66 

71 

66 

60 

75 

68 

62 

71 

72 

61 

58 

68 

76 

70 

74 

78 

69.5 

MIN 

A7 

5  1 

42 

4b 

A8 

45 

51 

47 

39 

41 

50 

52 

51 

A5 

A7 

f  a 

7  \ 

51 

A5.7 

KOOSKIA 

MAX 

74 

7  i 

72 

71 

66 

72 

6*. 

71 

73 

82 

89 

67 

74 

76 

73 

an 

nn 

7o 

7fi 

7* 

7n 

7*i 

80 

7A 

fit 

81 

75.3 

M  I  N 

47 

54 

42 

50 

5  1 

48 

45 

46 

Al 

4? 

49 

54 

47 

AA 

A5 

si 

fcS 

49 

45 

44 

45 

52 

A7 

41 

AO 

A9 

5  3 

48 

A7 

47.1 

KUNA   2  NNE 

MAX 

69 

6A 

66 

63 

65 

66 

60 

63 

66 

73 

82 

79 

67 

72 

70 

a 

70 

72.2 

MIN 

A7 

39 

38 

47 

47 

37 

47 

42 

A6 

53 

37 

A8 

50 

47 

46 

AA 

37 

39 

44 

A7 

35 

37 

A2 

A5 

52 

42 

A7 

43.7 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

72 

70 

7A 

72 

65 

70 

70 

72 

76 

82 

85 

82 

74 

80 

60 

81 

84 

80 

72 

75 

78 

76 

76 

75 

77 

83 

80 

73 

82 

81 

76.6 

MIN 

A7 

56 

A3 

52 

5 1 

48 

52 

43 

40 

54 

54 

50 

46 

61 

A7 

55 

A7 

53 

49.1 

LEW1STON  WB  AP 

MAX 

73 

69 

71 

65 

62 

68 

64 

68 

71 

79 

82 

76 

71 

75 

68 

R  0 

82 

70 

65 

70 

75 

74 

69 

71 

73 

76 

72 

68 

79 

76 

72.1 

MIN 

A6 

A7 

A3 

50 

A9 

46 

48 

40 

45 

45 

54 

52 

50 

44 

A8 

51 

53 

47 

43 

46 

49 

47 

62 

46 

46 

A5 

53 

48 

A6 

51 

47.7 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

73 

59 

59 

65 

62 

55 

56 

62 

73 

78 

83 

83 

80 

75 

71 

63 

78 

80 

78 

68 

74 

80 

81 

75 

69 

75 

72 

76 

81 

81 

72*9 

MIN 

AO 

36 

33 

34 

38 

34 

42 

38 

42 

45 

A  7 

A  7 

4  7 

43 

AA 

44 

47 

45 

50 

41 

42 

43 

A6 

A7 

35 

AO 

39 

42 

A5 

50 

42*2 

MACKAY  RS 

MAX 

67 

58 

61 

58 

55 

52 

56 

55 

67 

75 

81 

72 

71 

67 

70 

75 

81 

78 

79 

66 

74 

80 

76 

73 

66 

66 

72 

78 

80 

80 

69.6 

MI  N 

36 

37 

37 

38 

39 

39 

Al 

32 

37 

49 

38 

A3 

43 

39 

AO 

49 

43 

45 

50 

33 

36 

36 

A3 

38 

34 

39 

39 

37 

Al 

A5 

39*9 

MA  LAD 

MAX 

77 

57 

67 

71 

61 

59 

6A 

67 

79 

83 

67 

81 

80 

78 

73 

86 

85 

65 

77 

74 

60 

87 

87 

70 

75 

80 

77 

66 

86 

91 

77.1 

Ml  N 

41 

A3 

35 

35 

44 

39 

A6 

42 

AO 

48 

A8 

55 

48 

50 

42 

44 

52 

49 

50 

40 

41 

44 

A5 

39 

37 

A2 

39 

45 

A9 

55 

44.  2 

MALAD   CAA  AP 

MAX 

74 

60 

65 

71 

62 

59 

65 

67 

80 

63 

88 

61 

81 

79 

75 

88 

85 

86 

74 

73 

81 

88 

86 

70 

77 

80 

78 

88 

90 

93 

77*6 

MIN 

37 

AO 

32 

33 

42 

37 

47 

42 

36 

41 

Al 

51 

46 

46 

39 

40 

49 

44 

49 

40 

39 

41 

42 

A3 

33 

38 

35 

41 

AA 

A6 

41*2 

MAY  RS 

MAX 

71 

60 

62 

6A 

60 

59 

be 

61 

65 

72 

6A 

75 

7A 

70 

74 

72 

79 

81 

73 

66 

76 

80 

75 

65 

63 

7  i 

82 

78 

82 

82 

71.1 

MIN 

35 

37 

33 

35 

37 

AA 

32 

33 

AO 

42 

A2 

A3 

41 

36 

39 

42 

A3 

40 

48 

35 

-34 

36 

37 

31 

34 

32 

3A 

35 

38 

Al 

37.7 

MC  CALL 

MAX 

66 

62 

58 

60 

50 

50 

50 

56 

60 

6b 

76 

76 

60 

64 

62 

70 

66 

70 

68 

60 

60 

64 

66 

64 

72 

70 

63.4 

M  I  N 

38 

A2 

32 

3A 

AO 

36 

42 

38 

38 

38 

38 

46 

36 

40 

36 

46 

AO 

38 

34 

30 

32 

36 

38 

28 

38 

34 

A2 

46 

AO 

36 

37.8 

MC  CAMMON 

MAX 

74 

66 

63 

69 

64 

60 

59 

64 

79 

80 

85 

83 

82 

80 

81 

8  2 

79 

76 

79 

79 

86 

89 

91 

77.5 

Ml  N 

42 

38 

35 

34 

36 

36 

A6 

36 

39 

42 

44 

51 

47 

AO 

41 

49 

44 

44 

48 

36 

37 

40 

48 

A7 

31 

38 

AO 

41 

A3 

A7 

41.3 

MERIDIAN    1  SSW 

MAX 

70 

63 

67 

66 

67 

67 

61 

66 

68 

82 

78 

69 

73 

73 

_ 

76 

77 

80 

73.7 

MIN 

A5 

47 

40 

43 

39 

50 

A7 

36 

A7 

47 

54 

39 

A7 

44 

51 

49 

46 

45 

39 

45 

46 

49 

38 

Al 

42 

A9 

5  3 

45 

51 

AS. 3 

MESA 

MAX 

72 

70 

69 

68 

63 

63 

60 

65 

64 

72 

79 

78 

69 

73 

70 

76 

79 

78 

73 

67 

77 

80 

76 

70 

75 

76 

80 

80 

81 

81 

72.9 

MIN 

45 

A6 

38 

43 

44 

A5 

A3 

35 

44 

48 

47 

53 

41 

A9 

46 

46 

48 

5  0 

51 

52 

A5.A 

uTJuTriHh'A  riAu 

MlrjlUUKA     L>H  1*1 

60 

64 

76 

7b 

87 

84 

72 

80 

75 

67 

77 

79 

79 

70 

81 

84 

75 

66 

7A 

75 

B? 

86 

85 

74.0 

MIN 

48 

45 

40 

42 

44 

45 

A9 

40 

49 

4b 

52 

60 

51 

A8 

50 

49 

51 

50 

53 

43 

43 

49 

51 

A3 

39 

47 

45 

54 

50 

52 

A7.7 

MONTPEUER  RS 

MAX 

63 

73 

51 

61 

73 

55 

56 

60 

63 

76 

82 

82 

80 

79 

80 

81 

8A 

83 

70 

82 

83 

6A 

76 

74 

76 

83 

85 

73.2 

MIN 

37 

36 

31 

31 

38 

32 

37 

38 

36 

42 

44 

A9 

44 

39 

38 

40 

41 

43 

36 

41 

Al 

30 

30 

34 

37 

40 

49 

38.3 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

73 

70 

71 

74 

70 

86 

9  0 

75 

79 

80 

7  7 

85 

63 

76 

75 

85 

90 

86 

74 

82 

63 

85 

84 

89 

88 

79.2 

M  I  N 

A9 

A7 

47 

3H 

40 

50 

48 

34 

49 

47 

50 

60 

38 

A5 

43 

51 

49 

A9 

48 

40 

42 

50 

52 

36 

AO 

47 

46 

45 

48 

53 

46.1 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

59 

42 

41 

51 

56 

56 

44 

A5 

53 

65 

75 

65 

50 

51 

52 

57 

53 

52.6 

Ml  N 

39 

37 

32 

38 

38 

39 

33 

31 

34 

Al 

50 

Al 

34 

36 

41 

4  1 

43 

33 

32 

31 

37 

41 

30 

31 

35 

39 

39 

39 

39 

44 

37.3 

NAMPA    2  NW 

MAX 

70 

68 

65 

70 

64 

69 

68 

71 

64 

69 

76 

83 

77 

73 

77 

74 

78 

82 

77 

70 

72 

83 

84 

73 

72 

78 

82 

84 

78 

85 

74.5 

MIN 

46 

48 

43 

46 

42 

42 

Al 

38 

43 

AA 

48 

54 

32 

A2 

46 

51 

37 

39 

47 

49 

54 

A6 

53 

45.3 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

71 

69 

67 

68 

68 

58 

61 

65 

73 

79 

75 

7? 

75 

79 

65 

64 

7? 

75 

67 

72 

7  5 

7A 

75 

70.2 

Ml  N 

36 

A9 

31 

31 

43 

37 

38 

36 

38 

37 

35 

*~ 

7 

»D 

50 

ir 

_ 

19 

37 

37.4 

NEZPERCE   2  E 

MAX 

57 

60 

73 

68 

66 

65 

62 

i. 

55 

AO 

68 

58 

60 

65 

71 

65 

6  1 

72 

69 

6*. 5 

MIN 

A3 

A7 

36 

47 

45 

42 

AA 

38 

40 

A3 

51 

52 

44 

Al 

45 

48 

48 

AO 

4  b 

38 

43 

42 

43 

40 

41 

40 

A8 

46 

A3 

44 

43.4 

OAKLEY 

MAX 

74 

60 

67 

69 

64 

64 

65 

65 

67 

84 

89 

66 

83 

75 

78 

76 

79 

79 

75 

69 

81 

83 

7 1 

77 

78 

75 

81 

83 

89 

87 

76.1 

MIN 

43 

A6 

35 

36 

4  1 

42 

A6 

35 

38 

A2 

44 

59 

36 

45 

48 

AA 

45 

A9 

37 

43 

48 

42 

42 

38 

38 

A3 

bO 

A8 

45 

A3.1 

OBSIDIAN  A  NNE 

MAX 

52 

52 

56 

55 

50 

52 

51 

52 

58 

67 

72 

66 

6  1 

60 

61 

7  0 

70 

68 

62 

65 

63 

68 

66 

66 

57 

62 

63 

68 

69 

68 

61.7 

MIN 

27 

36 

30 

29 

32 

32 

32 

24 

32 

37 

33 

A2 

28 

30 

28 

42 

36 

35 

34 

33 

26 

30 

30 

24 

27 

28 

28 

33 

30 

32 

3l«3 

OLA  A  S 

MAX 

72 

68 

70 

70 

66 

69 

66 

70 

70 

73 

68 

87 

65 

86 

83 

77 

82 

77 

78 

79 

SI 

84 

82 

72 

75 

79 

75 

79 

83 

82 

77.1 

MIN 

39 

A3 

44 

A3 

42 

44 

A3 

3A 

39 

A2 

43 

42 

45 

43 

40 

39 

4 1 

42 

35 

34 

39 

42 

4  3 

39 

42 

Al«0 

OROFI NO 

MAX 

77 

72 

73 

75 

69 

76 

65 

75 

76 

8  1 

89 

83 

•  5 

7  7 

74 

62 

82 

81 

7  7 

73 

78 

75 

74 

77 

8 1 

88 

8  2 

85 

85 

77.8 

MIN 

46 

55 

36 

52 

52 

39 

53 

A5 

40 

42 

53 

52 

56 

42 

45 

51 

47 

A6 

47 

43 

48 

46 

51 

44 

41 

45 

51 

50 

A9 

AO 

47.0 

PALISADES  DAM 

MAX 

74 

65 

6A 

64 

59 

60 

76 

82 

67 

85 

78 

77 

74 

77 

70 

7  i 

73 

8  1 

8A 

86 

76.3 

MIN 

41 

42 

37 

36 

35 

AO 

36 

46 

46 

53 

41 

A3 

45 

46 

44 

46 

47 

40 

39 

40 

41 

46 

33 

39 

37 

41 

A2 

A5 

41.7 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

69 

67 

69 

68 

66 

66 

63 

63 

66 

70 

80 

79 

70 

7A 

73 

77 

8 1 

81 

74 

72 

81 

84 

83 

72 

73 

79 

82 

8  1 

81 

85 

74.3 

MIN 

A3 

A8 

41 

A6 

42 

50 

A6 

38 

45 

A5 

50 

53 

39 

A6 

46 

5  1 

50 

47 

47 

40 

40 

47 

50 

38 

40 

42 

51 

51 

47 

A7 

45*5 

PAUL   1  E 

MAX 

76 

66 

57 

63 

70 

70 

67 

6A 

6  5 

78 

85 

89 

89 

75 

70 

77 

74 

60 

82 

75 

67 

74 

75 

66 

80 

86* 

74*6 

M I  N 

44 

AA 

38 

34 

42 

45 

A8 

36 

42 

AA 

45 

55 

42 

Al 

44 

49 

48 

48 

49 

37 

36 

A3 

45 

40 

37 

AO 

42 

45 

45 

A7 

43*1 

PAYETTE 

MAX 

73 

65 

72 

69 

71 

67 

63 

65 

67 

72 

80 

78 

72 

78 

74 

78 

84 

80 

73 

74 

62 

87 

75 

75 

79 

60 

84 

84 

85 

87 

75*8 

MIN 

44 

A7 

42 

A5 

45 

50 

4  b 

38 

A7 

A5 

50 

5A 

42 

A8 

47 

47 

52 

51 

40 

A8 

51 

43 

42 

A6 

53 

48 

52 

52 

A7.1 

PIERCE  RS 

MAX 

70 

56 

58 

64 

5  3 

63 

54 

62 

64 

77 

80 

84 

70 

67 

68 

70 

65 

61 

72 

70 

71 

59 

68 

74 

73 

68 

76 

77 

67.9 

MIN 

41 

39 

32 

25 

40 

31 

31 

AO 

3A 

35 

Al 

45 

46 

36 

36 

43 

36 

41 

Al 

42 

38 

45 

40 

59 

33 

41 

46 

40 

AO 

39*3 

POCATELLO  W6  AP 

MAX 

72 

53 

63 

69 

60 

58 

63 

65 

79 

83 

88 

84 

74 

73 

76 

76 

81 

83 

71 

70 

82 

87 

80 

68 

73 

76 

80 

86 

90 

87 

73.1 

MIN 

43 

44 

4  1 

39 

43 

38 

A6 

AO 

42 

A2 

A9 

55 

46 

A5 

51 

40 

54 

57 

49 

A2 

42 

44 

47 

44 

41 

40 

40 

49 

47 

51 

45.2 

PORTHILL 

MAX 

75 

72 

66 

6A 

64 

7  3 

70 

58 

68 

78 

76 

75 

68 

70 

68 

76 

It* 

66 

.64 

62 

65 

73 

72 

64 

71 

7A 

70 

73 

74 

7A 

70.0 

MIN 

39 

52 

50 

49 

43 

39 

A5 

A7 

A7 

4^ 

AO 

48 

50 

A5 

43 

42 

52 

40 

41 

A5 

39 

41 

41 

44 

41 

AO 

42 

46 

51 

45 

to*) 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

76 

65 

64 

7  o 

70 

59 

66 

66 

60 

88 

68 

83 

60 

77 

87 

35 

80 

87 

88 

87 

76 

78 

80 

88 

87 

90 

MIN 

AO 

41 

35 

36 

44 

37 

47 

A3 

AO 

46 

A5 

54 

46 

42 

40 

4  2 

46 

44 

47 

42 

39 

41 

44 

46 

33 

39 

37 

40 

A3 

52 

42. 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

72 

71 

61 

60 

67 

68 

60 

59 

69 

75 

80 

7A 

70 

66 

64 

76 

72 

69 

59 

60 

67 

68 

65 

61 

64 

69 

64 

71 

71 

70 

67  A 

MIN 

48 

50 

40 

46 

44 

4  4 

47 

45 

37 

36 

A7 

A8 

47 

43 

46 

47 

35 

39 

A3 

37 

41 

37 

43 

45 

Al 

40 

42 

50 

47 

A3. 2 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

69 

50 

64 

66 

56 

56 

61 

63 

77 

83 

88 

80 

73 

76 

73 

77 

63 

79 

67 

72 

75 

76 

83 

8A 

85 

79. 2 

MIN 

A6 

A2 

3  3 

37 

40 

32 

AO 

35 

44 

A3 

Al 

51 

46 

36 

41 

. 

32 

37 

33 

46 

44 

A3 

40.6 

RICHFIELD 

MAX 

78 

80 

73 

83 

82 

73*8 

MIN 

A  ) 

46 

34 

36 

41 

AO 

46 

34 

45 

bo 

46 

57 

38 

39 

40 

47 

45 

41 

'46 

38 

38 

44 

45 

36 

33 

46 

43 

b  ? 

40 

51 

42*6 

RIGGINS  RS 

MAX 

75 

91 

80 

77*1 

MIN 

5  i 

A3 

AA 

5  1 

48 

52 

44 

46 

45 

50 

b  b 

49 

4  1 

42 

51 

51 

AO 

48 

50 

59 

48 

A7 

46 

41 

56 

53 

52 

48.3 

ROLAND   W  PORTAL 

MAX 

66 

67 

51 

59 

59 

61 

5A 

55 

61 

72 

81 

78 

64 

62 

59 

72 

67 

63 

61 

53 

65 

65 

64 

50 

61 

66 

62 

62 

69 

68 

MIN 

42 

34 

31 

Al 

38»» 

RUPERT 

MAX 

77 

73 

56 

68 

75 

66 

62 

65 

67 

«u 

87 

90 

67 

78 

74 

80 

73 

83 

84 

72 

86 

68 

79 

71 

78 

85 

92 

77.0 

MIN 

A3 

A3 

38 

36 

41 

42 

45 

36 

41 

44 

46 

58 

42 

Al 

47 

46 

47 

48 

48 

AO 

39 

47 

40 

36 

AO 

45 

A7 

43.2 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

70 

62 

60 

68 

66 

61 

61 

62 

68 

63 

88 

80 

75 

7A 

76 

84 

85 

81 

79 

68 

75 

63 

79 

66 

70 

74 

75 

84 

85 

87 

7*.3 

MIN 

AO 

41 

Al 

37 

42 

36 

40 

36 

38 

40 

AA 

A8 

47 

A6 

39 

44 

44 

40 

39 

37 

31 

38 

AO 

42 

30 

34 

30 

44 

Al 

Al 

3S.7 

SAINT  MARIES 

MAX 

70 

75 

7A 

66 

66 

70 

69 

68 

71 

81 

83 

85 

77 

71 

66 

77 

82 

81 

76 

78 

76 

61 

79 

77 

79 

79 

80 

79 

82 

82 

76.1 

MIN 

A3 

49 

35 

47 

48 

42 

41 

42 

37 

39 

A8 

50 

43 

Al 

39 

43 

44 

37 

35 

AA 

41 

43 

35 

42 

39 

39 

A2 

42 

44 

A8 

42.1 

SALMON 

MAX 

55 

57 

63 

70 

65 

66 

63 

63 

72 

79 

89 

77 

76 

75 

76 

82 

85 

83 

76 

69 

81 

87 

62 

69 

69 

7A 

75 

62 

85 

89 

74. S 

MIN 

38 

A3 

A4 

41 

47 

A9 

43 

41 

40 

49 

AO 

44 

45 

40 

41 

45 

45 

43 

49 

A3 

34 

35 

39 

35 

37 

32 

36 

43 

42 

A9 

41.7 

S*e  reiarance  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JUNE  1953 


Day  Ol  Month 


16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

™ 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

75 

73 

63 

62 

60 

67 

69 

65 

00 

63 

72 

66 

70 

71 

68 

67#3 

41 

54 

43 

41 

41 

39 

45 

39 

45 

46 

40 

43 

43 

52 

46 

43*4 

74 

61 

B  0 

75 

70 

80 

84 

80 

7U 

76 

77 

81 

82 

85 

82 

75.0 

!*■ 

*8 

■?* 

48 

38 

4  1 

46 

47 

37 

49 

52 

41 

SO 

45 

48 

44.4 

64 

7  7 

IS 

75 

'  0 

65 

68 

70 

77 

73 

80 

70.6 

L7 

36 

33 

30 

3* 

40 

42 

37 

38*1 

a  3 

72 

69 

82 

J* 

73 

77 

85 

87 

83 

74.0 

Art 

It 

43 

48 

41*0 

2 ' 

A7 

?i 

A4 

\  1 

t«; 

71 

S2*2 

7Q 

*Q 

37 

33 

73 

84 

87 

85 

74 

80 

68 

83 

76 

76 

76 

86 

86 

90 

76.8 

42 

40 

45 

42 

35 

34 

39 

43 

41 

29 

39 

34 

46 

40 

44 

39.5 

SO 

1? 

69 

83 

79 

78 

70 

75 

76 

83 

86 

87 

75.2 

*n 

47 

* 

39 

39 

39 

30 

3  1 

31 

32 

37 

39.6 

•t 

74 

75 

64 

70 

75 

75 

75 

64 

70 

70 

73 

74 

75 

68*9 

Zl 

■J 

*  [ 

30 

24 

33 

27 

33 

2b 

31 

31*3 

II 

tt 

86 

• 
73 

82 

82 

88 

86 

93 

90 

79*0 

S8 

j 

*I 

'  j 

60 

52  .2 

^7 

II 

69 

I? 

7Q 

li 

7* 

Jt 

**7 

83 

7 1  •  1 

to 

40 

45 

37.9 

66 

76 

75 

72 

70 

B  0 

85 

80 

6b 

75 

69 

78 

80 

61 

83 

71.3 

41 

39 

38 

37 

26 

31 

35 

34 

26 

27 

34 

29 

36 

30 

37 

33*8 

Ir 

^5 

HQ 

7' 

87 

7  3 

It 

79 

85 

84 

86 

66 

77.3 

1 

»Q 

*  1 

50 

45.7 

79 

75 

B  1 

80 

71 

72 

81 

86 

78 

7  1 

78 

75 

84 

83 

64 

7  5*  7 

46 

53 

48 

51 

43 

42 

45 

53 

41 

40 

47 

43 

51 

49 

48 

46.0 

74 

70 

61 

58 

56 

67 

69 

60 

55 

62 

71 

69 

68 

72 

67 

65.6 

42 

46 

35 

35 

44 

40 

45 

37 

42 

36 

40 

36 

43 

42 

45 

41.8 

62 

75 

69 

63 

58 

57 

67 

67 

37 

54 

64 

71 

65 

69 

73 

65.5 

44 

46 

40 

35 

39 

40 

47 

39 

42 

37 

36 

39 

42 

43 

46 

40.5 

62 

86 

HO 

72 

75 

85 

88 

74 

76 

80 

76 

64 

80 

62 

86 

77.1 

52 

49 

50 

49 

45 

50 

45 

50 

42 

52 

50 

49 

56 

52 

49 

46.9 

66 

70 

68 

59 

56 

65 

64 

63 

6j 

63 

67 

67 

61 

69 

68 

63.3 

41 

43 

39 

35 

41 

38 

39 

S6 

35 

36 

42 

39 

40 

45 

38.8 

MAX 
Ml  N 
MAX 
Ml  N 
MAX 
M I  N 
MAX 
MIN 
MAI 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 


72     72  62 


53 
60 


45  47  38 

77  66  55 

35  35  39 
67  63  6* 
41  41  35 
62  64  43 

32  37  28 

73  62  63 

39  41  35 

71  62  62 

36  40  39 
64  63  58 
29  40 
76  70 
51  49 
67  62  57 

33  34  33 


68     64  60 


74  66  65 

48  47  41 

77  73  60 

44  45  42 

70  64  56 

42  52  39 

72  71  58 

40  44  40 

72  68  74 

46  46  38 

61  59  61 

38  41  32 


63  69  71 
48  50  48 
71  63 

37  43 

64  59  56 

38  41  39 
69  56  61 
37  44 
54  58 
30  17  32 

67  63  60 

28  39  38 


64  60  56 

33  36  34 

70  70  70 
53  45  55 

61  59  60 

34  35  34 

64  60  62 

31  31  40 

71  63  63 

39  44  45 
6  7  71  66 

40  43  44 

62  65  67 
45  46  41 
56  63  65 
34  35  28 

72  74  72 
44  46  50 
60  55  59 
42  41  40 


61  65  73 

47  36  45 

57  62  71 

41  38  37 

64  65  76 

34  37  44 

51  42  54 


62  63  79 

43  31  35 

61  63  78 

45  38  40 
34  55  63 
39  24  36 
65  72  70 
52  43  49 

58  67  71 
31  31  34 

59  60  67 

41  28  36 

62  65  68 
48  37  44 

63  63  66 
48  39  44 
52  60  65 

46  43  43 
67  52  60 

42  43  35 


64     68  72 


54  59  61 
39     33  33 


75  75  72 

40  50  50 
86  91  84 
50  46  56 
75  80  79 
45  39  43 
81  78  78 
43  52  51 
60  67  75 
33  37  44 

84  88  87 

36  45  63 

83  89  81 

41  41  46 


41  32  39 
79     89  86 


85     84  78 


80  83  80 

33  34  51 

88  93  91 

49  45  51 

70  88  94 

48  46  52 

79  84  76 

37  47  38 
64  77  84 

38  43  47 

75  85  80 

42  38  51 

66  73  72 

37  44  42 


66  68  64 
49  41  48 

71  75  78 
39  39  39 

67  73  81 
39  35  44 

72  74  75 
42  39  42 


72  76  75 
27  33  31 

73  77  77 
46  56  53 
81  74  65 
45  36  32 

68  65  70 


45  47  50 

64  66  61 

47  39  42 

76  6  3  66 

47  40  43 

75  80  75 

51  45  46 

60  64  64 

41  36  42 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

t-  • 

vBERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.09 
52 

.07 
204 

.17 
167 

.18 
54 

.22 
174 

.09 
46 

.14 
182 

.24 
123 

.32 
129 

.33 
148 

.32 
75 

.10 
47 

.44 
174 

.25 
144 

.31 
154 

.27 
68 

.32 
179 

.40 

158 

.?7 
188 

.30 
208 

.37 
70 

.34 
28 

.44 

142 

.42 
178 

.32 
92 

.26 
65 

.29 
61 

.30 

53 

.32 
65 

.31 
101 

8.30 
3529 

UIOWIOCZ  DAI 

EVAP 
WIND 

.11 
44 

.11 
32 

.04 
8 

.21 
86 

.17 
56 

.07 
14 

.08 
14 

.06 
53 

.17 
17 

.15 
47 

.17 
89 

.25 
14 

.09 
21 

.19 
31 

.24 
56 

.12 
58 

.11 
49 

.19 
39 

.23 
49 

.22 
71 

.  17 
50 

.20 
31 

.26 
41 

.34 
93 

.21 
14 

.25 
85 

.32 
39 

.26 
25 

.27 
38 

.28 
39 

5.54 
1303 

.IFTON  PUMPING  STATION 

EVAP 
1 1  HO 

.35 
63 

.17 
94 

.18 
69 

.20 
32 

.26 
106 

.10 
38 

.17 
105 

.09 
98 

.27 
60 

.30 
42 

.29 
31 

.27 
60 

.33 
80 

.37 
50 

.26 
49 

.30 
39 

.31 
37 

.31 
35 

.35 
60 

.31 
60 

.26 
30 

.33 
35 

.39 
55 

.38 
77 

.22 
26 

.31 
51 

.29 
37 

.26 
39 

.34 
48 

.34 
31 

8.31 
1657 

IINIDOIA  DAN 

EVAP 
IIND 

.15 
110 

.07 
195 

.22 
165 

.21 
65 

.29 
195 

.20 
70 

.21 
150 

.16 
100 

.41 

175 

.28 
110 

.33 
145 

.34 
60 

.29 
160 

.40 
150 

.32 
140 

.30 
120 

.28 
120 

.36 
110 

.38 
180 

.42 
145 

.33 
85 

.35 
50 

.44 

110 

.48 
220 

.25 
65 

.31 
75 

.24 
80 

.40 

105 

.30 
65 

.44 
90 

9.16 
3610 

'A  LIS  AUKS  DAN 

EVAP 
IIND 

.20 

• 

.60 

.46 

.35 

.18 

.23 

.12 

.23 

.36 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  oi  month 


oaoon 

1 

2 

3  ' 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10  CREEK   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ILAWD  PARI  DAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OLLAI  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

10 

s 

8 

8 

8 

6 

T 

T 
T 

I 

T 

T 

iNDPOIIfT  EXP  STATION 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

I 

T 

Sm  r*l«r*DO»  notaM  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Seaxmoi     1952    -  1953 


IDAHO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

ABERDEEN  EXP  ST A 

26 

7 

145 

453 

1111 

1229 

912 

893 

813 

657 

502 

6914 

49 

38 

178 

1 136 

1087 

705 

266 

ALPHA  1  NE 

178 

237 

370 

615 

1220 

130  3 

1019 

1141 

1074 

847 

680 

419 

9103 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

29 

4 

115 

414 

1099 

1132 

882 

869 

798 

646 

504 

183 

6675 

A  NOE  H  SON  DAM 

9 

3 

36 

215 

865 

1042 

886 

750 

569 

412 

168 

ARCO 

7* 

61 

168 

468 

1128 

1432 

1143 

1048 

921 

719 

192 

ASHTON  1  s 

124 

94 

210 

506 

1189 

1362 

1082 

1076 

1003 

758 

552 

294 

8250 

ATLANTA  I  E 

103 

80 

156 

355 

1014 

1163 

1044 

1074 

1024 

847 

679 

370 

7909 

AVERY  RS 

99 

98 

108 

335 

583 

418 

215 

8AYV I EW  MODEL  BASIN 

60 

87 

182 

498 

941 

992 

815 

824 

812 

653 

453 

277 

6594 

BIG  CREEK  1  S 

237 

242 

367 

654 

1232 

1346 

1050 

1115 

1066 

908 

745 

490 

9452 

0 

92 

377 

915 

887 

785 

616 

453 

127 

blackfoot  dam 

193 

139 

733 

358 

BLISS 

A) 

6 

42 

250 

930 

967 

768 

778 

670 

530 

383 

133 

5451 

801SE  LUCKY  PEAK  DAM 

9 

731 

488 

369 

1  54 

BOISE  WB  AP 

13 

8 

63 

247 

694 

951 

737 

796 

695 

561 

395 

170 

5530 

900 

BONNETS  FERRY 

137 

970 

863 

63  0 

769 

546 

BUHL 

7 

1 

37 

198 

879 

926 

713 

•722 

638 

502 

399 

125 

3147 

BUNGALOW  RS 

27 

35 

87 

427 

378 

182 

175 

187 

300 

529 

105 

1169 

102 

1011 

1 

862 

647 

445 

8411 

BURLEY  CAA  AP 

u 

10 

104 

374 

1079 

1052 

806 

857 

774 

619 

473 

180 

6339 

5 

63 

332 

906 

948 

703 

713 

620 

474 

327 

117 

CAMBRIDGE 

8 

9 

105 

433 

991 

1128 

845 

649 

719 

547 

360 

174 

6168 

CASCADE  1  NW 

91 

103 

254 

531 

1187 

1255 

992 

1092 

1022 

809 

611 

356 

8303 

C HALL  1 5 

39 

35 

1 34 

446 

1 124 

1 376 

954 

1039 

878 

680 

525 

1 98 

7428 

CHILLY  BARTON  FLAT 

211 

256 

400 

650 

1280 

1527 

1175 

1 173 

1034 

863 

702 

395 

9666 

tt"Kr,    r  UN*,     l  tnC 

872 

86  0 

COEUR  0  ALENE  CAA  AP 

45 

67 

145 

403 

944 

1043 

828 

851 

807 

625 

416 

2  58 

6432 

COEUR  0  ALENE  RS 

28 

25 

99 

378 

897 

1010 

789 

805 

772 

576 

347 

202 

5928 

COTTONWOOD 

92 

84 

172 

405 

999 

1072 

851 

917 

878 

8 

563 

389 

7120 

COUNCI L 

1 5 

7 

63 

367 

916 

1136 

897 

797 

525 

380 

150 

DEADWOOD  DAM 

206 

362 

X692 

J745 

1094 

9281 

DEER  FLAT  DAM 

6 

328 

883 

930 

640 

493 

333 

123 

5238 

DIXIE 

282 

277 

412 

678 

1308 

1095 

1156 

1119 

949 

768 

487 

ill  IRA  I  C      PXP      C  T  A 

47 

18 

121 

453 

1175 

1313 

168 

1195 

049 

789 

370 

240 

8  38 

DUBOIS  CAA  AP 

57 

17 

125 

450 

1 155 

1293 

1112 

1165 

983 

775 

549 

219 

7890 

ELK  CITY 

166 

179 

345 

626 

1089 

1 104 

970 

747 

ELK  RIVER   1  S 

93 

137 

250 

455 

946 

1055 

905 

876 

841 

646 

516 

320 

7040 

EMMETT  2  E 

16 

12 

54 

335 

927 

940 

719 

718 

621 

485 

321 

146 

5294 

FAIRFIELD 

96 

64 

191 

466 

1 194 

1386 

1121 

1163 

1074 

750 

587 

3  4 

8418 

FENN  RS 

12 

12 

83 

378 

873 

985 

839 

779 

732 

323 

354 

143 

5715 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

19 

3 

105 

397 

1101 

1211 

845 

893 

808 

680 

468 

176 

6706 

GARDEN  VALLEY  RS 

12 

19 

76 

372 

1023 

933 

915 

761 

371 

413 

207 

GLENNS  FERRY 

3 

9 

62 

323 

936 

924 

760 

622 

494 

325 

73 

44 

231 

936 

1016 

843 

844 

731 

578 

434 

153 

5820 

GRACE 

. 

195 

487 

1  t*L. 

999 

1  ftfift 

QAQ 

780 

614 

266 

r.DAun  utcj 

OKAPll/    V  ]  tK 

288 

396 

930 

666 

709 

595 

414 

254 

54 

4839 

GRANGEVI  LL.E 

73 

57 

153 

386 

1005 

1035 

787 

879 

845 

675 

533 

312 

6740 

GRAY 

150 

79 

187 

421 

1164 

1276 

1032 

1197 

1068 

876 

754 

313 

8517 

GROUSE 

236 

223 

362 

655 

1347 

1598 

1259 

1226 

1 189 

891 

l* 

445 

10145 

HA  I  LEY  AP 

55 

31 

110 

351 

1096 

1331 

1089 

1 093 

975 

697 

275 

HAMER  4  NW 

170 

75  3 

340 

8044 

HA2ELT0N 

11 

4 

94 

312 

1020 

1003 

798 

819 

726 

579 

439 

174 

5979 

HILL  CITY 

70 

64 

220 

486 

1224 

1403 

1100 

1  164 

1104 

749 

593 

321 

849B 

HOLL I STER 

g 

101 

295 

976 

765 

831 

7* 

666 

515 

249 

612 

IDAHO  CITY 

71 

73 

176 

422 

1002 

1 156 

992 

978 

882 

697 

540 

295 

7284 

IDAHO  FALLS  6  NE 

63 

21 

156 

474 

1 152 

1310 

954 

862 

673 

501 

213 

7337 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

31 

13 

132 

438 

1146 

1336 

992 

959 

870 

705 

508 

196 

7328 

IRWIN  2  S 

57 

40 

146 

443 

1140 

1222 

993 

1051 

902 

729 

578 

216 

7517 

I  Si. AND  PARK  DAM 

216 

179 

321 

629 

1 309 

1425 

1208 

1  339 

1261 

1  34 

736 

389 

10046 

JEROME 

11 

8 

69 

284 

964 

1048 

823 

833 

743 

300 

446 

154 

5985 

KOOSKl A 

17 

376 

730 

4^7 

117 

5227 

KUNA  2  NNE 

18 

40 

114 

368 

945 

967 

740 

786 

550 

415 

204 

LEWISTON  WATER  PLANT 

3 

4 

27 

273 

839 

856 

631 

628 

584 

38  3 

230 

80 

4538 

LEWISTON  WB  AP 

g 

g 

3 

273 

881 

8 

637 

700 

644 

439 

10 

152 

4991 

5496 

LIFTON  PUMPING  STA 

32 

37 

237 

540 

1144 

1298 

1075 

1183 

990 

818 

633 

216 

8205 

LOWMAN 

78 

99 

234 

1068 

1034 

919 

553 

MACKAY  RS 

70 

60 

186 

423 

1133 

1395 

1183 

1104 

958 

797 

615 

296 

8222 

MALAD 

4 

6 

34 

332 

990 

1148 

923 

896 

783 

630 

484 

152 

6402 

MALAD  CAA  AP 

13 

109 

413 

1048 

1219 

971 

907 

818 

676 

529 

172 

6881 

MAY  RS 

94 

56 

219 

517 

1 169 

1395 

1003 

1056 

918 

735 

575 

310 

8047 

MC  CALL 

126 

141 

282 

580 

1 144 

1293 

979 

691 

432 

9101 

MC  CAMMON 

27 

19 

134 

459 

1  107 

1121 

913 

889 

785 

667 

503 

172 

6796 

MERIDIAN  1  SSW 

18 

3 

59 

258 

858 

901 

709 

737 

657 

499 

359 

167 

5225 

MESA 

7 

49 

236 

870 

1088 

898 

841 

756 

572 

41 1 

17 

5907 

MINIDOKA  DAM 

7 

62 

310 

1040 

1095 

862 

881 

798 

640 

494 

143 

6336 

MONTPELIER  RS 

798 

634 

MOSCOW  U  OF  I 

45 

67 

127 

335 

893 

969 

766 

793 

744 

561 

427 

MOUNTAIN  HOME 

22 

195 

882 

890 

715 

743 

638 

503 

351 

106 

MULLAN  PASS  CAA 

245 

321 

510 

1 160 

1263 

1 158 

1 184 

1181 

1020 

771 

5  0 

NEW  MEADOWS  RS 

115 

297 

546 

1 099 

1225 

1016 

1073 

963 

708 

546 

320 

NEZPERCE  2  E 

77 

59 

134 

371 

962 

503 

323 

6623 

OAKLEY 

19 

21 

66 

261 

980 

990 

780 

848 

730 

611 

515 

175 

6016 

OBSIDIAN  4  NNE 

301 

334 

444 

721 

1301 

1493 

1186 

1241 

1205 

1054 

847 

549 

10676 

OLA  4  S 

6 

65 

297 

914 

977 

820 

770 

715 

566 

429 

171 

5733 

OROF I  NO 

6 

12 

57 

320 

822 

902 

753 

675 

628 

441 

267 

90 

4973 

PAL  I SADES  DAM 

970 

805 

174 

PARMA  EXP  STA 

8 

4 

50 

312 

J907 

.970 

723 

%43 

642 

494 

360 

154 

5367 

PAYETTE 

4 

4 

76 

371 

915 

988 

757 

751 

654 

467 

314 

123 

5424 

r  1  CKLt  Kb 

100 

104 

240 

456 

1065 

1176 

998 

966 

336 

POCATELLO  WB  AP 

12 

3 

85 

387 

1121 

1176 

885 

879 

815 

649 

494 

168 

6674 

6996 

PORTHI LL 

46 

63 

179 

523 

986 

1062 

876 

876 

785 

613 

POTLATCH 

49 

81 

162 

421 

913 

992 

750 

812 

790 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

11 

4 

79 

386 

1024 

1139 

878 

888 

767 

633 

479 

139 

6428 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

84 

114 

217 

528 

1008 

1105 

929 

918 

882 

663 

428 

284 

7160 

REACTOR  TESTING  STA 

57 

25 

201 

518 

1223 

1428 

1078 

1064 

97  3 

747 

602 

235 

6151 

RICHFIELD 

18 

24 

122 

380 

1063 

1185 

986 

919 

823 

654 

482 

207 

6863 

RIGGINS  RS 

2 

0 

27 

146 

818 

606 

620 

560 

382 

275 

96 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of     1952    -    1953  IDAHO 
NT  I NUED  . 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Noraal 

July  June 

.AND  W  PORTAL 

1*8 

1*5 

235 

*59 

102* 

1159 

100  3 

1020 

980 

838 

62* 

*10 

8045 

NT  ANTHONY 

79 

56 

188 

*90 

11** 

1265 

1006 

1033 

9*3 

7*5 

557 

23* 

7740 

NT  MARIES 

AO 

*2 

121 

*10 

921 

1018 

822 

833 

757 

609 

**6 

176 

6195 

35 

35 

153 

527 

1 158 

1268 

9*6 

951 

806 

6*8 

*7* 

202 

7203 

©POINT  EXP  STA 

66 

89 

220 

538 

961 

1073 

87* 

87* 

828 

6*9 

*13 

2*9 

683*. 

JSHONE 

1 1 

13 

62 

285 

986 

1 086 

892 

863 

7*1 

588 

*30 

165 

6142 

•NCER  RS 

137 

107 

■  277 

582 

1263 

1393 

120* 

12*1 

116* 

895 

399 

313 

9175 

1INGFIELD    1  SE 

25 

12 

121 

*27 

1106 

1230 

928 

916 

822 

669 

220 

SEVELL 

10 

111 

389 

11*1 

1116 

932 

991 

8*0 

679 

560 

217 

3AR 

81 

55 

216 

13*5 

1011 

1017 

93* 

762 

57J 

2  25 

1  VALLEY 

19* 

185 

3  32 

1  266 

1520 

12*3 

1235 

1 1  59 

859 

690 

*38 

972 1 

AN  FALLS  PH 

0 

0 

1* 

1** 

786 

869 

621 

6*6 

518 

391 

219 

55 

4263 

rONIA  EXP  STA 

160 

101 

271 

598 

1315 

1388 

1170 

1  196 

1135 

908 

712 

31* 

9268 

REE  CREEK 

103 

1096 

1032 

838 

9** 

867 

7*3 

660 

362 

IN  FALLS  2  NNE 

6 

6 

79 

311 

973 

979 

755 

77* 

703 

5** 

*13 

128 

5671 

LLACE 

86 

11* 

188 

*72 

968 

1072 

862 

879 

845 

663 

468 

331 

6948 

1SER 

7 

z 

*5 

316 

902 

1001 

786 

7*5 

6*2 

*58 

32* 

107 

5335 

■(CHESTER   1  SE 

89 

117 

228 

*2* 

993 

1061 

875 

918 

883 

711 

37* 

*11 

7284 

GREE  DAY  NORMALS   IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950. 


Sm  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

SUtton 

.  S 

•I 

Q 

Max. 

Mia. 

.1 

to 

a 

SrS 

.01  or  More  1 

.50  or  More  J 

if 

<  z 

Avoragt 
Mlnimu 

* 

Departu 
From  Ni 

Dl 
£3 

15 

Lowest 

• 

» 

ll 

hi 

si 

o| 

3 

Departu 
From  Nc 

£ 

a 

o 

a 

3 

a  o 

*°c 
£  % 

•jow  JO 

OO't 

JUNE  1951 
SALMON 

73.  3 

40.9- 

57. 

1 

-  3.5 

90 

15 

28 

3 

233 

1 

0 

1 

0 

.65 

-  .64 

.42 

5 

0 

4 

0 

0 

DECEMBER  1952 
AVERY  RS 

It 

9 

26 

0 

0 

APRIL  1953 
WINCHESTER  1  SE 

52. 1 

30.0 

41. 

1 

-  2.2 

73 

25 

18 

2 

711 

o 

4 

2 1 

Q 

2.  51 

.00 

.  85 

28 

1 1 

1 

0 

MAY  1953 
SANDPOINT  EXP  STA 

64.2 

38.5 

51. 

4 

-  1.7 

78 

6 

28 

3 

413 

0 

0 

8 

0 

2.85 

.77 

.87 

29 

T 

0 

15 

1 

0 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

MARCH  1953 
JEROME 

MOUNTAIN  HOME 

55.2 
58.6 

29.8 

40. 
44. 

8 

2 

1  8 
3.6 

73 
74 

27 
27 

17 

3 
14 

743 
638 

o 

0 

0 

26 
24 

o 

0 

.91 
.36 

-  .65 

.56 
.  16 

2 
22 

5.3 
.0 

0 

5 
4 

1 

0 

0 
0 

APRIL  1953 

BUHL 

DEADWOOD  DAM 

60.2 
48.7 

35.8 
19.8 

48. 
34. 

0 
3 

-  0.6 

-  2.5 

78 
67 

22 
25 

24 
3 

2 
2 

502 
916 

o 

0 

0 

29 

0 

1.  09 
1.74 

.14 
-  .22 

.  54 
.40 

27 
28 

10.5 

45 

i+ 

4 
15 

1 

0 

0 
0 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

JANUARY  1952 
REACTOR  TESTING  STA 

23.5 

-  0.2 

11. 

7 

36 

12 

-23 

3 

1650 

.61 

.17 

15 

17 

0 

0 

AUGUST  1952 
STREVELL 

87.1 

49.7 

68. 

411 

92 

6+ 

42 

31 

10 

11 

0 

0 

0 

.0 

0 

SEPTEMBER  1952 
PAUL  1  E 

<3TPFV1?T  T 

81.9 
81  3 

40.8 
42.0 

61. 
6 1 

4 

7 

2.5 

95 
90 

4 

4 

29 
24 

14 
14 

111 

2 
1 

0 
0 

2 
1 

0 
0 

.02 
.  06 

-  .68 

.02 
.  05 

5 

.0 
.0 

0 
0 

1 
2 

0 
0 

0  ' 
0 

OCTOBER  1952 
STREVELL 

71.0 

33.5 

52. 

3 

82 

3 

24 

14+ 

389 

0 

0 

14 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOVEMBER  1952 
STREVELL 

39.4 

14.1 

26. 

8 

60 

6 

-10 

26  + 

1141 

0 

10 

29 

6 

.74 

.  50 

15 

6 

1 

0  1 

DECEMBER  1952 
STREVELL 

35.5 

20.8 

28. 

2U 

45 

13 

-  3 

25 

1116 

0 

8 

31 

3 

5 

1+ 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

O 

Day  of  month 

t2 

'  1 

2  | 

3 

4  | 

5 

6 

7 

8 

y 

10  1 

11  | 

12 

13  I  14  I  15 

16 

17  |  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1951 
SALMON 

.65 

.42 

.02 

.17 

T 

T 

T 

.04 

T 

T 

JANUARY  1952 
REACTOR  TESTING  STATION 

.61 

.01 

.01 

T 

.01 

.03 

.03 

T 

.02     .05  .17 

.01 

.12 

.01 

.05 

.01 

.01 

.03 

.01 

.03 

AUGUST  1952 
STREVELL 

.05 

T 

.  14 

.06 

T 

.14 

SEPTEMBER  1952 
PAUL  1  E 
STREVELL 

.02 
06 

.02 
.01 

.05 

OCTOBER  1952 
STREVELL 

T 

T 

NOVEMBER  1952 
STREVELL 

.74 

.01     .11  .50 

.08 

.01 

.03 

T 

DECEMBER  1952 
AVERY  RANGER  STATION 
STREVELL 

.10 

.08 

.10 

.04 

T 

.72 

.02 

.42 

T 

T 

T 

.03 
T 

.01 

MARCH  1953 
JEROME 
KAMIAH  1  NE 
MOUNTAIN  HOME 

.91 
1.39 
.36 

.02 
T 

.56 

.06 

T 

T 

.  13 

T 

.02 

.12 

.12  T 
.01 

T 

T  T 

T 

.31 

.  13 
.42 
.09 

.06 

.  01 
.10 

.04 

.03 
.16 

.07 

.02 

.11 

.04  ! 

APRIL  1953 

BUHL 

DEADWOOD  DAM 
WINCHESTER  1  SE 

1.09 
1.74 
2.51 

.30 
.19 

.29 

T 

.08 

.15 
.05 
.31 

.05 

.04 

.01 

T- 

.20 
.05 

.10  .10 
.10 

.06  .01 

.02 

.20 
.20 

.02 

.54 

.15 
.27 

.40 
.85 

.  10 
.01 

.17 
.32 

MAY  1953 
SANDPOINT  EXP  STATION 

2.85 

.07 

T 

.10 

.23 

.04 

T 

.03  .10 

T 

.20 

.02 

.08 

.07 

T 

.11 

.49 

.87 

.  3H 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  74  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

JUNE  1951 

MAX 

53 

59 

68 

68 

60 

S3 

61 

65 

75 

74 

72 

67 

78 

85 

90 

85 

83 

80 

82 

77 

77 

71 

80 

72 

72 

73 

80 

79 

79 

82 

73.3 

MIN 

40 

34 

28 

45 

46 

34 

38 

38 

34 

37 

40 

51 

50 

42 

48 

46 

42 

39 

39 

43 

44 

38 

38 

50 

48 

37 

42 

36 

44 

35 

40.9 

JANUARY  1952 

\CTOR  TESTING  STATION 

MAX 

8 

8 

11 

13 

12 

17 

26 

23 

15 

29 

29 

36 

30 

29 

34 

- 

14 

25 

26 

30 

28 

29 

23.  5 

MIN 

-21 

-20 

-23 

-20 

-14 

-11 

- 10 

-11 

-15 

3 

j  4 

12 

18 

17 

26 

10 

-18 

19 

5 

9 

0 

12 

7 

8 

13 

13 

1 

-  6 

12 

-  0.2 

AUGUST  1952 

lEVELL 

MAX 

81 

88 

88 

90 

92 

90 

82 

88 

86 

80 

85 

91 

87 

88 

84 

85 

81 

84 

86 

75 

87 . 1 

MIN 

53 

51 

52 

52 

52 

59 

50 

50 

52 

48 

48 

51 

49 

44 

43 

43 

48 

50 

51 

51 

59 

56 

56 

44 

45 

50 

42 

49.7 

SEPTEMBER  1952 

■j  1  1 

MAX 

76 

76 

83 

95 

84 

83 

81 

79 

82 

82 

84 

73 

74 

74 

7S 

84 

86 

84 

90 

75 

76 

81 . 9 

MIN 

36 

36 

44 

57 

47 

41 

41 

44 

39 

38 

46 

36 

45 

29 

32 

34 

39 

38 

43 

45 

50 

42 

40 

39 

38 

39 

42 

40 . 8 

tEVELL 

MAX 

78 

77 

83 

90 

84 

84 

84 

84 

85 

83 

82 

67 

65 

68 

75 

82 

84 

85 

81 

87 

87 

82 

83 

84 

85 

85 

85 

85 

78 

77 

81.3 

MIN 

39 

39 

43 

61 

53 

44 

47 

42 

42 

34 

46 

33 

42 

24 

35 

40 

40 

45 

46 

42 

42 

39 

42 

42 

43 

44 

44 

49 

39 

38 

42.0 

OCTOBER  1952 

EVELL 

MAX 

77 

80 

82 

75 

71 

74 

74 

75 

76 

77 

76 

75 

70 

63 

64 

71 

71 

72 

64 

67 

67 

69 

69 

71 

MIN 

35 

35 

41 

47 

33 

33 

31 

30 

42 

35 

37 

35 

32 

24 

24 

32 

29 

38 

36 

31 

30 

33 

39 

39 

30 

29 

28 

28 

37 

35 

29 

NOVEMBER  1952 

tEVELL 

MAX 

52 

41 

54 

54 

55 

60 

55 

45 

52 

49 

54 

49 

42 

45 

35 

27 

33 

42 

40 

40 

35 

24 

28 

28 

23 

25 

19 

22 

29 

MIN 

29 

14 

12 

25 

26 

24 

19 

19 

11 

31 

24 

23 

26 

33 

19 

9 

20 

15 

21 

21 

10 

n 

q 

_  7 

-10 

-10 

-10 

10 

12 

i*'  i 

DECEMBER  1952 

RV  RANGER  STATION 

MAX 

41 

39 

40 

38 

40 

41 

37 

36 

35 

34 

37 

38 

37 

36 

34 

30 

38 

36 

MIN 

31 

32 

32 

32 

30 

31 

31 

27 

25 

24 

23 

26 

31 

27 

24 

14 

9 

30 

tEVELL 

MAX 

29 

34 

34 

30 

36 

37 

44 

35 

36 

30 

43 

45 

39 

35 

^n 

25 

1 1 

MIN 

16 

24 

15 

8 

21 

18 

29 

27 

16 

23 

23 

32 

26 

25 

27 

23 

26 

28 

OT 

on 

1  Q 

_ 

1  a 

i« 

OH 

on 

on'  a 
20.  a 

MARCH  1953 

tOME 

MAX 

45 

32 

39 

48 

50 

54 

58 

64 

61 

65 

54 

49 

_ 

_ 

_n 

MIN 

17 

23 

21 

25 

27 

25 

30 

18 

33 

30 

31 

22 

13 

27 

26 

23 

20 

33 

28 

30 

27 

32 

31 

37 

21 

34 

38 

30 

26 

28 

26  4 

JNTAIN  HOME 

MAX 

39 

37 

49 

56 

58 

59 

64 

67 

70 

71 

58 

58 

58 

49 

68 

57 

57 

50 

54 

54 

45 

49 

63 

69 

67 

64 

74 

68 

60 

62 

62 

58^6 

MIN 

27 

19 

18 

29 

20 

21 

27 

32 

32 

43 

30 

41 

31 

17 

30 

30 

28 

27 

39 

32 

29 

31 

31 

36 

35 

26 

36 

44 

32 

25 

27 

29.8 

APRIL  1953 

IL 

MAX 

48 

52 

60 

62 

59 

53 

49 

42 

48 

46 

47 

48 

53 

50 

58 

67 

64 

62 

71 

76 

77 

78 

77 

67 

75 

77 

73 

59 

57 

50 

60.2 

MIN 

31 

24 

25 

36 

39 

30 

27 

27 

31 

27 

29 

31 

27 

31 

28 

38 

41 

37 

37 

40 

46 

49 

49 

41 

40 

50 

48 

49 

32 

33 

35.8 

1DWOOD  DAM 

MAX 

39 

42 

53 

53 

46 

39 

35 

39 

40 

40 

39 

36 

40 

39 

51 

53 

48 

53 

62 

63 

61 

65 

53 

57 

67 

65 

52 

43 

47 

40 

48.7 

MIN 

7 

3 

8 

14 

30 

20 

23 

10 

15 

10 

8 

21 

23 

19 

5 

26 

26 

27 

18 

21 

24 

25 

33 

19 

20 

27 

32 

32 

24 

23 

19.8 

(CHESTER  1  SE 

MAX 

38 

47 

49 

56 

49 

42 

35 

42 

42 

42 

41 

41 

40 

37 

54 

54 

66 

63 

66 

66 

65 

63 

57 

60 

73 

67 

59 

31 

52 

47 

52.1 

MIN 

20 

18 

27 

21 

35 

27 

25 

24 

25 

19 

23 

27 

28 

26 

27 

36 

35 

28 

30 

37 

41 

40 

39 

30 

32 

46 

42 

31 

29 

31 

30.0 

MAY  1953 

IDPOINT  EXP  STATION 

MAX 

50 

57 

62 

70 

74 

78 

70 

53 

52 

58 

65 

67 

71 

70 

71 

68 

70 

72 

63 

57 

61 

55 

67 

61 

53 

64 

60 

74 

72 

55 

70 

64.2 

MIN 

39 

32 

28 

32 

35 

39 

45 

3<? 

36 

31 

30 

33 

32 

45 

43 

37 

47 

42 

52 

40 

29 

37 

29 

44 

42 

49 

43 

35 

51 

45 

34 

38.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL  1953 
ADIOOD  DAM 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

45 

44 

44 

43 

1.5 
43 

T 
43 

0.5 
43 

0.5 
43 

0.5 
43 

T 
43 

T 
42 

2.5 
44 

2.0 
45 

1.0 
45 

44 

43 

T 
42 

41 

40 

39 

38 

33 

T 
33 

31 

29 

27 

25 

T 
24 

T 

22 

2.0 
23 

S—  r«Ur«n»  not—  following  SuHon  Indw 

-  75  - 


STATION  INDEX 


Station 

3 

1 

County 

'a 

J 

3 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
tune 

Observer 

Refer 

to 
tables 

[Temp.  ] 

PrecipJ 

ABERDEEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

112 

50 

4400 

SP 

SP 

EX  PER  I  WENT  STATION 

2  3 

s 

6  7 

ALBION 

CASSIA 

113 

35 

4750 

6P 

6P 

DELL  ROWE 

2  3 

s 

ALPHA   1  NE 

VALLEY 

8 

115 

59 

4780 

7P 

GLENN  STRAWN 

AMERICA!!  PALLS  1  W 

022  7 

POWER 

12 

42  46 

112 

52 

4316 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

ANI)ERA')N  DAI 

43  21 

115 

28 

3882 

6P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

0975 

BUTTE 

6 

43  38 

113 

19 

5325 

SP 

SP 

MRS  HAZEL  CLENDEN IN 

2  3 

5 

7 

ARROW ROCK  DAM 

0446 

ELMORE 

2 

43  36 

i 1 5 

S3 

3239 

8A 

8A 

IT  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

9 

6  7 

A3HTOK  I  S 

0-470 

FREMONT 

12 

44  OS 

111 

27 

S100 

5P 

5P 

GUST  STE INMAN 

5 

ATLANTA  1  E 

0493 

ELMORE 

2 

43  48 

1  !  5 

07 

6000 

SP 

5P 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3 

5 

7 

ATLANTA  SUMMIT 

lis 

14 

7590 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

052*, 

SHOSHONE 

10 

47  IS 

118 

48 

2492 

p 

5P 

U  S  POREST  SERVICE 

2  3 

fl 

7 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0M1 

KOOTENAI 

9 

47  59 

lie 

3  3 

2070 

4P 

U  S  NAVY 

2  3 

5 

BIG  CREKE  1  S 

OMS 

VALLEY 

11 

45  06 

115 

20 

5686 

NAPIER  EDWARDS 

BLACK FOOT 

DM  I 

BINGHAM 

12 

43  11 

112 

21 

EARL  RODGERS 

BLACKFOOT  DAI 

<)<>.•  r 

CARIBOU 

12 

43  00 

FORT  HALL   IR  PROJ 

BLISS 

1002 

GO0OIN0 

12 

42  56 

114 

37 

3269 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

5 

BOISE  LUCXT  PEAK  DAM 

101 B 

ADA 

2 

43  32 

04 

2633 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

S 

BOISE  MB  AIRPORT 

10?2 

ADA 

2 

43  3  4 

118 

13 

2842 

M  1  D 

U  3  WEATHER  BUREAU 

BONNERS  rtRRT 

107  9 

BOUNDARY 

S 

48  42 

116 

GOLDIE  L  NEUIAYER 

12  17 

TWIN  FALLS 

i  i 

42  35 

114 

4b 

5P 

WILLIAM  A  LOW 

BUNGALOW  BANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

113 

3  0 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

BDREE  2  NNE 

1/72 

S 005 HONE 

5 

1  i 5 

18 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3 

s 

BU1LXY 

1218 

CASS IA 

12 

42  32 

1  13 

47 

4180 

8A 

FRANK  0  REDFIELD 

2  3 

BUR LET  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42  34 

113 

49 

4200 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASS  1A 

12 

42  32 

1  1.3 

46 

4137 

HID 

■IS 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

116 

41 

2372 

S3 

ss 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3 

5 

7 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

116 

41 

2651 

SP 

5P 

J   I   LOR TON 

2  3 

5 

CASCADE  1  Ml 

1514 

VALLEY 

8 

44  31 

J 1  *fi 

03 

4860 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

>  3 

5 

C ENTER V ILLS  ARBAUGB  ICR 

1636 

BOISE 

115 

51 

4780 

MABEL  M  ARB A  UGH 

CRALL I S 

1663 

11 

44  30 

5171 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CBILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

44  02 

113 

48 

8  500 

5P 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

2  3 

5 

CLARE  FORK  1  ENE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

1  ? 

5 

COBALT  BLACEBIRD  MINE 

193W 

lemh: 

11 

45  07 

114 

21 

6810 

8A 

CALERA  MINING  CO 

8 

COEUR  D'ALENE  CAA  AP 

1951 

KOOTENAI 

5 

47  46 

49 

2273 

HID 

»tl' 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

COEUR  D'ALENE  RS 

KOOTENAI 

1  16 

45 

2160 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

COMDA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111 

33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3 

5 

COTTONWOOD 

2 1 5  < 

IDAHO 

3 

46  03 

116 

21 

3411 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPR1CH 

2  3 

5 

7 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

44  44 

116 

26 

2936 

5P 

5P 

LYMAN  MATHISON 

2  3 

5 

CROUCH  2  NN* 

22  79 

BOISE 

8 

44  08 

115 

Sfl 

3100 

BP 

HARRY  GRAHAM 

3 

DEADWOOD  DAM 

VALLEY 

8 

44  19 

115 

38 

5375 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

S 

7 

DEADWOOD  SUMMIT 

2393 

VALLEY 

11 

44  32 

113 

34 

7000 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

116 

2510 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

45  33 

115 

28 

3610 

5P 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111 

07 

6097 

9A 

R 

DUBOIS  EXP  STATION 

2  7i>7 

CLARK 

6 

112 

14 

5462 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112 

13 

5122 

MD 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

ELS  CITY 

287-. 

IDAHO 

3 

45  49 

115 

;•<; 

3975 

4P 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3 

5 

CLE  RIVER  I  S 

2892 

3 

40  47 

116 

10 

2910 

5P 

GLENN  WALKER 

EHMETT  2  E 

29  42 

GEM 

43  50 

116 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD 

31  08 

12 

43  21 

1 1 4 

48 

5065 

6P 

6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

TOPI  RANGER  3TATIOM 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115 

33 

1600 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112 

26 

4500 

SP 

5P 

FORT  HALL  IR  PHOJ 

2  3 

5 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

8 

44  04 

115 

55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113 

31 

6600 

VSR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

GLENN 3  FERRY 

3*31 

12 

42  57 

115 

19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

5 

7 

GOODING  CAA  AIRPORT 

GOODING 

12 

114 

46 

3696 

Mill 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

7 

3  7.:  :• 

CARIBOU 

12 

42  3  5 

Hi 

44 

5400 

ss 

H  A  WESTENFELDER 

'.'  1 

5 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116 

2600 

4P 

4P 

W  BILADEAU 

2  3 

5 

GRANGEVILLB 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116 

OB 

3409 

Mill 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3 

7 

BONNE V I LLE 

111 

22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3 

S 

7 

GROUSE 

3BB2 

CUSTER 

6 

43  42 

113 

37 

6100 

5P 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

s 

HA  1 LEY  AIRPORT 

J942 

DLAIKE 

12 

43  31 

1  1  •! 

18 

5322 

5P 

5P 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3 

5 

7 

HA  HER  4  KM 

S964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112 

15 

4796 

SP 

SP 

U  S  F  t  W  SERVICE 

2  3 

5 

7 

HAZ ELTON 

1]  40 

JEROME 

12 

42  36 

114 

08 

4000 

SP 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

a  3 

5 

BILL  C ITT 

4268 

03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAIMEN 

2  3 

5 

HOLLISTER 

•295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114 

35 

4550 

5P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

_ 

HONE 

43*4 

BUTTE 

6 

43  47 

113 

DO 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

■114? 

BOISE 

43  50 

1  1  5 

50 

3940 

5P 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3 

5 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  42 

116 

01 

5000 

BP 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  ME 

44S5 

BONNE V I LLE 

12 

43  34 

111 

55 

4840 

SP 

CARROLL  SECRIST 

2  3 

S 

I  DA  no             CAA  AIRPORT 

4  4  57 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112 

04 

4730 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

IDA  VADA 

417  5 

OWYHEE 

2 

42  01 

1  1  5 

19 

6000 

VAP 

CHRIS  C ALLEN 

9 

I  RUN  2  S 

4.88 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

18 

5200 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  3 

5 

7 

ISLAND  PARE  DAM 

4S98 

12 

44  25 

24 

6300 

5P 

5P 

U  5  BUR  RECLAMATION 

a  a 

7 

JACKSON  PEAK 

1612 

BOISE 

8 

44  03 

115 

27 

7050 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114 

31 

37B5 

SP 

5P 

0  OLIVER 

2  3 

8 

KAMI AH  1  ME 

i793 

3 

46  14 

116 

01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNTJERS 

a 

KELLOGG 

iK3) 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116 

08 

2305 

9A 

?A 

IRVING  H  LAS KEY 

2  3 

5 

KOOSKIA 

SO1 1 

IDAHO 

3 

46  09 

115 

59 

1261 

4P 

E  T  GILROY 

2  3 

8 

116 

24 

26B5 

5P 

SP 

2  3 

5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

11 

115 

32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LENISTOH 

3230 

NEZ  PERCE 

12 

46  25 

111 

02 

7A 

RIVER  STATION 

IX"  IS TON  WATER  PLANT 

5;- 3  6 

NEE  PERCE 

3 

46  25 

117 

01 

743 

SP 

5P 

LEWISTON  WATER  DEPT 

2  a 

S 

7 

LEW  IS TON  WB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117 

1413 

Will 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111 

5926 

6P 

6P 

UTAH  P  fc  L  COMPANY 

2  a 

5 

6 

LOLO  PASS 

--,.3  56 

IDAHO 

3 

46  3B 

114 

23 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOW MAN 

5414 

BOISE 

8 

44  OS 

115 

35 

3870 

5P 

5P 

OR I LLE  L  JOINER 

2  a 

5 

7  S 

HACKAY  RANGEH  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  55 

113 

36 

5897 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

MA  LAD 

5544 

ONEIDA 

42  11 

112 

16 

7P 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3 

5 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

5  5  59 

1 

42  10 

112 

19 

4480 

N!U 

U  1  ,1 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

8 

7 

Station 

1  Index  No. 

County 

1 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 

time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

MAY  RANGER  STATION 

56B5 

LEMHI 

11 

36 

113  55 

5066 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  a 

5 

7 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

8 

44 

34 

116  07 

U  8  FOREST  SERVICE 

2  3 

8 

7 

Hi  CAMMON 

57  16 

BANNOCK 

12 

42 

39 

112  12 

4774 

SP 

R  FRED  LINDE NSC HM ITT 

2  3 

5 

MERIDIAN  1  SSW 

5841 

ADA 

2 

43 

36 

116  24 

2607 

5P 

5P 

L  A  ROSS 

2  3 

3 

MESA 

58  59 

ADAMS 

44 

37 

116  26 

3244 

BP 

BP 

MESA  CO 

2  3 

A  ' 

7 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

12 

42 

4  0 

113  29 

4280 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5  6 

MONTPELIER  RANGER  STA 

6n:,3 

BEAR  LAKE 

42 

19 

111  IB 

5943 

3A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  a 

5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

4.3 

■".6 

115  40 

5990 

VAR 

U  S  SOIL  COM  SER 

3 

MOSCOW  U  OF  I 

8182 

LATAH 

7 

46 

117  00 

262B 

SP 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3 

5  6 

MOUNTAIN  HOME 

6174 

ELMORE 

12 

43 

0  8 

115  42 

3164 

6P 

6P 

KENNETH  J  NEWMAN 

2  3 

8 

NULLA N  PASS  CAA 

6237 

4 

47 

27 

115  41 

6022 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

1 

NAMPA  2  NW 

6300 

CANYON 

2 

43 

3; 

116  35 

2470 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

8 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6  3  88 

ADAMS 

5  8 

116  17 

3860 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

8 

NIZI'tRCE  2  E 

LEWIS 

3 

46 

1  5 

116  12 

3850 

6P 

6P 

JOHN  KOEPL 

2  3 

8 

7  A 

6430 

43 

43 

114  30 

6375 

VAR 

S 

OAKLEY 

6C,  i2 

CASSIA 

12 

42 

15 

113  53 

4600 

SP 

SP 

HERBERT  J  HARDY 

2  a 

. 

OBSIDIAN  4  NNE 

6553 

CUSTER 

11 

44 

03 

114  48 

6900 

SP 

5P 

MARJORIE  L  SHAW 

I  3 

5 

7  \ 

OLA  4  S 

6',  '10 

GEM 

8 

44 

08 

2975 

5P 

SP 

VINCENT  A  NAI.IY 

2  3 

S 

0R0F1N0 

CLEARWATER 

3 

46 

2  9 

116  15 

1027 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3 

6764 

43 

22 

111  14 

4P 

«. 

2  3 

S  6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6844 

CANYON 

2 

43 

47 

116  57 

2224 

5P 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  a 

_ 

PAUL  1  E 

^877 

MINIDOKA 

12 

42 

37 

113  45 

4200 

U 

HA 

AMALGAMATED  SUC4.R 

2  3 

5 

PAYETTE 

oN'll 

PAYETTE 

8 

44 

116  56 

2159 

6P 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2  a 

5 

7  1 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46 

30 

115  48 

3175 

7A 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

7  M 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

43 

2B 

115  19 

4225 

SP 

G       V  SCHRAFT 

a 

7  H 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

12 

42 

55 

112  36 

4444 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  a 

7  j 

PORT HILL 

7'>64 

BOUNDARY 

8 

49 

00 

116  30 

1800 

5P 

5P 

R  F  DENHAM 

2  a 

s 

7  1, 

POTLATCH 

73(11 

LATAH 

7 

48 

55 

118  53 

2550 

7P 

TP 

POTUTCH  FOREST  INC 

2  3 

5 

7  M 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

7  3  S3 

FRANKLIN 

1 

42 

05 

111  52 

4718 

4P 

4P 

C  M  CRABTREE 

2  3 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

46 

21 

116  50 

2380 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7  H 

PUNGO  CREEK 

7433 

44 

45 

115  04 

4800 

VAR 

M  EDWARD  B UDELL 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43 

02 

112  03 

VAR 

FORT  HALL  PROJECT 

a 

REACTOR  TESTING  STA 

7336 

BUTTE 

6 

43 

33 

112  57 

4925 

Mill 

MID 

A  E  C  WEATHER  STA 

2  3 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43 

04 

114  09 

4306 

5P 

5P 

LESLIE  F  BUSBY 

2  3 

S 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45 

25 

116  19 

1683 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7858 

SHOSHONE 

10 

47 

21 

115  40 

4150 

5P 

5P 

MRS  HOMER  WALTON 

2  3 

5 

7  <fl 

RUPERT 

7  96* 

MINIDOKA 

12 

4  2 

37 

113  41 

4204 

SA 

RA 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2  a 

S 

SAINT  ANTHONY 

802  2 

FREMONT 

12 

43 

58 

111  40 

4968 

7P 

7P 

E  M  JERGENSON 

2  3 

8 

SAINT  MARIES 

8  062 

BENEWAH 

10 

47 

1  9 

119  34 

2140 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  a 

5 

SALMON 

8076 

1 

48 

11 

113  53 

3949 

MID 

HID 

2  3 

8 

7 

3 AND POINT  EXP  STATION 

ST  37 

9 

48 

17 

116  34 

2100 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

7  m 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

6303 

ELMORE 

2 

43 

37 

115  10 

4730 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

SHOSHONE 

H?Hn 

LINCOLN 

12 

42 

56 

114  24 

3970 

7P 

LEONARD  V  BOND 

SOLDIER  CREEK  RS 

8548 

CAMAS 

12 

43 

30 

114  50 

5755 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

9 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

LARK 

2) 

112  11 

5883 

5P 

SP 

2  3 

8 

SPRINGFIELD  1  SE 

BINGHAM 

43 

112  41 

5P 

SP 

MRS  RAYMOND  RUFF 

2  3 

5TIBNITE 

H7"lh 

VALLEY 

11 

44 

5  4 

115  20 

6550 

8A 

8A 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3 

S 

SUGAR 

H818 

MADISON 

12 

43 

52 

111  45 

4892 

SP 

6P 

Wl  C  ROBERTS  JR 

2  3 

8 

SUN  VALLEY 

69  06 

BLAINE 

12 

43 

41 

114  21 

5821 

SP 

SP 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3 

5 

7  I 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

B928 

43 

15 

116  23 

2323 

5P 

SP 

2  3 

8  . 

7  m 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

43 

111  16 

5904 

SP 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

8 

THREE  CREEK 

91  10 

OWYHEE 

12 

42 

0  3 

115  10 

5400 

6P 

6P 

MRS  L  E  TANNER 

2  3 

8 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

-13 

38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

TROUT DATE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43 

43 

115  38 

3475 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

TWIN  FALLS  2  NNE 

B294 

TWIN  FALLS 

12 

42 

35 

114  28 

3770 

SP 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FAC 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42 

32 

114  25 

3770 

8A 

KA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

11 

43 

49 

114  51 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

■ 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

4 

115  56 

2770 

6P 

SP 

W  FEATHERS TONE  JR 

2  a 

8 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9 198 

SHOSHONE 

47 

30 

115  53 

2950 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

\\ 

8 

WEISEH 

96:tw 

WASHINGTON 

12 

44 

15 

116  58 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HEHENWAY 

S 

WINCHESTER  1  SE 

96111 

LEWIS 

3 

46 

14 

116  36 

3930 

4P 

4P 

HA LLACK- HOWARD  LBR  CO 

2  3 

s 

9950 

VALLEY 

11 

44 

58 

115  29 

4760 

VAR 

1.  J  MILLER 

1 

REACTIVATED 

STREVELL 

8786 

CASSIA 

12 

42 

01 

113  13 

5280 

SP 

SP 

IDAHO  STATE  POLICE 

2  3 

8 

BEAR,     2  BOISE.     3  CLEARWATER ,     4  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAY ,     6  LOST.     7  PALOUSE.     8  PAYETTE ,     9  PEND  OREILLE.     10  ST.   JOE,     11  SALMON.     12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1953 

10  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
i  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

gures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 
iservatlon  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

ilayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

intbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
itin. 

.at Ions  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
uded  in  this  issue. 

iless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
iches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
ather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

eet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Bunts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

ta  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  tur-  of  observation.  See  the  Sta- 
on  Index  for  observation  time. 

ow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
lues  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST .     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the    ground.     It  is 
asured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station, have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

Storage  precipitation  station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

t      Includes  total  for  previous  month. 

i     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Ascription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
iicks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
ascriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


SAINT  ANTHONY: 
ELK  CITY: 

COEUR  D'ALENE  RS  : 
KUNA  2  NNE: 
HOLLISTER: 
PAUL  1  E  : 

HA  I  LEY  : 
HILL  CITY: 
GLENNS  FERRY: 


CORRECTED  DATA 
Delete  precipitation  departure. 

Delete  no  record  19th  through  28th.     Add  accumulation  (*)  on  22nd  and  28th.  Monthly 
total  should  be  accumulation  (•)  and  days  with  .01  or  more  13. 

Total  snowfall  should  be  Trace. 

Highest  temperature  for  month  should  be  93°  on  3rd  and  other  days. 
Precipitation  departure  should  be  -.46 

See  Delayed  Data  for  Table  2  and  5.  Record  was  omitted  from  the  monthly  Cllmatologlcal 
Data . 

Precipitation  departure  should  be  -1.11. 
Precipitation  departure  should  be  -.62. 
Precipitation  departure  should  be  -.45. 
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IDAHO  -  JULY  1953 


Archer  B.  Carpenter, 


WEATHER 


With  precipitation  averaging  only  20%  of 
normal  for  the  State  as  a  whole,  this  July 
was  the  driest  in  the  61  years  of  record  for 
Idaho.  Only  twice  has  the  Northern  Division 
average  been  lower  in  July,  while  in  the 
Southeastern  Division  this  month  has  been 
drier  in  only  five  years.  No  previous  year 
since  1893  brought  such  light  July  precipi- 
tation to  the  Southwestern  Division,  where 
this  year  the  average  monthly  total  for  47 
stations  was  only  0.02  inch.  In  all  of  the 
State  there  were  only  five  stations  where 
showers  produced  above-normal  totals  for  the 
month,  and  42  stations  in  the  State  reported 
no  rain  at  all. 

Temperatures  averaged  above  normal  in  the 
Southeastern  and  Southwestern  Divisions  and 
below  normal  in  the  Northern  Division,  but 
departures  were  relatively  small.  The  ex- 
treme temperatures  of  1110  at  Kooskia  on  the 
12th,  and  27°  at  two  stations  on  the  16th, 
were  not  extraordinary  for  July,  but  the 
persistence  of  high  temperatures  for  several 
days  in  the  first  half  of  the  month  produced 
a  rather  uncomfortable  spell. 

Sunshine,   nearly  always  abundant  during 


ction  Director,  Boise 


SUMMARY 


July,  exceeded  normal,   as  all  stations  ir  i 
the  State  averaged  only  one  day  during  the 
month  with  measurable  rain. 

The  dry  weather  was  a  boon  to  farmers  inj 
putting  up  hay  crops,  harvesting  of  early 
grains,  peas  and  fruits.  Lack  of  moisture,! 
however,  adversely  affected  grains  on  dryland 
farms  and  the  hot  spell  early  in  the  month 
diminished  the  potential  yield  of  spring 
grains  in  the  Northern  Division.  In  some 
areas  growers  were  unable  to  irrigate  pota- 
toes sufficiently  and  rough  potatoes  were 
expected  as  a  result.  Summer  ranges  suffered 
from  lack  of  moisture,  and  forest  and  range 
lands  generally  reached  a  critical  burning, 
stage  during  the  month.  The  relatively  small 
number  of  thunderstorms,  however,  kept  fires 
at  a  minimum,  although  several  small  fires 
did  start  from  lightning  and  one  burned  about 
1,000  acres  in  the  Challis  National  Forest.' 
Sugar  beet  thinning  and  cultivation  were 
completed  early  in  the  month  and  some  summer- 
fallow  plowing  was  accomplished,  despite  dry- 
ing topsoils. 

No  severe  storm  damage  was  reported  ir 
the  State,  either  from  wind  or  from  hail. 

DJS 
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BOISE  WB  AIRPORT 
LIWISTON  WB  AIRPORT 
MX  ATM  [  i    WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 
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Wind  speed 
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Number  ol  days  with  precipitation 
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Table  1 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

H 

-o  s 

1 

1 
ja 

£ 
t 

1 
■ 

!l 

°  S 

i 
< 

i 

3 

> 
< 

11 

6  _ 
2  P 

1893 

66.8 

106 

22 

.39 

2 

1894 

69.3 

107 

31 

.25 

2 

1895 

66.  4 

105 

23 

.57 

3 

1896 

71.6 

107 

31 

.76 

4 

1897 

65.3 

108 

27 

.72 

4 

1898 

67.4 

105 

28 

.78 

3 

1899 

68.6 

111 

26 

.30 

0.0 

2 

1900 

67.3 

115 

24 

.19 

0.0 

2 

1901 

70.0 

113 

18 

.23 

0.0 

1 

1902 

63.4 

105 

26 

1.33 

T 

4 

1903 

63.5 

105 

27 

.72 

0.0 

S 

1904 

66.6 

109 

26 

.88 

0.0 

5 

1905 

69.0 

113 

30 

.30 

0.0 

2 

1906 

70.6 

108 

.20 

0.0 

2 

1907 

66.7 

105 

28 

.77 

T 

5 

1908 

69.2 

110 

27 

.SO 

0.0 

3 

1909 

66.  7 

110 

28 

1.26 

0.0 

4 

1910 

70.7 

110 

25 

.36 

0.0 

2 

1911 

67.4 

106 

24 

.20 

0.0 

2 

1912 

64.7 

106 

22 

1.28 

T 

5 

1913 

65.5 

105 

22 

2.01 

0.0 

7 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

RS 

Year 

1 
0> 
B 
a 

■ 

J3 
D> 
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cr- 
1 

s 

.  of  da 
or  mc 

> 
< 

a 

$ 

> 

< 

<  3 

o  _ 
ZQ 

1914 

69.  5 

in 

25 

.87 

0.0 

4 

1915 

65.0 

110 

23 

1.31 

0.0 

7 

1916 

66.3 

107 

19 

1.11 

0.0 

5 

1917 

69.2 

111 

20 

.30 

0.0 

1 

1918 

68.3 

111 

15 

1.  02 

0.0 

S 

1919 

70.  1 

111 

23 

.23 

0.0 

I 

1920 

69.9 

111 

26 

.33 

0.0 

2 

1921 

68.  4 

109 

22 

.38 

0.1 

2 

1922 

68.7 

113 

25 

.53 

0.0 

3 

1923 

70.3 

110 

26 

.95 

0.0 

S 

1924 

67.8 

115 

17 

.52 

0.0 

3 

1925 

71.1 

115 

30 

.77 

0.0 

4 

1926 

70.2 

109 

27 

.61 

0.0 

3 

1927 

68.3 

107 

26 

.24 

0.0 

2 

1928 

69.1 

114 

25 

.  46 

0.0 

3 

1929 

69.5 

112 

24 

.  16 

0.0 

1 

1930 

70.0 

110 

28 

.  40 

0.0 

2 

1931 

71.3 

116 

25 

.34 

0.0 

2 

1932 

67.1 

107 

25 

.98 

0.0 

4 

1933 

70.1 

115 

24 

.17 

0.0 

1 

1934 

70. 1 

118 

24 

.31 

0.0 

2 

HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

s 

-a 
o> 

s 

% 
e 
i 

s 

Average 

?! 
II 

No.  of  days 
.01  or  more 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

69. 1 
71.5 
69.8 
68.1 
69.1 

116 
112 
111 
113 
117 

22 
29 
28 
28 
21 

.25 
.72 
.93 
1.18 
.69 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2 
5 
5 
7 
4 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

69.3 
69.4 
69.6 
67.9 
66.5 

111 

112 
110 
112 
107 

24 

24 
25 
21 
19 

.64 
.72 
.42 
.47 

.38 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

4 

3 
5 
3 
3 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

68.4 
69.0 
69.2 
65.8 
67.8 

106 
110 
107 
106 
110 

21 
27 
24 
22 
24 

.30 
.62 
.16 
.87 
.30 

0.0 
0.0 
0.0 

T 

T 

2 
4 
2 
4 

2 

1950 
1951 
1952 
1953 

66.8 
69.0 
66.7 
69.2 

105 
110 
106 
111 

25 
26 
26 
27 

.64 
.62 
.55 

.12 

T 
T 
T 
T 

4 

3 
3 
1 

ALL 
YEARS 

68.3 

.60 

S««  reference  ootee  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


IDAHO 
JULY  1953. 


Temperature 
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Departure 
From  Normal 
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.03 

1  5 

Q 

Q 

92  •  1 

46  •  7 

69,4 

-  1,3 

11  + 

40 

24 

5 

23 

o 

o 

o 

•  09 

•  67 

•  09 

2  5 

,  o 

o 

\ 

o 

77,  4 

42.1 

59.8 

0.0 

94 

12 

37 

24 

173 

2 

o 

o 

•  10 

1,53 

.08 

1 3 

.  0 

o 

2 

o 

84.5 

4  ]  *  9 

63,  2M 

-  1.2 

Q  3 

1 1  + 

3  3 

* 

65 

4 

o 

o 

o 

.  00 

a  94 

.00 

79.  3 

43.3 

61  •  3M 

87 

1  3 

3  3 

21 

0 

; 

o 

0 

•  19 

•  1  4 

1 3 

.  0 

o 

2 

o 

83,0 

49.9 

66.5 

9-5 

1  2 

43 

16  + 

32 

_ 

o 

0 

•  00 

.00 

•  0 

o 

o 

87  ,0 

49  *  2 

68.1 

-  o,3 

97 

1 1 

^  i 

5 

Q 

g 

t 

o 

0 

T 

_ 

•  60 

x 

1 

.  0 

o 

„ 

Q 

81  •  5 

47.9 

64.7 

-  2.0 

99 

1  2 

30 

24 

60 

2 

o 

o 

0 

•  16 

_ 

•  79 

.16 

1 

,  o 

o 

Q 

81*5 

33,7 

57.6 

92 

1  2 

27 

16  + 

229 

2 

] 

16 

o 

.03 

1 3 

•  0 

® 

84  •  7 

35.6 

ij. 

^90 

6 

J 

1 3 

o 

*  54 

1  3 

3  4  •  7 

62*8 

77  + 

o 

o 

o 

*on 

.  00 

*  n 

49*0 

70*  3M 

1 

' 

"  7CS 
•  20 

*  n 

•  0 

84*  1 

51.6 

6"*  •  9 

0*2 

102 

1  2 

43 

1 

21 

. 

o 

'  79 

T 

12  + 

&b»  5 

48.3 

67.4 

0.0 

101 

13 

43 

6  + 

1 1 

o 

o 

o 

•  00 

- 

.82 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

92.  1 

49.1 

7U.6 

-  1.7 

11) 

12 

42 

24 

0 

20 

o 

o 

.15 

,65 

.  15 

1 

•  0 

0 

1 

0 

93.0 

56.1 

74.6 

-  1.5 

104 

1  1 

49 

1  + 

0 

2 1 

o 

o 

o 

T 

- 

•  48 

T 

13 

•  0 

0 

0 

0 

89.  3 

56.2 

72.8 

-  2.4 

101 

12 

48 

24 

0 

1 4 

o 

o 

o 

T 

•  42 

T 

13 

•  0 

0 

0 

0 

84.6 

45.7 

65.2 

-  2.0 

96 

11 

37 

24 

47 

6 

0 

0 

0 

T 

•  56 

T 

13 

•  0 

0 

0 

0 

69.6 

51.2 

60.4 

0.7 

88 

12 

41 

1  + 

161 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

1.06 

T 

1  + 

•  0 

0 

0 

0 

o1  "  ^ 

X* 

i  f 

2 

0 

0 

0 

•  0 

0 

2 

c 

t9  % 

7  9  "  R 

24 

0 

0 

0 

*  no 

* 

*no 

i 

J; 

86*4 

64  "  3 

12 

102 

1  7 

AO 

10 

0 

0 

0 

* 

*7Ci 

86.5 

47*9 

67 . 2 

1,0 

9  8 

1  7 

42 

0 

0 

0 

ft? 

*77 

' 

z, 

44*3 

_  1,2 

9  2 

1  1  + 

5  + 

f? 

1* 

*09 

*  75 

09 

. 

95.2 

59.9 

77.6 

1  •  0 

no 

1  3 

50 

1  + 

71 

.09 

.45 

•  09 

1 

*  0 

80.  5 

42.8 

61.7 

_   i  t  i 

96 

1 2 

36 

24 

128 

0 

o 

j 

,  74 

1 5 

* 

0 

J. 

_ 

83,2 

43.9 

66.1 

-  1,2 

95 

14  + 

3  7 

25 

32 

o 

o 

o 

.00 

•  73 

.00 

o 

Q 

92  *  0 

4  7.1 

6°  ■  6 

1,5 

ioo 

1  2 

37 

2 1 

23 

o 

o 

o 

•  0  5 

,79 

•  05 

1 3 

Q 

81.7 

46.5 

64.1 

-    1  , 

92 

1  2 

38 

24 

57 

1 

o 

o 

o 

T 

.  66 

X 

5  + 

,  o 

o 

o 

c 

82  •  7 

43.9 

63,3 

-  3,3 

101 

12 

30 

24 

87 

4 

o 

1 

o 

T 

•  89 

x 

13+ 

•  0 

o 

o 

o 

81.5 

44.0 

6  2.8 

-  2.3 

98 

1 3 

38 

24 

3 

o 

o 

o 

.00 

.  72 

.00 

•  0 

o 

o 

Q 

32.0 

44,3 

6  3.2 

_  0,3 

9  3 

1 2 

3  7 

24 

90 

2 

o 

o 

o 

•  04 

•  79 

•  04 

1 

•  0 

1 

Q 

65 .  8 

—  1.2 

08 

.  77 

n 

■ 

83.5 

37.5 

60,5 

-  1,1 

94 

1  2 

30 

2  1 

1  49 

o 

3 

o 

•  00 

•  50 

.  00 

■  0 

o 

o 

,J 

93,1 

56.1 

74,6 

10  3 

1  7 

46 

2 

23 

o 

o 

o 

•  00 

.  00 

.  0 

o 

o 

o 

91.9 

55,3 

73,  6M 

-  o,9 

104 

1  3 

46 

1 

2 1 

o 

o 

o 

,00 

_ 

,40 

.  00 

•  0 

o 

fj 

Q 

33.3 

49,6 

66,5 

4.2 

89 

12  + 

40 

1  + 

29 

0 

o 

o 

o 

•  53 

,20 

,  32 

10 

•  0 

o 

5 

o 

2.0 

?' 

^ 

o 

•  21 

.00 

•  0 

j? 

1" 

94  *  9 

56*1 

75*  5M 

106 

l  7 

45 

2  1 

o 

*00 

.00 

9 1  •  1 

5  7.0 

74.1 

_    Q  #  7 

10  5 

1  2 

47 

16  + 

19 

o 

q 

o 

X 

18 

x 

28 

,  o 

_ 

Q 

90,5 

_+ 

*  -\h 

.  00 

(J 

54*7 

73*  3M 

0*2 

]  04 

12 

48 

2  + 

23 

0 

"  00 

"  33 

'  0 

Q 

-  , 

50.5 

72,9 

_  1,1 

107 

1  2 

40 

2 

o 

27 

o 

o 

o 

T 

•  37 

x 

1 0 

•  0 

o 

c 

o 

7 

4  5,3 

6^,0 

9  7 

1 2 

59 

o 

•  00 

.  00 

,  o 

o 

Q 

o 

88.2 

51,1 

6Q,7 

2.5 

9  5 

30 

45 

2  + 

15 

q 

o 

.09 

•  50 

•  09 

1 4 

o 

\ 

B 

93.3 

55.4 

74  .  4 

2.0 

10  3 

1  2 

44 

1  + 

3 

26 

o 

o 

.  00 

•  50 

.  00 

•  0 

o 

o 

c 

84*3 

37,6 

61.0 

0,2 

95 

1  2 

30 

2  + 

137 

5 

o 

4 

o 

,01 

_ 

•  80 

•  01 

31 

•  0 

o 

1 

0 

8^.6 

5  8.3 

74.0 

0,2 

103 

1  ? 

49 

2+ 

o 

15 

o 

o 

0 

.00 

_ 

•  19 

,  0 

o 

o 

o 

92.0 

52,3 

72,2 

-  2.8 

10  5 

1  2 

16 

o 

24 

o 

o 

o 

•  00 

,28 

•  00 

,  0 

o 

o 

o 

86  •  5 

44  ,  7 

6  5,6 

94 

1 3 

3  3 

2 

4, 

1 ._ 

□ 

o 

o 

T 

x 

24 

•  0 

o 

o 

o 

7  0,2 

0.0 

10  5 

1 2 

39 

24 

o 

o 

o 

•  00 

_ 

.  28 

.  00 

•  0 

o 

c 

c 

95*4 

55*1 

Q 

o 

o 

o 

•  00 

•  0 

o 

Q 

o 

93*0 

59 , 0 

76*  0^ 

3*8 

10  2 

1  2 

44 

o 

24 

o 

o 

•  00 

•  30 

.  00 

•  0 

o 

c 

c 

99  "  8 

79  *4M 

4*1 

no 

48 

29 

o 

o 

o 

•  1  3 

,12 

•  1 3 

1 3 

a  0 

o 

1 

o 

88.2 

49,5 

68  .  9 

10 

9  5 

12  + 

4  1 

1  + 

13 

1 1 

o 

o 

o 

x 

.53 

x 

1 0 

a  0 

o 

c 

1. 

87.0 

53,4 

70,  2M 

-  5,0 

9  5 

7  + 

2  + 

6 

10 

□ 

o 

o 

•  00 

,22 

.00 

,  0 

o 

o 

o 

66.0 

0.2 

96 

^3 

i  - 

o 

o 

o 

•  00 

,29 

o 

33.5 

55,9 

7  2.  ?'A 

0,9 

97 

7  + 

5 

i  2 

o 

o 

o 

.00 

_ 

•  37 

.  00 

•  0 

o 

o 

0 

90.6 

41.3 

66  •  0 

_  1,3 

99 

1  2 

_^ . 

+ 

38 

o 

•  00 

•  44 

■  00 

,  o 

o 

o 

o 

7  3.7 

44 

25 

J 

o 

o 

,15 

,05 

1  3 

•  0 

o 

1 

o 

S8  *  4 

50*6 

_  3,7 

101 

1  2 

4  2 

- 

1 1 

Q 

■ 

o 

,  oo 

,33 

•  0 

o 

ij 

Q 

81.5 

43.6 

62.6 

-  0.2 

91 

12 

32 

21 

97 

o 

1 

_ 

•  00 

- 

•  54 

.00 

0 

0 

91.  1 

53.7 

72.4 

-  0,7 

103 

12 

<.5 

2  + 

1 

16 

o 

o 

o 

•  00 

.27 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

92.  8 

5B«£ 

75.6 

104 

12 

4fl 

1 

0 

■■ 

o 

o 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

99.4 

57,  » 

78.6 

6.4 

107 

1  2 

48 

2 

0 

•  00 

.37 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

92.4 

54.  1 

73.3 

103 

1  3 

46 

2 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

87.1 

39.8 

63.5  * 

0,9 

97 

12 

34 

21  + 

80 

12 

0 

0 

0 

.02 

- 

.58 

•  02 

10 

a  0 

0 

1 

0 

0,7 

' 

253 

0 

0 

11 

0 

,02 

•  5 

•  02 

1  0 

,  o 

o 

1 

o 

96*  0 

49  "c 

72*5 

107 

1  2 

1  + 

29 

c 

0 

3 

•  oc 

.00 

c 

o 

92.  5 

54.5 

7  3.5 

-  0,6 

99 

1  1 

46 

2  + 

0 

-J 

0 

3 

•  00 

- 

•  13 

.00 

•  0 

0 

0 

'J 

94.  9 

56,8 

75.9 

1.8 

107 

12 

U7 

22 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.30 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

89.7 

52.6 

71.2 

1.7 

98 

12 

41 

2 

5 

16 

_ 

o 

o 

.05 

.25 

•  05 

10 

•  0 

0 

1 

0 

90.9 

55,3 

7  3.1 

1.1 

99 

12  + 

43 

21 

2 

19 

Q 

o 

o 

T 

.23 

T 

10 

•  0 

0 

0 

J 

73.5 

41.8 

60.2 

89 

13 

34 

16  + 

0 

J 

0 

0 

.03 

•  03 

13 

a  0 

0 

1 

J 

35.4 

36.2 

60.8 

1.8 

91 

30 

28 

2 

133 

3 

0 

8 

0 

T 

.71 

T 

10  + 

•  0 

0 

0 

0 

98.  5 

64.9 

81.7 

1.6 

103 

13  + 

54 

2 

0 

1 

3 

0 

0 

•  00 

.24 

■  0 

0 

0 

0 

90.9 

41.5 

66.2 

97 

12 

32 

16  + 

37 

c 

2 

.05 

•  24 

•  03 

11 

•  0 

0 

2 

0 

92.5 

55.4 

74.0 

2.6 

101 

7  + 

45 

26 

0 

- 

0 

- 

T 

.35 

T 

15  + 

-.0 

0 

0 

J 

90.9 

56.9 

73.9 

1.0 

e 

48 

17 

0 

0 

0 

•  00 

•  30 

.00 

a  0 

0 

0 

V 

95.5 

5^.5 

75.0 

-  1.7 

106 

12 

45 

21  + 

0 

2  ■ 

'"1 

0 

•  00 

•  17 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

70.9 

0.8 

1 

.02 

.38 

.0 

91.2 

71  ,  1 

1,1 

98 

13 

42 

21 

1 

•  05 

•  45 

•  05 

28 

I 

0 

87.8 

48.7 

68,3 

1.7 

95 

7  + 

38 

2* 

20 

l; 

0 

0 

•  19 

.37 

•  15 

30 

•  0 

0 

2 

52.5 

70,7 

0.5 

95 

43 

3  + 

2 

12 

0 

0 

.51 

.12 

.32 

14 

•  0 

0 

3 

0 

Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 
AVERY  RS 

BAYV1EW  MODEL  BASIN 

BIG  CREEK   1  S 

BONNERS  FERRY 

BUNGALOW  RS 

BURKE  2  NNE 

CLARK  FORK   1  ENE 

COBALT  BLACKBIRD 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

C0EUR  D  ALENE  RS 

COTTONWOOD 

DIXIE 

ELK  CITY 

ELK  RIVER  1  S 

FENN  RS 

GRANGEV1 LLE 

KELLOGG 

K00SKIA 

LEWIST0N  WATER  PLANT 
LEWISTOM  WB  AP 
MOSCOW  U  OF  I 
MULLAN  PASS  CAA 
NEZPERCE  2  E 
OROFI  NO 
PIERCE  RS 
PORTHILL 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
R1GGINS  RS 
ROLAND  W  PORTAL 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOI NT  EXP  STA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PK 
WINCHESTER   1  SE 

DIVISION 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 
ANDERSON  DAM 
ARROWROCK  DAM 
ATLANTA   1  E 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AP 

BUHL 

CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
CHALLIS 
COUNCI L 
DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRAND  VIEW 
HA  I  LEY  AP 
HAZELTON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
IDAHO  CITY 
JEROME 
KUNA   2  NNE 
MC  CALL 
MERIDIAN   1  W 
MESA  . 

MOUNTAIN  HOME 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
OBSIDIAN  A  NNE 
OLA  4  S 
PARMA  EXP  STA 
PAYETTE 
RICHFIELD 
SHOSHONE 
STIBNITE 
SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WEISER 

DIVISION 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  -STA 
ALBION 

AMERICAN  FALLS   1  NW 


//R 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
JULY  1953 


Temperature 
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1.9 

94 

12  + 

39 

2 

11 

1  i 

1.05 

.50 

1.05 

.  0 

1 

1 
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82.5 

47.3 

64.9 

0.1 
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12+ 

35 

21 

47 

0 

0 

0 

.02 
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.92 

•  02 

10 

•  0 

0 

1 

0 

BLACKFOOT 

91.5 

56.6 

74.  1 

5.0 

9fl 

13 

46 

17 

0 

24 

0 

0 

0 

.18 

- 

.48 

.18 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACK FOOT  DAM 

83.5 

42.0 

62.8 

0.8 

92 

13 

30 

21 

88 

1 

0 

1 

0 

.  !2 

- 

.85 

.08 

27 

2 

0 

0 

MJRLEY 

92.1 

58.5 

75.3 

2.0 

98 

23+ 

49 

21 

24 

0 

0 

.55 

.22 

.55 

31 

.  J 

0 

1 

1 

BURLEY  FACTORY 

92.  J 

53.6 

72.8 

1.4 

99 

9+ 

45 

2  + 

22 

0 

0 

.41 

.03 

.41 

31 

1 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

91.8 

53.7 

72.8 

2t2 

100 

14 

43 

21 

22 

0 

0 

0 

.38 

.16 

•  38 

30 

. 

0 

1 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

81.3 

39.8 

60.6 

-  0.9 

87 

30 

34 

2  + 
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0 

0 

0 

.10 

- 

.50 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

GQNDA 

86.4 

46.0 

66.2 

2.9 

92 

14 

35 

21 

8 

0 

0 

0 

.54 

- 

.11 

.38 

28 

. 

0 

5 

0 

- 

ORIGGS 

85.9 

46.5 

66.2 

3.8 

93 

13 

36 

21 

5 

0 

0 

.04 

- 

1.17 

.02 

11  + 

2 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

88.  5 

54.7 

71.6 

1.7 

94 

13+ 

46 

2 

li 

c 

0 

0 

.33 

- 

•  40 

.18 

31 

4 

DUBOIS  CAA  AP 

90.0 

53.0 

71.5 

1.2 

97 

12 

42 

1  + 

6 

17 

0 

0 

.07 

- 

.58 

.07 

13 

. 

0 

1 

- 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

90.9 

54.1 

72. 5M 

2.0 

99 

13 

45 

17 

1" 

0 

0 

T 

- 

.59 

T 

28 

.0 

0 

0 

GRACE 

83.  5 

49.5 

66.5 

-  0.8 

89 

24 

39 

21 

24 

0 

0 

0 

0 

.40 

_ 

.58 

.36 

13 

.0 

J 

3 

0 

0 

GRAY 

87.3 

48.5 

67.9 

4.8 

96 

30 

39 

3 

19 

12 

0 

0 

T 

1.02 

10 

•  0 

o 

GROUSE 

81.4 

39.5 

60.5 

88 

30 

32 

2  + 

139 

0 

3 

•  02 

_ 

•  75 

•  02 

10 

. 

o 

1 

0 

HAMER  4  NW 

91.3 

49.1 

70.2 

2.3 

97 

12+ 

39 

2  + 

6 

24 

0 

0 

0 

.00 

_ 

•  47 

.00 

. 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

86.2 

51.3 

69.0 

94 

12 

4? 

3  + 

9 

4 

o 

Q 

•  14 

28 

T 

o 

2 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

88.5 

52.9 

70.7 

1.9 

98 

12 

45 

17  + 

2 

13 

0 

o 

0 

•  09 

_ 
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•  09 

13 

•  0 

0 

1 
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IRWIN  2  S 

87.5 

48.9 

68.2 

3.5 

93 

12+ 

37 

21 

13 

8 

0 

0 

0 

•  31 

.66 

•  19 

10 

ISLAND  PARK  OAM 

82.8 

42.5 

62.7 

1.5 

89 

12+ 

34 

2  + 

89 

0 

0 

0 

c 

.35 

- 

•  42 

•  12 

10 

•  0 

0 

4 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

St. 8 

51.3 

68.1 

0.7 

90 

8+ 

41 

19 

6 

2 

0 

0 

0 

•  56 

- 

•  17 

•  31 

15 

•  0 

0 

5 

0 

MACKAY  RS 

86.6 

49.4 

68.0 

0.4 

92 

14+ 

43 

1  + 

10 

8 

0 

0 

p 

•  05 

_ 

.80 

.05 

13 

. 

0 

0 

MA  LAD 

90.9 

54.3 

72.6 

2.3 

95 

7  + 

46 

19 

22 

0 

0 

0 

.11 

- 

.88 

.11 

15 

0 

0 

0 

MALAO  CAA  AP 

92  •  2 

50.6 

71.4 

97 

12 

41 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

.02 

.02 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MAY  RS 

87.7 

46.5 

67.1 

0.9 

93 

27 

38 

21 

27 

11 

6 

0 

0 

.15 

- 

.63 

.10 

13 

•  0 

0 

2 

0 

MC  CAMMON 

91.5 

48.9 

70.  2 

97 

12+ 

39 

1  + 

2 

26 

0 

0 

0 

•  21 

•  16 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

MINIDOKA  OAM 

89.0 

59.1 

74.1 

97 

7i 

49 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

.13 

.07 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

87.3 

46.5 

66.  9M 

O.C 

93 

15 

36 

21 

8 

0 

0 

0 

.28 

.60 

.20 

11 

. 

0 

4 

0 

0 

OAKLEY 

88.9 

55.4 

72.2 

1  .2 

96 

13 

44 

1  + 

4 

14 

0 

0 

0 

.40 

.22 

.19 

30 

0 

4 

0 

0 

PALISADES  DAM 

86.2 

49.4 

67. 8M 

92 

12+ 

40 

21 

15 

5 

0 

0 

0 

.22 

.12 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

PAUL  IE 

90.0 

52.6 

71.3 

0.6 

101 

B 

42 

21 

21 

0 

0 

0 

.01 

•  48 

.01 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

Di*V"  iTri  1  n    alQ    £D  //R 

91.0 

55.8 

73.4 

0.7 

9  7 

12  + 

47 

2  + 

o 

22 

0 

0 

.04 

.72 

.03 

1 3 

T 

13 

2 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT   2 SE 

92.3 

51.4 

71.9 

2.0 

95 

7  + 

39 

21 

1 

27 

0 

0 

0 

.65 

.31 

.33 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

c  •  r  T        tf4ti  cTi 
KtAL  I  LfK    I  t>>  I  1  No    o  1  A 

90.7 

48.8 

69.8 

93 

1 3 

38 

2  + 

12 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

Rupert 

93.5 

54.3 

73.9 

2.0 

102 

27 

43 

2 

26 

0 

- 

.00 

.41 

.00 

. 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

88.6 

46.6 

67.6 

95 

12  + 

36 

1 

18 

12 

0 

0 

0 

.60 

.17 

•  38 

10 

3 

0 

0 

SPENCER  RS 

85.7 

46.1 

65. 9M 

. 

93 

13 

36 

19 

28 

3 

0 

0 

0 

.67 

.51 

.30 

14 

. 

0 

6 

0 

0 

SPRINGFIELD   1  SE 

88.9 

48.3 

68.6 

-  1.4 

97 

12 

38 

2  + 

11 

14 

0 

0 

T 

.59 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

STREVELL 

90.6 

52.0 

71.4 

96 

7  + 

41 

21 

0 

23 

; 

0 

0 

1.69 

.85 

30 

.0 

0 

5 

7 

0 

SUGAR 

87.5 

M 

95 

13 

0 

0 

0 

.04 

.59 

.04 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

84.6 

45.9 

65.3 

93 

1  3 

34 

1 

42 

2 

. 

0 

0 

.44 

.16 

30 

3 

0 

0 

DIVISION 

69.2 

2.1 

.27 

.45 

T 

69.2 

0.8 

.12 

.49 

T 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


AMERICAN  FALLS  1  NH 
ANDERSON  DAM 

ARCO 

ARROKROCK  OAM 
ASM  TON  1  S 
ATLANTA  1  £ 
*VE«V  RS 

UVVIEM  MODEL  BASIN 
310  CREEK   1  S 
tiLACKF  00  T 
'»LAC|tF0OT  OAM 

F 

•OISC  LUCKY  PEAK  OAM 
"WISE  mo   AP  / 

IONNERS  FERRY 

>0HL 

I JMfiALOM  RS 

*JRK£  2  NNE 
#l«I.EV 

♦URLEV  FACTORY 
JURLEY  CAA  AP 
A LOWE LL 

' ANB8IDGE 
'SCAOt    1  NH 
ENTERVILLE  ARBAUbtl 
"ALL  IS 

MILL*  BARTON  Ft AT 
La»K  FORK   1  ENE 

iObalt  blackbird  mine 

fJEUB  D  ALE  NE  CAA  AP 
PEUR  0  ALENE  RS 


pTTON«0O(j 
CfcJNClL 
pOUCM  2  NN- 
t*0»OO0  DAM 

EES  plat  dam 


Day  oi  month 


25  I  26  27 


28     29  i  30 


EXP  STA 


.08     .02  T 


•30     .06  ,05 


So©  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  83  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlinued 


Station 

0 

Day  of  month 

1    1   2   |  3 

4   |   5  |  6 

7      8  9 

1  1 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16     17  18 

1  1 

19  |  20  21 

22  1  23  1  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 

•  00 

•  20 

T 

.  17 

T 

■  03 

T 

T 

T 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOOOING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 

•  OO 

•  00 
■  40 

•  13 

.36 
.13 

.01 

.03 

GRANGEVILLE 

GROUSE 
HAIUEY  AP 
HAMfcR  4  NW 

T 

.02 
T 

•  00 

T 

T 

■  02 

- 

T 

HAZELTON 

HOLL1STER 
HOME 

IDAHO  CITY 

.00 

•  00 

•  30 

•  00 

.13 

.  1  7 

IDAHO  CITY  13  SW  . 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRnIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 

•  00 

•  09 

•  31 
.35 

•  03 

.  19 
■  12 

•  09 

•  11  T 

T 
T 

.11  .07 

.12 
.05 

JEROME 

KELLOGG 
KOOSK1A 
KUNA  2  NNE 

•  05 

•  00 
.15 
■  00 

•  33 
.  15 

.05 

T 
T 

LEWISTON  WATER  PLANT 

l I f ton  Pumping  sta 

MACKAY  RS 
MALAD 

T 

•  56 

•  05 
.11 

.05  |02 

T 

T 
T 

.31 

.05 

■  11 

T 

.17 
T 

T 

T        T  T 

T 
T 

MALAD  CAA  AP 

MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  W 

•02 

•  00 
.21 

•  00 

T 

T  T 

T 

T 
T 

•  02 

.10  *05 

T  T 
.16  .05 

MESA 

MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

•  00 

•  2a 

T 

.00 

.20 

T 

.05 

•07  .06 
.01     T  .02 

T 

'4ULLAN  PASS  CAA 

NEW  MEADOWS  RS 
NE2PERCE  2  E 
OAKLEY 

T 

•  02 

■  36 

■  40 

T 

.  12 

T 

•  02 

.26 

.06     .09  .19 

.Ob 

OBSIDIAN  4  NNE 

OROF I  NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 

■  02 

•  09 

•  22 

•  00 

•  09 

■  02  T 
.02  .07 

T 

T  .01 

PAUL  1  E 

PIERCE  RS 
PINE  2  SSW 

POCATELLO  We  AP  //R 

•  01 

.27 

T 

•  0<t 

.20 

T  T 

T 

■  03  T 

.07 

.01 

T 

.01  T 

PORTHILL 

PRESTON  SUG  FACT  2'  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

.27 

•  09 

•  00 
.05 

.05 
.09 

.11 

•  05 

T 

T 

■  22 
T 

•  33 

.21  \ 

RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

■  09 

•  00 
.60 
.00 

•  09 

•38  .11 

T 

•  11 

\ 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 

SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 

•  05 
T 

T 

•  67 

T 

T 

T 

.01 

T 

.05 

T 

■  30 

T 

•01  .01 

T 

.05 

.29  . 

STI-BNITE 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWA \  FALLS  PH 

•  03 

.04 

T 

.00 

T 

■  03 

•  04 
T  T 

•  03 

.50 

.01  .85 

T  . 
•  30  • 

TETQNIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

•  44 

•  05 

T 

•  00 

T 

.14 

■  03 

.02  T 

T 

T  T 

T 

.14  .16 

T 

T  T 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER  1  SE 

•  00 

•  00 

•  04 

,04 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obaer  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

LOWMAN 

1952 

MAY 

1 

NOV. 

1 

1953 

JAN. 

1 

6.25 

FEB. 

1 

7.83 

MAR. 

1 

4. 10 

APR. 

1 

2.00 

MAY 

1 

1.59 

JUL. 

7 

5.67 

Station 

Obser  — 
vatioc 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

PUNGO  CREEK 

1952 

JUN.  30 

AUG.  1 

.05 

14 

.25 

SEP.  6 

.05 

DEC.  2 

.82 

4 

14 

2.25 

16 

1953 

APR.  11 

11.32 

6 

MAY  16 

2.14 

JUN.  15 

3.36 

TOTAL  .   .  . 

20.24 

Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

PUTNAM  MTN 

1952 
JUL.  10 
30 

.50 

TOTAL  .    .  . 

1953 
MAY  1 
25 

JUN.  5 
JUL.  1 

1.10 
2.65 
.85 

All  storage  gage  precipitation  reports  for  tbii 
section  were  not  received  in  time  for  publication 
in  this  issue.  Additional  storage  gage  reports, 
if  received,  will  be  published  in  the  August  issue. 


See  teleienc*  noles  following  Station  Index 
-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  1953 


Station 

1ERDEEN  EXP  ST  A 

.■ION 

.PHA  1  NE 

IERICAN  FALLS  1  NW 
IDERSON  OAM 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAf 

'••iv  19: 


Duy  Ol  Monlh 


Motion 

4 

8 

9 

10 

1 1 

1 2 

in 

1 3 

14 

1  S 

16 

17 

18 

19 

9fl 

90 

j 
1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GRAY 

MAX 

80 

85 

78 

79 

81 

85 

90 

87 

81 

87 

66 

88 

89 

90 

66 

85 

83 

84 

83 

86 

90 

95 

91 

90 

91 

90 

92 

94 

95 

96 

88 

87, 

MI  N 

at 

50 

48i 

GROUSE 

MAX 

71 

74 

7- 

78 

7  9 

6  ] 

84 

82 

Qt 

81 

82 

86 

8  7 

83 

75 

79 

81 

79 

77 

87 

en 

B4 

R^ 

b£ 

R4 

RR 

85 

6I1 

M I N 

- 

3  7 

37 

45 

3( 

46 

4  3 

45 

50 

52 

35 

3  5 

39 

41 

4-a 

■*ft 

fn 

iR 

\ 

39* 

HA  I  LEV  AP 

MAX 

75 

78 

8' 

65 

89 

9( 

89 

93 

9 1 

R.Q 

flft 

A7 

84 

flft 

flft 

87 

86 

BQ 

Rfl 

Ql 

Q3 

on 
90 

86« 

MIN 

41 

4 1 

4< 

45 

49 

4< 

49 

51 

5] 

51 

50 

5  3 

59 

56 

51 

4Q 

49 

47 

tn 

: 

' 

49« 

HAMER    4  NM 

MAX 

97 

^4 

Of) 

Ql 

fft 

Q? 

jrjj 

RQ 

Od 

Q9 
<!l 

Q4 

^3 

Ve. 

91i 

MIN 

u  n 

■*Q 

44 

4( 

51 

Srt 

47 

5ft 

•if 

4fl 

44 

44 

44 

49 

dft 

4  1 

22 

49. 

HAZELTON 

MAX 

7fl 

flfl 

fl< 

84 

8( 

95 

94 

90 

93 

94 

95 

92 

His 

82 

an 
90 

an 

no 
88 

07 

87 

88 

8"3 

MIN 

43 

55 

53 

5" 

59 

5( 

63 

60 

62 

6< 

48 

47 

50 

54 

56 

47 

47 

54 

54 

51 

46 

9 

56 

5  3 

IV 
53« 

HILL  C 1  TV 

MAX 

73 

79 

83 

83 

84 

87 

91 

87 

91 

93 

94 

96 

95 

93 

87 

62 

87 

87 

87 

80 

85 

90 

89 

87 

82 

91 

91 

92 

93 

93 

89 

87i 

MIN 

3 

33 

37 

39 

55 

50 

49 

49 

52 

54 

5 1 

53 

37 

HOLLISTER 

MAX 

9( 

66 

Q; 

97 

95 

94 

91 

80 

80 

65 

87 

79 

82 

90 

66 

65 

82 

89 

86 

89 

91 

89 

09 

MIN 

54 

55 

62 

5* 

f.M 

63 

63 

60 

66 

66 

51 

46 

BO 

IDAHO   CI  TV 

MAX 

7B 

84 

8E 

87 

88 

92 

95 

92 

9< 

94 

97 

99 

98 

95 

92 

86 

89 

9  2 

69 

85 

87 

93 

90 

B8 

84 

9 1 

91 

91 

95 

95 

on 

MIN 

35 

34 

3E 

39 

40 

4' 

47 

4C 

42 

50 

50 

53 

52 

47 

37 

39 

39 

41 

37 

34 

38 

42 

40 

37 

37 

39 

37 

40 

43 

46 

M ' 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

82 

77 

8: 

84 

84 

8: 

89 

86 

8C 

68 

90 

94 

93 

91 

87 

84 

86 

84 

86 

82 

81 

88 

87 

85 

82 

88 

B8 

89 

89 

86 

86 

B61 

MIN 

48 

44 

42 

46 

46 

4? 

46 

52 

4? 

62 

49 

58 

59 

56 

63 

48 

42 

57 

50 

61 

44 

46 

49 

56 

4S 

45 

6  0 

52 

55 

6  1 

5  9 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

79 

81 

8* 

87 

88 

68 

90 

89 

91 

89 

94 

96 

95 

94 

84 

86 

89 

85 

88 

85 

82 

90 

90 

87 

84 

92 

90 

90 

91 

92 

68 

B8i 

MIN 

50 

47 

51 

50 

50 

48 

49 

53 

53 

61 

53 

55 

57 

57 

63 

52 

45 

55 

54 

56 

45 

46 

51 

59 

51 

48 

63 

55 

54 

52 

58 

52, 

IRWIN  2  S 

MAX 

80 

82 

84 

66 

85 

87 

88 

92 

91 

84 

89 

93 

93 

92 

84 

84 

87 

86 

88 

88 

85 

89 

88 

90 

86 

93 

89 

91 

87 

88 

83 

87i 

MIN 

43 

39 

44 

43 

43 

45 

47 

52 

48 

58 

48 

50 

56 

58 

56 

45 

43 

45 

45 

50 

37 

4  0 

45 

54 

55 

43 

59 

5? 

55 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

78 

74 

78 

80 

80 

81 

83 

82 

86 

84 

84 

89 

89 

86 

85 

78 

82 

83 

82 

80 

78 

84 

84 

82 

81 

86 

85 

85 

85 

88 

B4 

82* 

MIN 

35 

34 

35 

40 

37 

44 

40 

49 

42 

47 

45 

50 

50 

52 

50 

43 

42 

37 

41 

39 

35 

34 

36 

50 

43 

40 

45 

41 

45 

46 

48 

i,2» 

JEROME 

MAX 

80 

86 

9] 

90 

91 

95 

99 

96 

97 

97 

98 

1  0  0 

96 

99 

95 

85 

90 

91 

92 

87 

86 

94 

92 

90 

87 

95 

9 1 

90 

96 

9  3 

9  1 

MIN 

52 

63 

6  3 

6 1 

6-4 

4  7 

55 

55* 

KELLOGG 

MAX 

73 

77 

^ 

Bl 

86 

90 

96 

gc 

92 

96 

99 

1  0  1 

93 

85 

75 

86 

90 

88 

83 

79 

85 

90 

78 

64 

82 

86 

83 

90 

93 

SO 

86  * 

MIN 

46 

45 

41 

47 

44 

42 

49 

54 

4£ 

5 1 

53 

56 

6  1 

56 

5  0 

47 

■  Q 

KOOSK I A 

MAX 

—  g 

97 

97 

102 

8 1 

on 

g  7 

RR 

Ql 

Q4 

84 

87 

87 

91 

18 

94 

96 

95 

Ql 

Q5* 

MIN 

54 

46 

4C 

45 

46 

4C 

47 

51 

^  54 

^56 

^61 

57 

45 

44 

47 

46 

47 

43 

44 

47 

42 

50 

45 

48 

° 

5  0 

4  . 

KUNA   2  NNE 

MAX 

78 

85 

88 

88 

93 

95 

88 

92 

92 

96 

101 

95 

95 

81 

82 

86 

89 

88 

78 

84 

91 

86 

85 

83 

89 

87 

89 

91 

92 

85 

88i 

MIN 

51 

45 

4  5 

52 

49 

50 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

a\ 

90 

8« 

86 

91 

95 

100 

99 

9t 

1 00 

104 

1  0  2 

99 

98 

85 

91 

96 

97 

92 

88 

91 

94 

90 

88 

88 

89 

■,'  7 

94 

98 

96 

68 

93» 

MIN 

49 

53 

52 

52 

52 

5C 

54 

60 

5  5 

61 

6 1 

66 

69 

64 

63 

52 

55 

59 

52 

5 1 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

80 

88 

86 

66 

Bfl 

95 

101 

95 

86 

79 

68 

93 

94 

87 

80 

89 

93 

80 

B5 

85 

68 

g  5 

92 

95 

90 

83 

89* 

MIN 

51 

5  1 

54 

52 

5  0 

52 

55 

62 

53 

61 

62 

6  5 

67 

66 

60 

52 

55 

6  0 

55 

52 

56 

L I F TON   PUMPING  STA 

MAX 

82 

82 

84 

86 

86 

68 

82 

86 

86 

66 

86 

81 

80 

84 

85 

84 

84 

86 

89 

86 

85 

9  0 

85 

80 

84 

89 

8  3 

84* 

MIN 

49 

4  5 

44 

48 

51 

47 

47 

54 

59 

62 

52 

56 

56 

58 

55 

48 

50 

50 

41 

50 

43 

48 

50 

5  <:■ 

51 

50 

54 

54 

54 

5 1 

59 

5 1  * 

MACKAY  RS 

79 

80 

82 

85 

86 

85 

88 

86 

90 

87 

89 

90 

90 

92 

'JO 

83 

85 

87 

68 

82 

80 

90 

88 

85 

87 

86 

88 

87 

92 

89 

86* 

Ml  N 

43 

43 

4  5 

43 

49 

5  3 

52 

54 

50 

52 

49 

55 

53 

52 

55 

46 

MA  LAD 

MAX 

84 

88 

90 

92 

69 

91 

95 

94 

94 

83 

93 

95 

94 

93 

84 

86 

90 

89 

91 

89 

89 

91 

95 

94 

92 

91 

95 

93 

92 

93 

90 

90. 

MIN 

61 

68 

V? 

g  j: 

Q^ 

MALAD   CAA  AP 

MAX 

65 

flfl 

Ql 

93 

92 

Q4 

96 

Oft 

94 

80 

9  7 

Oft 

Qft 

flft 
f. 

ftfi 

Q? 

QO 

Q7 

RO 

QO 

04 

Qft 

Q? 

Q4 

Q4 

Q4 

i~ 

Q? 

Q7* 

MIN 

51 

43 

45 

47 

47 

45 

47 

55 

56 

59 

52 

g  3 

52 

Q 

49 

41 

dQ 

Si 

MAV  RS 

MAX 

I? 

86 

Ql 

91 

89 

g  5 

. 

-  Ol 

89 

90 

flft 

n 
80 

BE 

HQ 

89 

/I 

07 

flft 
86 

Ql 

93 

89 

90 

92 

89 

07 

87. 

MIN 

40 

10 

42 

44 

44 

tin 

43  45 

53 

52 

53 

/  1 

O 

OO 

CI 

7°. 

t 

50 

MC  CALL 

MAX 

68 

74 

76 

76 

78 

8  7 

86 

80 

85 

86 

87 

9 1 

89 

85 

80 

78 

nn 

Zi 

ftl 

7fi 

7« 

fl£ 

7Q 

7Q 

ft? 

1 

n  a 

07 

70 

MIN 

40 

38 

42 

38 

44 

44 

48 

47 

41 

48 

49 

51 

52 

52 

48 

47 

42 

41 

42 

40 

32 

38 

44 

41 

44 

38 

40 

41 

45 

45 

49 

43 

MC  CAMMON 

91 

86 

90 

90 

90 

91 

96 

92 

96 

61 

94 

97 

97 

97 

94 

67 

90 

->Z 

90 

85 

88 

96 

96 

91 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

92 

91  * 

MIN 

39 

39 

42 

45 

41 

42 

44 

54 

51 

68 

54 

52 

52 

58 

59 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

79 

86 

89 

89 

89 

94 

98 

94 

95 

95 

99 

103 

99 

97 

92 

84 

87 

91 

89 

89 

87 

92 

89 

87 

85 

89 

68 

91 

94 

93 

91 

91. 

MIN 

49 

45 

51 

50 

54 

54 

57 

62 

55 

61 

62 

65 

66 

66 

58 

49 

47 

47 

54 

53 

45 

50 

55 

50 

48 

46 

54 

47 

51 

54 

58 

53. 

MESA 

MAX 

86 

86 

90 

90 

92 

98 

94 

96 

98 

100 

104 

101 

96 

86 

90 

92 

95 

92 

86 

90 

96 

92 

90 

89 

92 

92 

94 

95 

97 

95 

92* 

MIN 

46 

50 

52 

53 

56 

60 

63 

66 

66 

63 

65 

66 

64 

60 

59 

52 

60 

60 

61 

54 

52 

54 

59 

55 

58 

57 

57 

59 

59 

61 

60 

56* 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

79 

84 

90 

89 

67 

91 

97 

69 

92 

84 

92 

92 

97 

96 

83 

82 

87 

85 

87 

78 

61 

93 

93 

93 

88 

97 

88 

92 

93 

97 

84 

89* 

Ml  N 

55 

49 

5  1 

57 

58 

57 

56 

66 

60 

71 

6  1 

62 

63 

6  7 

67 

55 

57 

57 

61 

59 

50 

52 

58 

61 

55 

53 

65 

62 

65 

62 

61 

59. 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

86 

80 

64 

86 

87 

86 

65 

89 

89 

86 

90 

91 

93 

82 

83 

86 

90 

85 

84 

86 

90 

89 

68 

91 

89 

88 

90 

90 

87* 

MIN 

46 

40 

41 

42 

44 

43 

41 

51 

47 

51 

55 

54 

54 

41 

46 

46 

41 

36 

41 

44 

53 

42 

46 

b  J 

51 

51 

47 

56 

46* 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

73 

81 

81 

78 

85 

89 

90 

89 

90 

92 

96 

94 

93 

87 

77 

82 

86 

86 

82 

84 

82 

85 

81 

79 

78 

82 

80 

87 

89 

85 

80 

84* 

MIN 

42 

42 

45 

42 

42 

39 

48 

58 

46 

42 

5  1 

57 

55 

52 

48 

40 

43 

49 

49 

50 

43 

45 

44 

37 

47 

42 

43 

38 

43 

48 

47 

45* 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

85 

92 

96 

96 

97 

10? 

105 

102 

102 

104 

106 

107 

106 

105 

101 

92 

98 

98 

97 

89 

94 

103 

98 

98 

96  102 

98 

99  103   104  103 

99* 

MIN 

57 

70 

67 

5  \ 

53 

54 

58 

j?7 

51 

53 

58 

5  s 

53 

52 

54 

59 

63 

61 

57, 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

6? 

67 

64 

64 

67 

70 

80 

73 

74 

77 

80 

77 

72 

55 

70 

67 

73 

fi% 

74 

75 

71 

65 

69. 

MIN 

fla 

55 

61 

4fl 

_ 

44 

48 

48 

49 

48 

55 

56 

49 

NA  MP  A    2  NW 

MAX 

84 

82 

87 

91 

90 

92 

96 

99 

93 

97 

QH 

100 

ni 

nn 

86 

87 

91 

9? 

92 

„ 

89 

94 

91 

90 

68 

93 

91 

93 

97 

97 

92. 

MIN 

49 

46 

51 

53 

56 

56 

56 

61 

51 

58 

62 

63 

64 

60 

5  7 

49 

49 

54 

52 

47 

49 

53 

54 

59 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

92 

92 

8  1 

86 

Hfl 

88 

83 

flft 

80 

83 

90 

90 

91 

9  0 

87* 

MIN 

35 

35 

^8 

35 

40 

,  _ 

43 

42 

37 

46 

47 

48 

54 

48 

4  7 

36 

35 

36 

39 

35 

34 

34 

38 

41 

34 

34 

37 

40 

40 

45 

39* 

NE2PERCE  2  E 

72 

78 

75 

75 

80 

82 

85 

83 

85 

89 

92 

9  7 

85 

80 

7  1 

84 

74 

77 

78 

82 

79 

85 

88 

84 

78 

81 . 

MIN 

46 

47 

51 

48 

48 

50 

52 

57 

51 

57 

58 

60 

57 

55 

53 

44 

48 

53 

59 

46 

45 

50 

44 

50 

54 

47 

49 

53 

53 

49 

50. 

OAKLEV 

MAX 

78 

85 

87 

87 

87 

90 

95 

89 

90 

90 

93 

94 

96 

93 

88 

86 

85 

87 

90 

85 

85 

92 

66 

85 

90 

95 

88 

88 

92 

95 

84 

88. 

MIN 

56 

68 

52 

54 

54 

60 

61 

58 

55* 

OBSIDIAN  *  NNE 

MAX 

70 

70 

72 

72 

74 

76 

82 

81 

80 

82 

83 

84 

82 

8  1 

77 

80 

79 

76 

70 

77 

79 

78 

76 

78 

80 

78 

78 

82 

81 

83 

78* 

MIN 

29 

30 

32 

32 

33 

34 

36 

41 

33 

39 

40 

42 

45 

50 

35 

32 

32 

31 

33 

35 

34 

38 

34. 

OLA  S 

MAX 

9 1 

90 

96 

97 

101 

107 

103 

99 

96 

90 

93 

95 

93 

92 

91 

97 

95 

98 

90 

95 

96 

97   101    100  100 

96* 

MIN 

43 

45 

47 

^  48 

47 

45 

49 

1  57 

50 

50 

47 

47 

47 

46 

47 

51 

47 

45 

45 

49 

47 

50 

48 

49* 

OROFINO 

MAX 

85 

86 

87 

69 

90 

96 

101 

96 

99 

101 

106 

104 

98 

96 

82 

92 

96 

95 

98 

95 

93 

95 

92 

90 

89 

91 

89 

96 

98 

98 

90 

94. 

MIN 

jj  _ 

* 

50 

54 

55 

q? 

^  7 

62 

ft^ 

56 

55 

48 

51 

52 

52 

51* 

PALISADES  DAM 

MAX 

flft 

81 

R  9 

Rfl 

ftd 

88 

84 

Q  3 

Ql 

07 

65 

8  5 

ft? 

87 

88 

88 

89 

90 

86 

89 

87 

88 

63 

66*. 

MIN 

44 

4  1 

4  ^ 

43 

45 

4( 

47 

51 

50 

59 

4P 

5? 

56 

55 

^7 

45 

47 

46 

49 

40 

42 

47 

53 

48 

57 

50 

54 

53 

61 

49c 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

83 

86 

89 

96 

88 

92 

98 

97 

^4 

95 

99 

98 

96 

96 

94 

86 

90 

95 

91 

90 

87 

97 

94 

88 

88 

91 

90 

95 

94 

95 

94 

92. 

MIN 

46 

s<> 

53 

59 

61 

57 

53 

49 

52 

57 

59 

57 

S4»! 

PAUL    1  E 

MAX 

82 

83 

90 

90 

92 

9? 

rn 

93 

96 

90 

95 

96 

98 

32 

83 

90 

90 

88 

77 

83 

94 

91 

90 

90 

95 

89 

68 

92 

96 

90*' 

MIN 

51 

43 

45 

5  2 

45 

46 

&  * 

55 

60 

57 

60 

61 

67 

46 

48 

53 

54 

56 

42 

4  5 

50 

58 

51 

46 

57 

54 

57 

57 

57 

52*i 

PAYETTE 

MAX 

82 

92 

90 

90 

91 

98 

101 

96 

101 

101 

102 

107 

105 

1  00 

88 

92 

95 

98 

95 

88 

90 

98 

92 

92 

90 

94 

92 

96 

98 

98 

90 

9*. 1 

MIN 

50 

56 

5  0 

49 

58 

58 

60 

67 

52 

61 

6 1 

62 

68 

6 1 

5 1 

53 

5? 

59 

59 

50 

47 

5  7 

55 

56 

52 

56 

55 

60 

62 

62 

56»i 

PIERCE  RS 

MAX 

73 

78 

7  Q 

79 

8 1 

65 

90 

90 

90 

95 

97 

10? 

102 

91 

84 

83 

86 

86 

86 

81 

83 

87 

86 

80 

80 

85 

85 

68 

90 

90 

87 

86.' 

MIN 

45 

37 

41 

38 

40 

38 

40 

47 

40 

45 

48 

5  1 

55 

48 

54 

37 

39 

'•0 

41 

39 

39 

3B 

39 

35 

45 

40 

41 

38 

43 

44 

43 

42. i 

POCATELLO  WB  AP 

81 

86 

90 

90 

90 

92 

96 

92 

44 

88 

95 

9  7 

97 

94 

88 

85 

89 

91 

92 

84 

87 

95 

94 

91 

88 

96 

94 

91 

91 

93 

91 

91.  i 

Ml  N 

54 

65 

5  6 

63 

52 

47 

58 

59 

59 

53 

48 

53 

62 

57 

48 

70 

58 

59 

58 

61 

55.1 

POR THILL 

MAX 

75 

83 

64 

73 

80 

85 

68 

89 

90 

93 

96 

98 

95 

92 

90 

92 

88 

90 

89 

82 

64 

89 

85 

85 

75 

82 

82 

79 

86 

93 

88 

86.! 

MIN 

q? 

ol 

49 

52 

ai 

^0 

0^ 

4  3 

4? 

44 

46 

44 

44 

44 

46 

47. 1 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

91 

88 

RO 

Q\ 

oa 

94 

92 

a* 

88 

90 

on 
90 

Q7 

92 

91 

89 

a? 
92 

95 

95 

92 

93 

93 

92 

95 

94 

92 

92.: 

1 

MIN 

47 

43 

4  3 

46 

*9 

46 

c.7 

57 

59 

64 

53 

53 

59 

48 

49 

49 

49 

50 

39 

45 

49 

53 

51 

52 

66 

57 

53 

56 

51 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

72 

78 

78 

72 

0 

f  i 

86 

85 

89 

92 

It 

^7 

7 

73 

80 

84 

85 

84 

78 

80 

84 

83 

78 

78 

60 

78 

83 

86 

64 

83 

62. ) 

MIN 

43 

40 

44 

46 

17 
* 

41 

46 

48 

42j 

48 

48 

55 

57 

45 

39 

43 

45 

42 

47 

40 

42 

4  3 

3  7 

40 

47 

53 

38 

41 

44 

40 

)0«' 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

80 

84 

88 

88 

90 

92 

92 

94 

87 

92 

? 

85 

90 

92  ! 

92 

86 

86 

93 

92 

84 

88 

94 

93 

91 

94 

94 

92 

MIN 

38 

43 

47 

48 

60 

5 1 

54 

54 

60 

4 1 

38 

49 

46 

56 

39 

42 

5  3 

55 

46 

40 

55 

47 

53 

53 

52 

46. f 

RICHFIELD 

MAX 

81 

82 

87 

87 

B6 

yo 

97 

94 

93 

92 

94 

98 

96 

93 

93 

84 

86 

87 

69 

83 

84 

91 

89 

88 

86 

94 

92 

92 

93 

93 

96 

89*' 

MIN 

54 

61 

61 

50 

48 

51 

53 

57 

60 

59 

52*t 

RIGGINS  RS 

MAX 

81 

89 

92 

94 

92 

95 

96 

96 

100 

99 

102 

loo 

110 

102 

101 

88 

93 

96 

98 

93 

90 

96 

96 

85 

90 

92 

93 

94 

96 

96 

96 

95.; 

MIN 

50 

53 

57 

55 

55 

57 

63 

64 

60l 

67 

70 

69 

69 

69 

68 

62 

59 

59 

60 

55 

54 

58 

59 

50 

59 

56 

56 

56 

63 

61 

53  , 

59.' 
90*5 

ROLAND   W  PORTAL 

MAX 

69 

75 

73 

72 

78 

82 

64 

81 

84 

68 

91 

96 

94 

86 

69 

76 

82 

80 

79 

74 

78 

81 

79 

76 

76 

61 

81 

61 

65 

85 

31 

MIN 

39 

38 

42 

39 

40 

39 

44 

55 

43 

45 

49 

53 

54 

61 

46 

37 

40 

45 

43 

39 

37 

41 

38 

36 

43 

42 

43 

38 

41 

Wb 

t2*£ 

RUPERT 

MAX 

68 

83 

91 

93 

93 

92 

95 

100 

93 

97 

93 

101 

100 

99 

97 

87 

90 

91 

92 

96 

B2 

90 

99 

96 

91 

93  102 

95 

89 

93  96 

93i- 

MIN 

51 

43 

48 

52 

51 

52 

52 

59 

55 

66 

58 

56 

60 

65 

66 

49 

47 

51 

54 

56 

45 

47 

52 

52 

53 

48 

59 

54 

61 

51 

>7 

5**3 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

84 

83 

85 

87 

88 

88 

89 

89 

4  4 

87 

91 

95 

95 

93 

84 

85 

89 

87 

88 

84 

83 

90 

89 

87 

85 

91 

90 

90 

30 

32  94 

S8.e 
t6*  e 

MIN 

36 

36 

39 

40 

42 

46 

45 

53 

47 

55 

50 

53 

52 

55 

57 

47 

41 

46 

46 

47 

37 

41 

44 

56 

47 

44 

44 

41 

50 

51  57 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


;ble  5  -  Conlmued 


Station 

Day  Ol  Monlh 

• 

! 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

1ft 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

M 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

INT  MAR IbS 

MAX 

ft*. 

ei 

79 

78 

83 

89 

94 

94 

92 

93 

93 

93 

94 

95 

94 

95 

89 

88 

87 

85 

84 

88 

88 

86 

87 

et> 

8*. 

67 

89 

90 

67 

ae.? 

M]  N 

42 

41 

45 

42 

40 

39 

44 

49 

46 

53 

49 

51 

54 

52 

46 

40 

42 

48 

44 

42 

43 

40 

38 

37 

42 

45 

38 

41 

46 

41 

43.9 

LMON 

MAX 

ei 

86 

87 

92 

90 

93 

95 

98 

93 

92 

97 

100 

96 

9  9 

91 

83 

92 

94 

94 

81 

86 

9  3 

94 

86 

89 

94 

97 

94 

95 

97 

94 

92.0 

Ml  N 

46 

40 

43 

46 

49 

44 

45 

46 

46 

48 

53 

52 

53 

53 

?! 

40 

42 

46 

46 

51 

37 

*4  3 

47 

46 

45 

44 

43 

49 

46 

49 

56 

47.1 

NOPOINT   EXP  STA 

MAX 

74 

79 

79 

73 

79 

84  88 

85 

86 

86 

86 

92 

87 

so 

74 

77 

84 

87 

79 

81 

80 

86 

75 

78 

79 

62 

82 

H  7 

82 

86 

78 

81.7 

M  1  N 

43 

42 

45 

54 

47 

54 

43 

49 

49 

52 

62 

54 

53 

41 

43 

47 

45 

51 

41 

42 

53 

38 

43 

45 

39 

42 

42 

44 

51 

46.5 

MAX 

79 

85 

89 

89 

90 

9* 

07 

91 

95 

96 

98 

99 

99 

95 

86 

86 

88 

90 

92 

86 

86 

94 

90 

88 

84 

93 

90 

94 

94 

95 

88 

90.9 

Ml  N 

46 

50 

48 

58 

59 

54 

61 

54 

64 

60 

64 

65 

0* 

o*. 

46 

48 

51 

57 

53 

43 

49 

53 

54 

52 

51 

54 

54 

60 

63 

6 1 

55.3 

ENCER  RS 

MAX 

7B 

77 

8  1 

84 

84 

85 

86 

86 

89 

89 

87 

91 

93 

M  V 

86 

82 

84 

96 

85 

85 

79 

87 

88 

85 

85 

87 

90 

87 

86 

89 

84 

85.7 

M  I  N 

45 

38 

42 

49 

46 

48 

47 

48 

3  0 

48 

42 

42 

36 

43 

45 

55 

43 

46 

52 

30 

47 

45 

49 

46.1 

R1NGFIELD   1  SE 

MAX 

79 

82 

85 

81 

85 

89 

90 

67 

91 

91 

92 

97 

96 

95 

85 

85 

88 

H7 

89 

86 

83 

92 

90 

88 

69 

ti 

91 

93 

92 

94 

89 

88.9 

Ml  N 

52 

38 

45 

46 

46 

46 

51 

49 

50 

52 

51 

53 

56 

53 

50 

45 

46 

47 

42 

38 

41 

42 

45 

50 

43 

64 

51 

55 

53 

34 

48.3 

IBN1 TE 

MAX 

71 

70 

73 

69 

73 

75 

77 

82 

79 

H  . 

82 

86 

89 

iiti 

86 

74 

fiC 

81 

77 

76 

80 

76 

72 

82 

82 

84 

76.5 

MIN 

35 

35 

39 

37 

37 

41 

43 

48 

41 

48 

48 

51 

51 

47 

46 

34 

40 

42 

42 

38 

34 

39 

41 

41 

39 

40 

43 

41 

42 

46 

48 

41.6 

MAX 

83 

87 

90 

91 

90 

93 

96 

95 

92 

84 

91 

94 

95 

95 

85 

90 

-<Z 

92 

88 

89 

95 

96 

94 

91 

t2 

91 

g  a 

91 

90 

85 

90.8 

MIN 

47 

43 

43 

46 

48 

65 

55 

62 

53 

56 

56 

b  ! 

00 

53 

43 

45 

47 

50 

41 

45 

48 

53 

50 

46 

64 

59 

57 

61 

55 

52.0 

GAR 

MAX 

85 

81 

86 

87 

85 

66 

88 

86 

94 

87 

91 

94 

95 

92 

82 

85 

87 

9  b 

84 

61 

83 

90 

88 

86 

82 

B  0 

88 

91 

90 

93 

89 

87.5 

MIN 

48 

52 

54 

52 

56 

42 

40 

46 

46 

46 

37 

40 

41 

53 

45 

43 

51 

48 

48 

48 

54 

N  VALLEV 

MAX 

75 

78 

82 

81 

84 

65 

87 

67 

88 

87 

88 

89 

90 

89 

87 

83.4 

MIN 

29 

28 

3  1 

32 

34 

35 

34 

45 

33 

39 

40 

42 

44 

46 

44 

35 

34 

36 

38 

34 

30 

33 

36 

39 

31 

32 

34 

39 

40 

42 

36.2 

AN  FALLS  PH 

MAX 

85 

94 

94 

95 

94 

100 

105 

104 

105 

103 

106 

107 

108 

Loe 

103 

92 

94 

96 

96 

95 

97 

100 

97 

95 

92 

97 

96 

98 

100 

100 

94 

96.5 

Ml  N 

58 

54 

60 

64 

66 

65 

65 

77 

61 

67 

69 

72 

71 

70 

65 

61 

65 

65 

70 

62 

60 

57 

66 

65 

64 

58 

64 

54 

68 

69 

69 

64.9 

TON  I A   EXP  STA 

MAX 

79 

75 

78 

81 

84 

83 

85 

83 

68 

84 

86 

89 

93 

91 

86 

61 

84 

86 

84 

85 

86 

86 

89 

88 

85 

98 

89 

do 

62 

80 

78 

84.6 

MIN 

34 

35 

37 

42 

45 

43 

45 

43 

48 

4^ 

46 

48 

49 

48 

45 

43.9 

REE  CREEK 

MAX 

77 

85 

90 

90 

89 

93 

96 

90 

90 

93 

95 

97 

95 

95 

89 

fl7 

Oft 

10 

90.9 

M I  N 

36 

35 

37 

38 

37 

41 

40 

47 

43 

57 

50 

55 

53 

59 

52 

A 

Jz 

8^ 

A 

_ 

41.5 

IN  FALLS  2  NNE 

MAX 

84 

86 

92 

92 

90 

94 

101 

96 

98 

99 

100 

101 

96 

99 

91 

84 

90 

93 

92 

91 

90 

94 

'* 

93 

92.5 

52 

46 

49 

57 

55 

53 

52 

64 

56 

65 

58 

58 

60 

62 

65 

53 

48 

b  b 

58 

58 

51 

46 

54 

56 

52 

45 

55 

5  5 

60 

57 

59 

55.4 

IN  FALLS  3  SE 

MAX 

83 

81 

85 

92 

89 

90 

94 

100 

92 

96 

97 

96 

98 

96 

9  6 

85 

89 

92 

92 

84 

86 

93 

90 

88 

96 

93 

B  * 

90 

95 

90 

90.9 

MIN 

52 

50 

53 

58 

61 

55 

54 

65 

59 

64 

57 

60 

61 

62 

66 

53 

48 

62 

62 

57 

51 

49 

59 

56 

55 

50 

55 

54 

61 

58 

57 

56.9 

LLACE 

MAX 

73 

78 

78 

77 

81 

85 

91 

67 

87 

92 

94 

101 

88 

83 

70 

82 

85 

85 

60 

74 

82 

86 

74 

80 

77 

63 

79 

86 

86 

83 

77 

82.7 

MIN 

43 

45 

44 

41 

41 

38 

43 

52 

44 

46 

49 

52 

57 

51 

43 

40- 

44 

47 

45 

42 

40 

42 

41 

30 

43 

44 

44 

39 

41 

46 

43 

43.9 

LLACE   HOOOLANO  PARK 

MAX 

71 

73 

78 

76 

76 

80 

82 

88 

84 

87 

90 

93 

98 

69 

B] 

69 

79 

82 

85 

78 

72 

80 

85 

73 

78 

7U 

84 

82 

85 

87 

85 

81.5 

MIN 

40 

41 

41 

42 

42 

40 

44 

46 

44 

47 

49 

53 

58 

52 

46 

40 

42 

44 

45 

45 

41 

43 

42 

38 

41 

44 

45 

41 

39 

43 

44 

44.0 

ISER 

MAX 

85 

91 

93 

93 

94 

98 

101 

95 

99 

101 

101 

106 

103 

99 

65 

92 

95 

96 

96 

87 

92 

97 

93 

96 

90 

93 

93 

99 

99 

96 

95.5 

MIN 

58 

54 

60 

54 

58 

56 

60 

58 

52 

62 

64 

61 

68 

58 

60 

56 

50 

50 

52 

52 

45 

45 

48 

48 

52 

48 

48 

bQ 

53 

56 

52 

54.5 

NCMESTER    1  SE 

MAX 

70 

76 

76 

74 

77 

61 

85 

85 

87 

89 

92 

93 

87 

85 

72 

79 

83 

65 

80 

76 

83 

86 

83 

77 

81 

BO 

78 

84 

87 

89 

83 

82.0 

MIN 

40 

42 

46 

44 

43 

44 

45 

52 

45 

51 

50 

55 

52 

52 

48 

38 

41 

47 

42 

42 

40 

43 

41 

37 

39 

41 

42 

40 

44 

46 

42 

44.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dianoo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ABERDEEN  EXP  STATION 

EVAP 

.49 

.44 

.34 

.56 

.49 

.47 

.36 

.27 

.38 

.21 

.26 

.30 

.34 

.77 

.47 

.12 

.43 

.16 

.48 

.36 

.35 

.41 

.34 

.43 

.28 

.39 

.25 

.25 

.25 

.34 

10.99 

WIND 

119 

121 

57 

127 

122 

113 

47 

71 

49 

50 

22 

29 

34 

71 

154 

97 

14 

197 

47 

164 

105 

34 

96 

86 

85 

33 

122 

12 

26 

60 

105 

2469 

\RROWROCK  DAM 

EVAP 

.35 

.29 

.30 

.35 

.36 

.33 

.34 

.33 

.37 

.35 

.34 

.34 

.38 

.32 

.40 

.35 

.27 

.33 

.33 

.33 

.30 

.28 

.32 

.32 

.33 

.30 

.32 

.42 

.27 

.32 

.34 

10.28 

WIND 

47 

14 

4 

72 

42 

29 

55 

43 

14 

35 

32 

16 

37 

30 

41 

49 

24 

34 

45 

30 

60 

29 

28 

29 

43 

23 

40 

35 

6 

45 

30 

1065 

-IFTON  PUMPING  STATION 

EVAP 

.36 

.34 

.35 

.38 

.32 

.35 

.34 

.33 

.27 

.34 

.23 

.31 

.30 

.26 

.25 

.27 

.30 

.29 

.32 

.34 

.32 

.30 

.32 

.35 

.42 

.29 

.27 

.23 

.27 

.25 

.37 

9.64 

WIND 

75 

43 

26 

37 

34 

32 

32 

34 

38 

46 

24 

36 

16 

26 

47 

25 

35 

20 

25 

"30 

32 

22 

26 

79 

71 

32 

34 

■>52 

35 

36 

75 

1175 

•INIDOKA  DAM 

EVAP 

.45 

.40 

.36 

.47 

.52 

.46 

.36 

.48 

.35 

.42 

.36 

.46 

.43 

.39 

.48 

.40 

.40 

.56 

.54 

.57 

.85 

.39 

.42 

.48 

.48 

.34 

.46 

.42 

.38 

.40 

.36 

13.84 

WIND 

140 

80 

60 

80 

100 

100 

40 

100 

60 

120 

80 

90 

110 

100 

180 

130 

85 

95 

160 

170 

130 

65 

85 

95 

100 

55 

100 

60 

100 

150 

190 

3210 

IOSCO«  U  OF  I 

EVAP 

.15 

.23 

.40 

.32 

.28 

.26 

.28 

.43 

.20 

.37 

.28 

.31 

.35 

.30 

.26 

.24 

.28 

.40 

.30 

.29 

.24 

.37 

.25 

.15 

.16 

.22 

.20 

.25 

.24 

.30 

B  8.59 

WIND 

25 

26 

73 

52 

29 

34 

29 

71 

21 

24 

19 

23 

29 

48 

86 

26 

28 

68 

46 

102 

38 

53 

64 

27 

34 

30 

46 

27 

22 

41 

60 

1301 

Sm  r«i«i«nc«  DotM  following  Station  Indos 

-  87  - 


STATION  INDEX 


Q 

OtdtlOD 

Index  No. 

Countv 

c5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Relet 

to 
tables 

Temp. 

a 
c 
S 

ABERDEEN  EXP  STATION 

ODIO 

BINGHAM 

12 

42  56 

112 

50 

4400 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5 

6  7 

ALBION 

CASSIA 

12 

r.P 

DELL  HOWB 

2  3  3 

ALPHA  1  NE 

0199 

VALLEY 

8 

44  24 

115 

Bfl 

4780 

7P 

7P 

GLENN  STRAW N 

2  3  5 

AMERICA*  FALLS  1  Ml 

0227 

POWER 

1  2 

42  46 

112 

5  2 

4316 

\P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANDERSON  DAM 

B28S 

ELMORE 

2 

43  21 

115 

28 

3882 

CP 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

AR  CO 

03TB 

BUTTE 

" 

43  38 

113 

LB 

5325 

..P 

5P 

MRS  HAZEL  CLENDEN I N 

2  3  5 

7 

ARROW ROCK  DAM 

ELMORE 

2 

HA 

U  3  BUR  RECLAMATION 

ASH  TON  1  S 

0470 

FREMONT 

12 

44  05 

ill 

2T 

5100 

SP 

5P 

GUST  STBINMAN 

2  3  5 

7 

ATLANTA  1  E 

0493 

ELMORE 

2 

115 

07 

6000 

5F 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  5 

7  C 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115 

14 

7590 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

AVERY  RANGER  STATION 

OS  25 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115 

48 

2492 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

BANCROFT 

BANNOCK 

win 

KENNETH  B  CRUMP 

BAYVIE*  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

9 

47  59 

11. 

3  J 

2070 

ip 

U  S  NAVY 

2  3  5 

BENTON  DAM 

0789 

BONNER 

0 

48  21 

11.. 

5  0 

2640 

mo 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

BIG  CREEK  1  S 

083 S 

VALLEY 

11 

45  06 

115 

'.'0 

5686 

6P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

2  3  5 

7  C 

BLACEFOOT 

0919 

BINGHAM 

12 

43  11 

112 

21 

4503 

BP 

EARL  RODGER S 

2  3  5 

7 

BLACKFOOT  DAM 

CARIBOU 

12 

BP 

FORT  BALL  IR  PRO J 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114 

57 

3269 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

BOGUS  BASIN 

low 

BOISE 

2 

43  46 

11.. 

06 

6200 

MID 

F  H  KUHN 

C 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

2 

43  32 

116 

04 

2833 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

C 

BOISE  WB  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116 

13 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BONNERS  FERRY 

BOUNDARY 

5 

1842 

1  11' 

GOLD IK  L  NEUMAYER 

BRIDGE 

1156 

CASSIA 

12 

42  08 

113 

21 

4700 

MID 

MARLIN  H  BOOTH 

c 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

43  25 

114 

3500 

5P 

5P 

WILLIAM  A  LOW 

2  3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115 

3  0 

2250 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BURKE  2  KNK 

1272 

SHOSHONE 

5 

47  32 

115 

18 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  5 

BUR LEY 

CASSIA 

12 

8A 

FRANK  0  RBDFIELD 

BLR LEY  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42  34 

113 

49 

4200 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

C 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

ill 

10 

MIL. 

MID 

U  8  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

CALDWELL 

CANYON 

43  39 

116 

41 

2372 

SS 

SS 

HAROLD  H  TUCKER 

2  3  5 

7 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

li- 

41 

2651 

5P 

SP 

J  I  LORTON 

2  3  5 

CASCADE  1  HI 

VALLEY 

8 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CASCADE  RANGER  STATION 

1524 

VALLEY 

8 

44  31 

ne 

03 

4740 

MID 

U  S  FOREST  SERVILE 

C 

CENTERV ILLE  ARB  AUG  U  RCH 

1636 

BOISE 

2 

43  SB 

115 

51 

4P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

CM ALL IS 

1663 

CUSTER 

11 

114 

14 

5171 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

44  02 

113 

48 

6500 

5P 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  5 

CLARE  FORE  1  ENE 

BONNER 

8P 

MRS  MARY  L  RALPH 

c 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116 

15 

2800 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

11 

45  07 

114 

6810 

BA 

CALBRA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALENE  CAA  AP 

1951 

KOOTENAI 

5 

47  46 

116 

I1' 

2273 

M10 

Mil. 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALENE  RS 

i  966 

KOOTENAI 

5 

47  41 

116 

45 

2160 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

CONDA 

CARIBOU 

12 

-.A 

ANACONDA  COPPER  CO 

COTTON* OOD 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116 

21 

3411 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

2  3  5 

7 

COTTONWOOD  2  SW 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

116 

23 

3600 

MID 

SABI  FRBI 

C 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

116 

2936 

5P 

SP 

LYMAN  MATH I SON 

2  3  5 

C 

CROUCH  2  NKW 

2379 

BOISE 

8 

44  08 

115 

58 

3100 

HARRY  GRAHAM 

3 

DEAD WOOD  DAM 

VALLEY 

8 

ni' 

i    S  BUR  RECLAMATION 

7  C 

DEADWOOD  SUMMIT 

2385 

VALLEY 

11 

44  32 

115 

14 

7000 

i    S  SOIL  CON  SER 

S 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAI 

5 

47  44 

116 

3000 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116 

1 1 

2510 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

11 

45  33 

115 

28 

5610 

5P 

MRS  MARGARET  B  STOUT 

2  3  5 

DOLLAR HIDE  SUMMIT 

CAMAS 

2 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

DRIGGS 

267  6 

TETON 

12 

43  43 

111 

07 

6097 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATION 

.'707 

CLARK 

6 

112 

L4 

5462 

■    S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARE 

6 

4-1  10 

112 

13 

5122 

MID 

MIL 

D  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7  C 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

3 

45  49 

115 

26 

4P 

MRS  LOR A  B  VILAS 

2  3  5 

ELK  RIVER  1  S 

CLEARWATER 

3 

2910 

P 

GLENN  WALKER 

EMMETT  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  50 

1  L6 

32 

2500 

BP 

BP 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

7 

FAIRFIELD 

3108 

CAMAS 

12 

114 

[S 

5065 

6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3  5 

FENN  RANGER  STATION 

1143 

IDAHO 

3 

115 

1600 

5P 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

12  97 

BINGHAM 

12 

43  02 

112 

4500 

5P 

BP 

FORT  HALL   IR  PROJ 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  RS 

BOISE 

8 

SP 

U  S  FOREST  SBRV1CB 

G1LMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

LI  3 

31 

6600 

FAB 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3 

GLENN S  FERRY 

1631 

ELMORE 

12 

42  57 

115 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3  5 

7 

GOODING  1  B 

3677 

GOODING 

12 

42  56 

111 

42 

3245 

MID 

DALE  W  KNIGHT 

C 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

12 

42  55 

114 

3696 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

GRACE 

CARIBOU 

12 

14 

BS 

H  A  WESTENFELDER 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  S9 

Uh 

06 

2600 

4P 

W  B I LADE A U 

2  3  5 

GRANGEV ILLS 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116 

08 

3409 

MID 

MID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3  5 

7 

GRAY 

3625 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111 

22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2-3  5 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

6 

43  42 

111 

11 

6100 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

HA I  LEY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

12 

5P 

LAURENCE  JOHNSON 

HAMER  4  NW 

tyi,.i 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112 

l  5 

4796 

5P 

U  S  F  fc  W  SERVICE 

2  3  5 

7 

BAZELTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114 

08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

HILL  CITY 

426B 

CAMAS 

12 

43  18 

115 

03 

5000 

5P 

Bp 

CARROLL  DAMME N 

2  3  5 

7 

HOLLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114 

35 

4550 

5P 

SALMON  n  CANAL  CO 

2  3  5 

HOWE 

1  18  i 

BUTTE 

.:> 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAMO  CITY 

4442 

BOISE 

2 

43  50 

115 

50 

3940 

5P 

5P 

R  JOHN  MELLOR 

2  3  5 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  42 

116 

01 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  NE 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111 

55 

1840 

5P 

5P 

CARROLL  SBCRIST 

2  3  5 

c 

IDAHO  PALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112 

04 

4730 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

VAR 

CHRIS  C ALLEN 

IRWIN  2  S 

458B 

BONNEVILLE 

1J  24 

1 1 1 

18 

5200 

5P 

5P 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

•i  S98 

FREMONT 

12 

44  25 

24 

6300 

5P 

SP 

V  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

JACKSON  PEAK 

4612 

8 

44  03 

115 

27 

7050 

VAR 

U  3  SOIL  CON  SER 

S 
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4670 

JEROME 

12 

1 1  i 

31 
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5P 

5P 
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2  3  5 

KAMI AH  1  NE 

4793  LEW  1 S 
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116 

01 

1190 
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3 
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1  lh 
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2305 
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M 
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115 
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43  31 

116 

24 
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:.P 

5P 
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2  3  5 
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6110 

VALLEY 

44  40 

US 

32 

6650 

VAR 

D  S  FOREST  SERVICE 

8 

LE ADORE 

51.  .'J 

LEMHI 

;!, 

44  41 

1  1  ! 

22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

LEWISTON  WATER  PLANT 

023.. 

NEZ  PERCE 

46  25 

117 

01 

743 

5P 

SP 
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2  3  5 
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S241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117 

01 

1413 

MID 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

1 1 1 

18 

5926 

SP 

UTAH  P  L  L  COMPANY 

2  3  5 

6 

LOLO  PASS 

5356  -  IDAHO 

3 

46  38 

33 

5700 

VAIf 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

LOW  MAN 

5414 

BOISE 

a 

44  05 

1  1  5 

36 

3870 

5P 

5P 

ORVILLE  L  JOINER 

2  3  5 

7  S 

MAC KAY  RANGER  STATION 

CUSTER 

6 

113 

36 

5897 

5W 

5P 

1    S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

MALAD 

6544 

ONEIDA 

42  11 

112 

16 

4420 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3  5 

C 

MALAD  CAA  AIRPORT 

5509 

ONEIDA 

42  10 

112 

1  '. 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

J      1  BEAR,      2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D' ALBNS , 
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MAY  RANGER  STATION 

56  8  5 

LEMHI 

ll 

44  36 

113 

55 

5066 

ip 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

MC  CALL 

5706 

VALLEY 

44  54 

5025 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112 

12 

4774 

5P 

5P 

R  FRED  LIN  DENSCHM I TT 

2  3  5 

MERIDIAN   1  W 

5841 

ADA 

2 

43  37 

116 

28 

2620 

51' 

5P 

JAMES  W  DOSS 

2  3  5 

MESA 

5859 

ADAMS 

12 

44  37 

3244 

BP 

8P 

MESA  CO 

2  3  5 

7 

MINIDOEA  DAM 

5y«u 

MINIDOKA 

l* 

1  1  3 

29 

4280 

BP 

5P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

6 

M0NTPEL1ER  RANGER  ST A 

BEAR  LAKE 

42  19 

5943 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

GU77 

BOISE 

2 

43  56 

115 

40 

5990 

VAP 

U  S  SOIL  CON  SER 

c  a 

MOOSE  CREEK  RANGER  ST A 

6087 

IDAHO 

3 

46  08 

114 

50 

2400 

MID 

i    S  FOREST  SERVICE 

c 

MOSCOW  V  or  I 

6152 

LATAH 

7 

46  44 

117 

00 

2628 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3  5 

6 

MOUNTAIN  HOME 

61  7 -J 

ELMORE 

12 

43  08 

115 

42 

3164 

BP 

6P 

KENNETH  J  NEWMAN 

2  3  5 

c 

MULLAH  PASS  CAA 

SHOSHONE 

43  37 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

7  C 

NAMPA  2  NW 

6300 

CANTON 

a 

1  16 

35 

2470 

8A 

"ha 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

NEW  MEADOWS  RANGER  ST A 

6388 

ii 

44  58 

17 

3860 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

NEZPERCE 

6424 

LEWIS 

3 

46  15 

116 

12 

3650 

6P 

6P 

JOHN  KOEPL 

2  3  5 

7 

NEZ  PERCE  PASS 

B4  30 

LEMHI 

11 

45  43 

1  1  I 

30 

6575 

VAR 

V  S  FOREST  SERVICE 

1 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

4600 

6P 

HERBERT  J  HARDY 

2  3  3 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

11 

44  03 

i  L4 

18 

6  900 

5P 

BP 

MAR JOB IE  L  SHAW 

2  3  5 

7 

OLA  4  S 

GEM 

8 

44  08 

116 

17 

2975 

5P 

SP 

VINCENT  A  NALLY 

2  3  5 

0 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116 

15 

1027 

5P 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

111 

5392 

4P 

4P 

I    S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

CANYON 

22  24 

BP 

STATE  EXP  STATION 

PAUL  1  E 

»»i ; 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113 

45 

4200 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

PAYETTE 

bayi 

PAYETTE 

8 

44  04 

116 

56 

2159 

MICHAEL  HARRIS 

2  3  5 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7  04  9 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115 

48 

3175 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

43  28 

115 

IB 

4225 

GENEVA  B  SCHHAFT 

3 

7 

PLUMMER  3  WSW 

7188 

BENEWAH 

2970 

MID 

U  S  INDIAN  SERVICE 

POCATBLLO  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

12 

42  55 

112 

36 

4444 

Mill 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116 

30 

1800 

SP 

5P 

R  E  DEN HAM 

2  3  5 

7 

POT LATCH 

7101 

LATAH 

7 

46  55 

118 

53 

2550 

™ 

7P 

POT  LATCH  FOREST  INC 

2  3  5 

7  V 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115 

35 

4650 

MID 

VICTOR  J  ACARREGUI 

C 

PRESTON  SUG  FACT  2  SB 

7363 

FRANKLIN 

4718 

4P 

C  M  CRABTREE 

2  3  5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

9 

48  21 

11., 

50 

2380 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  fl 

PUNGO  CREEK 

74  33 

VALLEY 

11 

44  45 

115 

o-i 

4800 

M  EDWARD  B UDELL 

S 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112 

03 

6300 

VAR 

FORT  HALL  IR  PROJ 

• 

REACTOR  TESTING  STA 

7536 

BUTTB 

43  33 

112 

57 

4925 

MID 

MID 

A  E  C  WEATHER  STA 

2  3  5 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

4306 

BP 

LESLIE   .-  BUSBY 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45  25 

lib 

19 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7858 

SHOSHONE 

47  21 

115 

40 

4150 

5P 

SP 

MRS  HOMER  WALTON 

2  3  S 

7 

RUPERT 

79641 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113 

u 

4204 

8A 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2  3  5 

SAINT  ANTHONY 

B022 

FREMONT 

12 

43  56 

111 

40 

4968 

7P 

7P 

E  M  JKRCENS  -S 

2  3  3 

SAINT  MARIES 

80. .2    Mb.  SEW  AH 

2140 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SALMON 

Sll7t, 

LEMHI 

11 

45  11 

113 

53 

3949 

Mli. 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5 

7 

SANDPOI NT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

9 

48  17 

116 

34 

2100 

SP 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

7  C 

SHAKE  CRBBK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

3 

43  37 

115 

10 

4730 

VAR 

U  s  FOREST  SERVICE 

1 

SHOSHONE 

8380 

12 

42  56 

24 

3970 

7P 

7P 

LEONARD  V  BOND 

2  3  3 

SOLDIER  CREEK  RS 

a  5.1(1 

CAMAS 

ill 

5755 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

CLARK 

6 

44  21 

112 

11 

5883 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  8  5 

7 

SPRINGFIELD  1  SE 

8626 

BINGHAM 

43  04 

112 

41 

4405 

SP 

5P 

2  3  5 

STIBNITE 

B73S 

VALLEY 

44  54 

115 

20 

6550 

BA 

HA 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3  5 

7 

STREVELL 

8786 

CASSIA 

12 

42  01 

113 

5P 

IDAHO  STATS  POLICE 

2  3  5 

8816 

12 

43  52 

-15 

id! yz 

6P 

6P 

KAY  JOHNSON 

2  3  5 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

12 

43  41 

in 

21 

5821 

5P 

SP 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3  5 

7  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

892  8 

ADA 

12 

43  15 

116 

2  3 

2323 

SP 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  5 

7 

TETON  I A  EXP  STATION 

9065 

12 

43  51 

5904 

SP 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5 

C 

THREE  CREEK 

9119 

42  03 

115 

10 

5400 

6P 

6P 

MRS  L  E  TANNER 

2  3  5 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115 

7400 

U  S  SOIL  CON  SER 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115 

38 

3475 

U  S  SOIL  CON  SER 

TWIN  FALLS  2  NNE 

92'.'  1 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

28 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3  5 

7 

TWIN  FALLS  3  SB  SUG  FACT 

TWIN  FALLS 

1  2 

42  32 

2  5 

3770 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

VIENNA 

9422 

BLAINE 

43  49 

114 

51 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SEP 

1 

WALLACE 

9483 

SHOSHONE 

47  28 

US 

56 

2770 

6P 

6P 

W  FEATHERSTONE  JR 

2  3  5 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

■1 

47  30 

115 

53 

2950 

HA 

8A 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3  5 

C 

WEISBR 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  IS 

116 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HE ME NW AY 

2  3  5 

w INC HESTER  1  SE 

LEWIS 

46  14 

116 

J  6 

3950 

4J» 

4P 

BALLACK- HOWARD  LBR  CC 

2  3  5 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

1  1 

44  58 

116 

29 

VAN 

L  J  MILLER 

S 

8  PAYETTE.      9  PEND  OREILLE.      10  ST.    JOE ,      11  SALMON,      12  SNAKE. 


REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1953 

ie  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
»  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Lgures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
>servatlon  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

»layed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

inthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bui- 
lt in. 

at  ions  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
uded  in  this  issue. 

iless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
iches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
athcr  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

eet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

tounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

its  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
on  Index  for  observation  time. 

tow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
lues  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MSI.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is 
asured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

ter  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
ently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

He  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amounts  Included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.  These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

I      Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

I     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

I     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

|     Includes  total  for  previous  month. 

I     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Iiscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $1.50  per  year.       (Yearly  subscription     includes  the  Annual  Summary.) 

!cks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the    Treasurer  of  the  United  States.      Remittances  and  correspondence  regarding 

ascriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


Although  state-wide  average  precipitation 
this  month  was  considerably  higher  than  in 
August  1952,  it  was  still  a  little  below 
normal.  The  Northern  Division  average  was 
far  above  that  of  a  year  ago,  but  in  the 
Southeastern  Division  the  average  was  below 
1952,  and  only  52%  of  normal.  Temperatures 
averaged  near  normal  in  all  divisions  and 
the  extremes  (109°  at  Grand  View  on  the  12th 
and  22°  at  Three  Creek  on  the  25th)  were 
rather  typical  of  August.  Although  there 
was  no  long  period  of  extremely  hot  weather 
during  the  month,  temperatures  ran  rather 
consistently  above  normal  from  the  12th 
through  the  19th.  On  the  other  hand,  the 
week  from  the  24th  through  the  30th  brought 
below-normal  temperatures  to  the  Northern 
and  Southwestern  Divisions. 

On  the  basis  of  available  records,  sun- 
shine appears  to  have  been  generally  below 
the  August  mean  in  the  north  and  southwest, 
but  above  average  in  the  southeast.  The 
average  number  of  rainy  days  per  station 
throughout  the  State  was  four,  a  little  above 
normal ,  but  not  up  to  numbers  of  such  days 
reported  in  August  1951  (6)  and  August  1941 
(9). 

As  is  typical  of  August  weather  in  Idaho, 
few  storm  fronts  crossed  the  State  and  they 
were  generally  weak.     Two  fronts  during  the 


last  week,  however,  served  both  to  lowe  ! 
the  temperatures  and  to  increase  shower  acti 
vity,  particularly  in  the  Northern  and  South 
western  Divisions.  Neither  of  these  stor i 
fronts  was  accompanied  by  destructive  wind:: 
or  hail,  but  some  damage  to  crops,  tree* 
and  roads  did  occur  between  the  1st  and  3l' 
in  thunderstorms  at  such  widely  separate! 
places  as  Grand  View,  Oakley  and  McCammon.  i 

Lightning  storms  in  forested  areas  occur  : 
red  with  sufficient  frequency  to  create  saw 
problems  in  fire  control,  but  most  fires  werii 
suppressed  before  covering  more  than  a  smal 
area.     Several  did,  however,  burn  from  100  til 
800  acres.     There  were  also  numerous  rangi  ( 
fires,     several  covering     more  than  1 , 00' 
acres. 

For  the  most  part  the  weather  was  favor> 
able  for  plant  growth  and  for  all  agricuL. 
tural  activities  during  the  month.  Grail 
and  hay  harvesting  progressed  rapidly  wit] 
only  minor  delays  from  showers,  mostly  in 
the  Northern  Division.  Sugar  beets  and  po-i 
tatoes  grew  well,  peas  and  beans  matures 
nicely  through  most  of  the  month  and  peache: 
were  nearly  ready  for  harvesting  by  the  en< 
of  the  month.  Lack  of  sufficient  rainfall 
adversely  affected  grains  on  dryland  farms 
of  the  Eastern  Division  and  resulted  in  ex- 
tremely dry  conditions  on  summer  ranges. 
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48.1 

63.8 

3.9 

87 

13+ 

37 

25 

82 

0 

0 

0 

0 

90 

.20 

.  74 

3 

0 

5 

1 

( 

RLISS 

90.  1 

53,5 

71.8 

0.2 

100 

1  2 

40 

25 

4 

1  8 

0 

0 

0 

00 

_ 

•  17 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

1 

ROISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//r 

91.5 

55.1 

73  •  3M 

1 06 

1 9 

46 

9+ 

0 

16 

0 

0 

0 

19 

•  07 

16 

0 

5 

0 

BOISE  WB  AP 

86,  8 

56  ,2 

71.5 

1,0 

100 

1 9 

46 

27 

14 

12 

0 

0 

0 

12 

_ 

•  09 

•  06 

2 

.0 

0 

0 

BUHL 

25 

g 

o 

o 

o 

0  0 

•  00 

■  0 

o 

0 

CALDWELL 

88,1 

54*4 
* 

71.3 

1,0 

98 

15 

40 

25 

1  5 

0 

0 

0 

'  ^ 

.11 

•  16 

30 

.  0 

o 

0 

CAMBRIDGE 

13  + 

7  + 

19 

0 

o 

0 

•  1  8 

o 

0 

CASCADE  1  NW 

80*  8 

44*0 

62*4 

93 

1 9 

32 

25 

nn 

4 

0 

1 

0 

'  21 

.  0 

7 

0 

CHALL I S 

8  2,5 

48,3 

65,4 

0,2 

92 

7  + 

39 

25 

48 

2 

0 

0 

0 

.09 

•  0  8 

1 4+ 

o 

g 

0 

COUNCI L 

69,6 

54,  5 

72,1 

1,7 

99 

18+ 

4  3 

26 

1  4 

17 

0 

0 

0 

3  5 

.07 

.23 

24 

.0 

o 

3 

0 

DEADWOOD  DAM 

81,2 

37,5 

59,4 

0,9 

93 

1 9 

27 

25 

173 

4 

0 

3 

0 

47 

m 

.19 

.32 

2 

•  0 

o 

5 

0 

DEER  FLAT  DAM 

85,4 

56  ,8 

71,1 

_ 

0,3 

97 

1 5 

42 

25 

12 

9 

0 

0 

0 

2  l 

•  03 

.09 

2 

.0 

o 

3 

0 

EMMETT  2  E 

88 ,  4 

52,0 

70,2 

2,4 

100 

1  9 

43 

25 

7 

16 

0 

0 

0 

1  o 

,11 

.10 

2 

•  0 

o 

1 

0 

FAIRFIELD 

84,  3 

42,9 

63,6 

93 

1  3 

32 

25 

70 

7 

0 

1 

0 

J 

18+ 

•  0 

o 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

90,7 

46,6 

68,7 

0.7 

102 

19 

35 

25 

20 

18 

0 

0 

0 

16 

_ 

,35 

,12 

30 

•  0 

o 

0 

GLENNS  FERRY 

89,  0 

51,3 

70. 2M 

_ 

3.8 

100 

12 

39 

24 

13 

0 

0 

0 

,12 

T 

28 

•  0 

0 

*o 

0 

GOODING  CAA  AP 

88.4 

56,4 

72,4 

3.1 

102 

19 

42 

25 

4 

14 

0 

0 

0 

03 

_ 

,17 

,  02 

18 

.  0 

0 

2 

0 

GRAND  VIEW 

95.  0 

55.3 

75,2 

2.8 

109 

12 

42 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

05 

,12 

.05 

3 

0 

1 

0 

HA  I  LEY  AP 

84.  B 

48.7 

66,8 

0.5 

100 

19 

35 

24 

42 

5 

0 

0 

0 

_ 

,50 

T 

4+ 

•  0 

0 

0 

0 

HAZELTON 

85.5 

49.2 

67.4 

4.1 

95 

7 

37 

25 

26 

10 

0 

0 

0 

1  1 

_ 

,22 

.  09 

1 

.0- 

0 

2 

0 

HILL  CITY 

86.  2 

42.8 

64.5 

3.2 

95 

1  9 

30 

25 

61 

10 

0 

1 

0 

00 

,37 

.  00 

0 

0 

HOLLISTER 

84.  9 

51.5 

68.2 

_ 

1.0 

94 

12+ 

3  J 

25 

31 

9 

0 

0 

0 

26 

,12 

.  26 

1 

•  0 

0 

1 

0 

IDAHO  CITY 

87.3 

42.0 

64.7 

_ 

1.1 

98 

1  2 

29 

25 

66 

14 

0 

1 

0 

5  5 

,14 

.26 

30 

.  0 

o 

4 

0 

JEROME 

88.6 

52.4 

70.5 

_ 

1.1 

98 

19 

40 

25 

13 

16 

0 

0 

0 

01 

_ 

•  21 

,01 

31 

.  0 

0 

1 

0 

KUNA   2  NNE 

85.5 

50.1 

67. 8M 

_ 

3.2 

97 

15+ 

38 

25 

32 

0 

0 

0 

_ 

.19 

T 

2+ 

.  0 

0 

0 

0 

MC  CALL 

76.6 

43.3 

60.0 

- 

0.3 

89 

19 

35 

25 

161 

0 

0 

0 

0 

2, 

01 

1.41 

1.31 

3 

6 

1 

MERIDIAN   1  W 

86,1 

52.9 

69.5 

1.2 

97 

15 

40 

25 

20 

12 

0 

0 

0 

05 

.  15 

•  04 

2 

.  0 

0 

2 

0 

MESA 

90.5 

52.8 

71.7 

100 

13 

45 

25 

17 

22 

0 

0 

0 

32 

.20 

16 

.  0 

0 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME 

94.8 

54.9 

74.9 

5.4 

105 

12+ 

44 

25  + 

5 

24 

0 

0 

0 

09 

.08 

•  08 

3 

.0 

0 

2 

0 

NAMPA   2  NW 

88.0 

53.1 

70.6 

98 

13 

39 

25 

15 

0 

0 

0 

07 

.06 

23 

.  0 

0 

2 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

82.3 

40.7 

61. 5M 

0.8 

33 

10+ 

124 

0 

0 

0 

1. 

47 

.93 

1.  18 

3 

0 

4 

1 

OBSIDIAN  4  NNE 

73.5 

36.0 

54.8 

0.7 

83 

13 

24 

25 

310 

0 

0 

8 

0 

1 , 

1 1 

,39 

.  56 

3 

.  0 

0 

4 

1 

OLA  4  S 

89.9 

46.5 

68  .  2 

101 

1  + 

41 

24  + 

16 

16 

0 

0 

0 

09 

,06 

4 

3 

PARMA  EXP  STA 

88.  5 

53.3 

70.9 

_ 

0.5 

100 

18 

41 

25 

8 

14 

0 

0 

0 

Og 

,  14 

,09 

24 

.0 

0 

1 

0 

PAYETTE 

89.0 

55,7 

72.4 

0,3 

1  00 

1 3 

43 

25 

5 

14 

0 

0 

0 

1 1 

_ 

,09 

,08 

24 

.0 

0 

2 

0 

RICHFIELD 

84.9 

50,3 

67.6 

0.4 

93 

19 

39 

25 

28 

9 

0 

0 

0 

05 

- 

,20 

.05 

18 

.0 

0 

1 

0 

C  lift  C  until  IT 

86.3 

53.1 

69. 7M 

0.  3 

96 

19 

41 

25 

17 

1 1 

0 

0 

0 

04 

,23 

.02 

3 

.  0 

0 

3 

0 

STIRNITE 

75.9 

40.7 

58.3 

85 

8+ 

29 

25 

0 

0 

2 

0 

1, 

00 

.58 

3 

.  0 

0 

5 

1 

SUN  VALLEY 

81.4 

35.3 

58.4 

0.7 

89 

12+ 

28 

25  + 

201 

0 

0 

10 

0 

04 

.67 

.04 

3 

•  0 

0 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

93.7 

62.2 

78. OM 

0.6 

105 

12+ 

50 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

32 

.24 

.32 

3 

.  0 

0 

1 

0 

THREE  CREEK 

87.8 

36.1 

62. OM 

96 

19 

22 

25 

118 

12 

0 

0 

•  0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

88.  3 

52.0 

70.2 

1.5 

99 

12 

41 

25 

8 

1<. 

0 

0 

0 

13 

.09 

.08 

1 

.0 

0 

2 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

86.  0 

52.7 

69.4 

0.2 

97 

7+ 

43 

25 

10 

0 

0 

0 

09 

.14 

.08 

2 

•  0 

0 

2 

WEISER 

90.2 

51.9 

71  .  1 

3.2 

1  00 

13 

46 

4  + 

10 

21 

0 

0 

0 

07 

.21 

.07 

24 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

67.9 

0.3 

28 

.08 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN   EXP  STA 

87.5 

48.0 

67.8 

0.5 

95 

13 

39 

12  + 

11 

9 

0 

0 

0 

21 

.21 

.11 

15 

2 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

86.  9 

51.2 

69.  1 

0.5 

95 

13 

41 

25 

5 

7 

0 

0 

0 

05 

.51 

.05 

17 

•  0 

0 

1 

0 

ARCO 

84.7 

44.3 

64.  5M 

0.3 

91 

13  + 

35 

25 

40 

4 

0 

0 

0 

16 

.44 

.  16 

2 

.0 

0 

1 

0 

ASHTON  1  S 

80.8 

49.3 

65.1 

1.9 

88 

4 

42 

13 

36 

0 

0 

0 

0 

29 

.50 

.  14 

18 

T 

0 

3 

0 

BLACKFOOT 

88.2 

52.4 

70.3 

3.5 

97 

13 

43 

25 

1 

13 

0 

0 

0 

36 

•  28 

.21 

15 

.0 

0 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


IDAHO 
AUGUST  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Q 
-J 

o 
Q 

Degree  Days 

No-  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

« 

"■S 
Q 

— - — 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

|  .01  or  More 

|  .50  or  Morej 

l.oq 

or  More 

•  J 
S< 

n  x 

„ 

on 

BLACKFOOT  DAM 

81.7 

40.8 

61. 3M 

1.5 

90 

13 

33 

25 

115 

1 

0 

0 

0 

.36 

.64 

.19 

4 

0 

0 

BURLEV 

89.  8 

54.5 

72.2 

1.8 

99 

14 

43 

25 

16 

0 

0 

0 

.05 

.43 

•  03 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BURLEV  FACTORS 

87.5 

49.9 

68.7 

0.0 

96 

14 

37 

25 

14 

0 

0 

0 

•  06 

.29 

•  05 

2 

0 

0 

BURLEV  CAA  AP 

87.9 

50.4 

69.2 

0.9 

98 

7 

37 

25 

16 

15 

0 

0 

0 

.16 

•  04 

.15 

1 6 

.  0 

0 

2 

CHILL*  BARTON  FLAT 

77.2 

37.6 

57.4 

-  2.5 

84 

14 

28 

25 

227 

0 

0 

4 

0 

.36 

.59 

•  21 

.  0 

0 

3 

CONDA 

84.  2 

44.3 

64.  3M 

2.4 

91 

8* 

36 

11 

2 

0 

0 

0 

.48 

.54 

.  34 

.  0 

0 

4 

0 

0 

DR I GGS 

84.  1 

44.1 

64.  1 

3.8 

91 

8+ 

36 

24  + 

2 

0 

0 

0 

.35 

•  97 

•  31 

3 

DUBOIS  EXP  STA 

84.  5 

51.2 

67.9 

0.9 

92 

7  + 

45 

11  + 

10 

4 

0 

0 

0 

.14 

•  73 

.05 

*  .0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

85.6 

50.6 

68.  1 

0.4 

95 

7 

40 

25 

13 

7 

0 

0 

0 

.08 

- 

.63 

•  04 

2+ 

.  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

88.3 

49.6 

69. OM 

1.6 

97 

13 

40 

2  5 

6 

13 

0 

0 

0 

.35 

— 

.31 

•  25 

.  0 

0 

3 

0 

0 

GRACE 

80.  8 

47.6 

64.2 

-  O.Q 

B8 

13 

41 

11  + 

47 

0 

0 

0 

0 

.41 

•  54 

•  21 

.  0 

0 

3 

0 

0 

GRAV 

78.4 

48.6 

63.5 

2.4 

86 

14 

36 

30 

94 

0 

0 

0 

0 

.05 

— 

1.03 

.05 

.  0 

0 

1 

0 

0 

GROUSE 

78.6 

37.7 

58.2 

88 

13 

2  7 

24 

204 

0 

0 

4 

0 

.67 

•  1  5 

•  37 

14 

.  0 

0 

4 

MAMER  4  NW 

87.5 

45.5 

66.5 

1.7 

95 

13 

34 

28 

12 

0 

0 

0 

.01 

•  79 

.01 

2 

.  0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

83.9 

49.5 

66.  7 

91 

7+ 

39 

30 

2 

0 

0 

0 

.08 

•  06 

2 

.  0 

0 

2 

° 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

86.0 

50.4 

68.2 

1.6 

04 

6 

6 

B 

0 

0 

0 

.05 

.54 

•  04 

.  0 

0 

2 

0 

0 

IRWIN  2  S 

83.9 

46.8 

65.4 

2.8 

93 

13 

40 

10  + 

30 

2 

0 

0 

0 

1.16 

•  29 

•  35 

7 

0 

0 

ISLANO  PARK  DAM 

79.9 

45.8 

62.9 

3.3 

88 

7  + 

33 

26 

96 

0 

0 

0 

0 

.81 

.51 

•  34 

.0 

0 

5 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

79.9 

47.6 

63.8 

-  1.1 

87 

13 

42 

11  + 

51 

0 

0 

0 

0 

.84 

.09 

•  44 

2 

.  0 

0 

7 

0 

0 

MACKAV  RS 

81.4 

45.5 

63.5 

-  1.6 

88 

1 

35 

25 

60 

0 

0 

0 

0 

•  55 

.23 

•  0 

0 

4 

0 

0 

MALAD 

88.1 

52.6 

70.4 

2.3 

94 

19 

}}* 

0 

13 

0 

0 

0 

•  26 

.69 

.13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

89.4 

47,9 

68.7 

95 

8+ 

39 

11  + 

3 

15 

0 

0 

0 

.15 

.08 

2 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MAY  RS 

82.4 

42.5 

62.5 

-  2.1 

91 

7 

89 

3 

0 

0 

0 

1  .08 

.36 

.60 

* 

.0 

0 

4 

1 

0 

MC  CAMMON 

88.3 

48.6 

68.5 

95 

13 

4 1 

2  5 

0 

13 

0 

0 

0 

.15 

a  12 

1 4 

•  0 

o 

2 

0 

o 

MINIDOKA  DAM 

85.5 

55.7 

70.6 

94 

6+ 

45 

25 

1 

10 

0 

0 

0 

.04 

.04 

16 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

0.8 

37 

25 

1 

0 

0 

0 

2 

o 

OAKLEv 

85.5 

49.9 

67.7 

-  1,6 

93 

19 

40 

30 

26 

10 

0 

0 

0 

.91 

•  31 

.47 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

PALISADES  DAM 

83.8 

48.2 

66. OM 

91 

13 

4  2 

2  5 

17 

o 

g 

o 

.84 

.37 

2 

T 

0 

6 

0 

0 

PAUL     1  E 

//R 

87.3 

50.0 

68.7 

0.3 

97 

8 

13 

0 

0 

0 

•  04 

•  35 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP 

87.1 

53.0 

70.1 

0.0 

96 

13 

44 

25 

I 

.78 

.06 

.34 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

87.7 

50.4 

69.  1 

1,2 

93 

19 

42 

11 

1 

11 

0 

0 

0 

1.35 

.35 

.47 

1 

T 

0 

6 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

85.  8 

45.6 

65.7 

95 

13 

36 

25 

34 

9 

0 

0 

0 

.18 

.15 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

RUPERT 

89.  7 

50.9 

70.3 

1.7 

98 

14 

40 

25 

16 

0 

0 

0 

.01 

.40 

.01 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

85.6 

44.4 

65.0 

0.8 

94 

7 

37 

25 

33 

6 

0 

0 

0 

.08 

•  48 

.05 

2 

2 

0 

0 

SPENCER  RS 

81  .  5 

43.6 

62.6 

0,9 

89 

7* 

35 

26 

78 

0 

0 

0 

0 

.09 

.90 

.06 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  1  SE 

87.6 

45.8 

66.7 

-  0.6 

97 

19 

39 

26  + 

22 

12 

0 

0 

0 

T 

.50 

T 

2+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

STREVELL 

85.7 

48.1 

66.9 

91 

19 

38 

25 

23 

6 

0 

0 

0 

1  .38 

1.14 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

SUGAR 

85.0 

44.7 

64.9 

1.8 

93 

13 

36 

25 

37 

5 

0 

0 

0 

.40 

.  12 

•  23 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

81.5 

41.3 

61.4 

89 

13 

34 

29  + 

110 

0 

0 

0 

0 

.30 

.25 

2 

2 

0 

0 

DIVISION 

66.2 

1.0 

.38 

.35 

T 

STATE 

66.7 

0.1 

.54 

.04 

T 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

■3 

Day  of  month 

1   1  2 

3 

4      5  6 

7    1    8    1  9 

10  |  11  |  12 

13  I  14  J  15 

16  | 

17  1 

18 

19  |  20  |  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  ST* 

ALPHA  1  NE 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

»SOE«SON  DAM 

ARCO 

.21 
.  J5 

•  05 

•  16 

•  16 

.03 
•  16 

.10 

■  11 

.10 
.03 

.05 

T 

.05 

.08 

.08 

.13 

•  03 

ARROWROCK  DAM 
ASH TOM  l  s 
ATLANTA  1  E 
AVERT  RS 

9ATVIEH  MODEL  BASIN 

•  26 
.20 

•  90 
2. 36 

.91 

■  05 

.02 

•  74 
■  04 

•  92 

.47 

.20 

.10 

T 

T  .04 

•  05 

T 

.03 

T 

•  07 

.14 
•  02 

.71 
.38 

.10 

.01 
.03 

T 

■  25 

■  u 

•  09 

■  02 

•  19 

BIG  CREEK  1  S 
9LA«FOOT 
9LA«FOOT  DAM 
'9LISS 

.WISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1.92 
.36 
.36 
.00 
.10 

•  11 
.19 

•  76 
.06 

T 

•  01 

T 

■  21 
.09 

.10 
.02 
.07 

•  19 
.06 

T 

T 

.30 
.03 

.05 
■  02 

T 

jftOISE  Nfl  AP  //R 

"JNGALO*  RS 
PURKE  2  NNE 
PJRLE* 

.12 

•  00 
1*32 
1.06 

•  03 

.06 

.02 
T 

.03 

.70 

•  26  T 

.09 
.21 

.05 

■  02 

■  02 

.03 

.2* 
•  15 

.02 
.16 

T 

.26 
.01 

.12 

.03 

■  03 

T 

■  03 

.01 

T 

kuRVEY  FACTORY 

Hurley  caa  ap 

tALOWELL 
iTAMeBIDGE 

TASCADE  1  NW 

•  06 

•  16 

•  33 
.17 

•  47 

T  T 
T  .01 

T 

T 

.01 

.05 

T 

.06 
.09 
.21 

T 

.03  T 

.19 

•  01 

.01 

T 

T 

■  06 

■  08 
.10 

■  05 

T 

■  08 

T 

.16 

T 

•  03 

TENTERviLLE  ARBAUGM 
.:  HALL  IS 
-Illy  bap  TON  PLAT 

:la»k  fork  i  ene 

t malt  blackbird  mine 

1 

•  93 

•  44 
.36 

1.37 
.62 

T  .21 
.09 
•  21 

.12 

•  01 

•  10 

•  17 

.32 
.19 

•  99 

•04     .08  .04 
■  05  T 

T 

•  07 

T 
T 

•  96 

T 

T 

.09 

.02 

•  06 

•  52 

•  05 

T 

.05 

.19 

•  06 

•  li 

.06 

,;0£im  0  ALENE  CAA  AP 
,0£UR  0  4LENE  RS 
OHM 

bTTONKOC^ 
fOONClL 

1.11 
1.22 

.40 
1.29 

.99 

•  06 

T 

•  34 
.12 
.09 

.06 
.02 

.05 

T 

•  14 

.12 

T 

.- 
.  . 

T 

T 

.01 

T 

.09 
.01 
•  03 

•  03 

•  46 

■  67 

■  38 

•  23 

T 

•  01 

■  09 

■  03 

■  39 
T 

.31 

•  32 

•  01 

T 
I 

•  26 

T 

■  01 

•OUCM  2  NNM 
fAOVOOO  OAM 

',€ER  FLAT  OA- 

IIIM 

.20 

•  47 

•  21 

•  99 

•  95 

•  32 

•  09 

•  03 
.31 

.03 
.03 
.43 
.02 

■  03  T 

.01 

■  03 

•  03 

•  09 

T 

•  02 

T 

T 

.10 
.07 
.07 
.27 

.02 
.02 

•  06 

.02 
■  03 

•  01 

,08 

[JfiOIS  CIP  STA 
M»0IS  CAA  AP 
V  CITY 

•  14 

•  06 
1.19 

.01 
.04 
T 

T 

.61 

T 

T 

.29     T  T 

T 
T 

■  05 

T 

•  04 

•  04 

•  04 

.26 

•  01 

■  16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

■3 

Day  of  month 

To 

1 

2  1 

3 

4 

5  6 

7    1  8 

9 

10  |  11 

12 

13  |  M 

15 

16 

17  | 

18 

19     20  21 

22 

23  1 

24 

25  J 

26 

27 

28  J 

29  | 

30 

3 

ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 

FENN  RS 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

1.25 

•  10 
T 

•  BO 

•  35 

.10 
T 

.16 

•  21 
■  33 

•  13 

T 

.25 

.02 

•  OS 

T 

.68 

T 

.21 

•  03 

.04 

T 

.0  1 
■  12 

.07 
T 

.01 

.  08 
T 

.06 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRANO  VIEW 

•  16 

T 

■  03 

•  41 

•  05 

.02 
•  10 

•  01 

.21 

•  05 

•  10 

T 

•  02 

•  01 

7 

•  12 

■g 

GRANGEVILLE 
GRAY 

HA  1  LEY  AP 
HAMER  4  NW 

•  73 
.05 

•  67 
T 

•  01 

•OS 

•  05 

•  24 

•  01 

•  07 
.04 

T 

T 
T 

•  37 

T 

•  02 

•  30 

•  06 

.03 

•  17 

.05 

HAZELTON 
HIUL  CITY 
HOLL I STER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

•  11 

•  00 

•  26 

•  20 

•  55 

•  09 
.26 

.02 
T 

.03 

•  20 
.12 

T 

.14 

T 

T 
T 

.26 

IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 

•  14 

•  06 

•  05 
1.16 

•  81 

•  10 

T 

•  06 

T 

•  34 

•  19 

T 

.02 

T 

•  34 

T 

■  oe 

T 
T 

T 

.10 

•  04 

•  21 

.02 

.35 

.05 

•  04 

•  03 

•  01 

T 

.16 

JEROME 

K  AM I  AH  1  NE 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

•  01 
.77 

1.21 

•  78 

T 

T 

T 
T 

.02 
T 

T 

.27 
.05 
.07 

T 

T 

.  15 

.07 

•  02 

T 

T 

.03 

.32 
.36 
•  46 

T 

.46 

.04 

T 
T 

.07 
.03 
.19 

T 

.03 
.03 

.07 

T 
T 

T  -I 

.  c 

T 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP  R 
LIFTON  PUMPING  STA 
MACKAY  RS 
MALAD 

•  92 
1*00 

•  84 
.55 

•  26 

•  07 

T 

.44 
•  00 

T 
T 

.15 
•  40 

T 

.05 
.02 

.04 

T 

.03 
.01 
T 

T 

.05 

T 

•  05 
.13 

•  13 

.06 
.0". 

.02 
•  02 

T 
T 

.  56 
,64 

T 

.01 

.20 
.15 

.01 
.02 

•  07 
.10 

7 

T 

.01 

T 

T 

MALAD  CAA  AP 

MAY  RS 

MC  CAMMON 
MERIDIAN    1  W 

.15 
1.08 
2.01 
.15 
.05 

T 

•  08 
.60 
T 

.04 

T 
T 
1.31 

•  03 

•  01 

•  28 
.14 

T  T 

•  12 

.07 
.05 

.19 

T 

T 

•  43 

T 

.07 

.01 

T 
•  0 

MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  rs 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

.32 

•  04 

•  73 
1.27 

.09 

.55 

•  06 
.08 

T 

.07 

•  40 

•  09 

•  02 

.01 

.20 
•  04 

T 

T 

•  12 
■  58 

T 

.19 

7 

.01 

.01 

m'jlL AN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NE2PERCE  2  E 
OAKLEY 

1.86 
■  07 
1.47 
U38 
•  01 

•  40 

■  04 
•  47 

•  41 
T 

1.18 
■  18 
.02 

T 

.01 
.05 
.12 

•  37 

•  03 

.20 

.02 

■  02 

•  15 
T 

T  T 

•  01 
.01 

•  58 

■  21 

•  62 

•  01 
.06 

.01 

.03 
.19 

.01 
.01 

.03 
.21 

.01 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  4  S 
OROF I  NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 

1.11 

•  09 
1.06 

•  84 

•  09 

T 

.37 
T 

■  56 
.06 

T 

.06 
•  13 

.03 
T 

.02 
.01 

T 

T 

.32 

•  37 
■  06 

•  08 

•  06 

.02 

•  02 
.57 

.09 

.01 
.09 

T 

.06 

.10 
.10 

T 

PAUL   1  E 
PAYETTE 

PINE  2  SSW 

POCATELLO  WB  AP  //R 

•  04 

•  11 
1*61 

T 

.78 

T 

T 
T 

.03 

T 

.09 

T 

.40 

■  05 

.10 

.31 

T 
T 

•  34 

T 

■  01 

T 

.08 
•  60 

T 

T 

.  14 

.25 

•  04 

•  04 

T 

T  1 

•0 
•  0 

PORTHILL 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

2.44 
1.35 
2.42 

•  18 

•  05 

•  47 

.40 
.15 

.21 

.23 

■  40 
.57 

•  50 
■  18 

.04 

T 

.13 

.10 

•  03 

•  05 

T 

T  T 

•  59 
.58 

.10 

.10 
•  02 

•  15 
.81 

•  60 

•  03 

RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

•  79 

•  01 

•  08 
1*05 

.33 

T 

•  05 

•  15 

•  15 
.01 

T 

•  11 

.15 

•  11 

T 

.02  .31 

•  04 

•  03 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  37 

■  37 
.04 

.07 

■  03 

•  02 

.04 

.16 

SANDPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 
ST  1 6NITE 

1.33 
.04 
.09 
T 

1*00 

T 

T 
T 
T 

.02 
.58 

.13 
T 

.06 

•  38 

•  03 

T 

.06 

.01 
T 

T 

.08 

T 

•  d» 

•  60 

.25 

•  02 

•  09 

T 

•  0 

STREVELL 
SUGAR 

SWAN  FALLS  PH 
TETONI A  EXP  STA 

1*38 

•  40 

•  04 

•  32 
.30 

•  10 

1*14 

T 

.25 

.02 

•  04 
■  32 

■  14 

.12 

T 

•  03 

T 

T 

■  23 

T 

.05 

T 

T 

T 
T 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

.13 
•  09 
1.35 
1*49 

•  02 

•  08 

•  02 

T 

•  08 

T 

T 
T 

•  06 

.17 
.19 

T 

.02 

•  06 

•  16 

.05 

T  T 
T 

.09 

T 

.05 

•  01 

T 

T 

•  81 
.17 

.72 

T 

•  02 

•  17 

•  08 
.13 

T 

.03 

T 

T 

WEISER 

WINCHESTER  1  SE 

•  07 
.85 

.05 

.07 
•  48 

T 

•  05 

•  10 

.17 

7 

f 
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DAILY  TEMPERATURES 
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■^»=-=  

Station 

Day  pf  Month 

E 

| 

2 

3 

4 

5 

7  j 

y 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

31 

< 

ABERDEEN   EXP  STA 

MAX 

89 

80 

84 

83 

89 

91 

92 

89 

69 

86 

84 

93 

B5 

69 

89 

87 

91 

90 

91 

91 

88 

89 

64 

85 

85 

8*. 

84 

82 

64 

84 

B7 

5 

Ml  N 

53 

60 

49 

63 

4*. 

45 

45 

56 

50 

52 

43 

39 

47 

54 

52 

51 

50 

49 

46 

47 

49 

51 

43 

42 

39 

40 

40 

47 

49 

49 

52 

4B 

i0 

*L  p";'    1  NE 

MAX 

8  3 

76 

86 

86 

79 

77 

76 

81 

89 

9  - 

81 

81 

60 

70 

B  3 

1 

Ml  N 

43 

47 

40 

36 

35 

3  5 

35 

49 

32 

30 

32 

32 

41 

40 

39 

H  1 

26 

17 

\  I 

17 

3H 

ifl 

I  6 

g 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

MAX 

85 

84 

66 

85 

90 

93 

93 

92 

87 

85 

86 

93 

9ft 

91 

86 

85 

67 

49 

89 

6*. 

84 

u 

MIN 

64 

59 

52 

47 

52 

47 

65 

56 

55 

43 

46 

54 

58 

53 

!  ** 

s  1 

2 

ANDERSON  DAM 

MAX 

95 

86 

87 

86 

94 

100 

98 

9ft 

67 

87 

90 

99 

95 

93 

97 

98 

87 

84 

7  ^ 

AO 

78 

7n 

7Q 

88 

89 

2 

MIN 

5  * 

63 

56 

53 

54 

5  7 

56 

59 

52 

57 

53 

53 

64 

81 

6  2 

56 

60 

61 

60 

55 

54 

54 

_  ^ 

47 

49 

5  1 

56 

.  . 

41 

59 

6 

ARCO 

MAX 

B7 

76 

82 

81 

86 

89 

90 

Bfl 

82 

82 

89 

91 

86 

86 

87 

g  [ 

87 

6 

87 

77 

77 

_ 

7  7 

77 

B4 

7 

M  I  N 

49 

57 

45 

49 

44 

46 

41 

48 

44 

41 

39 

46 

49 

47 

45 

48 

43 

4 1 

46 

37 

38 

39 

36 

36 

B 

51 

46 

(,  7 

44 

3 

ARROW  HOCK  DAM 

MAX 

94 

69 

87 

85 

94 

97 

99 

83 

8ft 

83 

90 

99 

95 

94 

J8 

94 

95 

97 

103 

68 

-6 

84 

88 

69 

84 

75 

kO 

78 

73 

78 

^  B 

1 

MIN 

56 

59 

56 

50 

54 

56 

9ft 

59 

53 

50 

52 

52 

55 

62 

62 

5d 

55 

56 

00 

54 

52 

52 

52 

52 

43 

51 

50 

51 

53 

52 

50 

93 

9 

ASHTON   1  S 

MAX 

Ej  S 

1-1 ; 

^n 

ft 

f  \ 

^0 

74 

7  6 

B 

6 

MIN 

Ig 

$0 

48 

49 

47 

50 

Jz 

44 

a  E 

ftA 

43 

43 

49 

3 

ATLANTA   1  E 

MAX 

76 

7  5 

80 

83 

85 

B4 

76 

87 

ft4 

ftl 

no 

77 

7rt 

7rt 

70 

I? 

AS 

77 

5 

MIN 

q  ? 

g  ? 

■  * 

tft 

17 

tA 

bfl 

1 

AVER*  RS 

MAX 

a  j 

QO 

Oft 

89 

96 

97 

" 

78 

ft? 

89 

Q  1 

Q7 

OA 

nn 

AA 

94 

A7 

7R 

7  q 

7«i 

OA 

f  2 

»  0 

-.7 

MIN 

39 

Jj  ' 

49 

51 

E7 

**  f 

5  3 

47 

6 

BAVVIEN  MODEL  BASIN 

MAX 

B  Z 

82 

aa 
80 

A  L. 

OA 
I 

81 

80 

92 

9 1 

9  0 

fiA 

87 

6  - 

- 

- 

_ 

. 

Aft 

_ 

It* 

Ml 

4 

MIN 

43 

42 

47 

48 

47 

*  * 

59 

44 

45 

44 

44 

44 

4  7 

45 

44 

48 

45 

50 

53 

52 

38 

42 

52 

52 

44 

49 

51 

b  j 

47 

7 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

86 

78 

76 

73 

81 

88 

90 

85 

77 

71 

83 

89 

BO 

86 

89 

81 

85 

83 

91 

83 

83 

81 

83 

37 

69 

59 

70 

7  1 

69 

82 

82 

79 

7 

MIN 

29 

44 

40 

36 

33 

33 

33 

34 

31 

33 

26 

30 

55 

39 

34 

41 

32 

33 

34 

33 

31 

33 

36 

31 

27 

30 

29 

32 

32 

30 

32 

33 

2 

BLACK  FOOT 

MAX 

i 

96 

^7 

?z 

t\ 

9^ 

In 

V? 

ft 

et 

f? 

Bl 

2 

MIN 

56 

48 

53 

45 

47 

5  5 

<17 

b  7 

4 

BLACK FOOT  DAM 

MAX 

69 

79 

76 

86 

88 

Q  S 

82 

73 

78 

8ft 

g  'j' 

B  2 

86 

ftA 

_ 

79 

fl«i 

ftl 

ftl 

70 

7Q 

Bl 

91 

7 

MIN 

47 

54 

38 

44 

36 

36 

5  2 

39 

45 

36 

, 

49 

40 

42 

41 

41 

39 

44 

41 

37 

42 

33 

42 

41 

38 

40 

8 

BLISS 

MAX 

9 1 

94 

90 

_  _ 

95 

95 

97 

95 

=*s 

90 

88 

B  B 

93 

86 

85 

86 

83 

8C 

75 

80 

9  7 

>0 

1 

M  I  N 

54 

64 

58 

48 

49 

58 

53 

64 

49 

52 

53 

1  51 

00 

65 

59 

6  7 

54 

56 

60 

5 1 

50 

45 

bl 

5 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

94 

96 

66 

96 

99 

96 

g  I 

88 

92 

104 

99 

95 

1  Q  Q 

g  g 

101 

106 

101 

88 

B  6 

68 

87 

66 

79 

■  9 

76 

77 

91 

S 

M I N 

52 

57 

51 

56 

6  0 

57 

bb 

46 

55 

56 

61 

64 

62 

55 

62 

6  2 

58 

52 

51 

54 

46 

54 

51 

S>3 

53 

53 

i  2 

55 

1 

BOISE   WB  AP 

MAX 

93 

93 

85 

84 

91 

95 

92 

86 

83 

89 

99 

94 

94 

99 

92 

89 

96 

1  0  0 

87 

84 

84 

86 

68 

83 

78 

77 

78 

72 

74 

BO 

96 

B 

MIN 

51 

63 

56 

51 

56 

59 

57 

59 

51 

52 

54 

64 

61 

62 

64 

64 

58 

63 

67 

63 

52 

52 

55 

50 

47 

53 

46 

52 

52 

51 

b  i 

96 

2 

BUHL 

MAX 

79 

90 

85 

88 

94 

92 

90 

86 

86 

95 

9  2 

89 

B  ^ 

89 

B9 

B 

MIN 

59 

64 

66 

52 

55 

61 

59 

61 

56 

56 

54 

57 

6  i 

65 

6 1 

61 

56 

62 

64 

57 

57 

55 

55 

47 

54 

50 

53 

50 

11 

5  7 

2 

BUNGALOW  RS 

MAX 

95 

9 1 

96 

9  7 

93 

102 

104 

98 

84 

65 

85 

81 

74 

72 

72 

7  1 

74 

82 

9  J 

Bfl 

7 

MIN 

40 

46 

53 

56 

43 

4  1 

52 

46 

47 

49 

46 

47 

**c 

45 

4g 

57 

51 

48 

51 

55 

49 

-.  r 

50 

47 

46 

49 

5 1 

46 

52 

47 

47 

48 

2 

BURKE   2  NNE 

MAX 

74 

8  0 

79 

74 

76 

8  4 

84 

79 

6  0 

7  0 

76 

8  0 

7  g 

a? 

B  B 

g  g 

76 

86 

B  9 

91 

88 

72 

74 

74 

61 

58 

36 

6  2 

63 

66 

6  B 

75 

4 

MIN 

54 

44 

44 

43 

54 

39 

39 

42 

43 

39 

46 

41 

3  ft 

41 

39 

41 

43 

^ 

BURLEv 

MAX 

89 

88 

60 

88 

87 

94 

96 

4^ 

90 

OP 

ft? 

9 1 

Bfi 

99 

gl 

95 

92 

91 

93 

86 

86 

rtf 

89 

B 

M I N 

6  0 

62 

5 1 

54 

52 

60 

53 

A3 

50 

57 

5  0 

59 

56 

&  b 

54 

56 

54 

5  1 

5  5 

43 

52 

50 

55 

5  b 

54 

5 

BURLEY  FACTORY 

MAX 

88 

90 

78 

84 

84 

92 

93 

95 

88 

90 

60 

68 

95 

96 

91 

92 

93 

88 

92 

94 

90 

Bfl 

85 

92 

78 

82 

65 

82 

82 

73 

83 

87 

5 

MIN 

56 

59 

49 

50 

46 

58 

46 

54 

46 

55 

43 

4ft 

52 

55 

55 

57 

56 

52 

5fi 

49 

51 

46 

49 

37 

44 

44 

44 

50 

42 

50 

49 

9 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

?b 

^0 

fa 

86 

^7 

96 

94 

94 

94 

90 

93 

9  6 

f  0 

64 

z!q 

92 

f  A 

85 

81 

■  ^ 

73 

9^ 

9 

MIN 

a  \ 

ft7 

ftA 

i7 

&a 

tfc 

zl 

58 

17 

b  C 

4 

CALDWELL 

MAX 

Q  1 

fti 

0? 

Aft 

H7 

OA 

96 

Qfl 

98 

92 

91 

96 

9  6 

91 

85 

87 

87 

74 

82 

78 

79 

79 

77 

81 

68 

1 

MIN 

54 

60 

49 

52 

61 

56 

5g 

*n 

ftA 

AA 

59 

52 

51 

6  2 

66 

64 

6/ 

53 

40 

53 

48 

49 

53 

52 

^  1 

54 

4 

CAMBR IOGE 

MAX 

95 

97 

9  1 

84 

94 

9  7 

95 

g  5 

87 

88 

95 

95 

an 

98 

95 

92 

98 

9  7 

90 

92 

B  o 

86 

82 

80 

75 

80 

75 

76 

84 

"9 

7 

MIN 

43 

49 

42 

47 

42 

5  0 

_ 

46 

49 

52 

48 

48 

46 

42 

43 

40 

42 

37 

1 6 

44 

6 

CASCAOE  1  NW 

MAX 

If 

4 «! 

? 

77 

0 

n  7 

^n 

B  7 

85 

93 

®? 

79 

78 

ft? 

78 

70 

65 

f  f 

T  1 

ec 

9 

M  I  N 

1 

* 

IO 

7 
1 

46 

46 

49 

41 

50 

' 

45 

44 

43 

32 

44 

1U 

39 

41 

44 

43 

44 

44 

0 

CHALL  I  S 

MAX 

87 

82 

82 

79 

81 

89 

92 

95 

81 

74 

83 

92 

86 

85 

83 

62 

85 

6b 

69 

85 

82 

86 

81 

77 

75 

77 

74 

69 

60 

83 

a  2 

5 

MIN 

50 

63 

48 

49 

47 

49 

50 

41 

48 

44 

46 

52 

61 

52 

56 

45 

50 

46 

50 

47 

51 

49 

46 

39 

42 

44 

43 

49 

42 

42 

48 

3 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

" 

LZ 

?o 

I? 

^6 

84 

It 

tfi 

^jj 

6^ 

?4 

t? 

&i 

77 

2 

M I  N 

40 

46 

17 

14 

i« 

47 

40 

« 

?ft 

29 

11 

40 

it 

1? 

j  7 

CLARK  FORK   1  ENE 

MAX 

OL. 
*  t 

Oft 

?i 

7A 

AA 

7? 

7 

a 

9  0 

9 1 

94 

oa 

07 

Ql 

OO 

ft 

7fi 

Ia 

71 

7A 

Ia 

7  1 

7ft 

7A 

7A 

84 

t 

MIN 

7 

L.  5 

42 

0  \ 

'  53 

45 

42 

46 

53 

47 

38 

45 

49 

45 

45 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

fiO 

f? 

77 

70 

IT 

^1 

70 

B  0 

76 

77 

77 

81 

82 

79 

76 

?! 

64 

67 

60 

6  B 

61 

60 

74 

73 

8 

MIN 

41 

40 

LA 

I A 

, 

-Q 

_  . 

10 

41 

6 

COEUR   D  ALENE   CAA  AP 

MAX 

82 

87 

91 

7  ft 

85 

92 

87 

74 

76 

85 

91 

Bfl 

on 

□  s 

83 

86 

91 

92 

78 

75 

79 

81 

62 

70 

64 

68 

6  6 

75 

76 

80 

6 

MIN 

44 

49 

51 

56 

51 

56 

60 

56 

50 

48 

48 

s  s 

58 

53 

51 

62 

56 

52 

41 

50 

50 

46 

52 

48 

h7 

49 

48 

5  3 

91 

5 

COEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

85 

89 

93 

88 

89 

99 

97 

88 

76 

82 

89 

93 

92 

96 

100 

98 

87 

97 

97 

94 

78 

82 

85 

82 

74 

72 

71 

70 

73 

79 

79 

86 

3 

Ml  N 

44 

44 

51 

58 

61 

51 

61 

52 

52 

46 

49 

51 

52 

48 

48 

66 

52 

47 

55 

52 

54 

45 

54 

50 

47 

54 

53 

49 

51 

47 

51 

51 

1 

CONDA 

MAX 

86 

66 

78 

85 

89 

98 

89 

87 

B  0 

84 

2 

MIN 

u? 

ifl 

47 

16 

17 

40 

t7 

43 

48 

46 

43 

44 

53 

47 

40 

55 

37 

55 

45 

i  9 

40 

41 

40 

44 

3 

COTTONWOOD 

MAX 

82 

87 

85 

85 

94 

85 

76 

Aft 

Oi. 

00 

OA 

82 

85 

94 

97 

84 

75 

82 

78 

69 

70 

74 

67 

61 

64 

73 

78 

81 

2 

Ml  N 

41 

5  5 

47 

48 

49 

5  0 

55 

54 

46 

46 

43 

50 

48 

50 

48 

57 

46 

49 

54 

58 

49 

45 

52 

43 

44 

47 

43 

40 

40 

41 

45 

47 

0 

COUNC  I  I 

MAX 

95 

93 

88 

84 

93 

96 

95 

94 

67 

85 

90 

92 

9  2 

97 

97 

97 

95 

99 

99 

98 

90 

89 

89 

88 

75 

74 

80 

73 

77 

86 

6h 

89 

0 

Ml  N 

55 

6  2 

53 

4  7 

57 

6  2 

52 

52 

46 

57 

57 

57 

55 

56 

62 

56 

59 

49 

45 

43 

46 

b2 

53 

52 

5*. 

5 

5 

DEAOWOOO  DAM 

MAX 

85 

78 

74 

82 

9  2 

90 

6  0 

79 

77 

82 

9 1 

8  7 

87 

69 

8^ 

87 

89 

93 

82 

82 

6  1 

83 

76 

73 

65 

72 

66 

71 

76 

8  0 

81 

2 

MIN 

■  g 

46 

4 1 

36 

35 

29 

38 

33 

36 

34 

40 

46 

43 

43 

38 

39 

42 

41 

35 

36 

37 

37 

27 

35 

32 

j  3 

39 

36 

3  7 

37 

5 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

89 

92 

84 

82 

89 

94 

89 

83 

84 

81 

88 

93 

95 

93 

97 

92 

87 

93 

96 

66 

81 

89 

85 

70 

79 

73 

76 

76 

73 

84 

90 

B9 

4 

MIN 

57 

66 

58 

51 

56 

54 

66 

60 

58 

56 

54 

51 

64 

66 

65 

66 

55 

52 

63 

60 

59 

bO 

55 

53 

42 

55 

49 

55 

55 

3  ) 

^6 

6 

DIXIE 

MAX 

51 

7? 

80 

70 

79 

89 

88 

75 

66 

8 1 

87 

87 

88 

Bfl 

B 

^ 

It 

ii 

tl 

I7 

[  J 

78 

3 

Ml  N 

I 

41 

A I 

39 

3 1 

32 

27 

3  0 

35 

41 

32 

17 

17 

34 

7 

ORIGOS 

MAX 

\ 

A7 

A7 

8I 

A7 

88 

86 

9 1 

85 

82 

70 

79 

Bfl 

91 

85 

H9 

ftl 

ft7 

B4 

an 

69 

Rl 

ft? 

AA 

AA 

ft? 

ftl 

82 

no 

Art 

84 

1 

MIN 

45 

45 

1 

42 

5  J 

55 

45 

39 

4  1 

45 

49 

47 

46 

46 

47 

44 

40 

16 

44 

45 

45 

19 

44 

1 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

an 

68 

8  3 

8 1 

ftK 

85 

88 

92 

g  0 

86 

84 

80 

89 

92 

88 

84 

Y? 

86 

fft 

f  B 

I? 

I? 

AO 

7? 

r  ■ 

64 

5 

MIN 

ft* 

56 

47 

51 

^& 

53 

5? 

56 

45 

52 

5  8 

55 

50 

R  9 

ftA 

ftl 

A 

n  ! 

b\ 

2 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

no 

12 

ft? 
fa 

®® 

?2 

I  a 

82 

AO 

89 

94 

67 

88 

90 

91 

Ha 

00 

r 

88 

85 

87 

80 

82 

B  ' 

fi? 

if 

69 

6 

MIN 

56 

56 

48 

49 

53 

57 

55 

57 

49 

50 

47 

47 

49 

58 

55 

49 

52 

54 

52 

55 

49 

48 

ftA 

50 

40 

43 

46 

50 

ft7 

52 

45 

42 

5; 

6 

ELK  CITY 

MAX 

82 

86 

83 

74 

82 

94 

84 

81 

75 

76 

86 

92 

87 

89 

92 

97 

90 

77 

80 

80 

76 

71 

70 

66 

67 

67 

75 

77 

BO 

6 

MIN 

26 

46 

40 

50 

45 

36 

39 

43 

39 

33 

32 

32 

34 

36 

30 

41 

33 

37 

37 

43 

40 

41 

36 

36 

43 

44 

37 

Ifl 

1 

ELK  RIVER   1  S 

MAX 

82 

83 

8  7 

68 

85 

92 

94 

3  *> 

7  5 

79 

84 

9  0 

90 

91 

95 

It 

f  ? 

95 

95 

I7 

78 

56 

£q 

65 

73 

7  6 

91 

9 

34 

41 

47 

52 

51 

5  0 

48 

5  1 

45 

41 

40 

4  1 

40 

41 

42 

17 

iA 

J  ■ 

to 

at 

43 

3 

EMMET T  2  E 

MAX 

93 

93 

85 

84 

91 

94 

92 

86 

87 

85 

90 

97 

■ 

95 

*? 

™ 

•it 

nn 

A  A 

Art 

83 

AA 

7C 

I7 

5 ' 

B  9 

4 

MIN 

45 

58 

59 

50 

48 

56 

52 

50 

49 

0? 

^7 

AT 

A9 

51 

53 

47 

52 

52 

0 

FAIRFIELD 

MAX 

86 

79 

8  3 

78 

87 

90 

90 

H  B 

83 

^A 

83 

A7 

87 

89 

80 

01 

-  ~ 

85 

? 

n  n 

87 

81 

77 

78 

76 

7j 

84 

3 

MIN 

45 

5  1 

4  3 

4 1 

39 

0^ 

40 

A^ 

40 

** 

AQ 

17 

42* 

9 

FENN  RS 

MAX 

89 

92 

88 

96 

93 

96 

96 

93 

85 

85 

92 

Oft 

97 

Q? 

99 

96 

92 

88 

77 

76 

76 

73 

73 

A? 

0 

MIN 

42 

50 

56 

46 

54 

5  1 

56 

3  6 

52 

50 

47 

7 

47 

0 
49 

49 

47 

52 

50 

51 

57 

53 

49 

52 

5 1 

49 

SO 

50 

Bj  g 

50 

49 

5  .: 

5 

FORT  MALL   IND  AGENCY 

MAX 

88 

87 

83 

90 

94 

94 

93 

86 

85 

84 

94 

97 

95 

90 

88 

90 

91 

89 

92 

90 

87 

90 

87 

86 

84 

84 

82 

82 

84 

■9 

3 

Ml  N 

5  5 

49 

52 

47 

46 

48 

86 

51 

51 

44 

44 

53 

52 

55 

46 

50 

50 

47 

49 

52 

57 

48 

51 

40 

43 

42 

47 

50 

51 

51 

49 

6 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

'J 

"jj 

^? 

8* 

95 

101 

2* 

88 

f  7 

102 

8 1 

7 

Ml  N 

*~ 

*i 

^  3 

46 

47 

51 

49 

45 

35 

45 

40 

49 

4fl 

46* 

GLENNS  FERRY 

MAX 

OA 

ft7 

87 

04 

00 

^  jj 

07 

■ ' 

on 
«!  5 

52 

00 

In 

100 

05 

7? 

07 

82 

85 

83 

85 

80 

71 

81 

9  7 

49 

a 

MIN 

Ah 

«!« 

_  . 

- 

51 

3 

GOOOING  CAA  AP 

MAX 

QO 

8  3 

93 

84 

94 

98 

96 

87 

AO 

89 

A? 

62 

Aft 

0  * 

92 

Q«i 

96 

102 

no 

87 

B5 

91 

74 

83 

82 

7  9 

72 

83 

BB 

4 

MIN 

52 

6  2 

6  C 

At 

66 

6  3 

64 

57 

54 

53 

55 

42 

49 

48 

53 

54 

47 

5  . 

;  6 

4 

GRACE 

MAX 

78 

69 

79 

81 

86 

72 

78 

88 

79 

85 

81 

85 

86 

83 

79 

82 

82 

82 

79 

79 

7  a 

78 

60 

7  9 

9 : 

MIN 

58 

56 

45 

*.6 

43 

42 

45 

58 

45 

52 

41 

43 

46 

53 

63 

45 

49 

47 

45 

46 

51 

47 

44 

57 

41 

55 

47 

45 

46 

43 

43 

47. 

6 

GRAND  VIEW 

MAX 

100 

99 

91 

91 

98 

104 

104 

Bfl 

94 

90 

96 

109 

104 

103 

104 

102 

99 

102 

106 

9ft 

91 

94 

97 

85 

91 

85 

86 

c2 

80 

80 

8^ 

M 

0 

Ml  N 

62 

65 

57 

-Q 

53 

52 

56 

59 

56 

56 

52 

50 

80 

63 

61 

62 

54 

57 

60 

58 

60 

60 

51 

56 

42 

45 

50 

-3 

57 

53 

91 

GQANGE  V I LLE 

MAX 

84 

88 

86 

76 

86 

95 

87 

78 

89 

95 

91 

93 

97 

84 

86 

94 

9B 

61 

82 

60 

62 

73 

70 

69 

66 

64 

75 

9: 

B2 

9 

MIN 

45 

55 

51 

51 

52 

50 

59 

9* 

49 

56 

55 

55 

^3 

63 

53 

51 

60 

60 

50 

54 

45 

47 

48 

47 

44 

44 

44 

41 

-:  . 

7 

GRAV 

MAX 

80 

70 

75 

76 

78 

78 

79 

BO 

81 

82 

84 

85 

84 

86 

B4 

65 

82 

80 

81 

82 

84 

78 

75 

72 

70 

71 

70 

72 

74 

75 

'6 

7  a 

4 

MIN 

5ft 

45 

50 

51 

54 

52 

54 

5ft 

55 

56 

58 

56 

54 

56 

53 

50 

49 

50 

SI 

56 

45 

42 

40 

40 

39 

38 

40 

38 

36 

38 

46i 

6 

">  ROUSE 

MAX 

81 

72 

76 

7" 

81 

82 

83 

Bl 

78 

74 

86 

87 

BB 

80 

78 

79 

82 

61 

83 

82 

81 

7B 

81 

71 

72 

74 

74 

71 

71 

76 

7e 

7fl 

6 

MIN 

*.5 

55 

40 

47 

35 

35 

3ft 

43 

30 

37 

33 

38  40 

47 

-  : 

44 

37 

39 

38 

35 

35 

35 

33 

27 

29 

29 

36 

40 

44 

34 

3C 

37. 

7 

Sm  rtUrtncti  note*  following  Station 


Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-  Continued 


IDAHO 
AUGUST  1953 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Ave] 

HA  I  LEY  AP 

MAX 

ee 

84 

82 

83 

85 

89 

89 

84 

84 

82 

85 

91 

91 

86 

89 

92 

94 

88 

100 

85 

88 

84 

86 

80 

77 

77 

78 

75 

76 

78 

80 

34. ( 

MIN 

54 

57 

55 

57 

48 

49 

48 

51 

5  0 

40 

43 

44 

53 

59 

58 

52 

51 

34 

52 

51 

53 

43 

46 

35 

38 

41 

43 

47 

45 

44 

50 

4  8.1 

HAMER    4  NW 

MAX 

90 

82 

86 

87 

86 

92 

92 

91 

38 

78 

82 

91 

95 

93 

87 

90 

92 

89 

90 

92 

9  0 

86 

69 

82 

87 

87 

84 

63 

82 

84 

85 

87.5 

MIN 

AB 

60 

46 

43 

46 

48 

50 

54 

40 

48 

42 

42 

52 

48 

50 

45 

50 

48 

44 

49 

54 

46 

42 

43 

36 

34 

40 

42 

46 

37 

39 

45«S  i 

HAZELTON 

MAX 

86 

76 

84 

78 

89 

j: 

95 

93 

82 

84 

94 

92 

88 

9  0 

90 

90 

89 

94 

90 

6  5 

81 

87 

86 

62 

81 

77 

76 

76 

62 

79 

6  5.5 

MIN 

52 

57 

49 

48 

47 

51 

47 

53 

5  0 

51 

43 

43 

54 

54 

52 

57 

52 

55 

52 

51 

53 

55 

46 

46 

37 

46 

42 

44 

46 

42 

50 

-9. 1 

HILL  CITY 

MAX 

93 

84 

87 

79 

89 

94 

93 

86 

3  3 

83 

86 

94 

94 

89 

92 

91 

93 

93 

95 

89 

3  7 

85 

68 

87 

78 

76 

76 

76 

72 

78 

83 

66.2 

MIN 

49 

46 

44 

43 

48 

45 

39 

47 

45 

44 

39 

34 

43 

56 

49 

36 

40 

39 

47 

47 

45 

42 

42 

38 

30 

36 

34 

34 

46 

48 

51 

-2  .t 

HOLLI STER 

MAX 

85 

78 

87 

86 

92 

91 

92 

87 

83 

79 

84 

94 

91 

90 

88 

85 

69 

91 

94 

92 

89 

80 

86 

82 

79 

61 

74 

73 

76 

77 

74 

64iS  , 

MI  N 

56 

59 

52 

46 

49 

55 

56 

55 

51 

54 

49 

54 

66 

57 

56 

55 

53 

'•0 

52 

52 

52 

54 

53 

48 

39 

47 

44 

47 

42 

43 

52 

51. £  • 

IDAHO  CITY 

MAX 

93 

88 

86 

82 

90 

96 

93 

90 

85 

83 

87 

98 

97 

94 

95 

91 

93 

95 

97 

92 

6  6 

84 

86 

81 

80 

77 

77 

72 

70 

80 

6! 

87.3  ; 

MIN 

39 

52 

45 

41 

40 

41 

42 

46 

38 

39 

39 

37 

45 

51 

47 

52 

4'1 

43 

45 

43 

40 

40 

39 

41 

29 

39 

37 

3  7 

45 

47 

42 

42.C  j 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

85 

82 

84 

81 

66 

68 

91 

87 

82 

79 

78 

85 

91 

86 

65 

86 

88 

86 

87 

85 

85 

84 

67 

83 

79 

80 

79 

60 

79 

60 

3  0 

63. S 

MIN 

51 

58 

52 

51 

43 

44 

58 

61 

49 

44 

42 

46 

47 

5  3 

53 

51 

52 

So 

53 

62 

52 

46 

46 

56 

39 

40 

41 

47 

51 

46 

43 

49.5  ' 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

88 

73 

85 

79 

90 

94 

93 

89 

65 

80 

62 

88 

93 

88 

86 

91 

93 

6" 

92 

88 

9  2 

84 

89 

80 

82 

82 

92 

81 

61 

84 

86 

66.C 

MIN 

56 

56 

50 

55 

43 

49 

50 

63 

50 

49 

47 

45 

50 

58 

54 

49 

52 

52 

48 

49 

55 

55 

47 

50 

43 

42 

46 

50 

52 

49 

47 

50.4  ■ 

IRWIN  2  S 

MAX 

85 

76 

83 

81 

81 

98 

91 

68 

nr. 

82 

B2 

69 

93 

87 

83 

80 

81 

61 

87 

89 

85 

82 

66 

82 

83 

81 

3  2 

BO 

82 

83 

82 

83.S 

MIN 

49 

55 

5  9 

47 

43 

46 

46 

47 

46 

40 

42 

43 

47 

50 

5; 

48 

50 

50 

47 

50 

51 

53 

43 

47 

40 

47 

43 

42 

46 

41 

-0 

46. E  , 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

82 

70 

72 

73 

79 

84 

68 

85 

81 

78 

76 

82 

88 

•85 

81 

82 

63 

83 

83 

84 

8  2 

79 

81 

76 

76 

77 

77 

75 

76 

80 

60 

79  .S 

MIN 

45 

51 

41 

41 

41 

52 

55 

51 

48 

45 

44 

50 

55 

49 

54 

50 

50 

51 

50 

51 

49 

48 

49 

44 

36 

33 

36 

42 

38 

36 

34 

45.  E 

JEROME 

MAX 

90 

86 

91 

85 

92 

97 

95 

92 

8  6 

86 

88 

97 

94 

92 

95 

90 

93 

95 

98 

94 

86 

85 

90 

82 

83 

84 

81 

80 

75 

81 

32 

88.6 

M I  N 

57 

59 

56 

6  3 

64 

56 

60 

62 

52 

52 

55 

48 

48 

40 

44 

43 

46 

51 

45 

50 

52.4 

KELLOGG 

MAX 

80 

87 

'5  2 

95 

78 

13  9 

99 

90 

75 

76 

83 

89 

93 

92 

95 

100 

84 

87 

100 

98 

80 

78 

82 

85 

61 

64 

65 

69 

71 

75 

8'.' 

83.7 

MI  N 

41 

47 

57 

58 

50 

51 

56 

57 

48 

50 

48 

47 

47 

47 

49 

63 

51 

49 

52 

63 

54 

44 

49 

52 

46 

50 

51 

46 

50 

51 

43 

50.5  1 

KOOSK I  A 

MAX 

91 

98 

91 

68 

95 

103 

101 

91 

B6 

67 

96 

99 

98 

100 

105 

99 

93 

105 

106 

101 

85 

SB 

B5 

79 

76 

78 

92 

72 

74 

83 

8  0 

91.M 

MIN 

41 

50 

53 

56 

55 

51 

56 

57 

48 

48 

45 

47 

46 

48 

45 

61 

50 

50 

52 

62 

54 

47 

54 

52 

51 

54 

52 

48 

51 

54 

47 

51.1. i 

KUNA  2  NNE 

MAX 

90 

90 

82 

83 

90 

93 

95 

93 

93 

97 

91 

87 

93 

97 

85 

83 

85 

86 

69 

61 

77 

77 

78 

72 

77 

80 

65)5.. 

MIN 

46 

54 

52 

47 

47 

50 

50 

53 

55 

6  2 

59 

46 

57 

53 

53 

51 

49 

47 

51 

38 

46 

44 

44 

52 

48 

47 

50.1. 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

92 

96 

JO 

85 

96 

.  ■  0 

95 

91 

84 

89 

97 

100 

98 

101 

105 

96 

95 

102 

102 

94 

84 

86 

87 

81 

79 

75 

6  0 

77 

78 

87 

8^ 

90.6  | 

MIN 

49 

57 

61 

60 

59 

61 

65 

65 

55 

55 

54 

58 

57 

55 

58 

71 

56 

56 

62 

67 

60 

52 

61 

54 

55 

59 

56 

55 

53 

51 

54 

57.8. 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

89 

94 

8  8 

83 

93 

97 

91 

81 

83 

86 

93 

97 

95 

99 

:  34 

87 

91 

102 

99 

83 

81 

85 

85 

6: 

77 

69 

74 

64 

74 

81 

64 

86.  4.  J 

MIN 

50 

55 

00 

57 

57 

60 

65 

62 

54 

52 

56 

62 

58 

57 

60 

65 

55 

5  8 

63 

6B 

6  1 

50 

59 

51 

51 

55 

53 

53 

52 

49 

53 

06.8 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

81 

68 

77 

78 

81 

84 

65 

84 

64 

82 

78 

8  2 

87 

81 

79 

76 

80 

75 

60 

85 

81 

80 

81 

79 

78 

76 

78 

77 

77 

80 

83 

79.9 

MIN 

55 

52 

47 

46 

43 

46 

48 

53 

50 

48 

42 

42 

45 

52 

51 

46 

50 

53 

44 

46 

49 

50 

44 

42 

44 

56 

48 

46 

46 

45 

44 

47.6, 

MACKAY  RS 

MAX 

88 

83 

7  6 

84 

83 

e  6 

87 

85 

82 

75 

83 

87 

86 

78 

76 

83 

83 

81 

86 

87 

83 

83 

83 

BO 

76 

78 

78 

75 

70 

77 

79 

81.4- 

MIN 

49 

50 

44 

50 

48 

47 

44 

49 

46 

47 

45 

44 

49 

53 

49 

46 

47 

46 

46 

42 

48 

45 

41 

40 

35 

40 

44 

42 

45 

44 

46 

45.5. 

MA  LAD 

MAX 

85 

78 

86 

86 

69 

92 

93 

91 

92 

86 

85 

90 

92 

86 

90 

91 

93 

92 

94 

92 

9  0 

B9 

89 

88 

87 

65 

B6 

84 

82 

83 

86 

68(1. 

MIN 

57 

57 

66 

50 

46 

46 

49 

61 

51 

52 

45 

45 

46 

58 

53 

51 

55 

57 

52 

51 

54 

51 

49 

62 

45 

61 

60 

51 

54 

53 

54 

52.6- 

MALAO   CAA  AP 

MAX 

87 

80 

87 

SB 

92 

9  5 

94 

95 

94 

81 

86 

91 

95 

89 

SB 

92 

94 

91 

93 

93 

93 

88 

91 

9.: 

69 

86 

;7 

36 

83 

85 

87 

39.4 

MIN 

54 

56 

49 

49 

40 

41 

43 

57 

47 

47 

39 

39 

40 

53 

50 

48 

53 

53 

48 

44 

47 

47 

44 

55 

41 

56 

47 

46 

48 

52 

50 

47.5 

MAY  RS 

MAX 

85 

77 

81 

76 

87 

'-:  g 

91 

85 

81 

79 

65 

89 

87 

89 

B3 

85 

85 

84 

90 

90 

85 

83 

83 

76 

76 

75 

79 

71 

67 

80 

82 

82.4. 

MIN 

44 

55 

44 

48 

42 

44 

44 

48 

42 

38 

39 

44 

41 

45 

4  6 

46 

43 

44 

44 

48 

40 

44 

41 

40 

34 

35 

39 

36 

44 

37 

40 

42i9i 

MC  CALL 

MAX 

80 

80 

74 

73 

81 

86 

85 

75 

74 

72 

78 

88 

83 

84 

65 

85 

82 

87 

89 

78 

76 

78 

78 

55 

65 

61 

65 

64 

66 

73 

74 

MIN 

40 

50 

45 

43 

42 

44 

43 

47 

40 

42 

39 

41 

45 

49 

44 

49 

42 

45 

47 

46 

44 

44 

42 

45 

35 

43 

41 

39 

42 

41 

44 

43.3. 

MC  CAMMON 

MAX 

85 

BO 

5  5 

86 

90 

5  1 

93 

90 

9  0 

84 

85 

92 

95 

68 

85 

89 

90 

6  9 

94 

91 

93 

92 

90 

85 

86 

86 

86 

85 

87 

87 

85 

"VI. 

MIN 

55 

58 

52 

45 

43 

4  3 

44 

52 

46 

60 

44 

42 

46 

53 

54 

49 

53 

53 

53 

46 

50 

48 

44 

54 

41 

46 

46 

46 

49 

46 

46 

48.6  , 

MERIDIAN    1  W 

MAX 

91 

89 

8  2 

82 

91 

jo 

92 

86 

85 

82 

92 

95 

93 

94 

97 

90 

88 

94 

95 

88 

82 

84 

84 

82 

79 

76 

76 

77 

72 

74 

80 

86*1 . 

MIN 

49 

62 

55 

48 

49 

53 

54 

55 

49 

53 

52 

54 

55 

58 

65 

61 

50 

55 

62 

67 

52 

51 

49 

51 

40 

49 

45 

47 

51 

50 

49 

MESA 

MAX 

92 

91 

94 

93 

91 

94 

96 

98 

97 

98 

98 

99 

100 

97 

9  8 

93 

96 

99 

96 

93 

9  2 

90 

86 

78 

72 

77 

76 

74 

78 

81 

85 

90*5. 

MIN 

54 

54 

51 

52 

50 

51 

52 

54 

53 

53 

55 

56 

57 

64 

57 

58 

60 

62 

56 

51 

50 

50 

49 

46 

45 

48 

49 

49 

50 

50 

51 

52*8- 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

87 

74 

8  3 

81 

91 

94 

92 

91 

86 

76 

85 

93 

93 

87 

92 

88 

89 

90 

94 

88 

81 

84 

91 

78 

83 

84 

81 

79 

78 

60 

77 

85.5 . 

M  I  N 

62 

61 

52 

54 

52 

58 

57 

61 

56 

56 

51 

57 

60 

64 

61 

59 

60 

59 

58 

57 

57 

57 

54 

53 

45 

5  1 

48 

50 

53 

50 

54 

5  5 1 J  i 

MONTPELIER  RS 

MAX 

87 

82 

71 

82 

80 

85 

82 

89 

87 

85 

75 

81 

87 

91 

66 

83 

86 

88 

85 

88 

89 

87 

84 

85 

84 

64 

63 

81 

82 

8  2 

84.C  ! 

MIN 

54 

53 

48 

42 

41 

41 

44 

56 

45 

45 

38 

40 

41 

48 

51 

43 

49 

51 

42 

43 

48 

46 

40 

56 

37 

57 

54 

48 

45 

41 

MOSCOW  U   OF  I 

MAX 

84 

89 

86 

79 

87 

93 

65 

83 

76 

.79 

87 

89 

88 

93 

97 

82 

65 

96 

93 

86 

75 

80 

80 

59 

71 

66 

68 

68 

72 

76 

77 

MIN 

47 

49 

-■0 

56 

53 

51 

55 

53 

50 

43 

48 

48 

48 

45 

49 

57 

45 

46 

55 

58 

54 

40 

53 

47 

48 

54 

49 

47 

43 

42 

46 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

99 

90 

94 

89 

98 

104 

100 

98 

95 

91 

94 

105 

105 

100 

102 

99 

101 

102 

105 

101 

92 

93 

95 

91 

88 

88 

87 

85 

76 

82 

90 

94*6  j 

MIN 

56 

70 

56 

49 

52 

62 

53 

61 

54 

52 

50 

54 

57 

63 

63 

64 

56 

61 

60 

60 

54 

54 

54 

53 

44 

45 

45 

49 

44 

52 

55 

54*9  j 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

70 

76 

75 

59 

71 

80 

77 

63 

60 

68 

72 

75 

76 

76 

84 

71 

72 

82 

86 

70 

60 

67 

71 

51 

58 

53 

53 

57 

57 

60 

60 

68  •  1 

MIN 

49 

54 

47 

47 

47 

57 

56 

45 

45 

45 

50 

58 

58 

58 

63 

56 

52 

58 

63 

49 

43 

47 

48 

34 

38 

44 

42 

41 

41 

44 

47 

49*3  | 

NAMPA    2  NW 

MAX 

92 

95 

90 

84 

85 

94 

96 

94 

68 

68 

65 

90 

98 

97 

95 

97 

92 

90 

96 

96 

88 

85 

86 

88 

70 

82 

SO 

79 

77 

73 

79 

88*0 

MIN 

50 

64 

56 

50 

50 

52 

55 

58 

52 

55 

49 

51 

57 

59 

63 

60 

51 

53 

62 

56 

55 

53 

49 

53 

39 

51 

46 

48 

51 

49 

49 

5  3*1 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

86 

88 

83 

78 

67 

5  3 

90 

86 

80 

76 

85 

92 

91 

90 

93 

77 

76 

70 

72 

70 

68 

77 

82,3  \ 

MIN 

35 

50 

44 

48 

45 

43 

42 

47 

38 

33 

34 

33 

41 

45 

38 

42 

34 

43 

41 

40 

41 

39 

NEZPERCE   2  E 

MAX 

81 

88 

86 

78 

85 

95 

85 

72 

76 

79 

86 

92 

89 

90 

96 

80 

84 

94 

97 

80 

79 

79 

78 

69 

70 

69 

69 

63 

65 

73 

77 

8  0  •  8  ' 

MIN 

45 

53 

53 

50 

52 

55 

54 

54 

47 

46 

48 

52 

53 

55 

54 

63 

52 

54 

61 

58 

50 

48 

54 

46 

45 

51 

46 

44 

43 

44 

47 

50*9 

OAKLEY 

MAX 

85 

85 

84 

80 

87 

90 

92 

88 

B6 

85 

84 

92 

90 

92 

39 

90 

91 

90 

93 

85 

83 

81 

91 

88 

80 

80 

81 

78 

71 

82 

77 

85.5  J 

MIN 

54 

56 

50 

4B 

51 

47 

49 

60 

52 

54 

50 

47 

49 

48 

55 

50 

54 

51 

53 

59 

52 

49 

51 

49 

41 

42 

41 

45 

50 

40 

49 

49  •  9  jj 

OBSIDIAN   A  NNE 

MAX 

82 

73 

73 

70 

76 

78 

81 

75 

70 

69 

78 

80 

83 

78 

78 

75 

79 

80 

82 

76 

77 

73 

75 

60 

66 

64 

66 

62 

56 

70 

71 

73*5 

MIN 

42 

52 

36 

36 

34 

34 

36 

40 

29 

31 

31 

31 

37 

45 

44 

43 

34 

38 

36 

45 

32 

33 

34 

41 

24 

35 

29 

29 

38 

33 

33 

36.0  ' 

OLA  A  S 

MAX 

101 

97 

85 

82 

87 

98 

97 

101 

96 

93 

95 

90 

87 

91 

94 

95 

96 

91 

88 

84 

90 

91 

87 

84 

85 

81 

80 

82 

85 

88 

87 

89.9  [ 

MIN 

50 

58 

46 

46 

47 

46 

46 

52 

52 

45 

45 

47 

45 

46 

49 

46 

45 

49 

46 

42 

07 

48 

46 

41 

42 

41 

42 

43 

46 

46 

45 

46.5  \ 

OROFI NO 

MAX 

93 

95 

97 

89 

96 

103 

100 

92 

85 

88 

93 

100 

99 

103 

106 

90 

95 

105 

103 

88 

84 

88 

90 

87 

78 

77 

79 

76 

76 

B5 

8  8 

91.2 

MIN 

45 

51 

53 

57 

57 

55 

59 

62 

51 

50 

50 

50 

jO 

52 

51 

63 

52 

53 

56 

67 

50 

51 

55 

53 

51 

57 

54 

51 

53 

46 

49 

53.4 

PALISADES  DAM 

MAX 

82 

81 

81 

80 

82 

86 

90 

90 

85 

72 

79 

87 

91 

90 

81 

83 

84 

84 

89 

6  9 

83 

85 

81 

83 

81 

82 

81 

82 

84 

85 

83.8 

MIN 

52 

56 

49 

48 

44 

46 

48 

55 

45 

49 

43 

43 

46 

51 

55 

49 

51 

50 

47 

48 

51 

52 

45 

50 

42 

50 

48 

46 

48 

44 

43 

48.2  j 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

89 

92 

82 

83 

92 

93 

93 

93 

85 

83 

87 

92 

96 

97 

99 

94 

93 

:  30 

98 

89 

87 

88 

91 

76 

85 

60 

78 

77 

78 

65 

87 

88.5 

MIN 

50 

58 

57 

50 

52 

51 

50 

60 

52 

53 

50 

47 

58 

63 

57 

62 

53 

53 

61 

58 

55 

52 

49 

50 

41 

54 

46 

48 

52 

51 

57 

53.3  jj 

PAUL  1  E 

MAX 

90 

92 

79 

88 

83 

90 

93 

97 

85 

87 

80 

86 

94 

94 

91 

94 

90 

87 

92 

93 

87 

85 

85 

91 

75 

84 

63 

60 

84 

85 

63 

87.3  jf 

MIN 

58 

59 

48 

51 

45 

5  3 

46 

53 

50 

52 

49 

42 

50 

51 

54 

53 

54 

54 

55 

49 

50 

60 

44 

48 

39 

46 

43 

45 

52 

46 

50 

50*0 

PAYETTE 

MAX 

93 

97 

87 

88 

95 

96 

96 

86 

87 

88 

91 

96 

100 

99 

99 

92 

92 

97 

98 

89 

86 

87 

89 

71 

79 

77 

80 

77 

77 

82 

85 

89.0  1 

MIN 

55 

63 

58 

50 

54 

55 

60 

63 

55 

55 

52 

5  0 

59 

63 

58 

60 

56 

58 

58 

62 

59 

55 

53 

62 

43 

57 

50 

50 

53 

52 

50 

55.7  j 

PIERCE  RS 

MAX 

87 

88 

90 

75 

87 

OB 

94 

66 

76 

78 

87 

91 

90 

92 

98 

95 

65 

96 

100 

92 

77 

80 

79 

75 

70 

70 

67 

67 

67 

75 

78 

83.5 

MIN 

34 

42 

46 

50 

49  46 

48 

51 

41 

43 

39 

41 

40 

40 

40 

53 

45 

43 

45 

53 

46 

40 

46 

44 

42 

47 

45 

43 

45 

40 

41 

4-r  1 

90 

73 

88 

83 

90 

93 

95 

90 

88 

80 

86 

94 

96 

89 

91 

88 

88 

90 

92 

90 

88 

85 

90 

81 

83 

83 

84 

64 

82 

85 

82 

MIN 

59 

59 

50 

52 

48 

46 

51 

67 

60 

56 

48 

48 

56 

61 

56 

51 

51 

53 

50 

52 

54 

61 

49 

53 

44 

48 

45 

52 

55 

53 

54 

f  1  ' 

PORTHI  LL 

82 

87 

83 

76 

85 

91 

92 

67 

70 

81 

87 

90 

89 

88 

92 

90 

89 

91 

90 

89 

65 

83 

85 

60 

72 

79 

BO 

74 

77 

80 

60 

84.1  j 

39 

44 

46 

59 

48 

46 

57 

52 

50 

49 

45 

48 

46 

48 

49 

53 

47 

46 

48 

47 

44 

43 

45 

53 

39 

42 

47 

51 

40 

44 

56 

MAX 

87 

84 

84 

83 

86 

92 

92 

92 

90 

68 

65 

89 

92 

92 

87 

90 

90 

90 

93 

92 

89 

88 

86 

87 

86 

85 

83 

83 

83 

84 

86 

87  7 

MIN 

58 

59 

5! 

49 

44 

45 

48 

57 

49 

55 

42 

43 

43 

57 

55 

49 

53 

54 

49 

47 

51 

53 

45 

55 

43 

60 

54 

49 

48 

49 

47 

50.4 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

81 

85 

88 

84 

63 

93 

90 

85 

70 

78 

83 

84 

87 

90 

94 

88 

B2 

91 

91 

87 

74 

77 

83 

78 

66 

61 

65 

66 

75 

75 

76 

81.0 

MIN 

46 

45 

46*1 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

89 

67 

85 

61 

89 

9  2 

93 

90 

87 

80 

85 

92 

95 

89 

90 

68 

91 

89 

91 

90 

88 

84 

69 

78 

81 

61 

81 

80 

79 

83 

64 

85*8 

MIN 

49 

50 

46 

54 

42 

45 

42 

59 

44 

42 

43 

40 

47 

50 

46 

48 

50 

45 

48 

48 

44 

46 

41 

41 

36 

37 

41 

48 

50 

48 

43 

45*6  | 

RICHFIELD 

MAX 

85 

76 

66 

81 

89 

91 

92 

89 

84 

80 

85 

92 

91 

88 

91 

89 

91 

90 

93 

92 

83 

81 

87 

78 

79 

79 

80 

76 

73 

62 

77 

84.9 

MIN 

51 

51 

06 

48 

49 

59 

51 

52 

46 

46 

44 

45 

51 

6  1 

59 

63 

56 

54 

55 

55 

50 

46 

47 

45 

39 

43 

46 

45 

50 

44 

51 

50*3 

RIGGINS  RS 

MAX 

89 

95 

91 

83 

94 

10  3 

102 

66 

88 

84 

96 

103 

98 

99 

104 

101 

93 

99 

106 

104 

84 

89 

90 

90 

80 

69 

87 

72 

75 

87 

87 

91*9 

MIN 

54 

64 

59 

50 

52 

61 

61 

66 

57 

56 

56 

62 

65 

66 

62 

62 

59 

60 

69 

61 

63 

48 

54 

44 

50 

67 

53 

55 

55 

54 

56 

53*1 

RUPERT 

MAX 

B8 

89 

78 

87 

89 

50 

97 

96 

90 

91 

82 

9  3 

96 

98 

95 

93 

94 

8g 

95 

95 

94 

87 

87 

97 

78 

69 

90 

36 

79 

77 

85 

89.7 

MIN 

56 

58 

50 

48 

46 

57 

48 

57 

54 

53 

45 

45 

54 

57 

55 

56 

56 

57 

54 

50 

52 

52 

47 

49 

40 

47 

44 

45 

50 

44 

50 

50.9 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

89 

72 

85 

79 

67 

89 

94 

89 

87 

79 

60 

88 

92 

87 

35 

87 

91 

91 

88 

65 

90 

92 

87 

81 

83 

83 

84 

82 

82 

84 

63 

85*6  | 

MIN 

48 

58 

45 

49 

41 

42 

44 

41 

39 

40 

38 

41 

44 

49 

55 

46 

45 

45 

44 

47 

47 

47 

42 

46 

37 

41 

40 

46 

47 

41 

40 

44.4  ■ 

SAINT  MARIES 

MAX 

86 

87 

92 

91 

B9 

97 

97 

96 

83 

81 

88 

92 

92 

93 

97 

96 

96 

9  5 

97 

95 

92 

82 

85 

82 

79 

72 

71 

70 

74 

78 

79 

87.2 

MIN 

37 

42 

50 

51 

50 

48 

52 

51 

45 

46 

44 

44 

45 

43 

45 

52 

45 

54 

50 

57 

50 

40 

42 

48 

44 

51 

50 

42 

50 

42 

43 

SALMON 

MAX 

91 

76 

87 

82 

85 

93 

101 

93 

86 

77 

88 

97 

92 

93 

90 

89 

89 

90 

95 

96 

91 

87 

90 

76 

78 

70 

79 

79 

75 

90 

90 

86*9 

MIN 

43 

56 

51 

50 

45 

46 

44 

46 

48 

45 

39 

41 

45 

51 

47 

57 

44 

46 

43 

45 

47 

45 

48 

39 

35 

35 

35 

38 

48 

39 

45 

44*7 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

80 

82 

89 

79 

80 

90 

88 

74 

73 

79 

84 

90 

87 

87 

89 

83 

85 

87 

90 

78 

75 

80 

81 

76 

62 

58 

68 

69 

74 

76 

77 

79.7 

MIN 

37 

40 

46 

62 

51 

48 

56 

55 

50 

45 

45 

46 

42 

44 

47 

54 

48 

44 

54 

59 

49 

40 

43 

52 

41 

51 

52 

50 

49 

44 

50 

48.2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


IDAHO 
AUGUST  1953 


SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 
STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON  I  A   EXP   ST  A 
THREE  CREEK 

TWIN  FALLS   2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WE1SER 

WINCHESTER   1  SE 


Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 2 

13 

14 

1  S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28  | 

2H 

30 

31 

MAX 

91 

78 

80 

82 

92 

94 

95 

85 

85 

79 

87 

95 

02 

69 

03 

91 

94 

92 

96 

86 

80 

70 

61 

82 

80 

78 

72 

82 

82 

86>3 

HIN 

53 

62 

57 

49 

53 

61 

51 

53 

47 

52 

57 

55 

58 

65 

56 

62 

63 

55 

52 

51 

50 

41 

43 

43 

47 

51 

45 

54 

53.1 

MAX 

83 

73 

7? 

78 

82 

8fl 

69 

86 

82 

72 

78 

84 

89 

84 

83 

83 

85 

66 

84 

86 

84 

63 

93 

ec 

77 

78 

78 

76 

79 

78 

80 

81.5 

MIN 

48 

50 

5  2 

45 

43 

42 

43 

30 

30 

36 

35 

38 

49 

50 

43 

39 

43.6 

MAX 

90 

t  \ 

*n 

fli 

QO 

3 

OS 

QO 

fin 

85 

89 

AA 

93 

90 

93 

89 

80 

83 

84 

87.6 

MIN 

** 

5  3 

7? 

-J  t 

* 

40 

Z 

5 1 

50 

o** 

46 

49 

40 

45 

43 

39 

39 

39 

45 

47 

47 

45.8 

MAX 

79 

76 

83 

t 

Vi 

73 

I? 

84 

85 

82 

85 

85 

78 

75 

77 

70 

66 

b  if 

65 

66 

65 

75 

75.9 

MIN 

39 

zl 

-  D 

17 

7 

i7 

oi 

40.7 

MAX 

78 

?i 

AA 

on 

*? 

91 

6  3 

j  c 

85.7 

MIN 

■  A 

54 

50 

47 

44 

46 

53 

5  0 

50 

40 

48 

56 

57 

5  D 

51 

44 

48 

5  C 

48 

42 

44 

*' 

41 

46 

46. 1 

MAX 

85 

72 

85 

78 

68 

90 

92 

86 

82 

79 

80 

67 

93 

87 

87 

88 

00 

91 

86 

87 

87 

83 

87 

82 

82 

83 

■J  2 

83 

ej 

84 

84 

85.0 

MIN 

46 

57 

47 

55 

39 

44 

43 

50 

42 

42 

42 

41 

49 

56 

45 

40 

49 

43 

44 

45 

46 

41 

45 

36 

39 

38 

40 

47 

42 

42 

44.7 

MAX 

87 

79 

65 

79 

84 

86 

85 

86 

81 

80 

80 

B  9 

89 

87 

83 

83 

85 

86 

86 

83 

82 

81 

'81 

70 

73 

74 

73 

7 1 

67 

76 

80 

81.4 

MIN 

37 

5  3 

36 

35 

32 

32 

32 

39 

2  i 

3 1 

32 

33 

34 

38 

45 

43 

36 

36 

36 

35 

33 

33 

34 

32 

28 

28 

29 

36 

44 

34 

39 

35.3 

MAX 

97 

97 

B  Q 

90 

98 

99 

99 

90 

->  0 

90 

96 

105 

102 

102 

103 

96 

105 

102 

J9 

01 

9  2 

91 

90 

83 

82 

75 

63 

86 

93.7 

M  IN 

67 

65 

61 

55 

60 

62 

68 

66 

64 

62 

60 

72 

65 

60 

7n 

70 

° 

64 

69 

56 

50 

60 

60 

62.2 

MAX 

85 

70 

B  0 

83 

65 

79 

81 

86 

82 

76 

B4-' 

89 

80 

92 

84 

84 

81 

82 

84 

83 

82 

84 

82 

79 

79 

33 

79 

78 

81 

77 

81.5 

MIN 

57 

53 

44 

41 

43 

39 

40 

44 

39 

38 

38 

39 

43 

38 

41 

41 

n? 

36 

34 

35 

34 

41.3 

MAX 

86 

84 

)IS 

84 

90 

91 

95 

69 

90 

78 

88 

95 

93 

66 

80 

A7 

00 

OO 

? 

67.8 

MIN 

38 

44 

40 

32 

38 

30 

36 

39 

31 

31 

33 

37 

54 

45 

36 

34 

37 

Rn 

36 

38 

3 

i  J 

34 

22 

?A 

2 

36.1 

MAX 

89 

61 

91 

83 

93 

98 

96 

92 

85 

84 

66 

99 

95 

91 

04 

00 

03 

93 

96 

92 

85 

85 

69 

84 

84 

80 

78 

80 

82 

88.3 

MIN 

56 

60 

63 

53 

46 

54 

52 

56 

54 

52 

48 

45 

52 

60 

53 

60 

54 

56 

55 

59 

54 

55 

4(5 

50 

41 

47 

45 

46 

51 

46 

52 

52.0 

MAX 

89 

85 

79 

91 

83 

92 

97 

81 

86 

86 

82 

86 

97 

92 

03 

92 

6  9 

74 

83 

is? 

78 

70 

79 

86.0 

MIN 

58 

56 

53 

55 

63 

55 

58 

50 

53 

43 

50 

48 

48 

51 

46 

48 

52.7 

MAX 

80 

87 

88 

72 

87 

92 

86 

75 

73 

77 

84 

89 

88 

90 

J  5 

78 

84 

96 

94 

75 

72 

•  70 

62 

60 

71 

65 

•jo 

68 

70 

76 

76 

60.2 

MIN 

37 

43 

48 

49 

49 

47 

51 

52 

45 

46 

44 

45 

46 

43 

46 

55 

40 

48 

45 

67 

51 

40 

44 

46 

43 

46 

46 

41 

44 

40 

44 

46.1 

MAX 

75 

87 

67 

72 

83 

92 

87 

86 

69 

72 

76 

83 

69 

90 

94 

77 

83 

93 

96 

75 

78 

76 

81 

56 

69 

62 

64 

6? 

70 

75 

78.9 

MIN 

37 

40 

55 

47 

47 

50 

47 

47 

45 

45 

47 

44 

46 

47 

57 

47 

45 

46 

56 

51 

40 

40 

42 

44 

49 

46 

41 

45 

41 

44 

45.6 

MAX 

93 

95 

84 

88 

95 

97 

97 

90 

90 

92 

92 

06 

100 

99 

90 

93 

94 

96 

97 

92 

90 

88 

J] 

78 

60 

80 

3C 

76 

76 

66 

90 

90.2 

MIN 

52 

49 

54 

46 

48 

52 

54 

60 

49 

47 

46 

46 

50 

62 

66 

63 

50 

55 

50 

60 

52 

50 

52 

50 

46 

46 

48 

50 

50 

54 

52 

51.9 

MAX 

81 

84 

77 

75 

84 

91 

86 

82 

75 

78 

86 

00 

68 

91 

03 

88 

82 

93 

93 

85 

72 

78 

ro 

76 

67 

65 

oo 

61 

6£ 

72 

75 

80.1 

MIN 

37 

45 

47 

48 

49 

47 

50 

52 

42 

42 

42 

40 

45 

45 

46 

54 

42 

45 

53 

55 

45 

40 

42 

42 

42 

49 

42 

42 

41 

42 

42 

45.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

KVAP 

.26 

.24 

.30 

.39 

.24 

.27 

.33 

.49 

.37 

.41 

.24 

.34 

.31 

.33 

.21 

.26 

.24 

.27 

.26 

.33 

.34 

.45 

.24 

.43 

.35 

.16 

.30 

.28 

.24 

.28 

.26 

9.42 

WIND 

71 

121 

82 

161 

44 

33 

51 

120 

140 

114 

54 

38 

33 

78 

29 

44 

69 

73 

84 

45 

59 

130 

68 

106 

66 

59 

71 

89 

61 

89 

89 

2371 

ARR0WROCK  DAW 

EVAP 

.39 

.33 

.26 

.26 

.25 

.34 

.33 

.33 

.34 

.33 

.31 

.30 

.30 

.33 

.30 

.33 

.22 

.31 

.30 

.33 

.30 

.27 

.29 

.26 

.22 

.17 

.10 

.27 

.18 

.  12 

.24 

8.61 

WIND 

33 

56 

36 

41 

40 

32 

50 

30 

55 

35 

48 

32 

28 

30 

26 

31 

36 

27 

17 

36 

27 

45 

30 

31 

61 

40 

20 

17 

17 

43 

36 

1086 

LIPTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.30 

.09 

.31 

.30 

.26 

.27 

.31 

.31 

.34 

.28 

.28 

.25 

.28 

.26 

.23 

.20 

.22 

.26 

.25 

.32 

.31 

.29 

.27 

.49 

.37 

.35 

.26 

.30 

.31 

.22 

.25 

8.74 

WIND 

59 

45 

56 

53 

19 

34 

28 

84 

48 

35 

27 

24 

29 

30 

55 

50 

45 

65 

51 

39 

56 

64 

43 

137 

73 

122 

68 

62 

65 

25 

26 

1617 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.34 

.25 

.37 

.44 

.37 

.47 

.46 

.51 

.43 

.53 

.34 

.43 

.52 

.40 

.43 

.33 

.33 

.36 

.40 

.57 

.40 

.44 

.30 

.47 

.29 

.37 

.38 

.34 

.35 

.38 

.29 

12.29 

WIND 

90 

220 

190 

170 

70 

130 

110 

170 

120 

150 

100 

70 

110 

100 

100 

140 

120 

150 

120 

160 

100 

155 

100 

95 

90 

70 

80 

80 

110 

150 

130 

3750 

W0SC01  U  OF  I 

EVAP 

.32 

.42 

.16 

.16 

.22 

.25 

.29 

.23 

.19 

.27 

.22 

.26 

.35 

.22 

.28 

.24 

.24 

.21 

.25 

.28 

.23 

.19 

.25 

.06 

.07 

.18 

.10 

.03 

.09 

.19 

.14 

6.59 

WIND 

22 

25 

57 

38 

33 

33 

35 

62 

50 

31 

44 

39 

31 

31 

25 

41 

31 

8 

20 

74 

48 

22 

34 

60 

44 

25 

43 

32 

21 

23 

43 

1125 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obser  - 
nation 
data 

Amount 

■ince 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

ATLANTA  SUMMIT 

// 

1952 
SEP.  8 

TOTAL 

1953 
AUG.  20 

46 
46 

60 
60 

DEADWOOD  SUMMIT 

// 

1952 
AUG.  15 

TOTAL  , 

1953 
AUG.  6 

61 
61 

10 
10 

JACKSON  PEAK 

// 

1952 
SEP.  3 

TOTAL  . 

•  •  4 

1953 
AUG.  17 

45 
45 

60 
60 

Station 

Obser  — 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

SHAKE  CREEK  RS  // 

1952 
SEP.  5 

1953 
AUG.  20 

20.40 
20.40 

SOLDIER  CREEK  RS 

1952 
SEP.  30 
OCT.  31 
DEC.  13 

.00 
7.75 

36 

1953 
JAN.  11 
FEB.  2 
APR.  2 
MAY  6 
JULY  10 
29 

4.95 
3.40 
1.45 
2.20 
3.80 
.00 
23.55 

42 
42 

Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

TRINITY  LAKE  GS 

// 

1952 
SEP.  9 

TOTAL  , 

1953 
AUG.  27 

50 
50 

00 
00 

TROUTDALE  GS 

// 

1952 
SEP.  9 

TOTAL  . 

1953 
AUG.  26 

23 
23 

60 
60 

VIENNA 

// 

1952 
SEP.  4 

TOTAL  . 

1953 
AUG.  18 

44 
44 

80 
80 

Sot  tmimtmucm  not**  following  SUUon  ladma. 
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STATION  INDEX 


AUGUST  1955 


Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

g 

'XI 

5 

a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1  Precip. 

ABERBSXN  EXP  STATION 

UIHO 

BINGHAM 

42  56 

112  50 

5P 

SP 

 BR  I  KENT  STATION" 

2  3  3 

6  7 

ALBION 

01  19 

CASSIA 

12 

42  25 

113  35 

17  SO 

hp 

6P 

DELL  ROWE 

2  3  5 

ALPHA  1  NE 

VALLEY 

8 

4780 

GLENN  STRAWN 

AMERICAN  FALLS  1  Ml 

0327 

POWER 

12 

42  46 

112  52 

4316 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANDERSON  DAM 

0393 

ELMORE 

2 

43  21 

115  28 

3882 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

AJtCO 

0375 

43  38 

113  19 

5P 

BP 

2  3  5 

7 

ARROW  It  OCX  DAM 

0448 

ELMORE 

43  36 

115  55 

3239 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

6  7 

ASBTON  1  8 

FREMONT 

12 

5100 

GUST  STEINMAN 

ATLANTA  1  I 

0493 

ELMORE 

2 

43  46 

115  07 

6000 

5P 

5P 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  5 

7  C 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

V  AH 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

47  15 

115  48 

SP 

5P 

2  3  5 

7 

BANCROFT 

o  56  3 

BANNOCK 

12 

42  43 

111  54 

5285 

MID 

KENNETH  E  CRUMP 

C 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

KOOTENAI 

9 

2070 

U  S  NAVY 

2  3  5 

BXNTON  DAM 

07  8  9 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2640 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

BIG  CREEK  1  S 

0835 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

5686 

8P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

2  3  5 

7  C 

BLACKFOOT 

0915 

BINGHAM 

43  11 

112  21 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

BLACKFOOT  DAM 

ri  y  I'd 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

5P 

SP 

FORT  HALL  1R  PROJ 

2  3  5 

C 

GOODING 

12 

3269 

P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

116  06 

6200 

HID 

F  H  EUBN 

C 

BO I SB  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

c 

BOISE  MB  AIRPORT 

1022 

ADA 

43  34 

116  13 

U1D 

HID 

i    S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BONNERS  FKRRY 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  42 

116  18 

18  12 

IIP 

HP 

GOLD IE  L  NEUMAYER 

2  3  5 

7  C 

BRIDGE 

CASSIA 

12 

4700 

MARLIN  B  BOOTH 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

43  25 

114  46 

3SO0 

SP 

5P 

WILLI  AM  A  LOW 

2  3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BURKS  2  NNE 

1272 

SHOSHONE 

47  32 

115  48 

2  3  5 

BUR LEY 

1288 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

FRANK  0  REDFIELD 

2  3  5 

BUR LEY  FACTORY 

CASSIA 

12 

4200 

AMALGAMATED  SUGAR 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

CALD1ELL 

L380 

CANYON 

43  39 

116  41 

2372 

SS 

SS 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5 

7 

CAMBRIDGE 

I  ■tOM 

WASH I NGTON 

44  34 

116  41 

SP 

SP 

2  3  5 

CASCADE  1  KM 

1514 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

4860 

5P 

SP 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

CASCADE  RANGER  STATION 

VALLEY 

8 

4740 

U  S  FOREST  SERVICE 

CENTERVILLE  ARBAUGB  RCH 

lb.16 

BOISE 

43  58 

115  51 

4780 

4P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

CHALLIS 

166  J 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

44  02 

113  48 

5P 

5P 

2  3  5 

CLARE  FORK  1  ENE 

1  B  [  0 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  5 

C 

CLARK I A  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

10 

2800 

U  3  FOREST  SERVICE 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

19J8 

LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

6810 

8A 

HA 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALRNE  CAA  AP 

1951 

KOOTENAI 

5 

116  49 

2273 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALENE  RS 

L956 

KOOTENAI 

116  45 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

CON  DA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

COTTONIOOD 

IDAHO 

3 

3411 

6P 

LOUIS  ELAPPR1CH 

2  3  5 

COTTONWOOD  2  SW 

2154 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

HID 

SABI  FREI 

C 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

L2 

44  44 

116  26 

2936 

5P 

SP 

LYMAN  MATH I SON 

2  3  5 

C 

CROUCH  2  NNW 

2279 

BOISE 

44  08 

115  58 

6P 

HARRY  GRAHAM 

DEAD WOOD  DAM 

2388 

VALLEY 

8 

44  19 

115  38 

5375 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

DEADWOOD  SUMMIT 

VALLEY 

11 

7000 

U  S  SOIL  CON  SER 

DECEPTION  CREEK 

'■122 

5 

47  44 

116  29 

3000 

Mil, 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

DEER  FLAT  DAM 

2  U  4 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

2510 

8P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

DIXIE 

2575 

" 

45  33 

115  28 

5P 

5P 

MRS  MARGARET  S  STOUT 

2  3  5 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

43  36 

114  41 

8650 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

DRIGGS 

TETON 

12 

6097 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATION 

2  707 

CLARK 

44  14 

112  14 

5462 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7  C 

2875 

45  49 

115  26 

4P 

4P 

MRS  LOR A  B  VILAS 

2  3  5 

ELK  RIVER  1  S 

2  892 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

5P 

5P 

GLENN  WALKER 

2  3  5 

EMMETT  2  E 

GEM 

2 

2500 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

6P 

'  6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3  5 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

46  06 

11S  33 

1600 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

FORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

43  02 

112  26 

5P 

SP 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  RS 

3446 

a 

44  04 

115  55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

357b 

CUSTER 

ii 

6600 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GLENNS  FKRRY 

16  :u 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3  5 

7 

GOODING  1  E 

3^77 

GOODING 

12 

42  56 

114  42 

3245 

HID 

DALE  W  KNIGHT 

C 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

42  55 

KID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

12 

42  35 

111  44 

5400 

SS 

S6 

H  A  W  E  STEN  FELDER 

2  3  5 

C 

GRAND  VIEW 

3700 

OWYHEE 

12 

2600 

W  B  I  LAD E  AI- 

GRANGEVILLE 

3771 

IDABO 

3 

45  56 

116  08 

3409 

HID 

HID 

MS  S  ALVERA  FOSTER 

2  3  5 

7 

GRAY 

3825 

12 

43  03 

111  22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  S1DBETT 

2  3  5 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

6100 

SP 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

HA  I  LEY  AIRPORT 

3  94  2 

BLAINE 

12 

43  31 

114  18 

5322 

SP 

5P 

LAURENCE  JOHN SON 

2  3  5 

7 

RARER  4  NW 

3  964 

JEFFERSON 

6 

4796 

U  S  F  It  W  SERVICE 

7 

HAZELTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

BILL  CITY 

■260 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

SP 

5P 

CARROLL  DAMME N 

2  3  5 

7 

BOIL  I STSR 

4  2  95 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

5P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

HOWS 

138  4 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  C OWG ILL 

3 

IDAHO  CITY 

4442  BOISE 

2 

3940 

5P 

R  JOHN  MELLOR 

ID ABO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  NE 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  55 

4840 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

C 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

43  31 

112  04 

RID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

IDA  VADA  ' 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

YAR 

CHRIS  CALLER 

S 

IRWIN  2  S 

4588 

BONNEVILLE 

12 

5200 

ANNA  FLEMING 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

4670: JEROME 

42  44 

114  31 

5P 

SP 

0  OLIVER 

2  3  5 

KAMI AB  I  NE 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

MRS  MARY  E  L UNDER S 

3 

KELLOGG 

(831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

BA 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

KOOSKIA 

8011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  SB 

1261 

4P 

4P 

E  T  G1LROY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

5110 

VALLEY 

44  40 

115  32 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

L£ ADORE 

5164 

LEMHI 

44  41 

113  22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

LEW1STON  IATSR  PLANT 

52J6  NEZ  PERCE 

46  25 

117  01 

743 

SP 

5P 

LEWISTON  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

LXWISTON  IB  AIRPORT 

3241 

NEZ  PERCE 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

7 

LIPTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

6P 

UTAH  P  L  L  COMPANY 

2  3  5 

6 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

46  38 

114  33 

5700 

VAR 

U  3  FOREST  SERVICE 

S 

LOW  MAN 

5-114 

BOISE 

44  05 

115  36 

3870 

5P 

ORVILLB  L  JOINER 

2  3  5 

7  S 

MAC KAY  RANGER  STATION 

5488 

CU.TTEH 

\ 

43  55 

113  36 

5897 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

MALAD 

5544 

ONEIDA 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  (  HOW 1  HER 

2  3  5 

C 

MA  IAD  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

42  10 

112  19 

4480 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

BEAR,      2  BOISE,     3  CLEARWATER,      4  COEUR  D'ALENE.      5  XOOTENAI ,     6  LOST.      7  PALOUSE ,      8  PAYETTE,      9  PEND  OREILLE, 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

9 
| 
5 
% 
0 

Obser- 
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time 

Observer 
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to 
tables 

Temp.  | 

Precap.| 

MAY  RANGER  STATION 

5<,b'. 

n 

44  36 

113  55 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7 

MC  CALL 

5706 

VALLEY 

44  54 

116  07 

5025 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

12 

4774 

5P 

R  FRED  LINDEN  SCUM  ITT 

MERIDIAN  1  W 

584  1 

ADA 

2 

43  37 

116  25 

2620 

SP 

SP 

JAMES  W  DOSS 

2  3 

5 

MESA 

5  65  9 

ADAMS 

12 

44  37 

lie  26 

3244 

8P 

8P 

MESA  CO 

2  3 

5 

7 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINI DOKA 

12 

42  40 

113  29 

SP 

5P 

0  S  BUB  RECLAMATION 

2  3 

5 

8 

MONTPELIKR  RANGER  ST  A 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

S943 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

5990 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

MOOSE  CHEEK  RANGER  ST A 

1,067 

IDAHO 

3 

46  08 

114  SO 

2400 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  ' 

MOSCOW  U  OF  I 

61-52 

LATAH 

7 

46  44 

117  00 

2628 

5P 

5P| UNIVERSITY  OF  IDABO 

2  3 

S 

6 

MOUNTA I N  HOME 

6174 

12 

43  08 

115  42 

6P 

6P 

KENNETH  J  NEWMAN 

2  3 

S 

cj 

Mil  L  LAN  PASS  CAA 

62  3  7 

SHOSHONE 

4 

47  27 

115  41 

6022 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

S 

7  C 

NAMPA  2  NW 

CANYON 

2470 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

NEW  MEADOWS  RANGER  ST  A 

6368 

11 

44  58 

118  17 

3860 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

s 

NEZPERCE 

6424 

LEWIS 

S 

46  15 

116  12 

3850 

6P 

6P 

JOHN  KOEPL 

2  3 

5 

7  1 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

11 

45  43 

114  30 

6575 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLEY 

6  54  2 

CASSIA 

12 

42  15 

113  53 

4600 

8J 

HERBERT  J  HARDY 

2  3 

5 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

^P 

MAR J OH  IE  L  SHAW 

OLA  4  S 

6  5  90 

GEM 

S 

44  08 

116  17 

2975 

BP 

5P 

VINCENT  A  RALLY 

2  3 

5 

C 

OROFINO 

6681 

CLEAR!  ATER 

3 

46  29 

116  15 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

ia 

43  22 

111  14 

5392 

IP 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

6 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6844 

CANYON 

2 

43  47 

116  57 

2224 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

4200 

AMALGAMATED  SUGAR 

PAYETTE 

6841 

PAYETTE 

8 

44  04 

116  56 

21S9 

6P 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2  3 

5 

7  I 

PIERCE  RANGER  STATION 

7  04  9 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3175 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7  C 

PINB  2  SSW 

7079 

ELMORE 

2 

43  28 

115  19 

5P 

GENEVA  B  SCHRAFT 

3 

7  a 

PLUMBER  3  WSW 

BENEWAH 

4 

47  19 

116  57 

2970 

MID 

U  9  INDIAN  SERVICE 

c 

POCATELLO  IB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

7  26-1 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116  30 

1800 

M5P 

5P 

R  S  DEN HAM 

2  3 

5 

7 

POT LATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  55 

116  53 

2550 

7P 

7P 

POT LATCH  FOREST  INC 

2  3 

5 

7  J 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  35 

46S0 

MID 

VICTOR  J  ACARREGUI 

ca 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

7353 

FRANKLIN 

1 

42  05 

111  52 

4718 

4P 

C  M  CRABTREE 

2  3 

5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

2380 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUNGO  CREEE 

7433 

VALLEY 

11 

44  45 

115  04 

4600 

VAR 

M  EDWARD  BUDELL 

8 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

VAR 

FORT  HALL  IR  PROJ 

a 

REACTOR  TESTING  STA 

7536 

43  33 

112  57 

MID 

HID 

A  E  C  WEATHER  STA 

2  3 

S 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

5P 

SP 

LESLIE  F  BUSBY 

1  s 

5 

RIGGINS  RANGER  STATION 

IDAHO 

1685 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7856 

SH03S0NE 

10 

47  21 

US  40 

4150 

5P 

5P 

MRS  HOMER  WALTON 

2  3 

S 

7  1 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

81 

8A 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2  3 

5 

SAINT  ANTHONY 

1022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

4968 

7P 

7P 

E  M  JBRGENS  N 

2  3 

5 

SAINT  MARIES 

8  06  2 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  34 

2140 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

SALMON 

LEMHI 

3949 

HID 

U  SIB  OBSERVER 

SANDP01NT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

9 

48  17 

116  34 

5P 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

7  C 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

v  U 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

SHOSHONE 

8J6i' 

LINCOLN 

12 

42  56 

114  24 

3970 

7P 

7P 

LEONARD  V  BONO 

2  3 

5 

SOLDIER  CREEK  RS 

8548 

12 

43  30 

114  SO 

5755 

V  AR 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPENCER  RANGER  STATION 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

^  a 

SPRINGFIELD  1  SE 

66  21, 

BINGHAM 

12 

43  04 

112  41 

5P 

SP 

MRS  RAYMOND  RUFF 

2  3 

5 

STIBNITE 

8738 

VALLEY 

11 

44  54 

115  20 

6550 

8A 

8A 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3 

S 

T 

3T REV ELL 

8786 

CASSIA 

12 

42  01 

113  13 

5280 

SP 

5P 

IDAHO  STATE  POLICE 

2  3 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  52 

111  45 

4892 

6P 

6P 

2  3 

5 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

SP 

5P 

EDWARD  F  SEAGLE 

2  3 

5 

7  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

M92M 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3 

5 

7  1 

TETON  I A  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

S904 

5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

5 

C 

91  19 

OWYHEE 

12 

42  03 

115  10 

6P 

6P 

MRS  L  E  TANNER 

2  3 

S 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

92  02 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

92  33 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

V  AH 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

TWIN  FALLS  2  NNE 

92  94 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

SP 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

S 

7 

TWIN  FALLS  3  SB  SUG  PACT 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

Hh 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

5 

VIENNA 

94  2  2 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

WALLACE 

94  93 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  56 

2770 

6P 

6P 

W  FEATHER STONE  JR 

2  3 

5 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9198 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

8 1 

6A 

ROBERT  J  SKANTKL 

2  3 

5 

C 

WEISEB 

9838 

WASHINGTON 

12 

44  15 

116  58 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HXMXNWAY 

2  3 

WINCHESTER  1  SE 

98-10 

LEWIS 

3 

116  36 

39SO 

4P 

4P 

HALLACK-  HOWARD  LBR  CC 

2  3 

5 

YELLOW  PIKE 

'J  950 

VALLEY 

11 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

L  J  MILLER 

8 

11  SALMON,      12  SNAKE. 


V/ 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1953 

fhc  four  digit  identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
ie  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
)bservation  times  given  in  the  Station  lmlo..  are  in  local  standard  time. 

)elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

lonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

itations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
sluded  in  this  issue. 

Inless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Ileet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Mounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

lata  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
:ion  Index  for  observation  time. 

inow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
'alues  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is 
leasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  more. 

later  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
luently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
'       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 
t       Adjusted  to  a  full  month. 

'■        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

!       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

I       One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

I       Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ubscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
hecks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
ubscrlptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 


For  the  second  successive  year  September 
was  a  warm,  dry  month  in  Idaho.  The  state- 
wide average  temperature,  as  in  1952,  was 
3.3°  above  normal  while  precipitation  aver- 
aged even  lower  than  last  year.  With  a 
state-wide  average  of  only  0.18  inch  this 
September  was  drier  than  all  but  two  in  the 
61  years  for  which  we  have  records;  in  1943 
and  1932  the  average  was  0.15  inch.  About  one- 
third  of  the  Southwestern  Division  stations 
reported  no  rain  or-only  traces  for  the 
month,  and  the  same  was  true  of  several  sta- 
tions in  the  Southeastern  Division.  Only 
one  station  in  the  State  recorded  above-nor- 
mal precipitation,  and  that  was  Grand  View, 
in  Owyhee  County,  where  a  shower  on  the  aft- 
ernoon of  the  16th  produced  0.67  inch  of 
rain. 

The  relatively  cool  weather  of  the  final 
week  in  August  carried  over  into  the  first 
few  days  of  September.  Thereafter,  however, 
for  ten  days  or  more,  the  daily  temperatures 
ran  consistently  above  normal  while  precipi- 
tation was  confined  to  light,  scattered  show- 
ers. Few  storm  fronts  crossed  the  State 
during  the  first  half  of  the  month  and  they 
were  weak  and  generally  dissipating  as  they 
moved  into  Idaho.  Several  significant  storm 
fronts  passed  across  the  State  during  the 
latter  half  of  the  month,  beginning  with  a 
cold  front  that  moved  from  northwest  to  south- 
east on  the  16th  and  17th,  accompanied  by 
rather  widespread  showers  in  southern  sec- 
tions and  temperature  drops  of  some  20°  in 
all  areas.  A  cold  front  that  moved  across 
the  State  on  the  19th  was  weak  and  affected 
Idaho's  weather  but  slightly.  Another  on 
the  23d  and  24th  brought  cooler  weather  last- 
ing about  four  days.  A  cold  front,  moving 
rapidly  from  the  extreme  north  to  the  south- 
east corner  of  the  State  in  about  18  hours 
on  the  28th,  brought  showers  and  lower  tem- 
peratures to  the  Northern  and  Southwestern 
Divisions,  but  its  effect  on  the  weather  of 


the  Southeastern  Division  was  slight.  Aft< 
two  days  of  cooler  weather  temperatures  ros 
rapidly  to  well  above  normal  on  the  30tJ 
That  evening,  however,  another  cold  froi 
entered  the  northwest  corner  of  the  Stai 
and  by  midnight  it  had  progressed  to  a  lii 
approximately  from  Missoula  to  Boise.  Thu.' 
as  the  month  drew  to  a  close,  cooler  ai: 
accompanied  by  showers,  was  again  invadii 
the  State. 

The  effect  of  September's  weather  on  tl 
agricultural  economy  of  the  State  was,  ill 
the  whole,   fairly  beneficial.  Harvestiii 
of  grains  progressed  with  little  delay  frn 
rains,   final  hay  cuttings  were  made,  bean 
were  permitted  to  mature  and  threshing  bo 
gan  under  favorable,  dry  conditions.  Fros 
on  the  morning  of  the  4th,  and  again  on  t| 
18th,   did  little  damage  except  to  garde;: 
in  higher  valleys.     Many  stations  did  nnJ 
report  subfreezing  temperatures  until  til 
final  week  and  even  then  most  of  the  lowed 
elevation  areas  remained  unaffected.  Laal 
of  moisture  was  a  deterrent  to  fall  plowiji. 
and  seeding,   yet  some  grain  was  planted  : 
spite  of  the  dry  soil.     Potato  harvestil 
had  started  in  some  areas  by  the  end  of  t  .? 
month,   but  in  many  fields  digging  awaited  i 
freeze  to  kill  the  vines.     Sugar  beet  dijll 
ging  began  late  in  the  month  and  factoriH 
were   in  operation.     Ranges  were  general.) 
very  dry,  particularly  at  higher  elevation: 
and  some  cattle  were  moved  to  lower  pasturij 
during  the  month.     Fire  hazard  on  forest  at 
range   lands  remained  high  for  the  seaso  i 
but  because  of  the  relatively  small  numb 
of  lightning  storms  fire  damage  was  rath -> 
low.    At  one  time,  however,  the  Boise  Natio  i 
al  Forest  had  12  fires,  following  the  thu i 
derstorm  activity  that  accompanied  the  co . 
front  of  the  16th  and  17th,  but  the  folio " 
ing  cool  spell  helped  in  bringing  the  firm 
under  control  rather  quickly. 

DJS 


-  104  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 

SEPTEMBER  1953 
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Table  1 


Temperature 

Precipitation 

Year 

c 

e 

i  o 
tJ  s 

| 

] 

west 

11 

o  S 

< 

a 

3 

> 
< 

<  <o 

6  — 
Z  P 

1803 

55.9 

100 

20 

2.54 

7 

1894 

54.7 

93 

15 

1.03 

5 

1895 

53.9 

96 

8 

1.48 

6 

1896 

56.0 

101 

10 

.51 

3 

1897 

58.1 

95 

17 

1.07 

4 

1898 

57.2 

100 

10 

.47 

0.0 

3 

1899 

59.9 

104 

14 

.40 

0.0 

2 

1900 

56.2 

101 

8 

.84 

T 

3 

1901 

54.4 

97 

11 

1.03 

0.0 

6 
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57.4 

99 

9 

.41 

0.1 

3 

1903 

54.3 
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15 

1.14 

1.2 

6 

1904 

59.8 
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21 

.35 

0.0 

2 

1905 

59.3 
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6 

.95 

T 

5 
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59.5 
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10 
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T 

3 

1907 

57.2 
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7 

.68 

0.0 

4 

1908 

58. 1 
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8 

1.19 

0.1 

4 

1909 

58.  5 

99 

9 

2.01 

T 

7 
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58.2 

98 
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1.09 

0.0 

5 
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56.1 
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4 
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5 
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11 
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T 

4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE 
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5 
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6 
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7 
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3 
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5 
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4 
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1.48 
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7 
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0.4 

4 
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18 
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9 
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15 
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2 
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T 

4 
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T 

6 
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HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 
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Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

1 

| 

s 

Lowest 

Average 

Average 
snowfall 

No  of  days 
.01  or  more 

1935 
1936 
1937 
1938 

60.8 
56.3 
60.1 
63.  1 
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15 
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.45 

0.0 
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0.0 
0.0 
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3 
4 

3 
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58.6 
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.96 

0.0 

2 
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59.1 
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15 

3.25 
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13 
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52.8 
58.6 
60.8 
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11 
15 

1  .33 
.46 
.15 

T 
0.0 
0.0 
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2 
1 
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58.6 
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12 

.  83 

T 

5 

1945 
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1947 
1948 
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54.4 
56.1 
57.8 
57.7 
60.0 
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93 
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101 
100 

12 
16 
9 
15 
13 

1.53 
1.11 
1.31 
1.16 
.89 

0.3 

T 
0.2 
0.1 
0.1 

7 
6 
5 
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4 

1950 
1951 
1952 
1953 

57.9 
57.8 
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60.6 
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1.16 
.40 
.27 
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T 
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2 
2 
2 
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YEARS 

57.4 

.95 

See  reference  notes  following  Stabon  Index 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

01 

Q 

Degree  Days 

No-  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Da 

Max 

Min 
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Max.  Depth 
on  Ground 

Date 
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g  . 

a 

g 
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•  o 
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0 
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0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

85.7 

50.2 

68.0 

3.9 

101 

11 

40 

25  + 

40 

12 

0 

0 

0 

•  02 

- 

.88 

•  02 

27 

•  0 

0 

1 

0 

LEWISTON  WB  AP 

R 

29 

9 

0 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

77,7 

42.8 

60.3 

2.5 

95 

11 

28 

24 

164 

3 

0 

3 

0 

.29 

- 

•  93 

•  16 

28 

•  0 

0 

2 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

29 

0 

0 

3 

NEZPERCE   2  E 

77.0 

45.4 

61.2 

92 

11 

33 

29 

147 

1 

0 

0 

0 

•  11 

.07 

27 

•  0 

0 

2 

0 

OROFI NO 

86.0 

44.3 

65.2 

2.9 

103 

11 

3* 

29 

72 

12 

0 

0 

0 

•  12 

- 

1.44 

•  08 

27 

2 

0 

PIERCE  RS 

78.7 

36.6 

57.7 

2.9 

94 

11 

27 

26  + 

211 

3 

0 

6 

0 

.40 

1.59 

.23 

27 

0 

4 

0 

POR THILL 

73.6 

40.8 

57.3 

2.8 

87 

12 

30 

21 

229 

•  48 

1.04 

.20 

28 

•  0 

0 

4 

0 

POTLATCH   1  SE 

M 

25 

24 

0 

0 

DDTCCT     D  T  WC"  D     CVD  CXA 

rKI ti  1     KIVtK    t  AH    b 1  A 

72.7 

3B.6 

55.7 

1.6 

89 

11 

26 

2  0 

276 

0 

0 

4 

0 

.38 

- 

1.37 

.25 

23 

T 

0 

4 

0 

RIGGINS  RS 

89.2 

52.1 

70.7 

4.3 

101 

11  + 

40 

30 

17 

14 

0 

0 

0 

•  33 

.69 

•  18 

7 

•  0 

0 

4 

0 

SA I  NT  MA R I ES 

81.7 

38.3 

60. OM 

2.6 

97 

11  + 

29 

20  + 

153 

6 

0 

4 

0 

.38 

.92 

•  19 

27 

3 

0 

SALMON 

81.6 

37.8 

59.7 

3.6 

92 

13 

27 

25 

159 

2 

0 

6 

0 

•  18 

— 

.63 

•  09 

2 

0 

4 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

72.6 

41.8 

57.2 

1.9 

86 

12 

30 

20 

230 

0 

b 

1 

0 

•  30 

1.44 

.17 

23 

T 

0 

3 

0 

WALLACE 

74.  1 

40.8 

57.5 

1.0 

90 

11 

25 

19 

225 

1 

0 

3 

0 

•  90 

1.19 

•  30 

26  + 

•  0 

0 

5 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

74.3 

39.7 

57.0 

1.7 

93 

12 

29 

20  + 

1 

0 

2 

0 

.78 

1.03 

.17 

27 

T 

0 

6 

0 

WINCHESTER   1  SE 

76.7 

39.3 

56.0 

3.0 

94 

11 

28 

29 

213 

2 

0 

3 

0 

.24 

1.86 

•  20 

28 

.  0 

0 

2 

0 

1 

DIVISION 

59.  2 

2.  A 

.  39 

1 . 25 

T 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

75.7 

28.6 

52.2 

1.3 

88 

11 

19 

26  + 

378 

0 

0 

22 

0 

.05 

.84 

•  05 

22 

•  0 

0 

0 

1 
\ 

ANDERSON  DAM 

32.5 

49.2 

65.9 

95 

11 

40 

29 

61 

9 

0 

0 

0 

.11 

•  09 

1 

•  0 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

82.7 

47.9 

65. 3M 

3.1 

95 

12 

39 

24  + 

10 

0 

0 

0 

.05 

- 

•  48 

•  03 

17 

•  0 

0 

0 

1 

ATLANTA   1  E 

77.1 

42.9 

60.0 

7.9 

85 

10 

30 

29 

159 

0 

0 

1 

0 

.26 

.75 

.16 

1 

0 

0 

1 

BLISS 

85.5 

46.8 

66.2 

5.0 

96 

15 

35 

26 

57 

12 

0 

0 

0 

■  00 

- 

.40 

•  00 

.0 

0 

0 

i: 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//R 

86.5 

51.4 

69.  OM 

100 

11 

40 

17 

36 

12 

0 

0 

J 

.02 

•  02 

22 

0 

0 

!: 

BOISE  WB  AP 

81.6 

50.3 

66.0 

3.6 

96 

11 

37 

24+ 

78 

6 

0 

0 

0 

.02 

- 

.44 

.02 

16 

•  0 

0 

0 

J; 

BUHL 

81.  1 

52.5 

66.3 

6.0 

90 

12  + 

44 

25  + 

42 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  44 

•  00 

.0 

0 

0 

3l 

CALDWELL 

82.9 

45.5 

64.2 

3.2 

93 

11 

35 

25  + 

82 

9 

0 

0 

0 

T 

- 

.47 

T 

1  + 

•  0 

0 

0 

; 

CAMBRIDGE 

34.6 

37.1 

60.9 

0.2 

93 

14 

26 

29 

122 

7 

0 

4 

0 

.00 

•  66 

.00 

•  0 

0 

0 

1 

CASCADE  1  NW 

76.1 

38.7 

57.4 

90 

11 

24 

29 

231 

1 

0 

6 

0 

.02 

.02 

22 

•  0 

0 

0 

1 

CHALLIS 

77.8 

42.1 

60.0 

3.9 

87 

13 

31 

29 

152 

0 

0 

1 

0 

.10 

- 

.52 

.05 

16 

0 

1 

1 

COUNCIL 

36.4 

44.6 

65.5 

5.  3 

96 

10 

28 

29 

73 

13 

0 

3 

0 

■  00 

- 

.93 

•  00 

•  0 

0 

0 

DEADWOOO  DAM 

76.7 

31.1 

53.9 

3.3 

39 

11 

23 

25  + 

325 

0 

0 

19 

0 

.07 

- 

•  92 

.05 

1 

•  0 

0 

0 

2, 

DEER  FLAT  DAM 

80.7 

48.2 

64.5 

3.2 

91 

IS 

36 

25  + 

36 

5 

0 

0 

0 

•  06 

- 

•  32 

•  06 

16 

•  0 

0 

0 

3 

EMMETT  2  E 

85.0 

46.3 

65. 7M 

2.4 

93 

10  + 

69 

10 

0 

0 

.00 

- 

•  58 

.00 

•  0 

0 

0 

3 

FA  I RF I  ELD 

80.  0 

37.2 

58.6 

92 

12 

22 

29 

196 

1 

0 

7 

0 

.26 

.20 

17 

•  0 

0 

0 

3: 

GARDEN  VALLEY  RS 

87.4 

40.4 

63.  9M 

4.8 

99 

11 

30 

26 

88 

12 

0 

3 

0 

.02 

- 

•  86 

•  02 

16 

■  0 

0 

0 

1 

GLENNS  FERRY 

85.3 

44.2 

64.8 

2.0 

95 

11  + 

33 

26  + 

61 

11 

0 

0 

0 

T 

- 

•  31 

T 

1  + 

•  0 

0 

0 

I 

GOODING  CAA  AP 

82.3 

50.1 

66.2 

6.3 

94 

11 

38 

29 

61 

8 

0 

0 

0 

T 

- 

•  39 

T 

1+ 

•  0 

0 

0 

i 

GRAND  VIEW 

89.3 

46.3 

67. 8M 

6,3 

99 

13 

36 

25  + 

37 

14 

0 

0 

0 

.67 

•  25 

.67 

17 

•  0 

0 

1 

HAI LEY  AP 

79.1 

41.9 

60.5 

3.9 

89 

13 

33 

24  + 

146 

0 

0 

0 

0 

•  11 

- 

•  59 

•  06 

17 

•  0 

0 

0 

i 

HAZELTON 

79.4 

42.9 

61.2 

0.2 

90 

6+ 

^3 

27 

133 

2 

0 

0 

0 

.12 

- 

•  33 

•  09 

1 

•  0 

0 

0 

■ 

HILL  CITY 

80.0 

37.7 

58.9 

5.0 

93 

12 

23 

21 

197 

2 

0 

9 

0 

.36 

- 

•  06 

•  36 

16 

0 

•■ 

HOLLISTER 

78.6 

46.5 

62.6 

3.7 

92 

14 

37 

4 

110 

1 

0 

0 

0 

.32 

- 

•  14 

•  26 

1 

•  0 

0 

0 

; 

IDAHO  CITY 

83.0 

35.5 

59.3 

2.4 

93 

11  + 

25 

26 

175 

8 

0 

12 

0 

.11 

•  55 

•  06 

17 

•  0 

0 

0 

z 

JEROME 

83.4 

44.5 

64.0 

2.5 

95 

11  + 

36 

26  + 

81 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  34 

•  00 

•  0 

0 

0 

3 

KUNA  2  NNE 

80.7 

43.6 

62.2 

0.7 

92 

11 

32 

26  + 

122 

5 

0 

2 

0 

.24 

.29 

•  24 

17 

.0 

0 

0 

MC  CALL 

73.5 

36.5 

55.0 

3.2 

11  + 

24 

29 

291 

0 

0 

9 

0 

Q 

MERIDIAN   1  W 

80.9 

45.5 

63.2 

2.0 

91 

11 

34 

29 

101 

3 

0 

0 

0 

T 

- 

•  51 

T 

16+ 

•  0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME 

09.7 

68.6 

8.7 

102 

1 2 

29 

31 

15 

0 

0 

0 

.30 

.18 

•  30 

17 

.  0 

o 

0 

NAMPA  2  NW 

83.2 

45.1 

64.2 

94 

13 

33 

26 

8 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

•  0 

0 

0 

I 

NEW  MEADOWS  RS 

80.7 

3U.5 

5  5.6M 

3.1 

91 

10  + 

19 

29 

276 

.39 

•  72 

•  36 

22 

.0 

0 

2 

0 

OBSIDIAN   4  NNE 

70.3 

29.1 

49.7 

1.9 

81 

11 

19 

26  + 

452 

0 

0 

21 

0 

.09 

- 

•  64 

.07 

16 

•  0 

0 

2 

0 

: 

OLA  5  S 

34.2 

40.0 

62.  1 

96 

14 

28 

29  + 

127 

1 0 

$ 

o 

T 

T 

28 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

85.6 

45.4 

65.5 

3.  7 

95 

13 

33 

29 

60 

11 

0 

0 

0 

T 

•  44 

T 

28 

.  0 

0 

0 

c 

PAYETTE 

32.2 

45.9 

64.  1 

2.6 

92 

14 

32 

29 

84 

4 

0 

1 

0 

T 

•  46 

T 

16+ 

■  0 

0 

0 

0 

1 

R ICHFIELD 

3.0 

1 2 

32 

26 

138 

1 

0 

1 

0 

Q 

g 

o 

3 

SHOSHONE 

81.3 

45.3 

63. 3M 

4.2 

94 

12 

34 

29 

100 

3 

0 

0 

0 

.02 

•  46 

•  01 

1+ 

•  0 

0 

2 

0 

) 

STIBNITE 

71.0 

34.4 

52.7 

83 

12 

23 

29 

0 

0 

14 

0 

.15 

•  06 

29 

•  0 

0 

3 

3 

0>JI«     VHLLC T 

77.3 

29.8 

53.6 

3.6 

86 

11  + 

18 

29 

334 

0 

0 

21 

0 

.19 

.74 

.14 

1 

•  0 

0 

2 

0 

3 

SWAN  FALLS  PH 

88.7 

54.0 

71.4 

4.1 

99 

10 

44 

29 

12 

14 

0 

0 

0 

.00 

•  42 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

3 

THREE  CREEK 

81.0 

26.2 

54. 6M 

95 

5 

20 

4  + 

308 

2 

0 

0 

.10 

•  76 

.10 

22 

.0 

0 

1 

0 

3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

82.0 

44.7 

63.4 

3.9 

93 

11 

34 

25 

66 

6 

0 

0 

0 

.03 

•  54 

.02 

1 

.0 

0 

2 

0 

] 

TWIN  FALLS  3  SE 

81.7 

46.6 

64.2 

4.7 

92 

13 

36 

25 

5 

0 

0 

0 

.05 

•  36 

•  04 

2 

.0 

0 

2 

0 

; 

WEISER 

86.4 

43.8 

65.  1M 

1.7 

97 

14 

32 

24  + 

79 

14 

0 

3 

0 

.00 

•  43 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

] 

DI V I S ION 

62.0 

3.4 

.09 

.60 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN   EXP  STA 

82.2 

41.1 

61.7 

4,2 

95 

12 

31 

25 

122 

3 

c 

2 

0 

.23 

.44 

.16 

1 

2 

0 

3 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

80.9 

44.0 

62.5 

4.0 

91 

12 

33 

26 

98 

1 

0 

0 

0 

•  14 

.57 

.07 

1 

•  0 

0 

3 

0 

ARCO 

79.1 

38.2 

58.7 

3,4 

89 

13 

19 

25 

193 

0 

0 

8 

0 

•  00 

.56 

•  00 

•  0 

0 

0 

6 

ASHTON  1  S 

73.8 

38.6 

56.2 

1,8 

85 

11 

30 

18 

256 

0 

0 

4 

0 

T 

1.12 

T 

2 

•  0 

0 

0 

0 

3 

See 

Reference  Notes 

Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


IDAHO 
SEPTEMBER  1953 


Temperature 


Station 

Average 

a 
s 

9 

S 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

■£ 

Q 

Lowest 

~ 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 

"3 

i 

o 
8 

0 

£ 

Greatest  Day 

e 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No  oi  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 
■S 
Q 

.01  or  MoreJ 

.50  or  Morel 

1.00 
or  More 

5  I 
'>< 

5  | 

Si 

3  k 

5  i 
■  « 

BLACKFOOT 

80 

•  8 

44  .9 

62. 

j 

5.8 

93 

12 

36 

4  + 

96 

. 

o 

.00 

.76 

.00 

.  0 

o 

0 

o 

0 

BLACKFOOT  dam 

76 

•  0 

32.5 

54. 

3M 

3.1 

87 

12 

23 

18 

316 

o 

o 

16 

o 

•  05 

_ 

1.28 

.04 

7 

2 

0 

0 

8URLEY 

34 

•  5 

48.3 

66. 

4 

6.1 

98 

13 

37 

25 

1  0 

o 

ij 

o 

.19 

_ 

.32 

.10 

1 

.  0 

o 

2 

0 

o 

BURLEY  FACTORY 

81 

>5 

43.5 

62. 

5 

4.2 

95 

13 

31 

25 

A 

.23 

•  31 

•  10 

2 

3 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

82 

■  1 

43.8 

63. 

0 

4.0 

95 

12 

33 

25 

95 

o 

Q 

o 

.41 

• 

.47 

•  21 

16 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

7  J 

•  1 

30.7 

51. 

g 

1.1 

83 

12 

21 

23 

387 

22 

.30 

•  61 

•  20 

1 

.  0 

O 

2 

o 

o 

CONDA 

79 

•  5 

36.6 

58  . 

l 

5.2 

92 

10 

27 

18 

.33 

1.26 

•  1 5 

16 

.  0 

0 

n 

0 

DRIGGS 

75 

■  9 

39.1 

57. 

5 

5.9 

84 

11 

29 

4 

5 

o 

3 

o 

•  06 

1.37 

•  06 

3 

1 

g 

o 

DUBOIS  EXP  ST  A 

77 

>9 

44.9 

61. 

4 

5.  1 

89 

12 

34 

29 

133 

o 

o 

_ 

o 

•  06 

.81 

•  OS 

2 

.  0 

0 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

79 

•  0 

42.8 

60. 

9 

3.1 

90 

12 

30 

25 

143 

0 

•  03 

_ 

.92 

•  02 

21 

.  0 

0 

2 

o 

0 

FORT  HALL  I  NO  AGENCY 

80 

•  9 

43.5 

62. 

2M 

4.4 

94 

12 

34 

4  + 

113 

3 

o 

0 

•  15 

_ 

.65 

•  15 

1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

GRACE 

75 

•  8 

40.9 

58. 

4 

2.2 

87 

12 

32 

18 

194 

]_ 

0 

•  19 

_ 

•  88 

•  06 

16 

.  0 

o 

5 

0 

0 

GRAY 

75 

■  7 

33.2 

54. 

5 

2.0 

85 

12  + 

25 

18  + 

309 

0 

Q 

^7 

o 

•  00 

_ 

1.07 

•  00 

.  0 

o 

g 

o 

o 

GROUSE 

75 

•  1 

30.2 

52. 

7 

85 

13 

17 

26 

364 

o 

21 

o 

•  04 

_ 

.57 

•  04 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HAMER  4  NW 

81 

•  3 

36.6 

59. 

0 

3.9 

93 

12 

23 

29 

1 79 

3 

0 

o 

•  02 

.71 

•  02 

16 

*  0 

o 

1 

o 

o 

IDAHO  FALLS  6  NE 

76 

■  9 

42.3 

59. 

6 

89 

12 

34 

3  + 

167 

o 

Q 

j 

T 

1+ 

•  0 

o 

J 

o 

o 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

78 

•  9 

43.2 

61. 

1 

4.  1 

90 

12 

36 

21  + 

129 

\ 

o 

0 

o 

.07 

.75 

.04 

2 

•  0 

o 

2 

0 

0 

IRWIN  2  S 

77 

•  9 

40.0 

59. 

0 

5.4 

89 

12 

30 

18 

177 

Q 

0 

.  39 

.79 

.  19 

1 

3 

o 

o 

ISLAND  PARK  DAM 

74 

•  5 

32.0 

53. 

j 

1.9 

85 

11  + 

22 

26 

346 

.25 

_ 

1.45 

.20 

17 

*  0 

o 

2 

o 

o 

LIFTON  PUMPING  STA 

75 

■  0 

40.2 

57. 

6 

2.1 

84 

13 

32 

25 

216 

o 

0 

_ 

.13 

_ 

.71 

.05 

1+ 

.  0 

0 

3 

0 

o 

MACK.AY  RS 

T6 

•  5 

40.8 

58. 

7 

2.9 

86 

12 

30 

29 

189 

o 

n 

.17 

- 

.63 

•  09 

1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MALAD 

82 

•  8 

44.4 

63. 

6 

4.9 

91 

12  + 

34 

22 

84 

B 

0 

0 

.24 

•  89 

•  20 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

82 

■  7 

39.4 

61. 

1 

92 

12 

31 

25  + 

132 

0 

0 

0 

.12 

.08 

15 

.  0 

0 

3 

0 

0 

MAY  RS 

77 

>6 

36.0 

56. 

8 

1.3 

87 

11 

24 

26 

238 

0 

.32 

.37 

.09 

1+ 

•  0 

0 

4 

0 

0 

MC  CAMMON 

81 

■  6 

40.7 

61. 

2 

91 

12 

31 

26 

123 

2 

0 

2 

0 

•  12 

.07 

7 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

79 

■  8 

48.5 

64. 

2 

93 

12 

38 

26 

83 

2 

0 

0 

0 

T 

7+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

77 

■  9 

36.7 

57. 

y 

2.6 

88 

13 

28 

18  + 

0 

0 

6 

0 

.09 

•  97 

.07 

17 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OAKLEY 

80 

tl 

47.9 

64. 

0 

4.5 

93 

12 

38 

3  + 

81 

2 

0 

0 

0 

.30 

•  46 

.27 

1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PALISADES  DAM 

77 

•  3 

40.3 

58. 

8 

86 

11 

32 

18 

178 

0 

0 

1 

0 

.63 

•  21 

2 

T 

0 

6 

0 

0 

80 

•  9 

43.3 

62. 

1 

3.2 

95 

13 

32 

25 

3 

0 

1 

0 

.15 

.55 

•  14 

2 

•  0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

80 

.7 

46.3 

63. 

5 

3.7 

94 

12 

35 

21 

87 

2 

0 

0 

0 

.06 

.84 

•  02 

1+ 

•  0 

0 

3 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

82 

1 3 

41.3 

61. 

e 

3.7 

92 

13 

33 

25 

110 

3 

0 

0 

0 

.22 

•  78 

.11 

16+ 

•  0 

0 

2 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

79 

•  e 

38.4 

59. 

l 

92 

12" 

26 

25 

187 

2 

0 

8 

0 

.01 

.01 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RUPERT 

84 

1 1 

43.2 

63. 

7 

4.9 

99 

13 

32 

25 

9 

0 

1 

0 

.08 

•  48 

•  08 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

78 

•  6 

37.6 

58. 

1 

3.7 

88 

12 

28 

25  + 

203 

0 

0 

9 

0 

.04 

1.04 

•  03 

2 

2 

0 

0 

SPENCER  RS 

75 

•  0 

37.0 

56. 

3 

3(4 

86 

12 

26 

25 

263 

0 

0 

1  ) 

0 

.08 

1.10 

.08 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD   1  SE 

81 

■  2 

39.2 

60. 

2 

2.7 

94 

12 

29 

25 

154 

2 

0 

5 

0 

T 

•  81 

1+ 

■  0 

0 

0 

0 

0 

STREVELL 

80 

■  5 

43.3 

61. 

9 

90 

12 

33 

3+ 

112 

1 

0 

0 

0 

•  22 

.17 

1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SUGAR 

78 

■  2 

37.4 

57. 

8 

3.2 

88 

12 

27 

25 

210 

0 

0 

6 

0 

.00 

.97 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

74 

•  S 

36.0 

55. 

4 

85 

11  + 

27 

3 

283 

0 

0 

8 

0 

.68 

.39 

2 

5 

0 

0 

DIVISION 

6 

3.7 

.  15 

STATE 

60. 

e 

3.3 

.18 

.81 

T 

Precipitation 
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Table  3 


Station 

*3 

Day  of  month 

|2 

1  | 

2  | 

3 

4 

5  6 

7  | 

8  9 

10  1  11  1  12 

13  |  14  |  15 

16 

17  18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25 

28  | 

27 

28  |29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 
AlPma  1  NE 
AMERICAN  FALLS  1  Nh 
ANDERSON  DAM 
Aft  CO 

.23 
.05 
.14 
.11 
•  00 

.18 

•  07 
.09 

.06 

T 

.05 
.05 
.01 

.02 

A«R0*ROCK  DAM 
ASMTON  1  S 
ATLANTA  1  E 
A  VERY  RS 

BAWIEtf  MODEL  BASIN 

.05 
T 

.20 
•  05 
.63 

.01 
•  16 

T 

.1* 

.43 

.03 
.10 

•  01 

.04 

. 

.38 

.20 

T 

.14 
.25 

BIG  CREEK   1  S 

Black roc r 

BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LYCKV  PEAK  DAM 

.09 

•  00 
.05 

•  00 

•  02 

T 

T 

.04 

.02 

T 

.04 

T 

•  01 

•  02 

.03 
T 

BOISE  »8  AP  //R 
BONNER S  FCRRv   l  s„ 
BUHL 

BUMGALO*  RS 
BURKE  2  NNE 

•  02 

■  00 
.60 
.92 

T 

.22 
■  10 

.06 

T 

.02 

T 

.11 

.09 

.11 

T 

•  23 

•  10 

T 

.24  T 

.  13 
.41 

T 

Burle* 

BURLCV  FACTOKr 
BURLED  CAA  AP 
CALOMEL L 
CAMBRIOGE 

.19 
.23 
.tl 
I 

.00 

.10 
.06 
.20 
T 

•  09 

•  10 

i 

T 

.21 

.07 

- 

CASCADE   1  hm 

-r%-<-ovILLE  ARBAUGM 
CKALLIS 

OMLLV  BABTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 

.02 
.05 
.10 
.30 
.95 

T 

.03 
.20 

•  02 

.03 

.03 
.10 

.02 
T 

.02 
T 

.20 

•  40 

T 

.33 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COfUR  0  "LENE  C**  A p 
rOCUR  •}  A  LF*iE  B'. 

COTTONWOOD 

.22 
.73 
.38 
.33 
•  09 

T 

•  07 
T 

.  • 

T 

•  06 

.05 

.15 

T 

.10 

T 
T 

.02 

.05 
.09 
•  01 

T 

.48 
.30 

•  03 

•  01 

■  05 
.07 
.02 

•  13 

counc:., 

CROUO*  2  v. » 
3CA0»000  OAM 
•JEER  fL»T  D*» 
Ml  IE 

.00 
.02 
.07 
.06 
•  IS 

■  09 
.02 

.01 

.02  T 

r 

T 

.06 

T 

I 
r 

.01 
I 

.02 
.01 

.  10 

(Mitel 

Dubois  exp  sta 
dubois  caa  ap 

ELK  CI  TV 

•  06 
.06 
.03 
.32 

T 

.05 
.01 
.20 

•  CO 
■  01 

•  04 

■  01 

r 

.01 

.02 

r 

T 

.06 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3-Continued 


ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL    I ND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRAN6EVILLE 
GRAY 
GROUSE 
MA  I  LEY  AP 
MAMER  <.  NH 

HAZELTON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  7  S 
ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

K  AM I  AH   1  NE 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWI  ST ON  MB  AP 
LIFTON  PUMPING  ST A 
MACK AY  RS 
MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  W 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 

NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 

OLA  5  S 
OROF I  NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 

PAYETTE 
PIERCE  RS 
PINE  2  SSW 

POCATELLO  WB  AP  / 
PORTHILL 

POTLATCH  1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
5PRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON I  A  EXP  STA 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


22  |  23  24 

•OB  .01" 

•  06 

T  .01  T 


25     26  27 


•03     .25  T 


.01  T 
.17  T 


Se«  i«1«i«dc*  not**  tallowing  Station  Index 
-  108  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1953 


Station 

Day  Ol  Month 

23 

26 

I 

1 

2 

3 

< 

1 

s 

6 

1 

7 

I 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

I 

22 

24 

25 

2? 

28 

29 

30 

31 

A6ERDEtN  txp  5T« 

MAX 

B4 

6« 

70 

79 

85 

69 

88 

69 

87 

Md 

89 

95 

91 

BB 

90 

85 

75 

75 

83 

80 

86 

84 

75 

71 

60 

BC 

BO 

76 

72 

80 

82 

>2 

MIN 

52 

48 

39 

35 

34 

35 

50 

47 

46 

39 

38 

39 

49 

46 

45 

52 

49 

36 

42 

36 

33 

42 

40 

39 

31 

32 

37 

42 

41 

38 

41 

1 

ALPHA   1  NE 

MAX 

76 

65 

70 

75 

81 

B4 

84 

82 

81 

84 

88 

85 

84 

85 

84 

80 

72 

77 

75 

70 

72 

68 

69 

70 

73 

70 

63 

63 

73 

75 

7 

Ml  N 

42 

34 

25 

25 

26 

27 

34 

37 

31 

23 

27 

30 

35 

32 

34 

?o 

2? 

26 

28 

6 

AMERICAN   FALLS    1  N* 

MAX 

70 

71 

70 

80 

83 

89 

86 

89 

as 

86 

85 

91 

88 

B6 

88 

87 

ri 

73 

82 

78 

84 

62 

75 

71 

79 

'9 

79 

74 

70 

82 

80 

•  9 

MIN 

54 

54 

43 

34 

37 

38 

54 

49 

52 

44 

42 

42 

48 

51 

48 

45 

42 

44 

38 

44 

40 

** 

37 

33 

40 

44 

44 

41 

44 

0 

ANDERSON  DAM 

MAX 

78 

72 

75 

82 

87 

91 

90 

90 

89 

91 

95 

92 

90 

92 

91 

77 

64 

80 

88 

75 

75 

n 

76 

80 

77 

69 

74 

83 

82 

5 

MIN 

56 

49 

46 

47 

47 

50 

59 

58 

SI 

49 

52 

54 

55 

SS 

57 

* 

45 

48 

46 

48 

52 

46 

43 

" 

41 

44 

43 

40 

45 

49 

1 

ARCO 

MAX 

82 

71 

71 

77 

82 

86 

83 

83 

84 

83 

86 

"1 

89 

96 

74 

83 

76 

80 

78 

71 

'0 

73 

75 

73 

76 

67 

78 

79 

1 

MIN 

57 

42 

38 

31 

35 

36 

47 

44 

42 

38 

37 

38 

42 

S3 

47 

40 

45 

42 

36 

32 

40 

32 

37 

19 

33 

26 

27 

30 

30 

38 

i2 

ARROHROCK  DAM 

MAX 

B  7 

80 

74 

75 

84 

69 

91 

94 

87 

91 

93 

95 

93 

92 

93 

92 

86 

70 

76 

83 

76 

90 

75 

73 

71 

76 

81 

75 

66 

75 

82 

,7 

MIN 

54 

52 

47 

48 

48 

SO 

54 

57 

SO 

49 

56 

56 

56 

57 

43 

44 

47 

45 

46 

49 

44 

39 

40 

39 

41 

44 

40 

42 

47 

.9 

ASMTON   1  S 

MAX 

72 

66 

65 

7  1 

75 

80 

78 

81 

80 

81 

8  5 

81 

79 

76 

77 

71 

68 

65 

69 

73 

72 

75 

74 

71 

70 

65 

68 

71 

73 

>e 

MIN 

41 

40 

31 

33 

39 

38 

39 

44 

45 

43 

47 

43 

44 

4 1 

44 

39 

30 

31 

32 

34 

43 

41 

39 

38 

36 

37 

37 

35 

38 

6 

ATLANTA   1  E 

MAX 

74 

68 

70 

76 

79 

82 

79 

80 

84 

85 

84 

83 

84 

63 

82 

73 

76 

78 

80 

84 

78 

76 

70 

73 

71 

72 

64 

74 

77 

tl 

MIN 

50 

44 

35 

39 

42 

45 

52 

45 

45 

50 

51 

51 

50 

50 

51 

50 

39 

35 

43 

40 

45 

49 

38 

34 

34 

33 

35 

39 

30 

41 

42 

■  9 

AVERV  rs 

MAX 

81 

81 

61 

85 

87 

9? 

91 

91 

89 

92 

98 

95 

90 

9  1 

91 

71 

79 

80 

92 

89 

71 

68 

70 

re 

60 

68 

83 

i4 

MIN 

47 

5  1 

42 

41 

42 

43 

41 

47 

43 

41 

43 

47 

43 

39 

44 

40 

38 

38 

40 

39 

47 

53 

40 

33 

33 

46 

31 

41 

•  9 

8AW1EW  MODEL  BASIN 

MAX 

80 

82 

74 

75 

73 

77 

75 

84 

85 

83 

76 

77 

79 

88 

60 

?5 

73 

7S 

72 

69 

73 

73 

60 

70 

70 

69 

70 

58 

60 

74 

3 

41 

48 

33 

40 

40 

41 

49 

49 

45 

42 

44 

46 

45 

37 

52 

38 

56 

30 

27 

46 

48 

33 

36 

36 

33 

35 

36 

34 

40 

6 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

B2 

72 

70 

78 

79 

84 

81 

73 

82 

84 

89 

86 

85 

84 

63 

78 

65 

72 

77 

74 

83 

74 

68 

70 

70 

73 

72 

62 

62 

73 

76 

.2 

MIN 

36 

44 

24 

23 

26 

25 

34 

35 

27 

27 

25 

29 

33 

29 

32 

31 

27 

23 

29 

24 

22 

30 

29 

2  1 

20 

19 

25 

39 

16 

25 

27 

I 

BLACKFOOT 

MAX 

80 

70 

70 

79 

85 

BO 

88 

87 

81 

88 

89 

93 

91 

87 

75 

82 

77 

87 

82 

73 

71 

79 

7" 

79 

72 

72 

82 

80 

t 

MIN 

55 

47 

40 

36 

40 

41 

52 

49 

SI 

46 

4  1 

43 

43 

55 

52 

55 

so 

50 

38 

44 

g 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

69 

63 

65 

73 

78 

82 

83 

81 

80 

82 

84 

87 

82 

81 

8  jj 

70 

69 

78 

80 

76 

67 

63 

74 

74 

76 

73 

68 

76 

76 

.0 

MIN 

39 

36 

33 

25 

30 

30 

42 

41 

40 

32 

31 

35 

39 

35 

36 

40 

23 

31 

27 

37 

28 

30 

26 

23 

28 

28 

30 

33 

32 

5 

BLISS 

MAX 

83 

77 

78 

84 

93 

92 

90 

92 

93 

95 

94 

94 

94 

95 

96 

79 

88 

83 

89 

77 

77 

76 

80 

83 

80 

75 

74 

84 

85 

.5 

MIN 

68 

54 

46 

44 

41 

47 

63 

63 

47 

46 

47 

47 

47 

53 

45 

be 
"  ■ 

50 

45 

43 

40 

53 

40 

42 

36 

35 

36 

43 

36 

40 

46 

g 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

83 

81 

78 

85 

89 

93 

95 

93 

92 

94 

1  00 

99 

95 

1\ 

on 

75 

85 

93 

84 

75 

73 

77 

61 

8  0 

78 

89 

86 

•  5 

59 

51 

40 

50 

53 

57 

53 

61 

56 

55 

56 

57 

60 

61 

" 

46 

52 

44 

54 

46 

43 

45 

44 

43 

42 

*7 

51 

BOISE   KB  AP 

MAX 

82 

75 

75 

81 

86 

89 

92 

83 

88 

91 

96 

91 

90 

69 

91 

87 

7  0 

75 

84 

78 

84 

74 

74 

'O 

74 

77 

75 

70 

72 

86 

81 

■  6 

MIN 

56 

S3 

41 

50 

51 

53 

60 

60 

52 

56 

58 

55 

59 

60 

63 

55 

42 

44 

54 

41 

S3 

53 

43 

37 

44 

42 

44 

45 

37 

47 

SO 

.3 

BONNER S  FERRY   1  SK 

MAX 

60 

63 

60 

65 

MIN 

9  4 

47 

44 

42 

BUHL 

MAX 

76 

74 

72 

77 

85 

87 

85 

85 

84 

69 

89 

90 

90 

88 

86 

87 

77 

76 

85 

83 

83 

60 

74 

72 

76 

77 

77 

74 

71 

83 

81 

•  1 

MIN 

59 

56 

45 

45 

51 

54 

65 

56 

SS 

56 

54 

58 

62 

61 

62 

59 

48 

49 

54 

50 

49 

64 

50 

47 

44 

46 

46 

61 

44 

46 

52 

.6 

BUNGALOW  RS 

MAX 

83 

82 

74 

82 

83 

83 

88 

92 

91 

85 

92 

91 

91 

89 

88 

79 

75 

77 

76 

76 

74 

74 

75 

70 

77 

66 

62 

61 

83 

80 

•  3 

MIN 

46 

51 

46 

40 

44 

42 

45 

47 

45 

41 

42 

45 

41 

46 

47 

42 

42 

42 

41 

36 

35 

60 

53 

37 

32 

33 

40 

46 

30 

41 

42 

il 

BURKE    2  NNE 

MAX 

68 

64 

65 

70 

72 

75 

77 

74 

74 

77 

83 

77 

74 

76 

8  1 

78 

5 

62 

64 

62 

74 

72 

59 

55 

37 

55 

52 

53 

52 

66 

67 

.6 

M  N 

42 

45 

36 

37 

39 

41 

46 

46 

41 

41 

42 

48 

42 

39 

41 

34 

35 

31 

29 

34 

46 

46 

33 

32 

32 

40 

40 

33 

3 

39 

.0 

8URLEY 

MAX 

83 

76 

75 

76 

85 

89 

93 

90 

90 

92 

91 

94 

98 

93 

94 

92 

88 

70 

78 

67 

82 

87 

85 

77 

73 

82 

8  0 

82 

75 

75 

84 

>5 

MIN 

56 

54 

44 

41 

44 

44 

57 

53 

53 

49 

45 

48 

58 

55 

55 

56 

50 

48 

S3 

49 

41 

51 

48 

46 

37 

43 

43 

44 

44 

41 

48 

3 

BURLEY  FACTORY 

MAX 

81 

67 

71 

74 

81 

85 

90 

88 

87 

87 

87 

90 

95 

90 

91 

H  \ 

68 

74 

84 

80 

86 

82 

74 

73 

81 

80 

78 

73 

73 

61 

.5 

MIN 

ID 

52 

37 

35 

40 

40 

51 

50 

47 

39 

49 

49 

46 

36 

47 

41 

3  j 

37 

37 

40 

37 

43 

.5 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

68 

73 

81 

86 

9  1 

88 

88 

88 

88 

91 

96 

90 

92 

9q 

85 

68 

76 

85 

78 

89 

82 

76 

72 

80 

80 

79 

»3 

73 

86 

82 

tl 

MIN 

50 

45 

38 

37 

40 

42 

53 

50 

47 

43 

39 

42 

52 

50 

49 

51 

47 

50 

43 

38 

48 

43 

41 

33 

37 

38 

40 

43 

38 

43 

•  6 

CALOWELL 

MAX 

81 

77 

78 

85 

88 

85 

92 

85 

90 

92 

93 

90 

92 

90 

9 1 

77 

80 

86 

81 

83 

7» 

78 

73 

77 

78 

78 

72 

68 

81 

82 

.9 

MIN 

58 

56 

42 

40 

41 

45 

52 

51 

47 

45 

44 

49 

S3 

SB 

54 

46 

47 

40 

43 

46 

40 

46 

44 

44 

35 

33 

37 

44 

35 

38 

45 

■  5 

CAMBR 1  DOE 

MAX 

85 

87 

84 

82 

84 

B4 

89 

90 

91 

92 

90 

89 

91 

93 

88 

a  i 

82 

88 

85 

90 

85 

73 

77 

79 

60 

80 

74 

69 

83 

84 

■  6 

M  N 

40 

36 

40 

34 

38 

37 

37 

35 

41 

37 

38 

36 

39 

38 

38 

34 

39 

49 

35 

46 

50 

36 

29 

30 

36 

32 

26 

34 

37 

1 1 

CASCADE    1  NO 

MAX 

75 

76 

69 

74 

81 

81 

83 

81 

80 

84 

90 

85 

83 

84 

84 

83 

74 

71 

74 

74 

82 

77 

66 

66 

65 

73 

68 

65 

60 

74 

76 

•  1 

MIN 

51 

50 

35 

32 

35 

35 

44 

45 

40 

35 

37 

46 

45 

42 

43 

57 

43 

30 

38 

41 

34 

41 

35 

30 

36 

27 

30 

41 

24 

34 

38 

i7 

CHALL 1 S 

MAX 

80 

69 

70 

78 

80 

8] 

78 

77 

82 

85 

85 

84 

87 

84 

80 

75 

81 

75 

81 

75 

76 

68 

74 

78 

77 

73 

64 

80 

77 

■  6 

MIN 

54 

48 

37 

38 

42 

4  3 

50 

45 

43 

42 

4  I 

45 

47 

47 

47 

45 

37 

44 

4  1 

38 

47 

39 

36 

34 

34 

36 

46 

31 

36 

42 

il 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

71 

62 

65 

72 

74 

78 

75 

74 

75 

80 

8  1 

83 

76 

78 

73 

67 

70 

76 

74 

70 

70 

72 

70 

73 

69 

75 

68 

67 

74 

73 

il 

MIN 

42 

39 

31 

27 

30 

30 

36 

32 

30 

30 

30 

29 

34 

37 

^4 

4  0 

36 

30 

32 

26 

32 

28 

21 

22 

23 

10 

24 

30 

29 

25 

30 

7 

CLARK  FORK   1  ENE 

MAX 

78 

77 

75 

78 

82 

85 

84 

84 

8? 

86 

B8 

90 

88 

88 

!* 

8 1 

77 

" 

71 

77 

74 

71 

70 

72 

73 

69 

67 

65 

71 

78 

>0 

MIN 

41 

46 

39 

34 

36 

35 

42 

44 

41 

38 

38 

40 

36 

34 

40 

35 

38 

26 

27 

40 

49 

35 

35 

38 

33 

49 

36 

43 

38 

1 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

74 

74 

57 

61 

69 

72 

78 

\l 

75 

75 

77 

78 

79 

77 

72 

56 

65 

71 

63 

72 

67 

61 

56 

65 

6fl 

65 

60 

54 

68 

,5 

MIN 

41 

42 

30 

3  1 

33 

37 

41 

35 

36 

37 

40 

44 

42 

3 

30 

32 

33 

34 

35 

36 

29 

29 

30 

32 

36 

24 

25 

'* 

'S 

COEUR   D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

77 

73 

74 

77 

82 

86 

88 

80 

83 

85 

90 

87 

81 

82 

87 

73 

67 

74 

72 

70 

78 

72 

59 

6  1 

66 

5  3 

59 

60 

60 

74 

74 

3 

MIN 

52 

46 

43 

43 

45 

46 

54 

52 

47 

45 

49 

55 

49 

41 

47 

49 

39 

39 

43 

37 

40 

51 

43 

30 

37 

38 

44 

42 

39 

45 

44 

.3 

COEUR   D  ALENE  RS 

MAX 

80 

77 

78 

83 

86 

91 

90 

84 

86 

91 

95 

91 

90 

75 

74 

75 

82 

79 

66 

65 

70 

67 

5  0 

61 

63 

76 

78 

7 

MIN 

5 1 

47 

5 1 

52 

49 

45 

54 

47 

44 

At 

52 

39 

40 

5 1 

44 

44 

0 

CONDA 

MAX 

84 

73 

67 

68 

78 

82 

86 

87 

82 

92 

91 

85 

87 

88 

84 

8J* 

81 

73 

79 

77 

83 

76 

70 

69 

77 

77 

80 

79 

72 

79 

5 

MIN 

45 

42 

31 

28 

33 

32 

45 

41 

43 

35 

34 

38 

43 

41 

40 

*  : 

27 

» 

33 

31 

41 

35 

35 

30 

29 

34 

33 

36 

41 

36 

6 

COTTONKOOO 

MAX 

so 

68 

68 

80 

81 

89 

86 

82 

85 

86 

92 

92 

85 

84 

92 

78 

78 

76 

73 

83 

78 

73 

68 

70 

76 

70 

61 

68 

78 

77 

>9 

MIN 

47 

47 

« 

38 

41 

41 

51 

51 

45 

41 

45 

51 

47 

46 

46 

\- 

39 

43 

37 

35 

SO 

45 

33 

33 

34 

44 

40 

27 

44 

42 

,  l 

COUNC 1 L 

MAX 

89 

88 

81 

89 

90 

BB 

93 

92 

91 

96 

95 

95 

94 

95 

93 

90 

80 

86 

85 

90 

85 

80 

75 

77 

79 

78 

78 

68 

81 

86 

4 

MIN 

5  0 

54 

49 

45 

38 

45 

54 

61 

47 

41 

SO 

44 

S3 

57 

50 

37 

39 

61 

39 

45 

44 

43 

32 

30 

34 

37 

26 

34 

** 

" 

DEAMOOD  DAM 

MAX 

75 

67 

71 

78 

80 

83 

82 

81 

83 

85 

89 

86 

87 

87 

84 

81 

68 

72 

79 

78 

81 

72 

68 

68 

72 

73 

74 

59 

61 

76 

76 

7 

MIN 

36 

40 

29 

27 

29 

30 

40 

33 

29 

31 

33 

39 

37 

38 

42 

32 

25 

30 

26 

26 

35 

30 

26 

23 

23 

24 

32 

27 

27 

31 

1 

DEER  FLAT  DAM 

MA  X 

85 

78 

77 

82 

83 

85 

88 

88 

88 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

70 

82 

77 

82 

77 

76 

70 

73 

76 

66 

70 

70 

82 

80 

7 

MIN 

57 

65 

49 

42 

46 

53 

42 

46 

46 

45 

36 

36 

43 

50 

36 

43 

48 

2 

DIXIE 

MAX 

79 

65 

68 

76 

79 

82 

81 

80 

79 

83 

88 

85 

83 

82 

84 

70 

71 

76 

79 

81 

7* 

66 

65 

67 

70 

69 

61 

38 

74 

75 

0 

MIN 

32 

42 

24 

24 

26 

25 

38 

33 

28 

25 

27 

30 

33 

28 

33 

24 

28 

29 

22 

33 

31 

20 

18 

17 

38 

28 

16 

27 

27 

9 

ORIGGS 

MAX 

BO 

70 

60 

65 

75 

78 

81 

80 

82 

82 

84 

82 

82 

81 

80 

AO 

79 

75 

70 

75 

71 

83 

76 

70 

68 

73 

73 

77 

70 

72 

75 

9 

MIN 

43 

43 

30 

29 

35 

37 

43 

43 

44 

40 

40 

44 

41 

43 

45 

40 

40 

43 

35 

31 

41 

33 

36 

33 

36 

42 

39 

40 

39 

39 

1 

3UB0IS  EXP  ST  A 

MAX 

80 

71 

66 

71 

80 

82 

82 

82 

81 

84 

87 

89 

87 

85 

ft4 

80 

7  2 

72 

80 

80 

80 

78 

70 

67 

73 

78 

75 

74 

67 

78 

77 

9 

Ml  N 

53 

47 

36 

38 

44 

48 

48 

50 

49 

48 

52 

50 

54 

57 

4t 

54 

48 

37 

41 

45 

41 

46 

42 

37 

36 

40 

37 

40 

34 

** 

** 

' 

XJBOIS  CAA  AP 

MAX 

78 

65 

68 

73 

81 

85 

84 

85 

83 

85 

87 

90 

88 

86 

86 

S3 

75 

74 

!i 

73 

61 

80 

73 

69 

77 

7  5 

H  0 

74 

66 

79 

79 

0 

MIN 

53 

47 

38 

37 

42 

49 

50 

51 

45 

48 

48 

46 

47 

47 

SO 

50 

51 

35 

38 

43 

44 

48 

38 

33 

30 

3  1 

36 

38 

33 

38 

42 

6 

:LK  CITY 

MAX 

77 

72 

69 

80 

81 

KB 

82 

82 

88 

88 

92 

91 

86 

86 

1* 

82 

6  8 

76 

71 

73 

88 

82 

67 

68 

69 

76 

71 

68 

61 

79 

78 

4 

MIN 

47 

27 

32 

26 

20 

38 

44 

24 

18 

17 

4  0 

29 

24 

32 

30 

4 

;lk  RIVER  1  S 

MAX 

76 

75 

71 

" 

80 

85 

86 

86 

86 

86 

93 

92 

86 

88 

no 

86 

66 

72 

74 

69 

68 

74 

71 

70 

66 

76 

64 

65 

56 

78 

77 

2 

MIN 

43 

43 

36 

36 

35 

39 

37 

38 

38 

35 

J6 

44 

41 

>B 

37 

10 

25 

28 

30 

30 

30 

28 

28 

29 

26 

30 

40 

27 

37 

34 

4 

MMETT  2  E 

MAX 

87 

83 

79 

84 

90 

87 

90 

92 

88 

93 

90 

92 

93 

93 

93 

74 

79 

86 

82 

84 

79 

73 

76 

77 

79 

7B 

85 

C 

MIN 

55 

52 

39 

40 

44 

47 

»» 

59 

52 

46 

47 

51 

52 

SI 

44 

54 

44 

34 

44 

42 

41 

»! 

45 

" 

37 

35 

3fl 

46 

3 

AIRFIELD 

MAX 

81 

74 

72 

79 

83 

8  4 

85 

85 

B6 

89 

88 

92 

89 

89 

63 

73 

76 

80 

77 

82 

77 

71 

71 

75 

78 

77 

68 

68 

79 

60 

0 

MIN 

52 

44 

35 

33 

31 

33 

54 

44 

36 

36 

37 

37 

45 

48 

4X 

46 

37 

39 

34 

32 

39 

33 

34) 

26 

27 

30 

39 

22 

37 

2 

ENN  RS 

MAX 

86 

84 

80 

84 

89 

90 

87 

89 

89 

91 

92 

92 

91 

69 

90 

69 

62 

85 

83 

60 

86 

63 

7  l 

75 

8  0 

76 

63 

73 

83 

s 

MIN 

50 

55 

41 

42 

41 

41 

50 

52 

46 

41 

42 

46 

47 

44 

43 

47 

49 

43 

44 

41 

33 

53 

54 

-0 

33 

33 

49 

46 

3"i 

40 

44 

2 

ORT  HALL    IND  AGENCY 

MAX 

83 

70 

70 

78 

84 

89 

88 

90 

8  5 

91 

94 

88 

88 

88 

82 

72 

73 

80 

77 

67 

82 

75 

69 

79 

77 

T6 

71 

74 

84 

80 

9 

MIN 

54 

47 

1 1 

38 

44 

40 

34 

46 

40 

40 

34 

37 

35 

49 

39 

37 

43 

5 

AROEN  VALLEY  RS 

MAX 

85 

81 

79 

87 

92 

94 

11 

92 

97 

99 

98 

95 

96 

96 

OA 
98 

82 

66 

88 

87 

63 

77 

78 

77 

83 

77 

73 

67 

87 

4 

MIN 

55 

47 

36 

36 

38 

40 

46 

49 

39 

39 

41 

47 

45 

46 

5 1 

T* 

33 

39 

38 

36 

44 

38 

33 

31 

30 

41 

32 

35 

40 

4 

LENNS  FERRY 

MAX 

79 

77 

80 

85 

91 

91 

92 

86 

89 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

8* 

80 

98 

62 

90 

78 

78 

77 

80 

83 

80 

79 

73 

85 

85 

3 

MIN 

51 

57 

45 

41 

38 

42 

60 

57 

42 

40 

42 

46 

47 

49 

51 

40 

45 

40 

45 

38 

49 

44 

43 

34 

33 

33 

43 

34 

39 

44 

2 

OOOI NT,  CAA  AP 

MAX 

76 

74 

75 

81 

88 

91 

88 

90 

8B 

B  0 

94 

93 

92 

91 

92 

85 

68 

76 

86 

77 

69 

75 

74 

72 

78 

80 

78 

72 

72 

83 

82 

3 

MIN 

65 

53 

44 

46 

44 

53 

62 

61 

54 

49 

56 

59 

58 

5V 

55 

52 

47 

48 

48 

47 

52 

56 

47 

45 

43 

39 

39 

46 

36 

49 

SO 

1 

RACE 

MAX 

67 

65 

66 

74 

78 

81 

81 

81 

80 

BO 

83 

87 

83 

5] 

81 

76 

6  9 

71 

78 

74 

80 

76 

71 

69 

75 

75 

77 

68 

70 

77 

75 

8 

MIN 

50 

47 

36 

33 

36 

37 

49 

43 

52 

40 

40 

42 

48 

49 

44 

47 

47 

32 

40 

38 

35 

42 

36 

18 

33 

34 

36 

37 

43 

41 

40 

• 

"AND  VIE* 

MAX 

'« 

88 

83 

88 

94 

95 

98 

96 

97 

^n 

98 

97 

99 

98 

98 

95 

8  7 

83 

91 

85 

92 

87 

60 

77 

82 

8  1 

82 

79 

75 

89. 

3 

OANGEVILLE 

MIN 

58 

57 

46 

41 

43 

45 

48 

50 

46 

47 

44 

46 

54 

54 

52 

52 

31 

42 

43 

51 

41 

48 

46 

43 

56 

16 

38 

46 

36 

46. 

3 

MAX 

7Q 

70 

74 

80 

84 

8  7 

86 

84 

B7 

67 

91 

88 

87 

85 

93 

79 

6B 

76 

76 

74 

83 

78 

69 

67 

71 

77 

72 

63 

58 

76 

78 

4 

MIN 

49 

49 

42 

42 

45 

46 

51 

56 

47 

46 

51 

55 

51 

51 

52 

SI 

41 

43 

51 

41 

*2 

50 

50 

n 

37 

38 

49 

41 

32 

46 

46 

0 

MAX 

65 

65 

66 

68 

70 

»" 

70 

72 

90 

82 

84 

85 

84 

85 

80 

80 

7  5 

70 

70 

72 

72 

73 

75 

76 

80 

Bl 

82 

80 

84 

75 

7 

1 

MIN 

35 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

30 

41 

40 

40 

42 

40 

41 

35 

31 

It 

25 

28 

30 

32 

34 

35 

36 

38 

33 

32 

30 

26 

26 

3m  r«f««roc«  aotM  lollowug  Sutton  Indm. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


I  Dm 
SEPTEMBER  V 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

b 

_ 

in 
10 

1 1 

in 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GROUSE 

MAX 

72 

66 

67 

72 

81 

?e 

80 

77 

79 

81 

83 

81 

85 

83 

80 

78 

69 

80 

72 

78 

69 

66 

72 

75 

71 

64 

74 

73 

71 

74 

7? 

MI  N 

48 

35 

26 

28 

27 

3  0 

35 

37 

32 

32 

32 

32 

40 

40 

36 

24 

3( 

HAILEY  AP 

MAX 

80 

78 

75 

77 

78 

8h 

82 

63 

85 

86 

88 

88 

89 

86 

66 

84 

80 

72 

82 

75 

8  1 

75 

70 

70 

74 

75 

74 

76 

68 

70 

7< 

M  IN 

49" 

47 

35 

38 

39 

43 

53 

48 

45 

43 

48 

48 

47 

51 

51 

42 

45 

41 

42 

40 

42 

42 

34 

33 

35 

33 

34 

3  3 

39 

36 

4  . 

HAMER   4  NW 

MAX 

78 

72 

70 

75 

83 

88 

85 

86 

87 

87 

90 

9  3 

90 

87 

86 

86 

76 

75 

65 

76 

84 

84 

75 

71 

79 

78 

82 

78 

82 

8; 

Ml  N 

46 

43 

36 

30 

37 

39 

39 

41 

45 

41 

37 

36 

42 

44 

44 

47 

49 

31 

32 

37 

31 

42 

34 

28 

26 

28 

30 

29 

23 

32 

3( 

HAZELTON 

MAX 

75 

7  1 

72 

77 

82 

90 

86 

85 

84 

90 

88 

86 

87 

80 

71 

72 

81 

78 

85 

76 

70 

69 

75 

76 

75 

7 1 

72 

65 

7* 

M I N 

52 

46 

36 

37 

36 

42 

51 

50 

50 

43 

4  3 

46 

48 

52 

47 

46 

41 

4: 

HILL  C I  TV 

MAX 

80 

72 

72 

79 

63 

89 

86 

87 

68 

69 

90 

93 

88 

88 

86 

7R 

73 

79 

78 

84 

73 

7  0 

7^ 

73 

77 

75 

65 

69 

at 

Ml  N 

51 

46 

29 

29 

34 

31 

49 

46 

37 

34 

33 

36 

50 

50 

55 

48 

45 

34 

38 

35 

3  1 

26 

28 

3' 

HOLLISTER 

MAX 

70 

69 

70 

73 

76 

61 

85 

62 

84 

63 

86 

89 

88 

92 

88 

80 

69 

74 

82 

75 

87 

84 

77 

78 

77 

78 

75 

68 

69 

66 

It 

MIN 

55 

53 

39 

37 

42 

k  8 

51 

51 

47 

49 

48 

58 

57 

55 

53 

53 

46 

43 

48 

47 

42 

46 

4  3 

42 

39 

43 

41 

41 

40 

4t 

I OAHO  CITY 

79 

76 

77 

8  3 

88 

90 

90 

85 

89 

9  2 

90 

90 

86 

74 

82 

MIN 

51 

43 

31 

32 

33 

35 

43 

45 

37 

34 

35 

37 

43 

42 

42 

45 

38 

30 

35 

30 

-t;' 

39 

32 

28 

27 

25 

27 

3  5 

28 

30 

3! 

IDAHO   FALLS  6  NE 

MAX 

78 

68 

65 

73 

79 

83 

82 

85 

82 

63 

83 

89 

86 

84 

83 

80 

72 

69 

78 

74 

81 

79 

70 

67 

74 

7 1 

73 

79 

It 

Ml  N 

52 

46 

34 

35 

38 

39 

44 

51 

46 

42 

41 

39 

46 

50 

47 

55 

50 

40 

38 

34 

40 

54 

36 

40 

35 

36 

37 

46 

4 1 

34 

4; 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

MAX 

71 

68 

71 

77 

80 

87 

86 

85 

83 

84 

69 

90 

87 

89 

85 

82 

69 

71 

82 

77 

83 

81 

72 

68 

76 

75 

77 

7  1 

68 

80 

71 

MIN 

53 

50 

37 

36 

39 

41 

47 

48 

47 

44 

41 

42 

54 

46 

46 

57 

46 

40 

43 

39 

36 

46 

41 

39 

36 

37 

38 

46 

41 

37 

4: 

IRWIN    2  S 

MAX 

75 

64 

66 

74 

79 

84 

82 

79 

83 

86 

88 

89 

86 

85 

81 

81 

70 

81 

79 

75 

84 

77 

69 

68 

76 

78 

80 

71 

66 

80 

7: 

MIN 

45 

44 

42 

33 

38 

39 

45 

50 

50 

40 

37 

42 

42 

48 

45 

51 

45 

30 

36 

34 

33 

50 

35 

35 

35 

33 

33 

35 

35 

40 

4( 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

78 

64 

no 

74 

76 

80 

77 

81 

78 

82 

85 

85 

83 

81 

61 

77 

68 

69 

77 

72 

79 

75 

68 

65 

70 

70 

71 

72 

61 

75 

7<  • 

Ml  N 

39 

40 

28 

27 

31 

32 

34 

40 

38 

34 

36 

35 

35 

36 

36 

40 

35 

25 

29 

30 

31 

38 

33 

27 

23 

22 

25 

26 

25 

30 

3; 

JEROME 

MAX 

76 

74 

76 

80 

89 

91 

88 

89 

89 

89 

95 

95 

91 

92 

91 

86 

80 

77 

85 

82 

88 

78 

74 

73 

77 

81 

80 

74 

73 

86 

8: 

MIN 

55 

52 

42 

36 

39 

44 

49 

51 

45 

44 

45 

52 

51 

52 

53 

50 

46 

45 

43 

39 

43 

43 

43 

39 

39 

36 

37 

41 

36 

43 

44. 

KELLOGG 

MAX 

79 

60 

77 

78 

83 

62 

90 

90 

85 

85 

91 

97 

88 

85 

86 

91 

75 

69 

76 

74 

77 

89 

74 

62 

65 

68 

53 

62 

59 

63 

71 

MIN 

47 

52 

41 

41 

43 

43 

48 

50 

46 

43 

42 

51 

46 

41 

42 

45 

42 

37 

44 

32 

34 

42 

53 

40 

36 

38 

44 

50 

42 

44 

4; 

KOOSK I  A 

MAX 

86 

84 

82 

86 

91 

95 

97 

91 

93 

96 

99 

95 

92 

93 

95 

89 

75 

81 

81 

90 

63 

76 

76 

76 

80 

75 

69 

66 

88 

8! 

MIN 

43 

58 

42 

40 

40 

40 

51 

53 

45 

41 

41 

47 

46 

43 

42 

47 

40 

42 

38 

33 

52 

56 

37 

32 

32 

49 

46 

30 

39 

43 

KUNA  2  NNE 

MAX 

83 

74 

75 

82 

85 

85 

89 

81 

87 

91 

92 

90 

90 

86 

90 

85 

68 

75 

83 

77 

83 

74 

74 

69 

74 

77 

75 

69 

71 

8( 

Ml  N 

55 

49 

37 

40 

40 

44 

52 

57 

44 

44 

43 

49 

50 

50 

53 

52 

45 

37 

44 

39 

42 

44 

41 

39 

37 

32 

34 

42 

32 

41 

43*1 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

87 

82 

85 

90 

94 

93 

94 

89 

93 

94 

101 

97 

94 

95 

97 

91 

78 

86 

83 

83 

86 

79 

75 

77 

78 

71 

75 

72 

67 

85 

8!  J 

MIN 

55 

60 

49 

46 

50 

50 

52 

60 

58 

48 

50 

62 

53 

53 

52 

55 

47 

45 

52 

45 

41 

53 

58 

40 

48 

5C  j 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

85 

77 

81 

85 

90 

92 

91 

87 

9  1 

93 

99 

95 

89 

92 

79 

74 

84 

80 

79 

86 

78 

71 

71 

76 

77 

72 

67 

64 

84 

MIN 

53 

56 

49 

50 

52 

5  i 

57 

58 

5  2 

50 

55 

62 

52 

53 

55 

54 

45 

44 

49 

43 

43 

54 

55 

41 

39 

4  1 

48 

4M 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

75 

67 

74 

ft  « 

ftO 

74 

7!  1 

MIN 

46 

43 

37 

34 

37 

3  q 

43 

43 

42 

41 

4  3 

44 

45 

45 

45 

45 

46 

34 

36 

41 

38 

43 

37 

39 

32 

37 

34 

38 

41 

36 

4( 

MACKAT  RS 

MAX 

78 

67 

70 

.  . 

\  i 

?  j 

77 

70 

74 

79 

I7 

76 

72 

69 

67 

75 

75 

78 

71 

66 

78 

It 

MIN 

52 

45 

33 

38 

4  2 

48 

44 

42 

44 

44 

30 

33 

4C 

MALAD 

MAX 

85 

74 

76 

79 

64 

8  7 

90 

89 

87 

88 

90 

9  1 

91 

HQ 

90 

63 

77 

78 

82 

81 

84 

86 

77 

75 

79 

79 

81 

7  5 

75 

e; 

MIN 

52 

46 

itt> 

38 

40 

41 

5 1 

48 

57 

45 

4  5 

4b 

53 

53 

50 

50 

45 

40 

40 

km 

MA LAD  CAA  AP 

MAX 

74 

73 

75 

80 

86 

89 

90 

90 

87 

89 

90 

92 

91 

91 

69 

95 

76 

77 

82 

62 

85 

82 

77 

75 

80 

79 

82 

75 

76 

83 

Qhi 

MIN 

45 

44 

43 

32 

36 

36 

47 

41 

53 

41 

39 

39 

46 

46 

43 

47 

40 

33 

36 

41 

34 

41 

35 

35 

31 

31 

31 

38 

33 

31  ' 

MAY  RS 

MAX 

80 

67 

69 

78 

85 

B  5 

79 

77 

84 

79 

68 

75 

79 

80 

76 

76 

7  \ 

69 

74 

78 

79 

70 

65 

78 

7VI 

MIN 

51 

47 

32 

32 

36 

41 

40 

38 

35 

37 

34 

37 

42 

39 

40 

41 

41 

33 

37 

31 

33 

42 

34 

32 

26 

24 

29 

39 

26 

31 

3<  4 

MC  CALL 

MAX 

77 

65 

70 

74 

79 

60 

80 

79 

60 

82 

86 

86 

81 

84 

82 

77 

64 

70 

74 

71 

79 

69 

65 

65 

65 

68 

68 

56 

59 

70 

7VI 

MIN 

45 

48 

35 

32 

30 

36 

45 

47 

39 

35 

37 

40 

41 

40 

42 

44 

43 

29 

35 

36 

31 

40 

36 

32 

27 

26 

31 

34 

24 

33 

3< 

MC  CAMMON 

MAX 

79 

70 

71 

60 

85 

87 

68 

86 

87 

68 

88 

91 

90 

87 

84 

81 

79 

75 

84 

80 

62 

81 

77 

74 

80 

79 

82 

76 

75 

82 

81 

MIN 

53 

48 

41 

32 

36 

41 

47 

44 

52 

39 

36 

41 

41 

46 

44 

44 

49 

33 

37 

38 

36 

45 

37 

38 

33 

3  1 

33 

37 

48 

38 

4( 

MERIDIAN    1  W 

MAX 

81 

74 

74 

81 

86 

84 

88 

64 

86 

89 

91 

90 

88 

90 

89 

77 

76 

82 

79 

79 

76 

74 

73 

74 

76 

74 

74 

69 

8( 

M  I  N 

56 

53 

39 

41 

44 

49 

54 

53 

48 

46 

46 

5  1 

51 

51 

54 

55 

45 

39 

45 

42 

42 

49 

40 

39 

38 

36 

36 

40 

4! 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

66 

7  1 

74 

76 

80 

91 

86 

85 

84 

84 

87 

93 

89 

86 

89 

82 

67 

73 

84 

74 

62 

82 

72 

70 

77 

79 

78 

76 

71 

85 

7(  1 

MIN 

53 

54 

44 

45 

43 

5  1 

55 

54 

55 

50 

52 

53 

55 

57 

52 

53 

49 

45 

56 

49 

45 

49 

46 

43 

41 

38 

39 

43 

41 

46 

4t 

MONTPELIER  RS 

MAX 

86 

72 

66 

69 

76 

8  0 

84 

85 

84 

8  7 

84 

81 

71 

69 

76 

77 

80 

76 

73 

71 

76 

76 

72 

70 

71 

7"  1 

MIN 

45 

41 

31 

30 

33 

34 

39 

40 

39 

38 

39 

43 

43 

41 

43 

47 

26 

33 

37 

33 

41 

33 

36 

28 

31 

32 

36 

37 

33 

3<  ■ 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

77 

70 

76 

82 

85 

90 

87 

79 

85 

91 

95 

86 

83 

89 

87 

82 

66 

76 

74 

76 

87 

75 

66 

66 

67 

67 

64 

62 

58 

78 

Tt  , 

MIN 

46 

42 

47 

40 

47 

50 

50 

33 

36 

43 

31 

40 

46 

5  1 

28 

33 

30 

45 

49 

4;  > 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

88 

^ 

96 

99 

1  00 

1  02 

100 

99 

on 

90 

85 

93 

85 

94 

89 

81 

78 

85 

87 

83 

80 

77 

89 

8*  , 

MIN 

55 

55 

42 

43 

44 

48 

50 

52 

46 

48 

5 1 

56 

53 

5  5 

58 

58 

48 

43 

46 

48 

45 

51 

44 

43 

39 

37 

36 

47 

34 

47 

4'  < 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

63 

52 

56 

67 

66 

73 

74 

70 

70 

75 

73 

69 

7 1 

75 

60 

49 

57 

55 

61 

74 

61 

44 

51 

49 

45 

44 

45 

48 

6]  . 

MIN 

43 

40 

39 

45 

51 

52 

58 

53 

50 

52 

58 

57 

53 

53 

56 

41 

34 

40 

40 

39 

43 

44 

35 

32 

39 

34 

39 

32 

29 

38 

H 

NAMPA    2  NW 

MAX 

83 

84 

78 

78 

84 

89 

69 

92 

87 

90 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

87 

72 

79 

86 

79 

82 

76 

77 

72 

76 

80 

78 

72 

70 

e: 

MIN 

54 

5  5 

39 

4  1 

42 

46 

52 

52 

49 

50 

52 

55 

47 

39 

45 

46 

43 

45 

43 

41 

36 

33 

37 

45 

35 

38 

4! 

NEW  MEADOWS  RS 

81 

60 

86 

65 

88 

86 

86 

91 

91 

90 

88 

82 

78 

78 

80 

76 

82 

81 

70 

72 

72 

72 

74 

70 

64 

75 

8(  • 

Ml  N 

29 

28 

29 

30 

42 

29 

30 

3  1 

30 

34 

36 

30 

20 

27 

30 

29 

3(  >| 

NEZPERCE   2  E 

MAX 

78 

79 

82 

83 

87 

84 

p  _ 

74 

72 

74 

72 

85 

75 

66 

66 

68 

57 

80 

7"  ■; 

MIN 

49 

49 

42 

44 

45 

47 

55 

56 

49 

47 

5  0 

5  5 

53 

48 

b  0 

48 

36 

44 

49 

40 

42 

49 

5  1 

34 

37 

37 

37 

43 

33 

42 

11 ' 

OAKLEY 

MAX 

66 

70 

72 

79 

82 

90 

85 

87 

84 

8  7 

86 

81 

70 

77 

86 

76 

86 

83 

71 

70 

81 

77 

77 

72 

72 

83 

8C 

MIN 

57 

57 

38 

47 

47 

50 

55 

52 

51 

52 

47 

54 

55 

56 

55 

42 

46 

52 

43 

41 

40 

40 

42 

43 

42 

46 

*:  • 

OBSIDIAN   -  NNE 

MAX 

66 

64 

66 

76 

74 

78 

68 

74 

76 

78 

81 

78 

76 

78 

72 

73 

66 

69 

65 

74 

75 

67 

63 

65 

65 

69 

63 

53 

57 

7(  . 

MIN 

42 

32 

24 

34 

23 

2f. 

36 

38 

28 

28 

28 

32 

37 

33 

33 

24 

30 

25 

31 

26 

22 

22 

19 

23 

19 

26 

2(  1 

OLA  5  S 

MAX 

87 

86 

87 

89 

86 

91 

94 

92 

91 

94 

95 

92 

91 

96 

91 

86 

83 

77 

84 

82 

86 

77 

73 

73 

75 

77 

72 

70 

70 

80 

8' 

MIN 

45 

45 

46 

46 

45 

45 

49 

47 

50 

35 

39 

35 

3  5 

38 

33 

31 

31 

29 

29 

26 

28 

*<■■ 

OROF I  NO 

87 

79 

8  b 

89 

93 

96 

97 

91 

97 

103 

9" 

92 

96 

76 

H  1 

84 

94 

82 

76 

75 

76 

76 

77 

67 

65 

68 

8( 

MIN 

51 

55 

45 

44 

44 

43 

50 

54 

47 

44 

45 

52 

47 

46 

45 

46 

43 

44 

44 

40 

36 

50 

36 

45 

36 

37 

35 

47 

34 

41 

*«■ 

PALISADES  DAM 

MAX 

78 

61 

65 

72 

77 

83 

82 

81 

81 

83 

86 

8  b 

64 

80 

79 

77 

70 

78 

76 

62 

78 

76 

68 

76 

77 

79 

77 

67 

79 

71 

MIN 

45 

43 

36 

34 

38 

38 

44 

49 

5  0 

40 

40 

41 

45 

46 

43 

50 

47 

37 

50 

37 

35 

36 

36 

38 

4< 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

68 

82 

81 

85 

90 

87 

92 

90 

94 

92 

9 1 

90 

91 

84 

83 

83 

84 

82 

84 

81 

81 

80 

78 

82 

7  7 

70 

84 

8! 

MIN 

54 

54 

41 

38 

43 

46 

49 

53 

50 

45 

46 

54 

5  3 

52 

57 

49 

37 

4! 

PAUL   1  E 

MAX 

79 

69 

70 

73 

86 

86 

81 

66 

80 

79 

77 

87 

80 

73 

70 

80 

81 

71 

BC 

MIN 

56 

52 

37 

35 

36 

40 

51 

46 

4  7 

40 

38 

42 

49 

4  7 

46 

5  0 

47 

43 

47 

43 

37 

45 

45 

41 

32 

42 

43 

4 1 

44 

36 

♦3 

PAYETTE 

MAX 

86 

77 

79 

82 

87 

84 

90 

88 

88 

88 

90 

89 

91 

92 

69 

89 

74 

79 

84 

79 

81 

81 

77 

73 

75 

76 

78 

73 

68 

80 

a; 

MIN 

58 

57 

44 

4  1 

42 

46 

52 

54 

47 

45 

45 

49 

59 

5  1 

53 

54 

48 

46 

37 

4 1 

49 

32 

39 

4! 

PIERCE  RS 

MAX 

76 

75 

73 

79 

83 

88 

88 

84 

85 

89 

8  7 

70 

74 

89 

82 

68 

65 

7 1 

68 

78 

7f 

MIN 

41 

46 

36 

34 

35 

3  5 

42 

46 

37 

35 

35 

4 1 

38 

36 

36 

37 

W 

35 

30 

43 

41 

27 

35 

3t  1 

POCATE  LLO  WB  AP 

MAX 

73 

69 

70 

78 

84 

85 

7  j 

74 

83 

75 

85 

82 

74 

71 

80 

79 

79 

7  2 

7  0 

83 

8C 

MIN 

53 

53 

42 

37 

39 

42 

56 

52 

53 

45 

44 

45 

57 

55 

bO 

53 

51 

46 

45 

43 

35 

47 

50 

45 

38 

40 

40 

52 

46 

37 

4t 

PORTHI LL 

MAX 

77 

74 

76 

78 

81 

84 

85 

82 

82 

80 

74 

66 

72 

71 

75 

63 

65 

62 

63 

57 

64 

63 

58 

68 

73 

Ml  N 

45 

49 

40 

36 

41 

42 

44 

51 

45 

45 

42 

47 

45 

44 

38 

42 

34 

36 

42 

33 

30 

50 

31 

36 

37 

34 

41 

39 

41 

42 

4C  1 

POTLATCH  1  SE 

MAX 

75 

70 

67 

68 

63 

63 

60 

MIN 

30 

32 

44 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

85 

75 

75 

78 

83 

87 

85 

87 

87 

88 

91 

66 

92 

90 

89 

82 

80 

75 

78 

81 

82 

83 

79 

74 

77 

78 

85 

79 

74 

81 

62 

Ml  N 

54 

42 

40 

35 

36 

37 

53 

42 

4 1 

4  7 

45 

38 

41 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

74 

73 

79 

82 

85 

83 

80 

80 

79 

85 

8 1 

83 

83 

7? 

77 

70 

72 

79 

69 

57 

6  1 

62 

57 

5  7 

59 

57 

65 

72 

MIN 

44 

41 

34 

35 

38 

39 

45 

47 

45 

40 

40 

48 

48 

36 

36 

40 

n 

34 

40 

36  < 

REACTOR   TESTING  STA 

MAX 

73 

72 

72 

77 

83 

87 

84 

87 

85 

86 

87 

92 

90 

87 

87 

84 

R» 

z. 

fll 

80 

77 

7n 

77 

77 

7fl 

72 

68 

80 

79  1 

MIN 

53 

47 

37 

36 

32 

36 

48 

42 

37 

57 

44 

29 

37 

29 

42 

35 

32 

26 

29 

32 

4  1 

35 

26 

38  1 

RICHFIELD 

MAX 

76 

73 

73 

78 

83 

88 

84 

flfl 

Q 

Aft 

Hfl 

86 

7 

75 

75 

_ 

78 

79  ! 

MIN 

56 

45 

3  7 

52 

\  7 

43 

5  1 

4  b 

52 

b  1 

50 

41 

35 

42 

[| 

41 

46 

38 

38 

34 

32 

34 

36 

33 

38 

42 

RIGGINS  RS 

MAX 

86 

85 

82 

89 

91 

95 

96 

91 

94 

97 

101 

101 

101 

93 

98 

98 

85 

66 

98 

88 

92 

91 

82 

75 

79 

85 

85 

83 

73 

85 

8=  • 

MIN 

57 

56 

48 

46 

55 

55 

68 

61 

56 

50 

59 

61 

52 

57 

63 

60 

52 

45 

41 

bO 

b\ 

57 

55 

54 

46 

44 

41 

41 

41 

40 

52 

RUPERT 

MAX 

83 

70 

75 

79 

85 

86 

96 

91 

90 

91 

91 

93 

99 

92 

91 

89 

86 

70 

77 

86 

80 

88 

82 

76 

76 

81 

84 

84 

75 

74 

84 

M I N 

55 

50 

39 

38 

39 

40 

51 

52 

50 

43 

40 

46 

49 

51 

48 

49 

42 

39 

42 

42 

38 

45 

42 

42 

32 

35 

35 

40 

42 

39 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

73 

67 

69 

74 

80 

85 

84 

86 

84 

84 

87 

88 

87 

86 

B5 

80 

70 

70 

82 

83 

84 

79 

72 

67 

76 

73 

75 

74 

76 

77 

78  1 

MIN 

44 

45 

29 

32 

37 

38 

40 

45 

43 

40 

38 

40 

43 

43 

43 

46 

42 

JO 

35 

35 

34 

45 

32 

30 

28 

28 

31 

32 

35 

45 

37  ' 

SAINT  MARIES 

MAX 

78 

77 

78 

83 

87 

90 

89 

87 

H7 

91 

97 

97 

88 

90 

93 

89 

70 

76 

76 

76 

87 

66 

81 

74 

69 

67 

62 

64 

79 

81 

Ml  N 

45 

43 

39 

38 

38 

35 

42 

46 

42 

38 

48 

47 

40 

37 

39 

41 

33 

35 

40 

29 

29 

46 

35 

29 

33 

33 

40 

31 

40 

38  : 

SALMON 

MAX 

87 

69 

78 

81 

86 

89 

78 

83 

83 

90 

89 

87 

92 

89 

81 

87 

74 

60 

87 

77 

85 

79 

75 

73 

80 

78 

83 

76 

66 

85 

81  1 

MIN 

49 

65 

36 

34 

34 

34 

38 

40 

38 

33 

33 

35 

44 

37 

37 

42 

48 

35 

45 

38 

30 

50 

41 

39 

27 

28 

32 

44 

30 

29 

37  1 

See  reference  notes  following  Station  lnde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


IOAHO 
SEPTEMBER  1963 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25  j 

26 

27 

u 

29 

30 

31 

< 

SANDPO INT   EXP   ST  A 

MA  * 

77 

73 

72 

7* 

74 

80 

.62 

82 

81 

63 

81 

86 

6) 

79 

79 

68 

67 

73 

72 

66 

75 

74 

63 

7, 

66 

57 

54 

60 

be 

65 

72.6 

Ml  N 

45 

49 

37 

37 

40 

40 

46 

50 

45 

43 

42 

48 

43 

38 

38 

46 

33 

39 

56 

30 

33 

45 

50 

33 

33 

38 

43 

50 

39 

41.8 

SHOSHONE 

MAX 

89 

84 

75 

74 

82 

79 

86 

77 

72 

70 

76 

78 

73 

71 

73 

85 

81.3 

MIN 

S6 

48 

46 

43 

-»2 

46 

55 

55 

48 

48 

52 

54 

51 

9  0 

45 

38 

42 

42 

44 

49 

43 

39 

41 

35 

36 

40 

34 

44 

45.3 

SPENCER  RS 

MAX 

66 

62 

69 

76 

8  0 

79 

81 

79 

83 

85 

86 

B*i 

82 

82 

I* 

72 

69 

76 

76 

a" 

7  ' 

67 

65 

72 

68 

Z« 

74 

MIN 

- 

*i 

q7 

44 

50 

45 

V* 

41 

"  J 

31 

SPRINGFIELD  1  SE 

MAX 

TO 

HQ 

89 

Bfl 

■  ' 

89 

89 

84 

71 

B  2 

79 

88 

B  9 

73 

72 

79 

™ 

70 

* 

81 

81.2 

MtN 

-It 

39 

at 

4  7 

a-7 

aa 
30 

44 

46 

4  B 

48 

31 

39 

34 

34 

42 

35 

ib 

29 

32 

33 

41 

31 

32 

39  .  2 

ST1BNITE 

MAX 

72 

62 

7  5 

I? 

73 

7 

8  3 

7  M 

79 

7  9 

80 

74 

61 

68 

71 

72 

78 

68 

6  2 

64 

66 

65 

67 

56 

56 

71.0 

MIN 

41 

3° 

30 

aa 
32 

32 

41 

4  1 

31 

40 

42 

41 

42 

43 

42 

29 

29 

32 

34 

32 

37 

37 

27 

28 

26 

32 

34 

23 

26 

34.4 

STREVELL 

MAX 

75 

71 

72 

78 

83 

67 

85 

85 

89 

86 

88 

90 

89 

87 

86 

*? 

74 

76 

84 

80 

81 

79 

75 

72 

81 

77 

80 

76 

72 

79 

80.5 

MIN 

*e 

46 

33 

35 

41 

45 

49 

46 

49 

47 

44 

49 

52 

50 

51 

48 

48 

41 

42 

45 

38 

48 

42 

42 

37 

36 

10 

it 

33 

41 

43.3 

SUGAR 

MAX 

73 

V* 

^ 

a#! 

83 

87 

8o 

87 

85 

84 

7? 

80 

68 

9  1 

81 

82 

7  1 

68 

72 

73 

75 

81 

78.2 

MIN 

5i 

3 1 

■* 

ah 

J* 

** 1 

40 

40 

''  'J 

41 

if 

77 
* 

!  5 

^ 

tn 

32 

?Z*i 

SUN  VALLEY 

MAX 

7  j 

74 

(11 

oa 

a 

B  B 

86 

BO 

84 

79 

75 

74 

on 
B  9 

76 

70 

J* 

7 1 

T  0 

Ia 

63 

74 

MIN 

27 

?« 

an 

aa 

a 

an 

28 

3  1 

?6 

24 

shan  falls  pm 

MAX 

00 

90 

94 

98 

OB 

o« 

QQ 

ta 

07 

si 

OA 

OA 

07 

OA 

flfi 

«!a 

AA 

a? 

81 

80 

85 

0  : 

78 

7ft 

76 

88*7 

Ml  N 

SB 

s  ft 

0  i 

A 

J™ 

A« 

40 

11 

Z~ 

j  ? 

| 

46 

54*0 

TETON [ A  EXP  STA 

MAX 

_ 

«n 

ai 

*: 

j* 

70 

7  9 

fiO 

75 

70 

69 

74.8 

Ml  N 

32 

_ 

a7 

36 

42 

39 

3d 

40 

a 
43 

46 

4a 

41 

36 

30 

34 

36.0 

THREE  CREEK 

MAX 

ai 

95 

70 

66 

86 

92 

89 

84 

83 

72 

76 

84 

80 

85 

80 

75 

7* 

80 

80 

75 

82 

81  .0 

MIN 

20 

26 

31 

41 

33 

38 

36 

36 

31 

23 

29 

25 

26 

37 

25 

23 

21 

20 

25 

26 

25 

23 

28.2 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

J?S 

I? 

_l 

^3 

«?a 

f  O 

f  7 

«2 

73 

74 

92 

78 

85 

80 

^' 

88 

82.0 

Ml  N 

41 

1Q 

49 

47 

ao 
39 

44 

49 

51 

46 

49 

50 

39 

45 

46 

34 

37 

36 

40 

37 

44  .  7 

THIN  FALLS   3  SE 

MAX 

81 

76 

75 

f  ^> 

80 

86 

89 

87 

87 

88 

89 

9  0 

90 

91 

78 

85 

75 

76 

74 

74 

MIN 

57 

55 

40 

38 

43 

45 

51 

48 

50 

47 

44 

45 

49 

56 

54 

53 

46 

48 

46 

47 

40 

46 

50 

47 

36 

41 

42 

48 

45 

38 

46.6 

WALLACE 

MAX 

77 

70 

72 

77 

60 

84 

66 

83 

83 

85 

90 

86 

82 

83 

67 

72 

64 

70 

69 

74 

83 

72 

60 

61 

65 

55 

bst 

51 

60 

74 

74.1 

MIN 

44 

49 

39 

39 

39 

38 

46 

47 

43 

41 

41 

48 

43 

39 

40 

43 

37 

43 

25 

31 

35 

46 

48 

3* 

32 

35 

43 

46 

46 

41 

40.8 

WALLACE   WOOOLAND  PARK 

MAX 

74 

74 

68 

71 

78 

85 

84 

85 

82 

82 

85 

93 

86 

81 

84 

88 

71 

65 

70 

69 

72 

85 

72 

60 

62 

63 

54 

60 

66 

50 

74.3 

MIN 

44 

45 

38 

36 

39 

40 

48 

46 

42 

40 

41 

42 

42 

39 

39 

42 

38 

36 

38 

29 

29 

36 

49 

36 

34 

33 

44 

47 

37 

37 

39.7 

WE1SER 

MAX 

93 

80 

86 

83 

91 

90 

95 

93 

93 

93 

95 

94 

96 

97 

93 

90 

78 

83 

90 

83 

86 

83 

80 

80 

60 

82 

82 

70 

66 

84 

86.4 

MIN 

52 

56 

42 

39 

36 

44 

52 

53 

49 

50 

46 

43 

52 

52 

50 

52 

49 

40 

40 

38 

45 

44 

32 

34 

32 

36 

42 

32 

35 

43.8 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

75 

70 

73 

79 

SO 

81 

84 

87 

83 

84 

94 

86 

89 

87 

68 

83 

66 

73 

70 

72 

90 

60 

65 

65 

66 

68 

67 

62 

38 

75 

76.7 

MIN 

4  ! 

42 

41 

37 

40 

43 

45 

39 

40 

40 

45 

42 

44 

42 

49 

40 

35 

37 

3  2 

37 

35 

44 

46 

30 

34 

33 

35 

40 

28 

42 

39.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


soman 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  >.  • 

H  " 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.35 

.12 

.15 

.  19 

.23 

.25 

.22 

.11 

.36 

.13 

.22 

.25 

.34 

.30 

.25 

.35 

.29 

.32 

.33 

.26 

.19 

.30 

.29 

.25 

.26 

.28 

.19 

.30 

.11 

.21 

7.40 

WIND 

134 

91 

70 

33 

40 

26 

52 

27 

67 

18 

24 

37 

82 

70 

44 

127 

194 

141 

77 

30 

86 

131 

167 

86 

118 

79 

188 

128 

60 

2587 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.20 

.18 

.32 

.22 

.22 

.26 

.21 

.22 

.19 

.33 

.17 

.26 

.19 

.27 

.24 

.22 

.26 

.25 

.19 

.26 

.20 

.18 

.14 

.18 

.17 

.22 

.16 

.  16 

.15 

.13 

6.35 

WIND 

19 

36 

69 

29 

23 

4 

20 

36 

13 

21 

34 

11 

16 

28 

21 

22 

36 

43 

29 

41 

27 

29 

24 

29 

36 

25 

16 

25 

63 

6 

831 

LIPTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.26 

.22 

.20 

.20 

.21 

.24 

.21 

.19 

.22 

.21 

.20 

.24 

.27 

.22 

.20 

.26 

.20 

.19 

.26 

.21 

.19 

.  2H 

.19 

.23 

.25 

.19 

.20 

.16 

.17 

.29 

6.56 

WIND 

45 

72 

22 

34 

26 

30 

64 

20 

25 

21 

20 

26 

39 

31 

24 

59 

99 

33 

53 

18 

33 

66 

49 

49 

44 

33 

37 

56 

36 

39 

1203 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.19 

.32 

.24 

.31 

.33 

.31 

.38 

.30 

.37 

.34 

.27 

.40 

.39 

.30 

.35 

.36 

.34 

.34 

.31 

.27 

.32 

.28 

.34 

.28 

.32 

.23 

.25 

.30 

.19 

.27 

9.20 

WIND 

160 

200 

100 

90 

100 

80 

100 

60 

90 

70 

90 

90 

90 

80 

60 

110 

170 

160 

90 

100 

140 

110 

14  0 

105 

95 

80 

60 

140 

100 

100 

3160 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.21 

.02 

.15 

.08 

.29 

.10 

.32 

.22 

.17 

.20 

.27 

.29 

.23 

.20 

.27 

.11 

.36 

.19 

.20 

.16 

.19 

.22 

.19 

.29 

.11 

.10 

.16 

.08 

.15 

5.53 

WIND 

42 

71 

39 

30 

26 

34 

28 

35 

34 

30 

42 

56 

51 

15 

62 

124 

56 

53 

75 

20 

42 

77 

153 

60 

32 

41 

74 

153 

62 

61 

1678 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.17 

.13 

.14 

.17 

.21 

.25 

.24 

.19 

.20 

.22 

.21 

.23 

.33 

.18 

.17 

.  23 

.16 

.18 

.37 

.19 

.19 

.15 

.11 

.26 

• 

.37 

.18 

B  5.82 

WIND 

S<m  r*Ur«nc«  ootM  following  SUUoa  Ind«»* 
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STATION  INDEX 


.SLIM  I  Mill  R 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

ABERBEEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

EXPERIMENT  STATION 

ALBION 

■  M  ly 

12 

42  25 

113  35 

4750 

6P 

6P 

2  3  5 

ALPHA  I  HE 

H 

44  24 

115  59 

4780 

7P 

7P 

2  3  5 

AMERICAN  FALLS  1  HW 

ANDERSON  DAM 

El. MORE 

S 

ABCO 

BUTTE 

MRS  HAZEL  CLENDEN1N 

ARROW HOCK  DAM 

0448 

2 

43  36 

115  55 

3239 

6A 

8A 

I    S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

6  7 

A  511  TON  1  S 

0470 

FREMONT 

12 

44  05 

111  27 

5100 

5P 

5P 

GUST  STEINMAN 

2  3  5 

7 

ATLANTA  1  S 

ELMORE 

PHILLIP  T  PETERSON 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

U  S  SOIL  CON  SER 

AVERY  RANGER  STATION 

3H0SB0NE 

D  S  FOREST  SERVICE 

BANCROFT 

0563 

42  43 

111  54 

5285 

HID 

KENNETH  B  CRUMP 

C 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

47  59 

116  33 

2070 

4P 

IP 

2  3  5 

BENTON  OAM 

BONNER 

'    S  FOREST  SERVICE 

BIG  CREEK  1  S 

VALLEY 

N AP I ER  EDW  ARDS 

BLACKFOOT 

BINGHAM 

EARL  RODGER S 

2  3  5 

7 

BLACILFOOT  OAM 

0920 

CARIBOU 

1  2 

43  00 

111  43 

6200 

SP 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  5 

C 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

BOGUS  BASIN 

BOISE 

F  H  KUHN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

ADA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

C 

BOISE  IB  AIRPORT 

ADA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BONNERS  FERRY   1  SW 

BOUNDARY 

s 

48  41 

116  19 

1812 

SP 

SP 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3  5 

7  C 

BRIDGE 

1156 

CASSIA 

12 

42  08 

113  21 

KID 

MARLIN  H  BOOTH 

C 

BUHL 

TWIN  FALLS 

WILLI AM  A  LOW 

2  3  5 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BURKE  2  NNE 

SHOSHONE 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  5 

BUR LEY 

12 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

8A 

2  3  5 

BURLEY  FACTORY 

L2H 

12 

42  34 

113  49 

4200 

BA 

BA 

2  3  5 

c 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

2  3  5 

7 

CALDWELL 

CANYON 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5 

7 

CAMBRIDGE 

WASHINGTON 

STUART  DOPF 

2  3  5 

CASCADE  1  NW 

1514 

8 

44  31 

116  03 

4860 

SP 

5P 

L  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

CASCADE  RANGER  STATION 

1524 

8 

44  31 

116  03 

4740 

ii  1  D 

■    S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/15/53 

CENTERV 1 LLE  ARBAUGH  RCH 

MABEL  M  AKBAUGH 

3 

7 

CHALLIS 

CUSTER 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CUSTER 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  5 

CLARK  FORE  1  ENE 

1810 

BONNER 

| 

116  10 

2125 

6P 

Mh:>  MARY  L  RALPH 

2  3  5 

C 

CLARK1A  RANGER  STATION 

183 1 

SHOSHONE 

10 

116  15 

2800 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

COEUR  D'ALENE  CAA  AP 

KOOTENAI 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

COEUR  D'ALENE  RS 

KOOTENAI 

U  S  FOREST  SERVICB 

2  3  5 

7  C 

CON  DA 

Z01 1 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

COTTONWOOD 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICII 

2  3  5 

7 

COTTONWOOD  2  SW 

SABI  FREI 

C 

COUNCIL 

ADAMS 

LYMAN  MAT HI SON 

CROUCH  2  NHW 

BOISE 

HARRY  GRAHAM 

3 

DEADWUOD  DAM 

VALLEY 

8 

44  19 

115  38 

5375 

6P 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

DEAOWOOD  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

7000 

'.  Ai< 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENAI 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

DEER  FLAT  DAM 

CANYON 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  S 

DIXIE 

2S75 

IDAHO 

P 

MRS  MARGARET E  STOUT 

2  3  5 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

CAMAS 

2 

43  36 

114  41 

8650 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

DR1GGS 

2676 

12 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7  C 

ELK  CITY 

1875 

IDAHO 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3  5 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

C  LEAR* ATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

.v 

5P 

01. ENS  HAULER 

2  3  5 

EMMETT  2  E 

2942 

2 

43  50 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

7 

FAIRFIELD 

3108 

MR5  MARIAN  WRIGHT 

2  3  5 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

FORT  BALL  IR  PROJ 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

8 

44  04 

115  55 

3147 

5P 

5P 

I    S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

GILHORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

VAR 

V  3  WEATHER  BUREAU 

GLENN S  FERRY 

:i6Ji 

ELMORE 

E  D  STONE 

2  3  5 

7 

0'  »  iUI  NG   1  E 

3677 

DALE  W  KNIGHT 

C 

GOODING  CAA  AIRPORT 

J6«.; 

GOODING 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

3732 

CARIBOU 

12 

42  35 

111  44 

5400 

SB 

BS 

H  A  WESTENFELDER 

2  3  5 

C 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

4P 

W  BILADEAU 

2  3  5 

GKANGEV ILLE 

3771  IDAHO 

116  08 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3  5 

7 

GRAY 

3825 

BONNEVILLE 

12 

1.1    0  1 

ROSCOE  T  3IDBETT 

2  3  5 

7 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

HA  1 LEY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

12 

4  3  31 

114  18 

5322 

5P 

5P 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3  5 

7 

HAMEA    1  NW 

3964 

JEFFBRSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

bP 

5P 

U  S  F  It  W  SERVICB 

2  3  5 

7 

HAZEL  TON  , 

4140 

JEROME 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

HILL  CITY 

4268 

CARROLL  DAMMEN 

2  3  5 

7 

BOLL ISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

HOWE 

4384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWG1LL 

IDAHO  CITY 

in:1 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3940 

5P 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3  5 

7 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  NE 

4455 

BONNEVILLE 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

C 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  S 

7 

IDA  VADA 

1 175 

OWYHEE 

U  HI 

115  19 

BOOO 

1  u 

CHRIS  C ALLEN 

S 

IRWIN  2  S 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  18 

5200 

5P 

IP 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARE  DAM 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

JACKSON  PEAK 

11.]  ■ 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

467C 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

5P 

5P 

0  OLIVER 

2  3  5 

KAMIAH  1  HE 

LEWIS 

3 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDKRS 

3 

4831  SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

BA 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

5011 

IDAHO 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GILROY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110  VALLEY 

1 1 

115  32 

6650 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LE ADORE 

5169 

LEMHI 

11 

113  22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

LEWISTON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

5P 

LEWISTON  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 1  BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

6P 

UTAH  P  L  L  COMPANY 

2  3  5 

6 

LOLO  PASS 

IDAHO 

3 

46  38 

114  33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LOW  MAN 

5414 

8 

44  05 

115  36 

3B70 

5P 

ORVILLE  L  JOINER 

2  3  5 

7  a 

MAC KAY  RANGER  STATION 

5461: 

CUSTER 

6 

113  36 

5897 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

MA  LAD 

5544 

ONEIDA 

1 

42  11 

112  16 

1120 

71' 

7P 

J  L  CROW T HER 

2  3  5 

c 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

5S59 

ONEIDA 

1 

42  1U 

112  19 

4480 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

2  3  5 

7 

Statio 


MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 
HC  CAMMON 
MERIDIAN   1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RANGER  S' 
MOORE  CREBK  SUMMIT 
1  MOOSE  CREEK  RANGER  I 
MOSCOW  U  OP  1 


NEZ  PERCE  PASS 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 

' OLA  5  S 
1 OROFINO 

PALISADBS  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  B 

PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 

PINE  2  SSW 

PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORT HI LL 

POT LATCH   1  SE 

PRAIRIE 

PRESTON  SUC  FACT  2  SB 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNGO  CREEK 
PUTNAM  MOUNTAIN 

REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
HOLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 


SHOSHONE 
SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNTTE 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETON  I A  EXP  STATION 

THREE  CREEK 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUT DALE  GUARD  STATION 
TWIN  FALLS  2  NNE 
'TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FACT 

VIENNA 
WALLACE 

I WALLACE  WOODLAND  PARK 
'wE I SER 

WINCHESTER  1  SE 


8137  BONNE h 
ELKOnE 


County 


LEMHI 

VALLEY 
BANNOCK 
ADA 
ADAMS 

MINIDOKA 
BEAR  LAKE 
BOISE 
IDAHO 
LATAH 

ELMORE 
SHOSHONE 

CANYON 
ADAMS 
LEWIS 

LEMHI 
CASSIA 
CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 


MINIDOKA 
PAYETTE 
CLEARWATER 

ELMORE 

BENEWAH 

BANNOCK 

BOUNDARY 

LATAH 


IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 


LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

BINGHAM 

VALLEY 

CASSIA 
MAD  I  SON 
BLAINE 


SHOSHONE 
SHOSHONE 
WASHINGTON 
LEWIS 


113  55 
116  07 
112  12 
116  25 
116  26 


2  40  113 

2  19  111 

3  561 115 
6  OS  114 


Obser- 
vation , 
time 


3  22  J 

3  47  116  57 
2  37  113 

4  04 1 116 
6  30  115 


3  28 


6P  U  S  FOREST  SERVICE  2  3  5 

4PiU  S  FOREST  SERVICE  2  3  5 

5P  R  FRED  LINDENSCHMITT  2  3  5 

5P  JAMES  W  DOSS  2  3  5 

BP  MESA  CO  2  3  5 


4280  5P 
5943  8A 
5990  1 
2400  MID  U  S  FOREST  SERVICE  i 

2628,    SP     5P  UNIVERSITY  OF  IDAHO  2  3  5  > 


115 

116  57 
112  36 
116  30 
116  52 

115  35 
111  52 

116  50 


3164 
6022 
2470 
3860 
3850 


6900 
2962 
1027 

5392 
2224 
4200 
2L5B 
3175 

4225 
2970 
444V) 
L800 
2586 


6P 


3  33  112  57 

3  04  114  09 

5  25  116  19 

7  21  115  40 


5  11  113  53 
8  17  116  34 
3  37  115  10 


114  24 

114  50 

112  11 

112  41 


115  10 

3  381115  26 

J  A3   lit  38 

2  35  114  26 

2  32  114  25 


49 


114  51 

115  56 

115  53 

116  58 


ISE,      3  CLEARWATER,      4  COEUR  D'ALBNB.      5  KOOTENAI ,     6  LOST.      7  PALOUSE ,      8  PAYETTE,      9  PEND  OREILLE ,      10  ST.    JOE ,      11  SALMON,      12  SNAKE. 


BP  KENNETH  J  NEWMAN 
MID  BID  i    S  CIVIL  AERO  ADM 
8A     8A  AMALGAMATED  SUGAR 
5P    5P  U  5  FOREST  SERVICE 
6P     6P| JOHN  KOEPL 

VAr|u  S  FOREST  SERVICB 
6P     6P  HERBERT  J  HARDY 
5P     5P  MARJORIE  L  SHAW 
5P     5P  VINCENT  A  N  ALLY 
SP     SP  U  S  FOREST  SERVICE 

4P  4P  U  S  BUR  RECLAMATION 

5P  5P | STATE  EXP  STATION 

8A  8A  AMALGAMATED  SUGAR 

6P|  6P  MICHAEL  HARRIS 

4P  4P  U  S  FOREST  SERVICE 

5P  j GENEVA  B  SCHRAFT 
MID  U  S  INDIAN  SERVICE 
MID  MID  U  8  WEATHER  BUREAU 
5P     SP  R  E  DEN HAM 

6P     6P  HENRY  J  FITCH 

MID  VICTOR  J  ACARREGU I 
4P    4P  C  M  CRA8TREB 
SP     SP  U  S  FOREST  SERVICE 
VAR  M  EDWARD  0 UDELL 
VAR  FORT  HALL  IR  PROJ 

MID  MID |A  E  C  WEATHER  STA 
SP    5P  LESLIE  F  BUSBY 
5P     5P  U  S  FOREST  SERVICE 
SP  ;   5P  MBS  HOMER  WALTON 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


\  AH 


7P  LEONARD  V  BOND 
VAfllu  S  FOREST  SERVICE 
5P!U  S  FOREST  SERVICE 
5P  MRS  RAYMOND  RUFF 
MINING  CO 


SP  IDAHO  STATE  POLICE  2  3  5 

JOHNSON  2  3  5 

5P  EDWARD  F  SE AG  LB  2  3  5 

5P  IDAHO  POWER  COMPANY  2  3  5 

5P  EXPERIMENT  STATION  2  3  5 

6P  MRS  L  B  TANKER  2  3  5 
VAR  U  S  SOIL  CON  SER 
AR  U  8  SOIL  CON  SER 

SP  U  S  BUR  ENTOMOLOGY  2  3  5 

8A 'AMALGAMATED  SUGAR  2  3  5 

VAR  |u  S  SOIL  CON  SIR 

FBATHE R STONE  JR  [2  3  5 

BERT  J  SKANTEL  2  3  5 

•LAND  HE  ME  MI  AY  2  3  5 

4P  HA LLACE -HOWARD  LBR  CG2  3  5 


L  J  MILLER 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1953 

'he  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
>e  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

'lgures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Ibservation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

telayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

lonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
etin. 

nation*  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
luded  in  this  issue. 

Inless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in 
nches ,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

ileet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

mounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

lata  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
ion  Index  for  observation  time. 

now  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
alues  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MSI .  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is 
leasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

ater  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
uently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
I       Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.  These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

I       One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

Storage  precipitation  station.  Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ubscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
hecks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding 
ubscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  OCTOBER  1953 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


Although  neither  as  warm  nor  as  dry  as 
October  1952,  this  month  again  had  above  nor- 
mal temperatures  and  marked  deficiencies  in 
precipitation.  Aside  from  1952,  only  three 
other  Octobers  were  drier  than  this  month 
which  had  state-wide  average  precipitation 
of  only  0.48  inch,  as  compared  to  a  61-year 
mean  of  1.41  inches.  Of  particular  inter- 
est, also,  is  the  repetition  of  two  succes- 
sive dry  months,  as  in  1952.  This  combina- 
tion of  a  dry  September  and  a  dry  October 
for  the  whole  State  has  occurred  only  a  few 
times  since  1893. 

With  few  exceptions,  stations  throughout 
the  State  reported  average  temperatures  above 
the  October  mean  for  the  period  of  record. 
Precipitation  totals  at  individual  stations 
were  generally  well  below  the  October  mean, 
except  at  a  half-dozen  stations  in  the  south 
central  part  of  the  State.  Sunshine  was  well 
above  normal  for  the  month,  although  not  as 
abundant  as  in  October  1952,  when  an  esti- 
mated 85%  of  possible  was  observed. 

A  cold  front,  which  on  the  evening  of 
September  30th  had  moved  through  the  North- 
ern Division  and  part  of  the  Southwestern 
Division,  continued  rather  slowly  southeast- 
ward on  October  1st,  finally  passing  beyond 
Idaho's  eastern  boundary  about  midnight. 
The  invasion  of  colder  air  was  accompanied 
by  showers  and,  when  skies  cleared,  a  hard 
freeze  resulted  in  most  areas  by  the  morning 
of  the  3d.  Thereafter,  for  a  week,  a  large 
area  of  high  pressure  dominated  the  weather 
pattern  over  the  western  states,  blocking 
eastward  movement  of  Pacific  storm  fronts 
as  temperatures  rose  to  levels  some  8°  or 
10°  above  normal.  On  the  10th  a  fast-moving 
front  did  cross  the  State,  but  no  precipi- 
tation of  consequence  occurred,  although 
temperatures  dropped  several  degrees.  Be- 


tween the  14th  and  24th  several  showe  r 
periods  occurred,  particularly  in  the  Soul  - 
western  and  Southeastern  Divisions,  and  ti  ■ 
peratures  were  generally  below  normal.  II  j 
final  week  of  October  brought  warmer  weatti- 
with  precipitation  limited  to  the  North*  i 
Division,  where  showers  occurred  on  the  l£a  - 
three  days  of  the  month. 

Agricultural  activities  were  general r 
favored  by  the  warm,  dry  weather.  The  ci  r 
weather  of  September,  coupled  with  the  fill 
weather  of  this  month,  permitted  full  devtc  - 
opment  of  potatoes,  sugar  beets  and  bean , 
Following  the  hard  freeze  early  in  the  monlt , 
potato  digging  went  forward  rapidly  and  be*a  s 
were  threshed  under  favorable  conditions  w;ik 
yields  better  than  anticipated.  Quality  E 
late  potatoes  was  good,  although  still  be'.li 
the  high  quality  crop  of  1952.  Dry  be£iS 
included  more  than  the  usual  amount  of  d.it 
due  to  the  condition  of  the  soil  at  harv«p 
time,  but  quality  was  generally  very  gociu 
Sugar  beets  ranked  high  both  in  tonnage  ill 
sugar  content.  There  were,  nevertheless, 
some  unfavorable  aspects  of  the  warm  <c  r 
autumn.  Pastures  were  far  below  average  Ji* 
the  season  and  fall  seedings  were  delaj.l 
because  of  the  dry  soil  conditions,  w:ni 
some  seeding  done  in  soils  that  were  1  ± t <  |- 
ally  dust. 

The  season  of  moderate  fire  hazard  l 
forest  and  range  lands  continued  well  ii  !> 
October  and  numerous  man-caused  fires  w«  1 1 
reported.  Nearly  all  of  these  were  siil 
pressed  before  they  could  spread  over  m< ll 
than  a  few  acres. 

No  severe  storms  were  reported  during  11 1 
month  and  extreme  winds,  as  reported  by  firs  ■ 
order  Weather  Bureau  stations,  were  unusuj- 
ly  light  for  October. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

5t  j  tj 1  IB 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

© 
n 

CO 

rl 

■ 

Da 

O 

n 

in 

VI 

a 

a 

o 
n 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

100-199 

2.00 
and  over 

1 

°  .  • 

ill 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

30 

9.5 

34 

W 

19 

65 

44 

41 

57 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

69 

5.2 

EN 

UWISTOS  WB  AIRPORT 

77 

58 

40 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

S 

5.6 

SEE 
TABLE 

MCATEI.LO  WB  AIRPORT 

SW 

20 

8.6 

33 

SW 

20 

72 

49 

39 

58 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

6 

74 

4.3 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

a  £ 

Year 

• 

I 
t 

e 

«  o 

a 

1 

1 

1 

ja 

■ 

1 

o  s 

> 
< 

X 

3 

> 
< 

<  • 

6  tH 

2  o 

1893 
189-1 
1895 
1896 
1897 

44.3 
46.7 
49.3 
47.  4 
46.9 

,xn 
'< 
93 
96 
92 

3 
9 
3 
8 
4 

1.89 
2.30 
.09 
;84 
1.58 

7 
10 

1 
3 
5 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

43.8 
43.9 
47.0 
51.4 
48.7 

88 
90 
87 
90 
91 

0 
4 

5 
10 
12 

1.08 
2.41 
2.29 
1.06 
.49 

0.5 
4.3 
0.8 

T 
0.6 

6 
8 
9 
4 
4 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

49.1 
49.2 
42.6 
49.1 
52.2 

86 
90 
89 
92 
92 

7 

7 

-  3 

-  1 
16 

1.15 
1.33 
1.12 
.67 
.98 

1.0 
0.6 
2.4 
0.9 
T 

6 
7 
6 
5 
5 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

44.7 
47.8 
49.3 
44.6 
43.7 

85 
87 
94 
88 
68 

3 
S 
7 
5 
7 

2.40 
1.01 
1.48 
1.57 
2.34 

2.3 
1.2 

T 
1.3 
1.5 

7 
6 
6 
5 
9 

1913 

■1 4  .  (] 

87 

8 

1.51 

2.2 

6 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

|  Highest 

Lowest 

Average 

Average 
snowfall 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

i 

■a 
a 

Lowest 

Average 

Average 
snowfall 

•si 

"S  g 
d  _ 
ZO 

1914 
1915 
1916 
1917 

49.0 
49.2 
43.8 
47.0 

93 
91 
87 
92 

13 
6 
1 

-16 

1.81 
.55 

1.06 
.  18 

0.2 
0.2 
0.9 
0.7 

9 
4 

6 
1 

1935 
1936 
1937 
1938 

46.4 
48.2 
49.7 
48.6 

95 
89 
88 
88 

-  9 

-  1 
10 
14 

.80 
.28 
1.15 
2.50 

2.4 
0.1 
T 
0.4 

5 
2 
6 
11 

1918 

49.0 

88 

10 

2.33 

0.6 

8 

1939 

47.5 

85 

6 

1.29 

0.9 

7 

1919 

41.0 

87 

-12 

1.58 

7. 1 

8 

1940 

49.8 

91 

16 

2.02 

0.3 

9 

1920 
1921 
1922 
1923 

44.0 
50.2 
49.8 
45.  5 

92 
91 
94 
91 

2 
9 
4 

-  5 

2.54 
.75 
.74 

2.38 

3.5 

0.3 

0.4 

1.3 

11 
4 
4 

8 

1941 
1942 
1943 
1944 

46.0 
48.4 
49.1 
52.2 

83 
92 
95 
89 

9 

2 

-  3 
8 

1.41 
1. 12 
2.15 
.67 

0.8 
0.6 
2.2 
T 

9 
6 
10 
4 

1924 
192  5 
1926 
1927 
1928 

46.8 
45.0 
48.4 
48.3 
48.3 

85 
80 
90 
97 
88 

11 
8 
2 
1 
9 

2.06 
1.23 
.86 
1.69 
1.32 

1.9 
0.2 

T 
0.5 
1.1 

8 
5 
4 
8 

7 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

50.0 
41.5 
50.0 
47.8 
42.5 

91 
85 
90 
87 
86 

-  2 
3 
10 
5 
6 

1.04 
2.48 
2.  48 

.70 
1.53 

0.6 
2.2 
0.2 
0.2 
3.9 

6 
10 
11 

4 

7 

1929 
1930 
1931 

48.4 
45.0 
47.8 

89 
81 
89 

-  1 
6 
12 

.73 
1.75 
1.38 

0.2 
0,6 
0.3 

4 

I 

1950 
1951 
1952 

50.1 
44.7 

51.  5 

90 
87 
92 

9 

3 
9 

2.13 
2.73 
.07 

0.5 
1.7 
T 

9 
11 
t 

1932 
1933 

1934 

45.6 
50.4 

49.7 

91 
91 

?« 

0 
0 

13 

1.04 
1.77 

1.76 

0.6 
0.7 

1.0 

5 
5 

8 

1953 

t  Lei 
ALL 
YEARS 

49.4 
s  than  < 

47.4 

93 
ine  hal 

12 

.48 

1.41 

0.6 

3 

TMPERmtRE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HA  V  r   BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 


Sm  r«(er«ac*  oottM  tallowing  Statioa  Ind»x 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  OCTOBER  19J' 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 

01 

6 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Da' 

Max 

Min 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

[  .01  or  Morel 

I  .50  or  More 

1  ioo 

s< 

•°  J 
nm 

,. 

•°J 
nn 

? 

C  a. 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

M 

82 

7 

0 

0 

0 

.HO 

-  2.02 

0 

0 

8AYVI EW  MODEL  BASIN 

60.5 

35.5 

48.0 

72 

1 

22 

22 

521 

0 

0 

11 

.94 

.25 

1 

.0 

0 

7 

0 

BIG  CREEK   I  S 

63.1 

21.5 

42.3 

77 

7+ 

12 

23  + 

69  3 

0 

0 

29 

0 

.35 

-   1  .26 

.20 

1 

1.0 

3 

0 

BONNERS  FERRY   1  SW 

62.6 

34.4 

48.5 

2.4 

75 

8 

23 

23  + 

506 

0 

^ 

lb 

0 

.43 

-  1.41 

.18 

1 

.  C 

'J 

5 

0 

BURKE   2  NNE 

56.  2 

33.7 

45.0 

2.7 

71 

9 

24 

24 

616 

0 

0 

13 

0 

1.87 

-  1.66 

■  57 

1 

T 

0 

8 

1 

CLARK  FORK   1  ENE 

64.8 

32.3 

48.6 

2.4 

71 

5+ 

22 

23  + 

501 

0 

0 

16 

0 

.85 

-  2.62 

.44 

30 

.0 

0 

4 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

52.8 

27.7 

40.3 

70 

10 

19 

24 

0 

1 

24 

0 

.41 

.39 

3.0 

3 

2 

2 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

61  . 1 

38.0 

49.6 

74 

8 

30 

3 

474 

0 

0 

2 

0 

.38 

.  18 

18 

.0 

0 

5 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

65.3 

37.4 

51.4 

3.3 

77 

7+ 

26 

24 

415 

0 

0 

6 

0 

.52 

-1.26 

.  !y 

19 

.  „ 

0 

5 

0 

COTTONWOOD 

63.5 

34.5 

49.0 

1.6 

80 

7 

23 

24 

491 

0 

0 

12 

0 

.40 

-1.37 

.22 

1 

.  0 

0 

5 

0 

DIXIE 

59.5 

23.0 

41.3 

76 

7 

1  3 

24 

727 

0 

0 

"d 

0 

.58 

.22 

1 

1.6 

T 

20+ 

6 

0 

ELK  CITY 

65.0 

26.0 

45.5 

80 

5+ 

14 

24 

598 

0 

3 

27 

0 

1.02 

.  ~4 

1 

T 

T 

2U+ 

5 

0 

ELK  RIVER   1  S 

65.7 

29.4 

47.6 

79 

7+ 

21 

24 

532 

0 

0 

26 

V 

1.26 

.36 

18 

.  0 

0 

7 

FENN  RS 

66.3 

37.2 

51.8 

0.6 

83 

13 

23 

26 

404 

0 

0 

6 

0 

.36 

-  2.61 

.17 

1 

.  0 

0 

4 

GRANGEVI LLE 

62.6 

37.3 

50.  0 

1.6 

78 

9 

26 

22-> 

460 

0 

0 

7 

0 

.65 

-  1.01 

.23 

1 

0 

5 

0 

KELLOGG 

64.6 

36.1 

50.4 

2.6 

79 

1 

26 

24 

0 

0 

9 

0 

.82 

-   1  .86 

.32 

1 

.  0 

7 

u 

KOOSKIA 

0.6 

8  2 

0 

0 

16 

0 

.23 

LEWISTON  WATER  PLANT 

69.5 

40.3 

54.9 

1.7 

80 

7 

29 

24+ 

304 

0 

0 

4 

0 

.34 

-  .89 

.16 

ll 

.  0 

0 

4 

0 

LEWISTON  WB  AP 

R 

6  6.8 

39.7 

53.3 

1.4 

8  0 

7 

28 

24 

355 

0 

0 

4 

0 

.40 

.81 

.17 

.  0 

4 

MOSCOW  U   OF  I 

66.  1 

37.8 

52.0 

3.1 

82 

7 

23 

24 

395 

0 

0 

7 

0 

.26 

-  1.42 

.14 

18 

.0 

0 

3 

- 

MULLAN  PASS  CAA 

n 

.24 

21 

NEZPERCE   2  E 

63.1 

37.9 

50.5 

78 

5  + 

27 

22  + 

441 

0 

0 

5 

0 

.46 

•  28 

\* 

T 

0 

4 

0 

OROFI NO 

69.0 

37.3 

53. 2M 

1.9 

84 

7 

27 

24 

361 

.27 

-  1.83 

.25 

2 

0 

PIERCE  RS 

63.5 

31.0 

47.  3M 

0.  3 

83 

5 

21 

24 

541 

0 

0 

23 

0 

.94 

-  2.01 

.37 

19 

0 

6 

u 

POR  THILL 

62.6 

33.2 

47. 9M 

2.7 

70 

11 

23 

23  + 

524 

0 

0 

18 

.43 

-1.25 

1 

.  0 

0 

b 

u 

POTLATCH   1  SE 

66.5 

34.5 

50.5 

2.3 

8". 

7 

21 

23 

444 

0 

0 

12 

0 

.47 

-  1.38 

.20 

1 

.  0 

o 

4 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

61.0 

32.1 

46.6 

2.2 

75 

7  + 

22 

23+ 

566 

0 

0 

19 

0 

.89 

-  1.75 

.37 

20 

•  0 

0 

7 

0 

RIGGINS  RS 

M 

85 

7 

'J 

0 

0 

.1  5 

-  1.11 

.14 

19 

•  0 

2 

c 

SA I  NT  MA  R  I  tS 

69.0 

33.3 

51. 2M 

2.9 

81 

7 

21 

23 

423 

0 

0 

16 

0 

.52 

-  1.61 

.23 

1 

6 

0 

SALMON 

67.3 

27.2 

47.3 

1.8 

81 

9 

18 

24 

544 

0 

0 

26 

0 

.07 

-  .57 

.06 

1 

0 

2 

c 

SANDPOINT  EXP  STA 

59.8 

34  .8 

47.3 

1.1 

69 

10 

23 

24 

540 

0 

c 

14 

0 

1.02 

-1.54 

.36 

1 

.0 

0 

7 

0 

WALLACE 

62  .4 

34  .5 

48 . 5 

1.4 

77 

1 1 

24 

24 

504 

0 

0 

10 

0 

1.06 

-2.15 

.37 

1 

.  0 

0 

6 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

64.  1 

33.0 

48.6 

1.3 

79 

10 

20 

22 

tJ 

0 

16 

0 

.97 

-1.93 

.35 

1 

.0 

0 

5 

0 

WINCHESTER  1  SE 

64.3 

33.5 

48.9 

2.1 

82 

9 

22 

3+ 

490 

0 

0 

14 

0 

.38 

-1.79 

.17, 

1 

.  0 

5 

0 

DIVISION 

48.5 

1.0 

.63 

-  1  .61 

.  3 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

65.  1 

22.2 

43.7 

0.3 

80 

7+ 

13 

23  + 

657 

0 

0 

29 

0 

.10 

-  1.86 

.07 

18 

•  0 

0 

3 

0 

ANDERSON  DAM 

68.9 

41.2 

55.1 

85 

8 

32 

22 

304 

0 

0 

1 

0 

.22 

.17 

15 

•  0 

0 

2 

0 

ARROWROCK  DAM 

67.5 

37.0 

52.3 

1.4 

85 

8  + 

27 

21 

0 

0 

9 

0 

.16 

-  1.08 

.11 

19 

•  0 

0 

3 

0 

ATLANTA   1  E 

64.7 

36.0 

50.4 

7.7 

77 

8 

26 

3+ 

449 

0 

0 

13 

0 

.47 

-  1.4b 

.32 

16 

T 

0 

4 

0 

BLISS 

71.3 

38.6 

55.0 

4.3 

88 

8 

28 

26 

304 

0 

0 

5 

0 

.27 

-  .38 

.22 

1  5 

.  0 

0 

3 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//r 

72.5 

41.7 

57.  1M 

90 

9 

30 

20  + 

235 

1 

0 

3 

0 

.11 

0 

3 

0 

BOISE  WB  AP 

66.  5 

39.2 

52.9 

0.  3 

86 

9 

27 

20 

372 

0 

0 

7 

0 

.11 

-  .83 

.05 

1  + 

.  0 

0 

3 

0 

BUHL 

69.  1 

43.0 

56.1 

5.4 

83 

9+ 

33 

3 

285 

0 

0 

0 

0 

.65 

-  .24 

.  38 

23 

.  0 

0 

3 

0 

CALDWELL 

67.7 

36.9 

52.3 

0.2 

83 

9 

26 

23 

386 

0 

0 

11 

0 

.28 

-  .50 

.  13 

15 

•  0 

o 

3 

0 

CAMBRIDGE 

70.5 

33.0 

51.8 

2.  3 

85 

9 

23 

3  + 

403 

0 

0 

19 

0 

.41 

-  .79 

.20 

18 

•  0 

0 

3 

0 

CASCADE  1  NW 

62.6 

30.1 

46.4 

79 

9 

21 

3  + 

570 

0 

0 

21 

0 

.11 

.08 

18 

T 

0 

2 

0 

CHALLIS 

66.2 

31.5 

48. 9M 

2.8 

80 

9 

21 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .57 

.00 

0 

0 

0 

COUNCIL 

70.0 

33.8 

51.9 

2.0 

83 

9 

22 

24 

397 

0 

0 

16 

0 

.29 

-  1.46 

.21 

18 

•  0 

0 

2 

0 

DEADWOOD  DAM 

64.  1 

25.8 

45.0 

2.7 

80 

9 

17 

24 

611 

0 

0 

!8 

0 

.24 

-  1.85 

.10 

1 

.0 

0 

4 

0 

DEER  FLAT  DAM 

67.6 

38.5 

53.1 

2.2 

84 

8 

29 

22 

365 

0 

0 

6 

0 

.24 

-  .48 

.15 

18 

•  0 

0 

2 

0 

EMMETT  2  E 

M 

0 

0 

0 

.48 

-  .42 

.35 

1  5 

•  0 

0 

2 

0 

FAIRFIELD 

66.5 

28.0 

47. 3M 

82 

8 

19 

4+ 

536 

0 

0 

28 

0 

.19 

.12 

15 

.  0 

0 

2 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

71.7 

32.1 

51.9M 

3.3 

84 

1  + 

23 

26 

401 

0 

0 

21 

0 

.20 

-  1.35 

.09 

2 

.  0 

0 

4 

0 

GLENNS  FERRY 

74.6 

37.6 

56.  1M 

4.8 

87 

8  + 

273 

0 

0 

0 

.01 

-  .5fc 

.01 

1  5 

.  0 

0 

1 

0 

GOODING  CAA  AP 

68.  1 

40.3 

54.2 

5.  1 

88 

5 

29 

26 

340 

0 

0 

4 

0 

.22 

-     .  56 

.  14 

21 

.  0 

0 

3 

0 

GRAND  VIEW 

71.6 

36.0 

53. 8M 

2.3 

88 

9 

27 

26 

342 

0 

0 

10 

0 

.12 

-  .67 

.09 

1  5 

.0 

0 

2 

0 

HA  I  LEY  AP 

66.4 

34.1 

50.3 

3.5 

81 

8 

25 

26 

447 

0 

0 

13 

0 

.06 

-  1.05 

.05 

15 

•  0 

0 

2 

0 

HAZELTON 

66.5 

34.0 

50.3 

-  0.5 

86 

8 

21 

3 

450 

0 

0 

11 

0 

.67 

.  19 

.21 

23 

T 

0 

6 

0 

HILL  CITY 

65.9 

27.5 

46.7 

2.5 

84 

8 

15 

3 

559 

0 

0 

24 

0 

.18 

.84 

.18 

15 

1 

0 

HOLL I STER 

68.6 

37.9 

53. 3M 

4.2 

86 

8 

24 

3 

358 

. 

0 

5 

0 

.58 

-  .30 

.18 

24 

■  0 

0 

5 

0 

IDAHO  CITY 

70.8 

28.3 

49.6 

1.5 

85 

8  + 

20 

24 

471 

0 

0 

25 

0 

.40 

-  .99 

.22 

2 

.0 

0 

5 

0 

JEROME 

69.5 

37.0 

53.3 

2.1 

89 

9 

28 

3+ 

359 

0 

0 

6 

0 

.17 

-  .51 

.07 

24 

.0 

0 

4 

0 

KUNA  2  NNE 

66.8 

36.0 

51.  4M 

-  0.1 

84 

8  + 

24 

23 

412 

0 

0 

9 

0 

.10 

-  .85 

.05 

15  + 

.0 

0 

2 

0 

LOW  MAN 

58.7 

33.5 

46.  1 

-  0.2 

75 

1 

22 

21  + 

574 

0 

c 

13 

0 

T 

-  1.56 

T 

1  + 

.0 

0 

0 

0 

MC  CALL 

0 

0 

22 

0 

-  1.44 

.33 

1 8 

3 

MERIDIAN    1  W 

66.8 

36.9 

51.9 

0.3 

83 

9 

25 

20 

400 

0 

0 

10 

0 

.27 

-  .71 

.13 

18 

.0 

0 

3 

0 

MOUNTAIN  HOME 

6.3 

9  3 

28 

26 

272 

3 

0 

6 

0 

.05 

•  8  5 

.03 

1  5 

.  0 

0 

2 

0 

NAMPA  2  NW 

68.4 

36.  1 

52.3 

85 

9 

25 

23 

0 

0 

9 

0 

.31 

.24 

19 

•  0 

0 

2 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

24.5 

4  4.  8M 

1.0 

1 3 

24 

620 

0 

0 

.37 

-  1.38 

.20 

18 

.  0 

0 

5 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

59.2 

22.5 

40.9 

1.7 

72 

7 

12 

3 

742 

0 

0 

28 

0 

.01 

-  1.19 

.01 

18 

.0 

0 

1 

0 

OLA  5  S 

69.2 

29.3 

49.3 

84 

8 

21 

24  + 

482 

0 

0 

24 

0 

.32 

.15 

2 

4 

0 

PARMA  EXP  STA 

69.6 

35.9 

52. 8M 

0.7 

84 

9 

27 

3 

380 

0 

0 

12 

0 

.37 

-  .40 

.17 

16 

.  0 

0 

3 

0 

PAYETTE 

66.0 

36.4 

51.2 

0.2 

78 

8  + 

27 

3  + 

422 

0 

0 

12 

.45 

.44 

.25 

18 

.  0 

0 

■  4 

0 

RICHFIELD 

66.0 

34.7 

50.4 

2.5 

8  3 

g 

0 

0 

12 

0 

.16 

SHOSHONE 

68.4 

37.7 

53.1 

4.6 

87 

a 

27 

25  + 

368 

0 

0 

8 

0 

.34 

-  .52 

.13 

22 

T 

0 

4 

0 

STIBNITE 

58.8 

28.1 

43.5 

73 

9+ 

18 

24 

0 

0 

25 

0 

.25 

.15 

2 

1.8 

2 

21 

3 

0 

SUN  VALLEY 

64.6 

23.9 

44.3 

2.8 

78 

7  + 

14 

3 

634 

0 

0 

27 

0 

.04 

-  1.40 

.03 

15 

T 

0 

2 

0 

SWAN  FALLS  PH 

73.2 

43.8 

58.5 

2.6 

90 

9 

35 

22 

209 

.27 

-  .31 

.15 

15 

.0 

0 

2 

0 

THREE  CREEK 

65.5 

M 

83 

9 

0 

0 

1.29 

.01 

.75 

19 

4.5 

0 

6 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

68.9 

36.3 

52.6 

2.9 

88 

8+ 

26 

3 

376 

0 

0 

6 

0 

.68 

-  .03 

'.45 

23 

T 

0 

6 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

68.2 

37.0 

52.6 

1.4 

88 

10 

28 

3 

0 

0 

3 

0 

.62 

-  .12 

.30 

24 

f" 

0 

5 

0 

WEISER 

70.6 

35.0 

52. 8M 

0.4 

84 

7 

25 

24 

374 

14 

u 

.IB 

-  .67 

.18 

18 

.  0 

0 

1 

0 

DIVISION 

50.9 

.30 

.94 

.2 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

66.9 

33.0 

50.0 

3.0 

84 

9 

23 

3 

460 

14 

0 

.97 

.03 

.68 

21 

3 

1 

AMERICAN   FALLS  1  NW 

65.8 

34.3 

50.1 

2.7 

83 

9 

25 

4  + 

457 

0 

0 

11 

0 

1.15 

-  .01 

1.01 

21 

8.  0 

5 

21 

3 

1 

ARCO 

65.7 

30.4 

48.  1 

3.0 

80 

8 

19 

26 

519 

0 

0 

20 

0 

.29 

-  .41 

.  19 

1  5 

.  0 

0 

2 

0 

ASHTON  1  S 

61.2 

30.7 

46.0 

1.6 

7  2 

9+ 

20 

3 

583 

0 

0 

21 

0 

1.48 

.20 

.65 

1  5 

T 

0 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


fABLE  2  •  CONTINUED 


IDAHO 
OCTOBER  1953 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

J3 
.? 

X 

a 

Lowest 

% 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

Z 
g 

0 

Greatest  Day 

O 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

In. 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

o 

.01  or  MoreJ 

£ 
S 

G 

Q 
in 

l.oq 

or  More 

~  s. 

« 

n& 

on 

__  

BLAC  ^  J  T 

67.1 

3'*  .7 

4.5 

8  } 

B 

?5 

26 

429 

0 

1 1 

0 

.80 

.  1  9 

.53 

21 

•  0 

0 

3 

. 

0 

BL*C>  •      T  0'  '■' 

6  1  •  •! 

43  OM 
43.9M 

2.3 

8 

1  4 

3 

645 

0 

0 

26 

0 

.64 

•  61 

.34 

24 

1 

24 

3 

0 

0 

69  •  0 

38.2 

53.6 

3.6 

89 

10 

29 

3 

0 

0 

6 

0 

.  7  B 

.04 

.32 

22 

1.0 

0 

5 

0 

0 

BUHLtY  '  "  C  r  >■<  v 

0  7  •  J 

3A  .9 

51.0 

L  .  9 

H6 

10 

24 

3 

0 

a 

9 

0 

1.04 

.27 

•  40 

15 

6 

0 

0 

BURL E  Y  C  A  ft  AP 

66.7 

35.1 

50.9 

la  A 

8  5 

9 

2  3 

3 

4  28 

0 

8 

0 

•  7  5 

•  1  5 

•  30 

21 

T 

T 

21 

5 

0 

0 

■BLLY  BARTON  FLAT 

c  J  .6 

2  3.8 

42.2 

0.2 

'5 

8 

1 3 

23 

698 

0 

0 

27 

0 

.  1  0 

.58 

•  10 

15 

T 

0 

1 

0 

0 

63.9 

27.9 

45.9 

1.8 

81 

2+ 

16 

3 

0 

n 

24 

0 

.74 

.75 

•  24 

24 

3  •  5 

0 

A 

0 

0 

66.0 

28.9 

5.3 

79 

6+ 

19 

3 

0 

0 

26 

0 

•  65 

.58 

•  22 

16+ 

5 

0 

0 

DOPC is  >  *  p  s  t  .-. 

62.0 

35.8 

o'a 

4.1 

76 

8+ 

25 

3 

479 

0 

0 

6 

0 

.22 

•  7  8 

•  21 

15 

.  0 

0 

2 

0 

0 

UPOIS   C  A  A  ftp 

62.7 

32.5 

7fc 

1.1 

78 

8+ 

20 

533 

0 

14 

0 

.17 

.77 

.17 

1  5 

T 

0 

1 

0 

0 

BIT  HALL   1  ND  \GENCY 

68.2 

33.9 

M     1 M 

2.8 

22 

433 

p 

0 

10 

0 

1.25 

•  2  7 

.91 

2  1 

2 

21 

3 

1 

0 

62.1 

J2  •  5 

47*3* 

1*5 

B 

23 

3  + 

540 

0 

0 

17 

u 

.64 

.64 

.32 

24 

2.  5 

0 

3 

0 

0 

58  •  6 

2  7.7 

4  3.2 

-  0.1 

72 

5+ 

17 

22 

672 

0 

24 

0 

.55 

•  89 

•  30 

24 

8.0 

4 

21  + 

3 

0 

0 

61.4 

22.3 

47  *  i 

76 

1  4 

3 

700 

0 

° 

28 

0 

.  1  6 

•  7  1 

•  16 

1 5 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HAMEr'   4  w. 

65  ■  8 

29.1 

2.3 

82 

8* 

16 

3 

536 

0 

0 

23 

0 

•  22 

•  45 

.15 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLj   t>  NE 

63.3 

3A.5 

r  a 

«*  7 

80 

9 

23 

3 

489 

6 

0 

12 

0 

.39 

.17 

15 

T 

0 

A 

0 

0 

(PAHO  FALL^   CAA  AP 

63.9 

33  .A 

1.6 

8  1 

9 

24 

3 

497 

t) 

0 

14 

0 

•  29 

.69 

.18 

15 

T 

0 

3 

0 

0 

1  Rti  1  N   ?  c- 

63.8 

32.3 

48.1 

4.0 

80 

9 

19 

3 

518 

0 

0 

19 

0 

.55 

• 

.71 

.45 

21 

1.0 

0 

2 

0 

0 

ISLAND   PARK  JAM 

61.1 

27.5 

44.3 

1.6 

75 

8+ 

18 

3 

635 

0 

0 

26 

0 

.54 

- 

1 .  88 

.36 

15 

2.0 

0 

2 

0 

0 

tlFTON  PUMPING  STA 

60.0 

30.6 

45.3 

0.  1 

74 

7 

22 

26 

605 

0 

0 

23 

0 

.21 

• 

•  91 

.13 

15 

•  2 

0 

3 

0 

0 

MACKAV  R: 

62  .5 

32.5 

4  7.5 

1  .  9 

78 

9 

23 

26 

537 

0 

0 

18 

0 

.19 

.51 

.14 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

66.9 

36.0 

51.5 

3.6 

82 

8  + 

29 

44 

414 

0 

0 

10 

0 

.61 

- 

.64 

.51 

24 

T 

0 

3 

1 

0 

MALAD  CAA  AP 

66.  5 

31  .6 

49.1 

82 

8+ 

24 

4  + 

486 

0 

0 

21 

0 

.77 

.41 

24 

T 

0 

4 

0 

0 

MAY  RS 

65.8 

26  .4 

46.1 

-  0.5 

81 

9 

12 

2 

577 

0 

0 

25 

0 

.07 

•  53 

.04 

2 

T 

0 

2 

0 

0 

MC  CA  MMON 

67. A 

32  .0 

49  .  7 

81 

6< 

23 

5 

467 

0 

0 

20 

0 

.75 

•  37 

2  1 

T 

o 

3 

0 

o 

MINIDOKA  DA^ 

6  5. 'i 

38  a  A 

51.9 

83 

9 

28 

26 

395 

0 

0 

5 

0 

1.02 

.55 

21 

5.0 

3 

21 

4 

1 

a 

M0NTPEL1ER  RS 

65.3 

29.0 

47  •  2M 

2.4 

8  J 

1 

19 

3 

<  0 

0 

25 

0 

.47 

.80 

•  21 

24 

T 

o 

0 

o 

OAKLEY 

68.0 

38.3 

53.2 

3.  3 

B4 

10 

28 

3 

358 

0 

0 

6 

0 

.67 

- 

•  25 

.30 

21 

1.0 

1 

21 

4 

0 

0 

PALISAOtS  0'"-' 

65.1 

33,  ] 

49 .  1M 

80 

9 

2  3 

3 

488 

0 

13 

0 

.71 

24 

1.0 

o 

PAUL     1  E 

66.9 

3A.A 

50.7 

1.3 

85 

1  + 

24 

3 

0 

0 

9 

0 

1.07 

•  1 1 

.40 

15 

2.0 

1 

21 

6 

0 

0 

POCATELL  >   «!'■  AP 

//R 

65.0 

35.6 

50.3 

1.0 

83 

9 

24 

4 

448 

o 

o 

g 

0 

1.16 

•  12 

.73 

21 

6.5 

4 

21 

5 

1 

0 

PRESTON  5UG  FACT  2SE 

67.1 

33.0 

50.1 

2.0 

81 

9 

25 

5  + 

458 

0 

0 

15 

0 

.02 

•  61 

.42 

24 

T 

0 

5 

0 

0 

REACTOR  TESTING  MA 

6a.  A 

27.7 

46.1 

80 

8  + 

17 

4  + 

581 

26 

0 

.41 

.35 

15 

T 

0 

2 

o 

0 

RUPEPT 

68.8 

34.6 

51  .7M 

2.5 

89 

8+ 

25 

26 

0 

0 

B 

0 

.92 

.02 

•  29 

22 

4.0 

4 

21 

5 

0 

0 

■jT  ANTHONY 

64.9 

31.0 

48.0 

81 

9 

20 

3 

524 

0 

0 

22 

o 

.61 

•  19 

•  22 

15 

5 

0 

SPENCER  R5 

60.5 

29.7 

45.  1 

3.6 

75 

8 

18 

3 

610 

0 

0 

22 

0 

.12 

1.32 

•  09 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD   1  SL 

68.8 

31.0 

49.9 

2.6 

d 

22 

3+ 

459 

0 

0 

IB 

0 

.15 

.15 

1 1, 

•  0 

0 

1 

0 

0 

STREVELL 

63.2 

35.0 

49.1 

78 

20 

3 

482 

0 

0 

13 

0 

•  50 

.25 

15 

1.8 

2 

21 

i 

0 

0 

SUGAR 

63.9 

29.6 

46.8 

2.3 

80 

I  h 

3 

558 

0 

0 

23 

0 

.43 

•  53 

.27 

24 

•  0 

0 

3 

0 

0 

TETON  1 A  EXP  o T A 

59.8 

26.3 

43.1 

B 

1 

18 

3 

671 

0 

J 

28 

0 

1.11 

.72 

15 

5 

1 

0 

DIVISION 

48.2 

2.6 

.61 

STATE 

49.4 

2.0 

.48 

.94 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

o 

Day  of  month 

o 
H 

i  1  2 ;  3 

4  !  5  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  | 

18 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25  j  26 

27 

28  29 

30 

31 

ABERDEEN  £«>  ST.-. 
ALMA  1  NE 

ME9IC*\    FA!  L  j    1  .„ 

ANOEHS^  Si" 

•  97 

•  10 
1.15 

.22 

•  29 

■  01 

■  27 

■  02 
.00 
.17 
•  19 

T 

.07 
. 

T 

.68 

1.01 
.10 

.02 
.05 

»«M»isnC<  14'-' 
ASMTO*  1  s 
ATLANTA   1  i- 
■WE-1V  <<•<. 

4AVV!F»  «OOEL  BASIN 

.16 

1.48 

•  47 

•  00 

•  9* 

.33 

■  04 

■  09 
•  03 
I 

T 

.01 
.65 

.  13 
.32 

.09 
•  OA 

.11 

•  07 
.03 
.16 

.01 
.18 

T 

.11 

T 

•  oe 

•  02 

.90 

.37 
.10 

.17 

«1G  CREEi-   1  ^ 
lULAWOOT 
|*LAC*FOOT  OA* 

■*>IS£  UK*'  PEA-  JAM 

•  35 

•  80 

■  27 

•  11 

.20 

.08 
•  03 

.22 
.22 
.22 
T 

.00 

T 
I 

■  07 
.53 

.02 

.03 

T 

.09 
.34 

■»r>l<«E  Mft  AP                   /  /  R 
:<»0#web«;  rr.Rkt,-  i  5,,, 

i*u»«E  2  Hht 

.„ 

•  43 

•  65 
1.B7 

•  76 

.11 
.57 

.01 

1  1 
r 

T  T 

.00 
.10 

.30 

•  09 

•  06 

•  24 

T 

.15 

.01 

T 

.08 

.16 

T 

.19 

T 

.12 

.32 

.38 

T 

.23 

•  03 

.09 
.31 

.08 
.  11 

«j8LEv  FACTCftv 
PU»tE»  CAA  «S 

pSCAOE  1  H* 

1*04 
.75 
.26 

.41 

■  11 

T 

.03 

■  40 
.10 
.13 
.09 

r 

.01 
t 

T 

.10 
.08 

.02 
.03 

.12 

T 

.30 
.90 

T 

.12 

.23 

.19 
.03 

frt>iT£Qvrn.L  ftfifju'^ 

••1    L»   RART'JS  I-Li" 
CLAsH  COQr    I  Est 
C0-BALT  BLACKBIRD  mine 

•69 

•  00 

•  10 
.85 

•  41 

•  16 

.27 
.30 

.27 
.10 

.12 
•  10 

.03 
.15 

1 
T 

.02 

•  44 

f:oeu«  O  ALENE  CAA  AP 

1  'TTQUb*  „ 

•  36 
.52 
.74 

•  29 

.07 

■19 

.22 
T 

•03  .01 

T 

.20 
I 

T 

.13 

•  10 

•  07 

T 

.21 

•  01 

•  19 

•  12 
.08 

.08 
.09 

.02 

T 

.19 
T 

.2t 

T 

.06 
.02 

r 

MAOMDOO  jax 

•  24 
*24 

•  56 

•  65 

.. 

•  22 

.03 
•  15 

.02 
.09 
.01 

.22 

.00 

.19 
•  03 

.02 

.01 
.04 

.12 
•  IS 

.22 

.06 

nifl  lip  st * 

KBJIS  CAA  A s* 
U*  «IT* 

•22 
•  17 
1.02 

1 

•  31 

.21 

.17 

•  01 

.11 

.01 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3-Continued 


ELK  RlvER   1  5 
EMMETT  2  E 
FA1 RFIELD 
FENN  RS 

FORT  HALL    I ND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGEV I LLE 
GRAY 
GROUSE 
HAILEV  AP 
HAMfcR  h  NW 

HAZELTON 
MILL  CITY 
MOLL  I STER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

IOAHO  CITY   13  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 
KAVIAH  1  NE 
KELLOGG 
KOOSKIA 
KUN A  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 

LEWI STON  WB  AP 

L I F TON  PUMPING  ST A 

LOWMAN 

MACK  AY  RS 


MERIDIAN  1  W 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

MULL AN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  A  NNE 
OLA  5  S 
OROFINO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 

PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 
PINE   2  SSW 

POCA TELLO  WB  AP  / 

PORTMILL 
POTLATCH  1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR   TESTING  STA 

RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

SALMON 

SANOPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 

ST  IBM  TE 
STREVElL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PM 

TETON  I  A  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER  1  SE 


Day  of  month 


.08     .03  .07 


.14     .10  .02 


22     23  24 


■07      .21  .OS 
.12  .16 


■11      .+5  .11 


25  !  26     27  28 


See  relerenc*  notes  fallowing  Station  Index 
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s 

82 

32 
76 
20 
60 
39 
B2 

44 

78 
29 

a  i 

37 
71 
3* 
73 
43 

34 
69 
34 

75 
20 

e  a 

36 
74 
27 
96 
37 
B3 
47 

7S 
45 
64 
33 
81 
51 
it 
35 
B  ! 
42 

83 
37 
83 
36 
76 
34 

a  2 

27 
73 
28 

76 
34 
71 
22 
69 
30 
63 
32 
66 
38 

70 
35 
75 
23 
76 
36 
80 
28 
77 
24 

74 
36 
72 

2  1 
79 
32 
73 
39 
75 
37 

76 

24 
73 
30 

79 

30 

T* 
36 

79 
33 
84 

3  1 
85 
12 
83 
5  1 

» 

81 

36 

73  I 

41 

68 

36 

75 

23 


DAILY  TEMPERATURES 


(XIOBFR  1953 


Dav  Ol  Monlh 

| 

E 
< 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15  16 

n 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

H 

25 

26  27 

28 

29 

30 

31 

81 

82 

84 

I 

69 

70 

74 

75 

68 

65 

68 

70 

63 

65 

50 

93 

52 

52 

53 

53 

60 

65 

69 

62 

62 

66*9 

*' 

35 

54 

35 

33 

40 

31 

32 

31 

34 

37 

26 

24 

26 

29 

32 

27 

3  3.0 

80 

77 

80 

1  73 

70 

75 

75 

73 

64 

66 

65 

55 

46 

47 

99 

55 

53 

56 

60 

67 

69 

63 

64 

63 

66.1 

23 

21 

26 

24 

23 

21 

22 

22 

22 

26 

20 

25 

34 

26 

22 

29 

13 

13 

18 

16 

19 

20 

20 

16 

76 

22.  2 

82 

76 

83 

78 

73 

69 

70 

73 

71 

(S3 

67 

70 

68 

99 

48 

46 

49 

b0 

54 

55 

58 

61 

68 

39 

62 

65.8 

33 

38 

33 

39 

46 

35 

35 

35 

*' 

33 

35 

41 

39 

34 

30 

29 

32 

39 

34 

25 

28 

29 

32 

37 

30 

34.3 

83 

85 

83 

75 

73 

73 

77 

77 

73 

66 

72 

63 

63 

57 

54 

59 

33 

56 

60 

60 

67 

71 

67 

62 

67 

66.9 

45 

47 

47 

40 

50 

44 

44 

46 

50 

4  3 

42 

47 

41 

39 

36 

32 

34 

33 

36 

34 

37 

39 

41 

34 

40 

41.2 

78 

80 

78 

79 

74 

72 

70 

65 

54 

66 

67 

65 

61 

53 

91 

48 

94 

56 

56 

63 

60 

65 

39 

59 

63.7 

35 

33 

32 

26 

35 

32 

26 

29 

37 

37 

10 

31 

49 

35 

31 

36 

30 

32 

30 

19 

28 

25 

22 

33 

22 

30.4 

81 

85 

85 

74 

69 

66 

75 

62 

7.1 

72 

60 

63 

59 

99 

59 

92 

54 

52 

39 

63 

66 

65 

65 

67.5 

46 

>y 

40 

46 

39 

40 

41 

43 

31 

2  7 

30 

30 

10 

20 

30 

31 

34 

35 

32 

37 

37.0 

70 

70 

72 

71 

72 

67 

70 

71 

63 

51 

61 

56 

51 

49 

5.1 

93 

65 

b : 

54 

51 

55 

61 

64 

S3 

55 

61.2 

36 

34 

35 

37 

35 

27 

30 

32 

*z 

31 

30 

27 

26 

29 

31 

30 

28 

10 

25 

26 

29 

30 

28 

25 

30.7 

75 

77 

76 

73 

72 

72 

73 

70 

60 

62 

55 

60 

53 

49 

92 

51 

93 

38 

60 

69 

69 

63 

64 

61 

64.7 

43 

45 

44 

.4 

41 

42 

41 

44 

38 

32 

40 

34 

28 

29 

32 

27 

26 

27 

28 

33 

37 

38 

i': 

32 

36.0 

82 

75 

79 

72 

70 

48 

58 

67 

55 

34 

32 

33 

39 

57 

34 

34 

36 

35 

34 

70 

66 

64 

52 

63 

69 

65 

62 

61 

62 

95 

96 

54 

97 

58 

53 

39 

56 

57 

57 

59 

58 

57 

57 

60.5 

45 

35 

43 

41 

37 

31 

29 

38 

35 

36 

38 

46 

49 

33 

33 

22 

33 

29 

29 

25 

30 

29 

31 

45 

49 

35.5 

77 

75 

77 

74 

62 

73 

73 

73 

7 1 

64 

65 

I  ' 

66 

44 

38 

48 

45 

91 

55 

62 

66 

69 

62 

92 

62 

6  3.1 

20 

2  3 

32 

2 1 

22 

22 

36 

21 

34 

31 

13 

1  3 

13 

12 

1  2 

17 

17 

19 

18 

20 

1  7 

25 

71.5 

81 

63 

82 

80 

65 

70 

73 

78 

65 

A3 
63 

t  , 

74 

59 

56 

49 

55 

54 

94 

55 

55 

62 

68 

69 

99 

60 

67,1 

36 

35 

37 

30 

45 

38 

36 

37 

36 

<*  1 

34 

36 

38 

33 

30 

31 

30 

35 

10 

25 

29 

29 

32 

36 

31 

34.7 

75 

77 

76 

72 

70 

70 

68 

69 

67 

56 

64 

65 

96 

50 

42 

90 

45 

48 

44 

*»7 

61 

61 

33 

56 

61.4 

26 

27 

28 

27 

28 

24 

27 

28 

34 

38 

26 

28 

34 

26 

?7 

29 

27 

26 

19 

20 

22 

26 

26 

22 

26.4 

87 

88 

80 

71 

72 

80 

80 

72 

68 

JO 

65 

0  4 

59 

90 

60 

53 

98 

62 

63 

65 

71 

79 

70 

68 

71.3 

41 

42 

43 

39 

46 

36 

37 

48 

b  0 

37 

46 

44 

42 

29 

36 

33 

39 

34 

30 

28 

31 

34 

34 

33 

33 

38.6 

87 

85 

i 

81 

73 

SO 

61 

71 

77 

72 

58 

93 

60 

60 

56 

60 

70 

74 

72 

69 

73 

72.5 

49 

51 

52 

51 

37 

46 

50 

50 

43 

44 

-0 

30 

34 

37 

32 

30 

38 

41 

42 

39 

42 

41.7 

80 

82 

86 

76 

68 

67 

1* 

73 

64 

71 

72 

59 

99 

54 

92 

60 

35 

56 

59 

60 

66 

69 

65 

55 

69 

66.5 

46 

46 

5  0 

49 

4  1 

37 

44 

46 

46 

41 

41 

42 

36 

27 

32 

29 

29 

32 

35 

36 

40 

40 

12 

40 

39.2 

69 

75 

66 

73 

68 

67 

66 

66 

6  7 

66 

69 

60 

99 

56 

59 

96 

56 

95 

56 

6  1 

61 

60 

59 

b  i 

56 

62.6 

38 

34 

38 

39 

46 

30 

30 

31 

32 

36 

39 

46 

41 

38 

31 

24 

23 

23 

24 

39 

27 

28 

31 

43 

48 

34.4 

80 

82 

B3 

80 

73 

68 

77 

83 

7  6 

70 

67 

60 

55 

49 

55 

54 

94 

56 

61 

64 

71 

69 

65 

66 

69.1 

50 

51 

50 

52 

47 

44 

45 

50 

49 

42 

44 

49 

41 

37 

35 

35 

38 

39 

38 

36 

38 

38 

41 

39 

42 

43.0 

68 

68 

71 

67 

57 

61 

66 

67 

63 

60 

53 

46 

41 

43 

39 

50 

55 

47 

47 

53 

57 

62 

51 

44 

48 

56.2 

38 

38 

39 

39 

41 

31 

32 

37 

33 

36 

|g 

28 

32 

39 

25 

29 

24 

25 

29 

30 

34 

35 

40 

40 

33.7 

86 

87 

B7 

89 

84 

70 

72 

79 

79 

59 

67 

72 

68 

57 

57 

39 

53 

44 

54 

58 

61 

65 

70 

79 

60 

69  .0 

39 

40 

42 

48 

48 

37 

39 

36 

46 

39 

39 

42 

41 

37 

32 

32 

35 

38 

38 

33 

32 

32 

38 

39 

36 

36.2 

83 

85 

85 

66 

61 

64 

72 

77 

^6 

67 

70 

68 

55 

56 

38 

52 

42 

32 

64 

69 

72 

57 

•  0 

35 

35 

37 

41 

46 

33 

36 

34 

43 

36 

36 

40 

40 

35 

3 1 

31 

34 

36 

35 

2o 

28 

28 

34 

36 

32 

84 

84 

85 

80 

65 

71 

77 

77 

61 

67 

71 

69 

99 

56 

40 

52 

43 

52 

53 

58 

64 

70 

71 

58 

67 

66*7 

35 

35 

37 

43 

43 

32 

37 

34 

38 

42 

41 

35 

32 

33 

35 

36 

33 

?J 

29 

39 

35 

33 

35.1 

80 

82 

83 

72 

68 

69 

72 

78 

68 

76 

70 

63 

60 

58 

52 

64 

60 

62 

62 

A  5 

\  i 

66 

67 

61 

65 

67.7 

36 

40 

41 

47 

45 

39 

35 

39 

49 

*A 

37 

49 

43 

30 

33 

30 

26 

28 

38 

zZ 

32 

32 

31 

49 

36.9 

81 

82 

85 

79 

72 

74 

79 

80 

1 0 

7A 

67 

62 

60 

59 

99 

63 

65 

61 

66 

in 

74 

69 

6C 

65 

70.5 

28 

33 

34 

32 

45 

32 

29 

31 

51 

5 

31 

49 

44 

27 

36 

44 

35 

21 

34 

27 

28 

26 

32 

33.0 

77 

75 

79 

74 

62 

69 

70 

73 

64 

62 

63 

59 

51 

48 

44 

52 

53 

91 

55 

57 

65 

64 

59 

52 

60 

in  "t 

28 

33 

35 

37 

39 

28 

29 

31 

45 

33 

27 

42 

37 

25 

30 

35 

23 

22 

21 

23 

26 

26 

27 

23 

32 

30.1 

78 

79 

flu 

75 

73 

55 

44 

49 

56 

55 

65 

65 

70 

o : 

69 

66.2 

37 

38 

15 

35 

33 

41 

26 

32 

30 

23 

30 

21 

28 

31 

29 

31 

31.5 

74 

75 

74 

70 

69 

69 

66 

64 

58 

51 

60 

61 

55 

57 

42 

49 

46 

49 

50 

57 

62 

60 

60 

54 

5S 

24 

26 

28 

23 

35 

25 

23 

23 

22 

24 

30 

30 

21 

28 

25 

13 

23 

29 

15 

20 

1  7 

19 

23 

19 

23.6 

69 

71 

71 

71 

69 

70 

67 

67 

65 

67 

67 

65 

63 

60 

60 

60 

56 

57 

61 

61 

63 

60 

0  J 

56 

64.8 

36 

34 

36 

36 

33 

28 

29 

30 

32 

34 

36 

41 

40 

40 

33 

23 

22 

22 

25 

34 

27 

27 

30 

31 

44 

32.3 

64 

65 

66 

70 

65 

52 

60 

60 

0  J 

51 

55 

96 

95 

42 

41 

31 

36 

41 

40 

41 

45 

53 

56 

94 

47 

52.8 

32 

33 

36 

35 

32 

30 

31 

33 

3* 

29 

29 

31 

36 

20 

22 

21 

20 

19 

20 

23 

23 

28 

26 

29 

25 

27.7 

72 

74 

73 

67 

62 

63 

66 

70 

63 

65 

65 

94 

52 

46 

55 

55 

58 

52 

53 

65 

57 

54 

58 

61.1 

46 

40 

47 

45 

37 

36 

33 

42 

40 

35 

41 

45 

34 

34 

33 

33 

37 

31 

34 

36 

34 

34 

35 

44 

46 

36.0 

77 

77 

75 

74 

65 

67 

69 

74 

7® 

66 

66 

63 

54 

53 

57 

60 

61 

61 

36 

ti 

69 

63 

56 

58 

65.3 

40 

39 

41 

42 

48 

33 

35 

34 

40 

39 

46 

44 

35 

34 

28 

27 

26 

33 

*■ 

32 

38 

51 

37.4 

76 

77 

81 

80 

75 

75 

72 

72 

63 

58 

64 

67 

66 

61 

56 

39 

55 

47 

37 

60 

63 

64 

55 

29 

30 

32 

35 

36 

28 

28 

29 

25 

38 

29 

33 

36 

30 

28 

23 

28 

31 

20 

21 

28 

28 

75 

27.9 

80 

75 

79 

63 

59 

67 

70 

77 

66 

67 

70 

98 

51 

48 

49 

53 

54 

57 

52 

~2 

70 

59 

52 

66 

63.5 

36 

41 

44 

47 

42 

32 

32 

37 

36 

49 

32 

24 

33 

24 

26 

21 

26 

J* 

39 

35 

33 

44 

82 

80 

83 

78 

77 

72 

79 

79 

74 

69 

72 

67 

60 

56 

98 

60 

62 

49 

60 

?t 

AO 

71 

68 

64 

65 

7ft"o 

33 

33 

40 

31 

48 

33 

32 

40 

33 

31 

47 

44 

26 

38 

43 

31 

22 

32 

27 

28 

26 

33 

lift 

78 

79 

80 

70 

68 

71 

75 

75 

65 

62 

67 

93 

58 

48 

92 

56 

54 

52 

56 

58 

69 

66 

62 

51 

56 

AA 

25 

26 

29 

27 

25 

26 

27 

26 

42 

33 

28 

36 

26 

23 

24 

25 

21 

17 

22 

20 

20 

26 

26 

23 

25 

25.6 

76 

84 

82 

72 

67 

68 

77 

75 

67 

71 

67 

65 

57 

59 

92 

61 

60 

97 

65 

6  7 

67 

66 

67 

61 

66 

6  .6 

43 

44 

45 

46 

43 

41 

36 

4  1 

51 

39 

4  1 

91 

4  1 

30 

36 

29 

3  1 

33 

37 

31 

34 

35 

34 

33 

36 

38.5 

76 

75 

75 

68 

52 

70 

71 

72 

55 

62 

63 

92 

45 

37 

19 

49 

50 

40 

52 

57 

65 

65 

59 

47 

57 

59.5 

23 

24 

12 

26 

33 

19 

22 

22 

34 

26 

23 

30 

32 

14 

22 

16 

16 

13 

19 

18 

19 

20 

21 

1  I 

25 

23.0 

73 

75 

77 

75 

79 

00 

68 

75 

72 

62 

54 

60 

63 

65 

60 

93 

60 

55 

50 

55 

60 

65 

67 

68 

60 

66.0 

32 

33 

36 

32 

34 

28 

29 

30 

20 

22 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

29 

32 

20 

23 

25 

27 

78 

24 

26 

28.9 

74 

76 

76 

74 

72 

69 

67 

67 

f>6 

50 

o  • 

67 

62 

54 

50 

91 

49 

50 

51 

40 

57 

60 

60 

55 

50 

62.0 

39 

41 

44 

44 

45 

41 

40 

38 

hi 

44 

37 

40 

43 

32 

34 

33 

31 

31 

29 

26 

29 

32 

36 

31 

34 

36.6 

75 

78 

78 

76 

75 

70 

69 

70 

52 

53 

64 

73 

64 

55 

41 

94 

51 

51 

52 

48 

59 

61 

62 

51 

51 

62.7 

31 

33 

40 

40 

40 

35 

33 

35 

33 

41 

34 

14 

32 

29 

.0 

39 

33 

28 

25 

24 

30 

28 

23 

28 

31 

32.  5 

80 

76 

80 

66 

60 

72 

75 

77 

e>y 

66 

68 

67 

58 

45 

45 

53 

55 

54 

55 

61 

64 

68 

70 

5? 

64 

65.0 

23 

24 

32 

34 

30 

30 

21 

23 

32 

32 

25 

28 

36 

28 

22 

29 

15 

14 

17 

20 

22 

23 

21 

26 

11 

26.0 

79 

78 

60 

73 

79 

78 

72 

65 

59 

65 

03 

48 

48 

55 

58 

61 

54 

54 

62 

69 

70 

68 

61 

66 

65.7 

31 

27 

25 

29 

33 

29 

29 

30 

31 

33 

32 

40 

4  1 

29 

31 

24 

26 

21 

26 

27 

2  7 

29 

26 

26 

27 

29.4 

75 

76 

08 

71 

71 

60 

57 

54 

64 

60 

59 

61 

60 

67 

66 

69 

59 

67 

37 

38 

5  0 

4  0 

41 

50 

29 

32 

12 

27 

28 

30 

30 

3 1 

35 

36 

33 

33 

80 

62 

80 

77 

70 

70 

73 

71 

60 

59 

65 

61 

64 

61 

61 

55 

51 

57 

56 

62 

6* 

67 

65 

62 

64 

66.5 

29 

31 

30 

29 

32 

29 

29 

28 

45 

31 

32 

32 

33 

23 

24 

24 

28 

24 

19 

24 

26 

22 

29 

30 

28.0 

76 

73 

72 

71 

68 

70 

83 

73 

7  1 

7  0 

68 

64 

58 

52 

53 

56 

60 

59 

61 

74 

59 

92 

64 

66.3 

37 

37 

41 

42 

46 

37 

37 

36 

41 

41 

38 

46 

46 

35 

35 

35 

28 

29 

29 

23 

32 

34 

34 

40 

43 

37.  Z 

82 

85 

85 

79 

69 

78 

09 

65 

69 

H 

64 

54 

51 

48 

55 

5* 

69 

69 

61 

68  2 
* 

36 
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35 

34 

38 

34 

4  7 

39 

33 

34 

40 

33 

1 1 

31 

36 

30 

25 

36 

23 

30 

32 

3  3.9 

78 

79 

83 

78 

7  1 

81 

73 

71 

7? 

04 

65 

59 

55 

61 

58 

66 

71 

70 

63 

62 

32 

34 

37 

34 

36 

32 

4* 

35 

32 

39 

39 

27 

28 

30 

24 

23 

37 

28 

26 

30 

32.1 

85 

67 

87 

76 

71 

72 

80 

83 

77 

70 

76 

69 

70 

60 

55 

69 

74.6 

35 

40 

39 

38 

43 

35  | 

33 

53 

51 

34 

38 

43 

38 

31 

36 

32 

37,6 

65 

87 

85 

79 

67 

69 

78 

79 

59 

66 

72 

04 

39 

66 

44 

58 

52 

55 

57 

59 

64 

70 

69 

o  . 

66 

68.1 

46 

49 

S  0 

49 

45 

3b 

42 

47 

43 

37 

46 

44 

40 

31 

14 

34 

39 

35 

31 

29 

35 

39 

43 

39 

36 

40.3 

76 

79 

77 

71 

67 

70 

69 

69 

53 

56 

66 

67 

57 

93 

4? 

51 

49 

40 

47 

30 

58 

63 

62 

94 

56 

6  2.1 

34 

35 

36 

35 

40 

32 

33 

33 

43 

39 

30 

39 

40 

32 

20 

30 

32 

31 

28 

2* 

32 

78 

31 

31 

27 

32.5 

82 

84 

88 

60 

72 

73 

76 

83 

76 

72 

76 

66 

6? 

62 

55 

61 

39 

64 

64 

63 

67 

77 

73 

TO 

68 

71.6 

36 

38 

19 

44 

50 

39  1 

36 

35 

53 

35 

36 

48 

46 

78 

40 

33 

32 

33 

31 

27 

26 

30 

31 

33 

33 

36.0 

76 

71 

78 

67 

60 

66 

70 

75 

64 

68 

70 

98 

48 

48 

47 

51 

55 

56 

55 

63 

64 

73 

56 

S3 

67 

62.6 

44 

44 

46 

47 

40 

35  | 

37 

43 

45 

38 

40 

47 

34 

27 

33 

76 

31 

26 

31 

31 

36 

38 

40 

37 

44 

37.3 

65 

66 

65 

69 

70 

72 

70 

72 

70 

65 

60 

61 

58 

64 

50 

48 

46 

42 

45 

46 

44 

45 

46 

44 

42 

38.6 

35 

36 

30 

32 

35 

34 

32 

30 

30 

25 

22 

?5 

24 

22 

24 

17 

20 

23 

22 

24 

23 

22 

24 

22 

20 

27.7 

75 

76 

75 

70 

68 

66 

68 

65 

54 

55 

62 

62 

97 

67 

49 

48 

44 

54 

53 

53 

59 

61 

63 

32 

64 

61  .4 

24 

26 

20 

20 

35 

23 

24 

24 

33 

26 

25 

29 

22 

'.9 

28 

21 

16 

27 

77 

IS 

18 

;  4 

20 

19 

19 

22.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

91 

__ 

91 

2b 

27 

28 

29 

30 

31 

HA  I  LEY  AP 

MAX 

77 

70 

63 

65 

77 

78 

BO 

81 

78 

78 

76 

80 

74 

70 

71 

69 

68 

60 

60 

- 

55 

48 

55 

50 

57 

54 

55 

63 

60 

60 

65 

— " 
62 

MI  N 

36 

32 

28 

32 

32 

39 

39 

40 

43 

43 

40 

39 

35 

36 

45 

34 

33 

37 

35 

33 

28 

32 

3  1 

30 

26 

25 

26 

34 

34 

31 

30 

HAMER   4  NW 

MAX 

76 

67 

61 

75 

78 

78 

78 

82 

82 

78 

72 

69 

72 

73 

65 

58 

65 

71 

64 

59 

51 

so 

52 

54 

** 

48 

61 

64 

66 

57 

55 

MIN 

32 

40 

16 

21 

25 

29 

*7 

29 

30 

34 

35 

29 

30 

28 

42 

37 

30 

31 

35 

28 

31 

36 

31 

34 

22 

18 

26 

21 

24 

25 

25 

HAZELTON 

MAX 

76 

68 

62 

71 

81 

80 

81 

86 

83 

77 

72 

68 

76 

75 

68 

65 

70 

65 

59 

54 

46 

51 

50 

50 

" 

55 

62 

66 

59 

66 

MIN 

42 

38 

21 

32 

33 

38 

35 

36 

34 

34 

42 

34 

33 

36 

45 

32 

37 

37 

39 

27 

30 

32 

35 

35 

35 

26 

28 

30 

32 

35 

31 

C  ITY 

MAX 

69 

68 

61 

61 

71 

79 

81 

84 

81 

73 

72 

72 

74 

72 

64 

65 

68 

68 

62 

56 

47 

55 

52 

55 

58 

59 

62 

65 

65 

60 

65 

MIN 

42 

33 

15 

17 

18 

19 

30 

29 

28 

27 

38 

29 

27 

36 

45 

31 

29 

33 

28 

26 

25 

24 

20 

32 

27 

18 

22 

20 

22 

28 

33 

HOLL! STER 

MAX 

74 

65 

62 

73 

83 

83 

83 

86 

85 

79 

77 

79 

75 

76 

67 

71 

68 

67 

69 

62 

45 

44 

47 

54 

55 

61 

66 

62 

68 

71 

MIN 

46 

37 

24 

34 

44 

48 

46 

43 

48 

43 

39 

38 

43 

43 

42 

37 

39 

41 

39 

32 

33 

34 

31 

33 

30 

30 

35 

36 

35 

34 

IDAHO  CITY 

MAX 

78 

60 

68 

79 

83 

83 

84 

85 

85 

79 

76 

72 

77 

78 

75 

72 

64 

64 

60 

55 

63 

60 

58 

61 

65 

66 

74 

70 

63 

69 

MI  N 

36 

30 

23 

24 

25 

28 

29 

31 

33 

33 

31 

30 

29 

29 

46 

31 

29 

39 

36 

25 

25 

23 

21 

20 

22 

22 

26 

25 

26 

21 

28 

IDAHO   FALLS   6  NE 

MAX 

71 

62 

58 

69 

77 

74 

77 

78 

80 

78 

66 

67 

69 

71 

62 

39 

65 

70 

60 

53 

48 

53 

49 

45 

52 

51 

58 

63 

66 

57 

55 

MIN 

42 

41 

23 

27 

36 

33 

34 

35 

39 

43 

43 

32 

34 

37 

45 

46 

37 

40 

38 

33 

32 

" 

29 

35 

27 

28 

28 

26 

29 

35 

30 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

71 

59 

61 

73 

79 

76 

78 

80 

81 

80 

68 

68 

72 

74 

52 

62 

66 

70 

59 

53 

43 

57 

49 

46 

53 

51 

60 

67 

65 

51 

56  ' 

MIN 

46 

33 

24 

28 

30 

35 

34 

36 

36 

35 

41 

34 

35 

35 

45 

38 

33 

34 

38 

32 

32 

34 

30 

31 

29 

27 

30 

28 

30 

31 

32 

IRWIN   2  S 

MAX 

75 

60 

65 

76 

79 

77 

74 

79 

80 

79 

70 

73 

73 

72 

60 

57 

65 

72 

60 

56 

45 

52 

48 

40 

49 

51 

56 

60 

67 

53 

56 

MIN 

50 

32 

19 

26 

30 

35 

34 

35 

37 

38 

35 

28 

30 

32 

38 

4 1 

38 

35 

34 

27 

32 

25 

32 

32 

26 

29 

31 

32 

29 

29 

28 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

74 

56 

58 

70 

74 

72 

73 

75 

75 

74 

72 

73 

70 

70 

54 

47 

60 

64 

63 

60 

49 

46 

49 

44 

47 

46 

57 

60 

59 

52 

50 

MIN 

32 

30 

18 

26 

30 

26 

26 

26 

26 

25 

30 

37 

36 

26 

34 

40 

29 

26 

24 

26 

30 

29 

33 

24 

27 

1  9 

23 

23 

24 

23 

2S 

JEROME 

MAX 

85 

70 

65 

75 

86 

83 

81 

88 

89 

80 

72 

71 

80 

80 

74 

71 

72 

66 

58 

57 

47 

55 

50 

51 

57 

58 

66 

70 

69 

62 

67 

MIN 

43 

38 

28 

35 

41 

38 

42 

43 

39 

41 

43 

35 

38 

42 

43 

35 

42 

38 

40 

32 

32 

34 

36 

37 

34 

28 

28 

36 

36 

36 

31 

KELLOGG 

MAX 

79 

58 

52 

66 

73 

78 

11 

78 

75 

75 

76 

67 

67 

71 

76 

63 

68 

67 

53 

51 

51 

56 

60 

64 

54 

55 

62 

65 

67 

49 

55 

MIN 

45 

37 

32 

32 

37 

35 

38 

43 

41 

47 

33 

33 

35 

40 

38 

36 

38 

45 

33 

35 

29 

27 

26 

29 

32 

30 

32 

34 

38 

46 

KOOSKIA 

MAX 

72 

65 

68 

75 

82 

78 

81 

76 

78 

75 

71 

73 

77 

79 

73 

72 

70 

65 

61 

51 

60 

52 

60 

60 

64 

64 

70 

75 

64 

60 

69 

MI  N 

48 

44 

30 

30 

31 

32 

34 

36 

41 

39 

42 

24 

32 

33 

43 

36 

35 

48 

48 

31 

38 

32 

29 

25 

28 

28 

28 

30 

31 

30 

40 

KUNA  2  NNE 

MAX 

65 

59 

69 

69 

72 

75 

79 

84 

84 

75 

67 

67 

72 

74 

65 

75 

72 

60 

59 

57 

52 

62 

57 

58 

60 

60 

67 

57 

66 

MIN 

51 

38 

29 

28 

35 

34 

38 

42 

41 

48 

42 

35 

37 

41 

50 

39 

39 

47 

35 

27 

34 

25 

24 

27 

»5 

29 

31 

28 

34 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

77 

68 

74 

75 

75 

77 

80 

75 

77 

71 

72 

72 

73 

76 

74 

75 

69 

59 

67 

60 

63 

65 

61 

58 

63 

64 

68 

75 

66 

60 

67 

MIN 

50 

42 

39 

37 

38 

39 

42 

44 

48 

49 

53 

38 

39 

41 

47 

40 

44 

50 

46 

36 

45 

30 

30 

29 

29 

35 

34 

35 

39 

38 

42 

LEWISTON   WB  AP 

MAX 

64 

62 

68 

73 

74 

77 

80 

75 

76 

71 

67 

70 

71 

73 

71 

71 

68 

58 

62 

58 

59 

62 

59 

56 

60 

62 

65 

72 

63 

57 

68 

MIN 

47 

40 

37 

36 

41 

39 

43 

45 

5  1 

50 

45 

38 

39 

42 

46 

42 

43 

47 

38 

35 

37 

29 

29 

28 

32 

36 

36 

38 

40 

39 

44 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

72 

72 

60 

64 

70 

70 

74 

72 

71 

70 

65 

63 

62 

70 

57 

59 

60 

65 

58 

51 

44 

45 

40 

40 

47 

50 

58 

57 

60 

58 

55 

MIN 

40 

42 

23 

27 

29 

29 

31 

33 

35 

33 

37 

32 

32 

32 

39 

36 

30 

30 

29 

32 

28 

28 

32 

30 

23 

22 

32 

25 

26 

26 

25 

LOWMAN 

MAX 

75 

61 

51 

55 

64 

62 

64 

63 

70 

73 

69 

60 

61 

66 

70 

55 

64 

63 

55 

53 

47 

46 

50 

46 

47 

50 

54 

57 

61 

57 

50 

MIN 

40 

42 

32 

26 

40 

40 

39 

41 

43 

42 

44 

35 

32 

38 

36 

40 

35 

36 

36 

32 

22 

25 

23 

24 

22 

25 

27 

28 

34 

35 

26 

MACKAY  RS 

MAX 

70 

59 

60 

72 

71 

77 

77 

77 

78 

71 

70 

70 

68 

66 

57 

51 

63 

61 

58 

61 

37 

52 

50 

51 

54 

60 

63 

63 

62 

55 

55 

MIN 

40 

37 

24 

31 

31 

37 

39 

40 

42 

35 

32 

38 

35 

32 

35 

33 

31 

31 

39 

32 

29 

26 

28 

30 

33 

23 

27 

30 

29 

32 

25 

MALAD 

MAX 

80 

63 

68 

74 

80 

80 

81 

82 

82 

77 

69 

71 

71 

75 

61 

63 

69 

70 

60 

58 

64 

55 

48 

48 

55 

56 

57 

64 

68 

61 

63 

MIN 

48 

47 

32 

29 

32 

35 

38 

39 

39 

37 

46 

39 

36 

35 

46 

35 

33 

34 

44 

39 

32 

34 

34 

32 

33 

29 

30 

31 

32 

33 

30 

MALAD   CAA  AP 

MAX 

ei 

60 

67 

75 

80 

80 

80 

82 

82 

77 

68 

72 

72 

74 

63 

64 

70 

71 

62 

59 

42 

56 

51 

42 

55 

55 

64 

67 

68 

60 

63 

MIN 

42 

33 

30 

24 

25 

31 

32 

33 

33 

29 

43 

34 

32 

31 

35 

33 

30 

27 

46 

40 

32 

30 

30 

32 

31 

24 

26 

27 

27 

30 

26 

MAY  RS 

MAX 

76 

69 

70 

70 

72 

78 

78 

79 

81 

74 

69 

70 

74 

74 

65 

63 

67 

68 

60 

55 

43 

48 

49 

54 

57 

56 

63 

68 

69 

57 

64 

MIN 

26 

12 

15 

21 

21 

26 

29 

30 

35 

34 

36 

28 

28 

29 

34 

28 

30 

35 

38 

19 

29 

29 

15 

16 

30 

19 

26 

« 

26 

24 

26 

MC  CALL 

MAX 

56 

52 

58 

70 

72 

72 

74 

74 

76 

66 

60 

68 

72 

72 

62 

62 

60 

50 

56 

52 

46 

54 

52 

53 

52 

54 

66 

62 

56 

46 

58 

MIN 

48 

32 

24 

26 

30 

32 

30 

34 

38 

34 

38 

30 

30 

32 

52 

32 

30 

40 

42 

26 

32 

39 

24 

24 

26 

26 

26 

2? 

28 

24 

30 

MC  CAMMON 

MAX 

76 

65 

66 

74 

60 

81 

81 

80 

81 

81 

75 

73 

71 

71 

72 

70 

69 

69 

61 

49 

55 

55 

56 

53 

57 

61 

62 

64 

65 

58 

58 

MIN 

41 

42 

25 

24 

23 

26 

31 

32 

36 

31 

33 

33 

33 

32 

33 

36 

35 

39 

30 

31 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

30 

28 

38 

26 

MERIDIAN    1  W 

MAX 

80 

67 

67 

67 

71 

75 

78 

80 

83 

73 

67 

78 

71 

72 

65 

69 

69 

63 

58 

55 

53 

60 

56 

57 

59 

59 

64 

66 

66 

60 

64 

MIN 

54 

4  1 

30 

31 

38 

36 

37 

44 

44 

49 

41 

35 

39 

42 

50 

39 

38 

48 

41 

25 

32 

27 

26 

29 

35 

29 

31 

35 

35 

29 

35 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

78 

56 

61 

69 

79 

80 

82 

79 

83 

82 

82 

69 

70 

72 

52 

64 

75 

78 

53 

54 

35 

51 

45 

50 

52 

55 

61 

62 

68 

65 

65 

MIN 

51 

4  1 

30 

36 

37 

47 

45 

44 

44 

47 

44 

38 

43 

46 

46 

29 

34 

39 

39 

35 

30 

31 

38 

35 

33 

28 

35 

36 

41 

33 

36 

MONTPELIER  RS 

MAX 

80 

73 

57 

62 

70 

73 

75 

77 

78 

79 

75 

72 

70 

71 

73 

59 

60 

67 

69 

58 

50 

42 

48 

45 

59 

65 

65 

55 

MIN 

41 

37 

19 

21 

24 

29 

32 

31 

29 

28 

34 

29 

28 

30 

38 

34 

25 

26 

37 

32 

29 

28 

29 

30 

23 

25 

24 

21 

MOSCOW  U   OF  I 

MAX 

67 

56 

64 

77 

76 

76 

82 

78 

77 

66 

70 

69 

75 

74 

63 

70 

69 

58 

55 

51 

56 

62 

63 

56 

58 

63 

68 

72 

60 

56 

62 

MIN 

42 

33 

37 

40 

40 

33 

43 

47 

51 

44 

44 

30 

32 

40 

41 

42 

36 

46 

36 

36 

34 

32 

28 

23 

27 

32 

41 

46 

37 

35 

44 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

86 

64 

70 

78 

85 

89 

90 

91 

93 

87 

76 

75 

84 

87 

76 

74 

80 

66 

63 

58 

61 

63 

60 

58 

66 

67 

69 

75 

76 

63 

74 

MIN 

48 

37 

32 

32 

37 

42 

43 

48 

47 

49 

41 

35 

43 

46 

50 

38 

41 

49 

40 

31 

33 

34 

32 

34 

35 

28 

31 

39 

42 

34 

35 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

41 

35 

51 

57 

57 

62 

68 

64 

65 

59 

49 

59 

62 

68 

49 

S3 

54 

41 

38 

31 

34 

41 

46 

39 

39 

44 

55 

58 

47 

37 

43 

MIN 

31 

28 

28 

39 

42 

50 

49 

51 

50 

38 

38 

39 

44 

47 

39 

38 

39 

35 

29 

27 

24 

29 

29 

28 

27 

31 

38 

43 

35 

33 

36 

NAMPA    2  NW 

MAX 

82 

67 

61 

69 

70 

75 

77 

82 

85 

83 

75 

69 

71 

72 

76 

68 

70 

74 

55 

59 

58 

52 

61 

61 

60 

61 

62 

68 

70 

69 

59 

MIN 

44 

42 

30 

30 

37 

35 

37 

39 

43 

45 

45 

40 

39 

39 

46 

37 

38 

40 

43 

29 

35 

28 

25 

30 

35 

29 

30 

33 

33 

29 

33 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

65 

58 

65 

72 

74 

74 

80 

72 

76 

77 

66 

65 

51 

48 

45 

61 

58 

63 

71 

71 

63 

53 

68 

MIN 

43 

29 

16 

18 

19 

14 

20 

23 

21 

23 

44 

33 

38 

?0 

30 

13 

22 

17 

20 

21 

21 

28 

31 

NE2PERCE   2  E 

MAX 

62 

50 

60 

70 

78 

73 

78 

72 

74 

69 

60 

65 

71 

74 

63 

68 

68 

56 

50 

48 

52 

56 

54 

53 

54 

59 

65 

73 

57 

55 

69 

MIN 

43 

39 

31 

34 

40 

40 

41 

45 

48 

47 

46 

36 

37 

42 

44 

38 

39 

45 

39 

29 

33 

27 

33 

27 

33 

30 

33 

37 

41 

35 

43 

OAKLEY 

MAX 

75 

71 

75 

72 

79 

81 

82 

83 

83 

84 

64 

68 

76 

74 

63 

70 

73 

72 

56 

58 

47 

49 

47 

93 

54 

59 

62 

71 

72 

66 

69 

MIN 

50 

36 

28 

34 

40 

44 

45 

45 

46 

45 

38 

35 

41 

42 

46 

37 

42 

46 

40 

29 

32 

32 

34 

35 

31 

31 

34 

34 

40 

36 

38 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

55 

55 

66 

70 

70 

69 

72 

68 

71 

68 

64 

67 

68 

68 

66 

58 

59 

33 

52 

50 

36 

44 

47 

48 

52 

57 

53 

65 

55 

49 

58 

MIN 

38 

25 

12 

16 

17 

22 

24 

26 

27 

24 

34 

22 

23 

22 

38 

26 

21 

31 

27 

17 

21 

22 

14 

18 

18 

16 

19 

20 

21 

18 

17 

OLA   5  S 

MAX 

74 

65 

70 

74 

73 

79 

82 

84 

82 

78 

72 

76 

73 

72 

64 

69 

70 

63 

63 

55 

64 

63 

60 

39 

63 

65 

63 

70 

67 

67 

6  7 

MIN 

28 

29 

26 

26 

28 

31 

32 

31 

31 

34 

34 

31 

30 

32 

35 

33 

32 

33 

34 

32 

36 

27 

21 

23 

2  1 

26 

27 

27 

25 

29 

OROFINO 

MAX 

80 

79 

71 

76 

79 

78 

84 

76 

77 

75 

72 

73 

78 

70 

73 

57 

58 

61 

63 

56 

62 

60 

62 

65 

?? 

70 

58 

55 

66 

MIN 

40 

39 

33 

32 

35 

35 

40 

35 

43 

43 

52 

35 

36 

36 

37 

47 

45 

36 

40 

29 

28 

27 

33 

32 

33 

42 

39 

39 

40 

PALISADES  DAM 

MAX 

75 

64 

64' 

74 

78 

76 

75 

78 

80 

77 

69 

70 

69 

73 

71 

56 

64 

70 

68 

58 

50 

53 

51 

45 

47 

57 

58 

63 

66 

64 

55 

MIN 

50 

34 

23 

27 

31 

35 

33 

35 

35 

35 

31 

33 

34 

43 

42 

35 

35 

35 

29 

32 

25 

35 

33 

29 

27 

35 

3  1 

32 

29 

29 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

79 

64 

69 

72 

74 

80 

83 

79 

84 

77 

72 

74 

75 

77 

70 

70 

63 

62 

61 

54 

63 

63 

64 

66 

68 

69 

70 

63 

67 

56 

MI  N 

52 

40 

27 

29 

32 

32 

36 

37 

40 

46 

45 

37 

35 

36 

46 

35 

34 

48 

43 

31 

36 

29 

28 

32 

36 

30 

31 

30 

31 

33 

36 

PAUL    1  E 

MAX 

85 

74 

58 

70 

73 

83 

62 

83 

84 

85 

81 

64 

70 

77 

77 

55 

67 

70 

69 

55 

55 

39 

53 

44 

52 

54 

58 

63 

68 

71 

56 

MIN 

49 

40 

24 

30 

30 

35 

34 

37 

35 

33 

38 

33 

34 

35 

41 

35 

37 

40 

40 

35 

31 

32 

37 

37 

34 

26 

28 

29 

33 

34 

30 

PAYETTE 

MAX 

67 

61 

66 

69 

70 

74 

76 

78 

78 

75 

68 

68 

72 

75 

69 

68 

69 

58 

58 

57 

55 

61 

61 

60 

63 

60 

63 

64 

63 

59 

60 

MIN 

53 

4  1 

27 

28 

31 

32 

34 

38 

41 

42 

46 

35 

34 

3  7 

50 

36 

35 

50 

45 

29 

4  1 

41 

31 

27 

37 

29 

31 

30 

31 

30 

35 

PIERCE  RS 

MAX 

58 

51 

66 

75 

23 

80 

72 

74 

70 

62 

68 

73 

75 

62 

67 

68 

54 

49 

42 

57 

61 

54 

54 

61 

69 

48 

62 

MIN 

42 

32 

25 

25 

28 

31 

31 

36 

35 

46 

30 

28 

30 

38 

32 

29 

41 

41 

31 

23 

22 

21 

27 

27 

27 

28 

31 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

74 

56 

63 

75 

81 

80 

81 

82 

83 

79 

66 

69 

71 

75 

61 

65 

68 

71 

51 

55 

38 

50 

52 

SO 

53 

54 

60 

68 

68 

54 

62 

MI  N 

48 

40 

27 

24 

28 

36 

39 

38 

36 

37 

48 

40 

37 

37 

46 

41 

35 

37 

41 

33 

32 

31 

33 

35 

34 

27 

29 

31 

32 

38 

33  | 

PORTH I LL 

MAX 

64 

60 

57 

61 

66 

65 

68 

69 

65 

65 

70 

65 

66 

65 

66 

65 

66 

57 

62 

54 

61 

58 

58 

49 

MIN 

45 

32 

31 

30 

28 

31 

36 

32 

36 

37 

49 

28 

27 

29 

28 

35 

36 

47 

37 

38 

30 

28 

23 

2  3 

25 

34 

26 

26 

30 

42 

50 

POTLATCH   1  SE 

MAX 

60 

56 

65 

78 

76 

75 

84 

76 

7! 

68 

64 

68 

76 

75 

64 

70 

70 

55 

55 

52 

58 

62 

64 

56 

64 

72 

71 

77 

56 

55 

62 

MIN 

42 

32 

32 

30 

36 

3  3 

42 

40 

43 

42 

40 

29 

29 

35 

42 

36 

33 

44 

38 

30 

31 

22 

21 

26 

28 

32 

37 

35 

36 

33 

42 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

80 

75 

65 

75 

78 

77 

79 

80 

81 

76 

73 

70 

70 

75 

73 

64 

70 

71 

70 

60 

53 

54 

52 

45 

50 

52 

60 

62 

65 

63 

61 

MIN 

46 

43 

26 

26 

25 

3  4 

33 

34 

3  4 

34 

41 

35 

33 

32 

43 

34 

32 

31 

43 

26 

3  3 

33 

38 

32 

30 

25 

30 

28 

29 

31 

28 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

58 

55 

60 

70 

70 

68 

75 

75 

70 

66 

65 

65 

68 

73 

63 

65 

64 

52 

54 

43 

57 

58 

60 

49 

52 

58 

62 

62 

51 

48 

64 

MIN 

42 

27 

28 

25 

27 

29 

38 

33 

38 

38 

48 

31 

30 

29 

29 

37 

35 

44 

40 

29 

31 

25 

22 

22 

27 

32 

28 

29 

31 

35 

37 

REACTOR  TESTING  STA  MAX 

71 

57 

62 

72 

79 

78 

79 

80 

80 

78 

71 

72 

72 

71 

5b 

57 

64 

68 

64 

55 

42 

52 

51 

52 

55 

56 

62 

65 

65 

54 

\i  \ 

MIN 

45 

28 

18 

17 

21 

26 

29 

29 

28 

25 

38 

29 

26 

27 

42 

38 

32 

31 

36 

28 

30 

32 

29 

25 

23 

17 

21 

20 

21 

22 

25 

RICHFIELD 

MAX 

72 

66 

62 

72 

78 

79 

80 

83 

82 

77 

73 

69 

73 

74 

69 

62 

69 

65 

58 

55 

46 

54 

51 

52 

55 

56 

61 

65 

66 

57 

MIN 

42 

35 

27 

28 

37 

36 

39 

41 

42 

43 

40 

34 

35 

41 

46 

33 

37 

40 

36 

25 

31 

31 

37 

32 

30 

26 

30 

31 

34 

27 

3  1 

RIGGINS  RS 

MAX 

83 

61 

76 

83 

85 

84 

80 

72 

79 

81 

81 

74 

60 

55 

55 

58 

60 

65 

70 

72 

70 

MIN 

40 

40 

38 

38 

47 

52 

51 

4  2 

45 

49 

59 

45 

49 

36 

43 

35 

33 

32 

41 

42 

45 

RUPERT 

MAX 

86 

79 

59 

65 

75 

85 

85 

89 

89 

89 

81 

69 

75 

78 

79 

72 

70 

57 

55 

40 

52 

40 

53 

55 

59 

65 

67 

70 

57 

MIN 

48 

39 

26 

31 

36 

42 

34 

36 

38 

36 

44 

34 

35 

34 

44 

34 

34 

34 

29 

30 

33 

35 

31 

25 

27 

29 

37 

35 

33 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

80 

60 

62 

75 

78 

75 

77 

78 

81 

79 

78 

71 

71 

72 

52 

54 

67 

72 

63 

55 

47 

57 

56 

50 

52 

51 

60 

63 

66 

53 

57 

MIN 

46 

39 

20 

25 

28 

32 

31 

34 

35 

33 

34 

27 

30 

32 

40 

42 

32 

32 

29 

25 

32 

35 

29 

30 

26 

24 

28 

27 

29 

24 

30 

SAINT  MARIES 

MAX 

74 

76 

79 

76 

73 

75 

81 

79 

78 

76 

68 

69 

74 

76 

73 

70 

70 

69 

53 

51 

58 

62 

64 

62 

65 

69 

64 

66 

65 

54 

MIN 

44 

40 

--.8 

31 

28 

33 

36 

33 

39 

50 

46 

31 

31 

31 

40 

36 

32 

39 

43 

31 

31 

25 

21 

23 

23 

24 

» 

25 

29 

40 

SALMON 

MAX 

77 

58 

64 

71 

74 

75 

76 

77 

81 

79 

73 

72 

75 

77 

67 

69 

72 

69 

63 

54 

48 

57 

57 

59 

61 

59 

66 

66 

68 

54 

68 

MIN 

38 

31 

22 

24 

24 

25 

25 

27 

35 

29 

31 

28 

27 

27 

35 

30 

31 

30 

33 

22 

37 

27 

21 

18 

24 

22 

22 

21 

23 

26 

28 

)  notes  following  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANDP01NT  EXP  STA 

MAX 

59 

56 

60 

66 

67 

67 

67 

68 

66 

6, 

65 

61 

61 

65 

64 

63 

62 

56 

65 

45 

55 

54 

56 

53 

55 

59 

39 

55 

55 

57 

54 

59.8 

MI  N 

46 

30 

30 

32 

32 

30 

42 

34 

39 

38 

49 

28 

28 

32 

33 

36 

34 

46 

45 

36 

33 

25 

34 

23 

26 

41 

27 

28 

31 

44 

46 

34.8 

SHOSMONf 

MAI 

75 

59 

66 

76 

82 

S3 

83 

87 

86 

79 

69 

72 

77 

78 

69 

67 

73 

65 

58 

37 

46 

56 

53 

55 

58 

58 

63 

70 

70 

61 

68 

68.4 

MI  N 

45 

36 

29 

33 

39 

43 

49 

51 

44 

41 

43 

35 

38 

44 

48 

35 

43 

40 

40 

31 

34 

31 

41 

34 

27 

27 

31 

36 

38 

32 

32 

37.7 

SPENCER  RS 

MAX 

71 

62 

62 

73 

71 

71 

73 

75 

73 

71 

70 

68 

66 

6  1 

59 

47 

60 

64 

59 

53 

46 

50 

44 

48 

51 

47 

57 

59 

58 

49 

5  1 

60.5 

Ml  N 

33 

36 

18 

28 

30 

2  9 

29 

31 

32 

30 

35 

42 

29 

30 

34 

35 

33 

29 

4'. 

33 

10 

30 

27 

29 

25 

19 

23 

23 

25 

27 

26 

29.7 

SPRINGFIELD    1  S£ 

MAX 

83 

64 

65 

74 

83 

82 

82 

85 

87 

80 

69 

n 

77 

76 

65 

69 

72 

74 

66 

58 

•iC 

54 

59 

55 

54 

56 

64 

70 

69 

60 

60 

68.8 

MI  N 

31 

39 

22 

23 

26 

32 

33 

32 

33 

33 

34 

40 

32 

30 

34 

35 

33 

10 

39 

30 

32 

33 

34 

33 

26 

22 

zs 

28 

30 

31 

25 

31.0 

STIBNI TE 

MAX 

68 

50 

55 

57 

67 

71 

70 

72 

73 

73 

68 

61 

64 

66 

66 

S7 

60 

6a 

55 

44 

44 

33 

43 

48 

49 

50 

57 

62 

65 

60 

50 

58.8 

41 

28 

28 

29 

32 

31 

31 

35 

36 

35 

28 

31 

31 

31 

34 

29 

27 

26 

34 

20 

?? 

23 

19 

18 

22 

21 

24 

27 

27 

22 

24 

2  8.1 

STREVELL 

MAX 

78 

67 

63 

68 

74 

77 

76 

78 

78 

73 

67 

68 

69 

69 

63 

63 

57 

63 

32 

58 

49 

46 

44 

48 

52 

53 

62 

60 

63 

59 

62 

63.2 

MIN 

43 

39 

20 

27 

36 

4  5 

43 

4  1 

46 

45 

40 

31 

36 

45 

42 

32 

39 

44 

39 

29 

29 

22 

27 

33 

27 

24 

2  1 

" 

38 

32 

3  1 

35.0 

SUGAR 

MAX 

70 

56 

60 

74 

77 

76 

78 

80 

80 

79 

69 

70 

70 

72 

58 

55 

66 

71 

63 

54 

47 

56 

34 

45 

50 

51 

61 

63 

65 

55 

57 

63.9 

MIN 

*5 

38 

16 

20 

29 

34 

27 

46 

29 

28 

30 

26 

!  2 

35 

29 

36 

26 

22 

26 

23 

25 

35 

3  1 

29.6 

SUN  VALLEY 

MAX 

69 

62 

62 

72 

74 

77 

78 

76 

77 

75 

70 

69 

70 

71 

69 

59 

64 

60 

59 

59 

51 

49 

51 

57 

54 

55 

62 

66 

65 

62 

60 

64.6 

MIN 

34 

24 

14 

18 

17 

22 

24 

25 

25 

22 

33 

2* 

23 

35 

30 

27 

23 

23 

36 

19 

27 

31 

20 

21 

21 

16 

21 

20 

20 

22 

25 

23.9 

SMAN  FALLS  PM 

MAX 

89 

60 

69 

76 

83 

84 

87 

85 

90 

72 

72 

76 

82 

84 

75 

69 

78 

75 

78 

60 

55 

65 

60 

62 

64 

64 

71 

73 

74 

67 

70 

73.2 

MIN 

57 

48 

36 

37 

45 

43 

45 

48 

50 

51 

52 

45 

45 

49 

53 

48 

43 

50 

45 

37 

42 

35 

37 

39 

44 

36 

36 

39 

41 

40 

41 

43.8 

TETON  1  A  EXP  STA 

MAX 

58 

53 

54 

61 

76 

68 

71 

75 

69 

74 

78 

74 

68 

57 

54 

48 

53 

59 

65 

58 

54 

59 

54 

43 

50 

48 

46 

54 

60 

53 

59 

59.8 

M  !  N 

31 

33 

18 

24 

27 

27 

29 

24 

28 

29 

24 

29 

30 

31 

29 

24 

35 

36 

27 

25 

26 

25 

23 

22 

24 

21 

23 

23 

19 

22 

26.3 
/O.J 

THREE  CREEK 

MAX 

76 

55 

65 

78 

80 

81 

78 

80 

S3 

77 

66 

70 

73 

73 

64 

63 

72 

67 

50 

51 

40 

48 

48 

30 

52 

60 

60 

71 

68 

62 

68 

65.5 

THIN  FALLS   2  NNE 

MIN 
MAX 

76 

66 

67 

74 

87 

83 

82 

88 

88 

81 

68 

1  0 

80 

80 

72 

69 

73 

69 

56 

56 

48 

55 

53 

53 

56 

58 

64 

70 

67 

60 

67 

68.9 

30 

39 

26 

31 

34 

37 

36 

37 

36 

39 

45 

38 

35 

38 

48 

33 

38 

38 

41 

37 

34 

34 

34 

38 

36 

28 

29 

32 

32 

38 

35 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

87 

75 

60 

65 

74 

84 

83 

82 

85 

88 

81 

66 

70 

76 

oo 

57 

68 

72 

70 

58 

58 

40 

55 

48 

55 

57 

60 

64 

68 

68 

59 

68.2 

MIN 

43 

40 

28 

31 

34 

38 

40 

39 

40 

41 

40 

42 

37 

37 

40 

37 

38 

39 

42 

38 

35 

33 

33 

37 

37 

32 

36 

33 

33 

38 

36 

37.0 

WALLACE 

MAX 

65 

62 

61 

69 

70 

71 

69 

68 

70 

74 

77 

70 

73 

64 

72 

74 

65 

60 

48 

43 

51 

56 

58 

50 

52 

58 

65 

63 

51 

51 

62.4 

MIN 

37 

33 

31 

34 

32 

36 

39 

37 

40 

41 

43 

36 

36 

33 

34 

37 

34 

42 

37 

28 

36 

25 

27 

24 

27 

31 

"• 

31 

34 

42 

11 

34.5 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

75 

68 

60 

63 

71 

70 

69 

77 

73 

79 

72 

71 

65 

70 

75 

61 

66 

66 

66 

51 

42 

51 

58 

60 

52 

55 

59 

64 

67 

58 

54 

64.  1 

MIN 

42 

34 

30 

30 

31 

34 

34 

38 

39 

39 

43 

30 

30 

32 

36 

35 

34 

38 

42 

30 

31 

20 

21 

23 

26 

31 

30 

30 

34 

31 

44 

33.0 

WEISER 

MAX 

69 

68 

70 

77 

76 

80 

84 

80 

83 

77 

76 

74 

78 

80 

7* 

76 

68 

60 

62 

57 

64 

62 

65 

68 

68 

62 

68 

68 

58 

66 

70.6 

MIN 

48 

36 

It 

27 

28 

28 

32 

33 

40 

44 

38 

40 

30 

34 

42 

48 

40 

46 

35 

38 

46 

28 

25 

30 

28 

38 

30 

31 

30 

32 

35.0 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

72 

53 

65 

80 

73 

79 

74 

82 

75 

68 

66 

70 

76 

64 

67 

67 

63 

49 

50 

50 

54 

57 

55 

55 

58 

Id 

70 

65 

52 

60 

64.3 

MIN 

40 

32 

28 

40 

33 

40 

41 

45 

41 

40 

30 

32 

37 

41 

36 

34 

32 

37 

27 

27 

23 

29 

22 

25 

26 

31 

40 

36 

35 

36 

33.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.31 

.16 

.11 

.27 

.18 

.17 

.10 

.37 

.15 

.13 

.21 

.08 

.09 

.03 

.09 

.26 

.13 

.09 

.04 

.08 

.07 

.09 

.09 

.05 

.09 

.13 

.  19 

3.76 

WIND 

132 

115 

31 

44 

32 

48 

23 

22 

21 

68 

219 

32 

79 

106 

26 

33 

166 

156 

120 

215 

119 

128 

87 

46 

16 

23 

50 

146 

66 

2369 

ARK0WROCK  DAH 

EVAP 

.19 

.17 

.12 

.  12 

.  13 

.12 

.13 

.14 

.13 

.18 

.12 

.14 

.09 

.11 

.14 

.06 

.10 

.09 

.03 

.07 

.12 

.09 

.06 

.04 

.05 

.04 

.04 

.02 

.03 

.04 

.04 

2.95 

WIND 

31 

63 

24 

21 

30 

22 

15 

11 

12 

23 

17 

63 

23 

7 

35 

27 

2 

2 

57 

56 

116 

74 

23 

8 

35 

25 

'  6 

24 

7 

26 

14 

899 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.18 

.20 

.  10 

.12 

.12 

.15 

.16 

.15 

.  15 

.17 

.13 

.12 

.13 

.10 

.11 

.08 

.06 

.10 

.11 

.08 

.04 

.11 

.02 

.01 

.02 

.05 

.07 

.07 

.06 

.07 

.08 

3.12 

WIND 

76 

75 

25 

17 

33 

36 

26 

28 

28 

40 

22 

30 

40 

11 

34 

23 

18 

35 

41 

50 

42 

143 

143 

42 

38 

25 

31 

26 

35 

23 

20 

1256 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.32 

.29 

.15 

.16 

.22 

.30 

.23 

.21 

.27 

.28 

.28 

.12 

.  13 

.27 

.11 

.04 

.13 

.17 

.13 

.14 

.00 

.04 

.  10 

.00 

.00 

.08 

.12 

.13 

.  14 

.15 

.06 

4.77 

WIND 

110 

210 

90 

130 

130 

100 

70 

70 

90 

90 

150 

60 

60 

140 

115 

45 

120 

90 

180 

160 

200 

205 

185 

120 

110 

60 

40 

90 

110 

130 

50 

3510 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.25 

.11 

.11 

.15 

.20 

• 

.34 

.20 

.30 

.15 

.09 

.06 

.02 

.06 

.12 

.10 

.08 

WIND 

S—  r«i*r*oc«  nota*  following  Sutton  Indaz 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ID 

OCTOBER  1 


Day  of  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ASHTON  1  S 

ATLANTA  1  E 

BIG  CREEK  1  S 

BURLEY  CAA  AP 

CASCADE  1  NW 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

DUBOIS  CAA  AP 

GRAY 

HAMER  4  NW 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

MACKAY  RS 

MA LAD  CAA  AP 

MAY  RS 

MULLAN  PASS  CAA 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

POCATELLO  WB  AP 
SPENCER  RS 
STIBNITE 
SUN  VALLEY 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.0 
3 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 

T 
T 

3.5 

T 

T 

1.0 

T 
T 

T 

4.0 
4 

T 
T 
1.0 

T 
T 

0.5 
2 

1.0 

1 

6.5 
T 

1.8 

2 

T 
T 

T 
T 

1 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

4.0 
4 

2.0 
T 

T 

T 
T 

2 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

j 

2 

County 

1  « 

2  -2 
5  J 

Longitude 

a 

Obser 
vahon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Oevah 

Temp. 

fPrecip. 

ItllBXX*  UP  STATION 

LIU  1  0 

BINGHAM 

113  30 

4400 

SP 

SP 

EXPEH I  RENT  STATION 

3  42  23 

113  33 

4730 

6P 

6P 

DILL  ROWI 

2  3  3 

8  44  24 

GLENN  STRAW N 

3  3  3 

AMEN  1 1  U   '  ALLS  1  NW 

0327 

POWER 

2  43  46 

112  32 

4316 

3P 

SP 

U  S  BUR  MCLAMATION 

1)9 

EHBSSSo**  DAM 

0312 

KLMORX 

2  43  31 

113  28 

3882 

'.p 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  3  3  7 

0379 

BUTTE 

6  43  38 

113  19 

5323 

SP 

SP 

MRS  HA /.EL  CLENDEN1H 

3  3  S  7 

Oi°»K  (CI  DAM 

2  43  36 

113  33 

3239 

8A 

HA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

7  3  3  6  7 

•j  1 7  U 

FREMONT 

2  44  03 

GUST  STEIN MAN 

3  3  S  7 

U|3 

ELMORE 

2  43  48 

113  07 

6000 

8P 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  5      7  C 

MM 

ELMORE 

2  43  43 

113  14 

7390 

U  S  SOIL  CON  SIR 

a 

MOT  HANGER  STATION 

SHOSHONE 

113  48 

2492 

8P 

SP 

U  S  FOREST  SKRVICK 

0393 

BANNOCK          ! 1 

1    12  13 

111  34 

5283 

KID 

KENNETH  E  CRUMP 

7  c 

UTTIH  MODEL  BASIN 

Mtl 

KOOTKNAl 

9  47  SB 

4P 

U  S  NAVY 

3  3  S 

•UTO\  DAM 

0789 

BONNER 

9  48  21 

116  50 

JtilO 

HID 

U  3  FOREST  SERVICE 

c 

0036 

1  43  06 

113  20 

5686 

8P 

6P 

NAPIKR  EDWARDS 

2  3  9      7  C 

Otlfl 

b  1  NO  HAM 

2  43  11 

112  21 

4503 

9P 

6P 

IAHL  RODGSRS 

2  3  9  7 

SiS^  M. 

CARIBOU 

111  43 

*2im 

SP 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  3  C 

lusT 

GOODING 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

3  3  3 

BUG  U  3  HA  S I  S 

116  06 

6200 

HID 

F  K  IUHN 

c 

■DID  LUCKY  PKAK  OAM 

1018 

ADA 

116  04 

2833 

4P 

4P 

CORPS  OF  INGINKKRS 

2  3  5  C 

Mitt  WB  AIRPORT 

1032 

ADA 

2  43  34 

116  13 

2842 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3  3  3      7  C 

lOTI 

BOUNDARY 

116  19 

1812 

SP 

SP 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

3  3  3      7  C 

MIIXL 

1 1  l| 

CASSIA 

MARL IN  H  BOOTH 

1217 

TWIN  FALLS  1 

2  43  23 

114  46 

3300 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3  5 

mUUn  RANGKR  STATION 

CLEARWATER 

3  46  38 

113  30 

2250 

3P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

MB  3  KNl 

1272 

SHOSHONE 

3  47  32 

115  48 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  S 

1218 

CASSIA  1 

2  42  32 

113  47 

4160 

MA 

8A 

FRANI  0  RSDFIELD 

2  3  3 

12M 

CASSIA 

2  42  34 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5  C 

mtl BY  LAA  AIRPORT 

1303  CASSIA  1 

2  42  32 

113  46 

4157 

MID 

HID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

3  3  3  7 

LJjM 

CANYON 

2  43  39 

116  41 

2372 

SS 

SB 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5  7 

14  OS 

WASHINGTON 

lie  4i 

3630 

SP 

SP 

STUART  DOPF 

cascadi*'  n 

1314 

VALLEY 

m!  44  31 

116  03 

6860 

SP 

SP 

U  S  BUR  MCLAMATION 

3  3  3      7  C 

CASCADE  UM.li.  STATION 

1534  VALLEY 

8  44  31 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/15/53 

t ENTER Y I  L-Li  ARBAUGH  RCH 

1636 

BOISE 

2  43  38 

113  31 

4780 

IP 

MABEL  M  ARB AUG H 

3  7 

IMS 

CUSTER  1 

1  44  30 

114  14 

5171 

SP 

SP 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1071'CVSTUt 

6  44  02 

113  48 

6500 

5P 

SP 

GEORGE  A  MILLER 

1810 

BONNER 

9  49  09 

116  10 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  5  C 

CUBE  1 A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

0  47  00 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COBALT  BLACKBIRD  MINK 

LEMHI  1 

1  43  07 

114  21 

6810 

8A 

8A 

C A LIRA  MINING  CO 

2  9  5  7 

C0HB  D'ALESS  CAA  AP 

ii! 

KOOTKNAl 

S    17  11. 

116  49 

2273 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5  7 

COBUB  D'ALEM  N3 

KOOTKNAl 

3  47  41 

116  45 

2160 

SP 

SP 

U  S  FOMST  SERVICE 

2  3  5      7  C 

2071 

CARIBOU  1 

2  42  43 

111  33 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

ram»<~i> 

2134 

IDAHO 

3  48  03 

6P 

LOUIS  ILAPPHICH 

2  3  5  7 

U—IUCO  t  5» 

2139 

IDAHO 

3  46  02 

116  23 

3*i00 

HID 

SAB  I  FMI 

C 

cwJcii 

2187 

ADAMS  1 

116  26 

2936 

SP 

SP 

LYMAN  MATHISON 

cbodci  l  nra 

2279 

BOISE 

H    11  00 

115  58 

3100 

6P 

HARRY  GHAHAM 

3 

1:383  VALLEY 

113  38 

5375 

6P 

6P 

Li  s  BUR  RECLAMATION 

2  3  S      7  C 

,1  iji  ■  .    SI  MM  IT 

VALLEY  1 

1  44  33 

U  S  SOIL  CON  SER 

ItlCEPT  1 1  v  CREEI 

1422  KOOTENAI 

116  29 

3000 

MID 

U  5  FOREST  SERVICE 

mtl  rLAT  DAM 

2444 

CANYON              j  1 

116  44 

2310 

BP 

6P 

U  S  BUR  MCLAMATION 

3  3  5 

ion 

2576 

IDAHO  1 

1  43  33 

115  28 

3610 

SP 

SP 

MRS  MARGARET  E STOUT 

2  3  3 

POULARD  IDE  SI  MM  IT 

|  604 

CAMAS 

2  43  36 

114  41 

8650 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

2676 

TETON  1 

2  43  43 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

Btaois  np  sTAriu> 

2707 

CLAM 

S  44  14 

112  14 

5462 

SP 

SP 

U  S  FOMST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLAM 

6  44  10 

112  13 

5122 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  MRO  ADM 

2  3  5      7  C 

3873 

IDAHO 

3  43  49 

115  26 

3973 

4P 

4P 

MHS  LOR A  B  VILAS 

2  3  3 

ILK  RIVER  1  S 

3163 

3  46  47 

116  10 

2910 

SP 

SP 

GLENN  WALKER 

3  3  5 

IMMSTT  -  t 

2  9-1 :■ 

GEM 

2  43  30 

WAYNE  F  HARPER 

3  3  5  7 

310*  CAMAS 

3  43  31 

114  48 

5065 

6P 

'  6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

3  3  6 

TO  RAM". ER  STATION 

11  13 

IDAHO 

3  46  06 

113  33 

SP 

SP 

V  S  FOREST  SERVICE 

3  3  3      7  C 

rear  hall  indian  agency 

3397 

BINGHAM 

3  43  03 

112  26 

4500 

SP 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

GARDEN  V ALLEY  RS 

BOISK 

9  44  04 

115  55 

3147 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3  7 

GILBOU  SIMM  IT  RANCH 

3676 

CUSTER 

1  44  19 

U  S  WEATHER  BUMAU 

S 

ouns  firry 

3631 

ELMORE 

3  43  37 

115  19 

2569 

7P 

7P 

B  D  STONE 

2  3  5  7 

GOOOIRC  1  E 

3677 

GOODING  h 

2  42  36 

114  42 

3245 

HID 

DALE  W  KNIGHT 

C 

GOOD  INC  CAA  AIRPORT 

3693 

GOODING  ' 

2  42  33 

114  46 

3696 

MID 

HID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

2  42  35 

111  44 

5400 

SS 

SS 

H  A  WESTENFELDER 

2  3  3  C 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

2  42  39 

116  06 

W  B I LADEAU 

2  3  5 

GBARGBY 1LLE 

.1771 

IDAHO 

3  45  36 

116  08 

3409 

H  1  D 

HID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3  5  7 

GRAY 

BON NEVILLE 

2  43  03 

111  22 

6450 

6P 

9P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3  5  7 

CROC SB 

1882 

CUSTER 

6  43  42 

113  37 

6100 

SP 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  3 

MAI  LIT  AIRPORT 

3942 

BLAINX 

114  18 

3322 

SP 

SP 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3  S  7 

1964 

JEFFIRSON 

!■...«  SBRVICE 

BAZBLTON 

il  li 

JEROME 

114  08 

4060 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

4268, CAMAS 

115  03 

5000 

SP 

SP 

CARROLL  DAMMEN 

MOLL  1ST  EH 

UN 

TWIN  FALLS 

2  42  21 

114  33 

4330 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

1384 

BUTT1 

113  00 

4920 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

*  142 

BOISE 

2  43  30 

115  30 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3  5  7 

IDAHO  CITY  13  5* 

1 430 

BOISE 

118  01 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

IDAHO  FALLS  6  XK 

44ss 

BONNEVILLE 

2  43  34 

111  35 

4840 

SP 

SP 

Carroll  secrist 

2  3  5  C 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

44B7 

BONNEVILLE 

2  43  31 

112  04 

4730 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  MRO  ADM 

IDA  YADA 

1  17' 

OWYHIE 

2  43  01 

113  19 

GOOO 

VAR 

CHRIS  C ALLEN 

S 

IR*IH  2  S 

4Sm« 

tJ  ON  N IV I LLE 

3  43  34 

ANNA  FLEMING 

2  3  5  7 

ISLAND  PARE  DAM 

■i  |M 

FREMONT 

111  24 

6300 

BP 

SP 

U  S  DUR  HECLAMATION 

2  3  3  7 

JACKSON  PKAK 

4913 

BOISK 

115  27 

7050 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

MTI 

JEROME 

3  42  44 

114  31 

3785 

SP 

SP 

0  OLIVER 

2  3  3 

LAMIAS  1  O 

4793 

LEWI  3 

3  46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

tH31 

SHOSHONE 

4  47  32 

116  08 

2305 

M 

9A 

IRVING  H  LAS KEY 

3  3  5 

EOOSKIA 

SOU 

IDAHO 

3  46  09 

113  38 

1261 

4P 

4P 

E  T  G1LROY 

2  3  S 

emba  2  m 

ADA 

3  43  31 

116  24 

2685 

SP 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

LANDMARK  RANGKR  STATION 

5110 

1  VALLEY  | 

1  44  40 

113  32 

6850 

V  AH 

U  S  FOMST  SERVICE 

S 

LKADOMI 

8199 

LEMHI 

1  44  41 

113  22 

6100 

HID 

RODNEY  H  TOBIAS 

C 

LEWI  ETON  WATER  PLANT 

3339 

NKZ  PXRCK 

3  46  33 

117  01 

743 

SP 

SP 

LEWISTON  WATER  DIPT 

2  3  5  7 

LBISTON  IB  AIRPORT 

it4i 

NBZ  PERCE 

3  46  23 

117  01 

1413 

HID 

4P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3  7 

LIFTOM  PIMPING  STATION 

3273 

BEAR  UULI 

1  42  07 

111  19 

5926 

6P 

BP 

UTAH  P1L  COMPANY 

2  3  5  6 

LOLO  PASS 

3336  IDAHO 

3  46  38 

114  33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

LOKBAM 

3414 

801  SI 

8  44  03 

113  36 

3670 

SP 

SP 

ORVILLE  L  JOINER 

2  3  3      7  9 

MACKA1  RANGER  STATION 

4-i2 

CUSTER 

6  43  35 

113  36 

3897 

r.p 

SP 

U  S  FOMST  SERVICE 

2  3  5      7  C 

3344 

ONI I  DA 

1  42  11 

112  16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTMR 

2  3  5  C 

MALAD  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

1  42  10 

113  19 

4480 

MID 

Mil' 

0  8  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3  7 

*    1  9BAK.     2  BOISE,     3  CLEARWATER.     4  COEUR  DALENE,     3  KOOTENAI,     6  LOST.     7  PALOUSI ,     8  PAYETTE ,     9  PENS 
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Station 

Index  No 

County 

4 

Latitude 
Longitude 

a 

I 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

s 

> 
n 

Temp 

1 

HAY  RANGER  STATION 

3683 

LI  Mill 

1  1 

44  36 

113 

65 

■ 

IP 

OP 

B  8  FOREST  SERVICE 

1  j 

5709 

44  54 

116 

07 

49 

4P 

9 

7 

MC  C AMBON 

BANNOCK 

42  39 

U2 

12 

SP 

9P 

1  9 

9 

MEH1D1 AN  1  * 

8M1 

4J  "W 

no 

28 

SP 

SP 

2  9 

shsu 

44  J7 

116 

26 

BP 

SP 

2  a 

MINIDOKA  DAH 

5960 

MINIDOKA 

12 

42  40  113 

26 

4280 

SP 

U  8  BUB  MCLAMATION 

2  3 

MONTPSL1ER  RANGER  ST  A 

6093 

BEAR  LAM 

42  19 

in 

16 

&A 

11 

2  3 

MOORE  CRXXK  SUMMIT 

6077 

13  5fl 

115 

40 

VAB 

c  ■ 

MOOSE  CREEK  RANGER  ST  A 

6067 

46  OB 

MID 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

46  44 

it; 

SP 

SP 

MOUNTAIN  HOME 

6174 

ELMORE 

12 

43  08  113 

3164 

6P|  6P 

EJtXMETH  J  NEWMAN 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

47  27 

115 

41 

Ml.) 

■  ID 

l  3 

5 

7  C 

HAHPA  1  NW 

6300 

35 

BA 

3  3 

9 

NEW  MEADOWS  RANGER  ST A 

6966 

5P 

NE/.PERCE  2  Y 

6424 

Bp 

NRZ  PERCE  PASS 

LEMJJI 

li 

45  43 

114 

6575 

U  8  FOMST  SERVICE 

6542 

42  13 

113 

S3 

6P 

69 

HERBERT  J  HARDY 

2  3 

5 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

6953 

48 

SP 

MARJ0H1E  L  SHAW 

3  3 

8 

7 

6390 

SP 

VINCENT  A  NALLY 

OROF I NO 

6681 

IS 

5P 

U  3  FOREST  SERVICE 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

111 

3392 

4P 

49 

U  8  BUR  RECLAMATION 

PAHMA  KXPEHIUNT  STA 

6844 

43  47 

116 

57 

SP 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3 

5 

6877 

49 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

9 

PAYETTE 

6891 

BP 

MICHAEL  HARRIS 

PIERCE  RANGKR  STATION 

7MB 

4P  U  8  FOREST  SERVICE 

PINE  2  SSW 

7079 

ELMORE 

43  28 

115 

IB 

4333 

SP 

GENEVA  B  SC KRAFT 

PLUMMER  3  WSW 

7168 

HENERAH 

47  19 

116 

97 

MID 

U  S  INDIAN  SERVICE 

C 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

BANNOCK 

36 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

PORT H I LL 

7201 

BOUNDARY 

30 

SP 

R  B  DEN  HAM 

POT LATCH  I  BE 

7301 

52 

SP 

HENRY  J  FITCH 

2  3 

PRAIRIE 

7927 

ELMORE 

2 

43  30 

US 

33 

4630 

HID 

VICTOR  J  AC AH KEG U 1 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

7333 

FRANKLIN 

42  03 

111 

52 

4P 

4P 

C  H  CRAB THEE 

2  3 

S 

PHJEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

50 

SP 

U  8  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

PUNGO  CREEE 

04 

VAR 

M  EDWARD  BUDELL 

PUTNAM  MOUNTAIN 

BINGHAM 

03 

VAR 

FORT  HALL  IR  PROJ 

REACTOR  TESTING  STA 

7536 

BUTTE 

43  33 

112 

57 

4935 

MID 

HID 

A  I  C  W BATHER  STA 

RICHFIELD 

7673 

12 

43  04 

114 

09 

:>p 

5P 

LESLIE  F  BUSBY 

2  9 

8 

H  IOC  INS  HANGER  STATION 

7706 

43  23 

116 

SP 

SP 

U  S  (YJ REST  SERVICE 

1  3 

5 

7 

ROLAND  NEST  PORTAL 

SHOSHONE 

47  21 

Llfl 

SP 

SP 

MRS  HO  MR  WALTON 

RUPERT 

42  37 

113 

HA 

SA 

MINIDOKA  IR  PROJ 

SAINT  ANTHONY 

FREMONT 

12 

43  39 

111 

4988 

TP 

TP 

E  H  JERGEN50N 

SAINT  MARIES 

8u»:: 

OENE'W  AH 

47  19 

116 

34 

SP 

SP 

U  S  FOMST  SERVICE 

2  9 

5 

8076 

45  11 

113 

S3 

■ID 

HID 

U  8  WB  OBSERVER 

2  9 

3 

7 

SASDP>)INT  EXP  STATION 

48  17 

116 

SP 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CHEEK  RANGED  STA 

8303 

ELMOM 

43  37 

116 

VAR 

U  S  FOMST  SERVICE 

SHOSHONE 

6380 

LINCOLN 

12 

42  56 

114 

24 

3970 

TP 

TP 

LEONARD  V  BOND 

8348 

43  30 

114 

50 

VAB 

U  S  FOMST  SERVICE 

8 

MM 

112 

11 

SP 

SP 

U  3  FOMST  SBRVICE 

2  3 

8 

7 

M26 

43  04 

112 

41 

SP 

SP 

MRS  RAYMOND  RUFF 

2  3 

9 

8738 

44  54 

115 

20 

BA 

HA 

BRADLEY  MINING  CO 

2  9 

5 

7 

8786 

CASSIA 

12 

42  01 

113 

13 

3280 

SP 

SP 

IDAHO  STATE  POLICE 

2  9 

6 

SUGARS 

8818 

43  52 

1 1 1 

45 

6P 

6P 

KAY  JOHNSON 

2  3 

9 

SUN  VALLEY 

H'hll.. 

43  41 

114 

21 

SP 

SP 

EDWARD  F  SEAGLE 

2  3 

5 

7  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

BB29 

43  15 

116 

23 

5P 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  9 

5 

7 

TETON1A  EXP  STATION 

9M8 

43  51 

111 

16 

SP 

9P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

9 

C 

THREE  CREEE 

9119 

OWYHEE 

13 

42  03 

115 

10 

3400 

6P 

SP 

MRS  L  E  TANNER 

2  9 

5 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

ELMOM 

3 

43  38 

115 

26 

7400 

|  All 

U  8  SOIL  CON  SBR 

S 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

92  JJ 

ELMORE 

2 

43  43 

115 

38 

3473 

U  S  SOIL  CON  SBB 

s 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

114 

28 

3770 

5P 

SP 

U  8  BUR  ENTOMOLOGY 

2  9 

9 

TWIN  FALLS  3  SB  SUG  FACT 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114 

28 

3770 

8A 

SA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  9 

8 

VI INN A 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114 

81 

8800 

VAR 

U  8  SOIL  CON  SER 

8 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115 

56 

2770 

8P 

6P 

W   FEATHER STONE  JR 

2  9 

8 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

94M 

SHOSHONE 

4 

47  30 

US 

53 

2950 

8A 

SA 

HOBERT  J  SKANTIL 

2  3 

3 

C 

WE I SER 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  13 

116 

38 

2114 

6P 

6P 

ROLAND  HI Ml NW AY 

1  9 

5 

WINCHESTER  1  SE 

9M0 

LEWIS 

3 

46  14 

116 

36 

3950 

4P 

HALLACE -HOWARD  LBR  CO 

2  3 

5 

YELLOW  PINE 

9960 

VALLEY 

11 

44  58 

115 

29 

4760 

VAB 

L  J  MILLER 

8 

OREILLE.     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAM . 
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REFERENCE  NOTES 


II 
1 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  i 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  t 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be 
eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  stanc 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  E 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  grc 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.  It 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  com 
quently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  rec 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

i        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  proce 
ed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  I 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summai 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regard 
subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  NOVEMBER  1953 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


In  contrast  to  November  1952,  which  was 
unusually  dry  and  cold,  this  month  showed 
relatively  slight  precipitation  deficiencies 
in  most  sections  of  the  State  while  tempera- 
tures averaged  10°  higher  than  last  year. 
The  average  precipitation  was  96%  of  normal 
in  the  Northern  Division,  86%  in  the  South- 
western Division  and  52%  in  the  Southeastern 
Division.  In  November  1952  the  respective 
Divisions  recorded  average  precipitation  of 
22%,  36%  and  65%  of  normal.  The  statewide 
average  in  November  1952  was  35%,  compared 
to  85%  in  the  current  month.  Average  tem- 
peratures this  month  at  individual  stations 
ran  from  2°  to  8°  above  normal,  placing  this 
among  the  warmest  Novembers  on  record  for 
Idaho  and  a  full  10°  warmer  than  a  year  ago. 

As  might  be  expected  with  above-normal 
temperatures,  much  of  this  month's  precipi- 
tation fell  as  rain,  giving  us  a  statewide 
snowfall  average  of  little  more  than  50%  of 
normal.  One  point  of  particular  interest 
here  is,  that  although  the  snowfall  was  some- 
what heavier  than  in  the  extremely  dry  Novem- 
ber of  1952,  the  contrast  in  temperatures 
resulted  in  a  smaller  mountain  snowpack  at 
month's  end  than  a  year  ago.  Sunshine  was 
somewhat  less  than  normal,  while  winds  av- 
eraged above  the  mean  of  past  years. 

Precipitation  occurred  with  about  normal 
frequency,  although  during  the  first  half  of 
the  month  the  Southeastern  Division  had  only 
one  two-day  spell  of  widespread  showers. 
Storm-front  systems  had  comparatively  little 
effect  on  Idaho  weather  during  the  first  half 
of  the  month,  although  a  cold  front  did  sweep 
southeastward  across  the  State  between  noon 
of  the  1st  and  early  morning  of  the  2d,  and 


another  weak  cold  front  moved  more  slov»  f 
eastward  on  the  5th  and  6th.  Temperatuj  5 
fluctuated  about  the  normal  during  the  f i]  t 
few  days  of  the  month,  but  were  continuous ■/ 
above  normal  in  all  divisions  from  the  Hi 
through  the  16th.  The  persistence  of  a  h:i 
pressure  cell  over  Utah  and  Colorado,  wh:.; 
low  pressure  centers  moved  northward  just  if 
the  Pacific  Coast,  resulted  in  a  predominai  5 
of  southerly  winds  aloft,  and  hence  the  im- 
portation of  warm  air  into  the  State. 

A  cold  front  that  moved  eastward  acrcos 
the  Pacific  Northwest  on  the  16th  and  I71t, 
was  the  first  of  a  series  of  fronts  till 
ushered  in  a  change  of  pattern.  For  the 
mainder  of  the  month  the  more  normal  weste: ij 
winds  persisted  over  our  region  and  stcj|n 
fronts  from  the  Pacific  passed  across  1  > 
State  with  considerable  regularity.  Ej  p 
frontal  system  brought  its  period  of  preciij- 
itation;  yet,  except  for  a  few  cool  dafc 
following  the  first  front  in  the  series,  t«t  [ 
peratures  remained  above  normal  until  Its 
end  of  the  month. 

The  warm  weather  was  generally  favoralte 
to  the  agricultural  economy  of  Idaho,  p«'  • 
mitting  completion  of  sugar  beet  and  potu I 
digging,  and  improving  range  and  pasture  c((| 
ditions  where  rains  were  sufficient.  Gra:  5 
which  had  been  sown  in  very  dry  soil  in  1  |s 
Southeastern  Division,  responded  to  t  i 
warmth  when  moisture  came,  and  reports  fi  1 
the  Northern  Division  indicated  good  stai  > 
of  winter  wheat.  Cattle  and  sheep  were  1 
somewhat  better  condition  than  at  the  €  I 
of  October,  but  still  a  little  below  avers  ! 
for  this  time  of  year. 

DJS 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

litection 

Wind 

m. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

■  i>  r  n     1  . ■  -i  -t 

Station 

a 

> 

£ 

Percent  of 
bate  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  miJe 

E 
a 

< 

en 
in 

H 

n 
a 

§ 

H 

n 
m 

Ot 

© 
n 

in 

11:30P  MSI 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

100-199 

2  00 
and  over 

1 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su: 

I 

|i 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

32 

10.0 

57 

NTT 

23 

75 

61 

59 

72 

4 

11 

2 

1 

0 

0 

18 

28 

7.8 

CM 

LWISTON  WB  AIRPORT 

83 

74 

69 

7 

6 

5 

0 

0 

0 

18 

8.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

18 

10.8 

42 

W 

23 

78 

63 

58 

71 

5 

5 

2 

0 

0 

0 

12 

44 

6.8 

tn  m 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

1896 
1899 
1900 
1901 
1902 

1903 
1904 
1905 
i  1906 
1907 

.  1908 
1909 

|  1910 
1911 
1912 


32.9 
40. 1 
33.4 


36.2 
40.2 


36.7 
37.8 


32.2 
37.7 


71 
72 
80 


79 

- 

73 

78 

70 


73 


76 
81 


-17 


1913 


Precipitatio 


.94 
3.82 
2-87 

2.42 
2.09 
1 .38 
1 .01 
2.51 

2.65 
.59 
1 .29 
2.21 
1.12 

.97 
5.14 
3.45 
2.28 
1.78 

2.81 


&"3 
21 


13.9 
0.8 


13.1 
0.7 


6.6 
3.6 


12.5 
2.0 


Temperature 

Precipitation 

S.S 

Year 

■ 

CP 

(host 

1 

t 

irage 

«  ra 

o*3 
S  i 

of  da 

> 
< 

•2 

r* 
< 

•  o 
>  a 
<  • 

o  — . 
ZP 

1914 

37.1 

62 

-15 

72 

1.9 

4 

1915 

33.7 

78 

-24 

2 

17 

14.0 

11 

1916 

30.0 

77 

-27 

1 

60 

9.4 

6 

1917 

39.8 

77 

3 

1 

53 

2.1 

6 

1918 

34.0 

68 

-15 

1 

00 

2.8 

5 

1919 

32.6 

70 

-30 

2 

02 

10.2 

8 

1920 

34.5 

64 

-10 

2 

27 

3.6 

9 

1921 

38.3 

77 

-10 

2 

75 

10.5 

9 

1922 

32.7 

68 

-  8 

82 

2.2 

5 

1923 

37.5 

68 

-  6 

1 

23 

2.7 

6 

1924 

34.3 

78 

-11 

1 

91 

5.3 

9 

1925 

35.0 

73 

-10 

1 

23 

2.7 

8 

1926 

39.6 

73 

-  1 

4 

16 

4.2 

15 

1927 

39.3 

76 

-10 

4 

47 

4.6 

16 

1928 

35.8 

70 

-15 

1 

29 

2.5 

7 

1929 

32.1 

68 

-12 

15 

0.6 

1 

1930 

30.  5 

76 

-20 

~r 

45 

10.6 

5 

1931 

30.2 

81 

-27 

i 

70 

15.0 

8 

1932 

37.5 

77 

-18 

2 

17 

2.9 

9 

1933 

37.4 

76 

-  1 

71 

1.0 

3 

1934 

40.0 

75 

-  2 

2 

39 

7.2 

13 

Temperature 

Precipitation 

Year 

I 

e 

9  S3 

11 

Averag 

Highes 

Lowest 

Averag 

M 
ll 

No.  of  i 
.01  or  i 

1935 

29.3 

59 

-15 

.86 

5.2 

6 

1936 

32.1 

70 

-13 

.15 

1.1 

2 

1937 

38.1 

75 

-  4 

2.84 

3.4 

12 

1938 

29.6 

66 

-26 

1.82 

6.1 

9 

1939 

38.2 

73 

3 

.25 

T 

2 

1940 

31.2 

68 

-15 

1.87 

7.4 

11 

1941 

37.1 

74 

-17 

1.73 

2.3 

8 

1942 

34.6 

74 

-15 

3.94 

12.5 

14 

1943 

36.6 

70 

-13 

.87 

0.8 

5 

1944 

33.4 

65 

-15 

2.22 

5.6 

11 

1945 

33.8 

76 

-17 

2.68 

13.1 

14 

1946 

33.6 

66 

-11 

3.18 

11.4 

11 

1947 

32.2 

78 

-15 

1.96 

9.4 

13 

1948 

32.3 

70 

-23 

2.41 

9.6 

13 

1949 

40.9 

77 

1 

1.87 

1.6 

7 

1950 

37.1 

75 

-  7 

1.95 

5.4 

11 

1951 

33.1 

68 

-20 

1 .82 

7.8 

9 

1952 

29.9 

70 

-28 

.69 

2.9 

4 

1953 

40.0 

74 

-  6 

1.65 

3.6 

8 

ALL 

YEARS 

35.3 

1.93 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION"  AVERAGES    IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2  NOVEMBER  1 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

1  Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

■2 
o 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  I 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

j  .01  or  More  | 

|  .50  or  Morej 

°  o 
■' 

•  1 
n  t5 

m£ 

0  1 

0  at 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

46.0 

32  .5 

39. 3M 

3.2 

58 

10 

23 

3 

767 

0 

0 

14 

0 

4.92 

1.29 

16 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

47.9 

32  .4 

40.2 

62 

1 

24 

3 

739 

0 

0 

18 

0 

3.24 

.70 

16 

•  0 

0 

15 

3 

BIG  CREEK   1  S 

44  •  9 

22.1 

33.5 

56 

1 1 

-  6 

19 

937 

0 

3 

28 

1 

2.44 

_ 

•  5  5 

•  65 

23 

16.0 

10 

2  3 

13 

1 

BONNERS  FERRY   1  SW 

46.5 

30  .4 

38.5 

4.  1 

58 

12 

19 

18 

791 

0 

0 

2o 

0 

2.95 

.33 

.80 

16 

7.4 

3 

16 

14 

2 

BURKE  2  NNE 

41.0 

28.8 

34.9 

3.4 

50 

4 

18 

19 

895 

0 

1 

26 

0 

6.91 

.63 

1.72 

16 

9 

23 

21 

2 

CLARK  FORK   1  ENE 

SO. 9 

31.1 

41.0 

5.2 

59 

10 

19 

3 

713 

0 

0 

L9 

0 

3.87 

_ 

.54 

•  90 

16 

1.0 

0 

14 

2 

COBALT  BLACKBIRD 

39.  3M 

20. 5M 

29. 9M 

54 

2 

-  1 

19  + 

0 

6 

30 

2 

1.98 

.90 

23 

14.4 

15 

23 

11 

1 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

48.  8M 

33. 2M 

41.0M 

4.4 

58 

1 

18 

3 

712 

0 

0 

14 

0 

3.73 

.56 

1.46 

22 

T 

T 

20 

14 

2 

COTTONWOOD 

49.  1 

28.9 

39.0 

2.7 

62 

11 

12 

18 

771 

0 

0 

21 

0 

1.88 

- 

.28 

.78 

22 

2.0 

2 

18 

10 

1 

DIXIE 

45.  3M 

20. 2M 

32. 8M 

57 

8  + 

-  6 

19 

958 

0 

2 

28 

1 

3.00 

1.10 

22 

26.2 

11 

22  + 

13 

3 

ELK  CITY 

50.0M 

24.  4M 

37. 2M 

69 

lb 

2 

19 

826 

0 

1 

25 

0 

ELK  RIVER  1  S 

49.4 

29.2 

39.3 

60 

11 

17 

3 

761 

0 

0 

25 

0 

2.47 

.38 

16 

4 

22 

16 

0 

FENN  RS 

47. 5M 

33. 5M 

40. 5M 

1  .5 

58 

11 

26 

19 

728 

0 

0 

11 

0 

4.70 

.62 

1.42 

22 

•  0 

0 

14 

4 

GRANGEVI LLE 

50.0 

31.5 

40.8 

3.3 

64 

1  + 

17 

18  + 

719 

0 

0 

16 

0 

2.38 

.46 

.67 

16 

1 

17  + 

14 

1 

KELLOGG 

48.  6 

33.0 

40.8 

4.5 

60 

11 

22 

3 

0 

0 

14. 

0 

4.24 

.61 

.92 

17 

1.0 

1 

18 

22 

3 

KOOSKIA 

51.3 

31.8 

41.6 

2.4 

65 

1 

20 

3 

695 

0 

0 

13 

0 

2.86 

.47 

.98 

17 

•  0 

0 

11 

2 

LEWISTON  WATER  PLANT 

54.1 

36  .  0 

45.1 

3.4 

65 

15 

24 

3 

591 

0 

0 

8 

0 

1.66 

•  16 

.43 

22 

•  0 

0 

11 

0 

LEWISTON  WB  AP 

R 

52.  1 

35.5 

43.8 

3.7 

63 

15 

25 

3 

628 

0 

0 

a 

0 

1.56 

.21 

.36 

22+ 

T 

0 

11 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

5  0.0 

35.8 

42  .9 

5.2 

62 

4 

20 

2  + 

656 

0 

0 

8 

0 

3.40 

.54 

1.30 

22 

T 

0 

20 

2 

MULLAN  PASS  CAA 

36.2 

26.0 

31.1 

5.0 

48 

10' 

14 

19 

1008 

0 

10 

27 

0 

4.57 

- 

1.00 

1.05 

16 

43.8 

18 

24+ 

20 

2 

NE2PERCE   2  E 

48.6 

28.2 

38.4 

60 

1  + 

6 

19 

793 

0 

1 

21 

0 

2.50 

•  90 

22 

T 

0 

12 

0 

OROF I  NO 

50.  7M 

35. 1M 

42. 9M 

3.5 

68 

1 

23 

3 

651 

0 

9 

0 

3.01 

_ 

•  40 

1.04 

22 

16 

2 

PIERCE  RS 

44  •  2M 

28  .6M 

36. 4M 

2.6 

18 

3  + 

849 

0 

0 

26 

0 

4.92 

.27 

1«52 

22 

3 

2  3 

19 

2  j 

PORTHI LL 

M 

29.9 

M 

20 

18 

0 

0 

22 

0 

2.13 

_ 

•  43 

.45 

16 

T 

T 

16 

13 

0 

POTLATCH   1  SE 

49  .6 

33.0 

41.3 

4.1 

65 

10 

17 

2 

703 

0 

0 

12 

0 

3.06 

•  31 

.85 

22 

1 

18 

lb 

2t 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

36.6 

*^ 

55 

1 6 

^  + 

843 

0 

1 

26 

3.10 

.50 

.88 

16 

3.1 

2 

2  0+ 

10 

3  u 

RIGGINS  RS 

M 

M 

M 

69 

11 

0 

0 

o 

•  93 

_ 

•  25 

.  0 

0 

10 

SAINT  MARIES 

52.1 

31.1 

41.6 

4.2 

64 

10 

16 

3 

695 

0 

0 

16 

0 

4.18 

.68 

1.14 

22 

19 

2 

SALMON 

50.  5M 

22. 9M 

36. 7M 

4.6 

68 

16 

5 

19 

839 

0 

0 

30 

0 

.72 

.  14 

•  28 

23 

1 

23  + 

6 

Ou 

SANDPOINT  EXP  STA 

45.8 

31.9 

38.9 

3.5 

55 

12 

22 

3  + 

775 

0 

0 

17 

0 

2.14 

- 

1.75 

.87 

22 

.  5 

T 

16  + 

14 

1 

WA  L L  A CE 

46.7 

32.3 

39.5 

4.1 

58 

10 

22 

3 

758 

0 

0 

16 

0 

6.33 

1.01 

1.73 

16 

T 

T 

17  + 

17 

4* 

WALLACE  WOODLAND  PK 

47.5 

31.2 

39.4 

3.7 

59 

11 

21 

3  + 

0 

0 

17 

0 

5.60 

1  .59 

1.28 

17 

1.0 

1 

20+ 

15 

51 

WINCHESTER  1  SE 

49.4 

29.2 

39.3 

4.2 

65 

10 

15 

19 

766 

0 

0 

18 

0 

2.16 

- 

.13 

.43 

6 

0 

9 

oo 

DIVISION 

38.8 

2.7 

3.  24 

_ 

.15 

5.3 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ALPHA   1  NE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

56.  1M 

35.5 

45. 8M 

64 

4 

19 

19 

566 

0 

0 

9 

0 

2.48 

1.65 

23 

3.2 

0 

10 

2,  i 

ARROWROCK  DAM 

52.5 

33.2 

42.9 

5.5 

64 

5+ 

19 

19  + 

0 

0 

10 

0 

3.  31 

.77 

1.83 

23 

2.0 

2 

22 

11 

ATLANTA   1  E 

48.  8M 

28. OM 

38  .4M 

7.7 

59 

1 1 

8 

18 

790 

0 

0 

0 

4.04 

1.16 

1.53 

23 

16.9 

15 

BLISS 

M 

36. 9M 

M 

69 

11  + 

0 

0 

0 

1.20 

.06 

1.05 

22 

3.0 

0 

2 

I 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//r 

60  .4M 

36  •  OM 

48.  2M 

70 

4  + 

22 

18 

483 

0 

0 

6 

o 

1.75 

0 

9 

BOISE  WB  AP 

55.7 

34.9 

45.3 

5.7 

68 

11 

19 

19 

583 

0 

0 

6 

0 

1.31 

_ 

•  04 

.69 

22 

T 

T 

21  + 

14 

BUHL 

57.6 

36.  1 

46.9 

8.0 

71 

16 

18 

19 

537 

o 

o 

8 

o 

.34 

_ 

•  66 

.13 

21 

T 

0 

4 

CALDWELL 

55.6 

34.4 

45.0 

6.2 

67 

14  + 

1 9 

1 9 

593 

1.6  0 

•  46 

•  50 

22 

•  0 

o 

11 

CAMBRIDGE 

53  •  3 

29.1 

41.2 

4.  3 

64 

4 

17 

19 

703 

o 

o 

2  j 

y 

1  .94 

_ 

.53 

1.10 

22 

4*0 

2 

22 

1 1 

CASCADE  1  NW 

46.  1 

28.8 

37.5 

57 

1 

9 

19 

817 

0 

1 

22 

0 

2.89 

.95 

22 

10.5 

5 

22 

14 

CHALLIS 

48.7 

25.4 

37.1 

5.0 

64 

16 

5 

19 

■831 

0 

3 

28 

0 

.30 

_ 

.07 

.25 

23 

2.0 

T 

23  + 

4 

COUNCIL 

52.9 

30.6 

41.8 

4.4 

67 

13 

19 

19 

69  0 

0 

0 

19 

0 

4.03 

.79 

2.30 

22 

3.0 

3 

22 

13 

1 

DEADWOOD  DAM 

44.6 

26.9 

35.8 

8.0 

58 

1 

19 

20 

872 

0 

1 

29 

0 

4.34 

.91 

1.64 

22 

13.3 

8 

22  + 

15 

DEER  FLAT  DAM 

56.2 

35.5 

45.9 

7.7 

70 

16 

20 

19 

567 

0 

0 

7 

0 

.97 

.03 

.24 

2+ 

.  0 

0 

7 

EMMETT  2  E 

56.4 

34.6 

45.5 

5.2 

70 

14 

18 

18 

578 

0 

0 

12 

0 

1.47 

.16 

.65 

22 

•  0 

0 

6 

1 1 

FAIRFIELD 

49.  5M 

23.  3M 

36. 4M 

60 

13 

0 

19+ 

853 

0 

0 

27 

2 

2.05 

1.01 

23 

7.2 

6 

22 

6 

GARDEN  VALLEY  RS 

49.1 

31.0 

40.1 

5.0 

61 

10 

15 

19+ 

744 

0 

0 

15 

0 

3.64 

.48 

1.33 

22 

6.0 

13 

GLENNS  FERRY 

6  0.1M 

34. 5M 

47. 3M 

7.7 

70 

11  + 

11 

19 

528 

0 

0 

0 

.85 

- 

.3.' 

.50 

22 

•  0 

0 

5 

GOODING  CAA  AP 

54.6 

33.3 

44.0 

7.8 

68 

11 

10 

19 

625 

0 

0 

9 

0 

1.23 

- 

.03 

.7J 

22 

3(0 

2 

22 

5 

11 

GRAND  VIEW 

60. 3M 

31  .  8M 

46.  1M 

6.4 

74 

16 

12 

19 

563 

0 

0 

17 

0 

.44 

- 

.21 

.18 

24 

•  0 

0 

5 

0 

HA  I  LEY  AP 

50.3 

25.6 

38.0 

4.6 

65 

8 

9 

21 

803 

0 

0 

25 

0 

.82 

- 

.57 

4.0 

6 

HAZELTON 

54.5 

30.6 

42.6 

4.7 

67 

16 

10 

19 

668 

0 

0 

17 

0 

.'6 

- 

.69 

.36 

22 

•  5 

0 

5 

0 

HILL  CITY 

50.3 

24.3 

37.3 

7.1 

60 

3  + 

0 

19 

823 

0 

0 

26 

1 

1.89 

.29 

.92 

23 

5 

22 

HOLLISTER 

55.  9M 

31.  8M 

43. 9M 

6.4 

68 

1  + 

14 

20 

623 

0 

0 

14 

0 

•  0 

0 

IDAHO  CITY 

54.2 

26.9 

40.6 

5.1 

66 

11 

11 

19 

726 

0 

0 

24 

0 

4.77 

1.95 

1.72 

23 

8.0 

16 

2: 

JEROME 

57.0 

31.2 

44.  1 

5.9 

70 

1 1 

9 

19 

620 

0 

0 

15 

0 

.57 

- 

•  35 

.30 

23 

•  0 

0 

5 

0 

KUNA  2  NNE 

56.9 

33.3 

45.1 

5.8 

68 

16 

14 

19 

591 

0 

0 

15 

0 

1.13 

_ 

.15 

.65 

22 

•  0 

0 

9 

1 

MC  CALL 

43.5 

27.9 

35.7 

5.2 

54 

3  + 

10 

19 

879 

0 

3 

24 

0 

2.12 

- 

.75 

.63 

23 

ll.o 

6 

22  + 

10 

l 

MERIDIAN   1  W 

55.4 

33.9 

44.7 

5.5 

67 

14  + 

15 

19 

602 

0 

0 

14 

0 

1.13 

- 

.22 

.54 

22 

•  0 

0 

9 

l 

MESA 

M 

M 

M 

21 

19 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME 

59.  7M 

33.4 

46. 6M 

8.4 

71 

15 

15 

19 

561 

0 

0 

11 

0 

.66 

- 

.49 

.50 

22 

T 

0 

4 

l 

NAMPA  2  NW 

55.7 

33.2 

44.5 

69 

17 

16 

19 

0 

0 

14 

0 

1.02 

.30 

22 

•  0 

0 

6 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

50  k  1M 

23. 8M 

37.  OM 

4.6 

62 

<. 

10 

19 

835 

0 

0 

24 

0 

2.42 

- 

.30 

1.15 

22 

7.0 

7 

22 

15 

l 

OBSIDIAN  4  NNE 

42.3 

20.3 

31.3 

5.0 

54 

1 

-  5 

19 

1007 

0 

2 

29 

2 

1.97 

.31 

•  67 

23 

12.0 

8 

23 

10 

l 

OLA  5  S 

54.3 

30.0 

42.2 

67 

15 

17 

18  + 

677 

0 

0 

It 

0 

3.03 

•  93 

22 

9 

2 

PARMA  EXP  STA 

55.7 

32.9 

44.3 

5.7 

68 

14 

17 

19 

614 

0 

0 

14 

0 

1.26 

.28 

.40 

2 

•  0 

0 

10 

0 

PAYETTE 

53.4 

32.7 

43.1 

4.3 

66 

1  4 

19 

19 

649 

0 

0 

14 

0 

.63 

- 

.51 

.27 

22 

•  0 

0 

11 

0 

RICHFIELD 

51.8 

27.7 

39.8 

5.4 

63 

11  + 

6 

19 

752 

0 

0 

20 

0 

.65 

- 

.42 

.46 

22 

4 

0 

SHOSHONE 

54.7 

31.0 

42.9 

6.8 

67 

11 

9 

19 

658 

0 

0 

lb 

0 

.97 

.31 

•  52 

22 

2*  0 

1 

22 

5 

1 

ST IBN I TE 

43.7 

22.0 

32.9 

58 

1 

1 

19 

0 

3 

28 

0 

2.50 

•  74 

23 

19.8 

13 

23 

12 

1 

SUN  VALLEY 

48.9 

17.8 

33.4 

6.3 

59 

11 

-  3 

19 

943 

0 

o 

30 

2 

.96 

.93 

•  60 

22 

9.0 

8 

23 

6 

1 

SWAN  FALLS  PH 

6  0.0M 

38. 4M 

49. 2M 

8.2 

73 

16 

21 

19 

468 

0 

0 

5 

0 

.68 

.27 

•  20 

24 

•  0 

0 

7 

0 

THREE  CREEK 

55.3 

27.3 

41.3 

68 

1 

9 

19 

703 

0 

0 

26 

0 

.76 

.37 

.23 

22 

6.5 

2 

22  + 

5 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

56.9 

31.5 

44.2 

6.5 

69 

10  + 

15 

19 

616 

0 

0 

17 

u 

.40 

.68 

.27 

22 

T 

0 

7 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

57.1 

31.8 

44.5 

6.8 

68 

12  + 

17 

20 

0 

0 

14 

0 

.39 

.66 

.17 

23 

•  1 

T 

17 

6 

0 

WEISER 

55.1 

30.9 

43.0 

4.  0 

68 

12  + 

10 

17 

656 

0 

0 

10 

0 

1.36 

•  03 

.46 

22 

•  0 

0 

6 

c 

DIVISION 

41  .  9 

5.4 

1.65 

.26 

3.8 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

53.6 

28.4 

41.0 

7.0 

67 

11 

6 

19 

714 

0 

0 

20 

0 

.29 

.44 

.08 

6 

5 

c 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

52.9 

30.2 

41.6 

6.7 

65 

12 

13 

20 

698 

0 

0 

17 

0 

.48 

.68 

.24 

6 

1.5 

T 

17 

6 

c 

ARCO 

51. 8M 

20. 5M 

36. 2M 

4.8 

69 

3 

4 

20 

86  0 

0 

0 

30 

0 

T 

.60 

T 

18+ 

T 

0 

0 

c 

ASHTON  1  S 

47.4 

26.1 

36.8 

5.0 

62 

12 

6 

18 

839 

0 

2 

26 

0 

1.53 

.23 

.80 

6 

4.5 

2 

22 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


IDAHO 
NOVEMBER  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

Q 

J 

i 
S 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

3 

I  Departure 

From  Normal 

Q 
1 

1 

c3 

c 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No  ol  Daya 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

[.01  or  Morej 

1 .50  or  More| 

[Too 

or  More 

3  % 
•< 

h  1 

S  » 
H  * 

gq  oj 

S I 

Q  H 

BL  ACK*"  OOT 

40.9 

65 

11  + 

8 

714 

0 

1  7 

•  29 

•  54 

•  20 

0 

3 

jj 

jj 

BL *c  "  yjyj  i   u  a  w 

50.  8M 

22  .2M 

36  .  5M 

7.5 

60 

14 

-  2 

1 9 

849 

jj 

?I 

2 

•  32 

1*03 

•  22 

o 

2 1 

•* 

BUHLEY 

1  + 

13 

1 9 

JJ 

9 

1  0 

■  31 

•  5  7 

•  24 

2  3 

T 

0 

4 

0 

0 

BURLEY  FACTORY 

55*7 

28*7 

4?  *? 

6*5 

13 

10 

1 9 

jj 

0 

2  i 

0 

•  28 

•  62 

•  25 

2  3 

2 

0 

0 

burley  c aa  ap 

56  •  1 

29.6 

43*0 
* 

7.0 

70 

11 

10 

19 

656 

•  34 

•  8  0 

•  25 

T 

0 

4> 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

33.3 

5.9 

57 

11 

-  2 

1 9 

94  7 

0 

0 

26 

1 

•  1  5 

•  13 

•  10 

2  3 

T 

0 

2 

*o 

0 

CONOA 

51*7 

24*9 

15 

1 

19  + 

0 

0 

23 

0 

•  94 

1*08 

•  33 

6 

8  •  0 

12 

0 

0 

DRIGGS 

50  •  1 

24.7 

37.4 

8.2 

1 

4 

J? 

•  30 

•  88 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STa 

2  7.8 

37.3 

50 

3+ 

4 

z. 

2 1 

j; 

•  27 

•  3  4 

•  17 

22 

3*0 

2 

22  + 

4> 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

<»9  "  1 

24.1 

36.6 

6.2 

6  2 

3+ 

3 

1  o 

z. 

1 

7 

j? 

•  41 

•  2  8 

•  20 

30 

2  •  5 

22  + 

0 

FORT   HALL    I  NO  AGENCY 

52  .  6M 

26  .  3M 

40  .  5M 

5.8 

68 

11 

6 

?n 

764 

z. 

•  45 

-5 

•  18 

6 

T 

GRACE 

14 

3 

792 

<;  * 

•  84 

•  3  3 

•  26 

6 

6  •  0 

3 

22 

0 

GRAY 

<»3*5 

16*6 

30*  1 

0.2 

4 

-  3 

19 

•  87 

•  4  5 

•  30 

25 

6*0 

22 

GROUSE 

<*8  •  1 

16.0 

32.1 

60 

11 

-  6 

19 

2 

•  05 

"  ^ 

•  03 

12 

J 

HAMER  4  NW 

5.2 

12  + 

-  5 

1 9 

•rl? 

2  8 

2 

•  1  0 

•  27 

•  OS 

0 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS   6  NE 

5 1  •  3M 

29*4M 

40*4M 

12 

7 

18 

*• 

•  28 

■  26 

6 

? 

j? 

1UAHU    rALLb    I.  A  A  Ar 

51  •  5 

27.7 

39.6 

6«  1 

65 

14 

8 

2  0 

u 

0 

23 

•  27 

•  52 

•  17 

5 

* 
* 

"* 

IRMIN   2  S 

50*3 

29.7 

?2*  ? 

11  + 

8 

2  0 

745 

1 

i  a 

•  63 

•  52 

•  20 

6 

2*0 

2 

22 

6 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

32.7 

6*0 

14 

-  3 

2  0 

0 

5 

28 

2 

1*94 

1  •  1  5 

•  93 

22 

18*0 

12 

22 

5 

2 

0 

L IF TON  PUMPING  STA 

<»7  .9 

25.2 

36  .6 

4.5 

61 

11 

8 

•  56 

•  37 

6 

*  2 

f  ft+ 

j? 

MAC ' A Y  RS 

58 

3+ 

4 

;? 

•  23 

•  2  8 

•  14 

5 

•  4 

IB 

3 

MAL  »D 

30*0 

41  *6 

66 

11 

10 

1  7 

•  78 

•  5  1 

•  38 

22 

•  0 

0 

3 

MA  LAO  CAA  AP 

53.6 

26  .4 

40.0 

67 

11  + 

9 

2  0 

741 

•  61 

•  30 

22 

MAY  RS 

<V8.B 

20.9 

34.9 

3.8 

65 

1 

-  1 

19 

899 

b 

.66 

.39 

•  50 

23 

2.5 

2 

2  3 

4 

; 

0 

MC  COMMON 

52.6 

27.4 

40.1 

65 

11  + 

8 

20 

740 

23 

•  95 

•  30 

6  + 

2*0 

T 

2 1  + 

5 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

53.4 

32.7 

43.1 

64 

1  + 

12 

19 

651 

n 

1 2 

o 

•  36 

•  22 

6 

•  0 

0 

2 

0 

MONTPELIER  RS 

50.  OM 

23. OM 

36. 5M 

4.9 

64 

12* 

2 

20 

•  74 

- 

.23 

•  35 

o 

T 

0 

7 

0 

0 

OAKLE> 

56.  1 

33.7 

44.9 

6.4 

72 

1 

12 

20 

596 

0 

0 

11 

0 

•  81 

.04 

•  46 

6 

•  5 

0 

5 

0 

0 

PALISADCS  DAM 

<<9.2 

28.6 

38..  9 

62 

11  + 

6 

20 

775 

0 

2 

21 

0 

•  87 

•  35 

22 

6.0 

5 

10 

0 

0 

PAUL     1  E 

//R 

56.0 

29.4 

42.7 

5.4 

68 

12 

1 1 

19 

0 

c 

19 

'  0 

•  26 

.71 

•  21 

23 

T 

T 

17+ 

3 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP 

53.2 

31  .2 

42.2 

6.3 

65 

1  + 

12 

20 

678 

0 

: 

14 

0 

•  81 

•  25 

•  31 

5 

1*9 

1 

17 

7 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

53.7 

26.5 

<H.l 

6.5 

67 

11  + 

9 

20 

710 

0 

0 

2  1 

0 

•  58 

•  86 

•  20 

6+ 

3«  1 

2 

17 

7 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

50.0 

20.0 

35.0 

63 

11 

-  5 

20 

893 

0 

0 

29 

2 

•  08 

•  05 

23 

•  1 

0 

3 

0 

0 

RUPERT 

55.  9M 

30.  6M 

43. 3M 

6.4 

68 

12 

11 

19 

c 

: 

13 

0 

•  19 

•  81 

T 

0 

3 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

50.7 

27.1 

38.9 

64 

3  + 

3 

19 

778 

0 

0 

24 

. 

•64 

•  78 

•  24 

22 

2 

22 

4 

0 

0 

SPENCER  RS 

".5.4 

20  .6 

33.0 

5.2 

58 

3 

-  5 

19 

952 

0 

u 

30 

2 

•  81 

•  50 

•  36 

22 

8.5 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD   1  SE 

55.0 

26.9 

41.0 

6.4 

70 

11 

4 

19 

712 

■ 

0 

24 

0 

•  21 

•  71 

•  11 

26 

•  0 

0 

3 

0 

0 

STREVELL 

<.9.<. 

26.6 

39.0 

61 

11  + 

-  2 

19 

772 

3 

i  B 

1 

•  41 

•  23 

6 

•  0 

0 

3 

D 

0 

5UGAR 

50.6 

26.4 

38.5 

6.8 

65 

12 

5 

20 

787 

c 

25 

0 

•  99 

•  30 

•  56 

6 

1 

0 

TETONIA  EXP  STA 

45*1 

19.0 

32.1 

60 

12  + 

3 

2U  + 

981 

3 

30 

0 

•  37 

•  18 

6 

0 

0 

DIVISION 

38.5 

5.4 

.53 

.48 

2.1 

STATE 

40.0 

4.7 

1 .65 

.  30 

3.6 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Toble  3 


Station 

3 

Day  of  month 

1   I  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  |   8  |  9 

10 

11 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23  1 

24 

25  | 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

AM«0€EN  EIP  STA 

29 

.03 

.  *'H 

.06 

.01 

.09 

ALPHA  1  NE 

•  20 

.02 

•  36 

•  13 

.01 

■  10 

•  04 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

48 

.07 

.02 

.12 

.02 

.01 

ANDERSON  0AM 

7 

48 

T 

•  06 

.  - 

T 

T 

•  02 

T 

.42 

.63 

.12 

•  05 

.04 

.00 

ARCO 

T 

T 

AMOhOoC*  OA" 

3 

31 

.06 

.20 

.08  .02 

T 

T 

T 

.  . 

.04 

.42 

.83 

.  - 

.03 

i'MTry,    i  <; 

1 

.53 

T 

.80 

T 

T 

.50 

7 

•  23 

ATLANTA    1  E 

4 

.04 

.35 

.21 

.31 

.05 

•  05 

.06 

.03 

•  07 

.86 

1.33 

.  • 

.  14 

•  19 

.03 

.  1 

AVER*  B< 

•  42 

.27 

•  15 

•  43 

.15 

T 

1>05 

.50 

7 

.20 

T 

•  05 

.  '  ' 

.  it 

BAvviEh  «orifL  pasm 

3 

.24 

.08 

.27 

•  01 

.01 

•  55 

•  10 

•  12 

.13 

•  2« 

•  30 

.10 

•  13 

.06 

•  Oi 

■HG  CREC*    1  S 

2 

.44 

.14 

•  17 

.05 

T 

.08 

.05 

.18 

•  02 

•  44 

.34 

.65 

.09 

.02 

.2) 

T 

•LACK'nOT 

.29 

■  03 

.20 

T 

T 

.04 

T 

rfti.A.CKFnOT  OA" 

•  32 

T 

.22 

T 

T 

.04 

1 

•  20 

T 

.15 

T 

T 

T 

1.03 

BOtSE  LL'Ctv  P£Br  rj*w 

1 

•  73 

•  04 

•  06 

•  06 

.02 

.11 

l«33 

.02 

.09 

■WISE  ■■'  AP  //R 

1 

•  31 

.05 

•  03 

.10 

•  01 

T 

•  05 

.02 

T 

T 

.01 

.04 

.  ■ 

.69 

.19 

T 

.01 

. 

.01 

BONNE « S  *E»«*    i  <;m 

2 

.9i> 

•  14 

.18 

•  17 

.22 

.02 

.01 

.13 

.80 

.12 

T 

.56 

■  27 

•20 

.01 

•  12 

T 

•  34 

•  02 

T 

T 

•  13 

.11 

.08 

T 

?  NNt 

6 

.11 

•  21 

.10 

.17 

•  43 

.26 

.20 

.30 

T 

.  10 

•  10 

1.72 

.42 

.30 

.10 

T 

•  93 

.42 

■ 

•  07 

.32 

.32 

T 

.17 

. 

•  31 

■  03 

.02 

.02 

.24 

wrie*  eAcT^«" 

•  03 

T 

T 

.23 

■Bpr  caa  «p 

.34 

T 

•  05 

•  01 

T 

T 

T 

.25 

T 

•  03 

CALOwtLL 

1 

•  60 

•  44 

.10 

•  08 

•  05 

T 

.30 

•  09 

•  10 

•  06 

.03 

.03 

•  10 

C*"8Ri<X.> 

1 

•  94 

•  08 

.07 

.02 

.02 

.07 

1.10 

.11 

•  03 

.16 

.27 

•  01 

CASC*0f   I  N- 

2 

»89 

'  .07 

•  25 

.04 

•  12 

•  10 

.02 

•  02 

.01 

.21 

.93 

.10 

•  01 

.14 

.29 

C£«tTt?VlLLE  A*»»U<.« 

•  91 

T 

.46 

.24 

•  33 

■  02 

•  08 

T 

•  02 

.28 

1.43 

.64 

.10 

.09 

.21 

•  05 

.30 

•  03 

T 

•  01 

.23 

.01 

T 

" 

CHILL*    «A8T  FLA* 

•  13 

•  05 

* 

T 

.10 

T 

CUB,  FORK   1   E  NE 

3 

•  87 

•  08 

•  26 

.41 

■  10 

•  12 

.90 

.27 

.  14 

•  04 

.71 

.06 

.27 

T 

.35 

•  06 

.10 

C0»At»  «L»C«»I SO  -1st 

1 

•  1? 

.18 

.06 

•  03 

•  09 

.26 

.03 

.14 

.90 

T 

7 

.01 

.10 

T 

cocur  r>  alENE  Caa  ad 

T 

T 

•  23 

■  11 

.07 

COCO*  0  < L FNE 

3 

•  73 

T 

T 

•  3U 

.02 

.  16 

•  03 

.01 

.01 

1.26 

•  04 

.09 

•  03 

1.46 

.06 

•  29 

•  01 

.94 

•  33 

.06 

.02 

.09 

•  It 

T 

•  01 

.03 

.08 

.08 

.02 

•  01 

•  07 

1 

la 

■  04 

.05 

•  16 

T 

T 

.19 

.12 

.19 

T 

T 

.18 

.17 

•  08 

•  IS 

T 

T 

4 

03 

.03 

T 

.13 

•  02 

■  03 

.03 

.01 

.49 

2.30 

.20 

.18 

.13 

•  44 

.02 

3 

•  33 

.03 

•  46 

.16 

.26 

T 

.08 

.09 

.03 

.02 

.89  1 

.06 

•  10 

•  33 

•  02 

4 

•  34 

.22 

•  74 

•  08 

.17 

•  13 

•  03 

.02 

.11 

.10 

1.64 

.94 

•  12 

•  08 

•  37 

.01 

|  "^E»  *L  A  T  0AM 

97 

.74 

.17 

.06 

•  24 

.02 

.12 

•  12 

3 

00 

.03 

.01 

.10 

T 

T 

T 

T 

.63 

■04 

.02 

■  04 

1.10 

.56 

•08 

•  13 

■  11 

•  12 

>0 

.04 

.02 

•01 

.02 

•  10 

•  02 

[oueois  EIP  STA 

?T 

•  02 

.03 

.03 

•  11 

T 

I*HMUIS  CAA  AP 

•  41 

T 

•  02 

.04 

T 

•  10 

.05 

T 

•n 

I'Lt  CI 'V 

•  18 

.10 

•02 

.08 

T 

•  66 

.01 

.03 

•  09 

•  38 

•  14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued   November 


Day  oi  month 


Station 

Tot 

1    |   2  3 

4   !    5  1 
4   |    b  | 

Q 

7   |   8  j 

g 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  | 

17  1 

18 

 1  r 

19  20 

21 

22  1 

23  1 

24 

 _ 

25 

1 

26  1 

27 

28  | 

29  1 

30 

ELK  RIVER   1  S 

2.47 

.27 

.20 

.  -1 

.13  T 

•  21 

.01 

.02 

.38 

.34 

.02 

•  32 

•  05 

•  03 

•  07 

•  01 

.  10 

EMMETT  2  E 

1.47 

•  35 

■  09 

.02 

.02 

•  65 

•  14 

•  06 

•  16 

FA  t  RF I  ELD 

2.05 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 

•  93 

1*01 

T 

T 

•03 

T 

4.70 

* 

* 

.17 

•  36 

.05 

.58 

.15 

.  03 

1.42 

•  54 

.24 

•  24 

•  76 

.  12 

.06 

•  18 

•  04 

•  04 

.09 

•  0*. 

GARDEN  VALLEY  RS 

3.64 

•  43 

.17 

•  14 

.06 

T 

.07 

T 

•  02 

•  08 

1.33 

.93 

.11 

.07 

•  22 

.01 

T 

GLENNS  fERRY 

.85 

T 

•  OB 

T 

•  50 

•  21 

.04 

.  U2 

GOOD I NG  C  A  A  A  P 

1  .23 

•  02 

T 

.  L6 

T 

T 

.01 

T 

•  72 

.32 

j 

T 

GRACE 

.84 

.02 

.  26 

•  20 

•  06 

•  04 

.12 

.14 

GRAND  VlEM 

03 

•  05 

.06 

.12 

.18 

GRANGEV1LLE 

2.38 

.08 

.14 

.  :  - 

•  02 

.67 

.17 

.02 

.07 

•43 

.26 

.04 

.07 

•  26 

.03 

GRAY 

.87 

•  26 

•  03 

•  04 

•  25 

•  30 

.05 

.02 

.08 

•  02 

•  82 

.04 

.03 

# 

•  65 

•  10 

.05 

T 

•  01 

•  04 

HA2ELTON 

.46 

T 

•  03 

.07 

*  11 

.01 

T 

•  36 

•  03 

.03 

HILL  CITY 

1.89 

T 

.70 

•  92 

T 

•  09 

T 

HOLL I STER 

•  36 

.09 

T 

T 

IDAHO  CITY 

4.77 

.27 

' 

* 

•  12 

•  02 

.01 

•  17 

•  01 

•  09 

1  *44 

1.72 

•  20 

•  03 

•  22 

.03 

IOAHO  CITY   13  SW 

4.85 

T 

■  71 

•  06 

.  30 

.03 

•  05 

.02 

T 

.05 

T 

2*15 

1.55 

•  08 

.08 

.27 

T 

IDAHO  PALLS  6  N£ 

.28 

T 

.26 

T 

T 

•  02 

.27 

T 

T 

.15 

T 

T 

•  02 

T 

.  Ob 

.63 

•  20 

•  05 

•  18 

•  03 

•  02 

ISLAND  PARK  DAM 

1.94 

.  -j 

•  22 

•  93 

.14 

•  10 

JEROME 

.57 

T 

T 

•  03 

T 

.01 

.19 

.30 

T 

.04 

KAMI AH   1  NE 

2.76 

.03 

.05 

.09 

•  12 

.  14 

•  42 

•  54 

.02 

•  33 

.  58 

•  03 

.09 

•  31 

.01 

KELLOGG 

4.24 

.15 

•  27 

.27 

•  02 

T 

.26 

.01 

.08 

.02 

.05 

•  89 

.92 

.02 

.07 

•  03 

.26 

.50 

•  06 

.02 

•  13 

.10 

.10 

.01 

T 

2*86 

•  05 

.03 

*  15 

•  12 

T 

.11 

•  98 

T 

T 

•  03 

.71 

•  19 

T 

•  24 

.25 

T 

KUNA  2  NNE 

1.13 

.08 

•  05 

•  05 

T 

•  03 

T 

•  06 

•  65 

•  07 

.07 

T 

•  07 

T 

LEWISTON  WATER  PLANT 

1.66 

.14 

.11 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

.  18 

•  25 

■  02 

T 

.01 

.43 

.07 

T 

.02 

•37 

LE^ISTON  Wfl  AP  R 

1.56 

.02 

.17 

T 

•  02 

T 

T 

.14 

.34 

•  03 

.03 

•  36 

•  06 

•  03 

•  36 

T 

T 

T 

LlPTflN  PUMPING  STA 

•  56 

•  04 

•  02 

•  37 

.01 

T 

•  02 

•  05 

•  05 

MAC^AY  RS 

•  23 

•  14 

•  01 

.08 

MALA 

.78 

•  38 

MAL*D  CAA  AP 

.61 

.22 

•  05 

T 

•  04 

T 

•  30 

T 

T 

T 

WAY  RS 

•  66 

.13 

•  01 

T 

•  02 

.50 

T 

T 

7.12 

.12 

Il2 

.03 

•  03 

.30 

•  42 

.63 

.25 

•  12 

r  A  uunii 

.95 

J  ° 

*30 

•  05 

T 

T 

•  20 

•  10 

•  30 

T 

T 

T 

VftflniAN  1 

1.13 

.11 

*  10 

.06 

T 

•  03 

•  02 

T 

T 

•  54 

.10 

•  07 

•  10 

MESA 

.39 

1*43 

•  25 

.  12 

.  30 

T 

MINI DO* A  DAM 

.36 

.22 

•  14 

"ONTPFL I ER  RS 

•  74 

•  35 

•  03 

.03 

T 

.01 

•  02 

.11 

•  19 

3.40 

•  02 

04 

•  19 

■  01 

•  03 

.20 

•  12 

T 

•  03 

•  32 

•  55 

.07 

T 

T  ,08 

•  06 

1.30 

.17 

•  03 

.03 

.02 

•  38 

.o-> 

' 

■  01 

T 

T 

•  03 

•  50 

•  12 

MULL  AN  PASS  CAA 

4.57 

.18 

.18 

•  46 

T 

.  18 

.03 

•  03 

T 

7 

.25 

1.05 

•  13 

■  02 

■03  .09 

•  17 

.57 

.26 

.13 

.16 

•  29 

•  06 

T 

■  30 

NA^PA  7 

1.02 

•  70 

■  11 

T 

•01 

NE"  MEADOWS  RS 

2.42 

.02 

•  04 

•  02 

•  04 

.02 

•  02 

•  01 

•  41 

1.15 

.26 

.08 

•  31 

•  03 

\fc^l'fc.RC£   2  fc 

7.50 

.02 

•  20 

■  08 

T 

.01 

•  25 

•  33 

•  15 

.02 

.90 

T 

.26 

.25 

,03 

OAKLEY 

.81 

.13 

•  46 

•  06 

.11 

•  05 

OHS1DIAN  4  NNt 

1  .97 

•  26 

.26 

•  32 

T 

.01 

•  02 

.03 

T 

•  25 

.67 

.04 

•  11 

T 

OLA  5  S 

3.03 

.73 

■  22 

•  36 

.06 

•  28 

•  93 

•  72 

.11 

.12 

3.  C  I 

■  Oh 

•  24 

•  20 

•  03 

•  03 

.16 

•  34 

•  15 

.01 

•  02 

1*04 

.14 

•  05 

•  01 

•  50 

•  01 

PALISADES  DAM 

.87 

.01 

.  16 

.02 

•  13 

.03 

T 

•  01 

•  35 

.  1  1 

T 

•  02 

•  03 

PARMA  EXP  STA 

1  .26 

.40 

.06 

■  03 

T 

T 

T 

.03 

.04 

T 

•  34 

.10 

•  07 

•  06 

•  13 

PAUL  1  E 

■  26 

.01 

T 

•  04 

.21 

PAYETTE 

•  63 

T 

.08 

.04 

.01 

T 

T 

T 

T 

.02 

•  02 

.02 

.27 

.02 

•  03 

.02 

•  10 

T 

T06 

PIERCE  RS 

4.92 

.26 

•  01 

'3 

* 

.07 

.06 

.0  1 

.02 

46 

01 

.08 

•  07 

25 

POCATELLO  Wfl  AP              / / R 

•  81 

T 

'o5 

*01 

*06 

•  08 

PORTHI LL 

7.13 

■  35 

•  05 

•  05 

• 

* 

* 

• 

1 

* 

* 

1 

POTLATCH   1  SE 

3.06 

T 

.07 

•  11 

.08 

.13 

•  10 

T 

T 

T 

.80 

•  10 

•  13 

.08 

.06 

.85 

.  16 

.04 

T 

•  01 

•  26 

T 

•  04 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

•  58 

.01 

•  20 

T 

•  20 

.02 

T 

•  04 

.10 

•  01 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

T 

•  53 

■  01 

•  24 

•  03 

T 

.03 

.07 

■  88 

•  05 

T  .11 

•  02 

!oi 

!o5 

.19 

•  20 

.11 

REACTOR  TESTING  STA 

■  02 

T 

R  I CHF I  ELD 

.65 

•  02 

T 

1 46 

.14 

j 

.03 

RIGGINS  RS 

■  93 

.01 

.02 

•  02 

.05 

* 

• 

* 

* 

• 

.83 

RUPERT 

•  19 

■  06 

T 

*  13 

T 

SAINT   ANT  HON v 

•  64 

T 

.15 

•  23 

T 

•  24 

•  02 

T 

SAINT  MARIES 

4. It 

.05 

.07 

■  29 

•  03 

.27 

.16 

.21 

1.03 

•  10 

T 

.09 

•  14 

1.14 

.15 

•  11 

•  09 

.08 

.07 

.04 

.06 

SALMON 

■  09 

T 

.01 

•  04 

•  24 

•  26 

•  06 

SANDPO I  NT  EXP  STA 

2.14 

•  04 

T 

•  27 

•  01 

.05 

T 

.13 

.06 

T  .06 

.01 

.87 

.03 

.11 

.34 

T 

.10 

.  00 

SHOSHONE 

•  97 

T 

•  15 

T 

•  01 

T 

•  52 

•  26 

.03 

SPENCER  RS 

.61 

•  03 

•  17 

.  IB 

.05 

.36 

•  02 

SPRI NGF I  ELD  1  SE 

•  21 

T 

•  01 

T 

.11 

ST  I IN I TE 

2-50 

.34 

.  10 

•  02 

•  02 

•  13 

•  09 

•  40 

•  02 

j 

•  30 

.74 

T 

•  22 

.12 

T 

STREVELL 

.41 

•  23 

.13 

T 

T  T 

T 

.05 

T 

SUGAR 

.09 

.56 

•  13 

.01 

.20 

SUN  VALLEY 

•  96 

.05 

1 

.02 

T 

T 

10 

SWAN  FALLS  PH 

.68 

.08 

.18 

.18 

•  20 

.02 

•  01 

.01 

TETON I  A  EXP  STA 

.37 

T 

T 

.  IB 

.03 

T 

•  13 

.03 

THREE  CREEK 

.76 

T 

.15 

.23 

.22 

.  16 

TWIN  FALLS  2  NNE 

•  01 

.03 

•  06 

T 

•  01 

.27 

.01 

T 

.  31 

TWIN  FALLS  3  SE 

.39 

T  ,01 

.05 

.03 

•  11 

.17 

•  02 

T 

WALLACE 

6.33 

•  53 

.17 

.61 

.02 

•  35 

.18 

T 

•  26 

1.73 

•  79 

T 

.07 

T 

1*08 

.26 

•  12 

.19 

•  36 

T 

•  09 

.  02 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

5.60 

■  32 

.56 

.35 

.26 

T 

.24 

T 

.75 

1.7B 

.07 

.02 

.05 

•  59 

•  60 

.  19 

.11 

T 

.21 

T 

WEISER 

1.36 

■  31 

T 

T 

T 

•  46 

.34 

■  04 

•  06 

•  15 

T 

WINCHESTER    1  SE 

2.16 

•  43 

.03 

.30 

.40 

•  30 

•  10 

.35 

.10 

.15 

See  rvlaienc*  noies  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  CM  Month 

• 

& 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BEROttN  tXP  ST  A 

MAX 

63 

65 

54 

66 

60 

49 

53 

54 

56 

59 

67 

65 

f>? 

62 

to 

62 

53 

43 

36 

37 

39 

37 

45 

50 

54 

48 

55 

58 

55 

47 

53.6 

MIN 

24 

43 

27 

25 

30 

33 

21 

24 

22 

29 

31 

31 

33 

30 

35 

24 

32 

21 

6 

10 

22 

29 

36 

33 

36 

40 

35 

34 

27 

26 

28.4 

LPHA  1  NE 

MAX 

60 

56 

37 

50 

56 

50 

5 1 

60 

5  7 

68 

57 

55 

52 

37 

34 

M 1 N 

7% 

74 

?2 

74 

23 

20 

22 

20 

24 

2" 

16 

6 

MfRICAN    FALLS    1  N* 

MAX 

it 

i? 

60 

61 

59 

60 

60 

55 

36 

37 

36 

39 

37 

48 

49 

54 

52 

55 

55 

55 

54 

52.9 

MIN 

1 « 

741 

zz 

7i 

74 

33 

35 

36 

33 

36 

29 

21 

14 

13 

25 

29 

34 

32 

30 

38 

35 

35 

24 

30 

30.2 

HOERSON  JAM 

MAX 

?  s 

** 

6 1 

62 

62 

62 

57 

61 

6  1 

60 

63 

53 

41 

42 

43 

48 

56.  1 

MIN 

0 

3  7 

17 

34 

35 

39 

43 

40 

39 

39 

32 

20 

19 

26 

26 

32 

35 

34 

33 

39 

41 

32 

32 

39 

36.5 

RCO 

MAX 

»•! 

5  1 

53 

5 1 

54 

59 

62 

6  1 

58 

56 

55 

58 

48 

34 

36 

40 

37 

46 

52 

50 

45 

bb 

50 

46 

49 

61.6 

MIN 

26 

23 

23 

20 

25 

24 

15 

14 

14 

23 

22 

32 

31 

23 

21 

20 

29 

22 

7 

18 

25 

12 

16 

26 

28 

21 

14 

16 

20.5 

RRUHKOCK  OAM 

MAX 

57 

58 

52 

64 

64 

55 

45 

54 

56 

55 

63 

64 

59 

6? 

63 

53 

62 

39 

38 

4? 

42 

42 

45 

46 

48 

51 

b  0 

54 

48 

56 

52.6 

M  IN 

33 

41 

33 

32 

34 

36 

31 

32 

33 

34 

37 

39 

40 

42 

37 

38 

32 

21 

19 

19 

25 

25 

28 

36 

36 

38 

42 

34 

34 

34 

33.2 

SHTON  1  S 

MAX 

50 

47 

55 

5  9 

60 

54 

45 

51 

54 

57 

59 

62 

60 

56 

55 

49 

40 

30 

29 

33 

34 

40 

45 

43 

41 

40 

41 

43 

45 

46 

47.4 

M I N 

26 

26 

26 

30 

22 

21 

27 

2v* 

31 

3  2 

29 

30 

30 

24 

15 

6 

7 

12 

26 

31 

34 

29 

33 

34 

33 

26 

30 

29 

26.  1 

TLANTA    1  t 

MAX 

58 

5  1 

3  7 

7^ 

57 

57 

59 

5  1 

54 

51 

52 

57 

53 

43 

40 

40 

36 

34 

36 

48.8 

MIN 

37 

34 

7Q 

31 

ii 
3  J 

30 

23 

29 

34 

29 

3  7 

32 

41 

29 

32 

24 

8 

9 

19 

19 

26 

30 

28.0 

VERY  RS 

MAX 

5  6 

49 

54 

58 

52 

53 

52 

48 

53 

45 

46 

45 

39 

39 

40 

36 

43 

50 

42 

40 

41 

39 

38 

46 

46.0 

MIN 

vt 

f  7 

77 

4  ? 

3* 

36 

39 

38 

32 

27 

25 

31 

30 

33 

32 

34 

34 

35 

35 

30 

36 

36 

32.6 

AYV|£*   MODEL  BASIN 

MAX 

6? 

7 

46 

59 

5  1 

52 

51 

52 

52 

50 

54 

43 

38 

41 

42 

39 

46 

43 

46 

50 

41 

41 

44 

44 

44 

47.9 

MIN 

*" 

27 

24 

i 

29 

32 

34 

32 

32 

33 

32 

31 

4  0 

34 

37 

37 

36 

30 

26 

27 

32 

30 

32 

32 

36 

29 

26 

35 

26 

35 

38 

32.4 

|G  CREfcK  IS 

MAX 

51 

52 

49 

51 

40 

39 

42 

44 

43 

41 

56 

50 

61 

53 

53 

52 

51 

34 

30 

30 

32 

37 

42 

48 

45 

48 

42 

45 

46 

45 

44.9 

MIN 

23 

29 

14 

21 

22 

30 

24 

14 

18 

15 

25 

26 

30 

25 

38 

40 

23 

8 

-  6 

13 

15 

27 

25 

17 

19 

31 

30 

19 

25 

24 

22.1 

LACKFOtT 

MAX 

63 

55 

63 

61 

53 

65 

58 

65 

0  5 

65 

64 

59 

6  3 

39 

35 

37 

37 

41 

44 

A.  - 

50 

48 

54 

50 

51 

50 

52.6 

21 

44 

?R 

la 

24 

71 

2tJ 

33 

35 

40 

30 

1 1 

8 

24 

28 

33 

31 

33 

33 

35 

35 

27 

28 

LACKFOOT  0AM 

MAX 

Vt 

**« 

ti 

w 

?? 

i  \ 

BE 

59 

69 

60 

54 

50 

32 

33 

47 

49 

46 

50.8 

MIN 

22 

36 

71 

7 

15 

16 

22 

29 

3  8 

33 

7  0 

14 

-  2 

0 

23 

22 

23 

22.2 

LISS 

MAX 

65 

60 

6  3 

66 

66 

66 

57 

6 1 

6  3 

64 

69 

66 

65 

6  3 

65 

68 

65 

47 

42 

44 

45 

43 

47 

59 

58 

59 

'  C 

63 

69 

56 

MIN 

43 

42 

40 

3  6 

31 

34 

24 

36 

37 

45 

35 

4  1 

37 

45 

29 

OISE  LUCKY    PEAK  DAM 

MAX 

I? 

69 

68 

68 

69 

68 

6  9 

70 

b  e 

z~ 

49 

46 

47 

48 

60 

6 

6  6 

65 

60.4 

MIN 

27 

36 

3  7 

39 

i  u 
38 

39 

39 

40 

43 

47 

45 

4  3 

39 

i  □ 

22 

22 

28 

28 

34 

38 

42 

37 

36.0 

OISE  WB  AP 

MAX 

65 

53 

55 

66 

53 

48 

60 

64 

60 

65 

66 

63 

66 

67 

61 

67 

41 

40 

45 

43 

43 

47 

51 

49 

60 

51 

5fl 

53 

53 

56 

55.7 

MIN 

41 

34 

3"4 

33 

36 

36 

35 

31 

33 

37 

38 

43 

40 

49 

38 

37 

24 

20 

19 

28 

27 

34 

39 

38 

37 

41 

40 

34 

34 

38 

34.9 

flNNERS  FERRV   1  Sw 

MAX 

55 

51 

48 

45 

45 

46 

52 

47 

45 

5  1 

57 

58 

50 

50 

56 

52 

42 

40 

36 

36 

38 

44 

45 

50 

47 

40 

42 

43 

40 

44 

46.5 

43 

27 

20 

22 

24 

3  3 

34 

29 

29 

28 

36 

34 

33 

32 

4  J 

32 

24 

19 

25 

29 

32 

32 

37 

33 

32 

28 

2tf 

30 

32 

36 

30.4 

UML 

MAX 

63 

58 

57 

64 

60 

52 

60 

60 

63 

67 

70 

64 

62 

63 

64 

71 

63 

39 

46 

40 

45 

49 

51 

54 

61 

55 

60 

56 

58 

53 

57.6 

MIN 

40 

42 

36 

3  5 

4  1 

39 

30 

32 

33 

39 

44 

46 

42 

5  1 

40 

35 

31 

24 

18 

21 

30 

32 

40 

33 

40 

36 

39 

36 

37 

38 

36.1 

URKE  ?  NNE 

MAX 

47 

44 

48 

50 

46 

38 

40 

41 

47 

48 

44 

45 

45 

48 

47 

43 

41 

30 

34 

33 

35 

35 

35 

37 

38 

41 

38 

35 

38 

38 

41.0 

MIN 

38 

2  1 

21 

26 

29 

31 

32 

28 

29 

30 

30 

33 

30 

33 

39 

32 

23 

23 

18 

28 

27 

30 

30 

32 

29 

26 

28 

23 

32 

32 

28.8 

URLEV 

MAX 

69 

67 

53 

59 

62 

62 

53 

57 

59 

62 

66 

69 

69 

64 

62 

67 

66 

39 

40 

44 

40 

42 

51 

48 

64 

63 

55 

59 

60 

59 

57.3 

MIN 

38 

40 

29 

2y 

31 

36 

27 

29 

29 

29 

37 

46 

37 

38 

40 

30 

32 

24 

13 

14 

17 

32 

38 

34 

32 

33 

36 

33 

33 

32 

31.8 

URLEV  FACTORY 

MAX 

65 

67 

51 

57 

60 

61 

50 

55 

59 

62 

64 

67 

68 

66 

61 

62 

64 

38 

37 

40 

37 

48 

50 

47 

50 

60 

55 

56 

57 

57 

55.7 

MIN 

35 

37 

28 

26 

28 

34 

23 

26 

28 

28 

35 

38 

33 

34 

37 

27 

31 

24 

10 

11 

16 

30 

29 

*  D 

29 

29 

33 

30 

30 

31 

28.7 

URLE¥  CAA  AP 

MAX 

67 

53 

59 

61 

61 

49 

7? 

60 

64 

65 

70 

69 

i* 

6  3 

63 

65 

51 

37 

41 

37 

42 

47 

51 

51 

60 

54 

57 

57 

57 

49 

56.1 

35 

V* 

ft? 

vt 

35 

?7 

■ 

15 

■ 

4° 

V* 

34 

32 

31 

29 

ALOHELL 

MAX 

if 

j 

?  i 

»#! 

47 

|jr 

4A 

A7 

5* 

fi7 

41 

47 

5  Q 

'  ■>  Q 

53 

50 

54 

55.6 

MIN 

11 

vt 

in 

3 

zt 

7U 

lu 

14 

3 

%I 

■» 

Jz 

i 

37 

34.4 

AMBRIO^E 

MAX 

6? 

AO 

fin 

58 

56 

44 

47 

,'' 

37 

48 

46 

\\ 

la 

48 

53.3 

MIN 

76, 

34 

7Q 

7fl 

7fi 

17 

71 

f 

31 

- 

7 

17 

11 

""' 

1M 

ii 

in 
■? 

30 

29.  1 

ASCADE   1  NM 

MAX 

57 

7 
47 

47 

5  5 

50 

38 

47 

45 

60 

56 

56 

52 

5  2 

'j  0 

30 

35 

33 

41 

42 

40 

46 

45 

45 

45 

47 

47 

46.1 

MIN 

30 

32 

26 

.  ^7 

30 

3  1 

25 

24 

24 

24 

31 

38 

33 

3  2 

35 

17 

37 

16 

" 

25 

23 

27 

33 

31 

28 

36 

36 

30 

30 

36 

28.6 

HALL  IS 

MAX 

63 

57 

53 

61 

63 

47 

49 

50 

47 

46 

60 

54 

47 

56 

60 

64 

52 

30 

29 

32 

39 

46 

46 

50 

41 

47 

31 

47 

50 

45 

48.7 

MIN 

29 

39 

30 

22 

30 

30 

20 

19 

21 

21 

30 

29 

29 

27 

JO 

29 

IB 

12 

5 

9 

27 

30 

31 

20 

25 

30 

34 

27 

29 

29 

25.4 

HILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

56 

55 

53 

50 

46 

44 

44 

50 

49 

53 

57 

53 

51 

49 

52 

54 

47 

38 

33 

34 

35 

34 

38 

44 

44 

44 

^0 

49 

48 

42 

46.5 

18 

35 

15 

14 

34 

27 

11 

11 

11 

16 

1  7 

37 

21 

34 

20 

20 

20 

14 

-  2 

1 

21 

24 

22 

18 

16 

28 

28 

25 

19 

25 

lark  fork  i  ene 

MAX 

57 

55 

54 

53 

51 

49 

58 

55 

52 

59 

57 

55 

55 

50 

54 

54 

48 

49 

51 

50 

47 

46 

45 

51 

49 

50 

43 

43 

45 

41 

50.9 

MIN 

28 

22 

19 

23 

25 

33 

32 

27 

27 

27 

33 

32 

32 

44 

47 

39 

36 

34 

34 

24 

31 

33 

36 

31 

32 

27 

31 

27 

35 

32 

31.1 

OBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

52 

54 

38 

43 

46 

44 

35 

37 

41 

44 

47 

49 

42 

45 

47 

45 

51 

23 

20 

19 

26 

31 

34 

31 

36 

41 

39 

40 

41 

39.3 

M I N 

30 

29 

20 

20 

25 

23 

17 

19 

21 

23 

23 

28 

29 

30 

32 

30 

1 2 

5 

-  1 

-  1 

10 

19 

28 

1  3 

17 

/? 

17 

17 

27 

20.5 

OEUR  D  ALENE  CAA  AP 

MAX 

54 

47 

48 

50 

47 

44 

53 

49 

49 

54 

52 

54 

50 

MIN 

31 

24 

27 

30 

31 

35 

34 

35 

35 

36 

35 

37 

35 

OEUR  0  ALENF  RS 

MAX 

58 

51 

51 

55 

51 

44 

57 

52 

52 

53 

51 

54 

51 

50 

55 

53 

43 

39 

40 

40 

45 

47 

49 

50 

50 

44 

44 

43 

44 

46.8 

MIN 

44 

26 

18 

23 

26 

38 

34 

32 

32 

31 

35 

36 

32 

36 

41 

37 

31 

28 

31 

33 

36 

35 

-0 

38 

32 

35 

31 

36 

36 

33.2 

ONDA 

MAX 

59 

59 

52 

60 

56 

53 

42 

49 

52 

59 

63 

65 

67 

62 

69 

60 

6 .' 

44 

4  1 

33 

35 

37 

38 

42 

44 

47 

44 

49 

50 

57 

51.7 

26 

30 

28 

29 

37 

30 

20 

18 

1 9 

23 

30 

35 

37 

35 

26 

20 

1 9 

1 

1 

8 

13 

22 

24 

23 

31 

33 

34 

27 

27 

OTTONWOOD 

MAX 

61 

49 

52 

57 

54 

42 

52 

50 

5  3 

7^ 

62 

53 

53 

37 

37 

37 

35 

38 

it 

52 

48 

42 

49 

50 

49.1 

Ml  N 

38 

2 1 

1 8 

26 

29 

3  1 

la 

V* 

in 

Ii 

y* 

2^ 

17 

In 

11 

iX 

^7 

ia 

4? 

3* 

35 

26.9 

OONCIL 

MAX 

59 

60 

59 

6  3 

46 

\ 

55 

fc7 

7 

~* 

RO 

fiO 

47 

41 

1^ 

51 

52.9 

MIN 

32 

35 

21 

24 

29 

22 

23 

77 
22 

ia 
30 

*. 
*T 

17 

o 

1Q 

7H 

17 

zz 

14 

10 

11 

ii 

29 

30.6 

EAOWUOU  OAM 

MAX 

56 

49 

52 

48 

46 

36 

49 

46 

46 

49 

48 

56 

& 

i.tt 

zz 

K9 

17 

*1 

i* 

Zl 

7 

i 

40 

44.6 

MIN 

24 

34 

26 

2  7 

25 

2  5 

28 

24 

25 

23 

32 

3  1 

i 

28 

27 

29 

7B 

28 

Z5 

28 

23 

71 

21 

Z6 

ii 

ZT 

in 
30 

ii 

3Z 

74 

25 

7fi 

Z6 

26.9 

EER  FLAT  DAM 

MAX 

60 

56 

62 

66 

61 

64 

54 

66 

61 

60 

64 

58 

65 

67 

63 

70 

47 

46 

46 

47 

46 

57 

49 

51 

52 

53 

63 

50 

53 

51 

66.2 

MIN 

40 

39 

36 

31 

35 

37 

32 

38 

33 

38 

43 

34 

36 

43 

35 

43 

35 

29 

20 

26 

29 

36 

40 

39 

35 

37 

43 

34 

32 

38 

35.5 

1XIE 

MAX 

56 

46 

53 

66 

50 

42 

45 

47 

46 

47 

56 

5  3 

47 

5  1 

\9 

57 

46 

36 

33 

29 

30 

34 

40 

42 

44 

42 

41 

45 

49 

45.3 

24 

25 

1 1 

1  5 

2 1 

2  7 

1 5 

15 

16 

1 9 

22 

26 

26 

24 

34 

36 

if 

? 

16 

20 

2ft 

|J 

3  \ 

*  * 

22 

20.2 

Kites 

MAX 

68 

65 

50 

59 

60 

57 

39 

47 

50 

53 

55 

60 

65 

60 

64 

58 

■j* 

z\ 

31 

28 

2t> 

36 

40 

j™ 

49 

50 

46 

49 

50.1 

MIN 

26 

26 

26 

26 

27 

27 

19 

18 

20 

25 

25 

29 

25 

35 

40 

25 

2  1 

20 

° 

19 

19 

25 

23 

io 

32 

1  A 

30 

32 

35 

24 

24.7 

JB01S  EXP  STA 

MAX 

55 

56 

59 

55 

50 

47 

43 

52 

52 

56 

56 

59 

57 

59 

54 

56 

51 

30 

26 

35 

34 

32 

41 

39 

36 

39 

45 

4  1 

46 

42 

46.8 

MIN 

36 

42 

31 

32 

36 

32 

21 

25 

28 

31 

34 

4  0 

37 

36 

31 

33 

3  u 

21 

4 

5 

13 

23 

29 

16 

22 

27 

36 

22 

28 

32 

27.8 

JB01S  CAA  AP 

MAX 

58 

66 

62 

57 

55 

49 

46 

55 

55 

57 

59 

62 

60 

60 

56 

58 

39 

33 

31 

39 

39 

37 

45 

42 

37 

42 

47 

42 

50 

44 

49.1 

MIN 

30 

32 

30 

29 

34 

23 

19 

23 

21 

26 

30 

36 

33 

30 

28 

27 

26 

18 

3 

6 

1 1 

26 

1  7 

17 

22 

27 

26 

24 

23 

26 

24.1 

-K  CITY 

MAX 

58 

52 

59 

60 

46 

55 

52 

50 

58 

64 

68 

49 

59 

52 

69 

55 

38 

30 

34 

37 

42 

43 

38 

50.0 

MIN 

25 

30 

18 

20 

23 

24 

23 

20 

20 

21 

29 

26 

26 

26 

24 

34 

26 

16 

2 

24 

32 

31 

32 

32 

24.4 

-K  RIVER    1  S 

MAX 

56 

68 

56 

57 

53 

47 

54 

54 

54 

55 

60 

54 

56 

53 

54 

44 

44 

42 

44 

39 

40 

42 

45 

44 

44 

46 

45 

43 

49 

47 

49.4 

MIN 

25 

23 

17 

23 

26 

36 

30 

31 

27 

26 

33 

27 

31 

30 

33 

33 

31 

30 

26 

29 

30 

32 

30 

30 

37 

31 

31 

26 

32 

32 

29.2 

*CTT  2  E 

MAX 

56 

55 

56 

61 

51 

51 

56 

60 

58 

68 

65 

67 

66 

70 

65 

69 

65 

45 

49 

47 

45 

52 

54 

51 

55 

50 

60 

62 

50 

50 

66.4 

MIN 

36 

38 

29 

31 

31 

39 

30 

32 

32 

31 

32 

37 

37 

42 

4  ^ 

45 

37 

18 

22 

27 

26 

38 

42 

40 

38 

** 

41 

35 

33 

36 

34.6 

!>IRFIELO 

MAX 

58 

65 

44 

50 

66 

57 

58 

59 

56 

60 

56 

56 

59 

50 

38 

35 

39 

39 

35 

39 

43 

51 

5  1 

52 

46 

49.5 

MIN 

29 

22 

32 

26 

13 

22 

21 

27 

21 

37 

30 

28 

22 

26 

*~ 

77 

l? 

]• 

29 

32 

23.3 

HH  RS 

MAX 

52 

54 

50 

48 

53 

50 

47 

54 

58 

55 

50 

52 

g 

53 

** 

43 

Z.7 

37 

4» 

j* 

*j* 

39 

43 

47.5 

MIN 

29 

28 

31 

38 

35 

30 

30 

29 

37 

35 

35 

36 

35 

38 

32 

26 

29 

" 

ifi 

36 

33 

1 

i 

3V 

38 

32 

i 

34 

33.5 

)RT  MALL   IND  AdENC* 

MAX 

65 

59 

62 

60 

47 

57 

58 

55 

61 

68 

64 

64 

56 

38 

32 

37 

37 

38 

46 

49 

54 

33 

51 

52 

52.6 

MIN 

47 

30 

34 

30 

35 

22 

20 

20 

26 

33 

34 

29 

30 

24 

10 

8 

25 

29 

32 

33 

34 

36 

32 

25 

28.3 

tROCN  VALLEY  RS 

MAX 

52 

56 

56 

58 

49 

46 

47 

47 

48 

61 

56 

57 

54 

5V 

55 

50 

51 

4  1 

45 

42 

4>1 

34 

45 

43 

46 

51 

46 

43 

42 

49.1 

30 

30 

30 

29 

29 

36 

37 

35 

37 

33 

26 

36 

34 

35 

31 

3* 

30 

34 

14 

311 

36 

30 

31 

31.0 

ENNS  FERRY 

MAX 

66 

59 

62 

68 

64 

57 

61 

65 

68 

67 

70 

66 

66 

66 

67 

70 

55 

45 

45 

4  7 

b  -j 

53 

53 

51 

62 

56 

64 

60.1 

MIN 

36 

45 

31 

29 

38 

37 

21 

41 

30 

43 

32 

43 

38 

55 

29 

30 

34 

26 

1  1 

25 

28 

33 

41 

33 

39 

42 

34.5 

>ODlNG  CAA  AP 

MAX 

63 

52 

58 

65 

61 

50 

55 

60 

60 

64 

68 

62 

63 

62 

61 

67 

42 

40 

40 

40 

42 

43 

45 

31 

55 

54 

57 

54 

55 

49 

54.6 

MIN 

43 

36 

34 

35 

41 

33 

27 

36 

36 

41 

37 

42 

42 

47 

35 

34 

6 

20 

1 0 

22 

1 « 

28 

35 

34 

34 

38 

40 

31 

31 

34 

33.3 

ACE 

MAX 

58 

54 

58 

58 

52 

43 

46 

53 

58 

59 

61 

61 

63 

64 

58 

57 

41 

30 

29 

32 

30 

32 

41 

45 

45 

43 

46 

49 

60 

50 

49.0 

MIN 

27 

41 

30 

30 

30 

32 

22 

20 

22 

28 

33 

35 

34 

35 

36 

30 

20 

19 

6 

3 

20 

20 

30 

28 

30 

38 

35 

36 

29 

26 

27.6 

*  NO  VIEW 

MAX 

66 

60 

60 

66 

61 

66 

62 

64 

67 

65 

70 

64 

67 

71 

65 

74 

62 

44 

45 

48 

45 

50 

60 

52 

60.3 

MIN 

34 

44 

31 

26 

29 

35 

20 

30 

30 

35 

30 

39 

34 

51 

31 

31 

31 

28 

12 

28 

26 

34 

42 

33 

31.8 

ANGEVILLE 

MAX 

64 

45 

52 

55 

48 

49 

50 

60 

54 

57 

61 

57 

59 

64 

56 

58 

36 

34 

34 

35 

40 

45 

46 

50 

54 

46 

50 

48 

49 

53 

50.0 

MIN 

42 

27 

22 

28 

35 

32 

31 

31 

32 

31 

35 

33 

34 

39 

45 

33 

27 

17 

17 

26 

23 

36 

32 

37 

36 

36 

J- 

29 

30 

35 

31.5 

AY 

MAX 

56 

54 

55 

57 

66 

55 

48 

49 

50 

51 

50 

48 

46 

47 

46 

47 

46 

45 

30 

30 

32 

28 

30 

32 

35 

36 

33 

36 

37 

38 

43.5 

MIN 

24 

25 

26 

27 

24 

20 

11 

14 

16 

20 

19 

15 

18 

19 

16 

17 

>5 

14 

-  3 

-  1 

0 

10 

15 

16 

18 

19 

lb 

20 

22 

23 

16.6 

OUSE 

MAX 

56 

52 

55 

60 

47 

47 

44 

51 

52 

55 

60 

55 

54 

51 

54 

54 

46 

31 

32 

40 

39 

41 

41 

49 

49 

48 

52 

48 

49 

42 

48.1 

MIN 

16 

31 

19 

16 

24 

24 

8 

9 

9 

19 

19 

22 

24 

16 

19 

22 

23 

16 

-  6 

-  3 

0 

20 

31 

9 

11 

20 

24 

12 

11 

13 

16.0 

i  notM  following  Station  lodaz 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


IDA 

NOVEMBER  19  • 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3  ■ 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HA  I  LEY  AP 

MAX 

63 

55 

57 

57 

53 

48 

50 

65 

50 

59 

60 

5  4 

58 

55 

52 

57 

46 

36 

33 

37 

38 

39 

41 

50 

45 

47 

49 

49 

52 

47 

50 

MIN 

36 

3 1 

26 

HAMER   4  NX 

MAX 

63 

59 

62 

59 

56 

52 

47 

53 

54 

55 

62 

64 

62 

64 

58 

63 

5  * 

36 

32 

37 

40 

38 

52 

42 

36 

41 

55 

43 

46 

44 

50 

MIN 

24 

28 

27 

21 

26 

28 

12 

15 

10 

23 

25 

34 

31 

23 

32 

24 

23 

15 

-  5 

-  1 

4 

23 

33 

9 

15 

20 

32 

17 

12 

20 

20 

HAZEL  TON 

MAX 

64 

61 

56 

58 

59 

49 

53 

54 

6  0 

66 

65 

66 

62 

60 

64 

67 

57 

35 

38 

34 

40 

45 

48 

46 

56 

58 

56 

53 

55 

49 

54 

MIN 

35 

40 

25 

27 

37 

35 

21 

32 

27 

36 

35 

43 

36 

38 

29 

27 

27 

20 

10 

15 

23 

29 

38 

40 

32 

38 

36 

30 

27 

30 

30 

HILL  CITY 

MAX 

50 

58 

60 

59 

57 

50 

50 

55 

56 

57 

58 

56 

58 

55 

57 

60 

52 

41 

34 

36 

37 

37 

40 

44 

42 

47 

50 

50 

49 

44 

MIN 

24 

39 

22 

20 

29 

29 

13 

20 

17 

27 

23 

34 

28 

31 

22 

20 

26 

13 

0 

12 

17 

17 

32 

29 

27 

33 

33 

31 

31 

31 

Z<* 

HOLL I STER 

MAX 

68 

57 

64 

61 

58 

56 

58 

65 

68 

65 

65 

41 

36 

42 

49 

48 

42 

62 

58 

01 

58 

57 

MIN 

41 

41 

28 

31 

28 

36 

25 

36 

35 

37 

47 

37 

22 

15 

14 

28 

29 

32 

34 

33 

35 

36 

29 

33 

33 

IDAHO  CITY 

MAX 

62 

61 

60 

65 

60 

45 

58 

60 

62 

60 

66 

61 

64 

60 

60 

63 

53 

45 

45 

40 

38 

41 

45 

52 

45 

50 

51 

51 

5  4 

M  I N 

33 

3  i 

13 

1 1 

24 

19 

30 

32 

31 

26 

33 

33 

25 

25 

?7 

IDAHO   FALLS   6  NE 

MAX 

60 

55 

57 

60 

57 

46 

48 

53 

54 

57 

63 

66 

64 

63 

57 

62 

54 

37 

34 

33 

35 

37 

41 

48 

46 

51 

48 

51 

5^ 

MIN 

29 

45 

27 

27 

35 

35 

23 

24 

20 

27 

38 

40 

39 

43 

38 

30 

31 

19 

9 

7 

21 

30 

35 

31 

33 

34 

34 

23 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

60 

52 

61 

61 

59 

46 

51 

53 

5 

62 

62 

63 

63 

65 

57 

61 

50 

36 

37 

37 

34 

43 

42 

49 

43 

46 

52 

49 

52 

MIN 

29 

33 

29 

28 

29 

32 

21 

23 

23 

28 

35 

37 

35 

32 

36 

31 

25 

17 

9 

8 

19 

31 

32 

32 

31 

31 

34 

34 

21 

IRWIN   2  S 

MAX 

60 

53 

5  3 

59 

53 

44 

48 

54 

55 

56 

65 

63 

62 

65 

59 

61 

55 

33 

36 

36 

30 

34 

43 

42 

40 

44 

53 

47 

53 

52 

MIN 

30 

42 

29 

33 

39 

36 

21 

26 

27 

31 

31 

35 

35 

40 

38 

30 

30 

24 

9 

6 

18 

24 

33 

28 

28 

36 

37 

32 

28 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

52 

49 

56 

53 

47 

45 

37 

49 

50 

54 

53 

55 

56 

56 

5  0 

53 

46 

26 

28 

26 

25 

29 

38 

3  5 

36 

37 

37 

37 

38 

MIN 

24 

34 

26 

24 

23 

26 

23 

16 

16 

23 

27 

26 

27 

24 

39 

24 

24 

14 

-  2 

-  3 

7 

20 

28 

15 

30 

32 

26 

27 

26 

18 

JEROME 

MAX 

65 

63 

59 

65 

61 

51 

58 

59 

62 

68 

70 

66 

63 

61 

62 

69 

63 

40 

43 

39 

42 

50 

44 

52 

56 

56 

58 

56 

54 

\fi 

M  1  N 

36 

)  i 

30 

29 

18 

9 

20 

25 

26 

34 

31 

30 

34 

37 

28 

27 

KELLOGG 

MAX 

57 

'  54 

51 

54 

56 

44 

43 

57 

49 

50 

60 

51 

48 

52 

54 

55 

50 

43 

41 

41 

37 

46 

48 

47 

49 

52 

41 

43 

40 

MIN 

43 

27 

22 

25 

29 

33 

35 

32 

32 

30 

31 

37 

35 

36 

38 

39 

33 

30 

30 

32 

32 

34 

34 

38 

37 

3b 

35 

30 

31 

KOOSKIA 

MAX 

65 

57 

55 

54 

52 

52 

55 

48 

47 

46 

61 

55 

55 

51 

49 

57 

44 

45 

42 

41 

43 

52 

57 

53 

50 

50 

55 

55 

48 

MIN 

35 

27 

20 

24 

27 

35 

33 

29 

27 

28 

31 

33 

30 

34 

30 

40 

34 

33 

21 

21 

34 

37 

36 

33 

37 

43 

43 

30 

35 

Oil 

3b 

KUNA   2  NNE 

MAX 

64 

55 

55 

65 

50 

52 

60 

61 

58 

64 

65 

63 

65 

67 

63 

68 

65 

42 

46 

45 

45 

52 

58 

50 

60 

52 

61 

52 

52 

5  1 

M  I N 

38 

38 

29 

29 

52 

36 

29 

29- 

32 

34 

30 

36 

36 

55 

32 

39 

30 

20 

14 

22 

23 

36 

40 

39 

36 

42 

41 

31 

32 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

61 

58 

S3 

53 

46 

56 

61 

53 

56 

57 

60 

52 

55 

54 

65 

60 

51 

43 

45 

45 

48 

53 

56 

57 

55 

58 

57 

54 

51 

0 

MIN 

42 

29 

24 

27 

32 

32 

36 

32 

34 

33 

37 

41 

35 

40 

39 

46 

33 

31 

30 

37 

33 

40 

38 

39 

44 

45 

40 

37 

35 

39 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

60 

55 

51 

55 

44 

54 

58 

55 

55 

57 

59 

52 

55 

55 

63 

52 

45 

41 

40 

39 

45 

54 

57 

55 

57 

50 

57 

44 

52 

to 

MIN 

4 1 

4  1 

43 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

57 

56 

57 

54 

49 

43 

44 

48 

53 

50 

61 

5  5 

59 

59 

57 

53 

50 

29 

32 

31 

30 

37 

41 

41 

47 

47 

48 

50 

50 

M  I  N 

25 

25 

33 

32 

29 

•  31 

21 

20 

21 

26 

35 

3  1 

30 

31 

34 

24 

25 

21 

11 

8 

16 

17 

24 

29 

23 

26 

28 

32 

25 

-MACKAY  RS 

MAX 

57 

55 

58 

49 

45 

45 

46 

53 

53 

56 

58 

53 

53 

53 

57 

55 

50 

2R 

33 

38 

39 

35 

40 

44 

48 

46 

50 

51 

48 

MIN 

25 

35 

25 

25 

28 

30 

20 

18 

20 

26 

25 

32 

30 

24 

23 

20 

27 

20 

4 

6 

21 

23 

29 

21 

20 

32 

27 

30 

21 

MALAD 

MAX 

60 

63 

62 

62 

56 

49 

51 

54 

58 

59 

67 

64 

65 

05 

60 

61 

40 

38 

38 

40 

39 

39 

47 

50 

49 

50 

54 

53 

54 

MIN 

30 

42 

35 

32 

34 

34 

24 

24 

24 

32 

35 

37 

37 

39 

38 

29 

2  5 

24 

15 

10 

22 

26 

36 

34 

33 

32 

35 

29 

28 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

63 

62 

63 

62 

56 

49 

53 

55 

57 

59 

67 

65 

65 

67 

62 

62 

44 

36 

38 

39 

39 

40 

50 

5  . 

49 

50 

5  5 

51 

54 

M  IN 

26" 

39 

32 

29 

29 

28 

21 

21 

20 

28 

33 

30 

33 

32 

30 

23 

26 

23 

14 

9 

20 

27 

33 

28 

28 

28 

24 

24 

22 

MAY  RS 

MAX 

65 

56 

54 

52 

54 

48 

51 

50 

48 

53 

62 

57 

49 

53 

64 

63 

46 

30 

30 

38 

35 

40 

33 

45 

46 

42 

52 

51 

50 

46 

48 

M 1  N 

£7 

28 

MC  CALL 

MAX 

52 

50 

54 

54 

44 

36 

46 

50 

48 

46 

54 

50 

46 

50 

48 

48 

42 

30 

32 

36 

30 

40 

40 

40 

40 

38 

42 

40 

44 

36 

-  3 

MIN 

30 

26 

18 

26 

30 

3  2 

26 

22 

24 

24 

30 

34 

30 

30 

36 

38 

26 

18 

10 

24 

22 

28 

32 

28 

34 

34 

34 

28 

30 

32 

MC  CAMMON 

MAX 

61 

62 

60 

58 

54 

60 

53 

54 

52 

65 

62 

60 

63 

65 

59 

50 

44 

40 

38 

37 

42 

41 

46 

50 

49 

48 

46 

53 

50 

MIN 

29 

33 

29 

26 

30 

26 

23 

22 

24 

23 

23 

39 

35 

32 

27 

29 

31 

26 

13 

8 

20 

20 

21 

36 

35 

39 

33 

32 

26 

30 

MERIDIAN    1  W 

MAX 

59 

55 

52 

65 

55 

50 

59 

62 

57 

56 

65 

59 

65 

67 

63 

67 

63 

41 

46 

45 

45 

45 

52 

49 

56 

52 

60 

51 

50 

52 

M I  N 

40 

39 

30 

30 

31 

36 

30 

31 

34 

32 

31 

49 

35 

49 

34 

42 

10 

20 

15 

21 

22 

36 

40 

38 

35 

41 

42 

32 

32 

MESA 

MAX 

49 

39 

39 

44 

39 

40 

45 

44 

47 

52 

48 

50 

46 

MIN 

30 

24 

21 

28 

28 

30 

33 

35 

35 

40 

34 

35 

32 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

64 

50 

59 

58 

60 

47 

51 

54 

5 

60 

62 

64 

62 

60 

61 

63 

59 

37 

36 

37 

40 

44 

47 

50 

59 

55 

55 

54 

51 

MIN 

36 

30 

21 

12 

20 

24 

30 

39 

32 

33 

33 

37 

3 1 

28 

■ 

MONTPELIER  RS 

utw 

61 

63 

58 

51 

56 

51 

41 

51 

52 

56 

57 

64 

59 

64 

64 

59 

59 

34 

28 

32 

32 

30 

39 

39 

49 

21 

31 

30 

30 

27 

31 

19 

18 

18 

25 

32 

32 

30 

34 

32 

21 

29 

20 

8 

2 

9 

8 

15 

25 

29 

MOSCOW   U   OF  I 

MAX 

58 

52 

54 

62 

54 

46 

55 

54 

53 

61 

59 

53 

58 

57 

56 

50 

40 

40 

38 

38 

38 

47 

46 

46 

50 

49 

47 

44 

49 

47 

MIN 

44 

20 

20 

35 

40 

36 

34 

39 

42 

44 

38 

42 

39 

46 

43 

40 

29 

20 

29 

32 

30 

35 

34 

34 

45 

35 

39 

36 

36 

35 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

65 

60 

62 

63 

64 

55 

60 

65 

66 

65 

71 

69 

63 

42 

51 

45 

48 

52 

52 

54 

61 

65 

62 

64 

66 

59 

MIN 

43 

40 

31 

33 

42 

35 

27 

36 

33 

34 

35 

46 

41 

38 

31 

35 

31 

22 

1  5 

22 

25 

3  3 

41 

33 

30 

36 

36 

30 

32 

?H 

3  3 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

44 

34 

40 

47 

42 

30 

36 

43 

45 

48 

45 

46 

40 

46 

39 

36 

25 

22 

25 

26 

27 

31 

26 

30 

36 

34 

34 

30 

37 

■  0 

MIN 

25 

19 

26 

29 

27 

28 

28 

30 

38 

35 

32 

32 

32 

33 

32 

23 

16 

15 

14 

21 

20 

25 

24 

25 

28 

25 

23 

20 

30 

22 

2fi 

NAMPA    2  NW 

MAX 

66 

58 

54 

56 

63 

50 

51 

59 

61 

59 

57 

62 

58 

67 

67 

64 

69 

45 

43 

47 

47 

45 

55 

46 

51 

56 

52 

61 

50 

jj* 

55 

M  I  N 

37 

37 

42 

4 1 

32 

32 

39 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

54 

58 

60 

62 

54 

48 

55 

54 

53 

58 

59 

57 

58 

57 

56 

54 

42 

35 

38 

38 

35 

43 

42 

40 

43 

50 

M  I  N 

24 

22 

IS 

18 

22 

34 

23 

17 

17 

15 

25 

28 

27 

26 

37 

34 

28 

15 

10 

16 

23 

32 

31 

24 

30 

23. 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

60 

48 

52 

55 

46 

45 

51 

51 

49 

54 

60 

55 

54 

60 

55 

55 

44 

42 

32 

34 

38 

46 

45 

50 

50 

48 

50 

39 

46 

43 

46 

M  I  N 

40 

25 

22 

28 

32 

32 

31 

33 

32 

33 

37 

39 

33 

40 

40 

26 

30 

16 

6 

18 

22 

20 

27 

20 

26 

22 

24 

25 

38 

30 

.'8. 

OAKLEY 

MAX 

72 

63 

54 

65 

63 

48 

56 

60 

61 

63 

69 

66 

65 

65 

62 

65 

52 

37 

41 

35 

42 

44 

49 

52 

58 

52 

59 

59 

60 

5  G 

MIN 

40 

42 

31 

33 

37 

36 

27 

32 

41 

42 

38 

42 

37 

40 

38 

38 

26 

25 

14 

12 

24 

29 

41 

33 

37 

36 

39 

31 

32 

)3i 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

54 

47 

44 

52 

46 

38 

41 

41 

42 

48 

49 

46 

48 

47 

48 

51 

46 

22 

33 

33 

31 

33 

3% 

44 

39 

40 

44 

44 

45 

4  2  • 

MIN 

22 

31 

20 

17 

28 

28 

8 

8 

10 

13 

26 

32 

26 

33 

28 

29 

17 

0 

-  5 

7 

20 

22 

23 

12 

24 

32 

30 

18 

19 

30 

2G« 

OLA  5  S 

MAX 

62 

60 

63 

63 

61 

58 

59 

58 

56 

56 

54 

58 

60 

57 

67 

58 

49 

42 

43 

43 

42 

46 

50 

49 

54 

52 

59 

52 

50 

4d 

54  ■ 

M  1 N 

35 

OROF I  NO 

MAX 

68 

58 

56 

45 

50 

58 

51 

47 

51 

62 

39 

55 

48 

48 

49 

49 

48 

41 

39 

42 

44 

54 

57 

49 

48 

52 

47 

49 

46 

■  0< 

MIN 

40 

33 

2  I 

30 

.,39 

35 

31 

32 

30 

35 

37 

35 

35 

35 

47 

36 

34 

26 

33 

37 

36 

39 

37 

41 

38 

43 

29 

32 

38 

)Si 

PALISADES  DAM 

MAX 

59 

46 

57 

57 

50 

48 

46 

52 

54 

58 

62 

60 

62 

6  1 

59 

59 

54 

33 

33 

33 

31 

32 

43 

42 

42 

49 

48 

48 

49 

49 

49 . 

MIN 

30 

39 

33 

31 

32 

34 

24 

25 

26 

29 

37 

35 

38 

36 

39 

29 

30 

24 

8 

6 

16 

23 

30 

26 

23 

30 

32 

33 

29 

30 

:8. 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

56 

58 

58 

60 

52 

53 

58 

58 

5b 

50 

58 

63 

67 

66 

67 

65 

58 

38 

49 

52 

45 

58 

56 

51 

51 

51 

6  0 

52 

49 

*t 

55. 

36 

39 

28 

27 

29 

37 

30 

38 

26 

28 

28 

36 

34 

42 

36 

41 

30 

24 

17 

26 

22 

38 

40 

38 

37 

40 

42 

37 

31 

3 

32. 

PAUL    1  E 

max 

66 

66 

51 

58 

62 

60 

50 

57 

59 

62 

66 

68 

67 

66 

60 

62 

66 

39 

38 

40 

39 

42 

50 

47 

51 

62 

55 

57 

57 

MIN 

34 

38 

28 

27 

29 

36 

24 

26 

28 

35 

35 

37 

37 

36 

27 

31 

23 

1  1 

13 

15 

29 

34 

32 

30 

34 

35 

32 

30 

29 

29a 

PAYETTE 

MAX 

52 

55 

54 

55 

49 

53 

54 

54 

5  4 

53 

58 

60 

61 

66 

61 

63 

53 

45 

48 

48 

42 

54 

53 

50 

55 

49 

53 

51 

48 

^ 

53i 

MIN 

35 

38 

27 

30 

30 

38 

32 

21 

19 

26 

35 

42 

37 

36 

42 

43 

33 

33 

■■  2  • 

P I ERC  E  R  S 

MAX 

47 

46 

41 

53 

42 

42 

46 

46 

54 

47 

50 

49 

49 

39 

41 

36 

44 

40 

37 

42 

46 

40 

44 

19 

MIN 

29 

26 

18 

22 

25  34 

30 

24 

23 

34 

30 

32 

32 

38 

29 

26 

18 

29 

30 

30 

32 

32 

26 

34 

!Bi 

POCATELLO   WB  AP 

65 

52 

54 

59 

59 

47 

51 

56 

S6 

62 

65 

r,4 

63 

63 

59 

61 

55 

35 

36 

36 

37 

44 

47 

49 

53 

50 

54 

52 

53 

53. 

MIN 

29 

40 

31 

27 

33 

35 

24 

22 

22 

28 

41 

4  2 

34 

42 

40 

36 

29 

17 

14 

12 

26 

33 

34 

34 

37 

42 

37 

36 

30 

- 

)  1  . 

PORTH 1 LL 

52 

57 

48 

42 

54 

50 

42 

47 

38 

37 

36 

42 

47 

52 

44 

40 

42 

42 

39 

48 

23 

3  7 

21 

24 

28 

32 

25 

2H 

26 

33 

31 

35 

36 

42 

.  33 

25 

20 

27 

26 

26 

30 

29 

32 

38 

24 

31 

32 

30 

29 1 

POTLATCH    1  SE 

MAX 

57 

51 

5  2 

52 

48 

49 

54 

56 

5  6 

65 

58 

53 

58 

58 

55 

50 

48 

38 

38 

36 

37 

45 

45 

45 

50 

52 

46 

42 

50 

43 

49i 

MIN 

40 

17 

19 

23 

33 

35 

31 

32 

It, 

35 

33 

41 

33 

43 

45 

38 

31 

28 

28 

31 

29 

34 

34 

35 

37 

31 

34 

28 

36 

35 

"'•3. 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

62 

60 

61 

61 

60 

51 

51 

55 

5  b 

57 

67 

65 

67 

65 

61 

61 

58 

36 

34 

35 

34 

36 

50 

48 

50 

52 

53 

55 

55 

?3 

5  3 . 

MIN 

29 

39 

29 

32 

36 

23 

26 

23 

21 

32 

29 

31 

34 

3 1 

27 

24 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

MAX 

54 

48 

50 

51 

46 

41 

48 

42 

44 

53 

52 

55 

51 

44 

51 

49 

35 

31 

35 

35 

35 

41 

41 

47 

44 

41 

38 

37 

37 

39 

43, 

MIN 

44 

16 

16 

22 

25 

30 

30 

29 

29 

30 

35 

32 

31 

31 

4  0 

32 

28 

2  4 

26 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

28 

3  0 

24 

32 

33 

29i 

REACTOR   TESTING  STA 

MAX 

61 

54 

57 

58 

51 

4B 

48 

51 

54 

57 

63 

0  2 

58 

58 

55 

60 

45 

16 

34 

38 

35 

40 

45 

5  1 

46 

44 

54 

49 

47 

41 

50. 

M  I  N 

19 

32 

2  4 

16 

25 

28 

12 

14 

9 

21 

26 

!U 

27 

25 

<0 

21 

25 

5 

-  5 

-  /, 

7 

27 

31 

2  3 

20 

23 

29 

24 

13 

15 

20i 

RICHFIELD 

MAX 

60 

55 

58 

59 

58 

49 

52 

56 

49 

59 

63 

62 

61 

58 

58 

63 

55 

18 

37 

38 

39 

36 

42 

48 

51 

49 

55 

50 

49 

47 

51  . 

MIN 

37 

36 

:"■ 

30 

36 

31 

20 

29 

26 

35 

27 

35 

32 

38 

26 

27 

27 

10 

6 

14 

7 

26 

35 

29 

27 

35 

37 

28 

25 

33 

27  • 

RIGGINS  RS 

MAX 

51 

61 

56 

60 

57 

6  2 

61 

69 

60 

62 

50 

53 

54 

56 

54 

54 

MIN 

35 

31 

38 

41 

40 

42 

39 

39 

45 

40 

28 

40 

42 

41 

34 

42 

RUPERT 

MAX 

64 

66 

54 

58 

61 

50 

55 

57 

62 

OB 

67 

65 

65 

65 

(7 

38 

40 

38 

50 

4  8 

52 

62 

55 

58 

57 

56 

55. 

MIN 

35 

45 

28 

28 

33 

37 

25 

28 

27 

27 

35 

38 

39 

30 

30 

2  4 

11 

13 

17 

29 

35 

35 

35 

37 

34 

35 

35 

10. 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

60 

58 

64 

61 

54 

4b 

47 

54 

57 

60 

62 

63 

64 

63 

6  2 

61 

46 

35 

34 

38 

34 

38 

46 

38 

40 

45 

5U 

44 

47 

45 

MIN 

28 

45 

26 

27 

30 

34 

20 

25 

24 

28 

30 

35 

34 

32 

41 

27 

30 

19 

3 

6 

14 

27 

31 

29 

26 

31 

33 

25 

25 

27 

.'7. 

SAINT  MARIES 

MAX 

59 

55 

5  2 

59 

54 

54 

57 

54 

51 

64 

62 

59 

61 

55 

57 

54 

49 

46 

42 

47 

45 

44 

48 

49 

49 

46 

44 

50 

49 

47 

52. 

MIN 

39 

21 

16 

23 

27 

33 

32 

30 

27 

2b 

35 

34 

34 

36 

35 

36 

31 

28 

28 

32 

30 

32 

34 

36 

35 

35 

33 

27 

32 

34 

ilt 

SALMON 

MAX 

65 

59 

56 

58 

58 

59 

50 

49 

64 

52 

52 

47 

67 

68 

40 

39 

34 

35 

42 

43 

51 

5  3 

43 

43 

49 

43 

51 

45 

MIN 

28 

26 

15 

16 

20 

18 

18 

17 

25 

i  1 

28 

25 

Vi 

30 

27 

14 

5 

8 

25 

32 

22 

15 

25 

30 

30 

25 

28 

28 

22* 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


able  5  ■  Continued 


Day  Ol  Month 

o 

1 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

i 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

INDPOINT  EXP  STA 

MAX 

It, 

50 

47 

46 

45 

<.  3 

52 

48 

4U 

52 

54 

11 

49 

45 

53 

50 

40 

36 

37 

35 

38 

44 

44 

60 

48 

47 

40 

<.  i 

41 

42 

46.8 

MIN 

43 

27 

22 

22 

26 

32 

38 

28 

29 

31 

40 

40 

34 

36 

42 

32 

31 

22 

27 

31 

33 

32 

37 

38 

34 

28 

27 

29 

34 

33 

31*9 

MJSMONt 

MAX 

63 

54 

61 

64 

62 

53 

55 

59 

60 

62 

67 

63 

64 

59 

60 

66 

55 

40 

40 

39 

41 

37 

43 

52 

54 

53 

37 

56 

53 

48 

54.7 

39 

4  1 

30 

33 

40 

3  5 

25 

33 

32 

38 

28 

36 

38 

42 

29 

32 

29 

16 

9 

20 

10 

29 

36 

31 

32 

35 

39 

29 

27 

38 

31.0 

■ENCER  PS 

MAX 

S3 

56 

58 

54 

50 

43 

42 

51 

52 

55 

56 

57 

56 

57 

52 

53 

45 

25 

28 

31 

33 

31 

41 

36 

40 

39 

39 

42 

45 

40 

45.4 

MIN 

24 

25 

26 

22 

31 

3 1 

13 

16 

16 

24 

26 

29 

28 

25 

30 

27 

24 

17 

-  5 

-  t 

14 

22 

22 

4 

12 

30 

28 

18 

18 

26 

20.6 

WINGFTELO  1  SE 

MAX 

65 

57 

62 

65 

62 

50 

54 

56 

58 

60 

70 

68 

64 

'61 

60 

63 

53 

43 

38 

40 

39 

37 

44 

51 

55 

47 

65 

55 

60 

48 

55.0 

MIN 

26 

42 

26 

2  3 

27 

32 

19 

21 

20 

28 

29 

33 

31 

30 

33 

24 

31 

19 

4 

7 

20 

28 

33 

31 

32 

34 

42 

30 

24 

26 

26.9 

riSNI TE 

MAX 

58 

5 1 

43 

51 

52 

50 

33 

45 

57 

55 

51 

54 

45 

47 

49 

51 

51 

29 

27 

33 

28 

33 

41 

33 

39 

40 

41 

39 

41 

44 

43.7 

MIN 

27 

28 

21 

2 1 

■  27 

26 

1 8 

2 1 

26 

28 

24 

26 

29 

30 

31 

33 

21 

6 

1 

2 

17 

19 

23 

14 

18 

25 

33 

19 

19 

27 

22.0 

REVELL 

MAX 

58 

57 

53 

58 

54 

47 

47 

50 

32 

54 

61 

59 

59 

55 

61 

39 

51 

30 

32 

31 

38 

33 

44 

48 

51 

46 

53 

49 

47 

45 

49.4 

MIN 

22 

39 

28 

26 

35 

34 

22 

35 

37 

39 

32 

40 

33 

47 

32 

33 

22 

18 

-  2 

10 

12 

22 

32 

28 

29 

31 

33 

28 

28 

33 

28.6 

GAR 

MAX 

59 

54 

63 

61 

68 

46 

49 

52 

53 

57 

63 

65 

60 

64 

57 

62 

50 

36 

33 

37 

35 

36 

41 

45 

46 

45 

52 

46 

50 

44 

50.6 

24 

44 

25 

2 1 

30 

35 

22 

21 

20 

27 

35 

35 

30 

30 

30 

28 

30 

18 

6 

5 

20 

27 

31 

30 

26 

30 

34 

29 

25 

25 

26.4 

IN  VALLEY 

MAX 

56 

56 

57 

55 

51 

47 

49 

57 

57 

57 

59 

56 

55 

51 

52 

55 

50 

48 

34 

33 

36 

34 

39 

44 

44 

45 

48 

47 

50 

45 

48.9 

MIN 

20 

32 

18 

1  7 

27 

2 1 

10 

12 

1 2 

17 

16 

28 

23 

22 

28 

19 

27 

8 

-  3 

0 

4 

18 

29 

10 

11 

22 

29 

18 

16 

20 

17.8 

AN  FALLS  PM 

MAX 

66 

62 

62 

68 

63 

53 

61 

61 

66 

62 

66 

67 

69 

67 

73 

65 

43 

50 

47 

50 

62 

60 

34 

57 

54 

64 

59 

52 

55 

60.0 

Ml  N 

44 

43 

36 

3  5 

40 

40 

30 

38 

38 

42 

38 

43 

41 

47 

46 

35 

31 

21 

31 

31 

40 

41 

39 

39 

44 

45 

37 

34 

44 

38.4 

TON  1  A  EXP  STA 

MAX 

59 

55 

56 

5 1 

48 

12 

45 

48 

51 

57 

49 

60 

56 

58 

54 

60 

47 

36 

30 

24 

21 

34 

38 

37 

40 

33 

36 

48 

37 

33 

45.1 

MIN 

26 

24 

26 

22 

19 

2  1 

16 

20 

22 

21 

19 

23 

20 

24 

21 

24 

26 

8 

4 

3 

3 

10 

14 

24 

23 

20 

22 

25 

21 

19 

19.0 

REE  CREEK 

MAX 

68 

65 

55 

60 

59 

52 

55 

63 

64 

59 

65 

62 

62 

58 

62 

65 

53 

54 

41 

33 

37 

46 

47 

47 

60 

54 

56 

55 

60 

52 

55.3 

MIN 

32 

37 

26 

24 

31 

28 

20 

28 

30 

43 

24 

43 

29 

41 

21 

20 

22 

24 

9 

20 

22 

23 

31 

30 

30 

29 

28 

20 

22 

31 

27.3 

IN  FALLS  2  NNE 

MAX 

64 

56 

57 

62 

62 

51 

59 

68 

63 

69 

66 

65 

62 

63 

62 

69 

62 

39 

43 

39 

46 

47 

52 

53 

60 

56 

59 

57 

57 

49 

56.9 

35 

4  3 

32 

29 

37 

35 

24 

27 

26 

36 

33 

43 

36 

40 

32 

27 

31 

22 

15 

17 

28 

29 

41 

31 

33 

36 

35 

31 

29 

31 

31.5 

IN  FALLS  3  SE 

MAX 

67 

67 

51 

57 

62 

62 

52 

60 

58 

64 

67 

68 

68 

62 

63 

62 

68 

39 

39 

43 

38 

46 

52 

51 

54 

61 

57 

60 

57 

57 

57.1 

MIN 

34 

34 

33 

32 

32 

37 

25 

25 

25 

30 

36 

38 

15 

40 

40 

30 

30 

23 

20 

17 

18 

31 

38 

35 

36 

38 

36 

37 

36 

32 

31.8 

LLACE 

MAX 

51 

44 

51 

52 

51 

42 

50 

52 

51 

58 

62 

48 

52 

53 

53 

47 

43 

35 

37 

35 

40 

45 

46 

46 

49 

44 

44 

40 

48 

43 

46.7 

MIN 

41 

25 

22 

29 

31 

34 

31 

31 

32 

34 

32 

36 

32 

36 

44 

37 

30 

26 

23 

31 

33 

35 

32 

33 

35 

32 

34 

27 

35 

33 

32.3 

LLACE   N OOO LA NO  PARK 

57 

50 

46 

53 

55 

52 

42 

53 

53 

57 

59 

55 

46 

55 

56 

51 

49 

36 

35 

35 

34 

40 

44 

44 

46 

48 

46 

43 

38 

48 

MIN 

41 

24 

21 

21 

30 

35 

34 

31 

31 

35 

34 

33 

33 

38 

40 

37 

32 

26 

24 

26 

31 

30 

32 

32 

33 

34 

32 

27 

26 

34 

31.2 

ISER 

MAX 

58 

58 

58 

60 

58 

58 

52 

56 

58 

58 

62 

68 

68 

64 

55 

52 

50 

52 

48 

50 

43 

49 

52 

32 

58 

SO 

54 

50 

49 

54 

55.1 

MIN 

38 

36 

23 

26 

28 

28 

28 

25 

25 

34 

28 

33 

40 

38 

43 

36 

10 

14 

18 

24 

30 

34 

32 

38 

35 

44 

40 

30 

38 

30 

30.9 

NCMESTER  1  SE 

MAX 

62 

51 

54 

58 

53 

42 

44 

45 

59 

65 

60 

55 

58 

59 

56 

50 

40 

40 

36 

35 

37 

36 

41 

47 

50 

48 

49 

52 

51 

48 

49.4 

MIN 

37 

20 

20 

26 

31 

31 

33 

33 

27 

38 

30 

35 

30 

33 

29 

36 

25 

18 

15 

26 

27 

26 

20 

29 

33 

34 

36 

36 

35 

27 

29.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


ration 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.06 

.07 

.05 

.08 

.03 

WIND 

35 

30 

24 

32 

59 

42 

33 

18 

35 

22 

25 

37 

18 

41 

46 

40 

83 

163 

85 

41 

70 

45 

201 

68 

43 

44 

33 

77 

35 

35 

1560 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.14 

.07 

.01 

.10 

.12 

.09 

.05 

.08 

.11 

.13 

.09 

.11 

.04 

.12 

.12 

.12 

.12 

WIND 

110 

80 

50 

90 

140 

170 

90 

135 

145 

150 

80 

80 

60 

120 

110 

100 

200 

190 

80 

170 

170 

190 

250 

140 

110 

60 

70 

90 

50 

140 

3620 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

\HDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.2 

T 

laco 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

iRROWROCE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

iSBTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 
2 

.TLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

1 

1.0 
1 

1 

8.8 
9 

4.6 

12 

IG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

4.0 
4 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

7.0 
10 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

T 

2 

LACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0I3E  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OWNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 
3 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

2.0 
T 

T 

1.0 
T 

US  LEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

ASCADE  1  HI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.5 
1 

1 

1 

1 

1 

7.5 
S 

I 

3 

2 

1 

EWTERVILLE  ARB A UGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

11.0 
-9 

7 

T 
7 

8 

4 

3 

3 

3 

3 

3BALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

0.1 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

2.1 
2 

T 

2 

2 

2 

1 

2.1 
4 

10.0 
15 

T 
14 

11 

T 

8 

7 

7 

a 

3EUR  D ' ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

7TTOWWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

l.S 
2 

1 

T 

1 

» 

lADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

T 

T 

T 

t 

1.3 
1 

T 

T 

T 

T 

8.0 
8 

8 

l.S 

a 

8 

8 

T 
6 

a 

6 

6 

JBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

1.0 
T 

0.2 
T 

T 

T 

1.0 

iRDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

Smm  f »Uf •no*  notM  tallowing  Station  Indu. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDA 

NOVEMBER  IS 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

2 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

4.0 
4 

3 

2 

1 

HAILEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

4.0 

BAUER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

9.0 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0. 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.0 

10.0 
12 

1.0 
10 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MACKAY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

0.3 
T 

UALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MAY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.5 

2 

1 

T 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

6.0 
6 

6 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

5.0 

2 

T 

6 

6 

6 

4 

3 

T 
T 

T 

T 

2.5 
T 

10.5 
3 

1.0 
7 

1.0 
7 

1.0 
7 

2.0 
8 

3.0 
8 

8.0 
12 

1.0 
14 

1.3 
18 

T 

18 

16 

2.5 
15 

0.6 
18 

T 

18 

3. 
1 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 
4 

3 

3 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

2.0 
8 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 

2 

1 

1 

0.5 

1 

1.0 
3 

2 

1 

1 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

0.1 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

0. 

PORTH ILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

POTLATCH  1  SB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

- 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 

1 

1 

T 

1 

0.7 

2 

0.1 
2 

T 

1 

1 

T 

0.3 
T 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

0.5 
3 

5.0 

0.5 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0.5 
1 

5.0 
5 

0.3 
2 

2 

2 

T 

2 

5.0 
6 

8.0 
13 

T 
12 

10 

8 

5 

4 

T 

4 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

6.0 
6 

3.0 
8 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

2.0 
2 

* 

2.0 

1. 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


tanmn  1953 


Stabo 


WUU>   EXP  STAT IOH 
ALBION 
ALPHA  1  U 
AJJRJUCAN  FALLS  1  m 
LNDLH  DAM 


■nut..    OAS  IN 


1  Kf 

KAM.J.tt  STATION 
[VILLI  ARDAUGH  RCH 
CMAJ-LIS 

CM ILLY  BARTON  FLAT 
CLAM  FORK  1  KNE 
CLARX1A  RANGKR  STATIO 
COBALT  ULACKB1RD  MINE 
CD1UII  D'ALENK  CAA  AP 

COKTX  D'ALENK  RS 


CROUCH  J  NSW 
OAK 

DKADWuoD  SI  MM  IT 
DK)  Ji  CREIK 
DUX  J  LAI  OAM 


FUN  RANGKR  STATION 

FOOT  HALL  INDIAN  AC  EM 
GARDEN  VALLEY  R3 
CILMCKX  SIMMIT  RANCH 
GLKNNS  FERRY 
GOODING  I  L 

OOOOIKC  CAA  AIRPORT 
GRACE 

I  QUAD  VIE* 

outtnui 

CRAY 


MOLL  IS  TIB 
MOVE 

UttO  CJTY 

idaho  cm  13  si 

IDAHO  FALLS       N L 


KAMI AH  1  M 

KELLOGG 

E0USI1A 


LKWlSTl »  VA1ER  PLANT 
LtMlMTOS  IB  AIRPORT 

LIFTOK  PUMPING  STATION 

;lolo  PASS 

IX*  MAN 

MACKAY  AANCER  STATION 
MALAX 

MALAD  CAA  AIRPORT 


County 

? 

1 

I 
J 

Longitude 

a 

o 
■a 
1 

I 
E3 

Oh 
vat 

tlL 

a 

S 
£ 
i— 

■er- 
ne 
a 

*0 
i 
£ 

Observer 

Refer 

to 
table* 

0O10 

MM. HAM 

1  2 

42 

56 

112 

50 

4400 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3 

8 

6  7 

12 

42 

25 

113 

35 

4730 

8P 

•  p 

DELL  ROWX 

2  3 

5 

a 

4780 

7P 

7P 

GLENN  STRAW N 

i  j 

42 

46 

112 

52 

4316 

SP 

SP 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3 

a 

2 

43 

21 

115 

26 

3882 

i.p 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

a 

7 

0375 

BUTTE 

43 

iH 

113 

19 

5325 

B  P 

SP 

HRS  HAZEL  CLSNOKN IN 

2  3 

s 

7 

3 

43 

36 

115 

55 

3239 

8A 

OA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

3 

6  7 

FREMONT 

25 

5100 

:.p 

5P 

GUST  STEIN MAN 

2  3 

a 

7 

04 03 

ELMORE 

2 

43 

115 

07 

6000 

SP 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3 

5 

7  C 

2 

45 

43 

115 

14 

7390 

VAX 

U  3  SOIL  CON  SIR 

8 

0329 

SIfO  SHONE 

10 

47 

15 

115 

48 

2492 

SP 

U  S  FOREST  SIRVICI 

2  3 

8 

7 

BANNOCK 

1  2 

42 

43 

111 

54 

3283 

N  1  D 

KENNETH  E  CRUMP 

C 

KOOTENAI 

a 

2070 

41- 

4P 

U  S  NAVY 

2  9 

8 

BONN  Kit 

a 

46 

2  1 

116 

50 

2640 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

43 

M 

115 

20 

5686 

6P 

OP 

NAPIKR  EDWARDS 

2  3 

8 

7  C 

OUfl 

BINGHAM 

12 

43 

112 

21 

4303 

6P 

6P 

KARL  RODGER S 

2  3 

8 

7 

1  2 

43 

00 

111 

1  i 

6200 

•jf 

:.  p 

FORT  HALL  1R  PROJ 

2  3 

8 

C 

GOODING 

42 

5b 

NORTH  SIDK  CANAL  CO 

2  3 

8 

43 

46 

Lift 

01) 

F  H  KUHN 

C 

1018 

ADA 

43 

32 

116 

04 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

8 

c 

1022 

ADA 

43 

34 

116 

13 

2842 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

T  C 

1079 

BOUNDARY 

46 

41 

116 

19 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3 

a 

7  C 

1136 

CASSIA 

4700 

MAHLIN  H  BOOTH 

1  LOSEI)  lL*#/52 

1217 

TM IN  FALLS 

i 

43 

25 

114 

ii 

3300 

9P 

9P 

WILLIAM  A  LOW 

2  3 

a 

1244 

CLEARWATER 

3 

46 

38 

115 

30 

2230 

3P 

3P 

V  S  FOREST  SERVICE 

2  9 

a 

1272 

SHOSHONE 

S 

47 

32 

113 

48 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  9 

a 

1208 

CASSIA 

12 

42 

32 

113 

47 

4180 

OA 

FRANK  0  REDF1EL0 

2  9 

a 

1298 

CASSIA 

12 

4140 

OA 

OA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3 

a 

C 

130-1  CASSIA 

12 

32 

113 

46 

4137 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AIRO  ADM 

2  3 

s 

7 

1380 

CANYON 

2 

43 

30 

116 

41 

2372 

oa 

OS 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3 

8 

7 

1408 

WASHINGTON 

12 

44 

34 

2630 

2  3 

a 

1314 

VALLEY 

• 

I  1 

31 

116 

03 

4B60 

5p 

SP 

V  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

a 

7  C 

VALLEY 

8 

4740 

HMt 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  0715/53 

ioso 

BOISE 

2 

43 

38 

113 

51 

4780 

4P 

MABEL  M  ARBAUGH 

1663 

CUSTBR 

11 

44 

30 

114 

9171 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

8 

1671 

CUSTER 

li 

44 

113 

GEORGE  A  MILLER 

1610 

BONNER 

ft 

48 

09 

116 

10 

2125 

6P 

i>i> 

MRS  MARY  L  RALPH 

1831 

SHOSHONE 

10 

2800 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

1938 

LEMHI 

1 1 

43 

07 

114 

21 

6810 

OA 

OA 

CALKRA  MINING  CO 

1951 

KOOTENAI 

5 

47 

46 

116 

49 

2273 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  9 

8 

7 

KOOTENAI 

5 

47 

41 

116 

45 

2160 

SP 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5"? 

CARIBOU 

43 

11  1 

33 

6200 

OA 

ANACONDA  COPPER  CO 

2134 

IDAHO 

j 

03 

116 

3411 

6P 

6P 

LOUIS  K  LAP  PR  1CII 

2139 

IDAHO 

116 

23 

SAB1  FREI 

'.■107 

ADAMS 

14 

44 

116 

2G 

LYMAN  MATKISON 

2  9 

S 

C 

2279 

BO  I  SI 

8 

44 

06 

115 

36 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

VALLEY 

44 

19 

115 

36 

5375 

6P 

V  S  OUR  RECLAMATION 

2J90 

VALLEY 

52 

115 

U  3  SOIL  CON  SIR 

2122 

KOOTENAI 

47 

UC 

29 

U  S  FOREST  SERVICE 

J  44  4 

CANYON 

43 

33 

116 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  9 

S 

2373  IDAHO 

11 

45 

33 

113 

28 

5610 

SP 

SP 

MRS  MARGARET E  STOUT 

2  9 

a 

260-4  CAMAS 

2 

43 

36 

114 

41 

B630 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

2676 

TETON 

12 

43 

111 

6097 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3 

8 

2707 

CLARK 

6 

44 

112 

14 

3462 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

s 

2717 

CLARK 

6 

44 

10 

112 

13 

5122 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

8 

7  C 

2873 

IDAHO 

3 

43 

49 

113 

26 

3975 

4P 

4P 

MRS  LOR A  D  VILAS 

2  9 

5 

2892 

CLEARWATER 

9 

46 

47 

116 

10 

2910 

SP 

SP 

GLENN  WALKER 

2  3 

a 

-5*42 

CU 

2 

SO 

1  16 

2300 

6P 

BP 

WAYNE  F  HARPER 

2  3 

a 

7 

.110K 

CAMAS 

12 

43 

21 

1 1  1 

48 

506S 

6P 

6P 

MRS  MARIAN  WRIGHT 

2  3 

5 

3143 

IDAHO 

46 

06  US 

33 

1600 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  9 

8 

7  C 

3297 

BINGHAM 

12 

43 

112 

26 

4300 

5P 

5P 

FORT  HALL  1R  PROJ 

2  3 

5 

>  1 11 

BOISK 

6 

14 

04 

115 

55 

3147 

SP 

U  S  FOREST  SKRV1CE 

2  3 

5 

7 

3110 

CUSTER 

11 

19 

113 

6600 

VAR 

U  S  WSATHKR  BUREAU 

S 

3631 

ELMORE 

12 

4  2 

57 

113 

19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

8 

7 

3677 

GOODING 

12 

42 

96 

114 

42 

3243 

MID 

DALE  W  KNIGHT 

C 

3682 

GOODING 

.2 

42 

35 

114 

3696 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  9 

8 

7 

3732 .CARIBOU 

12 

4  2 

35 

111 

44 

5400 

II 

08 

II  A  WESTENFELDER 

2  3 

a 

C 

..;.,( 

OWYHKE 

12 

42 

5S 

in. 

06 

2600 

4P 

4P 

W  BILADIAU 

2  9 

a 

3771 

IDAHO 

3 

■10 

36 

116 

08 

3409 

w :  D 

MID 

MRS  ALVKRA  FOSTER 

2  3 

5 

7 

3823 

BONNEVILLE 

12 

i  j 

03 

1 1 1 

22 

6430 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIDDETT 

2  3 

a 

7 

CUSTER 

6 

43 

42 

113 

37 

6100 

3P 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3 

s 

BLAINE 

13 

31 

114 

18 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3 

5 

7 

3964 

JKTFKRSON 

99 

IS 

U  S  F  It  W  SERVICE 

2  3 

ft 

7 

1 1  1 0 

JEROME 

11: 

36 

,'!•; 

09 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

1  3 

ft 

4266 

CAMAS 

43 

16 

ii  a 

03 

CARROLL  DAMME N 

2  9 

5 

7 

129j 

TWIN  FALLS 

12 

42 

21 

114 

58 

4330 

9P 

jP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  9 

ft 

43B4 

BUTTE 

43 

47 

113 

00 

CHARLES  D  COVGILL 

3 

14  4^ 

BOISE 

43 

SO 

113 

SO 

R  JOHN  MELLOR 

2  3 

7 

4450 

BOISE 

43 

lit, 

C  M  GARDNER 

3 

7 

4455  BONNEVILLE 

43 

34 

11 1 

55 

SP 

CARROLL  SECR1ST 

2  3 

S 

C 

4457 

BONNEVILLE 

12 

13 

31 

112 

4730 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  9 

ft 

7 

4473 

OMYHIE 

2 

42 

01 

113 

19 

6000 

CHRIS  t ALLEN 

S 

1    H»    H'.SSf.  IMA 

I  2 

24 

111 

5200 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  9 

a 

7 

1 59*1 

FREMONT 

25 

111 

24 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

7 

4613 

BOISK 

| 

03 

119 

27 

7030 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

4070 

JEROME 

12 

42 

44 

114 

31 

3765 

SP 

5P 

0  OLIVER 

2  3 

ft 

I79J 

LEWIS 

a 

14 

116 

01 

1 1  '."'it 

7A 

MRS  MARY  K  LUNDIRS 

3 

1831 

SHOSHONE 

17 

32 

1  16 

08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LAS KEY 

2  3 

5011 

IDAHO 

a 

46 

115 

1261 

E  T  GILROY 

2  3 

5 

1031 

a 

4  3 

31 

116 

24 

2685 

SP 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

8 

5110 

VALLEY 

1 1 

44 

40 

nr. 

32 

6630 

VAR 

U  S  FORKST  SKRVICE 

S 

^16' 

LEMHI 

1 1 

11 

u 

113 

22 

6100 

y  n< 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

6336 

NEZ  PIRCE 

a 

25 

117 

743 

5P 

SP 

LEWISTON  WATER  DIPT 

2  3 

a 

7 

3241 

NKZ  PIRCE 

3 

4„ 

23 

1117 

1413 

MID 

4P 

D  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

8 

7 

5275 

BKAR  LAKE 

1 

42 

07 

i  l  1 

5926 

6P 

6P 

UTAH  P  L  I  COMPANY 

2  9 

s 

6 

5356 

IDAHO 

3 

38 

ill 

33 

3700 

\  Ai: 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

.4  11 

BOISE 

8 

14 

03 

113 

36 

3870 

SP 

SP 

ORVILLE  L  JOINER 

2  9 

5 

7  S 

CUSTER 

r. 

13 

35 

113 

36 

3897 

SP 

SP 

V  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5 

7  C 

3344  ONEIDA 

11 

112 

16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  9 

5 

C 

5559  ONEIDA 

l 

42 

10 

112 

4480 

■  ID 

■  >i> 

U  0  CIVIL  AERO  ADM 

2  9 

8 

7 

Stabon 


MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  I 


MINIDOKA  DAM 
MONTPIL1KR  RANGKR  ST  A 
MOORE  CRKIK  SUMMIT 
MOOSE  CRKIK  RANGKR  ST A 
MOSCOW  U  OF  I 

i MOUNTAIN  HOME 

Mi. 1  l  an  PASS  CAA 
;  KAMPA  2  HI 

I  NEW  MEADOWS  RANGER  ST  A 
I NIZPIRCI  2  I 

! NIZ  PERCE  PASS 
! OAKLEY 
OBSIDIAN  4  NNE 

I  OLA  5  8 
1 OROFINO 

1  PALISADES  OAM 
PARMA  KXPKRIMKNT  YTA 
PAUL  1  I 
PAYETTE 

P1KRCE  RANGKR  STATION 

PINK  2  S 

PLUMHER  3  W3W 

POCATILLO  WD  AIRPORT 

PORTHILL 

POT LATCH   1  SE 


SI 


PRAIRIE 

PRESTON  3UG  FACT 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNGO  CREEK 
PUTS  AH  MOl  MAIN 


REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  KXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
'  SPENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
3TI0NITE 

ST REV ELL 
SUGAR 

SUN  VALUE Y 

SWAN  FALLS  POWER  BOUSE 
TETON 1A  KXP  STATION 

THREE  CREEK 

TRINITY  LAKK  GUARD  STA 

T 110  IT  DALE  GUARD  STATION 

WIN  FALLS  2  NNE 

rwiN  FALLS  3  SE  SUG  FACT 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
■EI SER 

1 1 NCKESTER   1  SE 


YELliOW  PINE 


NEW  STATIONS 


County 


VALLKY 
BANNOCK 
ADA 


MINIDOKA 
BKAR  LAKE 
BOISK 

LATAH 

KLMORK 

SKOSHONK 
CANYON 
ADAMS 
LEWIS 

LEMHI 
CASSIA 
CUSTER 
GKM 

CLEARWATER 

BONNEVILLE 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 


I  [.Hi  M 


BONNER 
VALLKY 
BINGHAM 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 

FREMONT 

BENEWAH 

LEMHI 

BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARE 

BINGHAM 

VALLEY 

CASSIA 

MADISON 

BLAINE 

ADA 

TETON 

OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

SBOSBONE 

WASHINGTON 

LXW1S 

VALLEY 


i  I 


pbOMJT- 

vabon 
tune 


11  44  36  113  35 
8  44  54  116  07 

121 42  39  112  12 
2  43  97  116  23 

12  44  37' 110  20 

12  42  40  113  39 

1  42  19  111  16 

2  43  36  115  40 
3 I 46  06  114  50 
7  46  44  117  00 


43  00  115  42 
47  27l 113  41 

43  37  116  35 

44  50  116  17 
46  15  116  12 

43  43 

42  13 

44  03 
44  07 
46  291116  15 

43  22  111  14 

43  47  116  57 

42  37  113  43 

44  04  116  36 

46  30  113  40 

43  28  113  19 

47  19  116  37 
42  33  112  36 
49  00  116  30 

7)46  34  116  32 


43  30 

42  05 
48  21 

44  43 

43  02 

43  33 
43  04 

45  35 
47  21 
42  37 


43  49  114  31 


47  28 
47  30 
44  15 
46  14 


115  33 

111  32 

116  50 

113  04 

112  03 

112  37 

114  09 
116  19 

113  40 
113  41 


43  SO  111  40 

47  19  116  34 

45  11  113  53 

46  17  116  34 
43  37 


42  36 

43  30 

44  21 

43  04 

44  34 

42  01 

43  32 
43  41 
43  13 
43  31 

42  03 

43  38 
43  43 
42  35 
42  32 


114  21 
116  23 
111  16 

113  10 

115  26 
115  38 


113  36 
113  53 
116  38 
116  30 


Refer 

to 
tables 


2  3  3 


OP  U  3  FOREST  SERVICE 
4P  U  3  FOREST  5KR\  [<  I 
3P  R  FRID  LIN DKN6CHM I TT  233 

3PI JAMES  W  DOSS  2  3  3 

BP  MESA  CO  2  3  8 


4260  3P    3P  U  8  BUR  RECLAMATION  2  3  3  6 

3943  8A    HA  U  8  FORJUT  HSRV1CK    2  3  5 
5990  VAR  U  8  SOIL  CON  SKR  C  • 

2400  MID  U  8  FOREST  SIRVICI  C 

2628  SP    SP  UNIVERSITY  OF  IDAHO  2  3  5  6 


31 04 
0023 
2470 
3000 
3060 

6373 
4600  6P 
6900 
2962 
10271  SP 


2  BOISK,     3       )  i  *  1  '  1  ,  ,     4  COKL'R  D '  ALINX ,     3  XOUTXNA1 ,     6  LOST,     7  PALOUSK,     B  PAYITTI,     9  PKND  OREILLE.     10  ST.  JOE.     U  SALMON,     12  SNAKE . 


OP  KENNETH  J  NKWMAN  [2  3  3 

I1D  U  3  CIVIL  AIRO  ADM  2  3  5 

HA  AM ABG  AHA  TKD  SUGAR  2  3  8 

3P{U  S  FOREST  URVICI  2  3  5 

6P  JOHN  KOKPL  2  3  S 


AH  U  S  FOREST  SERVICE 
bp  HERBERT  J  HARDY 
3P  MARJOH1K  L  SHAW 
3P  VINCENT  A  RALLY 
3P  U  S  FORIST  SKRVICX 


2  3  3 

2  3  3 

2  3  3 

2  3  3 


4P  U  8  BUR  RECLAMATION  2  3  3  6 

3 P  STATE  KXP  STATION  2  3  3 

HA  |  AHALGAMATED  SUGAR  118 

6P  MICHAIL  HARRIS  2  3  5 

4P|U  S  FORKST  SIRVICI  2  3  3 

3P  GINKVA  B  SCHRAFT  3 
MID  U  S   INDIAN  SIRVICI 

MID  U  0  HEATHER  BUREAU  2  3  5 

3plR  8  DIN UAH  2  3  3 

8P  j HENRY  J  FITCH  2  3  3 

HID  I  VICTOR  J  ACARRECUI 

4P  C  M  CRABTREK 

5P|U  S  FORIST  SIRVICI  {2  3  3 
VAR  M  EDWARD  BUDILL 
VAR  .FORT  HALL  IR  PROJ 


2  3  3 


A  I  C  WEATHER  STA 
3P  LISLII  F  BUSBY 
SP  U  S  FORIST  SKRVICE 
SP  MRS  HOMER  WALTON 
8A  MINIDOKA  IK  PROJ 

7P  I  M  JKRGKHSON 
5P'U  S  FOREST  SKRVICX 
ID  |U  S  WB  OBSERVER 
SP  STATE  KXP  STATION 
AR  |U  S  FORIST  SSRVICK 


7P     7P  LEONARD  V  BOND 

VAR  U  0  FOREST  SKRVICE 
SP    SP  U  8  FORIST  SIRVICI 
SP     SP  MRS  RAYMOND  RUFF 
8A  BRADLEY  MINING  Co 


hi;. 


2  3  3 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  3 
|2  3  6 
2  3  3 


SP 


3P  IDAHO  STATE  POLICE  2  3  3 

BP  KAY  JOHNSON  2  9  8 

9P  EDWARD  P  SIAGLI  2  9  9 

5P  IDAHO  POWER  COMPANY  2  3  5 

SP  EXPERIMENT  STATION  ,2  3  9 

L  I  TANNER  2  3  5 
I  U  S  SOIL  CON  SIR 
I  U  8  SOIL  COK  SIR 

I  BUR  ENTOMOLOGY  2  3  3 

.  AMALGAMATED  SUGAR  |2  3  9 

:  U  S  SOIL  CON  SIR 

FEATHERSTONK  JR  12  3  3 

i  ROBERT  J  SKANTIL  (2  3  5 

'  ROLAND  HE MS KW AY  B  9  9 
'  HA LLACX- HOWARD  LBR  C02  3  3 

L  J  MILLER 
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REFERENCE  NOTES 


]  DJ 
li 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  wj 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bi 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  j 
eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,     dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperatures  in  °F,     precipitation    and  evaporation 
inches,  and  wind  movement  in  miles.       Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.       Evaporation  is  measured  in  the  stands 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  St 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  grot 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.  It 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  cons 
quently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recc 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,   time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  proces: 
ed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  r 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  hs 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  i^  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summarj  I 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sua 
scriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Covernment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


-  138  - 


W.R.P.C.   Chattanooga — 1-6-54 — 85 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


DECEMBER  1953 
Volume  LVI    No.  12 


CHATTANOOGA:  1954 


IDAHO  -  DECEMBER  1953 


Archer  B.  Carpenter, 


WEATHER 


The  average  temperature  for  the  State  as 
a  whole  was  very  nearly  the  same  as  in  De- 
cember 1952,  but  by  divisions  the  Northern 
showed  a  rise  of  two  degrees  from  last  year 
while  the  Southwestern  and  Southeastern  were 
one  degree  colder.  Precipitation  was  some- 
what lighter  than  last  year  for  the  entire 
State,  yet  in  the  Northern  Division  there 
was  a  substantial  increase  to  120%  of  normal 
for  the  month.  The  Southwestern  and  South- 
eastern Divisions  were  considerably  drier 
than  a  year  ago,  however,  averaging  72%  and 
68%  of  normal,  respectively.  The  average 
snowfall  was  lighter  than  in  December  1952, 
but  just  about  equal  to  the  56-year  mean  for 
the  month.  Based  on  the  average  of  all  sta- 
tions, the  number  of  days  with  measurable 
precipitation  was  above  the  long-period  mean 
and  sunshine,  based  on  records  from  Boise, 
Pocatello  and  Spokane,  Washington,  fell 
short  of  the  December  normal. 

The  greatest  precipitation  deficiencies 
during  the  month  were  generally  in  the  drain- 
age basins  of  the  Boise,  Payette,  Weiser  and 
Wood  Rivers.  These  deficiencies,  following 
the  general  lack  of  moisture  during  the  au- 
tumn months,  resulted  in  sub-normal  snow 
cover  over  the  southern  and  central  portions 
of  Idaho.  Precipitation  for  the  period  from 
October  1st  through  December  has  been  partic- 
ularly light  in  the  upper  portions  of  the 
Snake  River  drainage  and  in  the  Bear  River 
drainage  lying  within  our  State. 

The  early  part  of  the  month  brought  much 
cloudy  weather  and  frequent  precipitation  to 
the  State.     During  the  first  ten  days  of  the 


ection  Director,  Boise 


SUMMARY 


month  precipitation  occurred  daily  in  al 
sections.  During  the  remainder  of  the  mont;: 
precipitation  was  neither  so  widespread  nc» 
so  frequent ,  but  there  were  two  shorter  peri ■ 
ods  (18th  to  20th  and  25th  to  28th)  when  raid 
or  snow  occurred  at  numerous  stations  in  all 
divisions . 

Agriculturally  the  relatively  mild  Decern 
ber  weather  was  favorable  for  such  work  aa 
can  be  accomplished  at  this  season.  Tbij 
abundant  December  precipitation  in  the  Norths 
ern  Division  resulted  in  considerable  in* 
provement  in  winter  ranges,  but  elsewher^ 
there  was  little  change.  For  the  State  a 
a  whole  the  average  range  condition  was  be* 
low  normal,  but  still  above  the  very  loc 
condition  of  a  year  ago.  The  open  weathe: 
that  permitted  grazing  on  winter  ranges,  pluii 
the  supplemental  feeding,  resulted  in  general 
improvement  during  the  month  in  the  condition 
of  cattle  and  sheep.  More  cattle  were  beinr 
fed  for  market  than  a  year  ago,  but  thti 
number  of  sheep  and  lambs  being  fattened  was 
considerably  smaller.  Fall  seeded  wheat 
generally  was  in  better  condition  than 
year  ago,  although  still  below  average.  Th  ij 
poorest  condition  was  reported  in  the  east- 
ern part  of  the  State. 

No  damaging  storms  were  reported  in  De- 
cember and  delays  in  movement  of  highway  an  I 
rail  traffic  due  to  snow  and  ice  were  less 
than  usual.  Heavy  fog  occurred  on  more  thai 
the  usual  number  of  days,  but  no  serious 
accidents  were  reported  as  a  result  of  th>! 
fog. 

DJS 
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BOISE  WB  AIRPORT 
LEWISTON  WB  AIRPORT 
POCATELLO  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


OH? 

S  S  I 


Wind  speed 

m.  p.  h 


la 


*  s 


IDAHO 
DECEMBER  1953 


Relative   humidity  averages 
percent 


79 
71 
79 


Number  ol  day«  with  precipitation 


Hi 

E  >>  a 


7.4 
8.1 
7.6 


li 

Is 


to  m 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

c 

B 

-3  a 

S 

1 

1 

f 

J> 

1 

• 

I 

o  s 

• 

< 

§ 

3 

E 
< 

3 

0 

a 
1 

d  ~ 
2  q 

1893 

30 

2 

60 

-13 

I 

.61 

6 

1894 

24 

7 

64 

-22 

1 

.90 

8 

1895 

23 

7 

60 

-23 

1 

.79 

10 

1896 

31 

1 

60 

-10 

2 

.04 

8 

1897 

26 

0 

57 

-27 

2 

.74 

9 

1898 

20 

2 

54 

-29 

1 

.03 

8.0 

7 

1899 

26 

1 

61 

-32 

1 

.79 

12 

1 

8 

1900 

31 

0 

58 

-34 

1 

.40 

4 

0 

7 

1901 

29 

0 

64 

-20 

1 

.88 

6 

7 

8 

1902 

27 

2 

65 

-25 

2 

.29 

15 

7 

10 

1903 

27 

0 

64 

-16 

1 

.08 

7 

4 

7 

1904 

28 

1 

60 

-35 

1 

.91 

13 

6 

9 

1905 

23 

4 

60 

-22 

1 

65 

13 

2 

8 

1906 

32 

2 

61 

-11 

2 

80 

13 

3 

13 

1907 

28 

7 

59 

-33 

2 

.55 

12 

6 

11 

1908 

25 

8 

56 

-31 

1 

.18 

9 

2 

7 

1909 

20 

1 

55 

-28 

1 

.91 

15 

0 

8 

,  1910 

29 

8 

63 

-12 

1 

.49 

5 

2 

8 

1911 

24 

6 

59 

-26 

1 

.33 

17 

0 

8 

|  1912 

26 

0 

61 

-22 

1 

.61 

13 

5 

9 

1913 

24 

1 

56 

-21 

1 

51 

15 

7 

6 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

e  z2 

sl 

i  * 
i  s 

No.  or  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

li 

No.  of  days 
.01  or  more 

1914 
1915 
1916 
1917 

19.4 
26.3 
21.1 
36.5 

63 
65 
58 
82 

-33 
-44 
-42 

-  6 

.67 
2.  40 
2.35 
4.06 

7.1 
17.2 
24.0 

7.6 

5 
12 
13 
13 

1935 
1936 
1937 
1938 

24 

28 
30 
28 

5 
1 
3 
6 

55 
65 
64 
64 

-24 
-24 

-16 
-30 

1.25 
1.61 
3.12 
1.30 

8.0 
11.5 
14.2 

9.1 

7 
9 
10 
8 

1918 

25.7 

65 

-32 

.94 

5.5 

5 

1939 

34 

1 

74 

-22 

2.10 

4.8 

11 

1919 

18.9 

66 

-50 

1.52 

14.4 

7 

1940 

30 

1 

64 

-26 

1.64 

6.9 

10 

1920 
1921 
1922 
1923 

27.6 
27.6 
24.0 
25.0 

62 
69 
60 
60 

-34 
-20 
-28 
-31 

2.67 
1.92 
2.73 
1.63 

16.6 
5.3 
22.9 
12.0 

13 
9 

12 
8 

1941 
1942 
1943 
1944 

29 
28 
28 
25 

1 
2 
0 
0 

67 
65 
65 
58 

-27 
-28 
-35 
-25 

3.27 
3.37 
.98 
1.33 

15.5 
21.3 
4.7 
9.6 

14 
14 

6 
8 

1924 

18.6 

62 

-50 

2.18 

18.9 

10 

1945 

25 

3 

66 

-36 

2.75 

13.3 

13 

1925 
1926 
1927 
1928 

31.0 
25.5 
20.2 
21.8 

64 
64 
61 
67 

-18 
-37 
-38 
-28 

1.71 
1.78 
1.74 
1.51 

5.8 
14.6 
19.6 
13.1 

8 
12 
9 
8 

1946 
1947 
1948 
1949 

31 
28 
19 
26 

3 
1 
7 
3 

63 
61 
56 
60 

-25 
-22 
-36 
-27 

2.04 
1.28 
2.86 
1.72 

7.2 
8.6 
29.3 
20.5 

10 
10 
14 
10 

1929 
1930 

32.4 
18.5 

75 
51 

-12 
-29 

2.79 
.66 

7.6 
6.8 

9 

5 

1950 
1951 

32 
22 

4 

6 

61 
57 

-18 
-40 

2.11 
3.28 

10.5 
36. V 

11 
14 

1931 
1932 
1933 

1934 

22.1 
18.9 
34.0 

27.4 

58 
65 
75 

62 

-30 
-34 
-16 

-17 

2.61 
1.96 
4.03 

1.89 

21.0 
19.2 
13.3 

15.6 

12 
9 
13 

11 

1952 
1953 

ALL 
YEARS 

27 
27 

25 

9 
6 

9 

61 
62 

-30 
-19 

2.08 
1.75 

1.99 

17.4 
12.8 

12 
11 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  referenoe  notes  following  Station  Index. 

-  141  - 


CLJMATOLOGICAL  DATA 

IDAHC  II 

TABLE  2  DECEMBER   1953  J  J 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

13 

Q 

Lowest 

& 
«j 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|  .01  or  Morej 

a 

0 
0 

o 

LO 

1  1.00 

1  ox  More  1 

3  S 

*°< 
a 

«  i 

o  I 
nn 

o  S 

• 

0(0 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

3  7  •  1 

31  .2 

34.2 

5.3 

12  + 

22 

1  3 

_ 

2 

71 

_ 

3.63 

•  49 

•  64 

19 

0 

BAYvlEw  MODEL  BASIN 

40*1 

29.7 

34  .  9 

a 

20 

25 

22  + 

9  25 

29 

3  .  79 

•  94 

9 

1*0 

0 

14 

0 

B I  G  CREEK   1  S 

34  •  2 

10.0 

22*1 

A3 

42 

14 

-14 

23 

1 322 

o 

7 

3 1 

8 

2.50 

•  24 

"5i 

6 

32  •  5 

1 7 

1 0 

13 

0 

BONNERS   FtRKY   1  SW 

39*9 

29.2 

34.6 

6.9 

48 

28 

20 

16+ 

937 

^  l 

3  .  89 

.  89 

.  97 

9 

11.1 

5 

3 

13 

BURKE  2  NNE 

32  •  3 

23.3 

27.8 

4.8 

38 

20 

1 4 

1 3+ 

1 146 

Q 

5 

7.  84 

2*14 

1.45 

20 

67.3 

37 

11  + 

il  j 

i 

CLARK  FORK   1  ENE 

4-2  •  OM 

28.  8M 

35  •  4M 

6  •  1 

48 

1 2 

2 1 

13  + 

910 

- 

?Q 
^1 

COBALT  BLACKBIRD 

28  •  3M 

9  .0M 

1 8  »  7  M 

4 1 

—  1 

8  + 

24 

31 

1  •  56 

.24 

2  0 

23.5 

19 

31 

i  a 

0 

COcUR  D  ALENL  RS 

40.  5 

30.5 

35.5 

4.7 

50 

24 

1 3+ 

905 

■■-I 

0 

23 

0 

3.13 

•  52 

.  62 

3 

3.4 

2 

3+ 

14 

3 

0 

COTTONWOOD 

37.9 

24,7 

31.3 

2*7 

44 

17+ 

10 

8 

1039 

\ 

1.47 

-  .31 

.23 

& 

7.7 

8 

16 

0 

- 

DlXIt 

32  *  2 

7.6 

19.9 

4  3 

-16 

1 391 

1  r 

3 1 

4.53 

.  54 

o<*  •  0 

33 

10 

.22 

1 

J 

Fi  k   o  i  up  a   l  ^ 

37.  0 

27  .2 

32.1 

43 

13 

1014 

U 

2 

28 

8.35 

1.28 

9 

32.7 

22 

9 

20 

i 

CEMM  nc 

38-7 

31.3 

35.0 

3.4 

47 

1 7 

26 

923 

0 

0 

24 

5.36 

1.40 

.71 

4 

3 

9+ 

1  8 

2 

Q 

URMNotvl LLC 

40.7 

26  .6 

33.7 

2.8 

50 

19+ 

17 

2  3 

962 

0 

0 

28 

0 

•  91 

.77 

•  29 

20 

T 

4  + 

13 

0 

0 

KE  LL06G 

39.7 

29.9 

34  .8 

5.6 

48 

20 

23 

23  + 

,  0 

0 

21 

0 

4.18 

•  54 

.  78 

20 

9.5 

3 

4+ 

20 

2 

Q 

KOOSK  I  A 

42  .9 

31.0 

37.0 

5.2 

56 

20 

23 

3  + 

862 

0 

0 

1  i 

1.63 

-  .36 

.47 

9 

5.0 

2 

9 

16 

0 

u 

LEWI  STUN   WATER  PLANT 

46  .8 

33.4 

40.1 

4.8 

55 

20 

23 

30 

762 

0 

0 

15 

0 

1  .22 

-  .25 

•  32 

19 

T 

0 

12 

C 

Q 

LC"  1  o  1  \JW     1%o  Mr 

p 

45  .6 

31.9 

38.8 

4.8 

53 

20 

22 

30 

805 

0 

0 

1  6 

0 

•  99 

-  .31 

.20 

14+ 

.  1 

T 

8 

10 

c 

'J 

MOSCOW  U   OF  I 

41.0 

30.4 

35.7 

4.9 

48 

f  7 

22 

903 

24 

3.73 

.99 

•  66 

9 

5.7 

4 

6+ 

18 

? 

0 

Mill   1   AM    O  A  C  C     t~  A  A 

26.7 

19.7 

23.2 

1.3 

38 

14 

1290 

0 

29 

3  1 

0 

6.38 

1.09 

.75 

9 

77.9 

71 

21+ 

25 

5 

0 

MF  7  OF  OfF    3  F 

37.6 

28.1 

32.9 

43 

13 

19 

969 

0 

1 

27 

0 

1.18 

•  19 

19 

T 

T 

4+ 

17 

C 

0 

URUF I  NO 

44 . 0 

31.7 

37.9 

5.8 

55 

13 

23 

_ 

0 

0 

16 

0 

1  '^A 

•  ^9 

1 7 

1 

0 

P I F  or F  o  ^ 
"it KL  C    K  o 

35  .4M 

27.  3M 

3 1  •  4M 

4.  1 

1 3 

10  35 

0 

2 

27 

0 

E 

ft  '  A7 

3   £  n 

Q 

16 

20 

5 

0 

Dnu Tw t 1 1 
rUK 1 n 1 LL 

40.5 

26  .  7 

33.6 

6.0 

1  + 

1  A 

at* 

0 

0 

26 

0 

.20 

"  on 

ID 

7  n 

3 

1 1 

1 

0 

P(  ITl  A  T(~H    1  ^F 

39  .8 

29  .  3 

4.  0 

Aft 

17 

19 

^8+ 

0 

1 

25 

0 

1*05 

Q 

5  0 

15 

2 

I 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

35.4 

25*8 

30.6 

4.0 

43 

9 

1 5 

13  + 

1061 

0 

3  0 

0 

a  r» 
4.40 

no 
.09 

1.05 

12.0 

3  + 

18 

4 

1 

RIGGINS  RS 

M 

M 

SAINT  MAR  1 ES 

, 

34  6M 

j: 

20 

30 

23 

0 

3  0 

^ 

I 

SALMON 

3  5.6 

16.2 

25.9 

AO 

12 

24 

3ni 

.21 

—  .43 

A7 

30 

7 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

4  9 

47 

20 

13 

967 

2 

25 

131 

9 

11  1 

id 

2 

WALLACE 

37.5 

28.5 

3  3-0 

3.8 

45 

20 

21 

8+ 

987 

o 

1 

28 

o 

7  •  94 

2*20 

1  •  96 

g 

14.0 

i  7 

WnLLHLL     rl\J\J \J  \~  H  n  U  f 

32  .  4M 

3  •  3 

45 

20 

1 8 

g 

Q 

1 

28 

o 

6.16 

1*17 

1*61 

30 

13*5 

8 

- 

17 

jllhfHF^TFD    1  ^F 

40  •  2 

25.1 

32.7 

2*6 

53 

17 

1 3 

8 

996 

0 

2 

28 

Q 

1  .44 

-  ,55 

•  50 

19 

nn/tc  t riM 

,  «  1  j  1  UIM 

3  fll 

* 

19.2 

SOUTHWESTERN  DIVIS ION 

ANDERSON  DAM 

23  1 

25 

0 

87 

7 

ARROWROCK  DAM 

35.2 

22  .  8 

29  0 

1.4 

49 

1 

if 

25  + 

. 

2,13 

_ 

*  ft! 

10.1 

it 

ATLANTA    1  E 

An"  ^ 

33  "t 

tz  *  7 

8 

3.  00 

A3 
"  !o 

1  Q 

l  5 

BL  I  SS 

40.4 

22.5 

31.5 

1  #4 

17 

3 

1032 

^o 

.0  5 

•  39 

1  Q 

19 

3.0 

i 

* 

4  + 

7 

7 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//r 

M 

M 

M 

Aft 

32 

8 

1.34 

0 

12 

0 

BOISE  WB  AP 

38  .  4 

24.1 

31.3 

0.3 

49 

1  Q+ 

71 

1 3 

?6+ 

1039 

a 

zi 
zi 

1*15 

~  .14 

.26 

5 

10.7 

5 

7 

12 

0 

BUHL 

42  *  2M 

24. 4M 

33  .  3M 

3*7 

5  0 

ll 

14 

3^ 

975 

29 

E 

•  73 

-  .08 

a  25 

19 

4.9 

5 

0 

CALDWELL 

39  .4 

2b  .6 

32.5 

2*1 

53 

12 

1002 

u 

^« 

J: 

1*43 

•  2  9 

•  35 

1 9 

3*3 

T 

6  + 

10 

0 

CAMBR I DGE 

37.3 

21.4 

29  ■  4 

3*4 

48 

30 

9 

■*o 

zz 

1097 

3 

30 

2.15 

.63 

•  62 

19 

4.0 

10 

0 

CASCAOE   1  NW 

30.5 

14.  1 

22.3 

42 

-  3 

1314 

0 

19 

3 1 

1 

1.70 

•  36 

19 

22.0 

12 

6+ 

13 

J 

0 

CHALL I S 

34  .  9 

16  •  0 

25.5 

4*9 

47 

12 

3 

ft 

1219 

0 

11 

31 

0 

•  3 1 

•  3  1 

.11 

20 

1 

4  + 

7 

0 

COUNC I L 

36  .8 

19.5 

28  •  2 

0*6 

43 

1 

1137 

0 

4 

29 

0 

2.56 

-  1.33 

1*12 

19 

8*5 

5 

26  + 

13 

1 

1 

DEADWOOD  DAM 

31  •  5M 

9  *4M 

20.  5M 

1*0 

40 

1  * 

-14 

1371 

0 

18 

3  i 

8 

2.93 

-  3.29 

.63 

20 

36.5 

25 

6 

1  b 

0 

DEER  FLAT  DAM 

4  0.7 

26  .4 

3  3.6 

2*9 

57 

30 

1 8 

971 

2  7 

1.24 

.24 

•  30 

19 

9 

EMMETT  2  E 

41  .4M 

28.  1M 

34  •  8M 

3*2 

54 

70 

930 

0 

z, 

2 

28 

1.18 

•  2  1 

.45 

4 

5 

C 

0 

FAIRFIELD  RS 

33.4 

9.9 

21*7 

42 

1  ft 
!  f 

—  7 

1338 

1 1 

3 1 

1*^6 

a  32 

6 

14*2 

6 

GARDEN  VALLEY  RS 

32*5 

19.2 

25.9 

0*2 

47 

15 

0 

30 

12  03 

14 

3 1 

2.60 

-  .71 

19 

17*0 

r, 

14 

GLENNS  FERRY 

41.  7M 

33  .  1M 

2*3 

5i 

1 2 

8 

982 

27 

•  97 

~  .02 

•  45 

\*  ? 

37.4 

21.6 

29  .  5 

2*6 

48 

17 

13 

8+ 

1093 

0 

6 

3  0 

0 

.  82 

-  .20 

•  33 

7, 
1 9 

3.4 

2 

10 

GRAND  VIEW 

42  •  1M 

1*9 

30 

* 

29 

1 .  00 

.27 

•  38 

7 

3A 

Q 

GRASMERE 

40  ■  5M 

2  3  •  2M 

3  1  •  9M 

53 

1  A 

8 

8 

1021 

0 

4 

HAlLEY  AP 

*Q 

??  "ft 

1  \ 

17 

^o+ 

*  i  X 

7 

7  *  ^ 

n 

HAZELTON 

30*4 

3  \ 

A7 

Zztz. 

ft 

lo 

*  A7 

*  L 

*  zZ 

*Zz. 

1  Q 

* 

?7 

7 

Q 

g 

HILL  CITY 

3  3.1 

22.8 

^  jr 

20 

1 299 

si 

1 .  U5 

-  1.21 

*zz 

7 

Q 

y 

HOLL I STER 

24*  1 

32  .  9 

3.9 

1 5 

O 

-  ^ 

8 

29 

-  .13 

•  26 

3.0 

r 

IDAHO  CITY 

37*3 
* 

11.1 

24  .  2 

17 

30 

3SA 

o 

5 

3 1 

8 

* 

*  tc 

*st 

25.0 

17 

1 

o 

JEROME 

V?*  7M 

n*  a 
* 

<^ 

1 7 

Q3^ 

^? 

* 

. 

o 

o 

KUNA   2  NNE 

zzz*  qm 

3a"  AM 

20 

1 4 

g 

z.* 

J: 

2  0 

*  ftft 

*  33 

Q 

LOW MAN 

34  0 

15  0 

24  5 

0  1 

45 

2 

3  0 

1250 

|J 

2  *89 

-  48 

"  84 

26  0 

12 

28 

2 

MC  CALL 

30.8 

15.3 

23.1 

1.2 

36 

15  + 

-  1 

2  3 

1299 

20 

31 

2.65 

-  .95 

•  80 

19 

31.0 

13 

27+ 

0 

MERIDIAN    1  W 

38.9 

24.3 

31.6 

1.0 

51 

11 

1027 

3 

3  0 

1.08 

-  .26 

.23 

7 

0 

9 

0 

MOUNTAIN  HOME 

42.2 

23.0 

32.6 

3.0 

62 

19 

12 

25  + 

998 

^« 

•  82 

-  .29 

•  27 

4 

4.  1 

T 

27+ 

6 

o 

0 

MAMPA   2  NW 

40.5 

25.0 

32.8 

54 

2  1 

15 

0 

2 

i'  a 

1.10 

.24 

7 

4.0 

2 

7 

10 

0 

NEW   MEADOWS  RS 

31 .  3M 

11.  3M 

21. 3M 

-  O.o 

43 

^A 

-  6 

W* 

1347 

0 

18 

31 

9 

2.  66 

-  .48 

.  77 

19 

12 

28+ 

18 

0 

UBS  ID  I  AN   4  NNE 

29.8 

2.3 

16.1 

0.  1 

41 

-15 

z. 

1509 

0 

22 

31 

12 

.97 

-  .95 

•  25 

20 

12.0 

15 

26  + 

10 

0 

OLA  5  S 

37  .7 

20  .4  * 

29  .  1 

49 

50 
20 

0 

37 

1 106 

0 

2 

30 

1 

2*11 

.57 

19 

1  2 

1 

0 

PARMA   EXP  STA 

^9  • 7 

24  ,4 

32  .6 

2.0 

52 

1 5 

999 

0 

1 

28 

0 

1  •  3  7 

•  37 

.47 

0 

g 

PAYETTE 

38  .8 

l  A  "? 

31.7 

20 

37 

1025 

0 

4 

27 

0 

1  .  4  6 

l^O 

i  ft 
t*  n 

*" 

0 

o 

R  ICHF 1  ELD 

n  o 

A3 

1 

1 1 

1235 

0 

10 

31 

0 

*  ii 

A 

; 

0 

y 

SHOSHONE 

36*  1 

20*5 

28*6 

2.1 

17 

1  0 

25 

1121 

0 

7 

3  0 

0 

*  84 

3 

•  29 

*  ^ 

19 

4*  0 

4  + 

0 

o 

STIBN  ITE 

31.6 

8*7 

20.2 

45 

17+ 

-  2 

8+ 

I  3 

Xa 

^ 

3  .  44 

•  65 

20 

44.  5 

22 

21  + 

20 

1 

0 

SUN  VALLEY 

35.1 

5.5 

20.3 

-  0.7 

46 

17 

-16 

8 

1380 

•  68 

-  1.52 

.36 

20 

16.0 

9 

27 

8 

Q 

SWAN  FALLS  PH 

41  .6 

27.4 

34.5 

-  1.1 

52 

2  + 

19 

27 

940 

2 

\l. 

0 

•  52 

-  .16 

.21 

5 

4 

o 

\J 

THREE  CREEK 

42.  3M 

14. 3M 

28.  3M 

56 

17 

-  1 

30 

1130 

lj 

Q 

31 

2 

1.34 

.43 

•  40 

7 

24*0 

8 

10+ 

7 

o 

0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

41.2 

23.5 

32.4 

3.3 

49 

10 

25 

1005 

o 

3 

29 

o 

•  49 

-  .41 

•  13 

7 

2*7 

1 

7  + 

7 

Q 

0 

TWIN   FALLS   3  SE 

40*9 

23.5 

32.2 

1.9 

51 

20 

12 

2  5 

0 

3 

31 

0 

•  61 

-  .14 

•  18 

20 

3*5 

2 

7  + 

8 

o 

0 

WEI SER 

40.8 

23.1 

32.0 

2.4 

52 

1  + 

10 

27 

1019 

0 

2 

30 

0 

1.47 

-  .13 

•  63 

19 

4.0 

3 

9 

7 

1 

0 

D I V I  5 1  ON 

28.4 

1.43 

-  .55 

12. 1 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

35.7 

18.4 

27.1 

2*8 

43 

12 

4 

27 

1170 

0 

5 

30 

.  0 

.10 

-  .56 

•  04 

1 

0 

0 

AMERICAN   FALLS   1  NW 

35.9 

20.3 

26.1 

1.5 

49 

20 

5 

27 

1137 

0 

7 

30 

0 

.14 

-  .96 

•  05 

4 

5.6 

3 

4  + 

6 

0 

0 

ARGO 

33.9 

9.0 

21.5 

1.5 

44 

17  + 

-  3 

26 

1343 

0 

12 

31 

6 

•  03 

-  .91 

•  03 

7 

3.0 

0 

0 

0 

ASHTON   1  S 

28.2 

9.9 

19.1 

-  1.5 

39 

19 

-  9 

11 

1417 

0 

22 

31 

6 

1.96 

•  32 

.56 

4 

20.5 

12 

9  + 

7 

1 

0 

BLACKFOOT 

34.6 

17.5 

26.1 

2*3 

45 

20 

3 

27 

1199 

0 

11 

31 

0 

.53 

-  .39 

.23 

4 

6*0 

4 

4 

5 

0 

0 

BURLEY 

40.5 

22.5 

31.5 

2.2 

50 

16 

10 

24 

0 

2 

30 

0 

•  64 

-  .28 

•  18 

4 

5.6 

8 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ABLE  2  •  CONTINUED 


IDAHO 
DECEMBER  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

5 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

1- 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

* 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 
« 

Q 

|  .01  or  More 

s 

o 

0 

ij 

1.00 
or  More 

B ; 

-  8 

'  1 

M  f 

6  i 
'ni 

i  i 

i  1 

liiui    L.y     C  AfTllSV 

16 

8  + 

0 

s 

31 

0 

.26 

.66 

.07 

S 

0 

11  ItVl    f  V     1"  AA  AO 

"u 

71  7 

%  a  3 

0  ft 

4ft 

15  + 

n 

j? 

■* 

J  1 

.51 

.33 

.13 

7n 

4.  3 

1  \ 

J? 

•j 

"M I  LL ^  BARTON  FLAT 

19*7 

•  6 

15+ 

o 

j: 

1 397 

i  B 

31 

8 

.65 

.04 

.20 

l 

4,5 

b 

0 

34  *0 

9*1 

716 

1 

* " 

)  1 

1.65 

'  ^ 

26.6 

}K  1  bub 

30*  5 

9*3 

19*9 

0 

1 

74 

31 

5 

.67 

* 

.20 

20+ 

tilQll  1  ^.     k  ID     \I  A 

juou  i  j   n  *  "   »>  i  #* 

27.5 

12.2 

19.9 

7*  1 

40 

1  + 

139 

Q 

24 

.  73 

n 

\i  ia,^  1  c    r  A4  AP 
JUOU  1  3    V.  «  **  Mr 

-  5*3 

17 

3 1 

8 

.55 

no 

*7n 
•  ^ 

0  + 

j? 

rORT   MALL    I NU  AGENCY 

35  •  3M 

1  7  •  1  M 

26  •  2M 

1.0 

45 

20 

l  l  ftft 
i  i-iA 

_ 

30 

.67 

12.7 

5*^ 

18 

21 

3 1 

.67 

.40 

it 
•  15 

8+ 

BAY 

29*2 

16*8M 

* 

38 

18+ 

1440 

^  1 

in 

3R0USE 

33  .y 

4.  1M 

1 9.  OM 

44 

17 

*  9 

11+ 

1367 

12 

31 

1  $ 

•  09 

84 

.05 

20 

1.1 

7 

Q 

iAMtK  <»  N* 

29.2 

7.4 

18.3 

-  1,2 

44 

20 

-14 

27 

1438 

19 

.42 

m 

•  20 

•  17 

4 

8.3 

5 

g 

o 

lOAHu   FALLS   6  NE 

31  •  5 

15.2 

23.4 

4  1 

1 

—  3 

2  7 

2  i 

30 

2 

.85 

7.  3 

Q 

7+ 

o 

u 

o 

1 OAHO  falls  CAA  AP 

30.9 

12.0 

21.8 

i  • 

20 

—  3 

1333 

17 

31 

2 

•  50 

•  56 

"  « 

•  28 

6 

7.1 

7 

0 

i  *  "  I 2  S 

28  •  7 

12  .6 

20.7 

"0,1 

44 

1 

1 1 

1366 

2  0 

?i 

1.42 

•  1  7 

•  25 

27 

1 1 

0 

ISLAND  pakk.  L)AM 

27.2 

5.7 

16.5 

-  3,0 

40 

16 

- 19 

27 

1498 

3.04 

•  1  2 

.47 

6+ 

45.0 

27 

30 

14 

'J 

I F T ON  PUMPING  STA 

32  •  5 

12  .2 

22.4 

-  0.4 

43 

20 

-  1 

11 

1314 

17 

3 1 

1 

.17 

.  48 

.09 

7 

2.2 

2 

3 

0 

4ACK.AY  RS 

33  ■  2 

10.4 

21.8 

1.4 

48 

18 

-  2 

25+ 

1333 

0 

31 

5 

.20 

,51 

.08 

4 

3.  1 

1 

4+ 

7 

o 

0 

MALAD 

35.3 

17.2 

26.3 

0.9 

44 

17+ 

4 

30 

1 193 

30 

0 

.69 

_ 

.70 

.24 

27 

6.5 

3 

29+ 

8 

0 

MALAD  CAA  AP 

34.8 

13.2 

24.0 

43 

17  + 

-  5 

30 

1263 

1 

31 

4 

.42 

.10 

26 

5.4 

2 

' + 

10 

0 

0 

MAY  RS 

34.8 

11.0 

22.9 

1.1 

44 

12  + 

0 

24  + 

1297 

1  'J 

31 

3 

.30 

.11 

.10 

26 

1.5 

1 

4  + 

u 

Q 

0 

MC  CAMMON 

34.3 

13.5 

23.9 

43 

17 

-  2 

30 

1263 

1  j 

12 

3  1 

2 

1 .  00 

,21 

4  + 

9.  5 

3 

* 

u 

0 

0 

MINIDOKA  OAM 

21.3 

4  7 

3 

6 

31 

0 

4  + 

C 

MONT PEL  I  EH  RS 

32. 4M 

9.  1M 

20.  8M 

-  1.3 

42 

1 

-  7 

25 

1  b 

31 

6 

,73 

.35 

.20 

7 

13.7 

8 

9+ 

LO 

0 

OAKLEY 

41  .6 

20.9 

31.3 

1.4 

55 

1 7 

9 

24  + 

1036 

0 

3 

31 

0 

.26 

.14 

7 

3.5 

2 

7 

5 

0 

0 

PAL  I SADtS  OAM 

29.4 

13.9 

21.7 

4b 

-  6 

25 

1337 

0 

l'i 

31 

5 

2*24 

.45 

5 

27.  1 

10 

29+ 

lo 

0 

0 

PAUL      1  E 

//R 

38.8 

21.3 

30.1 

-  2.2 

50 

1 

10 

24+ 

0 

5 

) 1 

,33 

.74 

.11 

4 

2.9 

2 

4 

S 

0 

Q 

POCATELLO  Hr8  AP 

35.3 

19.9 

27.6 

0.8 

48 

20 

3 

27 

1152 

0 

9 

31 

0 

.38 

.76 

.11 

4 

5.  3 

4 

8+ 

7 

a 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

34.9 

17.3 

26.  1 

0.2 

48 

1 

-  1 

31 

1199 

12 

3 

1 

.84 

.77 

.27 

27 

12.2 

3 

7  + 

B 

0 

kEACTOR  TESTING  STA 

30.4 

4.9 

17.7 

41 

1  + 

-15 

8 

1461 

0 

17 

)  1 

11 

.25 

.08 

4+ 

2.4 

2 

6  + 

5 

D 

0 

RUPERT 

39.5 

22.4 

31.0 

3.3 

51 

1 

11 

30  + 

0 

.' 

31 

u 

.29 

.68 

.08 

4 

2.0 

1 

4  + 

0 

j 

0 

SAINT  ANTHONY 

29.8 

9.8 

19.8 

42 

20 

-12 

11 

1395 

0 

ie 

) : 

7 

1  .85 

.40 

•  49 

4 

9 

9 

0 

0 

SPENCER  RS 

27.6 

7.0 

17.3 

-  0.7 

41 

17 

-  9 

8 

1472 

0 

24 

3  1 

g 

1.15 

.53 

.40 

4 

21.0 

1  3 

0 

0 

SPRINGFIELD  X  SE 

36.0 

16.7 

26.4 

2.4 

44 

12 

2 

27 

1  189 

' 

(0 

1.09 

•  23 

1.01 

3 

4.0 

3 

3 

3 

1 

1 

STREVELL 

32.  7M 

17. 2M 

25.  0M 

42 

17  + 

2 

8 

1235 

0 

1  } 

1  ; 

0 

.34 

.14 

27 

1 

7  + 

' 

0 

0 

SUGAR 

30.7 

10.7 

20.7 

0.5 

42 

20 

-  9 

27 

1364 

0 

lb 

31 

4 

.91 

.19 

.25 

7 

9  + 

I 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

30.7 

4.8 

17.8 

40 

17+ 

-12 

24 

1458 

0 

24 

31 

n 

.95 

.19 

4 

U 

0 

0 

DIVISION 

23.3 

0.4 

.  74 

.  35 

9.2 

STATE 

27.  6 

1.3 

1.  75 

.21 

12.8 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Total 

Day  of  month 

'  1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

■>\ 

"1 

9 

>o| 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22  |  23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.10 

.0* 

.02 

T 

T 

.02 

.02 

T 

1.1* 

I 

•  01 

.03 

T 

.03 

T 

.01 

.02 

.02 

T 

1.87 

.02 

.07 

.0* 

.96 

.0* 

.12 

.20 

•  06 

.05 

.01 

T 

.57 

.11 

.01 

.01 

7 

.03 

T 

T 

.03 

2.1} 

.02 

T 

.08 

.81 

.22 

.21 

.20 

.  16 

.12 

T 

.02 

.1* 

.09 

.0* 

.06 

1.46 

.19 

T 

.99 

T 

T 

.19 

T 

.*0 

T 

T 

7 

•  48 

.12 

T 

.  06 

7 

3.00 

.09 

.13 

T 

.26 

.39 

.31 

.14 

T 

.07 

.22 

T 

T 

.24 

.82 

.23 

.14 

•  19 

.02 

.01 

3.63 

.30 

.30 

.15 

.13 

.11 

.10 

.6* 

.26 

.05 

.22 

.39 

. 

.»5 

.06 

.49 

3.74 

.23 

.31 

•  09 

.17 

.** 

.02 

.0*. 

.11 

.0* 

.  16 

.99 

.28 

.32 

•  19 

2.50 

.10 

T 

T 

.10 

•  0* 

.51 

.10 

.05 

.32 

T 

T 

.10  .02 

.19 

.46 

.17 

7 

.16 

T 

7 

T 

■  SI 

.1* 

.07 

.23 

.05 

T 

.0* 

.9* 

.02 

.01 

.32 

T 

.09 

T 

.10 

.02 

.39 

7 

7 

1.3* 

.0* 

.09 

T 

.33 

.62 

T 

.06 

T 

T 

.10 

.10 

7 

1.13 

.02 

•  08 

.19 

T 

.26 

.0* 

•  22 

.03 

T 

T 

7 

.02 

.22 

.0* 

7 

.09 

7 

•  01 

3.89 

.11 

.90 

.07 

.17 

•  36 

.97 

•  05 

.22 

.08 

7 

.73 

.30 

7 

T 

•  09 

.  19 

.73 

T 

.20 

.19 

,0< 

.29 

E  .0* 

7.8* 

•  79 

.*0 

.30 

.58 

.56 

.  00 

.31 

.  13 

.21 

.10 

.  18 

.21 

.38 

.10 

.30 

1.45 

.13 

7 

.13 

.49 

.26 

•  6* 

T 

.0* 

.19 

.17 

.0B 

•  02 

.09 

•  0. 

.01 

.26 

.02 

.01 

.07 

.05 

.01 

T 

.05 

.J.' 

.03 

•91 

T 

.09 

T 

.10 

T 

.06 

.0* 

.01 

.01 

.09 

.02 

.13 

.01 

.o ; 

7 

.02 

l.*3 

.18 

.la 

.20 

.12 

.1* 

.03 

..'0 

T 

•  99 

.02 

.07 

2. IS 

.12 

.  i.' 

.11 

.11 

.02 

.13 

•  0* 

•  92 

.** 

.02 

1.70 

T 

.01 

.06 

.26 

.07 

•  99 

T 

•  10 

.07 

.02 

•  03 

•  36 

.2* 

.11 

•  02 

T 

3.55 

T 

.12 

■  11 

.93 

.27 

•  72 

•  12 

T 

.21 

•  07 

.03 

7 

T 

•  90 

.36 

.09 

.19 

•  01 

.12 

.31 

.0* 

.0* 

T 

.05 

•  03 

.11 

.02 

•  02 

.69 

.20 

T 

.10 

.03 

T 

.05 

.05 

.09 

.37 

.30 

•  05 

.30 

•  39 

.19 

.99 

•  42 

.  15 

.17 

.09 

.42 

.78 

1.36 

.06 

.07 

.07 

•  13 

.07 

.03 

.19 

.03 

,03 

.21 

T 

.01 

.07  .02 

•  24 

•  09 

I 

•  12 

.10 

.01 

3.13 

.38 

.62 

.05 

.01 

.12 

T 

.21 

.11 

.06 

T 

•  04 

.39 

.96 

.01 

.03 

1.63 

.06 

.09 

■03 

.01 

.05 

•  0* 

•  06 

.57 

.05 

•  07 

.01 

T 

.20 

•  21 

.12 

.  12 

l.*7 

.09 

.13 

.0* 

.23 

.16 

.06 

.08 

•  19 

.01 

T 

.09 

.09 

.12 

.19 

•  02 

.01 

.09 

.02 

7 

2.36 

.09 

.17 

•  23 

.39 

.03 

.03 

.02 

.07 

.JB 

.02 

T 

1.12 

.19 

.19 

T 

7 

7 

2.67 

.09 

.07 

•  33 

.61 

.04 

.03 

.15 

.03 

.90 

.16 

•  19 

.06 

2.93 

.02 

.0* 

.03 

•  37 

.10 

.99 

•  09 

.03 

.26 

•  11 

.05 

T 

T 

.4* 

.63 

•  01 

.16 

•  04 

.01 

.03 

1.2* 

•  0* 

•  12 

.16 

.22 

.10 

%  \ 

•  30 

.10 

•  19 

.02 

6.99 

■  16 

.20 

.11 

•  39 

.36 

.23 

■  0* 

.  10 

.94 

•  *8 

.07 

.01 

.17  .03 

.01 

.32 

.49 

•  19 

T 

7 

.30 

.20 

.11 

.09 

7 

•  67 

.01 

.0* 

•  0* 

.10 

.05 

•  03 

.20 

.20 

.79 

.08 

r 

T 

.3* 

.05 

T 

.10 

T 

.10 

.02 

7 

.01 

7 

7 

7 

T 

.03 

.39 

T 

.02 

.01 

.20 

T 

•  03 

.03 

.09 

.0* 

T 

T  T 

T 

.09 

7 

.01  7 

7 

.06 

7 

.01 

7 

8.33 

.37 

.9* 

.99 

•  50 

.70 

•  49 

.23 

1.29 

.66 

.20 

•  72 

.23 

.1* 

.71 

.69 

.03 

.03 

.09 

.11 

E.03 

BE ROE t H  EXP  STA 

RICAN  FALLS  1  NW 
N  PERSON  DAM 

RHOKBOCK  DAM 

:5m  ton  i  s 

TLA NT*    1  E 
yERV  RS 

«rviEf)  MODEL  BASIN 
JIG  CREEK.    1  S 

LACHFOOT 

ptSE  LUCKY  PEAK  OAM 
DISE  MB  AP 
DNNERS  FERRT    1  SM 


UftKE  2  NNfc 
^RLEV 

MRLEY  FACTOR* 


VILLE  ARBAU<jM 


BARTON  FLAT 
PORK   1  ENE 

BLACKBIRD  MINE 
D  ALENE  RS 


NNm 

DAM 
T  QAM 


See  Reierence  Notes  Following  Stauon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ID 

Table  3— Continued  DECEMBER  1 


Station 

Total 

Day  of  month 

I  | 

2  1 

1 

3 

4  | 

5 

6 

1 

8 

1 

9 

10  1 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  ;  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  |  30 

3 



EMMETT  2  E 

i  i  a 

•  30 

.11 

FAIRFIELD  RS 

1  .06 

T 

T 

.03 

.24 

',32 

.01 

•  09 

.01 

.25 

•  02 

FENN  RS 

5,  36 

•  46 

.41 

.71 

.47 

•  33 

•  23 

.43 

.20 

.09 

•  40 

.17 

•  20 

.64 

•  20 

.20 

.10 

.  1 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 

.67 

.09 

•  12 

•  01 

.24 

T 

.09 

T 

.05 

•  02 

.  10 

•  05 

GARDEN  VALLEY  RS 

2.60 

T 

•  08 

•  06 

■44 

.13 

.53 

.01 

.05 

•  21 

.07 

T 

.1* 

.  14 

GLENN S  FERRY 

•  97 

.33 

.03 

.05 

GOODING  CAA  AP 

•  82 

T 

T 

•  03 

l25 

T 

•  08 

.04 

Io2 

[o2 

.01 

•  33 

.02 

.02 

T 

T 

T 

GRACE 

•  67 

.06 

•  06 

.07 

•  06 

•  15 

.05 

•  02 

.01 

•  06 

.03 

•  05 

.05 

GRAND  VIEW 

1.00 

.13 

.38 

.00 

T 

.21 

•  05 

.  17 

GRANGEVILLE 

•  91 

T 

T 

•  13 

.02 

.06 

•  02 

.02 

•  03 

.04 

.03 

•  08 

•  29 

•  02 

T 

.06 

.11 

T 

GRASMERE 

ill 

•  20 

GRAY 

_ 

z 

.25 

I20 

•  15 

•  15 

GROUSE 

•  04 

•  05 

MA  I  LEY  AP 

.52 

.03 

•  02 

■  26 

.12 

.09 

HAMER  *  NW 

•42 

T 

.17 

T 

•  03 

.01 

.15 

T 

T 

•  06 

T 

T 

HAZEL TON 

.05 

•  15 

.04 

T 

.  *Q5 

T 

T 

.03 

.06 

!o8 

!io 

.31 

•  12 

T 

T 

MOLL  1 STER 

*66 

•  04 

.06 

.26 

•  03 

.18 

.04 

•  05 

T 

HOWE 

•  23 

T 

.15 

.02 

T 

.46 

T 

.12 

T 

■  06 

IDAHO  CITY 

2.77 

•  04 

.12 

.02 

•  56 

.30 

•  40 

.11 

.04 

■  23 

.02 

.03 

•  01 

.20 

•  06 

.05 

IDAHO  CITY  13  SW 

3.68 

.10 

.50 

T  1 

•  0 

■  75 

•  15 

,05 

OB 

IDAHO  FALLS  6  NE 

•  B5 

111 

.08 

',29 

T 

1 25 

!io 

T 

T 

T 

.02 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

T 

•  02 

T 

.09 

.01 

•  28 

T 

T 

T 

T 

T 

•  05 

T 

.04 

T 

T 

•  01 

IRWIN  2  S 

1.42 

•  13 

T 

•  06 

.10 

•  14 

•  03 

.13 

•  06 

T 

•  10 

■  08 

.47 

•  16 

•  25 

.18 

ISLAND   P*»RK  DAM 

3.04 

•  08 

•  10 

•  39 

■  47 

.13 

•  34 

•  12 

•  09 

•  05 

.38 

•  oy 

.15 

.  18 

JEROME 

1.07 

.01 

•  28 

•  08 

x 

T 

08 

K  AM  I  AH   1  NE 

1*49 

.26 

.  1  3 

.09 

.14 

.06 

Io7 

.03 

!36 

•  08 

.04 

.  17 

T 

.06 

KELLOGG 

4.18 

•  31 

.03 

•  36 

•  45 

.30 

.55 

•  07 

•  08 

•  20 

•  63 

•  09 

.05  .02 

.03 

.06 

•  78 

■  08 

T 

■  04 

.04 

.0 

KOOSKIA 

1.63 

.07 

•  14 

.17 

.03 

.20 

.02 

.05 

•  47 

•  09 

.03 

.05 

.06 

T 

■  07 

•  14 

•  02 

•  02 

KUNA  2  NNE 

•  86 

T 

•  09 

T 

.22 

.12 

■  04 

.13 

T 

T 

T 

•  20 

•  04 

T 

.02 

LEW ] STON  WATER  PLANT 

.01 

T 

■  32 

•  20 

LEW  I STON  WB  AP  R 

•  99 

.02 

.03 

!05 

!o3 

! 12 

T 

.  ul 

T° 

.15 

T 

T 

•  20 

T 

.  18 

.20 

T 

T 

T 

L 1 F  TON  PUMPING  STA 

•  17 

•  02 

T 

•  09 

•  06 

T 

T 

T 

T 

T 

LOWMAN 

2.89 

•  07 

T 

•  60 

.84 

•  30 

■24 

.20 

.20 

•  22 

.22 

MACKAY  RS 

•  20 

T 

•  08 

•  01 

.06 

•  01 

.01 

•  01 

•  02 

HAL  AO 

•  69 

•  14 

T 

T 

02 

MALAO  CAA  AP 

•  42 

.01 

.07 

.01 

•  09 

T 

T 

.01 

T 

.01 

.01 

.10 

•  05 

06 

MAY  RS 

.30 

.02 

•  03 

•  05 

T 

•  03 

•  02 

T 

.04 

.10 

•  01 

MC  CALL 

2.65 

.10 

.17 

.17 

•  06 

.20 

•  40 

.  14 

.20 

.05 

.80 

.07 

.29 
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.02 

•  11 

.06 

•  21 

T 

T 

.21 

T 

T 

.05 

T 

T 

•  17 

T 

.17 

1.08 

T 

10 

,17 

•  15 

•  10 

23 

03 

20 

06 

M1NJD0KA  DAM 

•  29 

T 

.01 

.17 

.03 

T  ' 

•  06 

.02 

T 

MONTPEL I E R  RS 

•  73 

•  05 

•  04 

T 

T 

.03 

T 

■  20 

.17 

.01 

.05 

T 

T 

T 

•  07 

T 

.07 

MOSCOW  U  OF  I 

3.73 

.05 

.25 

•  33 

.23 

.12 

•  27 

T 

.05 

.  eo 

.08 

.09 

•  06 

.21  T 

T 

.03 

.47 

.56 

T 

.01 

T 

.02 

.04 
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T 

.27 

.05 

T 

•  08 
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.24 
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.13 
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47 

05 
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T 
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|05 
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.06 
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T 
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.25 

.12 

.07 

.04 
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1.16 

.08 
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.05 

.06 

•  02 

.08 

.07 

.01 

.08 

T 

.05 

.09 

.05 

.04 

.  19 

.12 

T 

T 

.02 

■  02 
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•  39 

T 

•  03 

.03 

.14 

T 

.06 
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.38 

.15 

•  06 
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.03 
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T 
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T 
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.05 
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T 
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T 

.01 
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.03 

•  14 
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T 

•  03 
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.01 
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•  19 
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.26 
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.85 
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T 
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.14 
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T 
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T 

.04 
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T 

T 

T        T  T 

T 

T 

T 
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T 

T 
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T 
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T 
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T 

.12 

T 
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3.83 

.02 
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_ 

57 

02 
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.06 

!o2 
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111 
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T 

T 

T 
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.25 
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.02 
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.11 
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T 

.02 
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T 

.1 
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T 

T 
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T 

•  08 
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.01 

T 

T 
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T 
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T 

.31 

T 
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_ 
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T 
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.05 

T 
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.13 

•  02 

.49 

.03 
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.12 
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.02 

.01 

.21 
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.05 

SAINT  MARIES 

5.47 

.04 

.26 

•  54 

.34 
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.91 
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.37 
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•  10 

•  05 

1.06 

.42 

T 

.02 

.0 

SALMON 

■  21 

•  04 

.02 

.02 
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T 

T 

.01 
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.01 
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.16 

.01 
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T  T 
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T 
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.84 
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'.ol 
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.05 
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T 
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.01 
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.05 
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.40 

•03 
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.02 

.10 
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.02 
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.02 

.0 
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.01 

T 
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T 

T 

T 

T 

T 

T 

.07 
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3.44 

.16 

.08 
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.35 

.06 

•  36 

.23 
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.22 

■  23 

.06 

•  03 

.13  .08 

T 

.01 

.65 
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.10 

STREVELL 

•  34 

.02 

*  1 1 

T 
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•  91 

•  11 

\W 
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.  11 

.17 

.21 

SUN  VALLEY 

•  88 

T 

.17 

•  14 

.05 

.06 

.06 

T 

.01 

.30 

T 

.03 

SWAN  FALLS  PH 

•  52 

IETONIA  EXP  STA 

•  95 

.05 

IlO 

.19 
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!l8 

.07 

.10 

.16 

THREE  CREEK 

1*34 

.13 

.05 

.15 

.33 

.12 

.16 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

•  49 

T 

.02 

T 

.11 

T 

!l3 

T 

T 

T 

.11 

.07 

.03 

.02 

T 

TWIN  FALLS  3  SE 

•  61 

.04 

.04 

.15 

.11 

.04 

.01 

T 
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T 
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7.94 

.33 

.24 

.61 

.42 

.25 
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.16 

T 
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.03 
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•  17 
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1.36 
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T 

T 

T 

.13 

7 

.2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

6.16 

.33 

.10 

.22 

.34 

.33 

•  82 

.20 

.08 

•  22 

•  97 

T 

•  32 

.04  .07 

T 

.03 

1.61 

•  28 

.20 

WEISER 

1.47 

.17 
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.02 

T 

T 

.02 

•  19 

.83 

.02 
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1.44 
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•  08 
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DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1953 
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2 

3 

4 
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ID 

1 2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

39 

34 

36 

35 

33 

38 

40 

28 

37 

40 

33 

43 

40 

34 

34 

36 

40 

40 

40 

42 

38 

36 

33 

29 

27 

29 

30 

37 

35 

35 

3  6 

35.7 

MIN 

31 

24 

20 

25 

19 

30 

25 

16 

24 

24 

15 

26 

20 

12 

22 

20 

15 

19 

25 

33 

25 

19 

13 

5 

5 

14 

4 

14 
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.6 

7 
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29 

25 

LB 

25 
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26 

25 

18 

22 

24 

19 

26 

21 

25 

22 

19 

19 

24 

14 

27 

23 
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9 

14 

16 
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20 
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10 
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MAX 

38 

39 

36 

37 

33 

27 

41 

41 

31 

32 

33 
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33 

28 

25 

29 

29 

28 
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14 

22 

26 
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2  3 

19 
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10 
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34 

11 

,_ 
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1 1 

12 

20 

17 

24 

22 

14 

16 
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34 

33 
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34 

34 

ia 
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11 
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33.9 
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7 
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o 

25 

5 

3 

1 4 

7 

'2 

12 
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14 

14 

30 

21 
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9 

5 
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4  1 

35 

36 

36 

32 

30 
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19 

40 

35 

__ 

45 

42 

40 

30 

27 

25 

26 

32 

33 

35 

32 

26 

35.2 

MIN 

31 

29 

25 

20 

27 

ii 

78 

70 

26 

?n 

71 
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25 

25 

23 

34 

24 

17 

1 7 

14 

14 

19 

2  0 

20 

18 

1 8 

22.8 

MAX 

34 

30 

29 

27 

30 

27 

30 

24 

29 

33 

22 

26 

26 

36 

34 

36 

37 

34 

39 

35 

30 

27 

21 

22 

22 

20 

18 

2  0 

24 

26 

26 

28.2 
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20 

16 

10 
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12 

14 

10 

15 

10 

-  9 

10 

7 

15 

9 
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11 

11 
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15 

15 

12 

0 

-  2 

-  4 
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0 

12 

18 

15 

9.9 
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fa 

?7 

?i 

?i 

1? 

7? 

7^ 

^7 

33 

'a 

3« 

32 

32 

35.5 
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fn 
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77 

11 

12 

'9 

9 
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1 6 

15.9 
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?2 
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1% 

14 
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4* 

It 
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1? 

44 

46 

?? 

IS 

18 

37 

37 

37 
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40 
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39 

15 
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37.1 
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1? 

79 
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_ 
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78 

31 

77 

17 
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29 

31 

10 
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37 
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38 

37 

48 

37 

& 
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40 

35 

38 
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35 

30 

78 

ll 

32 

1  1 

10 

29 

28 

28 

10 

10 

26 

28 

30 

32 

32 

31 

26 

26 

32 

28 

32 

27 

3  5 

29.7 
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33 

34 

34 

3J 

24 

38 

38 

29 

33 

38 

37 

39 

32 

38 

37 

34 

34 

27 

36 

25 

31 

33 

34 

35 

34 

38 

34.2 
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23 

21 

10 

17 

14 

22 

-  3 

o 

20 

11 

2 

26 

-  9 

4 
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24 

1 8 

15 

26 

1 6 

19 

-14 
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1 

14 

7 
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35 

33 

33 

34 
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37 

28 

33 

41 

31 

39 

38 

36 

34 

36 

38 

39 

40 

45 

37 

32 

32 

27 

26 

31 

30 

32 

33 

31 

32 

34.6 
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28 

24 

20 

21 

18 

27 

20 

13 

20 

23 

13 

21 

20 

15 

23 

20 

15 

17 

29 

32 

25 

19 

15 

6 
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3 
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11 

9 
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31 

42 
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32 

28 

22 

27 
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30 

25 
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26 

28 

16 

22 

20 
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25 

25 

23 

26 

29 

33 

29 

21 

19 

15 

15 

16 

21 

1  5 

26 

15 

16 

22.5 
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39 
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32 

4  1 

47 

37 
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39 

40 

39 

39 

49 

39 

38 

38 

33 
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30 

27 

26 

29 

16 

26 

25 

20 

24 

2o 

26 

28 

27 

28 
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19 
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18 

MAX 

40 

40 

40 

46 

34 
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32 

31 

37 

37 

31 

49 
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34 

27 

36 

40 
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27 

28 

32 

3  i 
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31 

23 

22 

25 

22 
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29 
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27 

18 

18 

24 
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MAX 
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38 
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47 
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37 

39 

39 

45 

45 

35 

33 

35 
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42 

35 

48 

40 

38 
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30 

29 

23 

29 
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32 

28 

30 

28 

31 

34 

21 

26 

25 

20 

20 

25 

32 

33 

32 

31 

28 

29 

33 

33 

27 

31 

25 

33 

37 
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MAX 

42 

40 

44 

39 

45 

48 

47 

38 

49 

46 

39 

49 

44 

45 

42 
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45 
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40 
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32 
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35 

45 
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39 
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28 

28 
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27 

33 

28 

16 

25 

26 

20 

26 

30 
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27 

29 

29 

28 

22 

36 

24 

18 

16 

15 

14 

17 

25 

26 

18 

18 

24.4 

MAX 
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31 

7? 

29 

35 

32.3 
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28 
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25 

26 

26 

24 

10 

23 

24 

?S 

20 

26 

23 

27 

31 

31 

28 
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14 

20 

23 

22 
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25 

24 

24 

27 
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MAX 

49 

40 
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43 

35 
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46 

35 

48 

34 

38 

42 

47 

47 
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39 

46 

44 

49 
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35 

30 

35 

34 

42 

36 

42 
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28 

24 

24 

28 
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28 

14 

16 

28 

19 

2 1 

24 
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26 

24 

24 

29 

34 

29 

21 

16 

10 

11 

17 

24 

20 

25 

13 
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22.5 
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48 

38 

35 

41 

32 

36 

47 

36 

47 

50 

39 

46 

42 

46 

40 

38 

37 

36 

32 

28 

33 

32 

39 

34 

40 
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M  I  N 

29 

25 

2  1 

2  1 

24 

30 

26 

^9 

1 1 

26 

1  7 

19 

21 

24 

2 1 

21 

26 

24 

26 

32 

26 

19 

13 

10 

g 

1  3 

18 

18 

23 

10 

12 

20.2 

MAX 

39 

35 

11 

*» 

* 

38 

48 

43 

45 

48 

38 

38 

30 

33 

26 

34 

32 

39 

33 

40 

45 

39.3 

M  I  N 

30 

25 

71 

26 

27 

28 

71 

. . 

71 

17 

7n 

7ft 

25 

24 

25 

26 

29 

28 

18 

14 

10 

14 

19 

20 

19 

14 

11 

1 1 

21.2 

MAX 

49 

44 

40 

45 

42 

bO 

39 

35 

39 

41 

40 

39 

37 

33 

34 

35 

34 

37 

45 

53 

46 

40 

35 

33 

28 

29 

40 

40 

41 

39 

38 

39.4 

MIN 

35 

34 

24 

29 

32 

32 

30 

19 

29 

27 

27 

28 

23 

27 

28 

28 

29 

30 

30 

37 

28 

18 

12 

16 

23 

20 

20 

21 

19 

17 

21 

25.6 

MAX 

J* 

if 

V* 

?I 

37 

36 

36 

35 

48 

45 

39 

35 

35 

33 

30 

36 

33 

41 

35 

32 

37.3 

MIN 

7fl 

71 

!  ■ 

7S 

25 

71 

70 

77 

1  ft 

7ft 

24 

1 9 

23 

31 

31 

22 

17 

12 

16 

18 

19 

13 

19 

13 

9 

17 

21.4 

MA* 

38 

34 

30 

34 

28 

25 

40 

40 

77 

35 

27 

28 

3  5 

32 

28 

34 

40 

42 

32 

30 

18 

23 

20 

22 

25 

33 

31 

20 

28 

30.5 

MIN 

27 

25 

19 

14 

24 

24 

17 

3 

20 

13 

4 

25 

7 

13 

26 

22 

16 

18 

31 

30 

19 

5 

2 

5 

3 

7 

7 

2 

8 

-  3 

5 

14.  1 

MAX 

37 

34 

27 

39 

40 

39 

35 

43 

35 

32 

28 

28 

26 

26 

30 

45 

35 

30 

30 

34.9 

MIN 

28 

2  0 

1  8 

21 

1 5 

29 

13 

^3 

12 

14 

10 

1 7 

12 

16 

20 

25 

14 

19 

20 

31 

22 

15 

6 

7 

6 

1 1 

16 

1 1 

19 

7 

1  1 

16.0 

MAX 

«? 

fa 

_ 

^7 

^1 

**  t 

37 

42 

40 

33 

35 

31 

26 

26 

31 

29 

27 

30 

36 

30 

24 

28 

31.8 

MIN 

15 

fl 

^6 

. 

Q 

^9 

11 
31 

1 1 

1 

22 

24 

12 

_  2 

9 

1 

1  0 

2 

14 

-  7 

1 

7.5 

MA  X 

42 

39 

37 

38 

45 

44 

34 

36 

45 

43 

40 

48 

47 

45 

44 

41 

44 

39 

42 

45 

44 

43 

41 

42.0 

MIN 

34 

32 

26 

31 

31 

31 

30 

27 

29 

31 

27 

31 

21 

29 

28 

25 

21 

28 

31 

32 

35 

31 

21 

28.8 

MAX 

2  9 

^9 

2n 

23 

^8 

3f 

3^ 

2J 

'i 

f  7 

^s 

*n 

30 

24 

f  7 

28.3 

MIN 

19 

1 1 

8 

j  j 

_2  J 

3g 

^5 

2S 

7n 

tt 

71 
f  1 

9.0 

MAX 

45 

41 

35 

35 

43 

4  5 

38 

35 

48 

45 

36 

50 

46 

45 

40 

16 

ft 

n 

7 
if 

42 

11 

is 

36 

37 

14 

46 

42 

19 

42 

40.5 

MIN 

36 

3 1 

32 

32 

11 

32 

24 

28 

77 

77 

7ft 

11 

33 

n 

77 
2 

7U 

in 

7Q 

11 

79 

11 

1ft 

30.5 

MAX 

52 

36 

30 

29 

in 

27 

W 

30 

35 

38 

17 

n 

1ft 

40 

11 

in 

7ft 

77 

26 

27 

28 

26 

33 

34.0 

M  1  N 

25 

1  5 

10 

1  8 

10 

1  4 

22 

g 

7 

18 

4 

-  2 

15 

16 

20 

19 

Q 

10 

70 

10 

14 

ft 

■ : 

g 

1 

13 

3 

0 

9.1 

MAX 

39 

39 

39 

35 

37 

30 

33 

42 

44 

44 

4  1 

44 

38 

36 

36 

40 

33 

34 

34 

40 

37 

35 

39 

37.9 

MIN 

28 

29 

29 

23 

27 

19 

15 

10 

25 

18 

15 

29 

28 

3 1 

i  1 

27 

27 

32 

31 

33 

29 

22 

20 

25 

24 

24 

18 

24 

23 

20 

29 

24.7 

MAX 

39 

39 

39 

38 

35 

39 

35 

31 

41 

40 

34 

39 

37 

39 

40 

40 

41 

35 

35 

43 

41 

42 

35 

35 

32 

32 

35 

33 

35 

33 

28 

36.8 

MIN 

32 

29 

29 

12 

29 

33 

29 

12 

23 

15 

10 

24 

11 

18 

28 

23 

18 

22 

31 

34 

23 

21 

13 

15 

16 

22 

2 

10 

9 

1 

10 

19.5 

MAX 

33 

33 

32 

29 

32 

3  1 

28 

21 

35 

3  7 

31 

29 

38 

39 

36 

34 

39 

34 

30 

31 

31 

30 

23 

27 

29 

32 

27 

31.5 

MIN 

24 

2  l 

1  2 

ft 

21 

2  3 

2 

6 

_2  3 

18 

2  5 

22 

14 

20 

28 

28 

13 

-  5 

-10 

-  4 

-  6 

2 

-  3 

-  3 

8 

-14 

9.4 

MAX 

50 

44 

49 

45 

48 

40 

32 

42 

47 

38 

38 

32 

3  2 

33 

34 

33 

39 

49 

57 

45 

40 

38 

36 

30 

34 

41 

42 

41 

40 

41 

40.7 

MIN 

36 

3  i 

26 

31 

33 

4  0 

26 

22 

2b 

28 

22 

28 

22 

26 

25 

27 

27 

29 

31 

37 

31 

26 

20 

20 

18 

23 

18 

21 

27 

18 

20 

26.4 

MAX 

32 

33 

33 

3  0 

29 

30 

27 

2 1 

38 

34 

26 

35 

31 

3  5 

38 

39 

43 

37 

34 

37 

31 

30 

30 

36 

27 

?B 

29 

32 

30 

30 

33 

32.2 

MIN 

21 

19 

1 1 

1  3 

16 

8 

-H 

6 

19 

16 

5 

10 

-13 

8 

27 

18 

5 

15 

22 

26 

18 

-10 

-14 

-  6 

-  6 

4 

11 

1 

15 

-16 

9 

7.6 

MAX 

54 

3 1 

31 

3 1 

29 

27 

2  3 

29 

3  2 

31 

30 

30 

40 

40 

37 

35 

25 

25 

25 

29 

30.5 

M  1  N 

24 

19 

23 

1 9 

34 

1  5 

19 

2 

1 1 

10 

1 2 

2 

2 

10 

1  0 

10 

10 

12 

25 

25 

12 

12 

-  2 

-  5 

-  5 

0 

2 

0 

4 

4 

1 

9.3 

MAX 

40 

27 

23 

29 

20 

31 

28 

16 

25 

28 

18 

24 

22 

34 

30 

35 

40 

34 

32 

35 

35 

30 

25 

27 

23 

18 

31 

19 

30 

20 

24 

27.5 

Ml  N 

21 

11 

7 

19 

1 

19 

16 

5 

10 

13 

1 

13 

3 

10 

16 

20 

21 

23 

23 

26 

14 

15 

11 

8 

1 

6 

9 

12 

3 

14 

17 

12.2 

MAX 

2* 

2l 

!  "I 

3? 

-*a 

2 . 

-2ft 

?t 

41 

39 

32 

27 

30 

2 1 

35 

?  0 

2 1 

23 

30 

29.4 

M  1  N 

17 

A 

10 

1  % 

2 

13 

10 

21 

*t 

"  2 

0 

7.6 

MAX 

40 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

36 

~33 

43 

39 

)9 

1 

10 

14 

1 7 

37 

17 

37.0 

MIN 

31 

3  1 

26 

30 

31 

31 

26 

28 

32 

30 

25 

30 

18 

30 

30 

77 
if 

in 
(!  1 

11 

11 

7n 

11 

74 

77 

13 

77 

24 

30 

27.2 

MAX 

4 1 

&  f 

^° 

?  jj 

1a 

17 

Kft 

It 

41.4 

m  in 

i* 

7ft 

7ft 

17 

ii 

in 

70 

71 

7Q 

in 

77 

71 

7ft 
11! 

7U 

in 

19 
if 

7fl 

28.  1 

MAX 

39 

35 

33 

J  , 

37 

17 

j  j. 

1 

A7 

1 

1Q 

11 

33.4 

MIN 

27 

22 

19 

2  0 

16 

ii 

i 

12 

11 

1 1 

7 

_ 

2  0 

1 

14 

O 

1  A. 

16 

22 

26 

11 

n 

- 

- 

7 

0 

11 
13 

7 

MAX 

43 

38 

41 

40 

35 

38 

34 

33 

35 

40 

34 

36 

36 

38 

40 

43 

47 

40 

42 

42 

40 

42 

37 

37 

36 

35 

39 

41 

39 

40 

40 

38.7 

MIN 

34 

32 

32 

31 

31 

30 

29 

27 

30 

31 

30 

31 

28 

29 

33 

33 

32 

32 

35 

38 

38 

30 

29 

29 

26 

32 

33 

31 

32 

29 

32 

31.3 

MAX 

38 

f  1 

37 

11 

2 

3/ 

?s 

3* 

35.3 

MIN 

29 

23 

14 

22 

18 

24 

16 

21 

24 

16 

23 

13 

24 

7B 

14 

1  ft 

fl 

3y 

_ 

34 

17.1 

MAX 

36 

35 

29 

17 

35 

34 

35 

45 

41 

26 

28 

27 

23 

24 

•  (> 

31 

32.5 

MIN 

31 

29 

28 

20 

26 

31 

27 

17 

23 

20 

9 

25 

15 

15 

2  b 

28 

26 

25 

30 

32 

28 

14 

9 

12 

9 

13 

3 

B 

7 

0 

8 

19.2 

MAX 

43 

44 

42 

43 

49 

39 

33 

45 

41 

38 

42 

44 

45 

39 

40 

49 

45 

44 

51 

45 

39 

41 

37 

34 

33 

35 

44 

42 

39 

45 

41.7 

MIN 

33 

23 

32 

28 

34 

30 

12 

30 

29 

21 

24 

21 

27 

27 

24 

26 

28 

30 

34 

32 

21 

18 

15 

13 

21 

13 

23 

29 

16 

19 

24.4 

MAX 

41 

37 

40 

34 

37 

44 

32 

25 

39 

38 

32 

39 

40 

40 

42 

40 

48 

46 

39 

45 

41 

34 

35 

34 

26 

29 

30 

39 

37 

36 

39 

37.4 

Ml  N 

28 

27 

23 

24 

24 

29 

19 

13 

23 

21 

16 

20 

20 

24 

26 

28 

29 

26 

26 

33 

25 

22 

17 

14 

13 

14 

21 

14 

18 

13 

18 

21.6 

MAX 

35 

29 

28 

29 

26 

31 

36 

22 

31 

32 

23 

30 

35 

34 

39 

39 

41 

42 

35 

40 

32 

28 

27 

26 

26 

22 

25 

24 

29 

26 

31 

34.0 

M  I  N 

24 

17 

7 

12 

9 

24 

18 

3 

17 

8 

-  1 

20 

14 

23 

30 

19 

13 

19 

19 

28 

16 

10 

-  3 

2 

0 

4 

3 

9 

15 

12 

2 

12.7 

MA  X 

50 

48 

46 

46 

47 

i? 

3* 

36 

35 

50 

^4 

36 

32 

28 

}  B 

43 

40 

44 

42.1 

MIN 

33 

fi 

2? 

7* 

78 

21 

22 

7S 

7ft 
1 7 

7ft 

tri 

7  1 

16 

19 

1  4 

25 

12 

14 

23.2 

MAX 

** 

is 

41 

7 

1ft 

?? 

41 

4, 

45 

40.7 

MIN 

32 

32 

30 

77 

ii 

i 

77 

?ft 

* 

in 

7ft 

11 

11 

14 

25 

22 

26 

23 

32 

24 

20 

26 

26.6 

MAX 

40 

11 
?« 

4  u 

ia 

*  2 

43 

40.5 

MIN 

^ 

7n 
20 

31 

7ft 
20 

ft 

2A 

1  H 

2n 

21 

1ft 

31 

7ft 

7S 

l«i 

is 

1  5 

16 

14 

28 

23 

2  0 

2 1 

21 

?  7 

23.2 

MAX 

32 

30 

35 

34 

32 

28 

29 

28 

I  5 

22 

29 

34 

36 

36 

35 

-29 

-28 

-27 

22 

2o 

2  5 

28 

29.2 

MIN 

14 

12 

15 

15 

14 

4 

5 

9 

6 

-11 

-  5 

10 

12 

14 

15 

16 

16 

18 

-  7 

-  e 

-15 

-10 

2 

4 

6 

i 

4.3 

MAX 

39 

35 

31 

30 

37 

29 

21 

31 

30 

35 

27 

4  J 

41 

36 

38 

41 

44 

42 

38 

39 

34 

33 

27 

33 

31 

24 

33 

37 

35 

26 

31 

33.9 

MIN 

19 

8 

6 

17 

-  5 

8 

3 

-  2 

8 

-  9 

-  4 

-  3 

0 

10 

11 

7 

9 

8 

25 

12 

-  3 

5 

-  9 

-  6 

-  1 

12 

1 

12 

-  7 

-  3 

4.1 

MAX 

49 

41 

36 

36 

31 

33 

36 

35 

32 

35 

26 

40 

44 

37 

35 

41 

50 

40 

37 

42 

4y 

35 

31 

29 

22 

21 

33 

33 

30 

27 

3! 

35.4 

MIN 

26 

22 

14 

14 

4 

lf> 

12 

1 

8 

9 

7 

4 

7 

10 

15 

20 

11 

24 

24 

30 

10 

5 

A 

-  1 

4 

11 

-  1 

9 

-  1 

10.6 

MAX 

40 

31 

26 

34 

23 

37 

34 

20 

28 

37 

16 

2b 

22 

34 

32 

36 

40 

33 

35 

44 

3e 

31 

24 

18 

20 

24 

20 

25 

25 

28 

29.2 

MIN 

19 

17 

4 

21 

-  6 

17 

18 

11 

13 

14 

-11 

-  3 

-  9 

14 

11 

9 

9 

4 

22 

28 

1 

-  3 

-  7 

-  3 

-14 

3 

13 

5 

12 

7.4 

MAX 

38 

34 

43 

37 

47 

45 

32 

29 

46 

46 

35 

43 

45 

45 

45 

38 

45 

44 

41 

41 

3M 

37 

37 

27 

32 

32 

38 

38 

36 

38.9 

MIN 

27 

25 

22 

24 

24 

26 

23 

12 

25 

26 

16 

i  V 

21 

20 

26 

23 

25 

26 

26 

34 

26 

22 

14 

12 

12 

20 

26 

26 

27 

8 

12 

21.8 
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Table  5  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  e 

9 

in 
10 

11 

1Z 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

H I LL  C I  TV 

MAX 

37 

34 

35 

3 1 

35 

3  5 

32 

20 

3  ? 

31 

37 

3H 

38 

40 

40 

33 

41 

36 

29 

26 

22 

20 

32 

31 

35 

31 

26 

25 

33> 

MIN 

27 

23 

20 

22 

20 

25 

15 

3 

15 

12 

2 

14 

18 

9 

25 

12 

10 

15 

16 

29 

22 

0 

-  7 

7 

-  8 

10 

11 

8 

18 

0 

-  2 

12 

HOLLI STER 

MAX 

36 

38 

40 

37 

37 

45 

41 

30 

47 

39 

34 

45 

48 

50 

56 

46 

48 

45 

46 

60 

38 

40 

36 

35 

36 

40 

42 

42 

39 

36 

42 

M 

M  IN 

23 

24 

23 

25 

22 

29 

20 

9 

21 

a  \ 

23 

26 

30 

30 

3o 

32 

27 

22 

26 

20 

18 

18 

30 

2t 

3  8 

24 

1 1 

2 1 

24 

I DAHO  C I  TV 

MAX 

41 

37 

34 

32 

35 

3  5 

32 

29 

39 

?  i 

40 

1  6 

7** 

i.3 

1 1 

7? 

77 

44 

41 

3  7 

37 

38 

33 

33 

37 

32 

3  7 

36 

43 

3  7 

MIN 

29 

24 

1 1 

7 

22 

28 

24 

4 

21 

1 

1 

14 

2 

10 

28 

7n 
a? 

7Q 

27 

*r 

2 

2 

• 

2 

3 

2 

0 

5 

2 

1  1 

I DAHO   FALLS   6  NE 

MAX 

41 

32 

3 1 

3  1 

30 

32 

35 

24 

31 

38 

27 

35 

23 

2  y 

3ft 

7A 

7 

37 

32 

30 

24 

3  0 

27 

30 

30 

23 

29 

3  1 

MIN 

w 

2  3 

1^ 

\9 

13 

29 

19 

9 

1  7 

\a 

0 

*  \ 

9^ 

20 

in 

11 

in 

' 

77 

32 

25 

10 

IV 

12 

3 

*  7 

13 

*7 

8 

15 

I DAHO   FALL S   CAA  AP 

MAX 

33 

32 

32 

'  ?. 

29 

22 

I 

2* 

35 

1  I 

2  y 

31 

3S 

it 

7 

1  X 

34 

27 

24 

22 

?n 

22 

3  0 

25 

33 

27 

iO 

MIN 

Z4 

17 

15 

13 

14 

3 

7 

*  * 

18 

17 

30 

77 

27 

18 

in 
10 

® 

4 

3 

10 

~  2 

12 

14 

* 

1  * 

IRWIN    2  S 

MAX 

31 

35 

26 

26 

34 

34 

22 

28 

32 

23 

30 

32 

33 

34 

42 

36 

30 

35 

43 

33 

25 

10 

20 

2  5 

26 

32 

2  3 

2  6 

MIN 

25 

22 

19 

1  u 

5 

22 

17 

10 

17 

17 

-  7 

17 

11 

12 

25 

14 

16 

17 

27 

32 

24 

5 

2 

-  1 

-  1 

3 

1 

4 

18 

3 

5 

12 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

33 

25 

24 

28 

27 

26 

27 

23 

24 

26 

22 

22 

28 

28 

35 

40 

35 

34 

30 

35 

34 

28 

25 

22 

20 

19 

27 

22 

24 

23 

26 

27 

MIN 

2  1 

12 

14 

1  0 

10 

1 

* 

-13 

1  \ 

6 

7 

0 

2  5 

24 

1 3 

0 

7 

-  1  6 

- 12 

6 

- 19 

9 

2 

1 3 

12 

5 

JEROME 

MAX 

zz 

1  7 

45 

29 

3ft 

48 

?I 

*  2 

40 

41 

37 

35 

32 

30 

31 

33 

40 

3  ^ 

MIN 

50 

7S 

73 

7S 

79 

24 

6 

7  1 

74 

7  1 

I'fl 

IB 

70 
20 

OS 

7^ 

28 

31 

26 

22 

15 

13 

13 

12 

21 

16 

2  1 

KELLOGG 

MAX 

a 

aft 

aR 

A 

3B 

35 

7 

30 

1 

7<! 

43 

39 

39 

33 

35 

37 

36 

45 

44 

37 

43 

39 

MIN 

34 

33 

?B 

an 

30 

33 

31 

27 

28 

34 

30 

25 

28 

33 

ai 

77 

7fl 

33 
3 

3 

35 

26 

23 

23 

26 

30 

29 

29 

29 

30 

35 

2S 

KOOSK I  A 

MAX 

zz 

** 

**; 

40 

35 

37 

1 

"*  i 

56 

39 

37 

~  2 

43 

40 

1 2 

MIN 

77 
37 

33 

23 

an 
30 

34 

27 

24 

3fi 
30 

99 

33 

33 

77 
Z7 

7U 

7A 

3S 

33 

33 

38 

33 

33 

37 
3 

28 

7Q 

25 

30 

an 
30 

33 

37 
3 

23 

33 

' 1 

KUNA   2  NNE 

MAX 

42 

42 

47 

36 

32 

42 

42 

30 

31 

35 

37 

30 

37 

45 

53 

43 

40 

36 

27 

37 

41 

38 

MIN 

34 

26 

25 

30 

31 

32 

25 

14 

29 

27 

20 

23 

28 

27 

25 

29 

30 

34 

29 

19 

17 

15 

23 

16 

1  7 

22 

16 

21 

24 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

51 

53 

51 

43 

50 

51 

44 

39 

53 

51 

45 

54 

46 

46 

45 

46 

44 

47 

45 

55 

49 

45 

42 

42 

39 

43 

44 

52 

47 

40 

50 

40 

Ml  N 

*rt 

38 

3r 

3* 

3« 

40 

29 

29 

~* 

3t 

31 

z\ 

26 

39 

39 

3^ 

37 

l*\ 

30 

^7 

32 

29 

30 

28 

27 

3r 

3 

3n 

LEWISTON  *B  AP 

MAX 

3? 

42 

41 

to 

tfl 

Z.3 

27 

R7 

48 

43 

a7 
37 

37 

*  ?. 

45 

MIN 

3A 

3ft 
3 

34 

3fl 

3ft 
3 

28 

25 

3B 

3? 
3 

77 

37 

34 

3S 

3 

35 

32 

77 
2 

31 
3 

33 

77 

7? 

4n 

3' 

LIFTON  PUMPING  ST A 

MAX 

SA 
?X 

»9 

7ft 

35 

27 

3fl 

3ft 

1 

*® 

7^ 

77 

7ft 

33 

an 

70 

32 

MIN 

1  4 

1  4 

1ft 

1 1 

?n 

20 

3 

1  O 

15 

-  1 

10 

1  i 

7 

77 

1  A 

17 

7ft 

1  Q 

10 

3 

7 

s 

5 

17 

9 

ft 

7 

| 

LCWMAN 

MAX 

_ 

34 

30 

3B 

?fi 

35 

3ft 

37 

7ft 

33 

9ft 

31 

37 

iS 

MIN 

30 

21 

12 

28 

10 

77 

7ft 

31 

7n 

71 
Zl 

30 

77 
32 

77 

zz 

1 

A 

1 

in 

1 

ft 

s 

-  s 

a 

MACKAV  RS 

MAX 

35 

30 

30 

33 

38 

28 

25 

29 

30 

33 

42 

44 

37 

35 

38 

^.6 

48 

35 

37 

33 

29 

29 

35 

28 

19 

30 

34 

31 

28 

32 

33 

MIN 

25 

18 

11 

21 

13 

14 

16 

3 

0 

0 

4 

0 

10 

8 

22 

16 

16 

18 

20 

24 

12 

12 

2 

1 

-  2 

3 

5 

5 

19 

-  2 

7 

It 

MA  LAD 

MAX 

36 

35 

33 

33 

30 

35 

31 

34 

34 

30 

31 

32 

34 

34 

38 

38 

44 

43 

37 

44 

39 

36 

35 

35 

34 

35 

33 

34 

39 

36 

31 

35 

MIN 

33 

21 

1  3 

24 

23 

24 

7 

20 

22 

7 

10 

16 

14 

19 

30 

22 

21 

24 

27 

32 

23 

20 

10 

10 

14 

13 

* 

1  j 

MALAD   CAA  AP 

MAX 

37 

35 

35 

3 1 

34 

39 

39 

27 

at 

i** 

32 

34 

it 

1  7 

38 

39 

43 

41 

36 

43 

39 

37 

35 

35 

32 

27 

32 

3 1 

34 

29 

26 

34 

M  IN 

2  4 

20 

1 2 

21 

24 

20 

4 

12 

20 

1  6 

17 

19 

24 

30 

2  1 

16 

10 

8 

8 

3 

0 

~  6 

4 

1 : 

MAV  RS 

MAX 

36 

^7 

?7 

3f 

?n 

42 

28 

23 

36 

77 

38 

7Q 

7? 

tfc 

43 

32 

36 

30 

27 

24 

23 

35 

37 

34 

2n 

39 

3^ 

MIN 

26 

12 

14 

10 

2  3 

10 

2 

in 

1*7 

IB 

7n 
20 

1*A 

16 

21 

16 

21 

*7 

0 

13 

20 

0 

7 

^  J 

MC  CALL 

MAX 

36 

36 

26 

2  8 

32 

32 

20 

20 

36 

7 

3i 

2ft 

2^ 

3  2 

36 

38 

32 

38 

34 

34 

30 

26 

34 

26 

24 

30 

2  9 

31 

30 

30 

3C 

MIN 

32 

20 

14 

12 

24 

28 

14 

6 

20 

14 

70 

16 

7B 

26 

20 

20 

30 

30 

22 

* 

* 

1  0 

8 

15 

3 

8 

" 

MC  CAMMON 

MAX 

38 

31 

30 

33 

35 

31 

32 

30 

33 

30 

33 

36 

32 

38 

34 

43 

42 

41 

42 

41 

36 

33 

33 

39 

31 

30 

28 

32 

30 

33 

MIN 

32 

18 

8 

11 

16 

15 

19 

3 

8 

17 

3 

10 

9 

12 

15 

19 

22 

18 

18 

21 

24 

23 

19 

10 

6 

10 

13 

5 

18 

-  2 

0 

13 

MERIDIAN    1  W 

MAX 

46 

4*. 

41 

42 

40 

46 

38 

32 

41 

42 

38 

40 

34 

31 

35 

35 

33 

37 

46 

51 

43 

39 

39 

34 

36 

28 

38 

42 

39 

39 

38 

3f 

MIN 

32 

28 

24 

30 

31 

32 

29 

11 

27 

2  3 

2 1 

2  7 

20 

25 

27 

f  7 

36 

27 

AA 

a? 

\  \ 

ai* 

24 

20 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

39 

34 

41 

32 

35 

44 

29 

32 

38 

32 

34 

4  3 

4 1 

77 

36 

7Q 

7^ 

7ft 

77 
37 

33 

3) 

an 

32 

3ft 

An 

7* 

m  I  N 

29 

25 

2 1 

25 

23 

3  0 

25 

12 

22 

t  ji 

16 

24 

20 

21 

2T 

7lS 

7A 

f  n 

77 

30 

7ft 

17 

IS 
15 

lfl 

74 

15 

is 

31 

MONTPELIER  RS 

MAX 

42 

32 

3  5 

38 

27 

27 

76 

27 

^7 

3t 

3q 

3ft 
1  ^ 

30 

30 

3ft 

7Q 

77 

I 

74 

74 

3 

7fl 

77 

3S 

3' 

MIN 

26 

1 1 

9 

1 0 

7 

22 

22 

5 

7 

3 

2 

16 

in 

17 

ift 

17 
ift 

7A 

11 

ft 

"43 

"  7 

A 

O 

11 

A 

a 

j 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

43 

7* 

39 

36 

^7 

33 

33 

aO 

7^ 

L.7 

ft 

40 

3Q 

_3ft 

3 

37 

3Q 

36 

"  41 

*' 

MIN 

32 

37 

31 

30 

32 

29 

29 

26 

an 
30 

9U 

29 

7Q 

28 

77 
32 

77 
27 

35 

7 

33 

37 

33 

77 

37 

37 

3 

7H 

7ft 

7fl 

an 
30 

31 

7S 

29 

77 
2 

7ft 

33 

36 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

52 

4  1 

42 

4  0 

38 

34 

46 

40 

39 

39 

50 

44 

62 

50 

49 

40 

40 

35 

36 

30 

38 

42 

43 

44 

4_ 

M  I  N 

30 

26 

22 

28 

30 

33 

27 

14 

26 

26 

20 

29 

2  0 

25 

24 

23 

23 

27 

31 

30 

28 

19 

17 

16 

12 

18 

12 

17 

24 

17 

20 

2; 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

25 

24 

25 

23 

27 

27 

19 

24 

30 

20 

27 

29 

31 

32 

28 

32 

38 

35 

32 

32 

24 

23 

23 

23 

24 

26 

23 

28 

21 

26 

28 

2( 

MIN 

21 

20 

20 

17 

20 

17 

15 

14 

17 

16 

17 

21 

19 

27 

22 

7^ 

23 

Yl 

if 

4? 

NAMPA    2  NW 

MAX 

52 

48 

46 

41 

43 

43 

51 

36 

33 

.  ^2 

41 

40 

39 

33 

32 

33 

37 

37 

45 

47 

3Q 

37 

as 

7ft 

42 

47 

4C 

MIN 

34 

27 

23 

30 

31 

34 

29 

17 

28 

2b 

22 

27 

23 

25 

27 

27 

27 

27 

27 

35 

30 

23 

20 

19 

IS 

21 

70 

19 

23 

16 

20 

2; 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

38 

38 

32 

3 1 

36 

27 

7^ 

2^ 

22 

7^ 

38 

_ 

43 

75 

77 

74 

75 

30 

-3ft 

32 

MIN 

29 

32 

13 

4 

ft 

~  5 

17 

1  3 

1  A 

25 

70 

77 

30 

77 

4 

8 

_ 

_ 

1  ] 

NEZPERCE   2  E 

MAX 

33 

42 

39 

35 

36 

38 

35 

31 

40 

4  3 

7 1 

77 

7U 

aft 

3 

33 

3ft 

aft 
3 

as 

aft 

3Q 

3 ' 

MIN 

26 

26 

3 1 

26 

29 

29 

25 

19 

28 

27 

7 

25 

33 

25 

7 

30 

7 

32 

ai 
31 

7Q 

33 

33 
33 

71 

31 

30 

70 

29 

22 

28 

7fl 

28 

7ft 

30 

77 
27 

OAKLEY 

MAX 

37 

46 

38 

37 

45 

40 

30 

47 

41 

33 

48 

47 

50 

51 

51 

55 

46 

43 

48 

49 

36 

39 

32 

3  1 

35 

35 

A  Q 

40 

39 

4  1 

41 

MIN 

29 

21 

21 

27 

24 

31 

23 

12 

24 

20 

15 

21 

23 

26 

29 

24 

26 

32 

28 

29 

30 

15 

14 

9 

9 

11 

15 

13 

21 

11 

16 

2( 

OBSIDIAN   4  NNE 

MAX 

31 

29 

30 

26 

30 

32 

30 

31 

34 

34 

20 

34 

27 

41 

38 

32 

36 

32 

38 

38 

27 

24 

18 

20 

25 

26 

26 

30 

30 

18 

36 

21 

MIN 

1  8 

*  * 

14 

12 

5 

12 

*t 

3 

~7 

_} 

27 

if 

-  1  1 

"  3 

OLA  5  S 

MAX 

w 

3  6 

4  2 

37 

36 

ts 

7Q 

37 

at 

3fi 

J.Q 

A7 

?S 

"aft 

"an 

aa 

"an 

37 

as 

~3ft 

3  7 

MIN 

32 

77 

7S 

77 

29 

15 

1Q 

20 

2U 

15 

37 

31 

37 

77 
3 

37 

15 

14 

14 

1  Q 

n 

ft 

2C 

OROFINO 

MAX 

fo 

fn 

4n 

SO 

ao 

40 

40 

44 

42 

48 

43 

42 

52 

41 

45 

38 

39 

49 

44 

45 

44 

42 

4' 

MIN 

3A 

;* 

23 

26 

_ 

- 

2f 

30 

37 

36 

33 

33 

37 

36 

32 

30 

27 

30 

29 

32 

35 

2  8 

28 

25 

35 

31 

PALISADES  DAM 

MAX 

A  S 

3 
3 

ai 

f  a 

7Q 

77 

3 

34 

24 

75 

37 

- 

35 

7? 

35 

28 

47 

2 

^3 

^ft 

14 

18 

^s 

23 

25 

29 

2  7 

21 

MIN 

27 

24 

19 

24 

10 

2  5 

22 

10 

Zl 

28 

12 

15 

7ft 

7A 

*7 

■■ 

A; 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

52 

48 

40 

49 

49 

40 

36 

38 

42 

41 

39 

37 

34 

36 

34 

33 

37 

45 

50 

47 

45 

37 

39 

33 

30 

43 

3  8 

45 

40 

40 

4( 

MIN 

34 

30 

26 

27 

37 

30 

23 

21 

20 

25 

20 

25 

21 

26 

26 

27 

27 

29 

29 

35 

28 

23 

17 

20 

22 

18 

18 

L8 

22 

15 

18 

2< 

PAUL   1  E 

MAX 

30 

40 

34 

42 

32 

37 

44 

30 

33 

48 

35 

36 

45 

42 

45 

47 

38 

47 

44 

45 

41 

39 

37 

36 

33 

25 

32 

32 

40 

35 

40 

31 

Ml  N 

30 

26 

24 

24 

25 

29 

27 

14 

14 

27 

1 7 

18 

19 

19 

25 

' 

3^ 

ift 

\°p 

2 1 

PAYETT  F 

MAX 

49 

40 

40 

45 

43 

49 

39 

32 

37 

42 

36 

38 

37 

33 

35 

77 

3P 

R7 

47 

35 

3fi 
3 

30 

30 

A7 
2 

43 

3ft 

40 

31 

M  I N 

34 

32 

32 

29 

33 

34 

29 

19 

28 

2  2 

16 

25 

20 

24 

28 

77 

7ft 

77 

an 

3A 

?ft 

77 

lfl 

IO 

19 

10 

1  Q 

16 

.  g 

2J 

PIERCE  RS 

MAX 

36 

36 

35 

33 

34 

35 

44 

30 

33 

35 

31 

39 

33 

35 

7R 

7Q 

aa 

7A 

3  _ 

aft 

3: 

M I N 

.  33 

33 

30 

3  1 

31 

32 

27 

17 

29 

37 

7? 

:  fi 

\% 

33 

31 
3^ 

70 

7ft 
f  0 

an 

7fl 
3^ 

18 

77 

7ft 

7ft 

33 

3n 

?o 

32 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

35 

32 

36 

34 

35 

40 

30 

2B 

3H 

7^ 

3Q 

35 

32 

30 

75 

3? 

77 

33 

37 

35 

35 

3; 

MIN 

2  9 

27 

19 

2  2 

23 

29 

22 

18 

25 

7 

20 

7 

20 

7a 
28 

^7 

1  R 

15 

23 

77 

1  A 

71 

77 

17 

_, 

71 

71 

i< 

PORTHl LL 

MAX 

48 

42 

38 

40 

39 

40 

37 

34 

4  1 

35 

46 

42 

38 

36 

3  b 

38 

35 

42 

43 

42 

37 

4 1 

37 

35 

45 

43 

47 

44 

48 

44 

4( 

MIN 

34 

35 

27 

26 

30 

33 

29 

28 

32 

25 

26 

32 

19 

20 

20 

16 

20 

20 

30 

26 

28 

26 

27 

20 

21 

30 

28 

20 

32 

35 

33 

2( 

POTLATCH   1  SE 

MAX 

38 

43 

35 

36 

42 

42 

34 

31 

45 

38 

34 

45 

45 

39 

43 

42 

48 

46 

44 

46 

38 

34 

37 

38 

36 

36 

35 

44 

37 

42 

40 

31 

MIN 

32 

3 1 

27 

w 

33 

30 

19 

^7 

32 

2  ^ 

2( 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

34 

J* 

3ft 

38 

30 

ai 

j ' 

7Q 

70 

37 

3fl 

47 

3ft 

47 

39 

35 

35 

32 

31 

31 

30 

34 

30 

30 

3' 

MIN 

ai 

77 

74 

•So 

7  1 

25 

10 

15 
~Z 

16 

13 

17 

28 

18 

.  7 

20 

!fl 

33 

25 

lfl 

1 1 

10 

7 

9 

18 

5 

18 

2 

-  1 

X; 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

MAX 

i  r, 

Vi 

zz 

A  l 
**! 

35 

31 

ao 

77 

3ft 

37 

33 

41 

34 

34 

4  2 

35 

33 

38 

31 

MIN 

2 

77 

9fl 

79 

26 

2  3 

78 

93 

77 

79 

75 

73 

2C 

1  5 

71 

_  1 

37 

25 

2 1; 

26 

25 

27 

27 

24 

30 

30 

2< 

REACTOR  TESTING  STA 

MAX 

41 

77 

aA 

" 

an 

33 

29 

20 

3A 

71 

31 

35 

38 

39 

41 

38 

35 

23 

29 

2  3 

20 

33 

2  3 

25 

23 

28 

3( 

MIN 

16 

o 

a 

- 

7ft 
26 

5 

15 

11 

7 

- 

ft 

11 

** 

74 

1  4 

3 

2 

_  12 

12 

0 

-  3 

RICHFIELD 

MAX 

42 

34 

36 

33 

33 

38 

35 

25 

38 

33 

29 

36 

33 

32 

35 

37 

40 

39 

3  5 

39 

40 

34 

29 

32 

28 

25 

25 

35 

34 

31 

31 

3; 

MIN 

26 

21 

22 

24 

15 

25 

22 

7 

13 

19 

6 

12 

8 

14 

18 

22 

21 

25 

23 

29 

20 

14 

10 

6 

7 

12 

9 

13 

15 

7 

9 

U 

RIGGINS  RS 

MAX 

49 

48 

45 

43 

MIN 

31 

34 

34 

33 

31 

RUPERT 

MAX 

51 

4 1 

34 

43 

33 

3  8 

45 

30 

34 

33 

35 

45 

46 

48 

45 

38 

45 

43 

47 

43 

4  1 

37 

35 

35 

24 

33 

35 

40 

an 
38 

MIN 

32 

28 

21 

26 

23 

28 

24 

12 

16 

28 

17 

2  0 

21 

2 1 

2  5 

28 

26 

27 

28 

32 

29 

26 

15 

14 

14 

20 

22 

23 

25 

11 

1 1 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

37 

37 

32 

33 

24 

34 

34 

19 

30 

35 

23 

29 

2b 

36 

32 

4  1 

36 

34 

37 

42 

34 

25 

27 

22 

1  9 

2  0 

21 

2 1 

24 

27 

28 

21 

MIN 

26 

2 1 

° 

3 

~  3 

2  3 

6 

9 

15 

-12 

20 

12 

* 

1£ 

14 

30 

28 

1 7 

* 

2 

-  2 

~  2 

~  7 

1  7 

18 

15 

a 

SAINT  MARIES 

MAX 

45 

38 

36 

38 

42 

40 

39 

40 

46 

44 

40 

47 

41 

38 

40 

39 

43 

40 

42 

48 

44 

40 

36 

37 

36 

39 

4 1 

4  3 

41 

41 

40 

MIN 

32 

30 

28 

30 

30 

3  1 

29 

24 

32 

28 

27 

3 1 

22 

30 

30 

2y 

28 

29 

32 

32 

30 

24 

20 

25 

25 

29 

27 

26 

24 

30 

34 

21 

SALMON 

MAX 

41 

35 

36 

42 

38 

42 

30 

28 

42 

37 

30 

50 

38 

31 

37 

41 

30 

31 

33 

46 

40 

40 

32 

32 

23 

25 

34 

36 

43 

31 

30 

3! 

MIN 

26 

24 

22 

21 

19 

23 

12 

11 

15 

16 

15 

21 

15 

11 

20 

20 

12 

20 

20 

28 

21 

17 

8 

4 

6 

13 

5 

19 

17 

6 

14 

U 

SANDPO I  NT  EXP  STA 

MAX 

42 

36 

34 

35 

41 

43 

37 

33 

44 

43 

35 

47 

39 

41 

35 

34 

35 

36 

38 

44 

40 

35 

35 

32 

35 

37 

31 

45 

38 

35 

39 

31 

MIN 

35 

32 

30 

51 

31 

35 

29 

26 

29 

30 

30 

32 

20 

27 

23 

27 

27 

30 

33 

36 

31 

26 

21 

29 

31 

30 

25 

25 

29 

33 

33 

2i 

SHOSHONE 

MAX 

41 

36 

40 

35 

36 

42 

41 

25 

42 

37 

32 

39 

37 

39 

40 

38 

t*b 

44 

36 

42 

41 

32 

30 

34 

28 

29 

27 

40 

36 

36 

37 

3( 

MIN 

30 

26 

20 

25 

19 

29 

23 

15 

21 

24 

15 

17 

15 

19 

23 

25 

26 

28 

27 

33 

26 

20 

15 

12 

10 

17 

21 

11 

17 

11 

14 

2( 

SPENCER  RS 

MAX 

38 

26 

24 

26 

23 

29 

26 

15 

25 

29 

16 

27 

26 

33 

36 

37 

41 

36 

32 

39 

31 

28 

21 

25 

23 

24 

27 

19 

25 

20 

26 

21 

MIN 

22 

3 

0 

14 

-  7 

16 

9 

9 

9 

9 

-  2 

8 

-  2 

2 

10 

10 

13 

10 

22 

24 

16 

10 

-  3 

-  1 

-  0 

-  3 

2 

e 

4 

14 

16 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


fable  5  Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

_ 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

PRINGFIELO  1  SE 

MA* 

33 

33 

35 

32 

it 

40 

28 

i4 

41 

32 

4  4 

JB 

32 

37 

40 

39 

39 

42 

38 

37 

37 

34 

32 

30 

30 

33 

!<• 

34 

42 

36.0 

Ml  N 

30 

24 

14 

17 

9 

28 

20 

14 

23 

21 

6 

25 

22 

11 

20 

19 

15 

18 

25 

33 

23 

22 

13 

6 

S 

15 

2 

14 

11 

9 

5 

16.7 

TIBN1 TE 

MAX 

? 

3? 

35 

45 

45 

34 

37 

29 

28 

32 

33 

33 

33 

26 

31 

30 

31 

33 

31.6 

M 1 N 

18 

17 

6 

8 

10 

20 

1 

2 

-  i 

0 

-  2 

8 

20 

2 1 

20 

18 

26 

23 

15 

3 

2 

0 

4 

6 

10 

0 

6 

-  2 

1 

8.7 

TREVELL 

MAX 

35 

32 

32 

29 

39 

37 

*3 

37 

36 

34 

40 

42 

42 

35 

37 

33 

30 

31 

30 

24 

24 

26 

32 

31 

29 

32.7 

MI  N 

20 

22 

16 

24 

22 

20 

22 

2 

19 

2  3 

19 

10 

2 1 

23 
J? 

21 

29 

23 

25 

29 

27 

14 

7 

4 

6 

14 

7 

18 

6 

10 

17.2 

UGAR 

MAX 

Zz 

3° 

34 

5 

- 

*4 

37 

37 

34 

39 

42 

39 

38 

23 

23 

20 

23 

22 

21 

26 

27 

27 

30.7 

M I  N 

1 1 

5 

4 

l  u 

1A 

1  0 

10 

15 

28 

32 

25 

2 

2 

-  3 

-  2 

2 

-  9 

11 

17 

12 

8 

10.7 

UN  VA LLEV 

MAX 

?  ? 

3* 

)G 

• 

41 

42 

43 

46 

43 

38 

38 

34 

31 

29 

33 

31 

26 

33 

37 

38 

31 

37 

35.  1 

MIN 

1  A 

in 
-10 

ft 

10 

12 

2  2 

29 

2 

6 

-10 

-11 

-  6 

-  2 

7 

-  3 

15 

-  7 

-  2 

5.5 

HAN  FALLS  PH 

MAX 

48 

52 

43 

46 

44 

S2 

39 

36 

43 

45 

50 

40 

38 

37 

35 

34 

34 

40 

46 

52 

48 

43 

40 

36 

31 

31 

40 

43 

44 

40 

40 

41.6 

MIN 

36 

33 

28 

34 

33 

34 

21 

23 

30 

30 

26 

29 

25 

25 

26 

26 

25 

30 

34 

40 

28 

27 

22 

22 

23 

25 

19 

23 

28 

21 

22 

27.4 

ETON  1 A  EXP  STA 

MAX 

34 

2fl 

2  9 

3  0 

29 

28 

31 

27 

30 

29 

32 

36 

34 

39 

40 

29 

31 

35 

40 

31 

28 

26 

30 

31 

26 

29 

31 

28 

26 

30.7 

11 

10 

*  ^ 

5 

13 

5 

—  6 

—  6 

- 1  0 

-12 

-  6 

-  3 

3 

2 

6 

4 

1 

4.8 

HREE  CREEK 

MAX 

37 

36 

^7 

38 

45 

45 

50 

An 

54 

56 

48 

42 

45 

35 

39 

33 

46 

36 

40 

48 

42.3 

MIN 

25 

15 

14 

2 1 

2  1 

1  ^ 

20 

o 

20 

1 5 

1 

18 

19 

26 

22 

30 

24 

9 

5 

-  1 

6 

14.3 

KIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

40 

38 

39 

49 

45 

*■ 

45 

47 

40 

36 

37 

32 

29 

33 

35 

42 

39 

39 

43 

41.2 

MIN 

31 

30 

2  7 

28 

27 

34 

27 

1  7 

26 

26 

21 

2  i 

2  5 

2 1 

27 

?4 

77 

3* 

12 

1 0 

16 

23 

24 

24 

13 

12 

23.5 

WIN  FALLS  3  SE 

MAX 

^1 

47 

49 

5 1 

44 

38 

38 

29 

30 

34 

35 

42 

37 

39 

40.9 

MIN 

30 

29 

29 

29 

27 

31 

28 

18 

19 

28 

21 

21 

25 

23 

23 

25 

26 

26 

28 

31 

30 

23 

17 

14 

12 

14 

18 

23 

25 

19 

15 

23.5 

ALLACE 

MAX 

39 

35 

35 

35 

40 

40 

32 

33 

40 

37 

38 

43 

36 

40 

37 

37 

35 

37 

43 

45 

35 

34 

35 

34 

37 

39 

35 

41 

34 

38 

42 

37.5 

MIN 

33 

31 

27 

30 

30 

30 

27 

21 

29 

27 

26 

31 

22 

31 

30 

30 

27 

27 

32 

33 

30 

24 

21 

27 

27 

31 

28 

30 

26 

31 

34 

28.5 

ALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

41 

36 

34 

35 

33 

40 

35 

31 

38 

42 

34 

42 

44 

40 

37 

38 

43 

41 

38 

45 

38 

36 

34 

36 

38 

33 

40 

40 

33 

42 

37.9 

MIN 

32 

31 

26 

26 

29 

30 

28 

24 

18 

30 

23 

la 

20 

19 

32 

28 

27 

28 

31 

34 

33 

20 

20 

26 

26 

26 

27 

27 

26 

31 

26.9 

E1SER 

MAX 

52 

45 

38 

48 

46 

47 

45 

35 

40 

44 

39 

38 

40 

34 

37 

34 

32 

38 

39 

52 

50 

46 

38 

40 

28 

36 

42 

38 

42 

43 

38 

40.8 

MIN 

30 

30 

28 

23 

30 

34 

32 

16 

28 

20 

19 

24 

17 

26 

24 

27 

23 

28 

28 

30 

20 

20 

17 

18 

17 

22 

10 

18 

20 

15 

22 

23.1 

1 NCHESTER  1  SE 

MAX 

40 

40 

40 

35 

36 

37 

35 

28 

43 

40 

32 

37 

47 

45 

40 

45 

53 

45 

44 

49 

44 

36 

38 

40 

40 

38 

40 

40 

37 

40 

42 

40.2 

MIN 

27 

30 

28 

23 

22 

20 

18 

13 

25 

25 

18 

20 

22 

26 

3* 

28 

26 

34 

34 

32 

30 

23 

24 

26 

26 

22 

22 

28 

23 

19 

31 

25.1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2  " 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

M 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ARCO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

2.0 

ARROWROCE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

t 
T 

2.0 
2 

3.0 
5 

T 

5 

1.0 
6 

1.6 
7 

1.0 
8 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

T 

2 

T 

0.5 
1 

1.0 
1 

1 

1 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

T 

2 

2 

6.0 
8 

T 

7 

T 

5 

2.0 
7 

T 

7 

5.5 
12 

12 

T 
11 

11 

T 
11 

10 

9 

9 

8 

8 

1.5 
9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

T 
10 

10 

10 

1.0 
11 

T 
11 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
6 

2.5 
9 

T 

8 

4.5 
12 

8.5 
16 

6.7 
21 

2.5 
21 

T 
18 

1.6 
17 

3.1 
18 

T 
17 

16 

14 

T 
14 

14 

13 

12 

2.8 
15 

2.5 
16 

4.2 
20 

19 

19 

18 

17 

17 

2.7 
19 

1.2 
20 

1.0 
20 

0.7 
20 

19 

18 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 

2 

4 

- 

- 

- 

4 

4 

4 

4 

- 

3 

3 

3 

3 

3 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
4 

1.0 
4 

1.0 
5 

5.  0 
10 

0.  5 
8 

6.  0 
14 

2.0 
14 

14 

0.  5 
14 

3.0 
17 

T 
16 

0.  5 
16 

12 

10 

8 

8 

8 

8 

2.  0 
10 

2.0 
12 

4.0 
16 

16 

16 

14 

14 

2  .  0 

16 

1 .  0 
16 

16 

16 

16 

14 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.0 
4 

3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 
1 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0. 1 

0.1 

T 

3.0 
1 

1.1 

5.5 
1 

0.3 

2 

0.2 

T 

2 

0.2 

T 

T 

T 

0.6 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S.6 
5 

1.5 
4 

T 

2 

T 

0.8 
T 

T 

3.2 

2 

T 

BDRLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

2.0 

T 

2 

0.1 
2 

T 

2 

0.5 

T 

0.4 

0.3 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

2.0 

T 
T 

0.3 
T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1.0 
1 

6.0 
7 

1.0 
8 

5.0 
12 

T 
11 

1.5 
12 

1.0 
9 

0.5 
9 

9 

T 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

0.5 
6 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4.0 
9 

1.0 
10 

T 

9 

9 

8 

8 

CENTER V I LLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

1.0 
4 

2.0 
6 

6.0 
12 

4.3 
16 

8  -  B 
20 

1.7 
19 

T 
19 

1.5 
16 

0.5 
16 

16 

0.2 
16 

16 

16 

T 
15 

15 

15 

T 
15 

2.3 
17 

T 
16 

0.5 
16 

16 

16 

16 

16 

4.3 

2(1 

0.1 
20 

l.S 
20 

20 

20 

19 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
8 

1.5 
10 

1.0 
10 

2.0 
12 

1.5 
12 

0.6 
12 

2.5 
15 

0.5 
14 

0.6 
14 

3.0 
17 

T 
15 

T 
14 

1.2 
15 

15 

0.3 
15 

15 

14 

14 

14 

1.2 
16 

1.3 
16 

0.3 
16 

16 

3.0 
18 

17 

1.5 
18 

18 

0.5 
19 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.5 
2 

0.5 
2 

T 
T 

T 
T 

0.4 

T 
T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.0 

T 

0.4 

2.0 
3 

0.4 

3 

1.0 
4 

1.3 

5 

3 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

0.3 
T 

0.3 
T 

0.3 
T 

0.2 
T 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

O.S 
S 

1.0 
6 

1.0 
7 

7.5 
14 

2.5 
16 

9.0 

25 

1.5 
24 

0.5 
23 

3.0 
22 

1.0 
21 

21 

0.5 
19 

19 

19 

T 
18 

18 

18 

I 
16 

3.0 
19 

O.S 
16 

0.5 
16 

16 

16 

16 

16 

3.5 

20 

1.0 
21 

T 
20 

T 

20 

20 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

0.2 
1 

0.2 
1 

4.6 
4 

T 

4 

0.4 
4 

4 

0.3 
4 

0.9 

5 

0.5 
6 

T 

6 

6 

T 

6 

6 

6 

T 

5 

5 

5 

0.5 
S 

5 

5 

5 

0.1 
3 

T 

3 

T 

3 

1.3 
3 

4 

T 

4 

4 

0.1 
4 

T 

4 

FTKN  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
2 

2 

3 

2 

0.3 
3 

1 

T 
T 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

4.0 
6 

3.0 
7 

5 

0.5 
S 

2.0 
6 

6 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

4 

4 

0.5 
4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3.0 
5 

5 

2.0 

7 

6 

6 

6 

GLENN S  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

T 

1.3 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.4 
T 

T 
T 

1.0 

T 

1 

1.0 
1 

T 

2 

1 

1.0 
I 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

GIANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

I 

T 

T 

Sm  r«f«r«aco 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHt 

DECEMBER  195: 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2.0 
4 

4 

2.0 
6 

2.0 
8 

8 

2.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2.0 
10 

10 

10 

10 

HA  I LEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

0.4 

2.0 

2.0 

1.0 

HAVER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

3 

T 

3 

3 

3 

T 

3 

1.0 
4 

3 

1.0 

T 

0.  5 

2.0 

0.8 

T 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

7 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6.0 

5.0 

5.0 

2.0 

1.5 

1.5 

3.0 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.5 

2.0 

9.0 

5.5 
15 

4.  5 
17 

3.0 
18 

2.0 
19 

1.5 
20 

T 

2.0 
13 

2.0 
10 

T 

8 

1.5 
8 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

0.8 
1 

0.7 

2 

4.0 

2 

T 

6 

T 

6 

T 

6 

T 

5 

5 

5 

T 

4 

5 

5 

5 

4 

3 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

1.0 

2 

T 

2 

T 

2 

0.4 

2 

2 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

- 

- 

- 

3.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

4.5 

3.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
7 

2.0 
10 

4.0 
13 

3.0 
13 

2.0 
14 

9.0 

20 

1.0 
18 

4.0 
21 

1.0 

4.0 

20 

5.0 
24 

_ 

_ 

_ 

_ 

4.0 
26 

_ 

2.0 
26 

_ 

3.0 
27 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0. 1 

T 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

6.0 
9 

2.0 
11 

11 

11 

2.0 
11 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

6 

2.0 
7 

2.0 
7 

7 

7 

7 

V 

7 

6.0 
11 

11 

2.0 
12 

11 

11 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

1 

T 

1 

1 

1.0 
1 

0.1 
1 

1 

0.5 
T 

0.2 

0.3 

MAI. AD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
1 

T 

1 

1 

1.0 
2 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

1.3 
1 

0  5 
2 

1 

1.1 
2 

1 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
4 

2.0 
4 

2.0 
6 

3.0 
7 

3.0 
7 

4.0 
10 

10 

3.0 
10 

3.0 
11 

4.0 
10 

10 

10 

4.0 

13 

13 

13 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
20 

2.  1 
20 

11.  2 

21 

3.5 
31 

5.3 
36 

7.3 
45 

1.8 
49 

6.0 
50 

12.0 
55 

T 
61 

4.0 
61 

1.0 
66 

66 

1.0 

66 

65 

T 
64 

60 

0.6 
60 

7.3 
60 

5.5 
68 

0. 1 
71 

71 

71 

1.0 
71 

1.0 
70 

2.0 
70 

0.1 
70 

1.0 
70 

0.3 
71 

0.2 
71 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1 

1.5 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

T 

4 

4 

1.0 
5 

5 

4.0 
9 

T 
10 

T 
10 

10 

T 
10 

10 

T 
10 

10 

T 
10 

T 
10 

10 

10 

10 

9 

4.0 
13 

T 
13 

13 

13 

13 

13 

2.0 
15 

15 

T 
14 

14 

14 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

3.0 
3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

0.8 
1 

T 

T 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
3 

3.0 

5 

5.0 
8 

4.0 
9 

2.0 
9 

1.5 
11 

3.0 
12 

0.5 
12 

4.0 
14 

1.5 
14 

2.0 
16 

1.0 
14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

- 

- 

T 
12 

12 

12 

12 

0.5 
13 

13 

T 
13 

0.5 
13 

1.1 
13 

13 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.3 

T 

1.1 
T 

T 

1 

0.7 
1 

1.3 
2 

0.2 

0.5 
4 

0.  5 

T 

4 

0.4 

T 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

1 

T 

1 

0.4 
1 

1 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

2 

T 

2.0 

1 

2.0 
3 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

POTLATCH  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.  5 

0.5 

0.8 
1 

0.5 
1 

0.5 
1 

0.2 

1.4 

2 

0.3 
1 

0.3 
T 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

5.5 
8 

0.1 
8 

0.3 
7 

T 

5 

1.3 

5 

0.4 
5 

T 

4 

0.1 
4 

1.0 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0.2 
5 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

1.0 
4 

4 

3 

3 

0.1 
3 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

4.6 
6 

1.2 
6 

T 

4 

T 
T 

1.0 
1 

0.2 
T 

1.0 
T 

T 

1.5 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 
1 

T 

T 

T 
T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

0.5 

1.0 

6.0 

1.0 

T 

4.0 

0.5 

12 

1.0 

1.0 

1.0 

1  .  0 
14 

0.5 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
6 

1.0 
7 

1.0 
7 

5.0 
12 

1.0 
13 

6.0 
16 

3.0 
15 

2.0 
16 

2.0 
17 

2.0 
19 

1.0 
19 

T 
18 

1.0 
17 

17 

1.0 
17 

T 
17 

16 

15 

T 

15 

3.0 
17 

6.0 
22 

T 
21 

21 

20 

19 

18 

4.0 

22 

21 

3.0 
22 

21 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

5.0 

1.0 

1.0 

1.0 

T 

2.0 

3.0 

T 

1.0 

g 

g 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
3 

2 

4.0 
5 

3 

2 

7.0 
7 

5 

5 

5.0 
8 

8 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

* 

4.0 
4 

4 

T 

4 

3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.8 
1 

T 

1 

T 
T 

T 

0.5 
1 

0.4 
T 

T' 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

4.0 
6 

2.0 
8 

1.0 
3 

1.0 
4 

4.0 
6 

T 

6 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

See  reference  notea  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 

ABLE  2  DELAYED  DATA 


Ten 

perature 

Precipitation 

No  ol  Days 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No  ol  Days 

Station 

E 

3 

a  E 

a 

Departure 
From  Norm 

« 

a 

Max. 

Min. 

■ 

From  Norm 

■ 

D 

tj 

0 

0 

2 

0 

o 

■ 

0 

2 

3 

> 

< 

s 

2 

:  1 
>  1 

<  2 

CP 

« 
> 
< 

-G 
0» 

X 

t 
3 

a 

0) 

i 

o 
1 

a 

85 

°  1 

a  I 

5  * 
ki 

0  M 

"3 
o 
H 

Depart! 

0) 
01 

• 

% 

Max  D 

on  Gro 

• 

Q 

0 
-1  0 

NORTHERN  DIVISION 

FEBRUARY  1953 
IVF.RY  RS 

JAYVIEW  MODEL  BASIN 
310  CREEK  1  S 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BURKE  2  NNE 

43 
38 
42 
35 

H 

3 
.6 
.6 
.1 

M 

27.5 
11.3 
27.6 
22.4 

35. 
25. 
35. 
28. 

U 

4 

0 
1 
8 

4.1 

6.7 
2.  4 

53 
54 
52 
54 
40 

26  + 

2 
26 

7 

7 

15 
-20 
16 
S 

23  + 
24 
20 
20 

824 
1115 

830 
1011 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
7 
0 
7 

23 
28 
24 
28 

0 
0 
6 
0 
0 

2.80 
1.23 
3.60 
1.54 
3.28 

1 
-  1 

.  14 

.50 
.11 
.  88 

.  50 
.39 
1.34 
.33 
.65 

4 
3 
3 
14 
28 

.0 
31.9 

38.2 

0 
41 
4 

59 

19 
14 
28 

16 
13 
15 
12 
1H 

i 

0 
2 
0 

1 

0 
0 
1 
0 
0 

JUNE  1953 
HOSCOW  U  OF  I 

68 

.1 

42.6 

55. 

4 

-  3.9 

76 

11 

35 

3  + 

284 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.19 

.49 

13 

.0 

0 

9 

0 

0 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

JULY  1953 
LOWHAN 

86 

.3 

44.2 

65. 

3 

-  0.8 

94 

1 3 

37 

29 

51 

11 

0 

0 

0 

.  00 

.54 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AUGUST  1953 
LOWHAN 

83 

.2 

51.4 

67 

3 

3.8 

92 

20 

41 

28+ 

53 

6 

0 

0 

0 

T 

.54 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEPTEMBER  1953 
LOWHAN 

73 

.5 

44.3 

58 

9 

4.0 

86 

12 

32 

30 

193 

0 

0 

1 

0 

T 

-  1 

.00 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOVEHBER  1953 
LOWHAN 

51 

.5 

29.3 

40 

4 

8.  0 

69 

1 

10 

19 

731 

II 

0 

24 

0 

2.71 

.41 

1.23 

22 

9.0 

8 

23 

8 

2 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


oble  3 


Stotion 

•3 

Day  ot  month 

o 

H 

12  3 

4  |  5  6 

7      8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  1   14  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22    23  24 

25  ]  26  1  27 

28  |  29  ]  30 

31 

JUNE  1953 

iosco*  u  or  I 

1.28 

.14 

.01     .08  T 

.43  .02 

.49  T 

T 

T 

.07     .02  .02 

JULT  1953 
LOWHAN 

.00 

AUGUST  1953 

uaraAi 

T 

T  T 

SEPTEMBER  1953 
LOWHAN 

T 

T 

NOVEHBER  1953 
LOWHAN 

2.71 

T        T  T 

T 

T  .01 

T 

.07  T 

.01 

1.23  1.09  .23 

.01  T 

.06 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obwer  - 
vabon 
date 

Amount 
line* 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

GILHORE  SUMMIT  RANCH 

// 

1952 
SEP.  20 

1953 
SEP.  30 

15.40 
15.40 

IDA  VADA 

// 

1952 
NOV.  26 

1953 
JAN.  31 

1.14 

Station 

Obam- 
vabon 

date 

Amount 
ainoe 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

IDA  VADA  (CONTD) 

// 

1953 

MAR.  3 

.00 

MAY  2 

2.  85 

JUNE  2 

1.71 

30 

1.14 

AUG.  4 

.56 

OCT.  30 

.80 

8.20 

LOLO  PASS 

// 

1952 

SEP.  22 

Stahon 

Obser  - 
vabon 
date 

Amount 
since 
last  obs 

Snow  on 
ground 

LOLO  PASS  (CONTD) 

// 

1953 
SEP.  29 

40.10 
40.  10 

NEZ  PERCE  PASS 

// 

1952 
SEP.  22 

1953 
SEP.  29 

24.70 
24.70 

See  Reference  Notes  Following  SMtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  DELAYED  DA'. 


Station 

Day  Oi  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

JUNE  1953 
MOSCOW  U  OF  I 

MAX 
MIN 

67 
45 

63 
47 

65 
35 

65 
48 

58 
44 

65 
47 

65 
42 

*62 

35 

67 
36 

74 
38 

76 
49 

74 
48 

64 
46 

68 
39 

69 
43 

73 
43 

73 
46 

71 
40 

63 
35 

62 
40 

68 
43 

67 
45 

67 
40 

66 
40 

73 
44 

74 
41 

70 
50 

66 
43 

74 
42 

73 
43 

68 
42 

JULY  1953 
LOWMAN 

MAX 
UIN 

80 
40 

78 
40 

80 
40 

80 
48 

84 
44 

85 
50 

91 
50 

92 
50 

90 
44 

91 
46 

88 
44 

93 
49 

94 
50 

92 
56 

91 
54 

90 
50 

80 
42 

85 
44 

88 
42 

84 
40 

80 
40 

80 
40 

90 
41 

85 
38 

86 
40 

83 
41 

86 
43 

84 
38 

85 
37 

89 
40 

90 
49 

86. 
44. 

AUGUST  1953 
LOWMAN 

MAX 
UIN 

87 

55 

90 
55 

88 

55 

86 
45 

85 
50 

83 
49 

90 
53 

84 

52 

87 

53 

85 
51 

80 
47 

85 
50 

89 
57 

88 

56 

90 
59 

91 
65 

88 
60 

85 
54 

89 
59 

92 
63 

90 
59 

80 
45 

79 
44 

81 

50 

76 
47 

78 
43 

76 
46 

71 
41 

70 
45 

67 
43 

68 
41 

83. 

51, 

SEPTEMBER  1953 
LOWMAN 

MAX 
MIN 

74 
46 

77 
51 

70 
47 

71 
40 

74 
45 

77 
44 

80 
45 

81 
51 

76 
53 

82 
47 

83 
48 

86 
51 

82 
53 

81 

52 

80 

52 

83 
54 

81 

53 

64 
34 

67 
41 

72 
46 

71 

36 

75 
43 

66 
45 

65 
37 

63 
33 

65 
37 

68 
35 

66 
38 

63 
40 

62 
32 

73. 
44. 

NOVEMBER  1953 
LOWMAN 

HAX 
UIN 

69 
32 

60 
41 

50 
33 

51 
29 

60 
28 

47 
31 

48 

32 

47 
32 

54 
30 

60 
27 

60 
32 

63 
31 

58 
34 

60 
33 

54 
36 

62 
32 

52 
31 

40 
15 

37 
10 

42 
22 

40 
24 

37 
30 

44 

30 

46 
28 

49 
31 

56 
32 

49 
30 

54 
33 

50 
26 

46 

25 

51. 
29. 

EVAPORATION  AND  WIND 

Table  6 


Day  of  month 


SunOS 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 

JUNE  1953 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.28 

.23 

.17 

.15 

.02 

.08 

.12 

.16 

.10 

.17 

.20 

.15 

.21 

.17 

.11 

.09 

.43 

.14 

.23 

.  13 

.23 

.23 

.06 

.12 

.20 

.  16 

.13 

.29 

B 

WIND 

43 

130 

53 

44 

33 

45 

81 

47 

20 

33 

30 

33 

111 

29 

21 

31 

113 

67 

55 

86 

32 

52 

114 

69 

40 

28 

27 

39 

25 

58 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

NOVEMBER  1953 
LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

3.0 
8 

5 

5 

5 

4 

3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  150  - 


STATION  INDEX 


Staho 


County 


1IIBU>   L.v.    STAT  1  Ot* 


FALLS  1  NW 


IBOWKOCK  DAM 


rtBT  KANt.kK  STATION 
IMCROFT 

IV  VIEW   k   . ■  BASIN 


0010 
0149 
01 'J 'I 
0227 
0282 

0373 
0448 

0470 

04  *< J 
0499 


B INC HAN 
CASSIA 
VALLEY 
POWER 


I.I  MURE 


0325  SKUSHuM. 
0363  BAHNOCE 
0467 1  KOOTENAI 
0789  BONNER 
0833  VALLEY 

0915  BINGHAM 
0920  CARIBOU 
1002  GOODING 
1014i BOISE 
1018  ADA 


MB  2  NNE 
■Jlf 

URLEY  rAClORY 
URLEV  CAA  AIRPORT 
IUMEL1. 

IKfUUDCE 
UCAUE  1  XW 

|RC ADA  HANGER  STATION 
■RIBVILLS  ARBACCH  HI  H 


1272  SHOSHONE 
1288  CASSIA 
CASSIA 
CASSIA 
CANYON 


1 1298 
1303 
1310 


■ILLY  BARTON  FLAT 
UU  FORE  1  EXE 
LARA I A  RANGER  STATION 
■ALT  BLACKBIRD  HIKE 
BUR  0 'ALINE  CAA  AP 

TO  O'ALENE  RS 


JLUKI.... 
■IOCS 
I9J0IS  LAC 

UB015  CAA  . 


CAA  AIRPORT 


3682  GOOOIXG 
;3732| CARIBOU 
I3760.O1YUH 


:  RANGER  3TATIO! 

fISTON  MATER  PLANT 
■I8T0X  MB  AIRPORT 

PUMPING  STATION 


CXAT  RANGER  STATION 
t 

I  CAA  AIRPORT 


IB  AIRPORT  1022  ADA 

I  FIRRY  1     ■  1079  BOUNDARY 

1138  CASSIA 
1217  TWIN  FALLS 
jm  RANGER  STATION  1244  C1XARWATKK 


1408  IASHINGTOX 
13141  VALLEY 
1524 : VALLEY 
163C  BOISE 
1683  CUSTER 

1871  CUSTER 
1810  BOXKER 

1831  shoshone 

, 1938  LEMHI 
1931  KOOTENAI 

1936  KOOTENAI 
2071  CARIBOU 
1 2134  IDAHO 
2139  i IDAHO 

21*7    A  ['AM  3 

1 2279  BOISE 
2383  VALLEY 
2395  VALLEY 
2422  EOOTEXAI 
2444  CANYON 

2175  IDAHO 
2604  CAMAS 
2676  TETON 
2707  CLARE 
2717 ' CLARE 

2M7  5  IDAHO 

2892  CLEAR* ATEH 
i 2942  GEM 

3108  CAMAS 
I  3143 1  IDAHO 


,  INDIAN  AGENCY | 3297  BINGHAM 
LLEY  MS  ' 3448  BOISE 

liMMIT  RANCH  3576  LISTER 
1ET  '3631 | ELMORE 

E  13677  GOODING 


Obser 
vabon 
time 


3862  CUSTER 
RPORT  3942  BLAINE 

1  3964  JEFTERSON 

4140  JEROME 
4268  CAMAS 

4295 T* IN  PALLS 
4384  BUTTS 
T  1 4443  BOISE 

T  13  51  4430  BOISE 

U  6  HE  ,4435  BONNEVILLE 

J-3  CAA   AIRPORT   4457  IMJN SEVILLE 

14473  08 THEE 
I  4388  BONNEVILLE 

RE  DAM  4598  FREMONT 

EAR  4612, BOISE 


4670  JEROME 
4793  LEWIS 
4831  SHOSHONE 
5011  IDAHO 
5038  ADA 

i ' 3110  VALLEY 
5169  LEMHI 
3236  NEZ  PERCE 
5241 ,NEZ  PERCE 
327 j  BEAR  LAKE 

3356 ' IDAHO 
5414  BOISE 
5462  CUSTER 
J 344  ONE! OA 
5359  ONEIDA 


12 

42 

56 

112 

50 

12 

43 

2.-- 

113 

35 

12 

42 

18 

112 

52 

43 

31 

113 

28 

to 

U 

113 

19 

2 

43 

19 
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1  8KAR ,     2  BOISE,     3  CLEARWATER ,     4  COEUR  D'ALENE, 


EXPLH I  RENT  STATION 
DELL  ROME 
GLENN  STRAW N 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  8  DUR  RECLAMATION 

MRS  HAZEL  C LENDER IX 
U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  STEIHMAN 
PHILLIP  T  PETERSON 
U  S  SOIL  CON  SKR 

U  S  FOREST  SKR VICE 
KENNETH  E  CRUMP 
U  3  NAVY 

U  S  FOREST  SKRV1CK 
NAP1KR  EDWARDS 

KARL  RODGER S 
FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
F  B  EUHN 
4P  CORPS  OF  ENGINEERS 

MID] U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  G  HOWARD  JR 
MID  MARLIN  H  BOOTH 
3P  WILLIAM  A  LOW 
3P  U  3  FOREST  SERVICE 


Observer 


2  3  3  6  7 
CLOSED  8/1/33 
2  3  3 


MONTANA  POWER  CO 
FRANK  O  R  EDM  ELD 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HAROLD  M  TUCKER 

STUART  DOPF 

DUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SKRVICE 
MABEL  M  ARBAUGH 
U  S  FOREST  SKRVICE 

GEORGE  A  MILLER 
MRS  MARY  L  RALPH 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALKRA  MINING  CO 
U  S  CIVIL  AERO  ADH 

U  S  FOREST  SERVICE 
ANACONDA  COPPER  CO 
LOUIS  ELAPPR1CH 
SAB  I  FRKI 
LYMAN  MATH I SON 

HARRY  GRAHAM 
U  S  BUR  RKCLAMATION 
U  S  SOIL  CON  SER 
V  S  FOREST  SERVICE 
U  S  OUR  RECLAMATION 

MRS  MARGARET  B  STOUT 
U  3  FOREST  SERVICE 
EDITH  STEVENS 

S  FOREST  SERVICE 
U  3  CIVIL  AERO  ADM 

LOR A  B  VILAS 
GLENN  WALKER 
WAYNE  F  HARPER 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
E  D  STONE 
DALE  W  KNIGHT 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 
H  A  WESTKNFKLDKR 
W  BILADEAU 
MRS  ALVKRA  FOSTER 
ROSCOE  T  31DBETT 

MRS  BRYAN  TAYLOR 
LAURENCE  JOHNSON 
U  S  F  Ii  W  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAMMEN 

SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWG1LL 
R  JOHN  MELLOR 
C  M  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CHRIS  C ALLEN 

ANNA  FLEMING 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  SOIL  CON  SER 

O  OLIVER 

MRS  MARY  E  L UNDER 3 
IRVING  B  LASEKY 
E  T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
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to 
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2  3  3  7 

2  3  3  6  7 

2  3  5  7 

2  3  5  7i 


2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 


2  3  3      7  C 
CLOSED  llA»/52 
2  3  3 
2  3  3 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5  C 

2  3  8  7 

2  3  3  7 

2  3  3 

2  3  3  7  C 
CLOSED  9A3/53 


rAR  U  S  FOREST  SERVICE 
I  ID  RODNEY  H  TOBIAS 
5P|L£W1ST0X  WATER  DIPT 
4P  U  S  WEATHER  BUREAU 
6P  UTAH  P  ft  L  COMPANY 

'AR  U  3  FOREST  SERVICE 
5P  ORVILLE  L  JOINER 
SP  U  S  FOREST  SKRVICE 
TP  J  L  C ROW THE H 

■ID  V  a  CIVIL  AERO  ADN 
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2  3  3      7  C 
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2  3  3 
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2  3  5 
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2  3  3 
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2  3  5 

2  3  5 
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2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 


2  3  3 
2  3  3 
2  3  3  6 


2  3  3 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  3 


Station 


MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 
KC  CAMMOH 
MERIDIAN  1  * 


MINIDOKA  DAM 
MONTPKLIKR  RANGER  8TA 
MOORE  CRKKK  SUMMIT 
MOOSX  CRKKK  RANGER  ST A 
MOSCOW  U  or  I 

MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  ST  A 
NEZPERCE  2  E 

NEZ  PERCE  PASS 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  3  8 
OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  E 

PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 

PINE  2  S 

PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  MB  AIRPORT 

PORTHILL 

POT LATCH  1  91 

PRAIRIE 

PRESTON  SUG  PACT  2  SS 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNCO  CRKKK 
PUTNAM  MOUNTAIN 

REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGIN5  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREKK  RANGER  STA 


I  SOLDIER  CREEK  RS 

| SPENCER  RANGER  STATION 

3PH 1NGFI ELD  1  SE 

STIBNITE 

I STREVELL 
i SUGAR 
[SUN  VALLEY 

I  SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  EXP  STATION 

THREE  ('RE EE 
TRINITY  LAEK  GUARD  STA 
Itroutdale  GUARD  STATION 
TWIN  PALLS  2  NNK 
TWIN  FALLS  3  31  SUG  FACT 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARE 
WEISER 

IINCHESTER  1  SE 
YELLOW  PINS 

NEW  STATIONS 
,TA  RANGER  STATION 


County 


VALLEY 
BANNOCK 
ADA 


MINIDOKA 
DKAR  LAKE 
BOISE 
IDAHO 
LATAH 

ELMORE 

SHOSHONE 
CANYON 
ADAMS 
LKW1S 


CASSIA 
CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 

BONNEVILLE 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

LlJiAHWATKR 


BENEWAH 

BANNOCK 
BOUNDARY 
LATAH 


BONNER 
VALLEY 
BINGHAM 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 


LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

BINGHAM 

VALLEY 


SIS 


TETON 

OWYHEE 

ELMORE 

ELMORE 

TV  IK  PALLS 

TWIN  PALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

WASHINGTON 

LEWIS 


VALLEY 
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49  00 
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42  05 
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43  02 

43  33 
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45  25 
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42  37 

43  58 


42  56 

43  30 

44  21 

43  04 

44  34 


42  03 

43  38 
43  43 
42  33 

42  32 

43  49 
47  28 
47  30 

44  15 
46  14 


6  LOST ,     7  PALOUSB,     8  PAYETTE,     9  PKND  OKXILLK,     10  ST.  JOS,     11  SALMON,     13  SNAKE. 


117  00 

115  42 

115  41 

116  33 
116  17 
116  12 

114  30 

113  33 

114  48 

118  17 
116  13 

111  14 
116  57 
113  43 
116  36 
113  48 

113  19 
116  37 

112  36 
116  30 
116  32 

113  33 

111  32 
116  SO 
113  04 

112  03 


111  40 
116  34 
113  S3 
116  34 

113  10 

114  24 

114  30 

112  11 

112  41 

115  20 

113  13 
111  45 

114  21 

116  23 
111  16 

113  10 

115  26 
115  36 

114  28 
114  25 

114  31 
113  56 

115  53 

116  38 

116  36 

115  29 


Obser 

vation 


Refer 

to 
tables 


V  S  PUREST  SERVICE 
U  8  FOREST  SKRVICE 
8  FRED  MNDKN SCIDJITT 
JAMES  W  DOSS 
MXSA  CO 


6* 

Spill  8  BUS  RKCLAMATION  ! 

9A  U  9  FOREST  SKRVICE 
VAS  U  8  SOIL  CON  SER 
■ID  U  6  FOKKST  SERVICE 

3P1 UNIVERSITY  OP  IDAHO  I 

6P  EKKNETB  J  NEWMAN 
MID  U  8  CIVIL  AESO  AM 
SA, AMALGAMATED  SUGAR 
SP  U  9  PORXST  SXRVICK 
fl P  JOHN  KOKPL 

VAX  U  9  FOREST  SERVICE 
6P  LOTJUiEJtT  J  HARDY 
SP  MAR J UK  IB  L  SHAW 
SP  VINCENT  A  RALLY 
IP  U  S  FOREST  SERVICE 


2  3  3 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  3 


2  3  3 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  3 


2  3  8 

2  3  3 

3  3  8 
2  3  3 


4P  V  S  BUR  RECLAMATION  2  3  3  6 

SP |  STATS  EXP  STATION      2  3  9 

SA  AMALGAMATED  SUGAR      2  3  3 

6P  MICHAEL  HARRIS  |2  3  3 

4P  U  9  FOREST  SKRVICE    2  3  5 


SP  GENEVA  B  SCHRAPT 
MID'U  3  INDIAN  SERVICE 
NID  U  8  WEATHER  BURSAL! 

SP  R  E  DEN HAM 

6P I  HENRY  J  PITCH 


MID  VICTOR  J  ACARAEGUI 
4P |C  M  CRABTRXS 
SP  U  9  PORXST  SKRVICE 
EDWARD  D UDELL 
VAX  FORT  HALL  IX  PROJ 


A  E  C  8 BATHER  STA 
LESLIE  P  BUSBY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HOMER  WALTON 
MINIDOKA  IR  PROJ 

E  M  J  ERG  EN  SON 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WB  OD SERVER 
STATE  EXP  STATION 
U  3  FOREST  SKRVICE 

LEONARD  V  BOND 
U  S  FOREST  SKRVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RAYMOND  RUFF 
BRADLEY  MINING  CO 


2  3  3 
'2  3  5 
2  3  3 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  3 

2  3  5 


2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 


IDAHO  STATE  POLICE 
KAY  JOHNSON 
EDWARD  P  SEAGLE 
IDAHO  POWER  COMPANY  |2  3  5 
EXPERIMENT  STATION    |2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 


MRS  L  E  TANNER 

U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  8  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 

U  9  SOIL  CON  SKR 
W  FEATHERSTONE  JR 
ROBERT  J  SEANTXL 
ROLAND  HEMXXTAY 
HALLACI- HOWARD  LDR  Cct  3  3 

L  J  MILLER 


2  3  3 


3  3  5 
3  3  5 
3  3  3 
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REFERENCE  NOTES  ID/ 

IS 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  wi 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bv 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  i 
eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F,  precipitation  and  evaporation 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  stands 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  St t 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  groi I 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  | 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  cone«l 
quently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recc  i 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process 
ed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water    equivalent  to  every  10  inches  of  ii 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  hi 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  i 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summar  . 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  s  t 
scriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


CORRECTED  DATA 


FEBRUARY  1953 


JUNE  1953 


The  following  list  of  stations  were  omitted  from  the  published  Climatological  Data  Tab]  I 
Avery  RS ,  Bayview  Model  Basin,  Big  Creek  1  S,  Bonners  Ferry  1  SW  and  Burke  2  NNE.  See  )| 
layed  Data  Table  2  for  published  record. 

PIERCE  RS:  Max.  temperature  on  29th  should  be  86°,  mean  max.  68.3°,  mean  53.8°,  departure  -3.9°,  I. 

est  for  month  86°  on  29th,  and  total  degree  days  331. 

BIG  CREEK  1  S:     Precipitation  on  2nd  should  be  .07,  monthly  total  1.39,  departure  -1.19,  greatest  day  .1 
on  12th  and  days  with  .01  or  more  13. 
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WEATHER  SUMMARY 


Average  monthly  temperatures  in  all  sections  of  Idaho 
during  1953  showed  a  markedly  different  pattern  than  in 
the  preceding  year.  The  first  quarter,  with  January  av- 
erages the  highest  on  record,  was  very  mild  in  contrast 
to  the  cold  weather  during  the  same  period  in  1952.  The 
second  quarter  also  showed  a  reversal  with  temperatures 
well  below  normal  during  April,  May  and  June  of  this  year. 
September  and  October  were  similar  in  the  two  years,  with 
average  temperatures  above  normal,  but  where  temperatures 
plunged  well  below  normal  in  November  1952  they  continued 
above  normal  during  that  same  month  in  1953.  The  annual 
average  temperature  for  the  State  this  year  was  2.2°  high- 
er than  in  1952  and  1.6°  above  normal. 

Precipitation  for  the  year  averaged  a  little  above  nor- 
mal in  the  Northern  and  Southwestern  Divisions,  but  the 
Southeastern  Division  average  was  only  80%  of  normal. 
Much  of  the  excess  in  the  Northern  Division  resulted  from 
the  unusually  heavy  falls  in  January,  while  in  the  South- 
western Division  the  principal  excesses  occurred  in  Jan- 
uary and  May.  In  the  Southeastern  Division  the  monthly 
averages  were  continually  below  normal  during  the  last 
six  months  of  the  year.  Snowfall,  which  reached  unprec- 
edented levels  in  some  parts  of  the  State  during  the  win- 
ter and  spring  of  1952,  was  considerably  lower  in  1953. 
That ,  together  with  gradual  warming  during  the  spring 
months,  resulted  in  runoff  without  major  floods,  such  as 
those  of  the  preceding  spring. 

Despite  a  cool,  wet  spring  which  gave  a  late  start  to 
most  vegetation,  production  of  several  crops  was  the  larg- 
est of  record.  In  this  category  were  all  wheat,  all  hay, 
corn,  dry  beans  and  sweet  corn.  Oats,  potatoes,  sugar 
beets,  hops,  alfalfa  seed,  red  clover  seed,  ladino  clover 
seed  and  green  peas  showed  above-average  production,  but 
below-average  production  was  reported  for  barley,  rye, 
dry  peas,  alsike  clover  seed,  white  clover  seed,  Austrian 
winter  peas,  all  fruits  and  all  truck  crops. 

The  very  dry  fall  of  1952  gave  fall-sown  crops  one  of 
the  poorest  starts  in  the  history  of  the  State,  but  the 
mild  winter  weather  and  above  normal  rainfall  allowed 
some  1953  crops  to  come  through  better  than  expected. 
Irreparable  damage  was  done  to  alsike  and  white  clover 
seed  and  to  Austrian  winter  peas  and  much  winter  wheat 
was  abandoned  in  southern  sections,  but  most  of  it  sur- 
vived in  the  northern  part  of  the  State.  Spring  frosts 
cut  production  of  most  fruits,  with  peaches  hurt  severely 
and  apricots  practically  a  total  loss.  Development  of 
field  crops  was  later  than  usual  during  most  of  the  sum- 
mer, following  the  late  spring  and  its  attendant  delays 
in  planting,  but  the  extremely  favorable  fall  weather 
allowed  potatoes,  corn,  dry  beans  and  sugar  beets  to  ma- 
ture fully.  Harvest  of  nearly  all  crops  was  completed 
with  a  minimum  of  weather  loss. 

As  in  1952,  dry  soil  in  the  fall  months  hampered  the 
seeding  of  fall  grains,  and  in  the  Southeastern  Division 
some  wheat  was  planted  in  soils  that  were  literal ly  dust . 
Precipitation  in  late  October  and  November  was  beneficial, 
however,  and  the  crop  generally  was  in  much  better  con- 
dition on  December  1st  than  on  that  date  a  year  earlier. 
Nevertheless,  the  condition  of  the  fall-sown  grains  was 
below  average  and  in  the  Southeastern  Division  the  con- 
dition of  much  of  the  crop  was  poor. 

Thunderstorms  were  numerous  in  August,  but  in  July  and 
September  they  were  rather  infrequent  and  scattered. 
Forest  and  range  fires  were  more  numerous  than  usual,  but 
acreage  burned  was  not  excessive.  Damage  from  storms  was 
relatively  light  during  the  year  with  hailstorms  reported 
only  at  scattered  points  during  the  summer.  No  loss  of 
life  was  attributed  to  weather  elements. 

SYNOPSIS  BY  MONTHS 

JANUARY:  Warmest  January  on  record  in  Idaho  with  pre- 
cipitation nearly  double  the  60-year  mean  for  the  State 
and  heaviest  since  1909.  Snowfall  was  generally  light 
below  elevation  of  about  3500  feet,  but  at  higher  eleva- 
tions snowpack  increased  substantially  and  density  was 
above  normal.  Strong  winds  occurred  on  a  number  of  days 
with  relatively  light  damage  reported. 

FEBRUARY:  Averaging  8.1°  warmer  than  the  preceding 
year  this  was  the  warmest  February  since  1947,  despite 
several  days  of  subnormal  temperatures  during  the  latter 


half  of  the  month.     State-wide  average  precipitation  wa  . 
89%  of  normal  but  in  the  Southeastern  Division  the  aver 
age  was  only  56%.     Cooler  weather  latter  half  of  mont 
retarded  vegetation  which  had  shown  unseasonable  activit 
during  mild  weather  of  several  preceding  weeks. 

MARCH:  Average  temperatures  were  above  normal  again 
with  positive  departures  particularly  noticeable  in  th 
Southeastern  Division.  Precipitation  was  below  norma 
with  the  Southeastern  Division  average  only  57%  of  nor 
mal.  Considerable  planting  was  done  in  lower  valleys  bu  . 
higher  elevations  remained  snow  covered.  No  frost  damag 
to  fruits  was  reported  although  apricots  were  in  bloo 
and  cherry  buds  were  swelling  by  the  end  of  the  month. 

APRIL:     Monthly  average  temperature  was  below  norma i 
for  the  first  time  since  November.     Frost  damage  was  mor 
extensive  than  usual  for  April;  nearly  all  apricots  werr 
killed  and  damage   to  cherries  was  extensive.       In  sora 
orchard  areas  peaches  were  damaged  to  the  extent  of  50' 
or  more  of  the  potential  crop.     Frost  also  thinned  som 
early  sugar  beet  stands,  necessitating  replanting.     Pre  'I 
cipitation  was  above  normal  in  all  divisions  and  averag 
snowfall  for  the  State  was  more  than  200%  of  the  60-yea  j 
mean  for  April. 

MAY:     Cool  weather  continued  through  this  month  wit  ill 
state-wide  average  temperature  the     lowest  since  1933 
Precipitation  averaged  157%  of  normal  and  snowfall  was  I 
little  above  average  for  May.     Field  work  was  hampered  b  j 
wet  weather,  but  the  moisture  was  welcome  on  dryland  farms 
Freezing  weather  during  the  second  week  did  considerabl 
damage  to  early  fruits  and  to  new  alfalfa  in  south  centra 
and  southeastern  districts.     The  snowpack  remained  unusu 
ally  heavy  at  the  close  of  the  month  and  the  increase  i  i|| 
streamflow  during  the  month  was  below  average. 

JUNE:     A  cool,  wet  month  which  further  retarded  faruj 
work,  but  benefited  range  vegetation.     Haying,  beet-thin 
ning,  cultivating  and  the  planting  of  beans  and  potatoe 
were  all  delayed,  but  as  precipitation  became  more  scat 
tered  during  the  latter  half  of  the  month,  field  work  in  t 
creased  and  vegetation  began  growing  rapidly.     Despite  || 
large  mountain  snowpack  there  was  little  flooding  durin ; 
the  month. 

JULY:  Although  the  month  was  extremely  dry  and  sun  I, 
shine  more  than  usually  abundant,  the  average  temperature, 
for  the  State  was  only  slightly  above  normal.  In  th  v. 
Southwestern  Division  precipitation  averaged  only  0 . 0  :  i  | 
inch  for  47  stations,  the  lowest  in  61  years  of  record 
The  dry  weather  was  a  boon  to  farmers  in  putting  up  ha 'i 
crops  and  harvesting  early  grains,  peas  and  fruits. 

AUGUST:     Temperatures  a\eraged  near  normal  in  all  di  ■  I 
visions  while  precipitation  was  157%  of     normal  in  th  i 
north,  near  normal  in  the  southwest  and  only  52%  of  nor' 
mal  in  the  southeast      Grain  and  hay  harvesting  progresse I 
rapidly  except  for  minor  delays  from  showers  in  the  North -J  ! 
ern  Division.     Lack  of  moisture  adversely  affected  grain  i, 
on  dryland  farms  in  the  east  and  resulted  in  extremel 
dry  conditions  on  summer  ranges.     Storm  damage  was  lign 
but  numerous  small  forest  fires  were  caused  by  lightnin  : 
and  several  range  fires  burned  more  than  1,000  acres  each  , 

SEPTEMBER:  Warm  and  dry  with  average  temperature  mor  '; 
than  3°  above  normal  and  average  precipitation  only  0.11) 
inch,  making  this  the  third  driest  September  in  61  year;! 
of  record.  Harvest  activities  progressed  with  little 
delay  during  the  month,  but  lack  of  moisture  hampered  f al  . 
plowing  and  seeding.  Frosts  on  mornings  of  4th  and  18t  ij 
did  little  damage  except  in  higher  valleys.  Sugar  bee 
digging  began  late  in  month.     Ranges  remained  very  dry. 

OCTOEER :  Another  warm,  dry  month  with  abundant  sub 
shine.  No  severe  storms  were  reported  and  final  harvest 
ing  of  crops  was  accomplished  under  favorable  conditions  I 
Hard  freeze  early  in  month  killed  potato  vines  and  dig-; 
ging  of  late  varieties  went  forward  rapidly.  Pasture! 
were  far  below  average  for  the  season  and  fall  seedin  :j 
suffered  further  delays  because  of  dry  soil. 

NOVEMBER:     Another  warm  fall  month,   but  with  smalle 
precipitation  deficiencies  than  in  October  and  September  i 
Southeastern  Division,  however,  still  received  an  averag 
of  only  52%  of  normal  precipitation.     Sugar  beet  and  pota 
to  harvests  were  completed  and,  where  moisture  was  suffi 

(Continued  on  page  161  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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2 

fi 

42. 6H 

-  3 

0 

49.  7M 

-  4.8 

5V. OH 

-  2.3 

34.  7 

10.9 

32.1 

3.1 

40.2 

3 

7 

45.9 

-  0 

s 

51.  5M 

-  3,2 

57.9 

-  3.5 

M 

37.6 

2.2 

44.  8H 

0 

' 

48.3 

-  3 

! 

54.3 

-  5.2 

03  .9H 

-  4.1 

37.0 

13.9 

34  ■  6 

5.1 

41  2 

45.5 

-  1 

so  a 

32.5 

12.8 

26.7 

3.1 

35.4 

4 

3 

38.8 

-  3 

1 

45.0 

-  5.6 

56.0 

-  2.8 

43.3 

14.3 

39.4 

4.1 

45. OH 

2 

2 

51. 2H 

-  1 

1 

50.9 

-  2.9 

65. O 

-  1.9 

39.4 
- 

10.8 

33.4 
- 

1.9 

37. 5M 
- 

0 

1 

42.3 
- 

-  2 

47.0 
- 

-  4.3 

54.3 
- 

-  3.7 

31.5 

13.8 

22.0 

0.3 

30  4 

35  .0 

-  2 

.3 

41  0 

54  7 

24.2 

21 .0 

26.4 

35.0 

41.9 

50. 0 

29.7 

10.2 

25.8 

2.2 

33.3 

2 

1 

41.6 

-  1 

3 

" 

55  .7 

-  3.3 

29.6 

17.0 

24.6H 

6.3 

34.  1 

4 

6 

39.7 

-  3 

.0 

47.4 

-  5.3 

58.0 

-  1.2 

39.0 

12.8 

35.6 

4«3 

41,4 

-  2 

0 

45.4 

-  2 

50.7 

-  0.4 

3y  .0 

-  5.8 

29.3 

14.0 

23.2 

3.6 

29.2 

2 

1 

39.8 

-  0 

45  .7 

-  4  2 

54  .0 

-  1.8 

40.  1M 

13.6 

35.  1H 

41.7 

4 

43.3 

-  2 

47. OH 

-  t».l 

56.11 

-  5.0 

32  .8 

8.5 

29.8 

1.0 

36.4 

1 

41.6 

-  2 

47.4 

-  5.5 

55.0 

-  4.2 

34  ,0M 

30.8 

37. OH 

42.4 

40.  5* 

58.  1H 

32.8 

13.5 

30.5 

7.0 

36.7 

3 

1 

41.3 

-  3 

0 

40  .4 

-  4.8 

38  .6 

-  1.9 

32.8 

13.5 

27.3- 

4.8 

35.8 

•5 

z 

40.5 

0.0 

40  •  1 

-  3.4 

57  ,w 

25.8 

13.0 

17.0 

0.2 

24.2 

4 

30.3 

2 

41.0 

51.8 

-  0.8 

38.2 

11.7 

35.0 

3.4 

40.8 

1 

S 

44.7 

-  3 

.y 

50. 1M 

-  7.3 

60.2 

-  4.0 

39.4 

12.5 

35.6 

4.4 

40.3 

1 

B 

45.0 

-  1 

52.2 

-  1.4 

57.0 

-  2.7 

41.2 

12.0 

39.6 

4.7 

44.1 

1 

3 

50.5 

-  0 

l 

55.1 

-  2.5 

61.2 

-  3.3 

41  .2m 

12.9 

36. 7H 

2.9 

M 

46.4 

-  2 

51  .4 

-  5.3 

58.0 

-   g  .4 

44.4 

11.2 

42.3 

S.O 

45.9 

11 

4 

52.0 

-  1.0 

57.0 

-  2.4 

62.9 

-  4.4 

44.  1 

13.3 

39.8 

3.9 

44.0 

** 

4 

50.1 

-  1 

.3 

54.8 

-  4.1 

59.9 

-  0.4 

30.2 

12.4 

22.6 

2.1 

32.9 

5 

5 

37.6 

-  2 

.3 

44.3 

-  7.1 

57.6 

-  1.7 

31.4 

9.1 

H 

35.2 

0 

0 

46. 8H 

3 

' 

- 

- 

20.6 

9.5 

25  .3 

4.1 

33.9 

.3 

o 

36.3 

—  . 

I 

45  »3M 

-  5.9 

54.8 

34.9 

13.2 

32.8 

5.6 

39.5 

4 

1 

43.8 

-  1 

.5 

49.3 

-  4.8 

00.  7 

-  1.2 

33.4 

32*4 

38.4 

42.3 

47.8 

59.4 

32  .4 

15.0 

27.0 

3.5 

35.1 

1 

fi 

40.2 

-  4> 

.3 

40.3 

-  6.0 

54.4 

-  3.1 

29.6 

11.  5 

23.2 

1.1 

27.5 

-  1 

2 

32.4 

-  5 

.2 

42.7 

-  4.4 

50.0 

-  3.5 

35.4 

33.0 

39.5 

42.6 

48.5 

59.4 

41.9 

13.3 

38.5 

3.9 

43.6 

0 

,9 

48.1 

-  2 

.3 

53.3 

-  4.4 

59. 3H 

-  s.5 

35.8 

34.7 

40.4 

45.8 

51.5 

59.2 

37.0 

33.4 

39.1 

43.5 

48.8 

60,9 

31.1 

13.5 

24.6 

2.9 

32.  4H 

-  3 

■  € 

38.2 

-  2 

,7 

44  •  3M 

-6.1 

-  2.7 

40.1 

11.9 

30.4 

4.7 

40,7 

2 

.3 

46.1 

-  0 

1 

51.1 

-  1.9 

55.4 

-  3.9 

4  1.7 

13.9 

38.3 

4.9 

44.2 

3 

'.■ 

48.2 

-  0 

.4 

53. 5M 

-  2.5 

62.7 

-  0.0 

27.4 

7.7 

22.5 

1.3 

26.7 

0, 

.3 

30.8 

-  4 

.  7 

39  .9 

-  3,5 

43.  1 

-  3.5 

42.  1 

38.7 

44.0 

48.3 

53.9 

5V.9 

32.  1 

12.8 

26.4 

1.5 

33.7 

1 

.6 

41  .2 

-  1 

0 

47  .2M 

-  2.1 

53.  8H 

-  1.7 

7  9 

3  9 

38  3 

43.4 

48.0 

54.  1 

39.0 

11.6 

34.3 

2.9 

41.2 

2 

.4 

44,4 

-  2 

•  4 

48.1 

-  6.1 

59.0 

-  2.7 

26.5 

12.1 

20.4 

2.1 

25.9 

1 

•  3 

29.0 

-  - 

.1 

37.4 

-  5.5 

46,  3 

-  2.9 

38.4 

37.2 

41.8 

45.8 

51.0 

59.1 

40.5 

io. e 

40.  7M 

5.6 

44.5 

1 

.3 

30.4M 

-  l 

50.2 

-  2.2 

62.4 

-  2.8 

25  2* 

33.  7H 

38.  9« 

47. 1M 

59.  OM 

41.4 

13.6 

38.  3 

3.6 

44.1 

1 

.2 

48.4 

-  3 

•  4 

53.2 

-  6.3 

59.  * 

-  5.9 

38.7 

12.7 

33.6 

2.2 

39.6 

•  3 

44.0 

-  2 

•  3 

49.0 

-  6.0 

30  .  * 

-  2.7 

40.3 

13.1 

38.0 

5.G 

43.7 

49.2 

-  2 

•  1 

54.7 

-  4.1 

61.5 

-  4.2 

32.5 

ta.3 

30.2 

1.6 

35.0 

•  3 

39. 4H 

-  2 

•  9 

45. 1M 

-  8.0 

53. OM 

36.2 

14.; 

33.4 

4.9 

38.5 

•  9 

43.2 

-  3 

•  1 

48  .8 

-  6.5 

60.2 

-  2.8 

36.6 

12.  * 

33.5 

6.1 

39.5 

3 

,7 

44  .4 

-  . 

■  4 

53.7 

0.1 

57.2 

-  2.3 

40.  bf 

12.  < 

35. 6f 

4.G 

39. 5M 

] 

•  1 

36.5 

16.1 

33.0 

6.S 

40.0 

5 

•  1 

43.7 

-  1 

.  7 

49.4 

-  4.5 

60.8 

-  0.5 

34.9 

11.1 

32.0 

4.1 

36.3 

1 

•  3 

42.6 

-  1 

•a 

50.9 

-  g.5 

55.  i 

-  2.7 

July 


Augujl 


S«ptembwr 


ABCROEEN  EXP  STA 

ALBION 

ALPHA    1  NE 

AMERICAN  FALLS   1  NM 

ANDERSON  DAM 

ARCO 

ARROWROCK  OAM 
ASHTUN  1  s 
ATLANTA'  1  E 
AVERT  RS 

BAVVIEw  MOOEL  BASIN 
BIO  CREEK  IS 
BLAC AFOOT 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  OAM 
BOISt  WB  AP 
BONNERS  FERRY   1  SM 
BUHL 

BUNGALOW  RS 

BURKE  2  NNE 
BURLEV 

BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NX 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK   1  ENE 

COBALT  BLACKBIRO  MINE 
COEUR  0  ALENE  CAA  AP 
COEUR  0  ALENE  RS 
CONOR 

COTTONWOOD 

COUNCIL 
DEAOWOOO  DAM 
DEER  FLAT  DAM 

DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
OUBOIS  CAA  AP 
ELK  CITY 
ELK  RIVER   1  S 
EMMETT  2  E 

FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORY  HALL   IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 

GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRANO  VI  EM 

GRANGEVILLE 

GRASMERE 

GRAY 
GROUSE 
HAILEY  AP 
HAMER   4  NM 
HAZEL  TON 

H1U.  CITY 

HOLLISTER 

IDAHO  CITV 

IDAHO  FALLS  6  NE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
KELLOGG 
(OOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  MATER  PLANT 
LEHlSTON  MB  AP 

lifton  pumping  sta 

COMMA  'i 

MACKAV  PS 
"ALAO 

MALAO  CAA  AP 
I  HAY  RS 
MC  CALL 

IMC  CAMMON 

MERIDIAN  1  . 
'  MESA 

;  MINIDOKA  OAM 
,  M0NTPEL1ER  RS 

|H0SCOm  u  OF  I 
,  MOUNTAIN  HOME 
1  MULLAN  PASS  CAA 

NAM.PA  2  NN 
'  NE.  MEADOWS  RS 


NEZPERCE  2  E 
,  OAKLEY 

.  0BS101AN  4  NNE 
1  OLA  3  S 
I  0R0F1N0 

I  PALISADES  DAM 
I  PARMA  EXP  STA 
I  PAUL  1  E 
I  PAYETTE 
'  PIERCE  RS 

,  POCATELLO  WB  AP 
1  PORTHILL 

POTLATCM  1  SE 
I  PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 


60.5 
70.7 
74.6 


3B.S 
74.1 
02.8 
75. 4f 


61.3K 
66.5 


60.5 
79.4W 
67.9 


&8>S 
70.2 
70.  2* 

66.0 
72. 2» 


66.  1 
72.2 
56.6 


-  1 
1.9 
3.9 


70.3 
01. 3* 
71.8 


i.e 
0.0 


51. 7N 
59.3 
61.4M 


63.9 
62. 2K 
63. 9N 
64.8 


63.6 
61.1 
56.8 
0.3  55.0 


1.0  64. C 
0.7  49.7 
62.1 
0.<  65.2 


0.  7  70. 

1.  C  65. 


50.9 
43. 9M 
55.0 


M 

47. 3M 
51.8 
51. 1M 
51. 9M 
56. 1M 

54.2 


2.S 

49. IN 
.7  52.8" 
.2  50.7 
2.6  31 

.g  47. 3w 


41.0M 
1.8  38. 
1.6  39. 


44.8Mj      1.0  37. OM 

3B.4 
.3  44. 
1.7  31. 


3  42  . 

2  43.1 

3  36. 4M 


3  41. 
C  41.1 
2|  36. 


7.0 
6.2 


5.0 
5.9 
5.2 


22.8 
32.9 


16.5 
30.  2K 
34. B 


5.2 
8.4 
5.0 

4.6 


35.7 
32.6 
23.2 
32. a 
21.3k  ■ 

32.9 


30.1 
31.7 
31.4. 

27.6 
33.6 
34.0 


0.6 
6.1 


0.6 
1.0 
2.9 


33. 1M  2.3 


2.6 
3.9 
2.0 


0.8 
6.0 
4.0 
0.2 
4.0 
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Table  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


&_ 

2.4 

2.1 

1.5 
2.6 
1.6 
2.8 

2.0 


REACTOR  TESTING  STA 

RICHFIELD 

RIGGI.JS  RS 

ROLAND  W  PORTAL 

RUPERT 

SAINT  ANTHONV 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDP01NT  EXP  STA 
SHOSHONE 

SPENCER  RS 

SPRINGFIELD  1  SE 

ST1BNITE 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SHAN  FALLS  PH 
TETON  I A  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER   1  SE 
STATE 


37. OM     12.4  : 


44.7 
27.0 
37.7 
40.4 


2.7 
6.6 
4.6 


46  .«M 
33.2 
39.  3M 


45.7 
42.8 
40.  BM 


50.9 
46.4 


42. 5M 
67.9 
41  .4. 
43.4 
51  .5 

50.9 
49.7 
47.9 
54.4 


54.5 
52.7 
61.5 


51.1 
57.1 


65. 9* 
68.6 


62.6 
75.0 
63.2 


-  3.2  69.2 


2.1  62.6 
1.4  66.7 


.0  69.4 
.3  63.2 
.3  62. 4* 
.7  71.1 
62.7 


59.1 
•4  61.1 

0.0  70.7 

1.7  63.7 

0.8  58.1 
1.7  60. ON 
0.4  59.7 
0.3  57.2 
.3  63. 3N 

0.9  56.0 
0.6  60.2 


Z\  64.2 

57.5 
57.0 
65. 1* 
56.0 


51. 7M  2.5 


3.9  52.6 

4.7  52.6 
1.0  48.5 
1.7  48.6 
1.7  52.6" 
3.0  48. ^ 

3.3  49.4 


l.t    36. 7M 


3.6 
2.0 


4.6 

3.5 
6.8 


40.7 
36.5 


32. 4K  3.3 


0.6 

0.  6 

1.  -2 


1.3  47.2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


May 


August 


September 


ABERDEEN  EXP  STA 
ALBION 
ALPHA   1  NE 
AMERICAN   FALLS    1  NW 
ANDERSON  DAM 

ARCO 

ARROWROCK  DAM 
ASHTON   1  S 
ATLANTA    1  E 
AVERY  RS 

8AYVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  MB  AP  //fl 
BONNER S  FERRY  1  SW 
BUHL 

bungalow  rs 
burke  2  nne 

BURLEY 

BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 

CAMBRIDGE 
CASCADE   1  NW 
CENTERVl LLE  ARBAuGH 
CHALL1S 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK    1  ENE 

cobalt  blacks i rd  mine 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
CROUCH   2  NNW 
DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 

DIXIE 
DR1GGS 

dubois  exp  sta 
dubois  caa  ap 
Elk  city 

elk  river  1  s 

EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT  HALL    I ND  AGENCY 

GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGEVILLE 

GRASMERE 

GRAY 

GROUSE 

HA  I LEY  AP 


9.35 
E7.77 


.35 

4.  3C 
.25 

5.  ye 


HAMER 
HAZEL TON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 


NW 


7.413  5.55 


2.86  1.62 


3.35  2.01 


8.83 

10.39 
8.55 
1.82 

8.02 
1.79 
.55- 
.40- 


2.57 
5.57 


2.43 

.18- 
2.99 


2.27  1.03 


3.67 
•  97 
.42- 


1.27 
.92' 
El. 30' 


1  .6€ 
1  .5t 


.03 
-  1.21 
.73 


1.05 
2.05 


3.45 

:S: 


.20- 

2.00- 

2.07 

1.36 

1.91- 

1.03- 

1.41 
E2.51 


.43 

2.96 
1.03- 
.34- 
.38- 
V4.29 

2.38 


.62 
.25 

2.34- 

1.20- 
.53- 
1.23- 

.16 
.17 


1.55 
1.52 
1.71 
1 .09 


.69- 
1.63 


1.39-  1.19 


1.48 
1.  12 
1.21 


2.68 
1.70 
2.40 


1.90 
.76 
2*89 
1.61 


1.32 
.36- 
.36- 


•  19 
.12- 
E1.73 
.00- 


.09-  1.71 
.OOf- 

1.26 
,0d-  .40 

•  02 
.02- 


1.23 
.35- 
.20- 


.03- 
.41- 
.05- 


1.87 
•  78 
1.04 


2.62 
1 .  28 


3.67-  .54 


•  94-  1.08     1  .66|- 


.47- 
1.05- 
.66  - 


9.  861-  3.10.1 
17.43 


2.12. 
4,66. 
3.44 

e.BC. 

2.51 


22.96 
12.77 
33.31 
E33.72 

24.59 
27.46 
6.45- 

10.90 

16.17 

13.8 
E24.71 
E  9,36 


47.72  2.5C 
9.80  .4] 


18.50-  .31 

20.42 

33.37 

6.80-  .5< 

8.16  it). 

E37.40  4,2:. 
23.05 


E20. 14- 
E26.99 
29.05 
30. 15- 
11.06 


32.20 
11.15- 
8.45- 


E42.72 
17.71 
13. 14 
41.32 
10.52 


4.66 
8.  13 
13.26 
E  6.93 
5.20-  i 
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J  able  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


c 

Octobei 

November 

December 

a 

c 

a 

o 

c 

1 

| 

| 

i 

| 

1 

i 

* 

% 

2. 

I 

I 

a 
C) 

.99 

7  7 

1.95 

.49 

.28 

1.13 

4* 

85 

1.11 

3.68 

-  .37 

•  39 

28 

•  85 

73 

•  29 

.  69 

27 

■  52 

•  50 

79 

•  35 

•  71 

63 

.52 

1.42 

.17 

45 

.54 

1.88 

1* 

94 

1.15 

3.0* 

.12 

.17 

.51 

.35 

1.07 

.15 

■  43 

1  ■  34 

2 

76 
76 

•  66 

1.4V 

-  .56 

26 

.82 

1  •  86 

*• 

24 

•  61 

4.18 

.54 

41) 

2 

Bfl 

1.63 

-  .36 

29 

•  10 

.85 

It 

13 

.15 

.86 

-  .25 

•  34 

.89 

It 

66 

.16 

1.2? 

-  .25 

.40 

.61 

1* 

36 

.21 

•  99r-  *31 

71 

•  21 

■  91 

56 

•  06 

.17 

-  .48 

00 

T 

1.56 

2 

71 

•  41 

2.8V 

-  .48 

63 

•  19 

.  51 

23 

•  28 

.20 

-  .51 

89 

.61 

.64 

76 

.51 

•  69 

-  .70 

.77 

61 

•  j 

37 

•  07 

•  53 

66 

.39 

.30 

-  .11 

10 

.4tt 

1.44 

2 

12 

- 

.75 

2.65 

-  .95 

.75 

95 

1.00 

31 

.27 

.71 

1 

13 

■ 

.22 

1.08 

E  .31 

E2 

90 

E2.38 

1.02 

36 

.29 

07 

.47 

•  80 

74 

•  23 

.73 

■  .35 

96 

•  26 

1.42 

3 

40 

•  54 

3.73 

.99 

.05 

» 

.85 

66 

- 

•  4V 

.82 

r  .29 

t/ 

•  79 

2.  77 

4 

57 

1  .00 

•  31 

1 

02 

1.10 

72 

.37 

1 .  38 

.' 

42 

•  30 

2.66 

.48 

.46 

30 

1.18 

.67 

- 

•  25 

61 

.04 

.39 

.26 

•  01 

1.  19 

1 

91 

•  31 

.32 

03 

2. 1 1 

44 

.27 

1.83 

3 

01 

.40 

4.11 

1.05 

.71 

B7 

2.24 

.37 

•  40 

1 

Zt 

.26 

1.37 

.37 

55 

1 .07 

■  1 1 

26 

•  71 

46 

.45 

•  44 

63 

■  51 

1^46 

.01 

39 

.44 

2.01 

4 

92 

•  27 

Eft. 47 

1.34 

24 

.24 

1  ■  23 

- 

1.16 

.  12 

81 

.25 

.38 

-  .76 

0< 

.43 

1.25 

2 

13 

- 

.43 

•  47 

1.  36 

3 

06 

•  31 

3.83 

.71 

78 

.62 

.61 

38 

■ 

.66 

•  84 

.77 

31 

.89 

1.75 

3 

I  0 

•  50 

.41 

1 

.25 

46 

.33 

•  51 

65 

•  42 

.69 

-  .50 

.15 

1.11 

93 

•  25 

.4* 

.92 

.  02 

19 

.81 

.211 

-  .68 

.hi 

■ 

.  19 

64 

- 

.78 

1.85 

.40 

■  52 

1.01 

16 

.68 

5.47 

1.79 

6  ! 

.07 

.57 

72 

•  14 

.21 

-  .43 

4  4 

1.02 

1.54 

2 

14 

■ 

1.75 

5.62 

1.27 

46 

.34 

.  52 

97 

.31 

.84 

-  .29 

.12 

- 

1.32 

HI 

- 

.50 

1.15 

.53 

ft ' 

.lb 

•  91 

21 

.71 

1.09 

.23 

•  25 

2 

50 

3.44 

.50 

41 

.  34 

97 

.46 

.  53 

99 

.30 

.91 

.19 

.04 

1.40 

96 

.93 

.88 

■  1.52 

J; 

•  27 

■  31 

j  G 

; 

•  27 

.52 

.16 

1.11 

37 

.95 

re 

1,29 

.01 

76 

■  37 

1.34 

.43 

34 

.88 

.03 

40 

.68 

.49 

.41 

38 

.62 

.  12 

39 

.66 

.61 

.14 

19 

1.06 

2.  15 

6 

33 

1.01 

7.94 

2.20 

03 

.97 

1.93 

9 

60 

L.59 

6.16 

1.17 

43 

•  18 

.67 

: 

36 

.03 

1.47 

■  .13 

86 

•  38 

1.79 

2 

16 

.13 

1.44 

.55 

61 

.40 

.  94 

: 

65 

.30 

1.75 

-  .21 

February 


April 


July 


Auijuirt 


September 


Idaho  citv 

IDAHO  Cirv  13  SM 
IDAHO  FALLS  6  N£ 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 


N  WATER  PLANT 
N  MB  AP  //fi 
PUMPING  STA 


HACK  A y  RS 
HAL  A!* 

MjALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
HC  CALL 

PC  CAHHON 
HER  1 01  AN    1  . 
MESA 

HIMtv^A  OA" 
MONTPLLIER  RS 

POSCO..  I.'  OF  1 
MOUNT*  I 'i  HOME 
MULLAN  PAaS  CAA 
SAMP  A    ?  Na' 

Wk  W-ADOWS  RS 


7.34j 
9.11 

:  .6< 


2  E 


PALISADE!- 
PAriA  EXP 
PAUL  1  L 
PAVCTTE 
PIERCE  RS 


PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFI EL  D 
<:&OIN$  RS 
ROLANO  M  PORTAL 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  VARIES 
SALMON 

SANDPoINT  EXP  STA 

SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD   1  St 
STIBNITE 
STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PM 
TETON  I A  EXP  STA 
IMREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  S£ 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 

WINCHESTER   1  SE 
STATE 


7.6:  4.1* 


1.5; 
1  .7t 
2.23 
12.11 


1.76 
1.77 
14.  4C 

11.  se 


2.7<  1.31 


1.5' 
2.  Of 


1.2! 
2.01. 
.6! 


2*92 
.74 
2.4 


.44-  2.31 


5.2!  1.51 


4S     J.I!  2.57 


.87- 
1.35 
1.05| 

.80j- 

1.92 
1.42 
2.43 


1.13- 
.32- 
2.00- 


2.52-  1.05 


1.151 

.831- 
1.2< 
1.91- 

1.63 
.64- 
.50- 


1 .69- 
.29- 
2.55- 


.60- 
3.82 
.46 


3.9C      1.97     1.53-     .1'.      1.20-     .46  1.64 


2.3*1 
1.44 


1.62  3.44 


91      1.43-     .47  2.51 


1.66- 
.69- 
E1.80 


1.77 
El  .90 


2.20 
1  .25- 


2.52 
l.OU- 
1.76 
1.60 


1.39 
1.52 
1.84 


1.86-  .07 


1.38  2.85 
.23     2.40     1.431  1.27 


1.15  1.15 


33  1.4uU 


1.13  2.26- 


1.04  3.28 


.87 
1.12 
1.86 


07      1.93  1.11 


27     2.49       .90  1.67 


.55- 
.26- 


T     -  .56 
.00- 
T     -  1.06 


.00- 
.60 
.00- 
.05- 


.67- 
T  - 
.03 
1.69 

.04- 
T  - 
.00- 
•  44 


.  J5 


•  00- 
.04  - 


.01 

.00- 

.33- 


.09- 
1.35 
1.49 


BONNE RS  FERRY 
BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  HI 
COUNCIL  1  N 


RELOCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 

All  equipment  waved  2  wiles  S   September  27,  1953  FAIRFIELD 

Recording  nlD  gage  equipment  Installed.  January      27,  1953  BAILEY 

Recording  rain  gage  equipment  removed.    .  January      27,  1953  MERIDIAN  1  SSW 

All  equipment  moved  O.S  mile  II   September  17,  1953  OLA  4  S 

Recording  rain  gage  equipment  Installed.  September  IS,  19S3  POTLATCH 

All  equipment  moved  0.5  mile  S    April  1,  1953  SPRINGFIELD 


All  equipment  moved  0.3  mile  SE. 

All  equipment  moved  0.3  mile  SSE 

All  equipment  moved  1  mile  Rtrf  . 

All  equipment  moved  O.S  mllw  S  . 

All  equipment  moved  1.2  miles  SE 

All  equipment  moved  1  mile  SE.  . 


June 

c. 

1952 

June 

1, 

1953 

July 

1, 

1953 

September 

1*1 

1953 

September 

23, 

1953 

June 

l; 

19S3 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


BONNE RS  FERRY 

COUNCIL  1  N 
FAIRFIELD 
RA I  LEY 

MERIDIAN    1  SSW 
OLA  4  S 
PINE  2  SSW 
POTLATCH 
SPRINGFIELD 


Changed  to 
Changed  to 
Changed  to 
Changed  to 
Changed  to 
Changed  to 
Corrected  to 
Changed  to 
Changed  to 


BONKERS  FERRY  1  SW 

September 

27, 

1953 

COUNCIL 

April 

1, 

1953 

FAIRFIELD  RS 

June 

«, 

1952 

BAILEY  AP 

June 

1, 

1953 

MERIDIAN  1  fl 

July 

1, 

1953 

OLA  S  S 

September 

!«  . 

1953 

PIKE  2  S 

Novembor 

1  , 

1953 

POTLATCR  1  SE 

September 

23, 

1953 

SPRINGFIELD  1  SE 

June 

1, 

1933 

See  reference  notee  following  Station  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


I  DAI 

191 


Station 

\ 

A 

£ 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  n 

ainimum  of 

First  fall  minimum  of 

No.  of  days 
between  dates 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24^  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

ABERDEEN  EXP  STA 

98 

7- 

13 

-  2 

3 

-  3 

5 

-  4 

(23°  ) 

5 

-11 

(27*  ) 

5 

-25 

(29*  ) 

9- 

25 

(31°) 

10- 

3 

(23°  ) 

10 

-3 

(23*) 

152 

145 

123 

ALBION 

5 

-13 

(21°  ) 

6 

-25 

(28*  ) 

6 

-26 

(31°  ) 

y; 

ALPHA  1  NE 

94 

7- 

12 

_ 

5 

-25 

(23°  ) 

6 

-26 

(28*  ) 

6 

-26 

(28°  ) 

7- 

3 

(31°  ) 

8- 

25 

(26°  ) 

9 

-18 

(23°  ) 

116 

60 

7  I 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

95 

7- 

8+ 

5 

12 

-27 

1 

-15 

(21°  ) 

5 

-13 

(28*  ) 

5 

-25 

(30*  ) 

10- 

3 

(26°  ) 

10- 

3 

(26°  ) 

11 

-  7 

(23°  ) 

206 

143 

131 

ANDERSON  DAM 

103 

7- 

12 

9 

2 

-20 

5 

-  3 

(22°  ) 

5 

-  3 

(22°  ) 

5 

-11 

(31°  ) 

10- 

22 

(32°  ) 

11- 

18 

(20°  ) 

11 

-18 

(20°  ) 

199 

199 

164 

ARCO 

94 

7- 

2+ 

-  3 

12 

-26 

- 

6 

-25 

(30°  ) 

9- 

4 

(31°  ) 

9- 

25 

(19°  ) 

9 

-2  5 

(19*  ) 

- 

- 

71 

ARROW ROCK  DAM 

104 

7- 

13 

13 

2 

-20  + 

4 

-11 

(23°  ) 

5 

-  2 

(28°  ) 

5 

-10 

(30°  ) 

10- 

20 

(31°  ) 

10- 

21 

(27°  ) 

11 

-18 

(21*  ) 

221 

172 

163 

ASHTON  1  S 

89 

7- 

12  + 

-  9 

12 

-11 

•1 

-15 

(19°  ) 

5 

-22 

(27*  ) 

6 

-25 

(32°  ) 

9- 

3 

(31°  ) 

10- 

3 

(20°  ) 

10 

-  3 

(20*  ) 

171 

134 

70 

ATLANTA  1  E 

89 

7- 

12+ 

-  9 

2 

-20 

5 

-22 

{22°  ) 

6 

-  8 

(28°  ) 

6 

-24 

(29*  ) 

9- 

29 

(30°  ) 

10- 

3 

(26*  ) 

11 

-  7 

(23°  ) 

169 

117 

97 

AVERY  RS 

106 

7- 

12 

1 

-10 

(21°  ) 

5 

-12 

(28°  ) 

5 

-25 

(32*  ) 

9- 

29 

(31°  ) 

- 

- 

127 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

92 

8- 

12 

15 

2 

-23  + 

4 

-15 

(22°  ) 

5 

-  3 

(28*  ) 

5 

-28 

(32*  ) 

9- 

20 

(30°  ) 

9- 

21 

(27°  ) 

10 

-22 

(22°  ) 

190 

141 

115 

BIG  CREEK  1  S 

95 

7- 

12  + 

-20 

2 

-24 

6 

-26 

(24°  ) 

6 

-29 

(28*  ) 

6 

-30 

(29*  ) 

7- 

1 

(31*  ) 

7- 

2 

(28°  ) 

9 

-  3 

(24°  ) 

BLACKFOOT 

98 

7- 

13 

3 

2 

-20+ 

4 

-15 

(20°  ) 

5 

-12 

(26*  ) 

5 

-25 

(32*  ) 

10- 

3 

(27°  ) 

10- 

3 

(27°  ) 

11 

-  1 

(21*  ) 

200 

144 

131 

BLACKFOOT  DAM 

92 

7- 

13 

- 

5 

-25 

(21°  ) 

6 

-25 

(25*  ) 

6 

-27 

(30°  ) 

7- 

21 

(30°  ) 

9- 

4 

(25*  ) 

9 

-18 

(23°  ) 

116 

71 

24 

BLISS 

101 

7- 

13 

4 

-15 

(21°  ) 

5 

-10 

(25°  ) 

5 

-25 

(30*  ) 

10- 

3 

(32°  ) 

10- 

26 

(28°  ) 

11 

-  7 

(24°  ) 

206 

169 

131 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

106 

7- 

12  + 

15 

2 

-20 

4 

-11 

(23°  ) 

5 

-11 

(26°  ) 

5 

-11 

(26°  ) 

10- 

20 

(30*  ) 

11- 

2 

(27°  ) 

1 1 

-18 

(22°  ) 

221 

175 

162 

BOISE  WB  AP 

105 

7- 

12 

13 

12 

-  8+ 

4 

-11 

(23°  ) 

5 

-  1 

(28*  ) 

5 

-11 

(31*  ) 

10- 

20 

(27*  ) 

10- 

20 

(27*  ) 

11 

-17 

(24*  ) 

172 

162 

BONNE RS  FERRY  1  SW 

_ 

16 

-  6+ 

4 

-  3 

(24°  ) 

4 

-15 

(27°  ) 

5 

-23 

(31°  ) 

10- 

2 

(32°  ) 

10- 

22 

(24*  ) 

10 

-22 

(24u  ) 

202 

190 

132 

BUHL 

96 

7- 

7+ 

14 

l  J 

-26 

4 

-  2 

(24"  ) 

4 

-  15 

(28*  ) 

5 

-25 

(31°  ) 

11- 

7 

(30°  ) 

11- 

18 

(24°  ) 

11 

-18 

(24*  ) 

230 

217 

166 

BUNGALOW  RS 

5 

-14 

(30°  ) 

9- 

25 

(32°  ) 

_ 

_ 

134 

BURKE  2  NNE 

94 

7- 

12 

5 

'.' 

-20 

1 

-15 

(16°  ) 

5 

-23 

(27*  ) 

6 

-24 

(32*  ) 

9- 

19 

(31*  ) 

10- 

3 

(27*  ) 

10 

-24 

(24°  ) 

192 

133 

87 

BURLEY 

99 

8- 

14 

9 

2 

-10  + 

4 

-  3 

(20°  ) 

4 

-15 

(26*  ) 

5 

-25 

(31°  ) 

10- 

3 

(29*  ) 

11- 

7- 

(27°  ) 

1 1 

-18 

(24°  ) 

BURLEY  FACTORY 

99 

7- 

9+ 

7 

2 

-10  + 

5 

-  3 

(24°  ) 

5 

-25 

(28°  ) 

5 

-25 

(28°  ) 

9- 

25 

(31*  ) 

10- 

3 

(24*  ) 

10 

-  3 

(24°  ) 

153 

131 

123 

BURLEY  CAA  AP 

100 

7- 

14 

6 

3 

-  3 

5 

-  3 

(24°  ) 

5 

-25 

(28*  ) 

5 

-25 

(28°  ) 

10- 

3 

(23°  ) 

10- 

3 

(23*  ) 

10 

-  3 

(23°  ) 

153 

131 

131 

CALDWELL 

104 

7- 

12 

12 

12 

-23 

1 

-15 

(23°  ) 

4 

-15 

(23°  ) 

5 

-  5 

(32*  ) 

10- 

3 

(29°  ) 

10- 

23 

(26*  ) 

11 

-19 

(19*  ) 

218 

191 

151 

CAMBRIDGE 

107 

7- 

12 

9 

12 

-30 

4 

-14 

(21°  ) 

5 

-  1 

(25*  ) 

6 

-24 

(32*  ) 

9- 

25 

(29°  ) 

9- 

29 

(26°  ) 

10 

-  3 

(23°  ) 

172 

151 

93 

CASCADE  1  NW 

97 

7- 

12 

-18 

2 

-20 

5 

-  2 

(23°  ) 

5 

-27 

(28°  ) 

6 

-24 

(30°  ) 

8- 

25 

(32*  ) 

9- 

26 

(27*  ) 

9 

-29 

(24°  ) 

62 

CHALLIS 

95 

7- 

30 

-  1 

2 

-20 

1 

-15 

(20°  ) 

5 

-25 

(26*  ) 

6 

-  8 

(32*  ) 

9- 

29 

(31*  ) 

10- 

3 

(24°  ) 

10 

-  3 

(24°  ) 

171 

131 

113 

CHILLY  BARTON  FLAT 

87 

7- 

30 

-  9 

2 

-10+ 

:> 

-25 

(20°  ) 

5 

-25 

(20°  ) 

.  6 

-30 

(30°  ) 

8- 

24 

(32°  ) 

8- 

25 

(28*  ) 

9 

-23 

(21*  ) 

121 

92 

55 

CLARK  FORK   1  ENE 

94 

8- 

6+ 

17 

2 

-20 

i 

-10 

(21°  ) 

5 

-21 

(28°  ) 

5 

-31 

(32°  ) 

9- 

20 

(26°  ) 

9- 

20 

(26*  ) 

10 

-22 

(23*  ) 

195 

122 

112 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

87 

7- 

13 

-10 

2 

-24 

5 

-25 

(23°  ) 

6 

-24 

(28°  ) 

6 

-27 

(32*  ) 

8- 

25 

(29*  ) 

9- 

29 

(24*  ) 

9 

-29 

(24°  ) 

127 

97 

59 

COEUR  D'ALENE  CAA  AP 

95 

7- 

12+ 

_ 

4 

-  2 

(24°  ) 

4 

-15 

(25°  ) 

5 

-23 

(32°  ) 

9- 

24 

(30°  ) 

11- 

2 

(24"  ) 

11 

-  2 

(24*  ) 

COEUR  D'ALENE  RS 

100 

8- 

15 

17 

1 

-  6 

4 

-10 

(24°  ) 

4 

-15 

(25°  ) 

5 

-23 

(31°  ) 

9- 

17 

(31°  ) 

10- 

22 

(28°  ) 

11 

-  3 

(18°  ) 

207 

190 

117 

CONDA 

92 

7- 

14  + 

-18 

2 

-20 

5 

-25 

(23°  ) 

H 

-25 

(27*  ) 

6 

-27 

(31*  ) 

9- 

3 

(31*  ) 

9- 

4 

(28°  ) 

10 

-  3 

(16°  ) 

131 

71 

68 

COTTONWOOD 

99 

7- 

12 

9 

2 

-20 

4 

-10 

(22°  ) 

5 

-11 

(26°  ) 

5 

-27 

(29*  ) 

9- 

29 

(27°  ) 

9- 

29 

(27*  ) 

10 

-20 

(24*  ) 

193 

141 

125 

COUNCIL 

103 

7- 

12 

1 

12 

-30 

4 

-15 

(22°  ) 

5 

-  2 

(27*  ) 

6 

-24 

(32°  ) 

9- 

2  5 

(32°  ) 

9- 

29 

(28°  ) 

1  0 

-24 

(22°  ) 

192 

150 

93 

DEADWOOD  DAM 

95 

7- 

12 

-25 

2 

-20 

5 

-27 

(24°  ) 

6 

-26 

(27*  ) 

6 

-29 

(32°  ) 

7- 

1 

(31*  ) 

8- 

25 

(27*  ) 

9 

-25 

(23°  ) 

DEER  FLAT  DAM 

103 

7- 

12 

16 

2 

-20 

4 

-  3 

(23°  ) 

4 

-15 

(25*  ) 

4 

-29 

(29*  ) 

10- 

3 

(31*  ) 

11- 

1  9 

(20*  ) 

1  1 

-19 

(20*  ) 

230 

218 

157 

DIXIE 

92 

7- 

12 

-18 

2 

-24 

5 

-23 

(20°  ) 

6 

-26 

(26*  ) 

6 

-2  9 

(30*  ) 

7- 

1 

(31°  ) 

7- 

16 

(27°  ) 

9 

-  3 

(24*  ) 

103 

20 

2 

DRIGGS 

93 

7- 

13 

5 

-22 

(21°  ) 

5 

-27 

(28*  ) 

6 

-25 

(31°  ) 

9- 

3 

(30°  ) 

10- 

3 

(19*  ) 

10 

-  3 

(19*  ) 

134 

129 

70 

DUBOIS  EXP  STA 

94 

7- 

13+ 

-  5 

12 

~  8 

5 

-12 

(24°  > 

5 

-25 

(28°  ) 

5 

-25 

(28°  ) 

10- 

3 

(25°  ) 

10- 

3 

(25*  ) 

11 

-  7 

(21°  ) 

179 

131 

131 

DUBOIS  CAA  AP 

97 

7- 

12 

-10 

12 

-  8 

5 

-  3 

(24°  ) 

5 

-25 

(28°  ) 

6 

-25 

(32°  ) 

9- 

25 

(30*  ) 

10- 

2 

(27*  ) 

10 

-  3 

(20*  ) 

153 

130 

ELK  CITY 

99 

7- 

12 

_ 

7- 

2 

(31°  ) 

7- 

21 

(28*  ) 

9 

-  5 

(21*  ) 

_ 

ELK  RIVER  1  S 

99 

7- 

13 

5 

2 

-20 

4 

-  3 

(21  ) 

5 

-12 

(25  ) 

6 

-  2 

(30  ) 

9- 

17 

(30°  ) 

9- 

18 

(25°  ) 

10 

-22 

(24°  ) 

202 

129 

107 

EMMETT  2  E 

105 

7- 

12 

4 

-  8 

(23°  ) 

5 

-  2 

(28*  ) 

5 

-11 

(32°  ) 

10- 

22 

(27*  ) 

11 

-18 

(18*  ) 

224 

173 

-  ** 

FAIRFIELD  RS 

94 

7- 

13 

-  7 

2 

-20+ 

5 

-25 

(23°  ) 

5 

-27 

(28*  ) 

6 

-25 

(30*  ) 

8- 

25 

(32*  ) 

9- 

2  5 

(26*  ) 

9 

-29 

(22*  ) 

127 

121 

61 

FENN  RS 

99 

8- 

18 

20 

2 

-24 

4 

-  2 

(24°  ) 

4 

-11 

(28*  ) 

5 

.  5 

(30°  ) 

10- 

4 

(32*  ) 

10- 

23 

(28°  ) 

10 

-26 

(23°  ) 

FORT  HALL  IND  AGENCY 

99 

7- 

13 

0 

2 

-20 

5 

-  4 

(21°  ) 

6 

-  4 

(27°  ) 

6 

-  4 

(27*  ) 

10- 

3 

(25*  ) 

10- 

3 

(25°  ) 

10 

-  4 

(22°  ) 

153 

121 

121 

GARDEN  VALLEY  RS 

105 

7- 

12 

0 

12 

-30 

4 

-14 

(21°  ) 

5 

-11 

(27*  ) 

5 

-27 

(32*  ) 

9- 

25 

(31*  ) 

10- 

-  3 

(27*  ) 

10 

-23 

(24*  ) 

192 

145 

121 

GLENNS  FERRY 

104 

7- 

12 

4 

-15 

(21°  ) 

5 

-11 

(27*  ) 

•  5 

-25 

(30*  ) 

10- 

3 

(29*  ) 

10- 

4 

(26*  ) 

- 

146 

131 

GOODING  CAA  AP 

102 

7- 

12  + 

10 

11 

-19 

4 

-11 

(24°  ) 

4 

-15 

(25*  ) 

5 

-25 

(29°  ) 

10- 

3 

(30*  ) 

11- 

7 

(27°  ) 

11 

-18 

(20°  ) 

221 

206 

131 

GRACE 

89 

7- 

24 

-  6 

2 

-21 

5 

-12 

(24°  ) 

5 

-25 

(27°  ) 

5 

-29 

(32*  ) 

9- 

1  8 

(32*  ) 

10- 

3 

(23°  ) 

10 

-  3 

(23*  ) 

GRAND  VIEW 

110 

7- 

12 

12 

1 1 

-19+ 

4 

-15 

(22°  ) 

4 

-15 

(22°  ) 

4 

-29 

(32*  ) 

10- 

3 

(32*  ) 

10- 

20 

(28*  ) 

11 

-  7 

(20°  ) 

206 

188 

157 

GRANGEVILLE 

102 

7- 

12 

12 

2 

-20 

4 

-15 

(24°  ) 

4 

-15 

(24°  ) 

5 

-27 

(32*  ) 

9- 

29 

(32*  ) 

10- 

20 

(27°  ) 

11 

-  3 

(22°  ) 

202 

188 

125 

GRAY 

96 

7- 

30 

-17 

2 

-20 

5 

-26 

(24°  ) 

5 

-26 

(24°  ) 

6 

-28 

(32*  ) 

9- 

2 

(32*  ) 

9- 

17 

(26*  ) 

10 

-17 

(22°  ) 

144 

114 

66 

GROUSE 

88 

7- 

30  + 

-14 

2 

-20+ 

5 

-25 

(19°  ) 

6 

-25 

(26*  ) 

6 

-29 

(32*  ) 

7- 

2 

(32*  ) 

8- 

24 

(27°  ) 

9 

-22 

(22°  ) 

120 

60 

3 

HA  I LEY  AP 

100 

8- 

19 

-  6 

3 

-  3 

6 

-2  1 

(32°  ) 

10- 

2 

(32°  ) 

10- 

3 

(28°  ) 

1 1 

-  6 

(21°  ) 

HAMER  4  NW 

97 

7- 

12  + 

-14 

12 

-27 

5 

-22 

(24"  ) 

5 

-25 

(26*  ) 

6 

-20 

(29°  ) 

9- 

4 

(30°  ) 

9- 

24 

(28°  ) 

9 

-29 

(23°  ) 

130 

122 

76 

HAZELTON 

95 

7- 

7+ 

5 

3 

-  3 

4 

-  3 

(20°  ) 

5 

-25 

(28*  ) 

5 

-25 

(28*  ) 

10- 

3 

(21*  ) 

10- 

3 

(21°  ) 

10 

-  3 

(21*  ) 

183 

131 

131 

HILL  CITY 

96 

7- 

12 

-10 

2 

-11 

5 

-25 

(23°  ) 

5 

-25 

(23°  ) 

6 

-25 

(30°  ) 

8- 

25 

(30*  ) 

9- 

21 

(23*  ) 

9 

-21 

(23*  ) 

119 

119 

61 

HOLLISTER 

97 

7- 

7  + 

5 

3 

-  3 

4 

-15 

(23°  ) 

5 

-25 

(25*  ) 

6 

-  8 

(32*  ) 

10- 

3 

(24°  ) 

10- 

3 

(24°  ) 

:o 

-  3 

(24*  ) 

171 

131 

117 

IDAHO  CITY 

99 

7- 

12 

-  7 

2 

-20 

5 

-11 

(22°  ) 

6 

-24 

(27*  ) 

6 

-2  5 

(30*  ) 

8- 

25 

(29*  ) 

9- 

24 

(28°  ) 

10 

-  3 

(23°  ) 

145 

92 

61 

IDAHO  FALLS  6  NE 

94 

*" 

-  3 

1  2 

-27 

5 

-12 

(24°  ) 

5 

-12 

(24°  ) 

5 

-25 

(32°  ) 

10- 

3 

(23*  ) 

10- 

3 

(23°  ) 

10 

-  3 

(23*  ) 

144 

144 

131 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

98 

1 2 

-  3 

-  8 

5 

-12 

(24°  ) 

5 

-12 

(24*  ) 

5 

-25 

(30*  ) 

10- 

3 

(24°  ) 

10- 

3 

(24°  ) 

10 

-  3 

(24°  ) 

144 

144 

131 

I RW IN  2  S 

93 

7- 

12  + 

-  7 

2 

-20+ 

5 

-  3 

(24°  ) 

5 

-22 

(28*  ) 

5 

-25 

(30°  ) 

9- 

18 

(30*  ) 

10- 

3 

(19°  ) 

10 

-  3 

(19°  ) 

153 

134 

116 

ISLAND  PARK  DAM 

89 

7- 

1  2  + 

-32 

2 

-20 

5 

-22 

(20°  ) 

6 

-27 

(28v  ) 

6 

-27 

(28*  ) 

9- 

3 

(28*  ) 

9- 

- 

(28*  ) 

9 

-25 

(23°  ) 

126 

68 

68 

JEROME 

100 

7- 

12 

6 

12 

-  8 

5 

-  1 

(19°  ) 

5 

-25 

(27*  ) 

6 

-  8 

(30*  ) 

10- 

3 

(28°  ) 

10- 

3 

(28°  ) 

11 

-18 

(18°  ) 

201 

131 

117 

KELLOGG 

101 

7- 

1 3 

15 

2 

-20 

4 

-  2 

(24°  ) 

4 

-15 

(27°  ) 

5 

-21 

(31*  ) 

9- 

20 

(32*  ) 

10- 

23 

(27*  ) 

11 

-  3 

(22°  ) 

215 

191 

122 

KOOSKIA 

111 

7  - 

12 

20 

2 

-20+ 

4 

-  2 

(23°  ) 

4 

-10 

(26*  ) 

5 

-  3 

(30*  ) 

9- 

25 

(32*  ) 

10- 

12 

(24°  ) 

10 

-12 

(24*  ) 

193 

165 

145 

tvunn   c  pint 

101 

7- 

12 

4 

-15 

(21°  ) 

4 

-15 

(21°  ) 

5 

-27 

(31*  ) 

9- 

26 

(32°  ) 

10- 

4 

(28°  ) 

10 

-23 

(24°  ) 

191 

172 

122 

LEWISTON  WATER  PLANT 

105 

8- 

1  5 

23 

2 

-24  + 

3 

-  2 

(24°  ) 

4 

-10 

(26*  ) 

4 

-11 

(31*  ) 

10- 

22 

(30°  ) 

11- 

3 

(24*  ) 

11 

-  3 

(24*  ) 

246 

207 

194 

LEWISTON  WB  AP 

104 

8- 

15 

22 

2 

-20+ 

3 

-  2 

(24°  ) 

4 

-10 

(26°  ) 

4 

-10 

(26*  ) 

10- 

22 

(29*  ) 

10- 

24 

(28*  ) 

12 

-30 

(22*  ) 

LIFTON  PUMPING  STA 

90 

7- 

8  + 

-12 

2 

-21 

4 

-15 

(22°  ) 

5 

-29 

(27°  ) 

& 

-31 

(32*  ) 

9- 

25 

(32°  ) 

10- 

3 

(23°  ) 

10 

-  3 

(23*  ) 

171 

127 

117 

LOWMAN 

94 

7- 

13 

- 

9- 

30 

(32°  ) 

10- 

4 

(26*  ) 

10 

-21 

(22*  ) 

_ 

_ 

u  a  (  v  >  v  DC 

92 

7- 

14  + 

2 

12 

-25  + 

5 

-22 

(22*  ) 

5 

-25 

(27*  ) 

6 

-  8 

(32*  ) 

9- 

3 

(32°  ) 

10- 

3 

(24°  ) 

ib 

-  3 

(24°  ) 

134 

131 

87 

MA  LAD 

95 

7- 

7  + 

4 

12 

-30 

4 

-12 

(24*  ) 

5 

- 1  1 

(28°  ) 

5 

-25 

(30°  ) 

10- 

3 

(32°  ) 

11- 

7 

(24*  ) 

11 

-  7 

(24°  ) 

209 

180 

131 

MALAD  CAA  AP 

97 

7- 

1 2 

-  5 

12 

-30 

5 

-11 

(23°  ) 

5 

-11 

(23°  ) 

6 

-  3 

(32*  ) 

9- 

4 

(32°  ) 

10- 

4 

(24*  ) 

10 

-  4 

(24°  ) 

MAY  RS 

93 

7- 

27 

-  1 

2 

-20+ 

5 

-25 

(24*  ) 

5 

-25 

(24°  ) 

6 

-26 

(32°  ) 

9- 

3 

(32°  ) 

9- 

25 

(26*  ) 

9 

-26 

(24°  ) 

124 

123 

69 

MC  CALL 

91 

7- 

12 

-11 

2 

-20 

5 

-  4 

(24°  ) 

6 

-24 

(28°  ) 

6 

-24 

(28°  ) 

7- 

21 

(32°  ) 

9- 

25 

(27*  ) 

9 

-29 

(24*  ) 

148 

93 

27 

97 

7- 

12  + 

2 

12 

-30 

4 

-17 

(22°  ) 

5 

-25 

(28°  ) 

6 

-25 

(31*  ) 

9_ 

4 

(32°  ) 

10- 

3 

(25*  ) 

10 

-  4 

(24*  ) 

170 

131 

71 

MERIDIAN  1  W 

103 

7- 

12 

11 

12 

-  8 

4 

-15 

(24°  ) 

4 

-15 

(24*  ) 

5 

-11 

(30*  ) 

10- 

3 

(30°  ) 

10- 

20 

(25°  ) 

11 

-18 

(20°  ) 

217 

188 

145 

MESA 

_ 

10 

12 

-23 

4 

-11 

(24°  ) 

4 

-15 

(26*  ) 

5 

-27 

(32°  ) 

221 

MINIDOKA  DAM 

97 

7- 

7+ 

3 

3 

-  3 

4 

-  3 

(24°  ) 

4 

-15 

(25*  ) 

5 

-22 

(32°  ) 

10- 

3 

(30°  ) 

10- 

26 

(28°  ) 

11 

-18 

(21°  ) 

229 

194 

134 

MONTPELIER  RS 

93 

7- 

15 

-  8 

3 

-  3 

5 

-25 

(24*  ) 

5 

29 

(28°  ) 

6 

-26 

(30°  ) 

9- 

3 

(31°  ) 

9- 

18 

(28°  ) 

10 

-  3 

(19°  ) 

131 

112 

69 

MOSCOW  U  OF  I 

97 

8- 

15 

20 

2 

-20+ 

3 

-  2 

(22°  ) 

4 

- 1 1 

(28*  ) 

5 

-2  2 

(31*  ) 

9- 

20 

(31*  ) 

9- 

24 

(28*  ) 

10 

-24 

(23*  ) 

236 

166 

121 

MOUNTAIN  HOME 

107 

7- 

12 

9 

2 

-20 

4 

-15 

(22*  ) 

S 

-11 

(28*  ) 

5 

-27 

(31°  ) 

10- 

3 

(32°  ) 

10- 

26 

(28*  ) 

11 

-18 

(22*  ) 

217 

168 

129 

MULLAN  PASS  CAA 

88 

7- 

12 

8 

3 

-   1  + 

5 

-  9 

(23°  ) 

5 

-25 

(28*  ) 

6 

-24 

(31°  ) 

9- 

24 

(32*  ) 

10- 

2 

(28°  ) 

10 

-21 

(24*  ) 

165 

130 

92 

NAMPA  2  NT 

103 

7- 

13 

15 

12 

-25 

4 

-15 

(23*  ) 

4 

-15 

(23°  ) 

6 

-13 

(32°  ) 

10- 

3 

(30*  ) 

10- 

22 

(28*  ) 

11 

-19 

(16*  ) 

218 

190 

112 

NEW  MEADOWS  RS 

- 

-16 

2 

-20 

5 

-  3 

(21°  ) 

5 

-25 

(28*  ) 

6 

-26 

(31°  ) 

9- 

3 

(29°  ) 

9- 

4 

(28*  ) 

9 

-18 

(24°  ) 

138 

102 

69 

NEZPERCE  2  E 

97 

7- 

12  + 

6 

11 

-19 

4 

-  2 

(22°) 

4 

-15 

(25*  ) 

5 

-23 

(32*  ) 

10- 

3 

(31*  ) 

10- 

22 

(27°) 

11- 

-  3 

(22°) 

215 

190 

133 

OAKLEY 

96 

7- 

13 

8 

2- 

-24 

4- 

15 

(24°) 

5- 

■25 

(28°  ) 

5- 

■27 

(30*  ) 

10- 

3 

(28°  ) 

10- 

3 

(28°  ) 

11- 

19 

(14°  ) 

218 

131 

129 

OBSIDIAN  4  NNE 

85 

7- 

12 

-23 

2- 

-19 

6 

-24 

(24°  ) 

6- 

■27 

(28*  ) 

6- 

-30 

(32*) 

7- 

1 

(29°  ) 

7- 

21 

(28*  ) 

8- 

25 

(24°  ) 

62 

24 

1 

OLA  5  S 

107 

7- 

12 

12- 

-27 

4- 

-16 

(23°  ) 

5- 

11 

(28*  ) 

5- 

-12 

(31*  ) 

9- 

25 

(31°  ) 

9- 

29 

(28*  ) 

10- 

24 

(21*  ) 

191 

141 

136 

OROFINO 

106 

7- 

11  + 

17 

3- 

-  6 

3- 

-26 

(24°  ) 

4- 

10 

(26*  ) 

5- 

-  3 

(32°) 

10- 

4 

(32°  ) 

10- 

23 

(28°  ) 

11- 

3 

(23*  ) 

222 

196 

154 

PALISADES  DAM 

92 

7- 

12  + 

-11 

2- 

-20+ 

5- 

-  3 

(24°  ) 

5- 

-  5 

(25°) 

5- 

29 

(32°  ) 

9- 

18 

(32°  ) 

10- 

3 

(23*  ) 

10- 

3 

(23°  ) 

153 

151 

111 

PARMA  EXP  STA 

100 

8- 

1  8 

15 

12 

-30 

4- 

-15 

(24*  ) 

4- 

29 

(28*) 

5- 

•  2 

(32°  ) 

10- 

3 

(27*  ) 

10- 

3 

(27°) 

11- 

18 

(24°  ) 

217 

157 

154 

PAUL  1  E 

101 

7- 

8 

-  1 

3- 

-  3 

4- 

-15 

(22*  ) 

5- 

13 

(27*  ) 

5- 

25 

(30°  ) 

9- 

25 

(32°  ) 

10- 

3 

(24*  ) 

10- 

3 

(24°  ) 

171 

143 

123 

PAYETTE 

107 

7- 

12 

14 

12- 

-27 

4- 

-  2 

(23°  ) 

4- 

15 

(25*  ) 

5- 

•  1 

(32°  ) 

9- 

29 

(32°  ) 

10- 

3 

(27°  ) 

11- 

18 

(21°  ) 

230 

171 

151 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3  — Continued- 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


IDAHO 
1953 


Station 

* 

£ 

Date 

Lowest 

Date 

Last  Spring  minimum  of 

First  fell  in 

inimum 

,1 

No.  of  days 
between  dates 

24"  or 
below 

28' or 
below 

32'  or 
below 

32"  or 
below 

28°  or 
below 

24'  or 
below 

24  or 
Im.Iow 

28  or 
below 

32  or 
below 

PIERCE  RS 

7 

-12+ 

3 

2 

-20 

4- 

-  4 

(22°  ) 

6- 

-  4 

(25°) 

6 

-  7 

(31°) 

9- 

2" 

(30°) 

9- 

-21 

(28°) 

10- 

22 

(23°  ) 

201 

109 

105 

POCATELLO  WB  AP 

97 

7 

-12  + 

3 

12 

-27 

4 

-15 

(23°  ) 

5 

-  2 

(28°  ) 

5 

(31°) 

10- 

-  3 

(27°  ) 

10- 

-  3 

(27°) 

10- 

-  4 

(24°) 

172 

154 

131 

PORTH  ILL 

98 

7 

-12 

10 

1 

-  6 

4 

-15 

(24°  ) 

5- 

-21 

(28°  ) 

5 

-31 

(32°  ) 

9 

-21 

(30°  ) 

10- 

:. 

(28°  ) 

10- 

2:1 

(23°) 

191 

137 

113 

POT LATCH  1  SE 

16 

2 

-19 

3 

2 

(20°  ) 

■ 

■ 

9- 

-24 

(25°) 

10- 

2  2 

(22°  ) 

234 

PRESTON  SUG  FACTORY  2  SE 

95 

-  1 

(24 

5 

(29  ) 

10 

6 

(26  ) 

(23  ) 

206 

152 

131 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

94 

8 

-15 

7 

2 

-19 

4- 

-15 

(24°) 

6- 

-11 

(27°) 

5 

-31 

(31°) 

9- 

20 

(26°) 

9- 

-20 

(26°) 

10- 

-23 

(22°) 

191 

132 

112 

B.  1  f*(111    TE(TlWr.  sti 
Ibol  Jflll  din 

98 

7 

-13 

-15 

12 

-  8 

5- 

-22 

(22°  ) 

5- 

-23 

(27°) 

6 

2., 

(32°) 

»■ 

5 

(32°) 

9- 

-25 

(26°) 

10- 

-  3 

(18°) 

134 

125 

72 

K  I     1      1  C  lAJ 

98 

7 

-12 

_  2 

3 

-  3 

4 

-15 

(21°) 

a- 

-25 

(26°  ) 

S 

2T. 

(26°) 

9- 

26 

(32°) 

10 

■  3 

(27°  ) 

11- 

7 

(20°) 

206 

131 

124 

RIGCINS  RS 

110 

7 

-13 

2- 

-20 

(22°  ) 

4 

-  2 

(28°  ) 

4 

-28 

(32°  ) 

10- 

-26 

(32°  ) 

181 

ROLAND  I  PORTAL 

- 

' 

* 

(17  ) 

" 

12 

(27  ) 

(32  ) 

- 

RUPERT 

1  02 

7- 

-27 

o 

3 

-  3+ 

4- 

-15 

(22°  ) 

5- 

•  13 

(28°  ) 

5 

(30°  ) 

9- 

25 

(32°) 

10- 

-  3 

(26°) 

11- 

18 

(24°  ) 

217 

143 

123 

SAINT  ANTHONY 

7- 

-12  + 

12 

-11 

5 

-  5 

(23°  ) 

5- 

•J.', 

(27°  ) 

6 

27 

(30°  ) 

9- 

-  3 

(29°) 

9- 

-23 

(28°  ) 

10- 

-  3 

(20°) 

151 

123 

68 

SAINT  MARIES 

97 

8 

-  6+ 

~11 

2 

-20 

4- 

-  9 

(22°  ) 

5 

•.'I, 

(26°) 

5 

-26 

(26°) 

9- 

20 

(29°) 

10- 

■  5 

(28°  ) 

10- 

■23 

(21°) 

197 

132 

117 

SALMON 

101 

8 

■  7 

4 

2- 

-19+ 

5- 

-  4 

(24°) 

5- 

2:' 

(28°  ) 

6 

-26 

(32°  ) 

9 

-21 

(30°) 

9- 

25 

(27°) 

111 

■  3 

(22°) 

152 

126 

87 

SANDPOINT  EXP  STA 

92 

-12 

11 

' 

-20 

' 

4 

(24  ) 

' 

(28  ) 

(29  ) 

(30  ) 

10- 

(28  ) 

(23  ) 

203 

162 

120 

SHOSHONE 

7- 

-12  + 

- 

3< 

-  3 

4- 

15 

(22°  ) 

5- 

11 

(27°) 

5- 

25 

(30°  ) 

10- 

3 

(29°) 

10- 

25 

(27°) 

11- 

■18 

(16°  ) 

217 

167 

131 

SPENCER  RS 

7- 

•  13 

_  9 

12 

-  8 

5- 

-22 

(22°  ) 

5 

(25°) 

6 

-27 

(31°) 

9 

3 

(31°) 

9- 

25 

(26°) 

111 

■  3 

(18°  ) 

134 

123 

68 

SPRINGFIELD  1  SE 

97 

7- 

-12  + 

3 

-  3 

4- 

13 

(22°) 

6 

-24 

(31°) 

9- 

1  B 

(31°  ) 

10- 

-  3 

(22°  ) 

10- 

■  3 

(22°  ) 

173 

86 

STIBNITE 

89 

7 

-13 

-11 

2 

-20 

5- 

-25 

(17°) 

6- 

-  3 

(28°) 

6 

26 

(31°) 

8- 

'2S 

(29°) 

9- 

24 

(27°) 

9- 

29 

(23°) 

127 

113 

60 

STREVELL 

96 

7- 

-  7+ 

-  2 

(24°  ) 

(28  ) 

(29  ) 

(20  ) 

145 

121 

100 

SUGAR 

r? 

Q 

(24  ) 

(31°  ) 

9- 

2  5 

(27°  ) 

3 

(16°  ) 

144 

123 

66 

SUR  VALLEY 

7 

-30 

~I8 

2 

-20 

6- 

-25 

(24°  ) 

H 

JV 

(28°  ) 

6 

(31°) 

7 

1 

(29°) 

7- 

2 

(28°  ) 

9- 

25 

(21°  ) 

92 

3 

1 

STAN  FALLS  PH 

108 

7- 

■  13+ 

19 

12 

-27 

2- 

2'> 

(22°  ) 

4- 

■  8 

(28°  ) 

4 

-15 

(30°  ) 

11- 

18 

(31°) 

11- 

I'J 

(21°) 

11- 

■19 

(21°  ) 

272 

225 

217 

TETON  I A  EXP  STA 

93 

7- 

-13 

-14 

2- 

-20 

5- 

24 

(19°) 

5- 

28 

(26°) 

6 

-27 

(31°) 

'  9- 

3 

(27°  ) 

9- 

-  3 

(27°) 

111 

3 

(18°) 

132 

101 

68 

THREE  CREEK 

97 

7- 

-12 

-  1 

12- 

-30 

5- 

25 

(22°  ) 

6- 

25 

(27°) 

6 

-29 

(30°) 

7- 

16 

(32°) 

8- 

-25 

(22°) 

8- 

25 

(22°) 

92 

61 

17 

TWIN  FALLS  2  NNE 

101 

7- 

•  7  + 

10 

12 

-25 

4- 

•  13 

(24°) 

4- 

15 

(26°) 

5- 

■25 

(29°) 

10 

3 

(26°) 

10- 

3 

(26°  ) 

11- 

■  7 

(24°  ) 

208 

171 

131 

TWIN  FALLS  3  SE 

100 

7- 

-  8 

11 

2- 

-21 

4- 

■  3 

(18°) 

4- 

-12 

(27°  ) 

5- 

25 

(29°  ) 

10- 

-  3 

(28°) 

10- 

3 

(28°  ) 

11- 

18 

(23°  ) 

229 

174 

131 

WALLACE 

101 

7- 

■12 

9 

2- 

-20 

4- 

15 

(24°  ) 

5- 

12 

(27°  ) 

5- 

-23 

(30°  ) 

7- 

-24 

(30°  ) 

9- 

19 

(25°) 

10- 

24 

(24°  ) 

192 

130 

62 

WALLACE  WOODLAND  Pit 

98 

7- 

•  13 

6 

2- 

18+ 

4- 

16 

(23°  ) 

6- 

-  6 

(28°  ) 

6 

-  6 

(28°  ) 

9- 

20 

(29°  ) 

10- 

2  2 

(20°  ) 

10- 

22 

(20°  ) 

189 

138 

106 

WEISER 

106 

7- 

-12 

10 

11 

•17  + 

4- 

■  8 

(22°  ) 

4- 

IS 

(25°) 

5 

-10 

(31°) 

9- 

-24 

(32°) 

10- 

-  3 

(26°) 

11- 

3 

(23°  ) 

209 

171 

137 

WINCHESTER  1  SE 

95 

6 

-15 

7 

2 

-20+ 

4- 

-11 

(23°) 

5 

1.1 

(28°) 

6 

-  :t 

(32°) 

9- 

111 

(32°) 

9- 

?M 

(28°) 

1(1 

:i 

(22°) 

175 

139 

108 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Ma; 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

No». 

Dec. 

Annual 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

4335 

4139 

4202 

4571 

B5.13 
-  1.83 
B3731 

8.30 
.89 
3529 

10.99 
2. 13 
2469 

9.42 
1.58 
2371 

7.40 
2.27 
2587 

3.76 
.66 
2369 

3052 

3624 

40979 

ARROW  ROCK  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B5.12 
-  1.27 
1617 

5.54 
-  1.72 
1303 

10.28 
-  .36 
1065 

8.61 
-  .86 
1086 

6.35 
.55 
831 

2.95 
.54 
899 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

2727 

2070 

2570 

B4.09 
.07 
3062 

4.77 
-  1.75 
2530 

8.31 
.70 
1657 

9.64 
.37 
1175 

8.74 
.31 
1617 

6.56 
.80 
1203 

3. 12 
.14 
1256 

1560 

1844 

23271 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

6.80 

9.16 

13.84 

12.29 

9.20 

4.77 

4340 

3530 

4880 

4570 

4180 

3610 

3210 

3750 

3160 

3510 

3620 

4380 

46740 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

DEP 

WIND 

B4.50 
.30 
2203 

B5. 10 
-  .13 
1589 

B8.59 
.85 
1301 

6.59 
.48 
1125 

5.53 
2. 10 
1678 

PALISADES  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B5.82 

VTEATHER  SUMMARY  (Continued) 


cient ,  pastures  and  ranges  showed  lnproves«nt .  Cattle 
and  sheep  were  In  better  condition  that  at  the  end  of 
October,  but  still  below  average  for  the  season.  Good 
stands  of  wheat  were  reported  In  the  Northern  Division. 

DECEMBER:  Average  temperatures  were  again  above  nor- 
mal with  precipitation  averaging  120%  of  nornal  In  the 
Northern  Division,   and  about  70%  of  normal  for  the  re- 


nalnder  of  the  State.  Greatest  precipitation  deficiencies 
were  In  the  Boise,  Payette,  Weiser  and  Wood  River  drain- 
ages. Snow  cover  was  below  normal  in  the  southern  and 
central  portions  of  the  State.  Winter  ranges  Improved 
in  the  Northern  Division  and  there  was  general  improve- 
ment in  the  condition  of  cattle  and  sheep  during  the  month. 
Several  mountain  passes  normally  closed  to  travel  at  this 
time  of  year  remained  open. 

DJS 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


btahon 

Index  No. 

Uounry 

|  Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

O 
« 

0 

Years  ol 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 
to 

j  Temp.  ' 

|  Precip. 

d 

M 

Month 
opened 

j  Month 
j  closed 

ABERDEEN  EXPERIMENT  STATION 

001 0 

BINGHAM 

12 

42  56 

112  50 

40 

40 

19 

ALBION 

01  ■!? 

CASSIA 

12 

42  25 

113  35 

4750 

23 

23 

AUG 

ALPHA  1  NE 

0199 

VALLEY 

8 

44  24 

115  59 

4780 

31 

31 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

0227 

POWER 

12 

42  46 

112  52 

4316 

56 

56 

12  3 

ANDERSON  DAM 

0282 

ELMORE 

2 

43  21 

115  28 

3862 

11 

12 

12  3 

ARCO 

0375 

BUTTE 

6 

43  38 

113  19 

46 

47 

ARROW ROCK  DAM 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

42 

42 

28 

ASHTON  1  S 

FREMONT 

12 

44  05 

111  27 

'ib 

56 

ATLANTA  1  E 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

6000 

37 

37 

12  3 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

43  45 

115  14 

7590 

3 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

■17  15 

115  48 

38 

39 

BALD  MOUNTAIN 

BLAINE 

12 

43  39 

114  24 

8700 

DEC 

BANCROFT 

BANNOCK 

12 

42  43 

115  54 

5285 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

■  9 

47  59 

116  33 

2070 

7 

7 

12  3 

BENTON  DAM 

0789 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2640 

C 

BIG  CREEK  1  S 

VALLEY 

45  06 

115  20 

5686 

15 

15 

1  2  3  C 

□LACK FOOT 

BINGHAM 

112  21 

4503 

57 

57 

12  3 

□LACK FOOT  DAM 

CARIBOU 

111  43 

6200 

31 

31 

1  2  3  C 

GOODING 

3269 

37 

38 

12  3 

BOGUS  BASIN 

ion 

BOISE 

2 

43  46 

116  06 

6200 

C 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

2 

3 

BOISE  MB  AIRPORT 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

B9 

89 

BONKERS  FERRY  1  SW 

BOUNDARY 

5 

116  19 

46 

47 

1156 

12 

42  08 

113  21 

4700 

OV/52 

C 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

46 

46 

12  3 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

12  3 

BURKE  2  NNE 

l  2  v  2 

SHOSHONE 

47  32 

115  48 

4093 

17 

17 

12  3 

BURLEY 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

36 

36 

12  3 

12 

42  33 

113  48 

29 

29 

1  2  3  C 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

16 

16 

I  2  3 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

49 

49 

12  3 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2650 

jB 

12  3 

CASCADE  1  NW 

1514 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

4860 

12 

12 

1  2  3  C 

CASCADE  RANGER  STATION 

1524 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

4740 

SEP 

c 

CENTERV I LLE  ARB A UGH  RANCH 

1636 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

4780 

4 

2 

C HALL IS 

L663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

44 

44 

12  3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

L671 

CUSTER 

6 

44  02 

113  48 

6500 

17 

17 

12  3 

CLARK  FORK  1  EKE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

17 

17 

1  2  3  C 

CLARK IA  RANGER  STATION 

183  i 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

c 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

6810 

',  5 

5 

12  3 

COEUR  D'ALENE  CAA  AIRPORT 

I  9  ■".  i 

KOOTENAI 

4 

47  46 

116  49 

2273 

3 

10 

NOV 

12  3 

COEUR  D'ALENE  RANGER  STATION 

KOOTENAI 

2160 

1  2  3  C 

CONDA 

CARIBOU 

6200 

12  3 

COTTONWOOD 

3411 

12  3 

COTTONWOOD  2  SW 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

C 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

44  44 

116  26 

2936 

40 

41 

1  2  3  C 

CROUCH  2  NNW 

2279 

BOISE 

8 

44  08 

115  58 

3100 

54 

2 

DEADWOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

8 

5375 

24 

1  2  3  C 

DEADWOOD  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

44  32 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAI 

4 

47  44 

116  29 

3000 

C 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

2510 

36 

36 

1  2  3 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

11 

45  33 

115  28 

5610 

2 

2 

12  3 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

2 

43  36 

114  41 

8650 

C 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

43 

DUBOIS  EXPERIMENT  STATION 

271)7 

CLARK 

6 

112  14 

5462 

32 

32 

1  2  3 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

5 

44  10 

112  13 

5122 

15 

15 

I  2  3  C 

ELK  CITY 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

2 

2 

12  3 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

2 

2 

12  3 

EMMETT  2  E 

2942 

GEM 

2 

43  50 

116  32 

2500 

46 

47 

12  3 

FAIRFIELD  RANGER  STATION 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

5 

5 

12  3 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

40 

40 

1  2  3  C 

PORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

B I NGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4  500 

39 

39 

12  3 

GARDEN  VALLEY  RANGER  STATION 

3448 

BOISE 

8 

44  04 

115  55 

3147 

43 

43 

12  3 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

6 

s 

GLENNS  FERRY 

3  E  3 1 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

43 

44 

12  3 

GOODING  1  E 

3677 

GOODING 

1  2 

42  56 

114  42 

3245 

C 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

12 

42  55 

114  46 

3696 

44 

44 

12  3 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

1 

42  35 

111  44 

5400 

47 

47 

1  2  3  C 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

39 

39 

12  3 

GRANGE  VI  l.l.t 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  06 

3409 

39 

39 

12  3 

GRASMERE 

3809 

OWYHEE 

12 

42  23 

115  53 

5126 

0 

DEC 

12  3 

GRAY 

3825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

35 

34 

12  3 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

6100 

21 

21 

1  2  3 

HA I LEY  AIRPORT 

394  2 

BLAINE 

12 

43  31 

114  18 

5322 

49 

50 

12  3 

RAWER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

27 

27 

1  2  3 

HA Z ELTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

37 

37 

12  3 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

34 

34 

12  3 

HOL LISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

42 

42 

12  3 

HOWE 

4384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

19 

2 

IDAHO  CITY 

4442 

2 

43  50 

115  50 

50 

50 

IDAHO  CITY  13  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

5000 

45 

2 

IDAHO  FALLS  6  NE 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  55 

4840 

2 

2 

1  2  3  C 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

59 

59 

12  3 

IDA  VADA 

i  i  ?  -:■ 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

6 

8 

IRWIN  2  S 

4588 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  18 

5200 

52 

52 

12  3 

1     1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST.     7  PA LOUSE , 


otation 

Index  No. 

v^O'inry 

5 
i 

H 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refe) 
to 

table! 

Temp. 

1  Precip. 

Evap. 

|i 

■*  0 

ISLAND  PARK  DAN 

4598 

FREMONT 

44  25 

111  24 

6300 

17 

17 

12  3 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

| 

JEROME 

4670 

JEROME 

42  44 

114  31 

3785 

38 

38 

KAMIAH  1  NE 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

31 

2 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

2305 

49 

49 

1  2  3 

K 00 SKI A 

5011 

46  09 

115  59 

1261 

45 

45 

KUNA  2  NNE 

5038 

43  31 

116  24 

2685 

45 

45 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 
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WEATHER 


For  the  fifth  consecutive  month  the  aver- 
age temperature  was  above  normal  in  all  di- 
visions of  the  State.  In  the  Southwestern 
and  Southeastern  Divisions  the  averages  were 
among  the  four  or  five  highest  for  January 
in  61  years  of  record,  although  still  nearly 
6°  lower  than  in  the  record-breaking  January 
of  1953.  An  outbreak  of  Arctic  air  covered 
the  Northern  Division  for  a  week  or  more  near 
mid-month,  and  consequently  the  average  tem- 
perature for  the  month  was  only  a  little 
above  normal. 

Precipitation  averaged  well  above  normal 
in  the  Northern  and  Southwestern  Divisions; 
in  fact,  the  January  average  for  Northern 
Division  has  been  exceeded  only  in  1894  and 
1953.  The  Southeastern  Division,  however, 
averaged  only  82%  of  normal,  making  this  the 
seventh  successive  month  with  subnormal  pre- 
cipitation in  that  Division.  A  few  South- 
eastern Division  stations,  however,  did  re- 
port precipitation  totals  that  exceeded  nor- 
mal, notably  Island  Park  Dam,  several  sta- 
tions from  Lifton  northward  to  Gray,  and 
some  stations  in  Butte  and  Custer  Counties. 
The  principal  deficiencies  occurred  along 
the  Snake  River  downstream  to  Weiser.  Ex- 
cesses of  precipitation  were  large  in  all  of 
the  Northern  Division,  except  a  sizable  part 
of  the  Clearwater  Basin,  and  in  the  Weiser, 
Payette,  Boise  and  Wood  River  drainages. 

The  early  part  of  the  month  brought  little 
precipitation  to  Idaho  while  temperatures 
generally  were  well  above  normal.  On  the 
14th,  however,  a  slow-moving  cold  front  en- 
tered the  extreme  northern  portion  of  the 
State,  bringing  rapidly  falling  temperatures 
and  heavy  snow.  Porthill  reported  24  inches 
and  Bonners  Ferry  14  inches  of  snow  within 
48  hours.  For  about  the  next  10  days  this 
Arctic  front  advanced  and  retreated  in  ir- 
regular fashion  across  several  northern 
counties.     Another  period  of  heavy  snow  oc- 


ection  Director,  Boise 


SUMMARY 


curred  on  the  17th  and  18th     with  amount: 
ranging  up  to  14  inches  at  Priest  River  am 
Sandpoint,   and  16-1/2  inches  at  Wallace  ami 
Porthill.     During  the  next  two  days  the  col< 
air  pushed  southward  to  the  southern  boundar 
of  the  State,   but  on  the  21st  and  22d  thJ 
cold  front  retreated  northward     under  thin 
onslaught  of  warm  moist  air  pouring  inlam 
in  advance  of  a  storm  center.     The  interac  ! 
tion  of  the  two  markedly  different  air  masse: 
resulted  in  some  of  the  heaviest  snows  o: 
the  month  from  Adams  and     Valley  Countie: 
northward.       Winds  were  strong  on  several 
days  during  the     period  of     snow  and  coL  | 
weather  in  the  Northern  Division,  with  drift;  1 
intermittently  blocking  roads  and  railways 
In  some  localities  power  and  telephone  line:  { 
were  broken;   and  near  Wallace,   where  snow 
slides  added  to  the  difficulties,  portion: 
of  trains  were  derailed  on  at  least  two  oc 
casions.     Minor  traffic  accidents  were  num 
erous . 

Increases  in  snow  depth  at  reporting  sta 
tions  in  the  Northern  Division  totaled  a  J 
much  as  3  to  4  feet  during  the  10-day  perio 
beginning  on  the  14th,  and  in  the  mountain 
ous  areas  of  the  Southwestern  Division  th 
water  content  of  the  snowpack  increased  t 
well  above  the  average  of  past  years,  wherea 
a  month  earlier  depths  were  generally  wel 
below  average.  Sub-zero  temperatures  wer 
common  in  the  Northern  Division  on  at  leas 
2  or  3  days,  reaching  -23°  at  Potlatch,  -24 
at  Priest  River,  -27°  at  Porthill  and  -30  , 
at  Dixie. 

No  reports  were  received  of  lives  los  ■ 
because  of  weather  elements  during  the  sever 
weather  in  mid-month,  and  apparently  live 
stock  survived  in  good  condition.  No  esti 
mates  of  property  damage  have  been  made,  bu 
such  damage  appears  to  have  been  confine 
mainly  to  power  and  communications  lines.  .  I 
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-16 

2.05 

4.8 

1935 

24.8 

62 

-41 

1.74 

18.7 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 
1954 

ALL 
YEARS 


Temperature 


23.5 
8.7 
27.6 
27.3 
26.2 

27.2 
19.5 
23.1 
20.8 
27.2 

23.7 
19.9 

25.  5 


18.9 

23.4 
21.1 
35.3 
28.6 


56 
56 
62 
61 


64 


66 
45 


62 
52 
70 


-35 
-48 
-19 


-30 
-45 
-60 
-34 


-42 
-35 


Precipitation 


3.77 
1.80 
1.72 
1.55 
2.49 

1.57 
1 .42 
2.71 
.88 
1.40 

1.91 
1.41 
1.73 
1.00 
3.2S 

2.13 
2. 16 
3.98 
2.81 


26.3 
29.4 
9.8 
14.7 

15.3 

10.6 
11.9 
20.6 
8.7 

5.7 

17.2 
13.8 
8.1 
15.5 
36.9 


22.9 
28.8 
15.4 
26.  1 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  JANUARY  1954 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

® 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
1 

7 

0 

.50  or  Morel 

1.00 
or  More 

5  > 
j  1 

s  ? 

'n  I 

0  J 

5  i 

oA 

NORTHERN  DIVISION 

A VERY  RS 

33.9 

23.9 

28.9 

1.6 

47 

30 

-10 

20 

1111 

0 

1  2 

22 

2 

5.32 

1  .  54 

.95 

4 

32 

27 

15 

4 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

34.5 

21  .2 

27.9 

54 

6 

-  3 

21 

1  144 

0 

10 

28 

2 

4.95 

.80 

22 

28.0 

23 

27 

16 

3 

0 

BIG  CREEK  1  S 

32.9 

12.4 

22.7 

5.7 

47 

31 

-18 

25 

13  06 

0 

16 

3  1 

9 

7.62 

5  .69 

1.16 

15 

78.0 

61 

19 

16 

7 

: 

BONNERS  FERRY  1  SW 

32  .9M 

19. 9M 

26. 4M 

3.0 

49 

6 

1192 

0 

16 

27 

E  6.11 

3.42 

BURKE   2  NNE 

29.2 

18.7 

24.0 

1.8 

37 

6 

-  8 

20 

1264 

0 

18 

31 

2 

13.41 

7.15 

2.04 

22 

143.8 

88 

24  + 

3 

COBALT  BLACKBIRD 

27. 5M 

9.8M 

18. 7M 

39 

6 

-12 

20+ 

0 

21 

31 

8 

E  3.03 

.38 

16 

49.  4 

42 

29 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

34.5 

23.0 

28.8 

2.0 

49 

5 

-10 

20 

1117 

0 

9 

24 

2 

6.82 

3.51 

2.19 

22 

56.  2 

24 

27 

15 

1 

l 

COTTONWOOD 

36.5 

18.7 

27.6 

4.0 

53 

6 

-18 

20 

1152 

0 

9 

29 

3 

E  2.11 

.01 

.47 

17 

21.2 

11 

17  + 

b 

0 

0 

DIXIE 

32.3 

9.5 

20.9 

48 

6 

-30 

20 

1361 

0 

15 

31 

10 

5.24 

.70 

14 

75.4 

51 

19 

16 

3 

0 

ELK  RIVER   1  S 

34.8 

20.4 

27.6 

50 

30 

-24 

20 

1151 

0 

8 

30 

2 

10.12 

1 .44 

4 

61.4 

44 

27 

23 

R 

l 

FENN  RS 

36.4 

25.0 

30.7 

1.2 

47 

1 

-  3 

20 

1056 

0 

8 

28 

1 

3.99 

.39 

.98 

23 

12 

16  + 

10 

2 

0 

GRANGEVILLE 

39.6 

21.5 

30.6 

2.0 

58 

6 

-14 

20 

1060 

0 

7 

27 

2 

1  .96 

.23 

.48 

15 

6 

0 

0 

KELLOGG 

36.0 

22.5 

29.3 

2.4 

52 

6 

-17 

20 

0 

9 

26 

2 

7.29 

3.84 

1  .25 

22 

46.  5 

15 

19+ 

10 

5 

1 

KOOSKIA 

40.3 

24.0 

32  .2 

3.0 

54 

3+ 

-10 

20 

1012 

0 

5 

25 

2 

2.37 

.26 

.68 

23 

25.5 

17  + 

8 

1 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

//R 

41.3 

27.7 

34.5 

1.3 

55 

7 

-  7 

20 

936 

0 

5 

19 

1 

.91 

-  .50 

.17 

14 

2 

19 

3 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP 

39.6 

25  .5 

32  .6 

1.8 

52 

7 

-10 

20 

997 

0 

5 

2  j 

2 

•  94 

.11 

•  18 

28 

6.5 

3 

1  3+ 

3 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

36.1 

23.8 

30.0 

1.8 

49 

6 

-21 

20 

1079 

0 

9 

24 

3 

E  4.01 

1  .23 

.56 

4 

27.0 

9 

17 

15 

2 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

24.0 

12.8 

18.4 

-  1.3 

37 

6 

-12 

2  0 

1437 

0 

27 

31 

4' 

11.61 

7.63 

1  .84 

?2 

126.2 

172 

2  8  + 

2  0 

9 

2 

NEZPERCE   2  E 

35.9 

21.7 

28.8 

49 

30 

-  9 

20 

1115 

0 

7 

26 

2 

2.18 

.41 

23 

23.1 

9 

19+ 

8 

0 

0 

OROF I  NO 

40.  2M 

26.  1M 

33. 2M 

3.5 

54 

30 

-  3 

20 

966 

0 

3 

21 

1 

3.98 

1.12 

.65 

23 

8.0 

12 

2 

0 

PIERCE  RS 

32.  5M 

17.  8M 

25. 2M 

1.0 

41 

30 

-20 

20 

1231 

0 

10 

28 

3 

8.97 

4.43 

1.19 

28 

46 

27 

20 

7 

2 

POR THILL 

30.6 

13.7 

22.2 

-  1.5 

48 

6 

-27 

20 

1320 

0 

16 

28 

5 

4.97 

2.62 

1.00 

2  2 

48 

22 

14 

3 

1 

POTLATCH   1  SE 

36.4 

22.3 

29  .4 

1.3 

51 

30 

-23 

20 

1100 

0 

9 

29 

3 

4.43 

1.64 

.91 

22 

19.6 

9 

21 

13 

2 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

30.2 

17.2 

23.7 

0.1 

44 

6 

-24 

20 

1273 

0 

12 

31 

4 

8.38 

4.62 

1.47 

2  2 

72.9 

41 

26+ 

6 

1 

RIGGINS  RS 

47. 5M 

30. 8M 

39. 2M 

4.9 

59 

7 

9 

20 

795 

0 

1 

18 

0 

1  .20 

.17 

.33 

23 

4 

0 

0 

SA I  NT  MAR  I ES 

36.3 

22.8 

29.6 

1.1 

48 

30 

-20 

20 

1091 

0 

8 

30 

2 

7.96 

4.70 

1.70 

20 

4 

1 

SA  LMON 

39.3 

17.9 

28.6 

12.4 

56 

28 

1 

20 

1123 

0 

7 

31 

-  0 

.27 

-  .28 

.11 

29 

1 

14 

1 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

30.6 

19.5 

25.1 

-  0.4 

48 

6 

-  8 

19 

1231 

0 

14 

28 

s 

8.83 

5.16 

2.39 

22 

68.6 

43 

27 

18 

5 

1 

WALLACE 

33.4 

21.2 

27.3  ' 

0.5 

47 

5 

-  7 

20 

1160 

0 

11 

30 

3 

11.06 

6.29 

2.15 

22 

66.  3 

41 

21  + 

21 

9 

2 

WALLACE  WOODLAND  PK 

33.2 

19.0 

26.1 

0.1 

48 

6 

-16' 

20 

0 

10 

30 

2 

8.99 

5  .09 

1  .67 

23 

60.  2 

30 

28 

18 

6 

2 

DIVISION 

27.7 

1.2 

5.63 

2.64 

53.2 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ANDERSON  DAM 

36.3 

23.1 

29.7 

44 

15  + 

6 

20 

1089 

0 

9 

27 

0 

4.07 

1.16 

27 

16 

27 

10 

1 

1 

ARROW ROCK  DAM 

37.2 

25.3 

31.3 

6.4 

50 

23 

12 

20+ 

0 

9 

25 

0 

2.92 

.28 

.73 

28 

4.  3 

4 

4 

7 

1 

0 

ATLANTA   1  E 

35.0 

17.2 

26.1 

5.0 

49 

31 

-  6 

20 

1 196 

0 

1  I 

31 

2 

7.34 

3.94 

1.23 

17 

88.8 

46 

27 

17 

7 

1 

BLISS 

42.2 

25.5 

33.9 

6.8 

53 

30 

10 

20 

959 

0 

0 

22 

0 

.93 

-  .31 

.20 

4 

5.5 

1 

4+ 

6 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//R 

M 

M 

M 

56 

30 

13 

20 

0 

0 

22 

0 

1.12 

0 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

44  .  1 

28.9 

36.5 

9.2 

56 

28 

13 

20 

876 

0 

1 

22 

0 

1  .09 

-  .24 

.36 

23 

2.2 

1 

26+ 

4 

0 

0 

BUHL 

43.3 

26.6 

35.0 

7.7 

56 

17 

12 

26 

928 

0 

1 

25 

0 

.58 

-  .  .44 

.20 

27 

3.1 

3 

0 

0 

CALDWELL 

45  .8 

29.2 

37.5 

9.2 

59 

28 

14 

20 

849 

0 

0 

2  J 

0 

.89 

-  .37 

.30 

29 

1.9 

T 

1  1 

3 

0 

0 

CAMBR IDGE 

39.1 

23.2 

31.2 

9.1 

48 

16  + 

4 

25 

1041 

0 

4 

24 

0 

4.98 

2  .  00 

2.16 

17 

20.  0 

10 

27 

8 

2 

2 

CASCADE  1  NW 

32.7 

17.4 

25.1 

44 

6 

-16 

20 

1231 

0 

14 

30 

3 

4.94 

1.20 

17 

56.  5 

3B 

27 

12 

3 

1 

CHALLIS 

37.0 

17.6 

27.3 

8.6 

53 

29 

-  1 

20 

1162 

0 

9 

31 

1 

.33 

-  .15 

.12 

23 

1 

14+ 

2 

0 

0 

COUNCIL 

38.3 

23.1 

30.7 

7.0 

44 

28+ 

2 

25 

1055 

0 

3 

24 

0 

6.49 

2.92 

2.40 

17 

18.  5 

8 

27 

9 

5 

1 

DEADWOOD  DAM 

31.1 

12.8 

22.0 

6.3 

45 

30 

-24 

20 

1327 

0 

18 

31 

7 

8.13 

3.32 

1.30 

17 

85.5 

70 

27 

13 

7 

2 

DEER  FLAT  DAM 

46.8 

29.1 

38.0 

11.3 

60 

28 

14 

20 

831 

0 

0 

21 

0 

.68 

-  .32 

.30 

23 

2 

0 

0 

EMMETT  2  E 

45.5 

29.5 

37.5 

8.4 

57 

28 

14 

20 

844 

0 

0 

22 

0 

1.66 

.28 

.69 

17 

4 

1 

0 

FAIRFIELD  RS 

32.2 

9.7 

21.0 

47 

28 

-20 

20 

1359 

0 

15 

31 

7 

3.88 

.94 

27 

43.  1 

28 

27 

10 

2 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

35. a 

22.9 

29.4 

5.6 

48 

30 

2 

20 

1096 

0 

8 

26 

0 

6.27 

3.04 

1.32 

17 

18.5 

16 

27 

10 

5 

2 

GLENNS  FERRY 

44.9 

26.6 

35.8 

6.6 

55 

28+ 

12 

13  + 

898 

0 

0 

23 

0 

.42 

-  .72 

.15 

27+ 

1.0 

0 

2 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

39.8 

24.4 

32.1 

8.4 

50 

28 

13 

20 

1014 

0 

6 

26 

0 

.93 

-  .31 

.29 

27 

5.4 

1 

24+ 

4 

0 

0 

GRAND  VIEW 

48.  2M 

27.  3M 

37. 8M 

8.6 

61 

28 

12 

20 

845 

0 

0 

2  1 

0 

.48 

-  .24 

.36 

23 

T 

2 

0 

0 

HA  I  LEY  AP 

33.  7M 

14. 5M 

24.  1M 

4.6 

46 

28 

-  1 

20 

1261 

0 

12 

3  1 

2 

3.33 

1  .10 

.65 

27 

41.0 

24 

23+ 

8 

3 

0 

HAZELTON. 

41  .0 

22.9 

32.0 

5.8 

51 

5+ 

3 

26 

1016 

0 

4 

26 

0 

.52 

-  .72 

.17 

22 

1.0 

1 

23  + 

3 

0 

0 

HILL  CITY 

31.1 

11.5 

21.3 

6.0 

46 

28 

-20 

20 

1348 

0 

17 

31 

7 

2.71 

.63 

.68 

27 

26 

28 

a 

1 

0 

HOLLISTER 

4  3.2M 

24. 4M 

33. 8M 

7.3 

53 

28  + 

3 

25  + 

959 

0 

3 

24 

0 

.47 

-  .40 

.21 

23 

4.0 

4 

23 

l 

0 

0 

IDAHO  CITY 

37.3 

16.6 

27.0 

2.7 

50 

30 

-11 

20 

1171 

0 

5 

31 

5 

6.02 

2.  88 

1.34 

17 

26.7 

12 

4 

1 

JEROME 

41.3 

23.2 

32.3 

5.8 

53 

28 

8 

20 

1008 

0 

1 

27 

0 

.78 

-  .29 

.27 

23 

.6 

0 

3 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

44.  3M 

27. 8M 

36. 1M 

7.8 

60 

28 

11 

20 

891 

0 

0 

22 

0 

.61 

.59 

.28 

23 

.  3 

T 

3  + 

2 

0 

0 

LOWMAN 

35.5 

19.7 

27.6 

5.3 

48 

30 

-  6 

20 

1152 

0 

8 

30 

1 

7.59 

4.39 

1.50 

17 

31 

27 

14 

5 

1 

MC  CALL 

31.7 

17.3 

24.5 

6.4 

46 

6 

-12 

20 

1255 

0 

20 

31 

4 

6.96 

3.47 

1.63 

17 

89.  0 

54 

28 

14 

6 

2 

MERIDIAN  1  W 

44.8 

28.6 

36.7 

8.1 

59 

28 

11 

20 

873 

0 

23 

0 

.83 

-  .59 

.40 

23 

o  • 

3 

0 

0 

MESA 

1023 

0 

5 

2  8 

0 

MOUNTAIN  HOME 

44.9 

26.6 

35.8 

8.0 

61 

28 

10 

20 

902 

0 

0 

23 

0 

.55 

-  .63 

.28 

23 

.  3 

T 

3  + 

3 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

0 

0 

22 

0 

23 

3 

NEW  MEADOWS  RS 

34.7 

13.9 

24.3 

5.0 

44 

5  + 

-20 

25 

1256 

0 

10 

31 

4 

7.88 

4.90 

1.83 

17 

49.  5 

39 

27 

15 

6 

3 

OBSIDIAN  4  NNE 

' 

-23 

1436 

0 

.'  2 

31 

1  1 

2.11 

.12 

23 

30.0 

28 

7 

OLA  5  S 

40.7 

26.5 

33.6 

52 

30 

12 

9 

968 

0 

1 

2  5 

0 

4.  14 

1.56 

17 

8 

3 

1 

PARMA  EXP  STA 

46.  9M 

27. 1M 

37.  OM 

9.2 

61 

28 

11 

9  + 

861 

0 

0 

2  3 

0 

.66 

.47 

.47 

29 

1.5 

T 

1  1 

1 

0 

0 

PAYETTE 

44.2 

28.0 

36.1 

8.9 

59 

28 

13 

2  0+ 

889 

0 

2 

22 

0 

.86 

-  .69 

.38 

17 

1.4 

0 

2 

0 

0 

RICHFIELD 

35.1 

19.5 

27.3 

7.1 

44 

5 

2 

25 

1157 

1 0 

29 

2.19 

.90 

.47 

2  7 

7 

27 

0 

0 

SHOSHONE 

38.1 

23.4 

30.8 

7.5 

48 

28 

10 

20 

1057 

0 

7 

28 

0 

1.72 

.29 

.41 

27 

10.4 

5 

27 

6 

0 

0 

CTTDUTTC 

30.8 

10.5 

20.7 

50 

7 

-14 

20 

0 

21 

31 

7 

7.45 

1.41 

23 

96.9 

60 

28  + 

4 

2 

SUN  VALLEY 

33.1 

6.2 

19.7 

4.4 

43 

5+ 

-22 

2  0+ 

1398 

0 

16 

31 

10 

3.52 

1  .41 

.75 

27 

51.0 

38 

28 

8 

3 

0 

48.1 

31.6 

39.9 

8.5 

61 

28 

15 

20 

771 

0 

0 

17 

0 

.34 

-  .63 

.27 

1 

0 

0 

THREE  CREEK 

41.  1M 

17. OM 

29.  1M 

55 

3-1 

-12 

26 

1109 

0 

4 

27 

3 

1.28 

.02 

.53 

24 

23.0 

14 

25+ 

3 

1 

0 

TWTlM    FAI  1  <^    ">  MNP 

43.3 

24.9 

34.1 

7.4 

55 

5 

7 

26 

951 

0 

1 

26 

0 

.45 

-  .65 

.17 

22 

1.7 

1 

24 

2 

0 

0 

TWIN  FALLS   3  SE 

43.8 

24.9 

34.4 

7.6 

58 

29 

5 

26 

0 

3 

25 

0 

.39 

-  .50 

.13 

24 

2.8 

1 

24+ 

2 

0 

0 

WEISER 

44.5 

27.8 

36.2 

9.9 

58 

28 

12 

20 

890 

0 

0 

22 

0 

1.27 

-  .52 

.56 

17 

T 

T 

27 

4 

1 

0 

DIVISION 

30.  9 

6.3 

2.69 

.60 

22.6 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

38.4 

21.0 

29.7 

9.5 

51 

5 

1 

26 

1089 

0 

5 

29 

0 

.39 

-  .29 

.08 

23 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

38.2 

21.6 

29.9 

6.1 

50 

5 

-  9 

26 

1081 

0 

6 

2  3 

1 

.74 

-  .66 

.22 

28 

5.5 

4 

24+ 

3 

Q 

0 

ARCO 

35.  9M 

11. OM 

23. 5M 

8.5 

46 

30 

-10 

21 

1275 

0 

8 

31 

4 

1  .35 

.  39 

.52 

15 

11.8 

3 

1 

0 

A  SHTON  1  S 

32.1 

16.1 

24.1 

5.9 

43 

28 

-  9 

26 

1261 

0 

19 

3  'J 

2 

1.87 

-  .01 

.50 

29 

15.0 

21 

17 

7 

1 

0 

BLACKFOOT 

38.7 

21.6 

30.2 

9.0 

50 

5  + 

5 

26 

1073 

0 

4 

2  9 

0 

.28 

-  .73 

.15 

23 

1.0 

T 

17+ 

1 

0 

0 

BURLEY 

43.2 

23.1 

33.2 

7.2 

57 

6  + 

1 

26 

0 

2 

25 

0 

.56 

-  .38 

.30 

24 

4.0 

3 

0 

0 

BURLEY  FACTORY 

41.6 

21.4 

31.5 

7.5 

55 

29 

-  2 

26 

0 

4 

28 

1 

.38 

-  .54 

.16 

24 

2 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

41.9 

22.2 

32.1 

6.7 

55 

5 

-  4 

25 

1015 

0 

3 

27 

2 

.66 

.01 

.20 

24 

4.0 

4 

24+ 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PABLE  2  ■  COMTINUED 


IDAHO 
JANUARY  1954 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

0 

i 
2 

9 

O 

No.  oi  Days 

•J 

o 
H 

Departure 

From  Nonnal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Degree  Da> 

Max. 

Mm 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

'{ 
; 
X 

% 

[  .50  or  Morej 

s 

22 

Q  * 

r«  O 

°  * 

-  i 

%i 

S  [ 
a  i 

31.2 

6.0 

18.6 

3.9 

44 

30 

25 

1432 

.  • 

i . 

11 

•  44 

.20 

.25 

23 

3  . 

0 

2 

. 

0 

37.2 

13.4 

25.3 

9.0 

52 

7 

-li 

26 

0 

7 

30 

4 

2.04 

.48 

.50 

15 

29. 

0 

6 

1 

0 

32.5 

14.3 

23.4 

6.9 

50 

8 

-10 

20 

3 

20 

31 

6 

1  .41 

.26 

.28 

28 

7 

0 

0 

26.8 

16.0 

22.4 

4.8 

40 

6 

3 

20 

1311 

0 

21 

31 

0 

•  25 

.70 

.08 

23 

8. 

5 

1 1 

26  + 

0 

0 

0 

31.6 

12.9 

22.3 

4.5 

48 

6 

-  1 

20 

1317 

0 

1  B 

30 

1 

•  16 

.70 

.05 

23 

3. 

0 

7 

5+ 

0 

0 

0 

30.  7M 

21.  6M 

30.  2M 

8.5 

51 

5 

-  5 

26 

1073 

0 

3 

28 

1 

.48 

- 

.28 

.16 

23 

2 

0 

0 

33.7 

16.5 

25.1 

5.4 

44 

6+ 

- 1 0 

26 

1228 

0 

1.' 

31 

3 

1.25 

.05 

•  30 

15 

18. 

0 

15 

27  + 

4 

0 

0 

38.0 

10.8 

24.4 

6.7 

46 

10 

-14 

26 

1251 

0 

6 

10 

6 

2.20 

.60 

•  60 

14 

20. 

0 

30 

24* 

7 

2 

0 

33.  1 

5.2 

19.2 

45 

29 

-20 

20+ 

1415 

0 

16 

31 

11 

1.75 

.78 

1.15 

15 

12. 

0- 

10 

17+ 

4 

1 

1 

33.7 

13.6 

23.7 

11.1 

47 

28 

-  8 

2 

1274 

0 

12 

2B 

5 

.0  5 

.58 

.03 

23 

• 

8 

T 

13 

0 

0 

0 

35.5 

20.5 

28.0 

48 

31 

1+ 

1140 

0 

1  0 

29 

0 

•  05 

2H 

2. 

3 

2 

1  + 

0 

0 

0 

34.8 

19.4 

27.1 

7.8 

48 

31 

]* 

1171 

0 

1 2 

28 

0 

1  n 

1.21 

.03 

14+ 

1. 

2 

2 

1  + 

0 

c 

0 

34  .  5M 

19.5 

2  7  .  0M 

7.7 

1176 

0 

lu 

29 

2 

70 

•  1  3 

.25 

14 

14  . 

0 

6 

0 

0 

28.7 

12.5 

20.6 

7.8 

39 

30 

~  j 

11  + 

1369 

0 

24 

31 

6 

* 

3.01 

.98 

23 

59  . 

0 

51 

28 

16 

6 

0 

34.8 

13.0 

23.9 

6a  1 

46 

5 

-15 

1265 

0 

10 

31 

3 

.43 

25. 

s 

17 

25 

0 

0 

32.7 

9.2 

21.0 

3.9 

45 

5 

- 1 3 

?r 

1357 

0 

17 

31 

6 

7 

.16 

.29 

23 

11 . 

7 

6 

23  + 

2 

0 

0 

37.3 

18.9 

28.1 

6.4 

48 

28+ 

't 

1138 

0 

31 

1 

l  q 

_ 

.24 

.38 

25 

11. 

0 

11 

28 

3 

0 

0 

36.2 

13.2 

24.7 

45 

30 

-17 

26 

1242 

0 

7 

31 

3 

on 
•  98 

.51 

24 

12. 

0 

11 

28 

3 

1 

0 

39.7 

13.0 

26.4 

9.0 

51 

28 

-  5 

20 

1191 

4 

30 

2 

.73 

.29 

.50 

27 

2. 

5 

1 

14+ 

2 

1 

0 

37.3 

16.3 

26.8 

46 

29+ 

- 1 0 

26 

1176 

0 

8 

30 

3 

1  •  58 

.42 

28 

15. 

0 

8 

1  5+ 

t 

0 

0 

39  •  5 

21.7 

30.6 

53 

5 

1059 

0 

6 

2  B 

1 

•  17 

28 

4  . 

0 

2 

24+ 

3 

o 

0 

36.4 

10.6 

23.5 

5.9 

52 

6 

-1  1 

0 

10 

31 

5 

"a? 
1  .  4Z 

.42 

.34 

24 

21. 

5 

15 

25  + 

5 

0 

0 

41.5 

23.1 

32.3 

4.3 

55 

28 

1 

26 

1008 

0 

3 

25 

0 

.64 

.12 

.34 

24 

5. 

0 

4 

24 

2 

0 

0 

34.6 

19.1 

26.9 

45 

5+ 

-  3 

26 

1172 

0 

10 

30 

2 

2  •  88 

.61 

14 

38. 

6 

21 

16 

8 

2 

0 

42.4 

21.7 

32.1 

6.1 

59 

30 

2 

26 

o 

3 

2  7 

.64 

.36 

.20 

25+ 

2. 

0 

2 

25  + 

i 

0 

0 

38.7 

22.0 

30.4 

8.4 

51 

5 

-  4 

25 

1069 

J 

5 

28 

2 

.83 

.38 

.30 

24 

6. 

3 

5 

24  + 

2 

0 

0 

37.6 

17.6 

27.6 

7.  1 

49 

31 

-  7 

26 

1151 

0 

6 

31 

1 

1.17 

.23 

.50 

24 

24. 

6 

11 

25 

3 

1 

0 

33.6 

13.9 

23.8 

44 

30 

-  7 

20 

1273 

0 

14 

30 

5 

.51 

.40 

23 

9 

1 

15  + 

i 

0 

0 

42.7 

22.9 

32.8 

8.2 

55 

29 

6 

26 

0 

2 

>7 

0 

.57 

.49 

.19 

28 

2. 

5 

3 

24 

3 

0 

0 

33.8 

17.6 

25.7 

45 

28 

-  3 

21 

1210 

0 

13 

29 

1 

•  45 

.63 

.15 

13 

8 

13 

1 

''cf 

0 

28.4 

11.6 

20.0 

5.5 

6 

-  5 

2  + 

1388 

0 

22 

31 

i 

.99 

.49 

.22 

23 

?!■ 

5 

3 

0 

0 

39.1 

21.3 

30.2 

9.9 

51 

5 

6 

11  + 

1C72 

0 

2 

30 

0 

E  .22 

.79 

.06 

28 

2 

0 

0 

0 

35.0 

18.5 

26.8 

48 

30 

-  3 

26 

1179 

0 

'. : 

30 

1 

.26 

.10 

24+ 

9. 

7 

9 

25 

2 

0 

0 

31.1 

9.6 

20.4 

48 

29 

-  0 

26 

1376 

17 

<, 

.3° 

.12 

25 

2 

0 

0 

26.3 

6.4 

.  99 

.22 

11. 

9 

|  28.6 

5.  1 

2.81 

.80 

• 

1 

Precipitation 


CHILLY  BARTON  FLAT 

CON  PA 

DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 

DUBOIS  CAo  AP 

FORT  HALL   1ND  AGENCY 

GRACE 

GRAY 

GROUSE 

HAMER  4  NW 

IDAHO  FALLS  6  NE 

IDAHO   FALLS   CAA  AP 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

LIFTON  PUMPING  STA 

MACKAY  RS 

MA  LAD 

MALAD  CAA  AP 
HAY  RS 

MC  CaMMON 
MINIDOKA  DAM 
MO'lTPELIER  RS 
OAKLEY 

PALISADES  DAM 
PAUL     1  E 
POCATELLO  WB  AP 
PRESTON  SUG  FACT  2SE 
REACTOR  TESTING  STA 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 

SPENCER  RS 

SPRI'.GFIELD   1  SE 

STREVELL 

TETON  I A  EXP  STA 

DIVISION 


//R 


O  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED 


NO.   OF  DAYS   .01   OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE   JANUARY   1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 

able  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  | 

•1 

3 

4  | 

5 

B 

'1 

8I 

9 

10 

"I 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

iftEROCEN  exp  sta 

•  39 

.02 

.01 

•  05 

.02 

.01 

.08 

.  :  ' 

.0  1 

.07 

.09 

IMCRICAN  FALLS  1  NW 

•  7* 

T 

T 

•  01 

7 

.02 

.07 

•  04 

•  02 

•  11 

.21 

.22 

.03 

IHOERSON  0AM 

4.07 

T 

*T  ' 

.48 

.05 

T 

.13 

.15 

.34 

•  33 

7 

T 

•  25 

.39 

T 

.03 

1.16 

•  40 

.36 

IflGO 

1.35 

T 

7 

.92 

.06 

•  09 

.32 

7 

•  40 

IRROWROCK  0AM 

2.92 

.02 

■  23 

.32 

T 

T 

T 

7 

•  04 

.06 

.03 

.37 

.  )3 

.03 

.05 

.36 

.07 

.73 

.29 

.10 

ISHTON   1  S 

1*87 

•  13 

.07 

T 

.34 

.  15 

T 

■  13 

T 

.24 

T 

•  16 

.50 

ATLANTA  1  6 

7.3* 

.20 

T 

•  14 

.26 

.17 

•  IB 

.13 

T 

7 

T 

.67 

.77 

.56 

1.23 

.12 

•  20 

7 

7 

•  26 

•  74 

.09 

•  99 

.39 

.48 

T 

»VERV  RS 

5.32 

•  93 

.31 

•  23 

.11 

.06 

.13 

.59 

.  0  1 

.22 

.24 

.43 

.12 

.  :  - 

•  44 

.71 

.13 

. .  : 

.09 

.04 

•  04 

'.*■.!--   MOOEL  flASIN 

4-93 

•03 

•is 

.13 

•  23 

.52 

.36 

.16 

.06 

.15 

.39 

.20 

.11 

.24 

•  32 

•  80 

.09 

.06 

.02 

•  13 

.23 

.05 

.12 

MO  CREEK   1  5 

7.62 

.16 

.10 

.13 

.12 

.22 

.02 

7 

.60 

1.16 

•  89 

.73 

•  65 

.05 

T 

•  40 

.63 

.03 

•  23 

•  24 

•  67 

.41 

T 

'LACKFOO  T 

•  28 

T 

7 

T 

7 

.  15 

.:• 

7 

.08 

*USS 

.93 

.20 

.02 

T 

7 

7 

T 

.11 

.15 

.10 

.07 

.12 

WISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1*12 

•  03 

.05 

.03 

7 

.01 

.19 

.09 

■  41 

•  13 

.01 

.19 

WISE  W9  AP  //R 

1.09 

T 

•  03 

.07 

.01 

T 

T 

7 

.01 

.01 

T 

T 

.20 

.01 

.01 

.02 

7 

.02 

.36 

•  03 

•  13 

T 

.18 

VWiERS  FERRy   1  SM 

E  6.11 

.59 

•  39 

.10 

.33 

■  30 

•  09 

•  23 

.07 

T 

.52 

.09 

•  06 

•  E2.50 

.19 

7 

•  24 

.23 

.14 

.01 

.01 

tut, 

•  58 

•  03 

7 

•  01 

.16 

•  03 

7 

. .  : 

.19 

T 

*UR*E  2  NNE 

I3.*l 

.74 

.29 

.30 

1.00 

.60 

.90 

.36 

•  19 

■  13 

1.13 

,»e 

•  39 

.62 

.63 

.07 

•  23 

2.04 

.74 

•  93 

.03 

•  40 

.09 

.40 

.14 

•  09 

1JRLE* 

.56 

T 

T 

.  12 

•  90 

.12 

.02 

*U*LEY  FACTORY 

•  38 

T 

T 

T 

.04 

.12 

.  It 

.08 

.02 

*UWL£Y  CAA  AP 

•  66 

.01 

.02 

•  01 

T 

T 

T 

7 

.01 

T 

•  01 

7 

■  16 

.05 

•  20 

.01 

.07 

.07 

:alo*eli 

.89 

.03 

.05 

.07 

7 

T 

.08 

T 

7 

.23 

T 

.13 

7 

•  30 

T 

IAMSRIOGE 

4.98 

.38 

.08 

■  02 

.03 

.23 

;.16 

7 

.39 

.10 

.01 

.  1 

•  12 

•  41 

,  90 

:ascade  i  nh 

4.94 

.01 

•  16 

T 

.06 

.05 

7 

.03 

.12 

.'■0 

•  46 

1.20 

.  1 

.02 

.19 

.73 

.01 

.20 

•  11 

.41 

.24 

:enterville  arbaugh 

6.45 

T 

■  08 

•  60 

.10 

.01 

.06 

.05 

•  04 

.20 

■  18 

•  47 

1.02 

.14 

.14 

.  . 

.17 

1.02 

.16 

.94 

.93 

.91 

•  . 

TMALLI S 

.33 

•01 

.02 

T 

.02 

.01 

.12 

.10 

rwtLlY  BARTON  FLAT 

.44 

7 

.38 

.19 

T 

.29 

.  - 

:0(tALT  BLACKBIRD  MINE 

E  3.03 

.13 

•  12 

.0* 

.09 

E  -10 

.0' 

.02 

•  23 

.37 

•  04 

.18 

.17 

.02 

.29 

•  23 

T 

•  16 

.16 

.23 

:OClM  0  *LENE  RS 

6.82 

.2* 

.11 

.02 

■  46 

•  36 

•  30 

.01 

.  :  - 

.12 

.26 

.  .' 

.24 

.43 

•  40 

T 

•  46 

2.19 

.03 

•  20 

•  08 

•  47 

.27 

.09 

•  03 

:om 

2.04 

.01 

T 

■  04 

T 

7 

T 

.14 

.90 

.  10 

.47 

.  D9 

.06 

.06 

■  21 

•  48 

.49 

:  OTTO* WOOD 

E  2.11 

T 

.17 

•  06 

.04  E 

.02 

.13 

•  26 

.19 

.32 

.01 

•  01 

7 

.23 

T 

.02 

.01 

.03 

.11 

•  01 

"OUHCIL 

6.49 

T 

.97 

T 

.03 

T 

T 

. 

.10 

2.40 

T 

7 

.55 

.21 

7 

7 

7 

•  07 

•  29 

.77 

.14 

"ROUCm  ?  Hhjw 

6.61 

.36 

T 

.40 

•  18 

.74 

.40 

.25 

.99 

.10 

•  79 

•  99 

.70 

•  09 

8.13 

•  01 

.03 

.47 

.06 

•  07 

.07 

7 

.01 

.91 

•  79 

.90 

.30 

.27 

.08 

•  10 

.46 

.33 

•  41 

•  02 

.76 

.30 

*E»  FLAT  OAM 

•  68 

T 

.04 

T 

7 

T 

.30 

•  06 

.03 

•  29 

M«IC 

3.24 

•  17 

•  04 

•  07 

.20 

•  04 

.07 

.20 

.  19 

.70 

.39 

.24 

.52 

•  18 

.12 

.12 

.21 

.62 

•  07 

.04 

.06 

•  31 

.36 

.29 

.01 

■•BIGGS 

1*41 

•02 

.01 

.20 

.20 

.11 

•  0. 

.01 

.02 

■  10 

.  15 

•  07 

•  08 

•10 

.26 

HJ*OIS  flP  STA 

•  23 

T 

.05 

T 

.02 

•  03 

.06 

.01 

.02 

.02 

7 

xmois  CAA  AP 

•  16 

•  01 

T 

T 

.01 

T 

•  03 

7 

T 

7 

7 

T 

T 

.03 

T 

7 

■  03 

.09 

7 

EU  RIVER  1  S 

10.12 

.32 

.12 

•  14 

1*44 

.44 

■  19 

.37 

.09 

.  16 

■  69 

.29 

•  34 

.27 

•  69 

.25 

7 

.  20 

.60 

■  17 

•  17 

.16 

.6) 

.84 

.23 

.  16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  January  195*. 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

_ 

_ 

- 

7 

fl 

g 

in 

11 

1 

19 

n 

14 

1R 

16  | 

17  j 

18 

1Q  1 

20 

21 

22  | 

91 

OA 

_  _  i 
ZD 

27 

1 

28 

29 

30 

31 

EMMETT  2  E 

I 

■M 

•  69 

•  25 

•  32 

•  40 

FAIRFIELD  RS 

.19 

.05 

T 

.32 

.26 

•  49 

•  26 

T 

T 

•  41 

.21 

.01 

.01 

•  94 

.53 

.20 

FENN  RS 

01 

•  09 

•  31 

.17 

•  03 

•  23 

.53 

•  15 

.  4  1 

•  33 

•  09 

.09 

FORT  HALL   I ND  AGENCY 

.05 

.35 

.06 

.02 

•  01 

*03 

.01 

•  01 

\  16 

'  li 
* 

_ 

_ 

04 

GARDEN  VALLEY  RS 

6 

•  27 

T 

.01 

T 

.05 

•  01 

.  15 

.20 

•  80 

1  »32 

.03 

.08 

•  26 

•  72 

•  08 

1.00 

!49 

03 

GLENNS  FERRY 

•  04 

T 

.08 

T 

•  15 

X 

•  15 

GOODING  CAA  AP 

"  1 1 

*  :j 

•  14 

T 

•  01 

T 

T 

T 

T 

•  11 

.26 

.05 

.02 

■  29 

•  01 

.04 

GRACE 

•  03 

•  02 

•  01 

.07 

•  30 

.07 

T 

.25 

.03 

•  08 

GRIND  VIEM 

T 

T 

*  , 

_ 

GRANGE V  I LLE 

1 

•  « 
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27 

33 

38 

35 

19 

24 

11 

12 

30 

28 

19 

8 

3 

" 

34 

36 

28 

27 

22. 

9 

MAX 

33 

25 

30 

28 

39 

35 

35 

34 

30 

22 

33 

29 

28 

32 

35 

36 

35 

28 

26 

24 

20 

31 

38 

29 

20 

21 

29 

46 

40 

39 

33 

31. 

1 

MIN 

9 

5 

18 

7 

21 

0 

26 

11 

3 

12 

9 

-  6 

17 

to 

31 

25 

21 

10 

-20 

-16 

18 

28 

16 

-  8 

-  5 

IS 

23 

32 

21 

10 

Hi 

5 

MAX 

38 

3? 

39 

52 

41 

37 

36 

42 

44 

47 

49 

49 

48 

42 

41 

47 

47 

31 

30 

32 

42 

53 

49 

53 

53 

43. 

2 

MIN 

24 

27 

22 

26 

17 

13 

14 

29 

33 

36 

38 

36 

18 

19 

12 

33 

27 

20 

3 

3 

25 

39 

37 

30 

30 

24. 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


IDAHO 
JANUARY  1954 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

- 
13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

40 

36 

37 

36 

43 

4  2 

41 

41 

38 

35 

41 

3  5 

3  2 

40 

3  b 

30 

30 

37 

38 

33 

31 

28 

34 

42 

41 

50 

46 

Ml  M 

16 

2 

24 

12 

29 

10 

27 

20 

-  2 

3 

18 

9 

0 

24 

29 

31 

31 

21 

20 

-11 

0 

24 

30 

9 

-  7 

5 

22 

31 

32 

30 

27 

16*6 

MAX 

33 

32 

34 

36 

40 

35 

42 

33 

32 

29 

31 

28 

27 

34 

35 

39 

41 

39 

33 

29 

33 

38 

42 

29 

29 

31 

37 

46 

41 

46 

48 

35,5 

MIN 

6 

8 

7 

20 

28 

16 

18 

23 

19 

11 

16 

18 

13 

25 

29 

33 

29 

26 

24 

6 

6 

26 

29 

23 

19 

6 

24 

32 

29 

33 

28 

20.5 

MAX 

33 

24 

37 

37 

43 

35 

38 

29 

32 

27 

27 

30 

28 

35 

39 

39 

42 

34 

32 

26 

34  40 

41 

28 

24 

29 

36 

4*. 

43 

45 

48 

34.6 

6 

1  0 

12 

23 

24 

1  7 

16 

19 

16 

8 

12 

14 

1  0 

25 

29 

33 

25 

19 

16 

7 

6  30 

25 

22 

10 

9 

24 

34 

35 

29 

29 

19*4 

MAX 

41 

32 

29 

25 

29 

33 

25 

32 

36 

39 

44 

34 

33 

27 

31 

36 

39 

32 

** 
33 

26 

35 

45 

39 

45 

43 

34*5 

Ml  M 

12 

15 

22 

23 

32 

2  0 

21 

25 

20 

7 

7 

18 

15 

22 

24 

30 

30 

13 

23 

3 

-  3 

29 

30 

22 

15 

- 10 

23 

30 

33 

33 

22 

19*5 

MAX 

24 

21 

27 

27 

38 

34 

37 

28 

30 

24 

25 

27 

17 

27 

28 

30 

32 

29 

25 

30 

25 

29 

32 

30 

26 

18 

26 

34 

35 

39 

36 

28.7 

MIN 

2 

-  3 

11 

6 

24 

3 

8 

18 

11 

12 

-14 

12 

10 

14 

22 

26 

27 

16 

15 

-  3 

-14 

18 

28 

15 

-  1 

-10 

16 

24 

31 

31 

31 

12.5 

MA 

37 

38 

40 

37 

48 

44 

40 

41 

41 

37 

38 

33 

32 

44 

48 

48 

51 

41 

39 

33 

38 

43 

45 

34 

33 

39 

41 

50 

45 

48 

41.3 

MIN 

21 

1  1 

27 

22 

30 

28 

30 

26 

16 

13 

18 

21 

16 

26 

34 

38 

35 

18 

21 

8 

1 3 

30 

26 

22 

10 

13 

25 

32 

37 

26 

27 

23.2 

MAX 

43 

39 

48 

42 

44 

52 

39 

41 

35 

36 

37 

37 

35 

40 

41 

36 

28 

21 

26 

24 

18 

36 

38 

31 

31 

32 

30 

36 

40 

37 

44 

36  .0 

MIN 

35 

32 

34 

33 

32 

31 

31 

33 

32 

29 

31 

19 

20 

25 

32 

11 

1  2 

14 

12 

-17 

-  10 

10 

29 

24 

19 

23 

20 

27 

23 

24 

34 

22.5 

MAX 

51 

42 

54 

49 

42 

37 

54 

49 

40 

45 

41 

40 

34 

45 

40 

38 

33 

31 

31 

20 

22 

53 

41 

37 

29 

41 

36 

41 

41 

51 

40 

4  0*3 

MIN 

32 

26 

30 

32 

33 

30 

32 

37 

30 

29 

28 

16 

22 

29 

29 

33 

20 

8 

1 8 

-10 

-  2 

21 

29 

1 1 

13 

1  7 

19 

33 

33 

34 

31 

24*0 

43 

44 

43 

42 

53 

49 

50 

45 

40 

37 

37 

36 

33 

47 

5  2 

50 

45 

39 

33 

41 

48 

55 

36 

35 

43 

40 

60 

53 

54 

47 

44*3 

26 

22 

3  1 

28 

37 

31 

37 

29 

17 

22 

28 

23 

1 7 

27 

39 

36 

26 

27 

1 1 

19 

38 

32 

23 

15 

25 

27 

36 

41 

33 

29 

27.8 

max 

48 

42 

48 

48 

46 

b 

55 

50 

45 

41 

43 

39 

33 

48 

46 

38 

29 

32 

27 

14 

30 

46 

45 

41 

36 

43 

38 

40 

45 

51 

48 

41.3 

M^N 

35 

33 

32 

37 

37 

32 

37 

37 

29 

33 

33 

2  0 

29 

29 

32 

27 

2  1 

13 

1 2 

7 

3 

26 

28 

27 

23 

28 

3 1 

3  4 

35 

37 

35 

27,7 

47 

45 

47 

47 

48 

47 

52 

45 

35 

39 

41 

36 

31 

47 

40 

29 

2 1 

1  1 

42 

49 

39 

33 

40 

44 

40 

43 

49 

45 

39*6 

Ml  N 

33 

32 

32 

36 

36 

33 

36 

34 

24 

29 

28 

20 

26 

27 

31 

20 

9 

13 

-  2 

-10 

3 

36 

29 

25 

21 

27 

27 

33 

33 

34 

34 

25.5 

MAX 

43 

33 

38 

35 

46 

37 

39 

30 

30 

26 

29 

29 

27 

35 

36 

36 

40 

40 

38 

26 

26 

37 

39 

36 

24 

22 

35 

43 

41 

43 

37 

34*8 

MIN 

4 

17 

9 

11 

26 

15 

14 

23 

18 

1 

6 

19 

4 

12 

26 

18 

1  5 

10 

15 

-  4 

-  2 

10 

18 

24 

10 

- 15 

9 

23 

30 

22 

16 

1  3*0 

MAX 

38 

35 

40 

34 

42 

41 

36 

41 

34 

28 

32 

34 

26 

33 

38 

36 

37 

36 

35 

28 

27 

34 

37 

34 

30 

26 

32 

42 

42 

48 

45 

35*5 

MIN 

19 

12 

25 

20 

31 

2  B 

29 

27 

4 

4 

10 

12 

5 

24 

30 

32 

32 

25 

23 

-  6 

2 

24 

25 

10 

10 

8 

23 

30 

33 

32 

28 

19«7 

MAX 

34 

31 

31 

32 

45 

44 

39 

35 

32 

29 

25 

26 

27 

36 

36 

39 

32 

31 

30 

25 

24 

33 

35 

26 

23 

20 

28 

40 

44 

42 

38 

7 

3 

13 

5 

16 

1 1 

16 

9 

12 

5 

6 

15 

7 

10 

21 

18 

26 

-  3 

0 

-  6 

-  7 

14 

24 

10 

-  3 

-13 

6 

17 

17 

18 

9 

9.2 

I  x 

33 

35 

34 

36 

46 

39 

42 

34 

35 

31 

31 

43 

30 

37 

41 

42 

43 

36 

37 

31 

33 

34 

39 

33 

28 

25 

35 

48 

46 

48 

48 

37.3 

Ml  KI 

M 

6 

1  0 

16 

14 

28 

18 

21 

27 

15 

9 

9 

18 

13 

27 

29 

32 

31 

14 

25 

12 

14 

27 

25 

27 

-  5 

5 

15 

27 

29 

28 

20 

18.9 

33 

31 

35 

35 

43 

37 

42 

33 

36 

29 

29 

40 

31 

39 

42 

41 

42 

36 

35 

31 

34 

37 

42 

37 

26 

22 

33 

42 

42 

45 

42 

36.2  ■ 

ut 

-  4 

2 

10 

9 

15 

11 

14 

12 

8 

6 

6 

16 

11 

25 

28 

28 

22 

13 

19 

8 

7 

25 

26 

25 

-12 

-17 

11 

27 

30 

18 

11 

13.2 

MAX 

37 

30 

35 

45 

40 

43 

44 

35 

36 

32 

39 

40 

42 

36 

35 

47 

46 

36 

35 

29 

38 

31 

44 

40 

40 

37 

47 

51 

50 

49 

39 

39.  7 

MIN 

5 

6 

13 

13 

21 

1  3 

15 

13 

19 

3 

1 

2 

6 

5 

18 

20 

31 

16 

10 

-  5 

3 

33 

32 

7 

5 

-  1 

12 

31 

23 

19 

15 

13.0 

MAX 

32 

30 

31 

34 

42 

46 

36 

36 

28 

30 

28 

34 

22 

32 

32 

32 

32 

28 

28 

22 

26 

34 

28 

28 

24 

24 

30 

38 

36 

42 

38 

31.7 

22 

4 

22 

22 

32 

2  0 

32 

22 

6 

10 

14 

1  0 

6 

20 

26 

30 

32 

20 

16 

-12 

0 

28 

22 

—  2 

-11 

6 

16 

30 

32 

32 

28 

17.3 

MAX 

34 

37 

39 

39 

43 

40 

45 

39 

32 

39 

32 

36 

31 

41 

39 

42 

41 

36 

40 

30 

33 

38 

40 

30 

26 

23 

32 

44 

46 

46 

42 

37,3 

8 

1 1 

28 

20 

30 

1  8 

21 

21 

11 

1 1 

20 

1  7 

14 

26 

22 

25 

24 

1 0 

5 

0 

0 

30 

?  5 

5 

- 1 0 

2 

26 

36 

3  1 

1  3 

16.3 

MAX 

42 

44 

43 

43 

54 

50 

50 

46 

40 

39 

36 

36 

36 

48 

50 

53 

5 1 

43 

38 

35 

41 

48 

53 

38 

36 

42 

41 

59 

51 

52 

50 

44.8 

Ml  N 

24 

22 

31 

27 

38 

3  2 

37 

30 

23 

23 

28 

24 

18 

29 

34 

39 

38 

29 

27 

1 1 

21 

37 

32 

25 

16 

26 

28 

36 

41 

32 

28 

28.6 

MAX 

36 

31 

41 

52 

4  0 

58 

36 

34 

37 

28 

42 

45 

54 

36 

35 

29 

38 

3 1 

36 

45 

40 

39.2 

17 

29 

29 

34 

23 

32 

24 

17 

20 

25 

22 

18 

24 

32 

33 

32 

28 

26 

8 

18 

18 

8 

17 

26 

25 

31 

34 

24*1  - 

MAX 

34 

39 

40 

40 

53 

43 

43 

38 

39 

31 

32 

34 

32 

42 

45 

46 

48 

'.0 

37 

30 

40 

38 

42 

31 

28 

34 

36 

50 

49 

46 

43 

39.5  i 

MIN 

14 

12 

11 

24 

30 

25 

26 

24 

16 

12 

13 

20 

14 

24 

30 

35 

32 

17 

24 

1  3 

12 

30 

28 

21 

17 

-  1 

22 

31 

33 

38 

27 

21.7  i 

MAX 

31 

38 

39 

38 

34 

52 

36 

43 

35 

30 

27 

3  1 

31 

29 

34 

39 

38 

45 

37 

36 

27 

30 

37 

45 

31 

24 

34 

38 

50 

48 

41 

36.4 

MIN 

3 

10 

11 

8 

15 

12 

12 

16 

18 

-  5 

4 

5 

4 

11 

25 

28 

1  7 

8 

9 

-  5 

-  6 

6 

27 

25 

12 

-11 

-  4 

6 

31 

22 

12 

10*6  i 

42 

38 

43 

41 

48 

49 

47 

38 

37 

38 

36 

33 

29 

42 

38 

31 

20 

28 

18 

12 

32 

43 

33 

28 

34 

32 

36 

39 

42 

48 

45 

36tl  . 

32 

30 

31 

30 

33 

37 

35 

33 

26 

31 

32 

25 

24 

24 

31 

17 

13 

15 

-  7 

-21 

5 

31 

23 

23 

14 

22 

22 

34 

33 

32 

36 

23.8 

MA 

43 

4  1 

43 

40 

55 

55 

51 

46 

47 

39 

43 

39 

39 

45 

49 

47 

44 

48 

36 

34 

41 

46 

43 

37 

33 

40 

38 

61 

53 

59 

56 

44.0 

MIN 

28 

23 

32 

24 

34 

31 

31 

25 

19 

21 

26 

25 

15 

26 

34 

37 

28 

25 

2 1 

1 0 

19 

36 

33 

26 

13 

22 

26 

35 

40 

33 

26 

26.6 

MAX 

26 

25 

25 

27 

32 

3  7 

36 

26 

22 

25 

19 

20 

21 

25 

21 

22 

26 

27 

29 

20 

15 

14 

1  7 

26 

2  7 

32 

35 

33 

24.0 

MIN 

17 

18 

17 

19 

25 

30 

24 

20 

18 

18 

12 

10 

11 

20 

-  7 

-  8 

6 

5 

-  7 

-12 

4 

18 

10 

7 

7 

9 

9 

20 

19 

30 

29 

12.8 

MAX 

40 

45 

44 

44 

43 

55 

47 

51 

47 

42 

39 

36 

39 

36 

50 

52 

54 

51 

48 

40 

35 

46 

56 

42 

38 

37 

43 

48 

62 

54 

54 

45.7 

MIN 

21 

2  1 

24 

30 

36 

33 

36 

29 

17 

19 

28 

25 

18 

22 

35 

40 

4  1 

28 

27 

1 1 

21 

33 

3 1 

24 

16 

22 

27 

30 

41 

38 

32 

27.6 

MAX 

35 

27 

38 

36 

44 

34 

36 

40 

37 

28 

33 

31 

25 

37 

37 

38 

37 

32 

33 

24 

27 

39 

38 

30 

27 

29 

34 

43 

41 

44 

41 

34.7 

7 

3 

18 

25 

32 

1 2 

21 

23 

** 

1  3 

5 

1 

20 

21 

31 

26 

21 

*5 

-18 

-  5 

23 

19 

-20 

3 

*5 

31 

31 

32 

30 

13.9 

MAX 

40 

42 

42 

37 

45 

48 

47 

37 

38 

38 

34 

34 

28 

37 

34 

37 

37 

3 1 

1 8 

10 

33 

42 

34 

29 

27 

31 

37 

37 

40 

49 

40 

35.9 

MIN 

28 

25 

23 

29 

29 

35 

35 

32 

25 

27 

28 

19 

21 

26 

22 

27 

1  2 

* 

—  5 

-  9 

3 

33 

18 

11 

7 

16 

17 

34 

32 

33 

32 

21.7 

MAX 

37 

38 

36 

42 

52 

47 

44 

39 

37 

38 

34 

30 

34 

41 

46 

45 

50 

43 

39 

32 

41 

45 

45 

34 

31 

33 

40 

55 

52 

52 

53 

41.5 

M I  N 

23 

24 

2  0 

22 

35 

29 

27 

25 

20 

13 

15 

17 

13 

26 

32 

39 

34 

10 

19 

18 

1 1 

33 

25 

22 

3 

1 

21 

38 

39 

31 

29 

23.1 

32 

25 

29 

35 

42 

41 

36 

33 

27 

18 

20 

24 

20 

26 

26 

26 

30 

23 

24 

18 

25 

32 

32 

18 

17 

28 

26 

39 

39 

42 

34 

28.7 

19 

0 

12 

7 

30 

1  5 

20 

14 

-  1 

-  9 

-  4 

-  4 

-  9 

14 

22 

20 

22 

12 

10 

-23 

-11 

22 

10 

0 

-16 

-  3 

15 

25 

21 

15 

14 

8.4 

MAX 

43 

40 

41 

44 

43 

44 

45 

43 

43 

37 

34 

34 

34 

45 

42 

42 

41 

37 

37 

36 

32 

47 

44 

38 

36 

35 

37 

44 

44 

52 

45 

40.7 

MIN 

25 

27 

31 

30 

33 

32 

32 

15 

12 

17 

30 

19 

18 

27 

30 

33 

35 

33 

30 

22 

14 

25 

35 

21 

15 

22 

30 

33 

32 

31 

31 

26.5 

MAX 

49 

44 

46 

41 

40 

4  1 

52 

46 

46 

44 

45 

41 

34 

38 

37 

38 

33 

36 

29 

18 

" 

44 

37 

38 

39 

34 

39 

42 

54 

44 

40.2 

33 

30 

3  1 

33 

34 

3  3 

35 

36 

34 

32 

30 

20 

29 

30 

28 

32 

21 

15 

12 

-  3 

5 

29 

22 

15 

14 

22 

29 

33 

35 

34 

26.1 

MAX 

35 

33 

36 

30 

45 

41 

37 

36 

30 

25 

29 

37 

29 

31 

34 

37 

38 

36 

36 

30 

27 

3* 

39 

35 

24 

24 

35 

44 

40 

45 

40 

34.6 

10 

19 

20 

20 

28 

17 

20 

25 

17 

9 

8 

2  0 

14 

22 

28 

30 

31 

10 

24 

3 

-  1 

23 

32 

22 

9 

-  3 

20 

29 

33 

30 

24 

19.1 

MAX 

47 

45 

47 

47 

52 

44 

54 

49 

43 

41 

38 

4  1 

37 

53 

54 

52 

52 

49 

42 

36 

39 

56 

52 

42 

40 

44 

44 

61 

55 

52 

46.9 

MIN 

23 

22 

32 

31 

34 

24 

30 

26 

11 

27 

26 

23 

19 

24 

36 

38 

34 

28 

27 

11 

19 

28 

31 

2  3 

12 

26 

29 

35 

44 

41 

27.1 

MAX 

45 

37 

42 

40 

41 

56 

50 

45 

42 

39 

37 

37 

33 

36 

43 

46 

46 

49 

43 

39 

31 

43 

43 

44 

31 

30 

38 

42 

54 

59 

53 

42.4 

MIN 

13 

19 

18 

22 

29 

25 

29 

26 

20 

9 

10 

19 

14 

17 

32 

36 

37 

19 

21 

15 

?  2 

15 

34 

24 

15 

2 

19 

32 

36 

27 

26 

21.7 

MAX 

45 

43 

46 

48 

46 

43 

50 

47 

38 

37 

36 

40 

34 

51 

49 

55 

49 

45 

40 

32 

32 

49 

50 

41 

36 

37 

45 

59 

52 

48 

47 

44.2 

MIN 

24 

2  1 

32 

33 

34 

25 

32 

25 

16 

18 

29 

2'» 

'2 

25 

35 

36 

38 

30 

30 

13 

13 

29 

30 

25 

14 

29 

30 

40 

35 

40 

40 

26.0 

MAX 

34 

32 

35 

34 

36 

38 

37 

39 

36 

35 

31 

28 

34 

34 

34 

32 

34 

24 

13 

25 

35 

35 

27 

31 

26 

34 

36 

41 

32.5 

28 

24 

21 

28 

26 

32 

28 

24 

22 

20 

3 

22 

24 

22 

25 

1  2 

10 

12 

-20 

-  2 

26 

22 

8 

-  6 

10 

8 

34 

34 

17.8 

MAX 

39 

39 

41 

41 

51 

42 

45 

35 

34 

33 

34 

35 

32 

41 

44 

44 

45 

38 

36 

26 

36 

43 

43 

30 

24 

31 

38 

48 

48 

42 

42 

38.7 

MIN 

15 

17 

25 

26 

31 

21 

23 

29 

20 

13 

14 

21 

19 

29 

32 

35 

27 

16 

20 

13 

12 

32 

26 

21 

-  4 

-  3 

25 

36 

35 

30 

2  b 

22.0 

MAX 

45 

39 

41 

43 

47 

48 

44 

45 

40 

34 

37 

30 

33 

30 

24 

16 

24 

18 

9 

14 

17 

25 

32 

27 

31 

28 

39 

38 

39 

30.6 

MIN 

34 

27 

32 

29 

32 

37 

31 

36 

26 

20 

22 

15 

17 

19 

3 

2 

3 

10 

-  9 

-27 

on 
-20 

1 

0 

5 

10 

1 5 

16 

1 1 

5 

1 1 

1 5 

13.7 

MAX 

42 

38 

44 

39 

b  0 

47 

37 

39 

42 

37 

35 

35 

40 

37 

29 

27 

18 

29 

29 

30 

34 

39 

41 

36.4 

MIN 

32 

30 

31 

30 

32 

32 

34 

32 

22 

32 

27 

17 

18 

26 

26 

19 

12 

14 

-  5 

-23 

f. 

^ 

22 

20 

15 

20 

20 

33 

32 

32 

31 

22.3 

MAX 

34 

33 

38 

35 

46 

40 

40 

39 

32 

28 

28 

38 

32 

38 

40 

43 

44 

45 

38 

36 

~34 

43 

35 

27 

25 

36 

44 

44 

44 

49 

37.6 

MIN 

1 

9 

12 

16 

29 

16 

17 

23 

17 

3 

5 

17 

10 

26 

31 

32 

25 

16 

25 

1 1 

7 

25 

27 

25 

13 

7 

15 

30 

32 

26 

1  2 

17.6 

MAX 

37 

35 

36 

36 

36 

44 

39 

35 

36 

36 

36 

28 

26 

37 

33 

8 

17 

20 

18 

10 

11 

34 

33 

28 

27 

3  0 

31 

36 

34 

33 

30.2 

28 

25 

31 

31 

31 

3  0 

30 

32 

30 

30 

17 

8 

18 

25 

4 

-  1 

7 

13 

9 

-24 

-12 

9 

23 

21 

12 

18 

15 

24 

12 

25 

i 

'J  1 

17.2 

MAX 

32 

24 

35 

33 

43 

36 

38 

30 

35 

29 

31 

32 

23 

35 

33 

36 

38 

31 

30 

26 

28 

36 

39 

25 

27 

28 

35 

42 

40 

33.6 

MIN 

-  2 

0 

1  1 

21 

16 

6 

10 

12 

7 

0 

11 

11 

15 

27 

30 

23 

22 

7 

-  5 

26 

22 

19 

2 

& 

20 

30 

34 

26 

13.9 

MAX 

37 

33 

3  5 

32 

44 

41 

37 

38 

38 

31 

32 

33 

29 

35 

38 

38 

41 

37 

35 

30 

28 

35 

39 

29 

27 

27 

3 1 

40 

42 

38 

a 

35.1 

Ml  N 

18 

* 

2  0 

18 

25 

2  5 

30 

16 

5 

8 

19 

18 

14 

22 

29 

28 

33 

16 

2^ 

** 

7 

26 

29 

22 

2 

22 

30 

33 

25 

20. 

19.5 

MAX 

48 

46 

52 

53 

58 

58 

59 

45 

43 

39 

45 

40 

53 

46 

44 

39 

27 

41 

54 

49 

46 

39 

42 

42 

56 

53 

56 

47.5 

MIN 

36 

29 

34 

39 

44 

40 

41 

37 

27 

32 

22 

23 

30 

31 

32 

28 

21 

24 

9 

15 

36 

33 

25 

20 

30 

32 

39 

38 

38 

40 

30.8 

MAX 

48 

38 

43 

40 

43 

51 

48 

45 

41 

40 

36 

35 

34 

37 

44 

48 

47 

51 

42 

39 

31 

43 

47 

47 

33 

30 

39 

44 

55 

54 

50 

42.7 

MIN 

15 

20 

19 

23 

31 

28 

28 

26 

22 

13 

17 

20 

17 

20 

33 

37 

38 

20 

22 

13 

12 

17 

27 

24 

17 

6 

20 

32 

37 

28 

27 

22.9 

MAX 

28 

25 

35 

34 

42 

38 

39 

33 

31 

29 

28 

32 

25 

34 

35 

38 

39 

35 

32 

24 

27 

37 

40 

31 

27 

29 

35 

45 

41 

40 

39 

33.8 

M  I  N 

2 

1 

12 

19 

30 

.  5 

18 

21 

18 

4 

4 

3 

2 

20 

25 

32 

32 

22 

19 

7 

-  3 

26 

28 

23 

12 

1 

23 

30 

34 

33 

32 

17.6 

MAX 

47 

43 

40 

41 

44 

44 

44 

41 

35 

37 

41 

34 

32 

41 

37 

33 

25 

21 

20 

16 

26 

38 

38 

32 

32 

34 

34 

43 

40 

48 

4  1 

IV.l 

MIN 

32 

30 

32 

30 

30 

28 

34 

32 

28 

28 

29 

15 

24 

26 

29 

21 

12 

15 

7 

-20 

-  5 

26 

25 

24 

15 

24 

19 

29 

28 

31 

30 

MAX 

43 

39 

4  1 

47 

46 

49 

45 

40 

40 

34 

35 

36 

23 

37 

40 

39 

45 

37 

32 

26 

32 

52 

46 

31 

30 

30 

38 

56 

46 

43 

40 

39.3 

Ml  N 

20 

15 

19 

22 

28 

17 

17 

24 

19 

13 

5 

10 

11 

18 

17 

29 

25 

17 

14 

1 

4 

32 

19 

7 

7 

5 

20 

30 

32 

32 

26 

17.9 

MAX 

40 

34 

37 

39 

43 

48 

40 

39 

37 

34 

34 

32 

28 

38 

19 

7 

12 

21 

18 

7 

9 

35 

35 

31 

29 

32 

27 

38 

34 

32 

40 

30.6 

MIN 

32 

29 

32 

30 

33 

34 

32 

33 

32 

29 

27 

21 

21 

19 

0 

-  2 

5 

11 

-  8 

-  7 

-  3 

7 

26 

23 

11 

21 

17 

24 

17 

26 

31 

19.5 

MAX 

40 

37 

37 

35 

47 

44 

39 

40 

39 

33 

36 

32 

32 

40 

40 

43 

47 

40 

37 

31 

32 

36 

40 

31 

26 

31 

34 

46 

45 

43 

43 

36.1 

MIN 

22 

18 

28 

22 

29 

29 

31 

21 

1 1 

13 

20 

22 

14 

24 

32 

35 

35 

19 

26 

10 

12 

30 

30 

24 

17 

11 

23 

30 

35 

27 

25 

23.4 

MAX 

29 

23 

33 

26 

34 

40 

35 

30 

30 

25 

19 

18 

18 

26 

31 

31 

31 

29 

27 

20 

21 

29 

33 

23 

22 

18 

27 

37 

36 

39 

37 

28.4 

MIN 

8 

-  5 

12 

0 

25 

10 

11 

14 

9 

1 

6 

12 

-  5 

14 

20 

20 

25 

8 

2 

-  4 

-  5 

20 

19 

13 

-  5 

8 

9 

25 

29 

32 

32 

11.6 

MAX 

35 

40 

38 

37 

51 

44 

45 

37 

38 

38 

35 

36 

30 

38 

39 

43 

44 

39 

39 

37 

37 

35 

40 

35 

32 

38 

40 

42 

43 

42 

45 

39.1 

MIN 

8 

10 

16 

23 

30 

20 

25 

17 

22 

15 

6 

2  \ 

18 

26 

30 

32 

33 

16 

23 

16 

6 

29 

30 

20 

11 

14 

28 

29 

26 

30 

"1 

21.3 

IDAHO  CITY 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN   2  S 
ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 
KELLOGG 
KOOSKIA 
KUNA   2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 

LEWISTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN 
MACKAY  RS 
MA  LAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CA^MON 
MERIDIAN    1  W 

MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

MULLA N  PASS  CAA 
NAMPA    2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
OROF1NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 

PAUL   1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 
POCATELLO  WB  AP 
PORTHI  LL 

POTLATCH   1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 


See  reference  note,  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1954 


Day  Ot  Month 

■ 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

H 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

2-1 

25 

1 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

> 
< 

ST I8N I TE 

MA 

33 

34 

32 

28 

33 

40 

50 

32 

27 

32 

34 

25 

33 

26 

26 

30 

32 

30 

21 

23 

25 

30 

32 

25 

18 

26 

25 

32 

34 

•39 

49 

30.  6 

Ml  N 

9 

12 

18 

15 

23 

15 

16 

14 

4 

1 

2 

-  1 

-  2 

10 

18 

23 

27 

15 

12 

-14 

-12 

17 

22 

0 

-  8 

-  9 

1  0 

22 

26 

27 

12 

10.5 

STREVELL 

MAX 

*a 

31 

2ft 

1  7 

1  ? 

?«! 

w 

4* 

'7, 

?5 

3* 

?a 

38 

39 

35.0 

MIN 

22 

1  3 

25 

26 

28 

'* 

~  "* 

" 

3* 

' 

18.5 

SUN  VALLEY 

MAX 

3  j 

^4 

39 

34 

-  X 

?o 

z~ 

32 

52 

29 

|* 

I? 

*3 

42 

42 

33.1 

MIN 

g 

—  7 

1 3 

3 

23 

19 

—  7 

9 

Z. 

1 

?0 

28 

27 

5 

1 0 

- 15 

18 

-?? 

-13 

6.2 

SHAN  FALLS  PM 

MAX 

47 

45 

47 

42 

56 

50 

55 

50 

46 

40 

39 

38 

52 

1 

56 

55 

38 

38 

^7 

5  2 

53 

48.1 

MIN 

32 

27 

33 

36 

34 

41 

31 

23 

26 

30 

29 

21 

28 

IV 

47 

43 

27 

30 

15 

22 

38 

33 

28 

26 

40 

31.6 

TETONl A  EXP  STA 

MAX 

31 

36 

27 

24 

29 

33 

38 

41 

40 

33 

24 

27 

23 

26 

27 

30 

33 

26 

21 

23 

26 

34 

40 

28 

14 

24 

33 

35 

48 

42 

31.1 

MIN 

10 

12 

B 

4 

7 

1 5 

14 

19 

19 

10 

7 

1 1 

6 

10 

9 

14 

12 

5 

0 

-  4 

-  4 

20 

14 

5 

2 

-  6 

1 0 

1  6 

19 

.',< 

12 

9.6 



three  creek 

39 

42 

42 

41 

51 

50 

47 

39 

31 

33 

28 

35 

39 

43 

45 

44 

39 

35 

32 

40 

46 

43 

1  ' 

30 

34 

45 

52 

48 

52 

56 

41.1 

Ml  N 

19 

6 

22 

14 

33 

19 

31 

9 

11 

5 

14 

-  2 

24 

30 

32 

30 

6 

13 

16 

1 

33 

24 

11 

-11 

-12 

23 

34 

33 

23 

18 

17.0 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

39 

42 

42 

37 

55 

4  « 

42 

4 1 

38 

38 

34 

34 

46 

47 

50 

54 

33 

49 

43.3 

MIN 

19 

19 

29 

25 

30 

24 

29 

30 

23 

15 

17 

21 

20 

29 

« 

42 

38 

18 

25 

15 

11 

32 

31 

22 

14 

7 

26 

34 

38 

28 

25 

24.9 

TH 1 N  FALLS   3  SE 

MAX 

42 

31 

44 

45 

43 

57 

49 

44 

43 

41 

38 

36 

33 

38 

45 

49 

50 

55 

44 

40 

32 

49 

50 

46 

33 

30 

40 

46 

58 

■>i 

54 

43.8 

Ml  N 

18 

25 

26 

25 

32 

25 

26 

30 

25 

18 

18 

19 

18 

24 

32 

39 

41 

22 

25 

17 

13 

15 

35 

23 

16 

5 

22 

39 

39 

33 

28 

24.9 

WALLACE 

MAX 

37 

36 

41 

39 

47 

40 

38 

35 

36 

37 

35 

31 

30 

37 

37 

14 

22 

25 

18 

12 

32 

39 

34 

28 

29 

31 

34 

39 

39 

42 

40 

33.4 

MIN 

30 

29 

31 

30 

32 

29 

32 

32 

29 

25 

20 

14 

19 

27 

14 

8 

9 

14 

-  5 

-  7 

-  1 

31 

21 

24 

17 

17 

17 

31 

22 

32 

33 

21.2 

WALLACE   WOODLAND  PAR* 

MAX 

40 

33 

43 

35 

38 

48 

44 

39 

35 

36 

35 

35 

30 

36 

36 

33 

21 

23 

24 

12 

13 

35 

39 

."J 

27 

29 

30 

33 

38 

1  1 

42 

33.2 

MIN 

32 

27 

31 

30 

32 

26 

25 

32 

28 

22 

27 

9 

9 

22 

30 

6 

6 

12 

9 

-16 

-  9 

13 

27 

20 

18 

15 

14 

23 

20 

15 

33 

19.0 

ME ! SE  R 

MAX 

44 

44 

48 

42 

40 

46 

48 

50 

46 

38 

42 

38 

34 

50 

52 

53 

48 

46 

43 

35 

36 

48 

48 

43 

37 

40 

38 

58 

47 

48 

48 

44.5 

MIN 

24 

IS 

)0 

36 

30 

)  > 

30 

22 

1H 

20 

32 

20 

28 

25 

33 

32 

36 

28 

26 

12 

22 

32 

32 

20 

15 

25 

34 

36 

34 

36 

36 

27.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

3 

0.  3 
3 

5.  0 
8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

1 . 0 
'  1 

7 

7 

6 

6 

6 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

0. 6 
0 

10.4 
16 

14 

8 

8 

8 

ARCO 

SNOWFA  LL 

SN  ON  GND 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

0.  4 
1 

2 . 6 
4 

T3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

I 

T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

1 . 5 
12 

11 

0.  5 
12 

12 

11 

11 

T 
11 

11 

11 

10 

6.5 
18 

1 . 5 
19 

19 

1 . 0 
20 

21 

19 

18 

16 

15 

15 

14 

14 

3 .  0 
18 

18 

17 

16 

12 

10 

8 

ATLANTA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 . 6 
21 

20 

2 . 1 
21 

2 , 7 
23 

2  1 
22 

22 

2 . 0 
23 

2.6 
24 

23 

23 

22 

22 

22 

10. 5 
26 

11.5 
30 

834 

1 3.  0 

ii 

3 . 2 
39 

3  1 
39 

38 

38 

336 

?39 

39 

39 

*39 

46 

*42 

'37 

35 

35 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

10 

10 

11 

14 

28 

31 

31 

33 

26 

27 

30 

32 

30 

29 

24 

23 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
17 

14 

2.0 
16 

2.0 
18 

16 

14 

2.0 
16 

T 
14 

14 

14 

14 

14 

2.0 
16 

6.0 
22 

12.0 
34 

8.0 
42 

12.0 
54 

6.0 
60 

1.0 
61 

60 

T 
40 

2.0 
42 

7.0 
49 

1.0 
SO 

46 

1.0 
47 

3.0 
50 

7.0 
57 

48 

40 

1.0 
41 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
I 

0.3 
T 

T 
T 

I 

0. 1 
T 

0.1 

T 

T 

0.1 

T 
T 

0.4 

1.0 

0.2 
1 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
3 

1 

T 

T 

T 
T 

10.0 
10 

4.2 
14 

1.8 
16 

38 

6.4 

36 

T 
32 

8.2 
34 

3.3 
34 

2.1 
31 

30 

T 
29 

26 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

4 

3 

T 

2 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

0.5 
T 

T 

T 

1.0 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

8 

8 

0.5 
7 

4.0 

10 

8 

8 

0.5 
8 

0.5 
8 

8 

8 

T 

7 

7 

0.5 
7 

4.0 

9 

6.0 
15 

6.0 
19 

13.0 

29 

1.5 
29 

0.5 
27 

26 

T 

26 

2.5 
25 

3.0 
27 

26 

T 

25 

6.0 
31 

7.0 
38 

1.0 
33 

29 

28 

27 

CrNTERVILLE  ARBAUGB  RCB 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
19 

19 

1.8 
19 

7.8 
25 

0.8 

25 

24 

T 
23 

0.8 

22 

22 

22 

0.6 
22 

22 

0.5 
22 

2.0 
24 

1.5 
25 

0.1 
24 

1.5 
25 

1.3 
26 

1.5 
27 

27 

0.5 
27 

1.7 
27 

4.5 
30 

30 

29 

4.0 

33 

8.0 
40 

2.0 
3(5 

32 

31 

30 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
20 

2.3 
22 

0.  5 
22 

1.1 
22 

22 

1.0 
21 

1.3 
22 

1.0 
22 

22 

22 

22 

21 

5.2 
26 

7.0 
31 

6.5 
35 

ii.  5 
35 

3.0 
36 

3.0 
38 

36 

34 

0.2 
34 

3.3 
37 

4.0 
38 

37 

T 

36 

3.0 
39 

2.0 
41 

2.5 
42 

40 

40 

COIUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

6.0 
6 

5.0 
3 

T 

1 

6.2 
7 

4.8 

12 

9.6 
22 

T 
22 

22 

7.1 
18 

8.0 

23 

T 
21 

2.0 
23 

18 

1.0 
19 

S.O 
24 

1.0 
21 

21 

21 

20 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

0.3 
T 

0.2 
T 

2.8 
3 

1.6 
4 

3.5 
7 

2.3 
8 

4.9 
11 

0.5 
10 

2.3 
11 

11 

0.1 
10 

8 

1.0 
9 

0.8 
9 

9 

0.7 
9 

9 

7 

7 

6 

5 

DIAOWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
18 

18 

1.0 
19 

6.0 
25 

T 
24 

23 

1.0 
24 

1.5 
25 

25 

25 

T 

25 

24 

0.5 
24 

4.0 
28 

6.0 
34 

9.0 
43 

1  3.0 

56 

4.0 
57 

2.0 
54 

50 

2.0 
51 

4.5 
54 

5.  S 
55 

54 

54 

6.5 
f>8 

IK.  0 

70 

3.0 
I.K 

62 

57 

55 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

0. 1 
3 

T 

3 

7 

7 

T 

7 

7 

0.1 
7 

T 

7 

7 

7 

1.0 
7 

T 

7 

7 

T 

7 

T 

6 

6 

6 

0.2 
6 

0.1 
6 

T 

6 

0.1 
6 

T 

6 

0.5 
6 

0.5 

7 

0.4 
7 

7 

4 

3 

3 

nm  rs 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

4 

5.5 
9 

3.0 
12 

2.0 

B 

9 

2.0 
11 

11 

11 

7 

4.0 
11 

1.0 
12 

11 

10 

9 

7 

6 

5 

4 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

6 

6 

T 

6 

3.5 
9 

8 

6 

6 

T 

6 

6 

T 

6 

1.0 
6 

6 

5 

5 

T 

5 

1.0 
5 

2.0 
6 

3.0 
9 

8.0 
16 

12 

GLtmiS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 
T 

3.0 
T 

T 

GIADGIVILLK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

9 

8 

8 

8 

2 
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SNOWFALL.  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
JANUARY  1954 


Day  of  month 


otafaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6.0 
18 

18 

18 

2.0 
20 

20 

20 

20 

2(1 

20 

5.0 

25 

5.0 
30 

30 

30 

30 

24 

18 

18 

18 

HAILEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

0.5 

3.0 
4 

6.0 
10 

6.0 
16 

2.0 
18 

5.0 
22 

1.5 
24 

17 

17 

1.0 
18 

9.5 
23 

5 .  5 
24 

23 

22 

21 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

0.5 

T 

T 

T 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

10 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

- 

14 

10.0 
24 

4.0 

26 

22 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

5.5 

1.0 

2.0 

1.0 

4.0 

T 

2.0 

T 

1.5 

8.0 

T 

T 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.6 
18 

16 

11 

14 

1.0 
15 

1.0 
16 

1.0 
15 

T 
15 

0.5 
15 

1.0 
16 

15 

2.1 
18 

4.0 

20 

0.5 
21 

1.0 
21 

21 

I 

21 

2.5 
24 

2.5 
25 

1.0 

25 

10.5 
35 

T 
27 

24 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

0.2 
1 

T 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

4.0 

1.5 

3.0 

2.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.0 
26 

3.0 
28 

1.0 

26 

26 

2.0 
28 

6.0 
32 

7.0 
36 

2.0 

36 

- 

4.0 

35 

34 

- 

- 

3.0 
34 

5.0 
37 

6.0 
40 

2.0 
41 

- 

9.0 
48 

4.0 
l 

2.0 
49 

1.0 
48 

45 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

i 

T 

1 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.7 

2 

0.3 

0.7 

0.4 
T 

1.2 
T 

0.6 
2 

0.1 

0.9 
3 

0.2 

T 

3 

0.2 

T 

3 

0.1 

T 

T 

T 

T 

L0W1IAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

4.0 
14 

12 

11 

11 

3.0 
11 

11 

11 

5.0 
11 

11 

11 

4.0 
14 

2.0 
15 

14 

6.0 
14 

16 

17 

16 

2.1 

16 

3.0 
18 

5.0 
17 

17 

17 

6.0 
21 

14.0 
31 

27 

22 

20 

19 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

4.7 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

4.3 
6 

5 

5 

4 

2.2 

6 

5 

5 

5 

4 

MA  LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.2 
1 

0. 1 
1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

T 

2 

0.1 

2 

0.2 
1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

8.0 
3 

0.4 
8 

T 

8 

2.0 
8 

T 
11 

8 

8 

5 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

0.5 
1 

1.5 
1 

T 

1 

0.5 
T 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

6.0 
15 

2.0 
14 

2.0 
14 

10.0 
24 

14.0 

32 

3.0 
35 

34 

8.0 

36 

6.0 
37 

4.0 
37 

3.0 
37 

7.0 
39 

18.0 
50 

6.0 
54 

44 

35 

35 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.3 
75 

2.3 
77 

2.9 
82 

9.6 
89 

2.0 
95 

T 
94 

6.1 
90 

1.4 
96 

0.9 
98 

98 

T 
98 

98 

0.7 
94 

13.0 
103 

6.0 
117 

9.0 
124 

2.0 
134 

6.0 
140 

T 
138 

T 

136 

11.8 
134 

19.5 
149 

4.4 

163 

4.5 
166 

0.8 
169 

6.0 
170 

8.0 
170 

2.0 
172 

T 

172 

'1.5 

17  il 

0.5 
165 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

0.7 
2 

3.0 

5 

3.5 

6 

3.5 
8 

T 

8 

2.4 
9 

9 

T 

8 

4 

5.  0 
8 

8 

7 

T 

6 

4 

4 

3.0 
4 

3 

2 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.5 

T 

4.5 
4 

3 

3 

2 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

14 

T 
13 

T 
13 

T 
12 

12 

2.0 
14 

T 
14 

14 

14 

14 

14 

T 
14 

6.0 
20 

4.0 
24 

4.0 
28 

3.0 
31 

T 
29 

T 

29 

28 

T 
27 

T 
27 

5.0 
32 

32 

31 

T 

30 

1.0 
31 

5.0 
36 

T 
32 

31 

31 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

0.4 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.  5 
13 

1.5 
14 

2.1 
17 

20 

22 

22 

0.1 
21 

5.0 
25 

22 

20 

20 

20 

2.0 
22 

7.0 
30 

3.0 
33 

1.1 

34 

5.0 
39 

3.0 
42 

2.5 
44 

39 

2.5 
40 

2.0 
39 

7.0 
44 

44 

42 

44 

46 

44 

42 

41 

40 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.8 
T 

0.5 
T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

4.5 
4 

0.3 

T 

4 

0.3 

T 

4 

0.2 

T 

1 

1 

T 

T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

8.0 
8 

26.0 
22 

T 

22 

14.0 
28 

2.5 
30 

30 

30 

13.0 
40 

21.0 
48 

42 

T 
40 

2.0 

36 

3.0 
38 

T 
37 

4.0 
40 

34 

26 

24 

POTLATCH  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

2.5 
1 

T 

1.0 

4.0 
4 

1.0 
1 

1.3 
3 

1.4 
4 

2.2 
6 

1.0 

7 

7 

1.7 
9 

0.3 
5 

T 

5 

T 

5 

5 

0.5 
6 

2.3 
5 

3 

2 

1 

1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.0 
5 

5 

3.7 
9 

1.0 
9 

8 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

1.5 
8 

3.0 
10 

6.5 
16 

1.0 
17 

10.0 

25 

3.8 
26 

0.3 

25 

25 

7.5 
28 

10.0 
34 

3.2 
34 

5.8 
38 

T 

36 

8.2 
41 

1.7 
41 

2.4 
40 

38 

0.3 
37 

35 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

T 

SAND POINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.4 

5 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 
1 

3.9 
4 

3.0 
7 

0.4 
7 

8.0 
15 

5.8 
21 

21 

21 

6.0 
27 

18.  5 
42 

2.0 
38 

5.5 
40 

T 
37 

4.2 
40 

4.0 

43 

1.3 
39 

36 

0 .  1 

35 

32 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

0.5 

2.0 

T 

1.0 

T 

1.5 

4.0 

0.5 

5.0 

2.0 

2.0 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

1.5 
20 

3.5 
23 

1.5 
23 

2.0 

23 

T 

21 

3.5 
24 

3.5 
27 

T 

25 

24 

24 

23 

23 

5.0 
28 

12.0 
38 

10.0 
47 

4.0 

50 

4.0 

52 

4.0 

51 

0.5 
48 

44 

2.0 
45 

12.0 

55 

1.5 
53 

1.0 

54 

0.2 
50 

5.5 
52 

15.0 
60 

4.7 

60 

T 
54 

50 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

T 

8 

1.0 
9 

1.0 
10 

10 

T 
10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

3.0 

12 

3.0 
15 

7.0 
21 

9.0 

29 

T 

26 

26 

22 

T 
21 

5.0 
25 

4.0 

26 

T 

26 

26 

2.0 
28 

8.0 
34 

6.0 
38 

2.0 
35 

3  3 

32 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

4.0 
4 

1.5 
3 

3 

1.5 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
2 

2 

1.0 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

4.0 
4 

8.0 
12 

2.0 
14 

14 

12 

6 

4 

4 

3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.2 

T 

1.0 
T 

0.  5 
1 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  3 
2 

1.2 
4 

2.0 
6 

2.5 
8 

T 

6 

5 

0.  5 
4 

T 

4 

0.7 
4 

4 

4 

4 

2.0 
6 

6.5 
11 

1.2 
12 

3.3 
14 

5.  01 
19 

11.5 
31 

1.5 
32 

32 

B.  5 
■1  ] 

T 
34 

3.0 
37 

4.0 
41 

T 

37 

4.1 

39 

6.5 
40 

T 
38 

36 

34 

31 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 
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Station 

4 

County 

i 

2 

■a 

3 

Longitude 

I 

Elevation 

Obser 

vation 
time 

Observer 

Refei 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

4 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Observer 

R 

)fer 

to 

>lea 

Index  ] 

1  Temp. 

[  Precip. 

TempTI 

Precip.] 

ta. 

ABSKBEEM  EXP  STATION 

doio 

BINGHAM 

12 

42  56 

112  50 

4400 

sp 

8P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  3 

0  7 

HAY  RANGER  STATION 

S68S 

LEMHI 

11 

44  30 

113  35 

3066 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SIIV1CI 

2  9  5 

7 

0149 

12 

42  25 

113  33 

4750 

6P 

0P 

DELL  ROBE 

CLOSE! 

0/1/53 

MC  CALL 

9700 

VALLEY 

8 

44  54 

116  07 

3023 

4P 

4P 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

0199 

H 

44  24 

GLENN  STRAIN 

MC  CANNON 

BANNOCK 

12 

B  FRED  LINDEN SC HM1 TT 

2  3  3 

tmii  h  as  FALLS  1  NW 

0227 

12 

42  46 

112  32 

4316 

SP 

SP 

U  S  DLTR  RECLAMATION 

2  3  3 

MERIDIAN  1  ■ 

B041 

ADA 

a 

43  37 

116  23 

2620 

SP 

SP 

JAMES  W  DOSS 

2  3  3 

AM  DM  5*  J X  DAM 

0282 

| 

43  21 

113  2B 

3882 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

MESA 

3030 

ADAMS 

12 

44  37 

110  20 

3244 

OP 

BP 

MESA  CO 

2  3  3 

7 

AtCO 

0978 

BUTTE 

0 

43  38 

113  19 

3323 

SP 

3P 

MRS  HAZEL  C LINDEN IN 

2  3  5 

7 

MINIDOKA  DAM 

S00O 

MINIDOKA 

1  2 

42  40 

113  29 

4280 

BP 

SP 

U   S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

a 

ABKUiKkVK  DAM 

0441 

43  36 

113  33 

3239 

HA 

OA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  9  9 

0  7 

MONT PEL I ER  RANGER  ST A 

60^3 

BEAR  LAEE 

42  19 

111  16 

3943 

OA 

01 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  B 

A88JTON  1  S 

0470 

FREMONT 

12 

44  05 

GUST  STIINHAN 

2  3  3 

MOORE  CHEBE  SUMMIT 

BOISI 

5990 

VAI 

U  8  BOIL  CON  811 

C  8 

0403 

ELMORE 

2 

43  48 

113  07 

SP 

SP 

PBILLIP  T  PETERSON 

2  3  3 

7  C 

MOOSE  CRXXE  RANGER  ST A 

6007 

IDAHO 

9 

46  08 

114  50 

2400 

010 

U  S  FORIST  SIR VI CI 

c 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

2 

43  45 

115  14 

7390 

VAI 

U  S  SOIL  CON  SIR 

8 

MOSCOW  0  07  I 

0132 

LATAH 

46  44 

117  00 

2029 

SP 

SP 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3  3 

o 

AVERT  RANGES  5TAT10X 

0323 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  46 

2492 

5P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  9  3 

7 

MOUNTAIN  HOME 

0174 

12 

43  08 

113  42 

3164 

op 

6P 

KENNETH  J  NEWMAN 

2  3  3 

c 

0303 

12 

42  43 

111  34 

5283 

HID 

KENNETH  E  CRUMP 

C 

HULLAN  PASS  CAA 

0131 

SHOSHONE 

47  27 

113  41 

6022 

HID 

■  ll< 

U  8  CIVIL  AERO  ADH 

2  3  8 

7  C 

BAY VIEW  MODEL  BASIN 

KOOTENAI 

I 

47  59 

116  33 

2070 

4P 

4P 

U  S  NAVY 

2  9  5 

NAHPA  2  NY 

0900 

CANYON 

2 

43  37 

116  33 

2470 

BA 

OA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  S 

0799 

9 

48  21 

116  30 

2640 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

NEW  MEADOWS  RANGER  ST A 

0990 

ADAMS 

1 1 

44  38 

116  17 

3860 

5P 

BP 

U  S  FORIST  SERVICE 

2  3  S 

BIG  l HELK  1  5 

0833 

I  1 

45  06 

113  20 

5686 

6P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

2  3  3 

7  C 

NEZPERCE  2  1 

0424 

LEWIS 

3 

46  IS 

116  12 

3850 

OP 

OP 

JOHN  KOIPL 

2  3  B 

■LACEFOOI 

0919 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  21 

HI' 

6P 

EARL  RODGER S 

2  3  3 

7 

XEZ  PERCI  PASS 

0430 

LEMHI 

11 

45  43 

114  30 

6373 

TAX 

U  S  FORIST  SIRVICI 

s 

0930 

CARIBOU 

12 

111  43 

6200 

SP 

SP 

FORT  HALL  IR  PRO J 

2  3  5 

C 

b542 

42  13 

113  33 

4600 

6P 

OP 

HEHI1KKT  J  HARDY 

2  3  3 

1002 

GOODING 

114  57 

BP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  3 

OBSIDIAN  4  NNI 

0583 

44  03 

114  48 

0000 

SP 

r>p 

MAR JURIS  L  SHAW 

1014 

BOISE 

116  06 

6200 

M  1  11 

C 

0S0O 

44  07 

116  17 

2962 

sp 

SP 

VINCENT  A  NALLT 

1018 

ADA 

118  04 

2833 

4P 

IP 

corps  of  engineers 

2  3  3 

C 

OROFINO 

0001 

CLEARWATER 

46  29 

116  IS 

1027 

SP 

BP 

U  8  FOREST  SERV 1 CE 

BOISE  WB  AIRPORT 

1022 

ADA 

a 

43  34 

116  13 

2B42 

HID 

■ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

PALISADES  DAM 

0704 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

111  14 

5392 

4P 

ip 

D  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

6 

oomkebs  ferry  i  si 

1079 

BOUNDARY 

116  19 

1812 

9P 

SP 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3  3 

7  C 

PARMA  EXPERIMENT  ST A 

0044 

CANYON 

3 

43  47 

116  37 

2224 

BP 

BP 

STATE  EXP  STATION 

1  ISO 

CASSIA 

113  21 

4700 

■10 

MARLIN  H  BOOTH 

CLOSED  11/29/53 

MINIDOKA 

42  37 

113  43 

4200 

0* 

AMALGAMATED  SUGAR 

1217 

TWIN  FALLS 

114  46 

3300 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3  5 

PAYETTE 

0091 

PAYETTE 

0 

44  04 

116  56 

2159 

OP 

OP 

MICHAEL  HARRIS 

BUNG  AU*  RANGER  station 

1244 

CLEAR* ATER 

3 

113  30 

2250 

3P 

9P 

U  S  FORIST  SERVICE 

2  3  5 

PIERCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3173 

4? 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

burke  a  vicm 

1272 ! SHOSHONE 

3 

47  32 

113  48 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  3 

PINE  2  S 

7070 

ELMORE 

43  28 

115  19 

4223 

BP 

GENEVA  B  SC KRAFT 

3 

7 

1288 

CASSIA 

i 

42  32 

113  47 

4180 

88 

OA 

FRANK  0  RIDF1ELD 

2  3  3 

PLUMMER  3  WSW 

7100 

HENBWA1I 

4 

47  19 

116  57 

2970 

U  S  INDIAN  SERVICE 

BURLEY  FACTORY 

1298 

CASSIA 

12 

42  33 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

C 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

BANNOCK 

12 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

7  C 

BLR LAY  CAA  AIRPORT 

iaoa 

CASSIA 

LI 

42  32 

113  46 

4137 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADH 

2  3  3 

7 

PORT!  ILL 

7204 

BOUNDARY 

6 

49  00 

116  30 

1800 

SP 

"bp 

R  E  DEN HAM 

2  3  S 

7 

1310 

CANYON 

43  39 

116  41 

2372 

00 

00 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5 

7 

POT  LATCH  1  91 

7901 

LA  TAB 

/ 

46  54 

116  52 

2386 

OP 

OP 

HENRY  J  FITCH 

2  3  3 

CAMBRIDT.Il 

1408 

BASH I  KG  TON 

12 

44  34 

116  41 

2630 

BP 

BP 

STUART  DOPF 

2  3  3 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

43  30 

11S  35 

4630 

MID 

VICTOR  J  ACARRECUI 

C 

ClSCADI  1  XW 

1314 

VALLEY 

8 

44  31 

116  03 

4860 

SP 

3P 

U  S  DUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

PRESTON  SUG  FACT  2  SB 

73S3 

FRAN  EL  IN 

1 

42  05 

111  52 

4718 

4P 

4P 

C  M  CRABTKII 

2  3  3 

C  ASC  ADA  RANGER  ST AT I ON 

1524 

VALLEY 

8 

44  31 

U  S  FORIST  SERVICE 

CLOSED  9/15/53 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

0 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

CENTER  V  I  1  LE  ARHAUGK  RCH 

1636 

BOISE 

a 

43  38 

115  51 

4780 

4P 

MABEL  M  ARB AUG H 

3 

7 

PUNGO  CREEE 

7433 

VALLEY 

11 

44  45 

115  04 

4800 

VAI 

M  EDWARD  HUD ELL 

QULL1S 

1663 

CUSTER 

44  30 

5171 

BP 

SP 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7403 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

V  AH 

FORT  HALL  IB  PROJ 

CI ILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTIR 

6 

44  02 

113  48 

6300 

5P 

BP 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  5 

REACTOR  TESTING  STA 

7536 

0 

43  33 

112  57 

4923 

010 

H  i  U 

A  1  C  WEATHER  STA 

2  3  5 

CURE  i  URA  1  EXE 

116  10 

2125 

OP 

OP 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  5 

C 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

1 3 

43  04 

114  09 

4306 

5P 

Bp 

LESLIE  F  BUSBY 

CLARE 1 A  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

116  15 

HID 

D  S  FOREST  SERVICE 

C 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

45  25 

116  19 

1683 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SIRVICI 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

11 

43  07 

114  21 

6810 

00 

8A 

CALIRA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7050 

SHOSHONE 

10 

47  21 

US  40 

4150 

sp 

BP 

■RS  HOMER  WALTON 

2  3  3 

7 

COE'JR  D'ALENE  CAA  AP 

1951 

KOOTENAI 

5 

47  46 

116  49 

2273 

Mi. 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CLOSED  1V14/53 

RUPERT 

7000 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

OA 

8A 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2  3  5 

COIVR  D'ALENE  RS 

KOOTINAI 

3 

47  41 

116  45 

2160 

BP 

SP 

U  S  FORIST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

SAINT  ANTHONY 

0022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

4968 

7P 

7P 

E  H  JKRGENSON 

2  3  3 

CARIBOU 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

SAINT  MARIES 

0002 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  34 

2140 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

46  03 

116  21 

3411 

0P 

LOUIS  KLAPPRICH 

SALMON 

0076 

45  11 

113  53 

3949 

U  1  D 

"Ml 

V  3  WB  OBSERVER 

COTTO.StiXiD  2  SW 

116  23 

3600 

HID 

SAD I  FREI 

C 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

48  17 

116  34 

2100 

SP 

BP 

STATE  EXP  STATION 

2187 

ADAMS 

118  26 

2936 

5P 

SP 

LYMAN  MATH I SON 

2  3  5 

c 

SHAKE  CREEE  RANGER  STA 

0909 

ELMORE 

43  37 

113  10 

4730 

VAI 

U  S  FOREST  SERVICE 

CROUCU  -  NOT 

2279 

BOISE 

• 

44  OS 

119  59 

3100 

tip 

HARRY  GRAHAM 

3 

SHOSHONE 

9300 

LINCOLN 

L2 

42  36 

114  24 

3970 

TP 

7P 

LEONARD  V  BOND 

2  3  5 

j  ah:, 

VALLEY 

113  38 

5375 

6P 

OP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

SOLDIER  CREEE  RS 

0841 

12 

43  30 

114  SO 

5755 

VAR 

U  3  FOREST  SERV ICE 

2395 

115  34 

7000 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

SPENCER  RANGER  STATION 

0004 

44  21 

112  11 

5883 

5P 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2422 

KOOTENAI 

116  29 

3000 

U  S  F'ORBST  SERV  ICE 

c 

SPRINGFIELD  1  SB 

8626 

BINGHAM 

43  04 

112  41 

4403 

SP 

SP 

MRS  RAYMOND  RUFF 

DEER  1  LA  [  DAM 

M  M 

CANYON 

116  44 

2310 

OP 

.;p 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ST1BHITE 

8738 

44  34 

115  20 

6350 

8A 

BRADLEY  MINING  CO 

DUII 

2573 

IDAHO 

11 

43  33 

115  28 

5610 

5P 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

2  3  5 

STREVELL 

8700 

CASSIA 

13 

42  01 

113  13 

5280 

5P 

SP 

IDAHO  STATE  POLICI 

2  3  S 

DOLLAHH1LF  SUMMIT 

1804 

CAMAS 

43  36 

114  41 

8650 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  32 

111  45 

4892 

KAY  JOHNSON 

2  3  3 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

BJ 

9A 

EDITH  STEVENS 

2  3  3 

SUN  VALLEY 

0006 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

BP 

EDWARD  F  3 EAGLE 

2  3  5 

OUBOl ?  EXP  STATION 

2707 

CLARE 

112  14 

5462 

SP 

-.i> 

U  S  FOREST  SERVICB 

2  3  5 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

43  IS 

116  23 

2323 

SP 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  5 

7 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARE 

6 

44  10 

112  19 

5122 

HID 

HID 

U  9  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7  C 

TETON  I A  EXP  STATION 

yobs. 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

SP 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  3 

c 

IIS  CITY 

2875 

IDAHO 

3 

45  49 

118  26 

3973 

4P 

MRS  LOR A  B  VILAS 

2  3  5 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

L2 

42  03 

115  10 

5400 

8P 

6P 

MRS  L  E  TANNER 

2  3  3 

7 

ii  i  river  1  S 

CLEARWATER 

9 

46  47 

116  10 

2910 

.1- 

SP 

GLENN  WALKER 

2  3  5 

TRINITY  LAKI  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  36 

115  26 

7400 

VAR 

U  8  SOIL  CON  SER 

2942 

GEM 

43  50 

WAYNE  F  HARPER 

2  9  9 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

ELMORE 

U  3  SOIL  CON  SIR 

FAIRFIELD  RANGER  ST  A 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

TWIN  FALLS  2  NNI 

0204 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

BP 

SP 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3  5 

FUN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

115  33 

1600 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

TWIN  FALLS  3  SB  SUG  FACT 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  23 

3770 

8A 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

fORT           INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

112  26 

4500 

SP 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  5 

VIENNA 

0422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  31 

8800 

VAI 

U  S  SOIL  CON  SIR 

GARDEN  VALLEY  RS 

3448 

BOISE 

8 

44  04 

115  55 

9147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

0409 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  36 

2770 

6P 

OP 

W  FEATHER STONE  JR 

2  3  5 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

357(J 

CUSTER 

113  31 

6600 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8 

WALLACE  WOODLAND  PARE 

9496 

SHOSHONE 

47  30 

115  S3 

2950 

OA 

HA 

ROBERT  J  SEANTEL 

GLENN  S  FERRY 

3631 

ELMORE 

115  19 

2569 

7P 

1  D  STONE 

2  3  5 

7 

9630 

WASHINGTON 

12 

44  IS 

116  38 

2114 

6P 

OP 

ROLAND  HEMKNWAY 

3677 

GOODING 

3245 

C 

WINCHESTER  1  SE 

B840 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

HALLACK- HOWARD  LBR  CO 

2  3  5 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

12 

42  55 

114  46 

3696 

U  3  CIVIL  AERO  ADH 

2  3  5 

7 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

11 

44  58 

115  29 

4760 

\  AH 

L  J  MILLER 

8 

3732 

CARIBOU 

42  35 

111  44 

5400 

SS 

00 

H  A  WESTENFELDER 

2  3  5 

C 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

116  06 

2600 

4P 

4P 

W  D I LADKAU 

2  3  5 

GIAMGEV 1 1X1 

3771 

3 

MRS  ALVSRA  FOSTER 

2  3  5 

7 

NEW  STATIONS 

382i 

BONNEVILLE 

111  22 

6450 

til' 

6P 

ROSCOE  T  31DBETT 

2  3  5 

7 

MALTA  RANGER  STATION 

9567 

CASSIA 

12 

42  19 

113  22 

4543 

■  ID 

E  L  NOBLE 

C 

GROUSE 

3882 

CUSTIR 

0 

43  42 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

2 

43  30 

115  18 

4270 

VAR 

U  S  GEO  SURVEY 

s 

MA  I LE  t  A I RPOR  T 

SMI 

BLAINE 

114  18 

5322 

5P 

SP 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3  5 

7 

3964 

JEFFERSON 

112  15 

4796 

SP 

SP 

U  S  F  L  W  SERVICE 

2  3  5 

7 

DA  ID  HOUNTA IN 

BLAINE 

12 

"sp 

NELSON  BENNETT 

c 

BE  T'  0J 

4140 

JEROME 

114  08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

GRASMXRE 

J  8  0  9 

OWYHEE 

12 

42  23 

115  53 

5126 

SP 

.BLANCHE  PORTLOCE 

2  3  3 

4268 

CAMAS 

SP 

SP 

CARHOLL  DARREN 

2  3  5 

7 

BOLL  1  STEM 

TB1H  FALLS 

12 

42  21 

4330 

9P 

SALMON  R  CAXAL  CO 

2  3  5 

4384 

BUTTE 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

(442 

BOISE 

115  50 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MXLLOR 

2  3  5 

7 

IDAHO  CITY  13  • 

4450 

BOISE 

5000 

C  M  GARDNER 

3 

7 

ID ABU  FALLS  6  XI 

4455 

BONXIV I LLZ 

111  55 

4940 

5P 

SP 

CARROLL  SEC R I  ST 

2  3  3 

C 

IDAIO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

113  19 

0000 

VAR 

CHRIS  C ALLEN 

0 

WIN  2  S 

1588 

aONNEV  1  LLS 

43  24 

ANNA  FLEMING 

2  3  3 

7 

I1LAXB  PARE  DAM 

1891 

FREMONT 

44  25 

111  24 

6300 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

JACESOX  PEAE 

4811 

DO  I  SI 

113  27 

7050 

VAR 

U  9  SOIL  CON  SIR 

0 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

5P 

5P 

0  OLIVER 

2  3  5 

EAMIAB  1  Ml 

179  J 

LEVIS 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  8  LUNDER3 

3 

4831 

SHOSHONE 

116  OS 

2305 

00 

I RV I NG  H  LASXIY 

2  3  5 

KOOSEIA 

3011 

IDAHO 

115  59 

1261 

4P 

1  T  G1LROY 

2  3  5 

nnu  2  xxi 

^03H 

ADA 

43  31 

116  24 

2685 

3P 

5P 

2  3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

VALLEY 

115  32 

6630 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

utjej  n 

5169 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

HID 

RODNEY  H  TOBIAS 

C 

LIBISTOX  BATIR  PLANT 

i>236 

N8Z  PIRCK 

5 

46  25 

117  01 

743 

5P 

:.p 

LEW  1 5T0N  WATER  DIPT 

2  3  3 

7 

LIBISTOB  tb  AIRPORT 

S241 

NKZ  PERCE 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

Lirrox  PUMPING  STATION 

4275 

BEAR  LAEE 

42  07 

111  IB 

3926 

6P 

0V 

UTAH  P  4.  L  COMPANY 

2  3  3 

0 

LOLO  PASS 

5358 

IDAHO 

46  J8 

114  33 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

LOB  MAX 

3414 

BOISE 

44  03 

113  36 

3870 

SP 

3P 

OR VILLI  L  JOINER 

2  3  5 

7  S 

BACIAT  RANGER  STATION 

S4h7 

CUSTER 

43  35 

113  38 

3897 

SP 

t,V 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7  C 

RALAD 

S544 

ONEIDA 

42  11 

112  lb 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROMTHXR 

2  3  5 

C 

BALED  CAA  AIRPORT 

0050 

ONI I DA 

42  10 

112  19 

4480 

RID 

KID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7 

I     1  BEAR,     2  BOISI .     3  CLEARWATER.      4  COIUI  D '  ALINE ,     3  KOOTENAI  ,     6  LOST.      7  PALOCSE.      8  PAYETTE ,      9  PXND  OREILLE.      10  ST.  JOE.      11  SALMON .      12  SNAKE . 
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REFERENCE  NOTES  IDAHI 

195- 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bases.  There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul^ 
let  in. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  ii 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standari 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effectivi 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  groun 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse 
quently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recor 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process 
ed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  ne 
snowfall . 

H        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  hav I 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  c 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sut 
scriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER 


With  temperatures  above  normal  in  all  sec- 
tions of  the  State  for  the  sixth  consecutive 
month,  this  was  one  of  the  warmest  Februaries 
on  record  in  Idaho.  Not  since  1934  has  the 
state-wide  average  temperature  for  the  month 
exceeded  this  year's  34.0°,  which  was  higher 
by  2.5°  than  the  average  for  February  1953. 
Precipitation  was  below  normal  in  all  divi- 
sions, although  several  stations  in  the  area 
north  of  the  St.  Joe  River,  and  others  at 
higher  elevations  in  central  Idaho,  reported 
greater  than  normal  totals.  Deficiencies 
were  especially  marked  in  the  Clearwater 
Basin,  along  the  Snake  River,  and  in  most 
of  the  Boise  River  Basin.  The  Southeastern 
Division  averaged  only  57%  of  normal,  making 
this  the  eighth  consecutive  month  with  sub- 
normal precipitation  in  that  Division. 

During  the  first  ten  days  of  the  month 
the  dominant  influence  on  Idaho's  weather 
was  the  persistent  high  pressure  system  over 
the  Inter-mountain  Region.  Stable  air  with 
light  winds  and  widespread  fog,  but  little 
or  no  precipitation,  characterized  this  pe- 
riod. The  following  ten-day  period  showed 
a  marked  contrast  to  the  earlier  part  of  the 
month.  Winds  were  well  above  average  and 
precipitation  occurred  almost  daily  as  storm 
fronts  crossed  the  State  in  rapid  succession. 
Because  of  the  predominance  of  southwesterly 
winds  aloft  during  this  period,  the  weather 
was  generally  mild  even  though  persistent 
cloudiness  reduced  sunshine  below  what  nor- 
mally might  be  expected.       The  final  days 


ion  Director,  Boise 


SUMMARY 


of  the  month  brought  a  continuation  of  wind; 
conditions,  but  precipitation  was  light  am 
scattered,  while  temperatures  remained  gen- 
erally above  normal  and  sunshine  increased 

Despite  precipitation  deficiencies  at  i 
majority  of  reporting  stations  this  month 
the  accumulated  snowpack  was,  in  most  part: 
of  the  State,  normal  or  above.  Snow  survey 
near  the  end  of  February  indicated  water  con 
tent  of  the  snowpack  below  normal  south  oil 
the  Snake  River,  near  normal  from  the  Snaki 
northward  to  the  Salmon  River  and  well  abov 
normal  over  the  northern  part  of  the  State 

Range  feed  had  an  early  start  due  to  thai 
mild  weather  of  February,  although  rang i 
conditions  were  still  not  good  in  some  lowe  : 
areas  where  prolonged  lack  of  moisture  wa i 
apparent.  Generally,  however,  cattle  an  I 
sheep  were  in  very  good  condition  and  calv 
ing  and  early  lambing  were  proceeding  ver I 
well,  Early  lambing  was  about  over  in  th J 
Snake  River  area  from  Rupert  west  and  earl' 
shearing  was  progressing  satisfactorily. 

Vegetation  showed  signs  of  awakening  undeJ 
the  influence  of  the  mild  weather  and  tree 
began  to  bud  in  lower  valleys.  Plant  ac ■ 
tivity  was  not  as  advanced  as  a  year  ago| 
however,  and  hard  freezes  late  in  the  mont i 
apparently  did  little  damage.  Field  wor | 
was  started  at  lower  elevations  in  the  South- 
western Division  and  some  early  peas  wer- 
planted. 

DJS 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


FEBRUARY  1954 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

Ph. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

poaaible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

R 

Is 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

H 

ta 
■ 

o 
n 

u*> 

VI 

a 

S 

" 

H 

n 
a 

o 
n 
in 

N 

09 

x 

o. 

H 

Trace 

60-10 

10-49 

.50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

1 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

27 

10.0 

56 

1 

17 

82 

63 

58 

77 

$ 

4 

4 

0 

0 

0 

13 

1 

58 

6.5 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

78 

67 

58 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

10 

8.6 

POCATEIXO  WB  AIRPORT 

sw 

22 

12.7 

47 

W 

18 

75 

60 

55 

71 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

8 

60 

5.9 

SO  m 

Table  1 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

•  — 

« 

i 

1 
I 

c 

?! 

e 

< 

a 

2 

■ 
> 

< 

s  1 
<  s 

1894 

20.4 

58 

-31 

1.80 

1895 

26.0 

64 

-34 

.67 

1896 

31.0 

76 

-17 

.90 

1897 

28.8 

67 

-22 

2.51 

1898 

30.7 

69 

-18 

1.41 

1899 

23.0 

58 

-41 

1.85 

15.6 

1900 

29.4 

76 

-29 

1.48 

10.4 

1901 

28.3 

69 

-28 

1.93 

6.8 

1902 

33.  1 

63 

-35 

2.62 

10.5 

1903 

18.2 

58 

-37 

.55 

5.0 

1904 

30.1 

73 

-31 

3.14 

19.2 

1905 

26.4 

70 

-48 

.60 

4.8 

1906 

29.3 

60 

-22 

1 .93 

9.8 

1907 

36.3 

65 

-  9 

2.00 

8.7 

1*08 

29.7 

69 

-42 

.97 

8.8 

1909 

31.7 

60 

-19 

2.30 

14.4 

1910 

22.9 

60 

-30 

2.49 

21.4 

1911 

22.8 

56 

-31 

1.02 

11.7 

1912 

30.7 

61 

-29 

1.93 

8.6 

1913 

22.9 

61 

-33 

.59 

5.2 

1914 

28.1 

64 

-43 

1.51 

9.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

0* 

1 
A 

1 

i 

■ 

0>  e 

11 

> 
< 

Dt 

a 

> 
< 

<  s 

1915 

33.6 

67 

-19 

1.68 

5.9 

1916 

29.8 

63 

-29 

2.76 

23.9 

1917 

24.2 

60 

-34 

2.08 

19.8 

1918 

30.  1 

69 

-28 

1.67 

13.8 

1919 

28.4 

56 

-28 

2.94 

27.6 

1920 

30.6 

66 

-25 

.45 

3.8 

1921 

28.8 

66 

-33 

1.68 

13.5 

1922 

22.8 

56 

-34 

1.71 

19.4 

1923 

22.1 

63 

-28 

.66 

9.5 

1924 

36.1 

67 

-  9 

1.52 

3.1 

1925 

34.1 

64 

-23 

2.18 

6.0 

1926 

33.9 

71 

-21 

2.19 

9.2 

1927 

30.3 

63 

-33 

3.35 

13.8 

1928 

27.2 

57 

-33 

,45 

3.8 

1929 

19.4 

57 

-44 

.89 

8.6 

1930 

34.7 

70 

-15 

2.18 

10.0 

1931 

15.3 

74 

-18 

1.00 

4.9 

1932 

22.8 

66 

-34 

1.62 

14.8 

1933 

15.6 

58 

-57 

1.70 

21.2 

1934 

38,p 

69 

-11 

.97 

2.0 

1935 

28.4 

61 

-27 

.70 

5.6 

HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


FEBRUARY 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

■ 

Averac 

Highes 

Lowest 

Averaq 

H 

<  H 

1936 

21.2 

61 

-37 

2.80 

27.4 

1937 

23.2 

66 

-34 

2.37 

24.8 

1938 

31.4 

69 

-29 

1.71 

15.5 

1939 

22.4 

60 

-31 

1.82 

19.7 

1940 

32.6 

71 

-27 

3.42 

13.1 

1941 

32.7 

67 

-18 

1.24 

4.0 

1942 

23.3 

59 

-47 

1.60 

11.9 

1943 

29.1 

65 

-25 

1.39 

11.5 

1944 

28.7 

60 

-34 

1.44 

13.5 

1945 

31  .9 

65 

-21 

2.32 

8.5 

1946 

27.2 

64 

-24 

1.71 

14.0 

1947 

32.5 

67 

-30 

.95 

3.8 

1948 

28.1 

69 

-37 

2.27 

11.4 

1949 

23.6 

60 

-45 

2.91 

29.8 

1950 

29.0 

74 

-46 

1.67 

9.1 

1951 

30.1 

69 

-46 

2.19 

11.7 

1952 

23.4 

62 

-35 

1.71 

16.7 

1953 

31.5 

72 

-32 

1.53 

9.0 

1954 

34.0 

69 

-20 

1.23 

5.9 

ALL 

YEARS 

27.9 

1.71 

See  raesraso*  notes  foil  owing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHl 

TABLE  2  FEBRUARY  195. 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

G 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sleet,  Hail 

No.  of  Daya 

Max. 

Min. 

o 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
£ 

0 

o 
to 

1  1.00 

|  or  More  I 

S  * 

.  J 

«  k 

•  s 

m  a 

•  s 

mm 

S  s 

o  a. 

NOR THERN  D I V I S ION 

A VERY  RS 

46  •  8M 

27  .4M 

37.  1M 

5.6 

58 

23 

14 

1 1 

774 

0 

0 

0 

1  .90 

1.04 

.72 

1  2 

21 

1  + 

4 

1 

0 

BA  YV I EW  MODEL  BASIN 

41.6 

28  ■  1 

34.9 

54 

23 

2 

1  i 

836 

0 

2 

22 

0 

2.13 

•  51 

2  1 

16 

1  + 

8 

1 

BIG  CREEK   1  S 

40*8 

11  •  1 

26.0 

5.1 

55 

23 

-10 

1086 

0 

2 

28 

9 

3.51 

1.41 

1.08 

1 2 

21.5 

44 

2  1 

8 

2 

I 

BONNER S  FERRY   1  SW 

39  •  5 

27.6 

33.6 

5»2 

53 

24 

3 

1 1 

876 

o 

5 

1  7 

0 

2  .64 

.99 

1  .  24 

1  2 

15.5 

33 

1  2 

7 

1 

8URKE  2  NNE 

38.7 

25.6 

32.2 

5.8 

47 

8 

7 

1 1 

916 

0 

2 

27 

0 

5  .44 

,28 

1.33 

1  2 

29.0 

80 

1 9 

12 

4 

I 

i-  1    A  Dl/      Ct\UV      1  FMF 

M 

M 

M 

54 

24 

0 

0 

V15 . 00 

(.UaAL  1    OL«^\D  ll\L> 

34  .  4 

12.4 

23.4 

46 

24 

1 

19 

o 

13 

28 

0 

1  •  89 

•  47 

26 

27.  4 

53 

26 

6 

o 

o 

42  •  3 

29  .4 

35.9 

5.8 

56 

23 

10 

11 

809 

0 

1 

20 

0 

1.61 

_ 

•  78 

•  75 

1  2 

4.0 

18 

1  + 

1 

o 

45.6 

27.5 

36  .6 

6.4 

57 

23 

12 

11 

791 

0 

0 

25 

0 

•  80 

_ 

,92 

.23 

2  1 

.  5 

5 

1  + 

o 

Q 

DIXIE 

42.2 

lo. ;3 

26  .  3 

54 

7 

-10 

1  1 

1079 

o 

1 

?  8 

10 

2  . 33 

■  42 

20 

24  .  0 

48 

2  0+ 

g 

o 

Elk  river  i  s 

45,0 

24  •  9 

35.0 

54 

7  + 

10 

11 

834 

o 

o 

28 

o 

2  . 89 

.  80 

2  1 

5.2 

33 

1  + 

8 

2 

o 

PPMM  P^ 
r  c  n  n  r\-j 

47  .  3 

28.8 

38.1 

3.7 

57 

12+ 

19 

11 

747 

o 

o 

21 

o 

2.21 

1.17 

.  50 

1  8 

2.0 

3 

1 

o 

f.DAMf.CW!  1   1  P 

oKAPJbCV  1  LLC 

1  J 

739 

o 

o 

2  3 

o 

T 

if-  i-"  i  i  i  u".  i 
KL  LLUuu 

44  *  1 

■jq  3 

36.5 

5.3 

55 

24 

1  \ 

1 1 

o 

o 

16 

o 

2,4i 

*28 

"  78 

12 

1.5 

1 

* 

53.1 

29.1 

41.1 

6.2 

64 

23 

18 

1 1 

663 

o 

o 

22 

o 

.99 

- 

.82 

.61 

18 

a  0 

T 

1 

0 

i  CU 1  CTftH    uaTCD    Dl  A  l\l  T 

//r 

51.6 

34.9 

43.3 

6.0 

62 

16 

23 

\  \ 

601 

o 

o 

8 

o 

.35 

: 

.87 

.16 

21 

.  0 

0 

2 

o 

0 

49.1 

33.3 

41.2 

5.3 

62 

17 

20 

1  x 

660 

q 

1 

1  2 

o 

.27 

.73 

•  10 

17 

T 

0 

i 

0 

Mfi  emu  1 1  op  I 

47.3 

31.1 

39.2 

7,5 

60 

23 

20 

10+ 

714 

o 

1 

17 

o 

.86 

1.25 

.33 

21 

T 

0 

o 

0 

Ulll  1   AM     D4C.C     f  AA 

33.5 

23.3 

28.4 

7.2 

49 

7 

9 

1  \ 

1019 

0 

13 

23 

0 

5.12 

.96 

1.24 

19 

66  a  5 

182 

20+ 

2 

NE2PERCE   2  E 

45.7 

29.8 

37.8 

59 

23 

17 

1 1 

756 

0 

0 

20 

0 

.76 

•  28 

17 

T 

2 

1  + 

o 

0 

OROF I  NO 

fn* \m 

7.0 

62 

23 

1 1 

0 

0 

15 

0 

2 1 

.  0 

3 

0 

PIERCE  RS 

22*  7M 

31  *  5M 

1 1 

QTft 

0 

0 

28 

0 

3*2  0 

1  "  78 

"  73 

5.5 

6 

3 

0 

rUK 1 n 1 LL 

40  4 

25*0 

32.7 

5.  3 

5 1 

2  5 

5 

1 1 

898 

0 

4 

23 

0 

2.32 

.74 

.81 

1  2 

16.0 

30 

■3 

7 

1 

POTLATCM   1  SE 

46  •  3 

29.5 

37,9 

6.3 

58 

7  + 

21 

10+ 

754 

0 

.  1 

18 

0 

.95 

1,28 

.38 

2  1 

T 

3 

0 

o 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

40.3 

26.0 

33.2 

5.9 

49 

24 

3 

11 

884 

o 

2 

27 

o 

3  •  29 

.50 

1.17 

1  2 

10,3 

34 

1 2 

5 

4 

1 

RIGGINS  RS 

f  i  *  7 

77  "I 

69 

24 

^0 

11 

o 

o 

1 0 

o 

1.05 

1  2 

3 

C 

SAINT  MARIES 

36  . 1 

3*8 

54 

11 

R03 

o 

o 

21 

.  0 

2  *42 

"  1  7 

1.07 

1  2 

.  0 

5 

2 

9 

SALMON 

44*  5 

22*9 

33.7 

8*1 

60 

23  + 

7 

11 

872 

Q 

2 

27 

o 

'  00 

.15 

0* 

SANDPOINT  EXP  STA 

38.9 

28  .4 

33.7 

4.7 

49 

24 

2 

11 

870 

o 

5 

1  8 

o 

3.13 

,31 

.96 

1  2 

10.3 

28 

1 

7 

2 

o 

WALLACE 

41.3 

28  a  3 

34  •  8 

3.8 

52 

23 

17 

11 

839 

o 

1 

22 

o 

5,19 

1.45 

1.98 

12 

5.0 

29 

1 

1 

WA  LLALL    wUUL>LmINL>  "N 

42  •  2 

25.0 

33.6 

3.7 

54 

24 

1 1 

o 

\ 

25 

o 

4.29 

•  81 

1.11 

1 2 

2.5 

21 

1 

I Q 

2 

2 

u  1  Mfw  P<i  TP  PI     ^  F 
W  1  iMLnt  J  ILK    1  OL 

48  •  1 

27.0 

37.6 

7.0 

58 

6 

11 

1 1 

762 

o 

o 

25 

o 

1  .06 

_ 

,61 

.  35 

18 

4.5 

4 

1 

3 

o 

0 

35.4 

4.  7 

2.17 

.  26 

9.  7 

SOUTHWESTERN  Dl V I S I  ON 

ANDERSON  DAM 

42  •  5 

25.7 

34.1 

54 

24 

16 

19 

8  56 

o 

o 

22 

0 

1.53 

.53 

1  2 

9 

1 2 

5 

1 

ARROWROCK  DAM 

44  . 1 

27.6 

35.9 

5.4 

57 

24 

21 

9  + 

807 

o 

o 

23 

o 

1.03 

_ 

1,36 

•  21 

1 8 

T 

T 

20 

5 

o 

0 

ATI    A  WT  flip 

45  .0 

20  .9 

33.0 

8.9 

55 

23 

5 

19 

889 

o 

o 

28 

o 

3  .69 

,36 

1.01 

1  2 

22.  8 

42 

2 1 

7 

4 

1 

BL  I  SS 

52.8 

27.6 

40.  2 

7,7 

65 

23 

19 

19 

687 

o 

o 

22 

0 

.31 

_ 

,65 

•  15 

1  4 

.  0 

o 

2 

o 

o 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

//r 

52  •  0M 

30  •  5M 

4 1 .  3M 

64 

23 

23 

1  0 

66  0 

o 

o 

17 

o 

•  42 

0 

o 

o 

BOISE  WB  AP 

48  •  3 

29.3 

38.8 

4.8 

63 

23 

20 

8 

727 

o 

1 

2 1 

o 

•  5  5 

,80 

,15 

1  3 

T 

j 

9+ 

o 

o 

BUHL 

52  .8 

29.6 

41.2 

8.5 

64 

23 

20 

9 

661 

o 

0 

19 

0 

.19 

■ ._ 

•  72 

■  15 

1  3 

T 

o 

1 

0 

0 

C ALDWE  LL 

50.7 

29  .  7 

40.2 

5.  5 

64 

21  + 

20 

27 

687 

o 

o 

17 

o 

•  59 

_ 

,55 

.31 

1  3 

T 

o 

3 

o 

o 

CAMBR I DGE 

46  . 8 

28.6 

37  •  7 

10.4 

62 

24 

21 

g 

758 

o 

1 

2  0 

o 

1  .54 

,90 

.60 

1  2 

2 .  0 

2 

1 9 

g 

1 

o 

CASCADE  1  NW 

36.  0 

16.5 

26.3 

45 

24+ 

o 

g 

108  0 

o 

5 

28 

1 

2.05 

•  76 

1 2 

14*0 

31 

2  0+ 

5 

1 

o 

CHALL I s 

45.8 

20.8 

33.3 

8.1 

61 

23 

1  0 

8+ 

o 

o 

27 

o 

.54 

,06 

•  20 

1 8 

1 8 

2 

o 

0 

LUU  1  "lL  i  L 

46  •  0 

27.2 

36  .  6 

7.3 

60 

24 

-^4 

1  \ 

7RR 

o 

1 

2  3 

o 

1 2 

i.o 

5 

2 

DEAD WOOD  DAM 

42  .  3 

12.0 

27.2 

5.9 

54 

8  + 

Q.  _ 

o 

1 

28 

6 

4*01 

*  A  K 

1  *  83 

1  2 

15,0 

62 

2  0 

8 

2 

1 

DEER  FLAT  DAM 

50.7 

29.4 

40.  1 

7.2 

67 

1 3 

2 1 

8 

692 

o 

o 

19 

o 

•  36 

*45 

.23 

1 3 

2 

o 

o 

EMMETT  2  E 

48  . 9 

31.2 

40.1 

4.6 

60 

27 

q 

o 

17 

o 

.87 

* 

14 

3 

1 

o 

FA  I RF I  ELD  RS 

36.5 

1 1  •  7 

24  .  1 

46 

21  + 

-10 

8+ 

o 

6 

28 

g 

*  2 

1  2 

9.7 

22 

o 

o 

GARDEN  VALLEY  RS 

*  ftM 

5  7 
* 

^  + 

3 

o 

o 

26 

o 

t , 

*  87 
• 

6.  0 

70 

1 

o 

GLENNS  ferry 

77  *  SM 

65 

: 

8  + 

**ft 

*  i 

" 

1  2 

•  0 

g 

GOODING  CAA  AP 

48  *6 

27  3 

38*0 

8*5 

6 1 

73 

1  R 

19 

7ft7 

o 
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24 

o 

70 
*  _ 

*  12 

1  3 

T 

o 

o 

o 

GRAND  V I EW 

54  "  1 
* 

27*7 

40*9 

5*6 
* 

7  + 

1  Q 

22  + 

o 

o 

1  9 

o 

* 

*44 

,15 

.  0 

2 

o 

GRASMERE 

* 

q 

7  *C\\ 

14 

o 

o 

HA  I  LEY  AP 

l  ft  o 
"  * 

^  " 

* 

7^1 
7^  + 

I  + 

o£n 

Q 

o 

28 

o 

07 

'  OA 

1  2 

6.7 

71 

2 

1 

HAZELTON 

50*0 

\  n 

7^ 

r 

8  + 

744 

o 

n 

*  6 

_ 

1 

o 

H I LL  CITY 

*a  n 

ic  *  o 

13  + 

l  Is 

114  0 

7R 

ll 

'on 
■  80 

*  38 

12 

o 

HOLL I STER 

si  " 

38  5 
* 

7  4 
* 

19 

o 

o 

7L. 

» 

•  07 

1 8 

1.0 

o 

o 

I DAHO  CITY 

47*4 
* 

17*7 
* 

(SI 

1  o 

007 

7R 

1 

7*17 

*  0 
* 

4.0 

Q 

JE  ROME 

7  n 

7^ 

7  33 

n 

*7Q 

: 

1 

o 

n 

KUNA  2  NNE 

^  "ft 

?A     1  M 
1  Q  \ 

Aft 

i  a 

27 

0 

21 

0 

"  1  Q 

17 

7 

1 

o 

o 
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T  1  Q 

7ft 

g 

9  23 

o 

Q 

26 

o 

n  *  l  n 

*  ft  1 

"  nz. 

1  7 

12.1 

_ 

3 

o 

37*0 

15  0 

26  *0 

3  9 

46 

23 

8+ 

1089 

q 

4  19 

1  "  07 

1 "  02 

1  3 

3 

2 

MER I D I  AN   1  W 

49.9 

28.8 

39.4 

4.8 

62 

23 

20 

27 
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o 

Q 

2  j 

o 

.55 

- 

.70 

.33 

14 

0 

o 

0 

44.4 

27.5 

36.0 

58 

24 

20 

1  J 
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o 

3 

25 

o 

2.00 

.55 

12 

2 

a 

53.6 

27.8 

40.7 

7.3 

69 

23 

18 

g 
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o 

.16 

_ 

.95 

,09 

15 

•  0 

0 

o 

o 

0 

'jAMPA   2  NW 

49.7 

27.9 

38.8 

65 

22 

18 

27 

o 

o 

2  i 

o 

.33 

.23 

14 

T 

0 

1 

o 

Q 

NEW  MEADOWS  RS 

42.3 

16.5 

29.4 

4.5 

51 

24 

-  1 

1 1 

992 

0 

0 

28 

2 

2  .74 

.24 

1.08 

12 

8.6 

23 

1 

8 

2 

1 

nR^THTflW    U  MNP 

34.8 

6.8 

20.8 

2.5 

48 

23 

-14 

1229 

0 

10 

28 

12 

1  .86 

.21 

•  46 

12 

20  .  0 

7 

o 

0 

g 

0 

0 

21 

0 

1  "  ® 

5 

0 

DAPMA     P  x"  D    ^  T  fl 

51  .4 

27*7 

39  *6 

4  9 

65 

24  + 

20 

22  + 
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0 

0 

20 

0 

45 

.17 

1 2 

•  0 

o 

2 

0 

29  .  4 

38*9 

5.9 

62 

24 

2 1 

2  7 

777 

0 

0 

18 

0 

*32 

.90 

•  1 6 

1 2 

.0 

o 

1 

0 

o 

P  f  f~HP  IFl  n 

44  *  2 

24.3 

34 . 3 

10.0 

59 

2  3 

1 6 

g 

854 

0 

0 

24 

0 

1  •  07 

•  06 

.  47 

1  3 

.  0 

1 

1  + 

4 

0 

G 

SHOSHONE 

48.8 

25.8 

37.3 

9.6 

62 

23 

18 

10+ 

771 

25 

o 

•  81 

- 

.37 

.27 

14 

•  4 

0 

3 

0 

0 

STIBNITE 

41.0 

12.0 

26  •  5 

53 

9 

0 

11  + 

o 

5 

2  8 

2 

4,25 

1.11 

1 3 

41  .  0 

18  + 

10 

3 

SUN  VALLEY 

41.4 

5.8 

23.6 

4.0 

49 

24 

-10 

19 

1154 

0 

1 

28 

13 

2.17 

.58 

1.15 

12 

15.  0 

32 

1  ■ 

5 

1 

SWAN  FALLS  PH 

54.4 

32.1 

43.3 

5.3 

65 

20  + 

25 

8  + 

602 

o 

o 

16 

0 

.07 

.73 

.07 

14 

o 

Q 

THREE  CREEK 

51  .7 

21.8 

36.8 

63 

23 

9 

19 

784 

0 

0 

25 

0 

.22 

•  68 

.11 

18 

3,5 

2 

1  + 

1 

o 

TWIN  FALLS  2  NNE 

52.4 

27.2 

39.8 

7,6 

64 

23 

17 

9 

699 

2  1 

•  44 

.44 

.28 

14 

T 

0 

2 

o 

TWIN  FALLS  3  SE 

50.7 

27.7 

39.2 

6.7 

64 

24 

18 

g 

0 

0 

22 

0 

.50 

.34 

.30 

14 

.  1 

T 

18 

2 

0 

WEI SER 

49.  3M 

28. 8M 

39. 1M 

5.1 

65 

24 

22 

3+ 

722 

0 

0 

21 

0 

.38 

1.12 

,18 

11 

T 

0 

DIVIS ION 

35.4 

5.7 

1.21 

.  65 

5.2 

SOUTHEASTERN  D I V I S I ON 

ABERDEEN  EXP  STA 

46  •  1 

24.4 

35.3 

9.4 

57 

23+ 

13 

9 

824 

0 

0 

24 

0 

.38 

.30 

,18 

13 

2 

0 

C 

AMERICAN   FALLS    1  NW 

45  .4 

24.8 

35.1 

7.7 

57 

23+ 

12 

9 

828 

b 

0 

24 

0 

.47 

•  66 

.25 

13 

3.0 

2 

18 

2 

0 

c 

ARCO 

42.5 

14.9 

28.7 

8.6 

53 

24 

5 

11 

1007 

0 

0 

28 

0 

.52 

.  1  0 

.25 

14 

6.0 

3 

0 

c 

ASHTON  1  S 

38.8 

18.3 

28.6 

6.9 

46 

21 

2 

19 

1014 

0 

27 

.69 

.83 

.55 

14 

5.0 

7 

14 

1 

1 

( 

8LACKF00T 

46.9 

24.0 

35.5 

9,8 

57 

24 

14 

9 

820 

0 

0 

25 

0 

.34 

•  49 

.15 

13 

1.0 

0 

2 

0 

c 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
FEBRUARY  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

0 
% 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

01 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Daya 

Max. 

Min 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

Q 

e 

1 
i 

H 

- 

■ 

I 
X 
8 

o 

If) 

1.00 
or  More 

•? 

o  ° 

a  < 

'  i 

<•>£ 

•  £ 

■  I 

3  i 

c  s. 

BORLEY 

51  .4 

27.0 

39.2 

8.1 

66 

24 

18 

8  + 

2  \ 

.30 

_ 

.65 

.14 

IB 

T 

2 

_ 

o 

BURLEY  factory 

4  9  .  4 

24.4 

36.9 

7,1 

63 

24 

14 

9 

□ 

o 

24 

1 

•  19 

•  85 

.11 

1  8 

o 

o 

BURLEY  CAA  AP 

50.6 

25.3 

38.0 

6.8 

62 

23 

1 5 

9 

749 

Q 

?  b 

„ 

•  53 

.29 

•  32 

1  3 

T 

x 

1  7  + 

2 

o 

o 

CMlLLY  BARTON  FLAT 

42  •  4 

13,6 

28  .  C 

9.5 

52 

23 

—  5 

19 

1 028 

o 

1 

?  8 

1 

•  55' 

.  30 

1  3 

6.0 

2 

; 

o 

CONDA 

39  .3 

13.2 

26 . 3 

5.3 

49 

25 

-  3 

9 

o 

3 

2  7 

2 

•  63 

.  8  1 

•  44 

14 

8  •  0 

2 

0 

o 

DR1GGS 

39.3 

15.8 

27,6 

8*  1 

48 

24 

—  3 

19 

o 

3 

?  a 

I 

•  43 

.84 

•  25 

13 

1 

o 

o 

DUBOIS  EXP  ST A 

38.6 

21.7 

30.2 

8.4 

47 

21 

7 

19 

968 

3 

?  3 

■ 

•  57 

.20 

•  34 

14 

6.  0 

6 

1  + 

2 

o 

o 

DUBOIS  CAA  AP 

41.3 

20.0 

30.7 

9,2 

49 

6 

g 

19 

955 

o 

27 

•  47 

•  27 

•  28 

14 

5.4 

14 

2 

o 

o 

FORT  MALL   IND  AGENCY 

46*  3 

23.4 

34.9 

7.5 

53 

21  + 

-  i 

9 

837 

o 

o 

21 

\ 

•  35 

•  37 

•  21 

13 

2 

o 

GRACE 

36.5 

15,7 

26  .  1 

2,5 

45 

24 

-  2 

19 

1081 

o 

3 

2  H 

3 

•  76 

.34 

•  44 

14 

8.5 

13 

1  3  + 

2 

o 

o 

GRAY 

42.1 

9.4 

25.8 

3,5 

45 

5  + 

4 

28 

1 092 

o 

! 

28 

o 

•  20 

_ 

1  •  38 

•  20 

16 

4*0 

22 

16  + 

1 

J 

o 

GROUSE 

41.0 

5,0 

23,0 

50 

24 

-  9 

9 

1171 

] 

2  B 

13 

•  96 

•  04 

•  30 

13 

7.0 

0 

o 

MAMER  4  NW 

43.3 

19,1 

31.2 

12,9 

5 1 

6 

5 

1  1 

94  0 

o 

o 

■27 

•  *V9 

•  07 

•  45 

14 

4.0 

3 

14 

1 

o 

o 

IDAHO  FALLS  6  NE 

43.9 

24.3 

34,1 

54 

24 

1 2 

19 

855 

o 

1 

27 

•  43 

•  25 

13 

•  6 

1 

18  + 

2 

o 

o 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

44  .  1 

24.3 

34,2 

10.7 

53 

6  + 

16 

19 

852 

o 

I 

3  7 

•  42 

•  5  5 

•  25 

14 

T 

14 

2 

o 

o 

IRrilN  2  S 

50 

19 

p 

1 

13 

3  •  5 

2 

o 

Q 

ISLAND  PARK  DAM 

36  •  1 

y  •  l 

22.6 

5.8 

3 

*~20 

19 

.  ~! 

!  n 

3*40 

•  If* 

1  »97 

13 

24  •  0 

56 

20 

2 

LIFTUN  PUMPING  ST  A 

14  1 

25,0 

48 

1  0 

1115 

- 

•  27 

•  1 7 

14 

2.6 

1  + 

o 

Q 

MAC KAY  RS 

41  .6 

16.3 

29.  0 

7.8 

50 

6  + 

3 

19 

1003 

.86 

.09 

.40 

1  3 

9.  2 

7 

o 

0 

MALAD 

38.7 

20.7 

29.7 

2.5 

55 

24 

9 

7  + 

983 

27 

.69 

•  63 

.36 

13 

x 

T 

\  + 

2 

o 

0 

MALAO  CAA  AP 

39.1 

18.4 

28.8 

57 

24 

2 

9+ 

1006 

1  o 

28 

Q 

.68 

.48 

1  3 

T 

5 

1  + 

\ 

o 

0 

MAY  RS 

46.3 

15.7 

31.0 

7.5 

63 

23 

4 

9 

944 

.22 

.10 

.07 

13+ 

.  7 

T 

1  8 

(J 

0 

MC  CAMMON 

40.4 

22.6 

31.5 

56 

24 

8 

9 

932 

0 

4 

J 

.61 

.41 

13 

.  1 

5 

1  + 

2 

o 

0 

MINIDOKA  DAM 

45.4 

28.5 

37.0 

60 

24 

19 

19 

778 

0 

0 

18 

u 

.14 

•  08 

18 

x 

0 

o 

o 

0 

MONTPELIER  RS 

36.1 

10.9 

23.5 

1.8 

49 

22  + 

-  3 

10 

0 

1  I 

28 

5 

•  77 

.55 

•  65 

14 

4.0 

10 

14  + 

1 

1 

0 

OAKLEV 

52.1 

28.6 

40.4 

8.8 

66 

23 

18 

19 

683 

0 

0 

21 

0 

•  37 

•  39 

•  21 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PALISADES  DAM 

39.4 

17.8 

28.6 

51 

24 

I 

19 

1014 

0 

3 

27 

0 

1.20 

•  45 

13 

9.  1 

13 

1  + 

6 

0 

0 

PAUL     1  E 

49.1 

25.4 

37.3 

5.9 

63 

24 

18 

8  + 

0 

0 

25 

0 

.32 

.77 

.17 

18 

1.0 

1 

18 

2 

0 

0 

POCATELLU  WB  AP 

//r 

45.5 

24.9 

35.2 

6.  7 

57 

24 

13 

8  + 

828 

0 

0 

23 

0 

.43 

•  50 

.24 

13 

1.6 

1 

18  + 

2 

- 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

38.8 

20.6 

29.7 

3.5 

53 

24  + 

5 

2  + 

980 

. 

9 

26 

0 

.69 

.73 

•  36 

1  <v 

3.5 

3 

1  + 

3 

0 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

41.7 

18.0 

29  .9 

49 

23 

7 

9+ 

98  0 

1 

27 

0 

.87 

.54 

13 

5*5 

4 

13  + 

1 

0 

RUPERT 

46.5 

2f>  .8 

36.7 

6.9 

66 

24 

17 

y 

0 

24 

c 

.32 

.63 

.13 

14  + 

1.0 

0 

2 

c 

0 

SAINT  ANTHONY 

41.8 

21.1 

31.5 

51 

24 

7 

19 

933 

0 

; 

.69 

•  55 

.57 

14 

2 

14  + 

1 

1 

0 

SPENCER  RS 

37.1 

13.5 

25.3 

7.1 

44 

5* 

-  6 

19 

1107 

0 

7 

.M 

1 

1.08 

.48 

.37 

14 

12.0 

- 

0 

0 

SPRINGFIELD   1  SE 

48.6 

23.5 

36.1 

10.  6 

60 

24 

1  1 

9 

806 

0 

24 

0 

.10 

.72 

.05 

18 

1.0 

1 

18 

0 

0 

STREVELL 

39.7 

23.6 

31.7 

58 

24 

8 

19 

928 

9 

0 

.49 

.33 

14 

5.0 

1 

1  + 

2 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA  ' 

38.8 

16.8 

27.8 

46 

4  + 

0 

10 

1033 

3 

28 

1 

.31 

•  20 

13 

1 

0 

0 

DIVISION 

31.1 

7.2 

.  59 

.44 

4. 1 

STATE 

34.0 

6.0 

1.23 

.49 

5.  9 

Precipitation 


9  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED 


NO.   OF  DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE   BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1   2  I  3 

4 

5  6 

7  8 

10 

11 

12 

13  | 

14  I 

15 

16 

17 

18 

,9  | 

zo 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

ABERDEEN  EKP  STA 

.38 

.01 

.  18 

.11 

T 

.01 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

.47 

.01 

T 

.25 

.03 

T 

.14 

.04 

ANDERSON  OAM 

1.53 

•  S3 

.25  . 

.  17 

.05 

.04 

T 

.26 

.20 

.  11 

ARCO 

•  32 

•  14 

.13 

.25 

T 

ARROWRuC*  OAM 

1.03 

.19 

.07 

.17 

.02 

.21 

.20 

.14 

.01 

.02 

ASHTON   1  S 

•  69 

T 

.05 

.55 

T 

.01 

•  02 

T 

.06 

ATLANTA   1  E 

3.69 

.01 

1 .01 

.  71 

.  32 

T 

T 

•  03 

.53 

.64 

■  10 

.34 

T 

AVERT  RS 

1.90 

.72 

T 

.33 

.01 

T 

.  36 

•  04 

.33 

T 

BAYVIEM   MODEL  BASIN 

2.13 

.08 

.06 

.03 

.24 

.32 

.  12 

•  12 

.07 

.21 

.10 

.20 

•  51 

.07 

BIG  CREEK  1  S 

3.61 

T 

1.06 

■  63 

.37 

.  S 

•  10 

•  44 

T 

.20 

■  47 

.17 

BLACRFOOT 

•  34 

T 

.  15 

.12 

.07 

T 

BLISS 

.31 

.11 

.05 

.  15 

T 

T 

T 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.42 

.06 

.23 

.10 

•  01 

BOISE  MR    AP  //R 

.66 

T 

T 

T 

.05 

.01 

.  15 

.  10 

T 

.12 

T 

.10 

•  01 

.01 

BONNERS  FERRY  1  SM 

2.6* 

T 

T 

1.24 

.21 

T 

•  16 

.12 

T 

.31 

•  02 

•  44 

.10 

.01 

.01 

BUHL 

.19 

T 

.  15 

T 

•  04 

BURKE  2  NNE 

5.44 

T 

1.33 

•  42 

.53 

•  26 

•  05 

.11 

.  v- 

.36 

.26 

.89 

■  09 

.10 

T 

•  22 

T 

.17 

BURLEY 

.30 

.03 

.11 

T 

.14 

.02 

T 

'T  -» 

BURLEY  FACTORY 

.19 

T 

T 

.08 

.11 

T 

T 

BURLEY  CAA  AP 

.63 

T 

T 

•  32 

.03 

T 

T 

.12 

.01 

.05 

T 

Caldwell 

.59 

.12 

.34 

T 

.13 

T 

T 

CAMBRIDGE 

1.5A 

.02 

.60 

•  OS 

.  14 

.20 

.11 

.27 

•  10 

CASCADE  1  NW 

2.05 

.02 

.76 

.33 

.27 

•  02 

.20 

.01 

.34 

.06 

.02 

CCNTERVILLE  ARBAUGH 

2.52 

T 

■  07 

•  73 

.23 

.26 

T 

.15 

.35 

T 

.37 

•  15 

.02 

CHALLIS 

.94 

.  17 

.03 

.06 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.65 

T 

.30 

.05 

T 

.20 

T 

T 

CLARK  FORK  1  ENE 

VIS.  00 

.20 

. 

•  12 

.06 

.03 

C08AI  T  BLACKBIRD  MINE 

1.B9 

T 

.  • 

•  95 

.  17 

. 

T 

.33 

T 

.20 

. 

.12 

.47 

•  04 

T 

COEUR  0  alENE  RS 

1.61 

T 

•  75 

T 

.10 

.11 

.13 

.20 

T 

.22 

•  01 

T 

T 

COMOA 

.63 

T 

T 

T 

.44 

T 

T 

•  19 

T 

T 

T 

COTTONWOOD 

•  80 

•  14 

.01 

T 

.19 

•  11 

.02 

.02 

•23 

•  08 

COUNCIL 

2.34 

T 

.04 

.38 

.13 

.39 

•  03 

.53 

.04 

CROUCH  }  NNW 

3.01 

.06 

.90 

.32 

.29 

T 

.02 

.10 

.43 

•  01 

.72 

.14 

OCADWOOO  DAM 

4.01 

•  04 

1.63 

.44 

.24 

.11 

T 

•  47 

•  02 

.55 

•  19 

.16 

deer  flat  dam 

.36 

.13 

.23 

BIUC 

2.33 

.01 

.26 

.  18 

.  16 

.16 

.01 

.36 

•  20 

.42 

•  22 

1 

•01 

T 

.32 

T 

T 

ORIGGS 

.43 

•  06 

.25 

.09 

•  03 

DUBOIS  EIP  STA 

.57 

•  01 

.  18 

.34 

T 

.02 

•  01 

.01 

DUBOIS  CAA  AP 

•  47 

T 

T 

.  16 

.26 

T 

T 

.02 

T 

.01 

ELK  RIVER  1  S 

2.89 

•  03 

.  16 

.22 

.30 

.20 

.42 

.11 

•  •< 

T 

.05 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FOR  T  MALL  I  NO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

GLENNS  ferry 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVI LLE 

GRA5MERE 
GRAY 
GROUSE 
HA  I LEV  AP 
NAMER  4  NH 

MA2ELTON 
HILL  CITV 
HOLL1STER 
HOME 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

K AM  I  AM   1  NE 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN 
MACK AY  RS 

MA  LAD 

MALAO  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 

MERIDIAN    1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPEL I ER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 

MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 

NEZPERCE  2  E 

OAKLEY 

OBSIOIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
OROFINO 
PALISADES  DAM 

PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 
POCATELLO  W8  AP 


PORTHILL 
POTLATCH    1  SE 
PRESTON  SUG  FACT 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 


SE 


RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

SALMON 

SANDPO INT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 

STIBNITE 
STREVELL 
SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TE TON I A  EXP  STA 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 


Day  oi  month 


11  1 

12 

13  ] 

14  1 

15 

16 

17 

1 

18 

19  | 

 r 

20 

1 

21 

 1  r 

22  23 

1  I 

24 

25  | 

26  27 

|  1 

28    29  30 

1  1 

31 

.  LA 

T 

•  42 

.35 

•  33 

•  04 

.01 

T 

.  L9 

.04 

r 

T 

•  07 

.20 

•  so 

.18 

.  10 

•  40 

.22 

•25  .26 

.03 

.01 

.21 

.01 

.02 

.  1  0 

T 

•  67 

.27 

.26 

T 

.  3ft 

.48 

.06 

.06 

T 

•  12 

.09 

T 

.01 

T 

T 

T 

.01 

.24 

.44 

.01 

.03 

.03 

•  10 

.03 

•  15 

T 

•  04 

.38 

T 

T 

■  It 

•  12 

.10 

.20 

.23 

.30 

■  28 

• 

.13 

.02 

1.06 

■  52 

.28 

.  17 

.02 

.02 

.45 

T 

T 

•  02 

T 

.  Ifl 

•  25 

.18 

T 

1 20 

.06 

T 

T 

.03 

.07 

.04 

.01 

.25 

.28 

T 

.02 

.76 

■  23 

.23 

•  34 

.44 

•  ia 

.02 

.01 

T 

.25 

T 

lot 

!  13 

T 

T 

.  14 

.25 

T 

T 

.03 

T 

T 

■  34 

•  16 

T 

.03 

T 

.06 

.18 

1.97 

.52 

.07 

•  34 

.20 

.12 

.02 

.01 

T 

T 

•  29 

T 

•  43 

T 

.  78 

.49 

.11 

.01 

.32 

.01 

.  10 

.40 

•  14 

T 

•  03 

T 

•06 

•  61 

.32 

T 

T 

T 

.17 

.02 

T 

T 

.01 

T 

T 

.10 

T 

.06 

.01 

.01 

T 

.05 

.  17 

•01 

T 

•  02 

T 

•  01 

T  .01 

T 

•  84 

■  44 

.22 

.72 

.66 

•  22 

•  20 

•  40 

.  13 

•  12 

.01 

T 

T 

.48 

.09 

•  OS 

T 

.07 

T 

T 

•  04 

•  04 

.07 

T 

.04 

1  .00 

1.02 

.95 

.05 

.13 

•  50 

.10 

.30 

•  10 

T 

.41 

.11 

T 

•  09 

T 

T 

.07 

.  15 

.06 

.51 

T 

•  30 

.25 

.28 

.05 

T 

T 

.06 

.06 

T 

T 

.65 

T 

T 

.06 

•  04 

.02  T 

•  26 

-.05 

.15 

.02 

.05 

•  33 

02 

.17 

i  .06 

.32 

.31 

.13 

.08 

.28 

•  22 

1.24 

.28 

.59 

•  02 

•  03 

•  17 

.08  .05 

•  07 

•  07 

.03 

.23 

T 

T 

T 

T 

.02 

1.08 

.11 

.30 

.11 

.05 

•  60 

.14 

.17 

.16 

T 

.10 

T 

.28 

.06 

T 

.21 

T 

T 

■  11 

T 

06 

04 

•  46 

.40 

.21 

T 

.11 

•  3C 

.18 

■  07 

T 

.13 

.32 

.  36 

.18 

■  16 

.15 

•  01 

T 

•  18 

.20 

.01 

.45 

T 

.10 

.18 

.45 

.10 

T 

.02 

•  15 

•  02 

.11 

.07 

T 

" 

.08 

T 

•  15 

•  17 

T 

.16 

.04 

.04 

•  08 

.55 

.20 

.21 

•  06 

•  73 

.30 

.22 

•  56 

.02 

•30  .04 

.01 

.02 

T 

.24 

.01 

T 

.03 

•  13 

T 

T 

•  30 

.25 

•  16 

•  27 

T 

.03 

.21 

T 

.06 

•  31 

•  19 

.  36 

•  14 

1.17 

.02 

•01 

.52 

.15 

.01 

.64 

.08 

.59 

•  07 

.03 

T 

.05 

.54 

.26 

T 

•  02 

T 

Il8 

.34 

.05 

.04 

•  09 

.05 

III 

.06 

.05 

T 

T 

.02 

•  13 

T 

•  13 

T 

T 

.04 

T 

.07 

.57 

.03 

•  02 

T 

1.07 

.  15 

T 

.12 

.34 

•  74 

.09 

T 

.02 

06 

02 

02 

05 

.15 

•  96 

.05 

•02 

.45 

.21 

•  03 

.45 

.10 

•  7G 

•  12 

T 

T 

.04 

T 

.09 

.  18 

.27 

•02 

•  01 

•  23 

.01 

T 

•  10 

■  36 

.37 

.01 

•  02 

•  20 

•  01 

.01 

.02 

.03 

•  05 

.21 

.04 

27 

17  T 

T 

T 

.33 

lie 

T 

1.15 

•  40 

.26 

T 

.10 

•  20 

.C6 

T 

T 

■  07 

.20 

•  02 

■  02 

.04 

T 

•  11 

.07 

.01 

.01 

.28 

T 

•  14 

T 

T 

.01 

■  30 

T 

•  16 

.01 

T 

1.96 

.  14 

■  43 

.09 

.03 

.26 

•  17 

.63 

.  17 

•  86 

.08 

•  11 

•  01 

.17  T 

.04 

1.11 

1.03 

.22 

■  22 

•  32 

.17 

.31 

.  35 

.32 

T 

.05 

.13 

T 

.18 

.02 

.04 

•  14 

T 

T 

.05 

.03 

.04 

•  35 

.16 

•  34 

.04 

Sm  r*f«i«no*  notn  following  S  to  baa  lad*r 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1954 


Stailon 

Day  Of  Month 

a 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

1C 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ABERDEEN  EXP  ST  A 

MAX 

40 

42 

43 

43 

41 

48 

44 

43 

44 

47 

42 

48 

60 

44 

43 

42 

51 

47 

38 

38 

52 

47 

57 

57 

53 

50 

46 

52 

46*1 

MIN 

26 

22 

21 

19 

19 

18 

19 

le> 

13 

17 

20 

33 

35 

33 

29 

27 

30 

27 

15 

27 

30 

24 

26 

26 

32 

36 

19 

23 

24.4 

AMERICAN  FALLS    1  NW 

MAX 

39 

40 

39 

39 

40 

42 

44 

42 

42 

49 

<,  1 

4  7 

42 

50 

48 

38 

38 

54 

52 

57 

57 

53 

50 

40 

52 

45*4 

MIN 

28 

2  1 

20 

16 

1  7 

17 

26 

13 

12 

18 

24 

33 

3? 

78 

31 

30 

26 

1  5 

27 

27 

24*8 

ANDERSON  DAM 

MAX 

37 

38 

37 

37 

37 

4  3 

39 

37 

36 

45 

38 

40 

49 

44 

.'  0 

38 

49 

43 

35 

41 

50 

45 

46 

54 

50 

50 

40 

52 

42.5 

Ml  N 

30 

20 

20 

20 

20 

24 

20 

17 

17 

19 

24 

3  3 

36 

33 

26 

30 

33 

29 

16 

30 

33 

22 

27 

28 

29 

33 

27 

2* 

25.7 

ARCO 

MAX 

38 

34 

41 

47 

45 

50 

48 

45 

42 

37 

38 

40 

41 

41 

37 

36 

42 

40 

41 

43 

45 

46 

49 

53 

50 

45 

37 

40 

42.5 

MIN 

9 

g 

b 

9 

10 

9 

t> 

6 

5 

32 

32 

1 8 

9 

27 

15 

1  0 

1 5 

14 

2 1 

21 

2 1 

27 

15 

20 

14.9 

ARROW  ROCK  DAM 

MAX 

4 1 

39 

37 

35 

43 

4  1 

47 

45 

44 

44 

39 

4  0 

48 

48 

47 

42 

43 

51 

36 

38 

40 

51 

60 

57 

54 

54 

39 

41 

44.  1 

MIN 

27 

24 

24 

2  5 

25 

22 

24 

29 

35 

34 

29 

29 

35 

32 

22 

24 

33 

26 

27 

29 

31 

35 

28 

2  7 

27.6 

ASMTON    1  S 

MAX 

39 

41 

39 

40 

40 

41 

42 

39 

39 

36 

31 

40 

43 

39 

41 

40 

44 

40 

29 

32 

46 

36 

37 

40 

39 

41 

32 

40 

38.8 

MIN 

25 

12 

14 

16 

14 

12 

14 

12 

8 

13 

9 

27 

33 

32 

25 

21 

19 

22 

2 

23 

21 

18 

22 

20 

21 

25 

8 

24 

18.3 

ATLANTA   1  E 

MAX 

49 

52 

52 

52 

5  1 

52 

54 

53 

37 

3  7 

45 

35 

36 

42 

38 

40 

35 

39 

44 

55 

50 

52 

42 

38 

43 

45.0 

Ml  N 

17 

19 

22 

21 

21 

23 

24 

19 

19 

17 

14 

31 

29 

27 

2  1 

23 

29 

21 

5 

25 

27 

9 

24 

25 

26 

22 

14 

12 

20.9 

AVERY  RS 

MAX 

47 

47 

47 

46 

48 

48 

49 

49 

50 

4b 

38 

50 

45 

42 

42 

55 

50 

40 

40 

58 

52 

52 

46 

40 

42 

46.8 

MIN 

33 

26 

22 

22 

29 

24 

26 

22 

21 

26 

1 4 

29 

33 

32 

32 

30 

29 

31 

29 

30 

34 

29 

30 

27 

26 

27.4 

8AYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

42 

36 

35 

34 

35 

44 

40 

33 

35 

32 

31 

37 

47 

46 

42 

45 

49 

41 

42 

45 

47 

45 

54 

49 

47 

43 

42 

47 

41.6 

MIN 

28 

29 

27 

29 

30 

30 

22 

20 

22 

23 

2 

26 

33 

33 

32 

33 

31 

30 

31 

30 

35 

31 

36 

33 

28 

30 

27 

27 

28.1 

BIG  CREEK  IS 

MAX 

40 

40 

44 

45 

45 

4  3 

43 

45 

47 

41 

27 

37 

39 

34 

35 

36 

44 

39 

31 

37 

39 

46 

55 

42 

43 

40 

40 

44 

40.8 

M  IN 

7 

6 

-  3 

-  4 

-  1 

-  2 

-  9 

-10 

-10 

6 

-  5 

23 

30 

23 

15 

25 

31 

16 

5 

26 

25 

-  1 

31 

17 

19 

20 

15 

I  5 

11*1 

BLACK FOOT 

MAX 

45 

45 

46 

45 

46 

52 

48 

47 

43 

46 

40 

50 

50 

44 

42 

43 

50 

47 

38 

39 

56 

46 

56 

57 

50 

48 

42 

52 

46.9 

MIN 

28 

20 

19 

18 

19 

20 

18 

16 

14 

15 

21 

33 

32 

32 

28 

30 

30 

26 

15 

25 

22 

26 

29 

25 

33 

33 

19 

25 

24.0 

BLISS 

MAX 

46 

47 

51 

52 

51 

67 

53 

52 

52 

47 

50 

54 

5  3 

47 

56 

47 

52 

62 

54 

65 

61 

60 

50 

59 

52.8 

MIN 

36 

26 

25 

2 1 

22 

26 

24 

20 

2 1 

21 

37 

34 

29 

31 

39 

31 

19 

31 

31 

22 

26 

25 

31 

36 

24 

21 

27.6 

BOISE    LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

50 

51 

5  0 

46 

50 

38 

44 

5  1 

64 

51 

58 

55 

4  1 

59 

64 

63 

58 

55 

58 

52.0 

MIN 

29 

28 

28 

28 

26 

25 

23 

25 

29 

38 

43 

32 

26 

28 

34 

34 

34 

36 

25 

30.5 

BOISE  WB  AP 

MAX 

44 

47 

47 

45 

39 

4  3 

44 

37 

31 

46 

55 

53 

49 

46 

49 

56 

41 

44 

50 

58 

51 

63 

57 

56 

53 

43 

58 

48.3 

MIN 

3  \ 

27 

27 

25 

24 

25 

23 

20 

24 

25 

25 

47 

36 

36 

38 

38 

27 

27 

37 

31 

27 

30 

33 

32 

27 

23 

29 

29.3 

BONNER S  FERRY   1  SW 

MAX 

41 

36 

35 

3  3 

34 

34 

32 

29 

26 

34 

29 

30 

46 

45 

40 

42 

44 

42 

39 

47 

47 

45 

43 

53 

46 

45 

41 

47 

39.5 

MIN 

27 

26 

30 

27 

25 

26 

24 

21 

20 

26 

3 

g 

1  7 

35 

34 

33 

30 

34 

31 

38 

33 

36 

34 

36 

33 

26 

27 

27.6 

BUHL 

MAX 

47 

49 

51 

52 

51 

55 

55 

52 

48 

46 

46 

57 

56 

49 

47 

46 

60 

55 

46 

51 

60 

54 

64 

62 

60 

56 

44 

60 

52.8 

MIN 

36 

24 

29 

24 

25 

27 

25 

27 

20 

21 

25 

36 

41 

33 

31 

32 

37 

31 

22 

31 

31 

29 

34 

35 

36 

34 

25 

27 

29.6 

BURKE   2  NNE 

MAX 

40 

42 

42 

44 

4  1 

42 

42 

47 

45 

38 

35 

40 

37 

36 

33 

43 

39 

38 

32 

36 

36 

35 

39 

41 

38 

36 

32 

34 

38.7 

MIN 

26 

24 

23 

24 

30 

26 

27 

23 

25 

21 

7 

30 

33 

29 

25 

27 

25 

24 

23 

30 

30 

29 

26 

31 

26 

26 

19 

26 

25.6 

BURLEY 

MAX 

46 

48 

52 

53 

50 

50 

54 

53 

53 

55 

52 

60 

52 

52 

48 

48 

47 

56 

37 

48 

50 

59 

54 

66 

61 

59 

43 

43 

51.4 

MIN 

30 

25 

22 

22 

22 

2  1 

21 

18 

16 

18 

25 

30 

43 

33 

33 

31 

35 

30 

21 

23 

34 

29 

27 

27 

36 

34 

23 

24 

27.0 

BURLEY  FACTORY 

MAX 

41 

45 

50 

49 

48 

48 

51 

60 

50 

51 

50 

49 

51 

50 

43 

45 

43 

56 

35 

45 

49 

60 

60 

63 

58 

58 

42 

40 

49.4 

M 1 N 

24 

25 

19 

19 

IB 

18 

19 

15 

14 

16 

20 

29 

40 

34 

30 

30 

32 

28 

18 

20 

31 

22 

23 

26 

34 

34 

22 

21 

24.4 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 

47 

50 

49 

49 

49 

54 

51 

50 

52 

50 

47 

53 

51 

46 

46 

45 

56 

35 

45 

48 

59 

51 

62 

60 

60 

53 

42 

58 

50.6 

M  I  N 

30 

23 

19 

19 

16 

21 

18 

16 

15 

19 

24 

44 

37 

30 

30 

30 

30 

25 

20 

32 

3  I 

25 

23 

28 

35 

24 

22 

21 

25.3 

CALDWELL 

MAX 

49 

49 

47 

45 

42 

45 

41 

37 

38 

37 

41 

58 

59 

61 

49 

50 

60 

49 

46 

64 

64 

55 

61 

62 

59 

58 

50 

64 

50.7 

Ml  N 

39 

39 

23 

23 

23 

24 

24 

25 

28 

28 

29 

35 

38 

33 

28 

37 

42 

33 

25 

39 

39 

'  21 

24 

25 

29 

36 

20 

24 

29.7 

CAHBR I D6E 

MAX 

47 

50 

40 

38 

50 

50 

60 

62 

60 

5  0 

46 

50 

46.8 

Ml  N 

33 

33 

24 

24 

24 

28 

24 

23 

21 

26 

24 

11 

36 

is 

?5 

32 

36 

33 

28 

31 

33 

24 

27 

28 

31 

33 

28 

26 

28.6 

CASCADE   1  NH 

MAX 

?~ 

27 

?B 

33 

18 

17 

40 

29 

36 

34 

35 

44 

45 

45 

42 

33 

44 

36.0 

MIN 

7n 

27 

31 

22 

29 

12 

14 

24 

I  1 

18 

16.5 

CHALL  1  S 

MAX 

40 

fit 

f  1 

44 

48 

40 

36 

42 

54 

46 

61 

60 

56 

47 

39 

52 

45.0 

MIN 

1  7 

14 

. 

16 

14 

0 

10 

l 

17 

23 

32 

25 

12 

31 

2  0 

35 

26 

26 

24 

2  1 

23 

20.8 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

44 

40 

46 

50 

50 

4  7 

47 

50 

42 

46 

40 

40 

Ifi 

17 

35 

37 

34 

26 

38 

45 

40 

52 

51 

49 

43 

33 

47 

42.4 

MIN 

7 

_ 

„ 

1  0 

. 

1 

78 

11 

7 

_ 

20 

25 

21 

-  5 

15 

19 

17 

32 

20 

25 

24 

18 

1 8 

13.6 

CLARK  FORK   I  ENE 

MAX 

35 

34 

50 

44 

47 

47 

54 

46 

48 

45 

50 

MIN 

30 

30 

36 

33 

36 

34 

35 

28 

30 

27 

31 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

35 

29 

3 1 

32 

33 

34 

32 

35 

42 

35 

35 

34 

32 

31 

28 

32 

25 

28 

35 

46 

44 

28 

34.4 

MIN 

6 

7 

7 

12 

12 

15 

12 

1 1 

1 1 

12 

2 

7 

27 

19 

15 

1  3 

18 

18 

1 

7 

22 

9 

9 

21 

19 

16 

8 

12 

12.4 

COEUR  D  AL ENE  RS 

MAX 

38 

35 

33 

34 

38 

41 

45 

42 

36 

33 

32 

37 

48 

45 

41 

49 

49 

41 

40 

44 

45 

45 

56 

53 

50 

46 

40 

48 

42.3 

MIN 

32 

29 

26 

25 

32 

26 

24 

24 

22 

23 

10 

26 

34 

35 

33 

34 

32 

32 

31 

39 

35 

30 

31 

36 

31 

31 

26 

34 

29.4 

CON  DA 

MAX 

40 

32 

31 

32 

34 

34 

37 

37 

39 

33 

43 

43 

44 

37 

36 

44 

37 

44 

45 

39 

36 

46 

41 

46 

49 

48 

38 

34 

39.3 

Ml  N 

1  3 

3 

1 

2 

5 

6 

4 

2 

-  3 

-  1 

7 

30 

33 

29 

19 

24 

25 

24 

2 

2 

23 

15 

16 

19 

26 

30 

4 

7 

13.2 

COTTONWOOD 

MAX 

47 

42 

47 

47 

46 

50 

52 

49 

49 

38 

41 

52 

49 

4  1 

38 

45 

52 

38 

37 

42 

47 

44 

57 

48 

50 

42 

40 

46 

45.6 

MIN 

27 

24 

26 

22 

28 

26 

3  1 

29 

30 

20 

12 

34 

35 

30 

2  i 

28 

30 

25 

25 

32 

31 

28 

33 

31 

30 

26 

26 

27.5 

COUNCIL 

MAX 

36 

46 

47 

49 

44 

48 

44 

48 

45 

32 

33 

45 

49 

47 

44 

45 

46 

48 

37 

37 

47 

49 

58 

60 

57 

47 

43 

55 

46.0 

MIN 

26 

33 

20 

20 

26 

20 

26 

20 

20 

26 

19 

30 

37 

32 

29 

33 

35 

30 

27 

31 

34 

24 

26 

27 

30 

29 

24 

28 

27.2 

OEADWOOD  DAM 

MAX 

44 

5  1 

46 

5£ 

40 

36 

40 

36 

27 

35 

40 

40 

52 

48 

42 

39 

40 

45 

42.3 

1 5 

**6 

^0 

-54 

-*4 

^4 

3o 

7? 

26 

18 

22 

27 

20 

-  2 

24 

28 

-  3 

12 

15 

19 

19 

10 

8 

12.0 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

_ 

IB 

, 

A7 

51 

62 

52 

48 

52 

65 

53 

60 

60 

64 

50.7 

MIN 

17 

11 

25 

23 

21 

28 

77 

7ft 

39 

1Q 

11 

?Q 

30 

39 

33 

26 

37 

37 

24 

25 

27 

31 

34 

26 

25 

29.4 

DIXIE 

MAX 

45 

46 

5 1 

52 

45 

_ 

54 

5  3 

50 

39 

35 

36 

40 

36 

36 

35 

45 

39 

29 

35 

36 

42 

51 

44 

41 

37 

33 

44 

42.2 

Ml  N 

21 

**  3 

m  2 

_  i 

1 

5 

_  1 

-10 

31 

20 

13 

19 

29 

18 

4 

25 

26 

-  5 

29 

12 

1  i 

16 

5 

10 

10.3 

DR1GGS 

MAX 

42 

37 

36 

41 

41 

39 

44 

43 

43 

37 

38 

44 

38 

37 

39 

37 

39 

45 

34 

32 

35 

46 

40 

48 

46 

39 

30 

31 

39.  3 

MIN 

21 

9 

9 

10 

13 

9 

10 

7 

1 

8 

19 

32 

32 

20 

24 

20 

29 

26 

-  3 

4 

11 

16 

24 

29 

24 

22 

3 

15.8 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

37 

35 

43 

45 

41 

45 

45 

44 

42 

35 

34 

40 

42 

37 

32 

33 

38 

37 

28 

32 

47 

37 

39 

42 

42 

36 

34 

38 

38.6 

MIN 

21 

19 

20 

20 

22 

22 

20 

18 

18 

15 

17 

29 

32 

26 

16 

22 

29 

27 

7 

24 

28 

20 

27 

25 

23 

25 

12 

21 

21.7 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

33 

4  7 

36 

44 

37 

31 

34 

48 

42 

45 

47 

42 

36 

38 

43 

41.3 

MIN 

21 

20 

16 

16 

18 

20 

20 

1  7 

15 

15 

1  7 

33 

31 

16 

14 

20 

30 

13 

9 

25 

26 

18 

29 

25 

25 

17 

13 

22 

20.0 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

40 

46 

48 

46 

41 

49 

54 

54 

49 

43 

37 

4  1 

47 

4  7 

4  1 

50 

48 

36 

34 

44 

43 

45 

52 

50 

47 

4  5 

42 

41 

45.0 

MIN 

29 

1  7 

15 

1  5 

26 

1  7 

16 

15 

16 

21 

10 

32 

31 

32 

28 

28 

28 

30 

26 

32 

32 

30 

28 

29 

29 

30 

26 

29 

24.9 

EMMETT  2  E 

MAX 

47 

49 

48 

42 

40 

37 

35 

39 

35 

34 

40 

58 

58 

52 

46 

62 

59 

45 

52 

52 

51 

60 

60 

60 

58 

55 

46 

60 

48.9 

MIN 

39 

32 

27 

27 

22 

24 

25 

27 

26 

28 

29 

35 

38 

36 

30 

39 

42 

35 

37 

36 

34 

28 

29 

30 

32 

34 

21 

32 

31.2 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

35 

33 

33 

29 

33 

34 

31 

27 

27 

35 

34 

42 

41 

35 

37 

37 

41 

43 

30 

37 

46 

37 

46 

44 

43 

40 

32 

40 

36.5 

MIN 

18 

-  3 

—  4 

—  2 

-  5 

1 

•  7 

-10 

-10 

.  1 

5 

26 

32 

23 

10 

18 

29 

22 

0 

21 

24 

14 

19 

13 

28 

25 

13 

27 

11.7 

FENN  RS 

MAX 

46 

41 

42 

44 

45 

46 

47 

46 

44 

42 

40 

57 

56 

46 

45 

57 

57 

46 

39 

52 

48 

51 

37 

47 

45 

46 

41 

52 

47.3 

MIN 

31 

25 

25 

22 

26 

23 

24 

22 

22 

24 

19 

31 

30 

32 

28 

29 

28 

33 

31 

35 

37 

32 

35 

34 

34 

33 

31 

30 

28.8 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

MAX 

*: 

45 

51 

48 

39 

38 

53 

51 

51 

52 

51 

53 

40 

53 

46.3 

Ml  N 

10 

IB 

1T> 

t& 

lb 

11 

-  i 

tfl 

i<! 

it 

31 

28 

32 

34 

26 

14 

28 

36 

27 

26 

24 

33 

34 

19 

25 

23.4 

GARDEN   VALLEY  RS 

MAX 

1Q 

46 

49 

4  1 

5  0 

SO 

47 

46 

39 

48 

43 

4  1 

49 

44 

44 

35 

36 

47 

49 

64 

56 

48 

51 

46 

56 

46.0 

MIN 

31 

33 

31 

22 

30 

32 

22 

22 

23 

27 

31 

23 

23 

23.4 

GLENNS  FERRY 

MAX 

46 

52 

55 

46 

56 

59 

53 

51 

45 

63 

64 

58 

54 

5U 

48 

62 

65 

63 

64 

54 

49 

63 

54.5 

MIN 

40 

23 

2  l 

2  0 

21 

2 1 

21 

18 

18 

21 

26 

40 

41 

36 

28 

32 

43 

23 

24 

31 

40 

26 

19 

27.5 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

54 

50 

52 

* 

45 

59 

36 

43 

48 

58 

50 

61 

58 

57 

48 

42 

55 

48.6 

MIN 

7Q 

ijr 

7ft 

7t 

7*! 

2  7 

28 

79 

J? 

77 

^_ 

38 

14 

32 

33 

24 

18 

30 

31 

26 

27 

29 

32 

25 

22 

22 

27.3 

GRACE 

MAX 

38 

34 

30 

30 

31 

37 

31 

33 

28 

30 

35 

44 

43 

40 

41 

35 

44 

40 

27 

29 

42 

40 

40 

43 

42 

44 

34 

35 

36.  5 

MIN 

10 

6 

5 

4 

4 

6 

4 

0 

-  1 

4 

22 

31 

32 

30 

21 

22 

22 

18 

-  2 

19 

27 

19 

.25 

29 

28 

23 

13 

18 

15.7 

GRAND  VIEW 

MAX 

42 

52 

67 

60 

50 

56 

67 

62 

64 

65 

65 

63 

50 

66 

54.  1 

M  I  N 

ift 
35 

24 

7  1 
2  1 

21 

24 

7n 
20 

24 

1L. 

23 

in 

^7 

11 

' 

36 

42 

38 

2  2 

37 

32 

19 

22 

27 

37 

21 

27.7 

GRANGE VILLE 

MAX 

42 

46 

5  3 

53 

52 

a 

43 

ft  ■> 

50 

56 

36 

53 

61 

43 

50 

47.8 

MIN 

^\ 

7ft 

ftt 

ftt 

ft6 

V3 

7ft 

^7 

1Q 

f  1 

32 

31 

29 

30 

36 

34 

30 

31 

32 

31 

27 

28 

27 

28.9 

GRASMERE 

MAX 

43 

ft 

54 

56 

52 

ft7 

~I 

ft7 

** 

Q 

1 

46 

52 

51 

42 

51 

55 

53 

63 

66 

57 

5  3 

54 

53 

52.8 

MIN 

■» 

\ 

•» 

aft 

5rt 

20 

20 

10 

17 

34 

32 

30 

15 

25 

31 

25 

27 

25 

23.6 

GRAY 

MAX 

42 

43 

42 

45 

42 

43 

45 

42 

42 

39 

40 

41 

42 

45 

42 

42 

45 

44 

42 

40 

42 

43 

44 

45 

4  0 

35 

42.1 

MIN 

5 

6 

6 

8 

10 

8 

9 

10 

8 

9 

10 

6 

7 

9 

9 

10 

8 

10 

15 

13 

12 

10 

12 

14 

15 

10 

8 

4 

9.4 

GROUSE 

MAX 

40 

40 

41 

42 

44 

43 

41 

45 

40 

40 

41 

40 

38 

42 

36 

36 

40 

32 

35 

44 

43 

41 

47 

50 

48 

39 

36 

43 

41.0 

MIN 

-  4 

-  7 

-  4 

-  2 

-  2 

-  2 

-  7 

-  6 

-  9 

-  6 

-  6 

27 

30 

16 

-  G 

13 

16 

15 

-  7 

2 

13 

3 

15 

8 

16 

25 

4 

7 

5.0 

HA  1  LEY  AP 

MAX 

36 

38 

38 

40 

37 

40 

37 

37 

42 

35 

34 

40 

43 

39 

40 

40 

40 

41 

33 

41 

45 

40 

50 

46 

50 

42 

35 

47 

40.2 

MIN 

3 

7 

4 

10 

11 

20 

9 

3 

5 

6 

14 

29 

32 

22 

10 

22 

29 

21 

6 

21 

24 

10 

21 

25 

20 

22 

3 

12 

15.0 

MAMER    A  H* 

MAX 

39 

39 

45 

46 

42 

51 

4B 

47 

42 

38 

36 

46 

47 

40 

37 

39 

46 

42 

34 

33 

50 

47 

49 

49 

47 

42 

39 

50 

43.3 

MIN 

18 

26 

14 

12 

13 

1  1 

11 

7 

6 

9 

5 

32 

33 

29 

7 

24 

27 

26 

24 

26 

21 

22 

27 

19 

21 

31 

11 

18 

19.1 

MAZELTON 

MAX 

44 

47 

50 

47 

46 

51 

48 

48 

50 

47 

45 

50 

50 

49 

47 

42 

66 

51 

44 

48 

38 

50 

62 

60 

58 

55 

40 

55 

50.0 

MIN 

32 

27 

25 

23 

22 

24 

21 

18 

18 

20 

22 

35 

38 

32 

29 

29 

36 

28 

18 

27 

30 

27 

27 

25 

35 

27 

» 

21 

26.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


FEBRUARY  19 


Station 

Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

3 

_ 
8 

g 

10  | 

j  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HILL  CITY 

MAX 

35 

34 

32 

30 

24 

35 

31 

29 

31 

37 

36 

41 

42 

40 

37 

) 

37 

38 

30 

36 

42 

36 

42 

42 

42 

40 

31 

42 

36. 

MIN 

17 

-  1 

0 

-  3 

-  4 

0 

-10 

-15 

-10 

2 

8 

25 

32 

27 

16 

20 

25 

23 

0 

25 

21 

17 

25 

12 

30 

25 

12 

17 

12. 

HOLLISTER 

MAX 

47 

56 

53 

46 

43 

55 

52 

66 

5  0 

57 

51. 

MIN 

26 

1 6 

77 

1  8 

20 

20 

2 1 

1 8 

21 

23 

2  B 

36 

3  7 

34 

29 

32 

37 

28 

1  6 

31 

23 

28 

26 

31 

3  1 

2b 

1 8 

21 

25, 

IDAHO  CITY 

MAX 

49 

48 

52 

45 

45 

47 

47 

36 

37 

44 

52 

61 

55 

52 

47 

53 

47. 

MIN 

18 

20 

g 

8 

8 

1  0 

7 

5 

5 

-  2 

1  3 

3  1 

3 1 

30 

1 9 

27 

30 

28 

10 

29 

30 

10 

16 

18 

21 

29 

19 

17 

17, 

IDAHO   FALLS  6  N£ 

MAX 

43 

4  3 

42 

46 

42 

51 

47 

44 

44 

42 

36 

4b 

44 

41 

39 

40 

48 

45 

31 

36 

52 

46 

52 

ijtt 

47 

48 

49 

43. 

MIN 

2  6 

21 

19 

19 

20 

2  1 

20 

16 

15 

18 

17 

33 

32 

32 

29 

30 

32 

28 

12 

26 

30 

25 

32 

25 

31 

30 

13 

25 

24. 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

MAX 

39 

42 

44 

46 

43 

53 

50 

47 

41 

4  1 

40 

46 

44 

40 

39 

40 

49 

43 

31 

)6 

51 

43 

52 

53 

46 

45 

38 

49 

44. 

Ml  N 

26 

20 

21 

19 

21 

22 

19 

IB 

17 

18 

2  0 

37 

31 

29 

28 

31 

31 

18 

16 

27 

30 

26 

31 

,'6 

32 

21 

19 

26 

IRWIN  2  S 

MAX 

42 

37 

38 

33 

36 

43 

36 

37 

38 

43 

35 

42 

41 

42 

38 

36 

47 

42 

31 

31 

50 

43 

48 

50 

50 

43 

36 

43 

40. 

MIN 

22 

15 

13 

12 

14 

14 

12 

11 

10 

10 

18 

33 

33 

32 

27 

22 

30 

27 

-  1 

21 

30 

19 

27 

23 

27 

25 

12 

16 

19, 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

35 

38 

44 

42 

4  1 

40 

42 

39 

42 

39 

28 

33 

35 

33 

28 

32 

42 

34 

26 

26 

41 

37 

40 

40 

33 

30 

28 

36. 

MIN 

22 

13 

4 

o 

5 

-  2 

1 

-  5 

-  7 

-  1 

-  1 

23 

30 

26 

20 

15 

25 

24 

-20 

16 

24 

8 

16 

3 

11 

19 

- 14 

0 

9, 

JEROME 

MAX 

45 

48 

49 

5  0 

50 

55 

5? 

5  1 

60 

46 

48 

54 

'.'0 

46 

46 

44 

59 

56 

45 

49 

45 

51 

64 

62 

58 

54 

56 

51. 

MIN 

31 

25 

24 

23 

22 

21 

24 

21 

20 

19 

19 

35 

37 

32 

29 

28 

39 

28 

17 

30 

31 

25 

24 

25 

33 

29 

20 

21 

26. 

KELLOGG 

MAX 

40 

35 

34 

36 

40 

43 

44 

48 

45 

33 

34 

40 

52 

48 

42 

44 

53 

53 

40 

45 

47 

45 

50 

55 

54 

48 

43 

45 

44. 

MIN 

32 

26 

23 

23 

24 

23 

20 

ly 

23 

25 

11 

14 

36 

35 

34 

36 

36 

33 

31 

36 

35 

36 

33 

35 

34 

31 

27 

32 

28. 

KOOSK  I  A 

MAX 

47 

45 

43 

45 

46 

45 

56 

57 

57 

47 

37 

62 

62 

62 

49 

61 

63 

60 

43 

55 

54 

54 

64 

56 

53 

57 

5  1 

53 

53. 

Ml  N 

2  i 

30 

27 

26 

28 

2  7 

23 

21 

21 

2y 

18 

32 

30 

34 

31 

29 

29 

34 

31 

38 

37 

26 

31 

35 

30 

32 

34 

30 

29. 

KUNA  2  NNt 

MAX 

45 

50 

45 

40 

44 

40 

38 

34 

50 

54 

55 

52 

46 

50 

60 

45 

53 

64 

52 

65 

59 

58 

55 

45 

61 

50. 

MIN 

38 

22 

22 

20 

20 

21 

25 

25 

27 

38 

38 

32 

26 

36 

41 

27 

39 

38 

20 

22 

25 

27 

32 

18 

23 

28. 

LEWISTON   WATER  PLANT 

MAX 

46 

50 

39 

62 

61 

48 

49 

56 

58 

53 

61 

57 

60 

56 

54 

53 

51. 

MIN 

38 

30 

31 

33 

35 

35 

32 

31 

31 

31 

23 

33 

39 

38 

34 

58 

39 

38 

35 

45 

43 

33 

34 

38 

36 

40 

30 

34 

34. 

LEWISTON  W8  AP 

MAX 

50 

48 

4  3 

39 

46 

36 

32 

59 

62 

44 

46 

53 

53 

50 

61 

55 

58 

49 

50 

54 

49. 

MIN 

35 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

29 

24 

2  0 

3  3 

1  9 

3  7 

36 

36 

40 

34 

36 

42 

38 

32 

38 

35 

37 

33. 

LIFTON  PUMPING  ST A 

MAX 

'.  ^ 

ft 

25 

?f 

26 

25 

2  7 

^7 

f  \ 

40 

40 

32 

]  Xj 

48 

40 

40 

47 

3 1 

40 

35. 

MIN 

n 

113 

4«1 

12 

1  2 

1 1 

o 

11 

16 

16 

14 

1 3 

2  2 

22 

13 

11 

14, 

LOWMAN 

MAX 

.  j 

40 

44 

45 

44 

47 

48 

46 

~48 

38 

4.7 

42 

42 

47 

42 

34 

38 

46 

45 

52 

48 

54 

47 

52 

44, 

12 

1 0 

10 

10 

1 4 

10 

6 

1 U 

12 

33 

32 

22 

2  B 

32 

28 

1  0 

?  8 

34 

12 

18 

18 

22 

30 

20 

19, 

MACKAY  RS 

MAX 

39 

38 

43 

48 

48 

50 

45 

42 

39 

37 

36 

36 

43 

41 

36 

38 

38 

35 

33 

38 

49 

43 

50 

50 

47 

45 

34 

45 

41 

MIN 

15 

6 

8 

1  2 

18 

20 

14 

6 

9 

5 

5 

25 

32 

24 

8 

15 

22 

21 

3 

17 

20 

25 

24 

21 

27 

19 

16 

18 

16, 

MA  LAD 

MAX 

VL 

29 

'  ■"' 

f  o 

2q 

fo 

f  1 

w 

T>\ 

4  3 

5  1 

42 

40 

53 

51 

46 

38 

MIN 

17 

u 

77 

^7 

77 

28 

2? 

28 

1  2 

2  5 

2  7 

22 

22 

24 

26 

30 

19 

19 

20 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

46 

?fl 

76 

_ 

77 

1  Q 

? 

ZZ 

4 7 

44 

44 

54 

43 

38 

4C 

53 

47 

53 

57 

52 

46 

38 

48 

39 

MIN 

13 

20 

15 

.  . 

_ 

24 

25 

26 

22 

11 

?5 

26 

22 

22 

24 

27 

27 

21 

19 

18 

MAY  RS 

MAX 

42 

4  3 

42 

46 

45 

44 

47 

50 

51 

47 

47 

42 

43 

49 

45 

42 

46 

55 

47 

63 

57 

52 

42 

40 

50 

46 

MIN 

1  2 

8 

8 

9 

8 

3  i 

29 

22 

2  3 

20 

27 

22 

8 

20 

24 

12 

31 

19 

20 

22 

12 

16 

15 

MC  CALL 

MAX 

36 

38 

38 

38 

38 

37 

34 

32 

34 

38 

30 

26 

32 

36 

38 

46 

44 

40 

38 

32 

40 

37 

M  I  N 

16 

16 

8 

1 

1  0 

3 

3 

o 

32 

30 

2b 

20 

24 

26 

22 

8 

ie 

30 

6 

14 

16 

20 

18 

8 

1  6 

15 

MC  CAMMON 

MAX 

43 

42 

42 

32 

30 

35 

40 

36 

28 

30 

33 

40 

46 

43 

42 

44 

46 

37 

34 

33 

42 

47 

48 

56 

51 

49 

38 

44 

40 

MIN 

30 

27 

14 

10 

10 

11 

12 

11 

8 

11 

10 

33 

33 

32 

22 

22 

31 

27 

9 

23 

30 

25 

29 

31 

33 

37 

31 

30 

22 

MERIDIAN    1  W 

MAX 

46 

47 

48 

44 

44 

42 

42 

41 

38 

37 

45 

54 

55 

52 

47 

50 

59 

53 

45 

52 

61 

52 

62 

61 

58 

56 

45 

6  1 

49 

MIN 

37 

27 

24 

23 

22 

24 

23 

22 

28 

26 

27 

37 

37 

32 

27 

36 

41 

32 

25 

39 

38 

21 

25 

26 

29 

35 

20 

2  3 

28 

MESA 

MAX 

42 

45 

46 

45 

43 

43 

46 

44 

31 

29 

30 

50 

50 

47 

40 

45 

51 

41 

35 

39 

46 

48 

57 

58 

49 

48 

43 

5  3 

44, 

MIN 

24 

32 

24 

24 

26 

29 

23 

23 

22 

24 

20 

29 

36 

32 

25 

34 

36 

31 

26 

30 

32 

25 

29 

29 

32 

29 

22 

23 

27 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

40 

41 

41 

40 

40 

42 

44 

40 

41 

47 

42 

44 

49 

44 

43 

43 

50 

36 

41 

44 

56 

55 

59 

60 

53 

40 

40 

57 

45< 

MIN 

32 

26 

26 

22 

24 

24 

23 

21 

21 

21 

25 

35 

40 

34 

31 

33 

36 

29 

19 

36 

35 

27 

27 

33 

36 

37 

21 

25 

28 

MONTPELI ER  RS 

MAX 

35 

28 

29 

31 

31 

31 

35 

30 

30 

29 

40 

38 

45 

37 

41 

39 

37 

41 

29 

32 

37 

49 

36 

42 

49 

43 

43 

30 

36 

Ml  N 

13 

1 1 

8 

-  1 

o 

2 

-  i 

2 

1 

-  3 

22 

30 

28 

12 

15 

13 

18 

0 

6 

20 

14 

15 

15 

19 

22 

10 

1 1 

10 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

46 

43 

48 

50 

44 

51 

55 

52 

46 

31 

38 

54 

51 

46 

42 

52 

51 

42 

39 

46 

46 

46 

60 

57 

51 

46 

44 

45 

47- 

MIN 

32 

30 

26 

27 

24 

29 

28 

26 

25 

20 

2u 

33 

37 

37 

31 

35 

38 

33 

32 

34 

29 

29 

36 

38 

44 

31 

26 

35 

31 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

w 

V* 

53 

47 

?I 

57 

56 

7^ 

55 

53 

MIN 

-IT 

2° 

1  H 

77 

71 

tn 

39 

a  a 

3t 

31 

1  9 

3C 

33 

2  3 

24 

26 

28 

36 

32 

29 

27 

MULLAN   PASS  CAA 

MAX 

38 

41 

43 

4 6 

n 

iO 

*7 

zz 

77 

VI 

7 

7 

33 

35 

25 

28 

2? 

31 

28 

40 

35 

28 

22 

23 

25 

33 

MIN 

27 

32 

31 

34 

35 

34 

39 

35 

22 

11 

9 

74 

26 

17 

2  1 

2  3 

1  5 

1 6 

25 

23 

2 1 

24 

24 

22 

16 

14 

23 

NA  MP A    2  NW 

MAX 

50 

45 

46 

41 

35 

40 

49 

SO 

, 

4  .- 

5C 

62 

47 

54 

65 

55 

61 

58 

47 

48 

49 

MIN 

3y 

29 

2  3 

23 

2 1 

22 

2 1 

24 

26 

2o 

26 

34 

37 

32 

28 

35 

4C 

31 

24 

30 

39 

20 

24 

24 

28 

33 

18 

24 

27 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

35 

43 

4  1 

47 

42 

38 

4  7 

44 

35 

43 

42 

43 

49 

51 

45 

42 

50 

42 

26 

24 

10 

^fl 

7 

1  0 

^ 

**o 

^3 

^5 

7  1 

29 

31 

_ 

2  H 

2( 

24 

1  5 

27 

32 

7 

14 

14 

19 

27 

11 

1  8 

16 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

44 

45 

45 

46 

43 

49 

54 

50 

48 

38 

35 

51 

51 

44 

41 

46 

54 

35 

36 

45 

50 

45 

59 

46 

49 

42 

42 

45 

45 

MIN 

30 

27 

26 

26 

29 

27 

31 

29 

28 

22 

17 

34 

36 

33 

30 

31 

35 

30 

29 

35 

34 

28 

33 

34 

31 

28 

29 

32 

29 

OAKLEY 

MAX 

52 

50 

55 

51 

53 

5  5 

54 

52 

53 

52 

50 

54 

48 

47 

46 

46 

54 

46 

45 

50 

53 

56 

66 

60 

5y 

52 

41 

56 

52 

MIN 

32 

28 

24 

23 

28 

29 

28 

2  3 

24 

27 

2  8 

38 

1H 

34 

29 

31 

28 

23 

28 

OBSIDIAN   4  NNE 

MAX 

26 

35 

36 

3C 

35 

34 

38 

32 

37 

37 

48 

45 

4  1 

38 

32 

41 

34 

MIN 

-14 

-  7 

-2 1 

-  / 

-  1 

0 

-  g 

—  9 

-  8 

-  2 

32 

23 

20 

8 

ie 

26 

15 

-  7 

25 

22 

-  4 

]  9 

12 

1  1 

13 

2 

5 

6 

OLA  5  S 

MAX 

45 

48 

50 

4  4 

45 

47 

50 

47 

46 

40 

36 

52 

54 

50 

45 

49 

55 

52 

40 

41 

56 

51 

65 

58 

53 

46 

44 

54 

48 

MIN 

33 

32 

23 

2  3 

22 

22 

20 

20 

18 

20 

23 

33 

32 

32 

25 

34 

35 

28 

26 

35 

34 

23 

'5 

32 

29 

34 

22 

26 

27 

OROFINO 

MAX 

49 

51 

54 

53 

47 

54 

59 

57 

53 

45 

39 

49 

52 

50 

60 

56 

51 

47 

52 

52 

56 

62 

58 

49 

55 

53 

54 

52 

MIN 

37 

33 

28 

29 

34 

28 

27 

24 

25 

30 

18 

33 

32 

36 

31 

33 

34 

ii 

38 

40 

26 

32 

35 

3  i 

39 

28 

30 

31 

PALISADES  DAM 

MAX 

n 

34 

34 

34 

38 

36 

35 

33 

31 

44 

39 

40 

41 

41 

38 

i< 

46 

45 

32 

33 

49 

44 

47 

51 

48 

43 

31 

42 

39 

Ml  N 

27 

14 

10 

9 

11 

12 

10 

7 

5 

6 

15 

16 

33 

31 

13 

27 

31 

28 

1 

22 

28 

18 

26 

19 

26 

27 

10 

13 

17 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

5C 

50 

48 

44 

44 

45 

40 

38 

35 

36 

38 

62 

58 

5  1 

50 

53 

61 

47 

48 

54 

63 

59 

62 

65 

t>2 

57 

53 

65 

51 

MIN 

3  H 

32 

22 

2  1 

2  3 

21 

21 

25 

27 

35 

41 

32 

27 

34 

34 

20 

20 

24 

29 

34 

22 

23 

27 

PAUL    1  E 

MAX 

46 

48 

4  9 

5C 

48 

52 

50 

49 

49 

sr 

48 

46 

57 

36 

42 

52 

58 

51 

63 

59 

4  0 

44 

49 

MIN 

g  7 

21 

24 

2  | 

2 1 

f  f 

W 

ta 

i-* 

"  ■ 

1  u 

iC 

31 

29 

19 

22 

31 

25 

23 

24 

27 

36 

2  1 

24 

25 

PAYETTE 

MAX 

47 

54 

\\ 

52 

57 

62 

7 

47 

60 

48 

MIN 

31 

24 

,.'  ., 

22 

23 

25 

25 

25 

28 

28 

33 

39 

34 

25 

32 

29 

36 

22 

25 

j  1 

33 

25 

29 

PIERCE  RS 

MAX 

Vi 

?t 

37 

40 

_ 

4C 

37 

31 

48 

40 

41 

45 

40 

MIN 

2  4 

26 

2  7 

23 

32 

26 

28 

28 

2  5 

29 

24 

22 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

41 

44 

42 

44 

41 

47 

44 

45 

43 

46 

43 

51 

48 

44 

42 

44 

51 

35 

36 

40 

53 

46 

54 

57 

52 

47 

40 

53 

45 

MIN 

20 

20 

17 

18 

1  7 

17 

13 

13 

18 

24 

40 

35 

30 

32 

36 

32 

19 

18 

30 

33 

27 

29 

31 

35 

22 

21 

26 

24 

PORTHI LL 

MAX 

'! H 

37 

2* 

48 

40 

MIN 

?f 

7? 

?r 

22 

70 

ffi 

7? 

70 

?t 

fz 

75 

3  4 

32 

21 

26 

32 

33 

32 

32 

34 

37 

26 

25 

32 

25 

POTLATCH   1  SE 

MAX 

'  j 

44 

50 

£  £ 

52 

36 

32 

41 

B  1 

i,  y 

53 

43 

4  0 

4£ 

58 

52 

46 

43 

43 

46 

MIN 

2  r 

24 

22 

,.'  ( 

3  1 

24 

i'  ^ 

24 

24 

2 1 

2  1 

33 

37 

33 

34 

3C 

34 

29 

30 

36 

36 

31 

32 

35 

i  1 

29 

26 

33 

29 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

2  5 

27 

2  £ 

28 

2  7 

p  j, 

25 

30 

33 

46 

46 

45 

43 

4  3 

48 

48 

34 

36 

50 

49 

52 

53 

5  3 

50 

39 

44 

38 

MIN 

12 

5 

14 

16 

10 

1  5 

14 

16 

13 

17 

18 

28 

35 

3 1 

25 

25 

26 

29 

5 

22 

26 

22 

23 

25 

28 

35 

22 

21 

20 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

4C 

35 

38 

i  6 

42 

4  4 

42 

43 

34 

30 

30 

34 

45 

44 

38 

42 

46 

39 

38 

42 

44 

41 

39 

49 

47 

44 

37 

44 

40 

32 

28 

27 

2  5 

29 

2  3 

17 

17 

19 

21 

3 

22 

32 

32 

29 

32 

31 

31 

28 

34 

31 

27 

29 

30 

2  b 

24 

20 

27 

26 

REACTOR   TtSTING  STA 

MAX 

<H 

37 

42 

45 

47 

48 

47 

48 

42 

36 

38 

43 

42 

35 

36 

4  0 

43 

36 

32 

38 

48 

40 

49 

48 

47 

38 

36 

46 

MIN 

1  M 

21 

12 

13 

14 

14 

13 

8 

7 

7 

10 

33 

31 

20 

14 

lb 

29 

18 

13 

22 

24 

19 

22 

19 

2  '5 

22 

14 

2  2 

18 

R I CHF | ELD 

MAX 

irt 

36 

39 

40 

40 

44 

41 

41 

39 

39 

34 

44 

46 

44 

41 

38 

53 

50 

37 

44 

53 

46 

59 

56 

53 

49 

40 

52 

**** 

MIN 

32 

18 

17 

17 

18 

2  1 

18 

16 

18 

17 

19 

33 

35 

31 

29 

27 

33 

28 

17 

28 

31 

20 

26 

27 

31 

34 

19 

20 

24 

RIGGINS  RS 

MAX 

5  7 

54 

55 

57 

57 

58 

57 

57 

56 

55 

45 

54 

58 

59 

49 

55 

59 

53 

45 

47 

59 

55 

67 

69 

57 

55 

55 

62 

55 

MIN 

35 

34 

32 

3  i 

31 

3  1 

31 

30 

31 

29 

24 

38 

45 

37 

33 

40 

46 

36 

34 

39 

40 

30 

38 

37 

34 

36 

'  33 

37 

34 

RUPERT 

MAX 

44 

44 

49 

4f 

47 

49 

51 

49 

48 

55 

50 

5  1 

52 

50 

48 

4t 

45 

56 

36 

47 

48 

60 

53 

66 

59 

58 

42 

43 

46 

MIN 

28 

2e 

25 

2  2 

22 

24 

22 

ly 

1  7 

18 

22 

3  1 

41 

32 

32 

3  1 

34 

30 

20 

24 

32 

28 

27 

27 

33 

36 

23 

23 

26 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

3  H 

3E 

43 

4  2 

38 

46 

46 

44 

43 

33 

33 

45 

45 

4C 

38 

42 

47 

42 

31 

35 

50 

43 

49 

51 

43 

42 

36 

47 

41 

MIN 

2C 

19 

17 

16 

18 

12 

18 

15 

12 

16 

13 

30 

33 

31 

11 

25 

31 

27 

7 

,"'  0 

28 

23 

32 

23 

27 

27 

14 

21 

21 

SAINT  MARIES 

MAX 

41 

40 

43 

41 

44 

48 

50 

48 

38 

33 

39 

49 

51 

43 

44 

54 

49 

47 

42 

48 

46 

44 

40 

53 

47 

41 

48 

40 

44 

MIN 

il 

25 

20 

22 

28 

24 

20 

20 

20 

21 

10 

26 

30 

32 

33 

32 

34 

33 

29 

33 

33 

30 

32 

35 

33 

30 

28 

25 

27 

SALMON 

MAX 

36 

36 

33 

.■u 

37 

31 

33 

33 

33 

41 

33 

54 

54 

50 

46 

V 

51 

45 

41 

47 

56 

54 

60 

60 

52 

43 

46 

57 

44 

Ml  N 

28 

27 

25 

23 

20 

11 

16 

14 

13 

10 

7 

23 

34 

32 

27 

24 

32 

21 

20 

32 

30 

24 

30 

22 

24 

25 

22 

25 

22 

SANDPO  i  NT  EXP  STA 

MAX 

44 

35 

33 

32 

37 

39 

42 

30 

30 

31 

28 

34 

45 

45 

38 

40 

41 

38 

37 

43 

43 

41 

42 

49 

46 

42 

39 

44 

38 

MIN 

33 

20 

28 

25 

25 

26 

23 

19 

22 

25 

2 

23 

32 

35 

33 

12 

32 

33 

32 

36 

33 

34 

33 

34 

34 

31 

27 

32 

28 

SHOSHONE 

MAX 

40 

43 

46 

47 

47 

53 

49 

48 

46 

42 

40 

49 

50 

47 

44 

45 

57 

51 

43 

47 

56 

51 

62 

58 

56 

52 

43 

53 

48 

MIN 

31 

22 

22 

21 

21 

25 

22 

20 

20 

16 

21 

35 

37 

32 

26 

30 

35 

29 

16 

30 

30 

24 

26 

26 

32 

26 

20 

20 

25 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1954 


WOW  J  '  

Day  Ol  Month 

S 

z 

Slntion 

M  I 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

l 

OA 

2S 

26 

28  J  29  1  30 

31 

< 

SPENCER  RS 

MAX 

35 

38 

42 

42 

44 

44 

41 

38 

31 

34 

34 

30 

44 

37 

30 

32 

39 

36 

28 

31 

42 

39 

44 

42 

39 

3b 

2Y 

32 

37.  1 

H  IN 

10 

9 

8 

14 

18 

8 

5 

2 

2 

4 

4 

26 

30 

28 

12 

22 

28 

24 

-  6 

18 

23 

9 

20 

11 

18 

22 

3 

5 

13.5 

SPRINGFIELD  1  SE 

MAX 

54 

48  .6 

MIN 

28 

26 

20 

1 5 

1  8 

16 

ll 

16 

18 

2ft 

»4 

22 

23.  5 

STIBNITE 

MAX 

48 

52 

, 

,  . 

37 

41.0 

MIN 

_ 

13 

15 

15 

1  o 

16 

21 

16 

0 

1 3 

24 

5 

5 

16 

15 

14 

4 

L2>0 

STREVELL 

MAX 

39 

26 

26 

27 

24 

23 

26 

25 

28 

^? 

41 

53 

39*7 

MIN 

30 

23 

22 

19 

19 

1  5 

19 

16 

16 

17 

1 8 

2  6 

37 

29 

21 

31 

34 

25 

B 

25 

28 

26 

29 

31 

20 

20 

23.6 

SUN  VALLEY 

MAX 

40 

41 

46 

41 

44 

41 

42 

43 

43 

37 

40 

39 

40 

38 

37 

-? 

40 

46 

'in 

48 

31 

44 

41.4 

MIN 

_  5 

0 

1 

0 

1 

-  b 

_  f 

-  6 

_  i 

-  6 

27 

32 

1 4 

o 

15 

*7 

-10 

16 

"  ^ 

* 

3.8 

SHAN  FALLS  PH 

MAX 

48 

50 

52 

47 

44 

49 

50 

45 

46 

41 

45 

62 

61 

56 

•.0 

54 

56 

61 

51 

65 

63 

59 

63 

63 

63 

62 

51 

65 

54  •  4 

M 1 N 

41 

31 

28 

28 

27 

29 

27 

25 

25 

29 

29 

41 

43 

36 

33 

38 

36 

36 

28 

40 

39 

28 

29 

31 

35 

35 

25 

28 

32  •  1 

TETON  1  A  EXP  STA 

MAX 

42 

38 

29 

30 

33 

37 

35 

4  0 

43 

46 

39 

38.  8 

MIN 

1 6 

26 

2s 

2 1 

16 

1  5 

10 

14 

8 

0 

6 

1 1 

a 

10 

16 

20 

1 7 

1 9 

23 

23 

24 

26 

2  i 

25 

23 

14 

16.8 

THREE  CREEK 

MAX 

45 

53 

63 

56 

55 

50 

41 

5) 

51.7 

MIN 

2^ 

11 

13 

14 

16 

2  0 

12 

1 5 

23 

25 

3  7 

32 

IB 

24 

29 

36 

20 

27 

25 

17 

21  .8 

THIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

45 

50 

51 

50 

48 

53 

51 

50 

50 

47 

46 

56 

54 

49 

47 

47 

60 

55 

46 

51 

61 

53 

64 

62 

62 

56 

43 

59 

52  .4 

MIN 

36 

24 

21 

22 

19 

23 

20 

18 

17 

21 

20 

36 

41 

33 

32 

30 

37 

2 1 

28 

27.2 

TMI N  FALLS    3  SE 

MAX 

54 

45 

57 

47 

5  3 

64 

61 

/ 

44 

50.7 

MIN 

28 

24 

24 

23 

23 

21 

21 

20 

18 

19 

24 

32 

41 

33 

32 

31 

36 

30 

24 

26 

34 

29 

27 

28 

35 

35 

29 

29 

27.7 

WALLACE 

MAX 

45 

39 

37 

39 

42 

41 

43 

42 

38 

30 

34 

43 

4*5 

40 

41 

45 

48 

35 

38 

44 

40 

41 

52 

48 

44 

42 

38 

41 

41.3 

MIN 

29 

22 

20 

21 

30 

24 

25 

23 

22 

24 

17 

30 

34 

33 

31 

31 

31 

30 

29 

35 

33 

35 

31 

34 

30 

29 

2b 

30 

28.3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

38 

43 

40 

39 

40 

43 

48 

43 

42 

40 

32 

39 

47 

45 

39 

40 

47 

51 

34 

41 

44 

43 

41 

54 

48 

44 

36 

41 

42.2 

MIN 

29 

20 

17 

17 

18 

22 

21 

21 

20 

Id 

6 

9 

34 

32 

29 

29 

31 

31 

28 

29 

32 

34 

31 

34 

29 

29 

26 

23 

25.0 

WEISER 

MAX 

44 

52 

52 

46 

42 

46 

46 

37 

38 

34 

56 

59 

48 

52 

42 

46 

42 

48 

51 

52 

61 

56 

54 

52 

60 

40.3 

MIN 

38 

30 

22 

28 

33 

33 

24 

28 

25 

25 

28 

36 

32 

36 

28 

28 

26 

32 

30 

22 

25 

24 

38 

32 

22 

25 

28.8 

WINCHESTER    1  SE 

MAX 

55 

46 

52 

52 

48 

58 

56 

57 

50 

44 

45 

50 

45 

47 

37 

47 

45 

47 

37 

47 

45 

44 

57 

55 

48 

44 

45 

45 

48.1 

MIN 

26 

24 

21 

25 

28 

26 

26 

29 

25 

19 

11 

35 

29 

30 

28 

32 

32 

25 

25 

33 

32 

25 

29 

35 

28 

25 

25 

27 

27.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  KIP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

AHDERSON  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

7 

7 

7 

0.3 
7 

7 

7 

7 

0.3 
7 

7 

7 

7 

6 

4 

3 

2 

T 

ARCO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 

ARROWROCI  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

ASBTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

3 

4.0 
7 

6 

T 

5 

* 

5 

0.5 

5 

T 

5 

0.5 
6 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

ATLANTA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

34 

33 

30 

30 

29 

28 

28 

27 

26 

0.5 
26 

1.5 
28 

4.5 

32 

2.5 
33 

T 

33 

T 

33 

I 

32 

4.3 
34 

34 

7.0 
41 

1.0 
42 

41 

40 

40 

39 

1.5 
40 

T 
40 

39 

AVERT  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

21 

20 

17 

17 

16 

15 

14 

14 

12 

10 

9 

8 

7 

5 

S 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

42 

42 

36 

36 

36 

36 

34 

34 

34 

34 

0.5 
35 

32 

3.0 
35 

3.0 
38 

3.0 
41 

39 

34 

6.0 
40 

T 
40 

1.0 
41 

3.0 
44 

40 

36 

34 

34 

2.0 
36 

34 

34 

BLACKTOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

BOISE  IB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

BONKERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

T 
21 

21 

12.2 
33 

22 

20 

18 

T 
17 

16 

T 

15 

3.3 
14 

10 

T 

« 

6 

6 

6 

T 

5 

5 

4 

T 
3 

BURLEY   ("A A  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

t 
T 

T 
T 

T 
T 

CALDWELL 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

t 

CASCADE  1  HI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

24 

0.5 
24 

22 

1.0 
23 

5.5 
28 

T 

27 

I 
27 

26 

2.5 
28 

T 

28 

3.5 
31 

0.5 
31 

30 

30 

29 

27 

0.5 
26 

26 

25 

CEHTEBVILLE  ARB  A  UGH  RCB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

T 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

0.9 
30 

29 

1.0 
29 

2.7 
30 

T 

30 

T 
29 

I 

29 

2.5 
30 

T 

30 

3.8 
32 

1.0 
32 

31 

30 

30 

29 

T 
29 

28 

2  8 

COBALT  B LACE BIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
39 

39 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

1.0 
37 

4.2 
41 

3.2 
43 

0.7 
43 

T 
42 

42 

4.0 
46 

T 
45 

3.1 
47 

1.0 
48 

1.2 
49 

47 

47 

45 

8.5 
53 

0.5 
51 

T 
47 

COEUR  D  'ALE  HE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

16 

16 

16 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

2.0 
15 

13 

12 

11 

10 

8 

7 

2.0 
7 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

COTTOireoOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

S 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

0.2 
T 

0.3 
T 

DEADIOOD  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

54 

53 

53 

52 

52 

51 

51 

50 

50 

50 

0.5 
50 

2.0 
52 

0.5 
52 

2.0 
54 

54 

0.5 
54 

T 
54 

4.0 
58 

0.5 
58 

4.0 

62 

0.  5 
61 

60 

58 

56 

56 

0.  5 
56 

56 

55 

DOBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

1 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.6 
1 

4.4 

5 

4 

T 

3 

I 
3 

0.4 

2 

2 

1 

T 

1 

T 

nm  is 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1.0 
T 

GARDE*  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

S 

2.0 
7 

6 

1.0 
7 

6 

3.0 
9 

8 

7 

6 

5 

i 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GRAMGEV I LLK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

•  falknrtso  Station  IndA 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAH< 
FEBRUARY  195- 


Station 


Day  of  month 


2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

4.0 

1 9 

19 

2.0 

0.5 

3.5 

0.5 

0.2 

21 

20 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

211 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

4.0 

T 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

T 

3.0 

0.5 

T 

2.5 

2.0 

T 

2.0 

4.5 

T 

21 

20 

21 

- 

21 

21 

22 

21 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

2.5 

T 

1.0 

1.0 

9.0 

7.0 

1.0 

3.0 

2.0 

1.0 

44 

51 

57 

55 

57 

58 

56 

T 

52 

3.0 

4.0 

5.1 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

20 

T 

4.0 

3.0 

2.0 

0.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

2 

T 

0.5 

0.2 

T 

T 

8.0 

4.0 

4.0 

- 

- 

34 

32 

39 

39 

38 

T 

2.4 

6.4 

2.5 

3.4 

1.2 

3.0 

8.0 

3.0 

22.0 

4.0 

6.0 

T 

0.3 

1.7 

1.2 

0.  5 

0.9 

160 

158 

156 

150 

1  1  7 

142 

137 

135 

133 

132 

138 

144 

147 

151 

152 

150 

153 

158 

182 

180 

182 

174 

162 

161 

162 

162 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

] 

2.0 

6.0 

3.0 

T 

2.0 

5.0 

T 

2.0 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

33 

T 

3.0 

2.0 

T 

0.5 

38 

38 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

36 

38 

36 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

T 

T 

T 

0.3 

1.3 

T 

X 

1 

T 

T 

T 

12.0 

4.0 

23 

22 

19 

18 

17 

17 

17 

17 

\j 

17 

29 

30 

24 

18 

16 

14 

14 

T 

14 

12 

10 

g 

7 

4 

4 

3 

2 

7.3 

T 

1.0 

2.0 

T 

T 

31 

30 

29 

29 

2H 

28 

28 

28 

28 

28 

34 

30 

29 

28 

27 

26 

26 

25 

25 

24 

24 

23 

23 

22 

22 

6.0 

T 

0.5 

T 

T 

3.0 

T 

T 

T 

T 

0.8 

26 

26 

26 

26 

03 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

18 

15 

15 

16 

14 

12 

10 

g 

g 

7 

g 

T 

0.5 

4.0 

4.0 

T 

0.5 

3.0 

T 

T 

4.0 

7.0 

3.0 

3.0 

1.0 

10.0 

1.0 

5.0 

2.0 

3.0 

2.0 

T 

49 

48 

47 

45 

45 

44 

44 

44 

42 

42 

44 

50 

52 

54 

53 

50 

58 

5T 

58 

58 

57 

55 

51 

50 

52 

51 

50 

7.0 

2.0 

2.0 

T 

1 .  (I 

2.0 

1.0 

T 

T 

31 

28 

28 

31 

30 

29 

28 

28 

28 

1.0 

T 

1.5 

1.0 

2 

1 

1 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 

3.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

26 

25 

23 

20 

1H 

16 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

14 

15 

14 

14 

15 

16 

14 

13 

12 

9 

8 

8 

H 

8 

8 

GRAY 

HAILEY  AP 
HAVER  4  NW 
HILL  CITY 
IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
LEWISTON  KB  AP 


MALAD  CAA  AP 
HAY  RS 
HC  CALL 

MULLAN  PASS  CAA 
NEZPERCE  2  E 
OBSIDIAN  4  NNE 
PIERCE  RS 
POCATELLO  WB  AP 
FORTH ILL 
POTLATCH  1  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
SAND POINT  EXP  STA 
SPENCER  RS 
STIBNITE 
SUN  VALLEY 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
WALLACE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

C 

Z 

County 

** 

i 

Latitude 

Longitude 

i 
« 

H 

Obser 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

8 

J 

T-mp 

Precip 

ABERDEEN  UP  STATION 

42  56 

112  50 

SP 

SP 

2  3  5 

S  7 

0141 

CASSIA 

12 

42  25 

113  35 

4730 

6P 

DELL  ROME 

CLOSED 

8/1/33 

ALPHA  >  M 

0199 

VALLEY 

8 

4780 

7P 

GLENN  STRAW N 

ASIA I CAM  FALLS  1  XV 

U22  7 

POWER 

12 

42  46 

112  52 

1316 

SP 

SP 

U  S  BUB  RECLAMATION 

2  3  5 

AM'1  ■  OAJI 

XLMORE 

2 

43  21 

113  28 

3882 

6P 

SP 

U  S  OUR  RECLAMATION 

2  3  9 

7 

AJCO 

43  38 

113  19 

BP 

MRS  HAZEL  CLENUKNIV 

2  3  9 

7 

AMutk  *i  DAM 

tms 

ELMORE 

43  36 

115  55 

3239 

8A 

■s 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  9 

6  7 

AJBTrON  l  S 

0470 

FREMONT 

12 

3100 

GUST  3TKINMAN 

2  3  9 

7 

ATLANTA  1  * 

0493 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

6O0O 

SP 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  3 

7  C 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

113  14 

7990 

VAB 

0  S  SOIL  CON  SER 

8 

AVUi  RANGER  STAT  IOK 

0325 

SHOSHONE 

47  19 

113  48 

3P 

SP 

V  S  FOREST  SKRV ICE 

2  3  3 

7 

BAM  h  1  : 

0563 

BANNOCK 

12 

42  43 

111  54 

5285 

HID 

KENNETH  E  CRUHP 

C 

■AW  1  r*  MODEL  BASIN 

0667 

X0OTKNA1 

« 

2070 

4P 

U  S  NAVY 

2  18 

HVTOS  OAK 

0789 

BONNER 

8 

48  21 

116  50 

2640 

Ull) 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

■1C  CKKSX  1  S 

0S3S 

VALLEY 

11 

45  06 

119  20 

9888 

SP 

SP 

NAPIER  EDWARDS 

2  3  9 

7  C 

HACKFOUT 

0915 

BINGHAM 

43  11 

112  21 

6P 

6P 

EARL  R0DGER8 

2  3  5 

7 

m  ■  ■  k  DAM 

DJBfl 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

8200 

BP 

SP 

FORT  HALL  IB  PRO J 

2  3  3 

C 

■Lisa 

1001 

GOODING 

12 

3269 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

goous  basin 

BOISE 

j 

43  46 

116  Ob 

6200 

MID 

F  H  EUHN 

c 

BOISE  LICIT  PEAK  DAM 

1018 

8 

43  32 

116  04 

2633 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

c 

MISS  IB  AIRPORT 

ion 

ADA 

43  34 

116  13 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

7  C 

80MUK.S  t  KRXY   1  SW 

1079 

BOUNDARY 

48  41 

116  19 

1R12 

SP 

SP 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3  5 

7  C 

BB1DGI 

1196 

CASSIA 

12 

4700 

HARLIN  H  BOOTH 

CLOSED  U/2tf/?>2 

BUH1  1217 

TWIN  PALLS 

12 

43  25 

114  46 

3300 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3  5 

■OWGAU-W  RANG  EH  STAT  ION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2230 

SP 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

j^H*»«  J  N  >  A 

1272 

SHOSHONE 

47  32 

115  48 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  5 

1288 

CASSIA 

A 

42  32 

113  47 

4180 

8A 

81 

FRANK  0  REDFIELD 

2  3  3 

SMJB1SY    1  ACTOR  Y 

1298  CASSIA 

12 

4140 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

C 

BWJBLEY  CAA  AIRPORT 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

HID 

■ID 

U  8  CIVIL  AEAO  ADM 

2  3  5 

7 

CALDWELl 

138  0 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

88 

88 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  3 

7 

CAMBK 1  ui  ■  .■ 

1408 

WASHINGTON 

44  34 

116  41 

SP 

SP 

STUART  DOPF 

2  3  3 

CASC.Uii  1  NW 

1514 

VALLEY 

44  31 

116  03 

48(30 

SP 

SP 

V  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

7  C 

CA3CADI  RANGKR  STATION 

1524  VALLEY 

• 

4740 

U  3  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/15/53 

CSJTTUIMLLE  ARBAUGH  RCR 

1636 

001 SE 

2 

43  58 

119  91 

4780 

41' 

MAD EL  M  ARDAUGH 

3 

7 

quixi: 

IMS 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

S171 

9P 

SP 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

1671  CUSTER 

44  02 

113  48 

SP 

SP 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  3 

^l^at  t'ORX  1  KNE 

181 0 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  5 

C 

CLAAK1A  RANGED  STATION 

ini 

SHOSHONE 

10 

2800 

"•A 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COBALT  BLACKBIRD  MINI 

1938 

LEMHI 

u 

45  07 

114  21 

6810 

8A 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

COELX  O'ALENK  CAA  AP 

1991 

KOOTKNA I 

4 

47  46 

116  49 

2273 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CLOSED  LVIV53 

1956 

KOOTENAI 

47  41 

116  45 

SP 

3P 

ti  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

2154 

IDAHO 

3 

3411 

LOUIS  KLAPPR1C1I 

2  3  9 

7 

OOTTOVluuD  i  SW 

2159 

IDAHO 

S 

46  02 

116  23 

3600 

HID 

3ABI  FEE I 

C 

COUNCIL 

2187 

ADAH  3 

12 

44  44 

116  26 

2936 

SP 

SP 

LYMAN  MATH I SON 

2  3  S 

C 

2279B013X 

8 

44  08 

119  58 

3100 

SP 

HARRY  GRAHAM 

3 

VALLEY 

8 

44  19 

115  38 

5375 

SP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

T  C 

2395  VALLEY 

11 

7000 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

DECEIT  1  *  CRILE 

2422 

KOOTENAI 

4 

47  44 

116  29 

3000 

BID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

DIIB  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

2510 

6P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

2579 

IDAHO 

43  33 

119  28 

SP 

SP 

MRS  MARGARET  S  STOUT 

2  3  3 

OOLLAMIi  1  L>E  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

43  36 

114  41 

8850 

HID 

V  S  FORBST  SERVICE 

C 

2676 

TETON 

12 

6097 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARE 

6 

44  14 

112  14 

5462 

SP 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

MMMJOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

3122 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7  C 

2875 

IDAHO 

4:.  ay 

115  26 

4P 

4P 

MRS  LORA  8  VILAS 

2  3  3 

ft  m   H  J  v  EH   I  5 

2892 

CLXARWATEK 

46  47 

116  10 

2910 

SP 

SP 

GLENN  WALKER 

2  3  3 

IS42 

GEM 

2500 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  3 

7 

FAUfltLD  RANGER  ST A 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

FEW*  RANGER  STATION 

3143 

3 

46  06 

115  33 

1600 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SSBVICE 

2  3  3 

7  C 

FORT  MALL  INDIAN  AGENCY 

3297  BINGHAM 

43  02 

112  26 

SP 

SP 

FORT  BALL  IB  PROJ 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  RS 

1441 

BOISE 

l8 

44  04 

115  53 

3147 

:>p 

SP 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

GILMORX  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

6600 

■    S  WEATHER  BUREAU 

S 

GLENN S  FERRY 

MSI 

ELMORE 

12 

42  37 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3  3 

7 

COOPING  1  I 

3677 

GOODING 

12 

42  56 

114  42 

3245 

■IS 

DALE  W  KNIGHT 

C 

GOOD  INC  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

42  55 

114  46 

HID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

12 

42  33 

111  44 

3400 

SS 

88 

H  A  WESTENFELDER 

2  3  3 

C 

GRAND  VIE* 

3760 

OWYHEE 

12 

2600 

W  BILADEAU 

2  3  5 

ORANGEY  ILL! 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  OS 

3409 

HI!) 

HID 

MRS  ALVKRA  FOSTER 

2  3  5 

7 

GRAY 

3825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

CP 

6P 

ROSCOE  T  SIDBSTT 

2  3  3 

7 

GROLSt 

3882 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

SP 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

BAILEY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  18 

S322 

SP 

SP 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3  5 

7 

RAMZR  i  f* 

3964 

J  E  ITER  SON 

6 

4796 

U  S  F  k  I  SERVICE 

2  3  5 

7 

BAEXLTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

3P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

■ILL  CITY 

1268  CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

3000 

SP 

5P 

CARROLL  DAMMXN 

2  3  5 

7 

ROLL  I  SI  tit 

4285 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4950 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

■ORE 

1384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  CONG ILL 

3 

IDABO  CITY 

4442 

BOISE 

2 

3940 

SP 

R  JOHN  HELLOR 

2  3  5 

7 

IDAHO  CITY  13  51 

4450 

BOISE 

2 

13  12 

116  01 

5000 

SP 

C  H  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  NX 

nib 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  55 

4840 

■-.p 

SP 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

C 

IS4JB0  PALLS  CAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

" 

43  31 

112  04 

■  ID 

HID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

IDA  VADA 

4  175  OWYHEE 

42  01 

115  19 

6000 

VAJt 

CHRIS  C ALLEN 

S 

WIN  2  S 

4SBB  BONNEVILLE 

12 

5200 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARE  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44  23 

111  24 

6300 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  9 

7 

JACKSON  PEAS 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

VAB 

I  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

4870 

JEROME 

42  44 

114  31 

5P 

SP 

0  OLIVER 

2  3  5 

EAM1AH  1  HI 

1793 

LEWIS 

3 

48  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDKRS 

9 

E1LLOCG 

4831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

2303 

8A 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

EOOSEIA 

SOU 

IDAHO 

3 

46  09 

113  39 

1261 

4P 

4P 

E  T  G1LROY 

2  3  5 

DMA  2  NRE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

118  24 

2663 

SP 

BARRY  U  GIBSON 

2  3  9 

LU DRANK  RANGER  STATION 

9110 

VALLEY 

44  40 

115  32 

UI 

D  5  FOREST  SERVICE 

8 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

blOO 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

C 

LE1I3TON  RATER  PLANT 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  03 

743 

SP 

9P 

LEW1STON  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

LEWISTON  AIRPORT 

5241 

NSZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

KID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

UffTOR  PUMPING  STATION 

9279 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

5926 

SP 

SP 

UTAH  P  B  L  COMPANY 

2  3  3 

S 

LOU  PASS 

5356 

IDAHO 

46  38 

114  33 

5700 

TAB 

V  S  FOREST  SERVICE 

8 

UNI  HAN 

1  1 1  1 

BOISE 

44  05 

115  36 

3870 

SP 

SP 

ORV1LLE  L  JOINER 

2  3  5 

7  8 

WACKAY  RANGES  STATION 

54C2  CUSTER 

1 

43  35 

113  36 

3897 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7  C 

S344 

ONEIDA 

41  11 

112  16 

4420 

7P 

TP 

J  L  CROWTHKJt 

2  3  5 

C 

SALAD  CAA  AIRPORT 

5559  ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

4480 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7 

■     1  BEAR,     3  BOISE ,     3  CLEARWATER,     4  CO EUR  D' ALKNK ,     5  KOOTENAI ,     6  LOST,     7  PALOUSE,     B  PAYETTE,  9 
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Station 

Index  No. 

County 

• 

Unhide 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

£ 
it 

a 

i 

MAY  RANGER  STATION 

sese 

LEMHI 

1  1  36 

113  35 

5066 

SP 

<>p 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

MC  CALL 

1701 

VALLEY 

i 

44  34 

116  07 

3023 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  8 

7 

MC  CAMHON 

BANNOCK 

12 

5P 

SP 

1  FBEO  LINDEN SCHMITT 

MERIDIAN  1  1 

3841 

ADA 

2 

43  37 

116  23 

2620 

SP 

SP 

JAMES  W  DOSS 

2  3  3 

MESA 

5859 

ADAMS 

12 

44  37 

116  26 

3244 

SP 

SP 

MESA  CO 

2  3  3 

7 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  29 

4280 

SP 

SP 

V  8  BUB  RECLAMATION 

2  3  3 

6 

MONTPELIER  RANG  EX  STA 

i,  or,  3 

BEAR  LAKE 

1 

42  IB 

111  16 

5943 

SA 

U  B  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

MOOHE  CREEK  SUMMIT 

BOISE 

a 

VAX'  U  3  SOIL  CON  SBM 

MOOSE  CREEK  RANGXR  STA 

8061 

IDAHO 

3 

46  08 

114  30 

2400 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

MOSCOW  0  Of  I 

6182 

LATAH 

46  44 

117  00 

2628 

SP 

3P 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3  3 

• 

MOUNTAIN  HOME 

6174 

43  08 

IIS  41 

3164 

SP 

_ 

mwni  J  NEWMAN 

2  3  3 

c 

MULLAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

113  41 

6022 

M  1  D 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7  C 

NAMPA  2  NW 

CANTON 

2 

SA 

■A 

AMALGAMATED  SUGAR 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

8388 

ADAMS 

1 1 

44  58 

116  17 

3B60 

SP 

zp 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

NEZPERCE  2  8 

S4J84 

LEWIS 

46  13 

118  12 

3830 

SP 

6P 

JOHN  KOBPL 

2  3  3 

7 

NE2  PERCE  PASS 

1,43'/ 

LEMHI 

11 

45  43 

114  30 

SS73 

U  S  FORK3T  SERVICE 

S 

OAKLEY 

8342 

12 

42  19 

113  S3 

4600 

SP 

HER PERT  J  HARDY 

2  3  3 

7 

OBSIDIAN  4  NNE 

5P 

MAKJOR1E  L  SHAW 

a 

44  07 

116  17 

2962 

SP 

VINCENT  A  N ALLY 

2  3  3 

C 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  13 

1027 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

111  14 

3392 

4P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

8 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6844 

CANYON 

2 

43  17 

116  57 

2224 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3  3 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

81 

AMALGAMATED  SUGAR 

PAYETTE 

8891 

PAYETTE 

8 

116  56 

2139 

8P 

MICHAEL  UAKBIB 

7 

P1EBCE  RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

113  48 

3175 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SZBVICE 

2  3  3 

7  C 

PINE  2  S 

7079 

ELMORE 

43  28 

113  19 

4225 

SP 

GENEVA  B  SCBBAFT 

3 

7 

PLUMBER  3  WSW 

7198 

BENEWAH 

4 

47  19 

116  57 

2970 

U  S  INDIAN  SEXY  ICE 

C 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

HID 

U  S  WEATilBt  BUREAU 

FORTH I LL 

7204 

BOUNDARY 

5 

49  00 

110  30 

1800 

SP 

H  E  OKNUAM 

7 

POT  LATCH  1  SE 

7301 

LATAH 

7 

46  54 

118  92 

258G 

SP 

1ITNRY  J  FITCH 

2  3  3 

7 

PRAIRIE 

7327 

43  30 

113  33 

4650 

HID 

VICTOR  J  ACABREGUI 

C 

PRESTON  3UG  FACT  2  SE 

7333 

FRANKLIN 

1 

42  05 

111  52 

4718 

C  M  CRAB TREE 

2  3  5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

9 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SEBVICE 

PUNGO  CREEK 

7433 

VALLEY 

44  45 

113  04 

4800 

VAB 

M  EDWARD  BUDELL 

s 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 

VAB 

FORT  BALL  1R  PROJ 

8 

REACTOR  TESTING  STA 

753S 

BUTTE 

6 

43  33 

112  37 

4925 

■ID 

■ID 

A  E  C  WEATHER  STA 

2  3  3 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

SP 

LESLIE  t  BUSBY 

2  3  3 

KIGGINS  RANGER  STATION 

IDAHO 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7838 

SHOSHONE 

47  21 

115  40 

4150 

SP 

5P 

MBS  HOMES  WALTON 

2  3  3 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

HA 

SA 

MINIDOKA  IR  PROJ 

2  3  5 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

43  58 

111  40 

4968 

7P 

7P 

E  ■  J  ERG  EN  SON 

2  3  3 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  34 

2140 

5P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

SALMON 

LEMHI 

1 1 

MID 

HID 

U  S  WB  OBSERVES 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

48  17 

116  34 

2100 

SP 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3  3 

7  C 

SHAKE  CREEE  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

43  37 

115  10 

4730 

VAB 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

SHOSHONE 

8380 

LINCOLN 

42  56 

114  24 

3970 

7P 

TP 

LEONARD  V  BOND 

2  3  3 

SOLDIER  CREEE  RS 

8348 

43  30 

114  50 

5755 

VAB 

U  S  FOREST  SEBVICE 

S 

a PENCE R  RANGER  STATION 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

S  PR  I NG  F I ELD  1  SE 

8628 

BINGHAM 

43  04 

112  41 

4405 

SP 

MRS  RAYMOND  BUFF 

2  3  3 

STIBNITE 

S73S 

11 

44  54 

115  20 

6550 

BRADLEY'  MINING  CO 

2  3  3 

7 

STREYELL 

87S6 

CASSIA 

42  01 

113  13 

5280 

SP 

SP 

IDAHO  STATE  POLICE 

2  3  3 

SUGAR 

MADISON 

13 

6P 

KAY  JOHNSON 

2  3  5 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

SP 

SP 

EDWARD  F  SEAGLE 

2  3  3 

7  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

■928 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

SP 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  3 

7 

TETON I A  EXP  STATION 

TETON 

12 

5904 

SP 

SP  i EXPERIMENT  STATION 

2  3  3 

THREE  CREEK 

9119 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

MBS  L  E  TANNER 

2  3  3 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

43  38 

115  26 

7400 

VAB 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

2 

43  43 

115  36 

3475 

VAB 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

114  28 

3770 

jP 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3  3 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FACT 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

HA 

SA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  3 

V1KNNA 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

TAB 

U  S  SOIL  CON  3KR 

S 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

47  28 

115  56 

2770 

SP 

SP 

W   K LATHER 3 TONE  JR 

J  a  a 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

HA 

MA 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3  3 

C 

9638 

WASHINGTON 

44  13 

116  58 

2114 

6P 

'jP 

ROLAND  HEMXNWAY 

3  3  3 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3990 

4P 

4P 

HA  LLACE -HOWARD  LBX  C02  3  5 

YELLOW  PINK 

9930 

VALLEY 

11 

44  58 

115  29 

4760 

FAB 

L  J  MILLER 

S 

NEW  STATIONS 

MALTA  RANGER  STATION 

SSS7 

CASSIA 

12 

42  19 

113  22 

4343 

MID 

E  L  NOBLE 

c 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

2 

43  30 

115  18 

4220 

VAB 

U  S  GEO  SURVEY 

s 

BALD  MOUNTAIN 

0540 

BLAINE 

12 

43  39 

111  24 

8700 

HID 

NELSON  BENNETT 

c 

G RASHERS 

3809 

OWYHEE 

11 

42  23 

115  53 

5126 

SP 

SP 

BLANCHE  PORT LOCK 

1  3  5 

OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE . 
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REFERENCE  NOTES  IDAH( 

1954 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bases.  There  wil] 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  ii 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  -standarc 
Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effectivi 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- . 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  groum 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is'll 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse  i 
quently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recor<  J 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process! 
ed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  ne  ' 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  hav  ; 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  C  'II 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. 'II 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sul-f, 
scriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 


CORRECTION  NOTE 


i 

ind 
>is  I 


The  minus  sign  failed  to  print  preceding  minimum  temperatures  for  the  8th  day  in  Table  5  of  this  Bulletin  for  December  1953 
January  1954.     Add  the  minus  sign  on  December  8th  for  these  stations:     Chilly  Barton  Flat,  Cobalt  Blackbird  Mine,  Dixie,  Duboi 
Experiment  Station,  Dubois  CAA  AP ,  Fairfield  RS ,  Grouse,  Hill  City,   Idaho  City,  Idaho  Falls  CAA  AP,  New  Meadows  RS ,  Obsidian 
Reactor  Testing  Station,  Spencer  RS ,  Stibnite,  and  Sun  Valley. 

Add  the  minus  sign  on  January  8th  for  this  station:     Sun  Valley. 

These  corrections  will  be  republished  in  the  June  1954  issue. 


W.R.P.C.  Chattanooga--3-30-54— 8 
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IDAHO  -  MARCH  1954 


Archer  B.  Carpenter,   Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


With  average  temperature  for  the  State 
1.8°  below  normal,  March  was  3.4°  cooler  than 
a  year  ago  and  the  first  month  since  June 
1953  with  subnormal  temperatures  in  all  di- 
visions of  the  State.  Like  February  this 
month's  state-wide  average  precipitation  was 
below  normal,  but  one  especially  important 
feature  was  the  above-normal  precipitation 
in  the  Southeastern  Division  where  for  eight 
consecutive  months  the  Division  average  had 
been  subnormal.  The  Northern  Division  and 
Southwestern  Division  averages,  70%  and  90% 
of  normal,  respectively,  tipped  the  balance 
toward  below-normal  state-wide  average.  Snow- 
fall generally  was  lighter  than  in  any  March 
since  1949,  averaging  81%  of  normal  for  the 
State. 

There  were  three  cold  periods  during  the 
month  with  greater  extremes  at  the  first 
and  last  of  month  and  a  minor  cold  period 
at  mid-month.  The  two  warmer  periods  fell 
between  the  6th  and  9th  and  the  20th  to  25th, 
but  during  these  two  periods  temperatures 
were  not  extreme  with  both  maximums  and  mini- 
mums  generally  near  normal.  During  the  cool- 
er periods  minimums  were  well  below  normal 
and  maximums  at  higher  elevations  below 
freezing.  The  four-day  cold  spell  at  the 
close  of  the  month  resulted  in  some  damage 
to  vegetation,  but  the  extent  of  damage  can- 
not be  determined  until  a  later  date.  Mini- 
mum temperatures  during  this  period  dropped 
down  to  10°  -  15°  below  freezing  in  the 
Southwest  Division  and  to  near  zero  at  a 
few  stations  in  the  north  and  southeast  sec- 
tions. The  lowest  temperatures  of  the  month 
for  most  stations  occurred  during  the  first 
four  days  when  Island  Park  Dam  had  the  low- 
est of  -25°  on  the  3rd.  Sun  Valley  reported 
-10°  on  the  4th. 


Precipitation  was  rather  evenly  spacec 
with  the  major  storms  occurring  during  th< 
periods  8th-12th,  17th-21st,  and  24th-28th. 
At  lower  elevations  most  of  the  precipita- 
tion was  in  the  form  of  rain  although  brieJ 
snow  flurries  were  reported  from  most  sta-  ; 
tions.     At  high  levels  the  net  loss  of  sno^ 
during  the  month  was  not     very  great.  A1 
Cascade  there  was  25"  on  the  ground  on  th« 
1st  and  20"  at  the  close  of  the  month.     Sui  .! 
Valley  had  a  decrease  from  27"  on  the  lsi  j 
to  19"  on  the  31st.     During  the  latter  par- 
of  the  month  the  storm  track  was  from  north- 
west to  southeast  across  the  Pacific  North- 
west,  a  situation  which  tends  to  bring  thm 
colder  air-masses  from  the  Arctic  into  Idah< 
and  cause  cold  showery  type  of  weather. 

The  stormy  weather  of  the  second  week  o:  j 
March  was  the  most  severe  for  most  station; 
and  resulted  from  a  series  of  storm  center; 
that  moved  from  west  to  east  across  the  Pa* 
cific  and  into  the  western  portion  of  thir.f 
United  States.     During  this  period  precipiij' 
tation  amounts  were  the  heaviest  of  the  raonttj 
with  over  an  inch  at  a  number  of  stations! 
and  some  hail  and  moderately  high  winds  re 
ported.     The  heavy  rain  on  the  8th  and  9tit 
was  a  contributing  factor     in  a  landslide 
which  killed  two  people  at  Bonners  Ferry  oaf 
March  9th. 

Although  there  were  frequent  gusty  wind ; 
this  month  velocities  were  not  high  enoug i 
to  cause  other  than  very  minor  damage.  Sun 
shine  for  the  State  as  a  whole  was  below  av  i 
erage  and  that  combined  with  low  temperature ; 
tended  to  retard  the  growth  of  all  forms  o  , 
vegetation. 

RTS 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


MARCH  19S4 


Wind  direction 

Wind 

■  peed 

p.h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

I 

£ 

Ui 

CL  C  a 

• 

• 

> 
< 

J  1 

Direction 
fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

b 

a 

o 
en 

m 

«- 
n 
a 

< 

n 

rl 

o 

CI 

a 

01 

e 

en 

s 

H 

8 
r 
s 

A 

$ 

8 

i 

I 

8i 

<N  9 

i 

~°  e 

III 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

t 

!J 

lis 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

26 

10.9 

40 

NW 

11 

72 

54 

40 

62 

4 

3 

5 

0 

0 

0 

12 

56 

5.7 

n 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

70 

54 

39 

4 

0 

3 

1 

0 

0 

8 

6.5 

w  u 

POCATELLO  »B  AIRPORT 

SW 

25 

11.6 

40 

■ 

26 

73 

57 

56 

69 

6 

6 

S 

0 

0 

0 

17 

71 

6.8 

COMPARATIVE  DATA 


1894 
1895 
1896 
1897 
1898 


1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1914 


Temperature 


34.0 
33.2 
33.9 
29.4 
31.8 

34.4 
42.7 

36.  5 
33.  5 
34.7 

34.4 
41.0 

31.2 
37.9 
34.9 

37.  S 
43.2 
38.0 
33.7 
33.1 

39.  1 


72 
Til 


74 

81 
82 


-30 
-26 


-  2 
-16 
-14 


-14 

-  1 

-35 

-  2 
-12 


-  2 
-21 
-24 
-27 


Precipitation 


2.80 
1.10 
1.80 
3.08 
.96 

1.56 
1.18 
1.26 
1.43 
1.74 

4.35 


2.16 
2.31 
3.40 
1.39 

.97 


3.4 
8.0 
9.9 
9.4 

21.0 
7.3 
13.9 
15.1 
7.6 

4.0 
2.2 
2.1 
9.7 


1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 


Temperature 


38.9 
35.7 


32.2 
33.6 

38.3 
39.3 
35.5 
38.  1 
35.8 

37.8 
35.8 
33.1 
33.2 
44.3 


7H 
80 
74 
76 


78 
89 
tiH 


78 
BO 


-13 
-20 
-34 
-20 
-18 

-18 
-10 

-35 


-22 
-20 

-11 
-11 
-19 
-27 
-12 

-28 
-20 


Precipitation 


.97 
2.39 
1.99 
1.71 
1.83 

2.07 
1.53 
1.84 
.90 
.83 

1.32 


1.16 
2.65 
1.38 

1.28 
2.22 
2.97 
1.07 
1.70 

1.50 


-  o 

<  s 


1.1 


11.0 
21.4 

10.0 

8.2 
3.3 


6.9 

3.6 
2.0 
4.1 
4.0 
4.0 

3.0 
6.5 
10.5 
4.0 
0.6 


Year 


1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 

1950 

1951 
1952 
1953 
1954 

ALL 
YEARS 


Temperature 

I 
X 


Precipitation 


32.8 
35.4 
35.3 
36.7 
40.0 

39.6 
32.5 
32.1 
32.1 
32.6 

38.0 
39.9 
32.1 
36.8 
34.0 

31.5 
30. 1 
37.3 
33.  9 


67 
82 
79 


72 
74 
80 

70 
74 

79 


-24 
-15 


-24 

-22 


-  2  S 


-28 
-20 
-25 

-34 
-28 
-23 
-25 


1.31 
1.31 
3.47 
1.13 
2.31 


1.84 
.93 
2.14 

2. 18 
1.66 
1.57 
1.03 
2.83 

1.39 
1.41 
1.20 
1.52 


10.4 
4.8 

12.4 
9.2 
1.9 

l.S 
3.3 
6.2 
7.6 
9.3 

6.1 
5.3 

11.3 
4.1 

11.7 

14.3 
13.8 
8.3 
6.1 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  lehnnni  notes  touowtaa  Slsrloo  Index. 
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TABLE  2  MARCH  195* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

0 

%  § 
S?  a 

s  s 

»  £ 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
E 
X 

0 

?■ 

1  .50  or  Morel 

or  More 

o  e 

C  0 
0)< 

1    32°  or 

5  s 

5  s 
o  c£ 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

49.1 

25.1 

37.1 

0.8 

63 

15 

8 

29 

860 

0 

0 

0 

2.23 

-  1.36 

,62 

10 

0 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

44.1 

24.0 

34. 1 

53 

15 

7 

29 

952 

0 

0 

26 

0 

1.23 

.45 

9 

T 

0 

3 

0 

0 

BONNERS  FERRY   1  SW 

45.1 

23.2 

34.2 

_ 

3.2 

54 

21 

-  1 

28 

949 

0 

1 

26 

1 

2.19 

.51 

.88 

9 

5.4 

•  5 

27 

4 

2 

0 

BURKE  2  NNE 

37.8 

18.2 

28.0 

3.8 

50 

16 

-  2 

29 

1 139 

0 

5 

30 

1 

4.01 

-  .82 

.85 

9 

27.6 

76 

28+ 

9 

3 

0 

CLARK  FORK   1  ENE 

46.5 

22.9 

34.7 

2.0 

55 

21 

8 

28 

929 

0 

1 

2<3 

0 

1.67 

-1.70 

.50 

8 

5 

1 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

32.3 

7.8 

20.1 

45 

8 

-10 

2  + 

0 

14 

31 

8 

2.07 

.57 

28 

27.9 

52 

28 

5 

1 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

<>7.1M 

25. 2M 

36. 2M 

2.1 

56 

5 

11 

29 

889 

0 

0 

25 

0 

.86 

-  1.43 

.39 

9 

T 

T 

1  + 

3 

0 

0 

COTTONWOOD 

43.4 

22.9 

33.2 

3.1 

58 

9 

10 

2  + 

980 

0 

3 

29 

0 

.86 

-  1.07 

.23 

a 

1  .  0 

1 

27 

4 

0 

0 

DIXIE 

40.2 

5.4 

22.8 

52 

7 

-21 

30 

1300 

0 

5 

31 

10 

3.22 

.79 

10 

45 

1  + 

9 

3 

0 

ELK  RIVER   1  S 

45.0 

21.7 

33.4 

55 

5 

7 

4 

972 

0 

0 

27 

0 

2.01 

,46 

9 

T 

23 

1  + 

5 

0 

0 

FENN  RS 

M 

M 

M 

61 

16 

0 

0 

0 

2.25 

-   1  .77 

.85 

10 

1.0 

T 

10 

0 

ORANGEVI LLE 

45.0 

24.1 

34.6 

2.8 

60 

6+ 

11 

2  + 

934 

0 

1 

28 

0 

1  .45 

-  .90 

,45 

10 

0 

6 

0 

0 

KELLOGG 

46.5 

26.3 

36.4 

_ 

2.3 

62 

10 

12 

29 

0 

1 

27 

0 

1  .69 

-  1.30 

.53 

10 

T 

T 

1  0+ 

4 

1 

0 

KOOSKIA 

53.8 

27.7. 

40.8 

- 

2.  0 

65 

9 

16 

29 

747 

0 

0 

24 

0 

1.08 

-1.30 

.39 

10 

T 

0 

3 

0 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

//r 

55.2 

30.6 

42.9 

2.6 

68 

9 

18 

29 

678 

0 

0 

21 

0 

1.15 

-  .07 

.72 

21 

.5 

0 

3 

1 

0 

LEWISTON  WB  AP 

50.8 

29.2 

40.0 

- 

3.6 

65 

9 

17 

29 

768 

0 

0 

24 

0 

1.21 

.07 

.65 

21 

T 

T 

21 

4 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

47.6 

27.4 

37.5 

0.9 

60 

9 

13 

29 

846 

0 

0 

25 

0 

1  .40 

-  .76 

.60 

21 

4.0 

1 

17  + 

3 

1 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

29.1 

15.2 

22.2 

4.2 

43 

16 

-  4 

28 

1321 

0 

20 

31 

2 

3.24 

-  .33 

.53 

26 

35.3 

162 

1 

7 

2 

0 

NEZPERCE  2  E 

44.1 

25.9 

35.0 

59 

9 

12 

29 

922 

0 

1 

27 

0 

.94 

.33 

8 

.  6 

T 

18+ 

5 

0 

0 

OROFINO 

54.3 

28.8 

41.6 

1,4 

65 

5  + 

18 

2  + 

718 

0 

o 

20 

0 

1 .  02 

-  1,73 

.  28 

8 

.  0 

4 

o 

PIERCE  RS 

42.  8M 

18.8M 

30. 8M 

3,7 

53- 

5 

5 

2 

1049 

0 

o 

30 

0 

2  .26 

-  2.50 

6.5 

33 

1  + 

o 

PORTHILL 

44  .4 

21.8 

33.1 

2,7 

56 

21 

-  3 

28 

978 

0 

1 

25 

1 

1  .41 

.  00 

,40 

9  + 

8.0 

5 

27 

5 

o 

o 

POTLATCH   1  SE 

46.2 

25.4 

35.8 

2.  6 

60 

9 

1 1 

29 

899 

0 

o 

26 

0 

1  .74 

•  75 

,52 

21 

4.0 

1 

21 

6 

1 

o 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

43.0 

19.6 

31.3 

_ 

3,5 

50 

16 

4 

4 

10  38 

0 

1 

31 

0 

1  .92 

•  63 

1  •  03 

9 

.  4 

22 

1  + 

3 

2 

1 

RIGGINS  RS 

55.  6M 

30.  7M 

43. 2M 

_ 

3.  1 

67 

9 

20 

29 

670 

0 

0 

20 

0 

.95 

-  .50 

.49 

10 

2 

0 

0 

SAINT  MARIES 

47.9 

23.2 

35.6 

_ 

3.9 

59 

15 

10 

29 

907 

0 

0 

29 

2.00 

-  .52 

.54 

10 

T 

5 

1 

0 

SALMON 

48.7 

Z0.5 

34.6 

_ 

1.2 

62 

7 

8 

2  + 

936 

o 

0 

29 

0 

.53 

.  02 

.17 

10 

1 

10 

1 

0 

0 

SAND POINT  EXP  STA 

42  .9 

24.4 

33.7 

_ 

3.5 

52 

22 

11 

4  + 

y66 

0 

2 

24 

0 

1.77 

-  .87 

.65 

9 

.7 

6 

1  + 

3 

2 

0 

WALLACE 

43.7 

24.1 

33.9 

_ 

3.7 

54 

16 

6 

29 

958 

0 

2 

28 

0 

2.99 

-  .96 

.78 

9 

1.2 

8 

1 

7 

3 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

43. 3M 

19. 9M 

31. 6M 

_ 

4.8 

55 

10 

5 

29  + 

0 

4 

29 

0 

2.65 

-  1.03 

■  85 

10 

6 

1  + 

0 

WINCHESTER  1  SE 

43.8 

20.7 

32.3 

_ 

2.7 

56 

5  + 

8 

2  + 

1009 

0 

1 

29 

0 

1.28 

-  .62 

.60 

21 

6.5 

4 

21 

6 

1 

0 

DIVISION 

34.0 

- 

3.7 

1  .  78 

-  .75 

5.4 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ANDERSON  DAM 

45.7 

26.3 

36.0 

59 

9 

14 

2 

893 

0 

0 

24 

0 

1  .76 

.67 

9 

.0 

T 

1  + 

4 

2 

0 

ARROWROCK  DAM 

47.0 

27.2 

37.1 

_ 

1.9' 

63 

8 

18 

2  + 

0 

0 

26 

0 

2.04 

.11 

.97 

9 

2.0 

2 

11 

7 

1 

0 

ATLANTA  1  E 

M 

M 

M 

1 

2 

0 

0 

J 

2.86 

.48 

.50 

9 

39 

1+ 

8 

1 

0 

BLISS 

52.3 

24.7 

38.5 

_ 

1.4 

67 

7 

12 

4 

612 

0 

0 

27 

0 

1  .23 

.  39 

.59 

9 

.5 

T 

11 

2 

1 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//r 

52.  6M 

27. 8M 

40.  2M 

67 

7 

17 

2 

0 

0 

23 

0 

1.20 

.31 

8 

0 

0 

0 

BOISE  WB  AP 

50.7 

27.9 

39.3 

_ 

2.5 

66 

7  + 

13 

2 

791 

0 

0 

25 

0 

1.20 

.14 

.31 

6 

1.2 

1 

17  + 

5 

0 

0 

BUHL 

51.0 

27.1 

39.  1 

_ 

1.2 

66 

7 

15 

6 

796 

0 

1 

26 

0 

1.10 

•  42 

•  44 

9 

T 

T 

10 

4 

o 

o 

CALDWELL 

55.0 

27.2 

41,1 

1,7 

68 

9 

15 

4 

732 

0 

o 

24 

0 

1.15 

,11 

.  35 

9 

2.0 

o 

5 

o 

o 

CAMBR IDGE 

52.3 

25.9 

39.  1 

1,1 

64 

g 

1 5 

4 

795 

o 

o 

26 

0 

1.19 

,6  3 

.57 

8 

.  5 

o 

2 

1 

o 

CASCADE  1  NW 

39  .4 

15.1 

27.3 

51 

7 

-  2 

2 

1161 

o 

4 

29 

1 

2.05 

.  64 

8 

15,5 

25 

1  + 

8 

3, 

o 

CHALLIS 

44.4 

2Q.8 

32,6 

2,1 

59 

7 

6 

2 

997 

o 

2 

29 

o 

.30 

,09 

•  10 

10 

'  J 

10  + 

0 

o 

COUNCIL 

50.5 

26.2 

38,4 

1,3 

61 

7  + 

1 5 

3  + 

820 

o 

o 

25 

o 

2,20 

,44 

a  83 

8 

T 

7 

11 

3 

2 

o 

DEADWOOD  DAM 

42.2 

8,2 

25.2 

_ 

2.0 

53 

7 

-15 

2 

1227 

o 

1 

31 

9 

3,57 

,05 

1 ,  40 

9 

14.5 

54 

1  + 

g 

2 

1 

DEER  FLAT  DAM 

52.2 

29,6 

40.9 

0.9 

67 

7  + 

16 

4 

738 

0 

0 

19 

0 

1.20 

•  26 

•  60 

8 

4 

1 

0 

EMMETT  2  E 

53.1 

28, 5M 

40.8M 

_ 

3.3 

67 

7 

17 

3 

740 

0 

0 

23 

0 

.  68 

.52 

.30 

8 

2 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

38.9 

16.5 

27.7 

56 

9 

-  3 

2 

1147 

0 

2 

30 

3 

1.35 

•  50 

9 

7.0 

14 

1+ 

4 

1 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

51.  1M 

23  ,4M 

37  •  3M 

0.8 

64 

7 

12 

2 

85  0 

0 

o 

29 

0 

2.77 

•  34 

•  73 

9 

3.0 

4 

1 

7 

2 

o 

GLENNS  FERRY 

55.  6M 

27. 4M 

41  *  5M 

2.4 

69 

9 

10 

4 

721 

0 

0 

22 

0 

1 . 28 

•  59 

.52 

9 

T 

0 

5 

1 

0 

GOODING  CAA  AP 

47.7 

26.3 

37.0 

1.3 

63 

7+ 

15 

2 

858 

0 

0 

27 

0 

1,11 

.36 

.46 

9 

T 

T 

24+ 

2 

0 

0 

GRAND  VIEW 

56.  5 

26  .0 

41.3 

_ 

2.1 

70 

7+ 

12 

4+ 

726 

0 

0 

24 

0 

,68 

•  04 

•  33 

17 

T 

3 

0 

0 

GRASMERE 

45.  6M 

18.6M 

32.  1M 

63 

7 

3 

12 

1013 

0 

3 

29 

0 

1.09 

.39 

10 

4 

10 

0 

0 

HAI LEY  AP 

40.6 

18.1 

29.4 

_ 

1.8 

50 

26 

1 

2 

1098 

0 

2 

30 

0 

1  .14 

.15 

.72 

9 

6.5 

3 

1 

0 

HA2ELTON 

48.0 

25.1 

36.6 

_ 

2.8 

65 

7 

14 

2  + 

878 

■0 

0 

27 

0 

1  .49 

.49 

.37 

8+ 

1.8 

T 

10+ 

6 

0 

0 

HILL  CITY 

37.4 

15.2 

26.3 

_ 

0.8 

45 

10 

-  4 

2 

1190 

0 

s 

31 

3 

1  .33 

.08 

.76 

9 

3 

1 

0 

HOLLISTER 

48.  5M 

23. 9M 

36.  2M 

_ 

1.3 

65 

7 

7 

2 

886 

0 

1 

27 

1.76 

1.06 

.52 

9 

T 

5 

1 

0 

IDAHO  CITY 

48.2 

19.4 

33.8 

_ 

1.4 

60 

7 

3 

2 

964 

0 

0 

29 

0 

3.01 

.  74 

.75 

9 

6.  3 

7 

3 

0 

JEROME 

49. 9M 

24. OM 

37. OM 

_ 

2,0 

65 

7 

12 

2+ 

863 

0 

1 

28 

0 

1.46 

.66 

.49 

9 

4 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

52.  8M 

25. 6M 

39.2M 

_ 

2.7 

68 

7 

10 

2 

793 

0 

o 

24 

0 

•  69 

.41 

•  33 

8 

,  2 

T 

18 

3 

0 

0 

LOW MAN 

48.5 

19.4 

34.  0 

0.6 

58 

7 

3 

2 

958 

0 

o 

30 

0 

2  ,93 

•  75 

•  72 

8 

6 .  0 

17 

1  + 

6 

3 

0 

MC  CALL 

36.7 

12.2 

24.5 

- 

4.2 

46 

10 

-  3 

2+ 

1255 

o 

7 

31 

4 

2,42 

-  .12 

1.05 

10 

15.0 

36 

1 

5 

1 

1 

MERIDIAN   1  W 

53.3 

26.2 

39.8 

2.9 

67 

7 

10 

2 

776 

o 

0 

24 

0 

.91 

-  .30 

.35 

8 

0 

3 

0 

0 

MESA 

49.1 

26.4 

37.8 

61 

7 

18 

3 

837 

o 

0 

27 

o 

2.23 

.92 

8 

6 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME 

54.2 

26.9 

40.6 

0.0 

74 

7 

12 

2 

751 

o 

0 

22 

0 

.78 

-  .23 

.33 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

53.3 

26.6 

40.0 

69 

8 

11 

2 

0 

0 

23 

0 

.75 

.45 

9 

.  5 

T 

18 

3 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

44.2 

16.8 

30.5 

- 

1.6 

53 

9 

-  4 

2 

1061 

0 

0 

29 

3 

1.86 

-  .21 

.86 

9 

1.3 

15 

1  + 

4 

1 

0 

OLA  5  S 

50.6 

25.6 

38.2 

65 

7 

12 

18 

824 

0 

o 

25 

0 

1,69 

.62 

8 

5 

1 

0 

PARMA  EXP  STA 

56.6 

26.8 

41.7 

1.2 

67 

7+ 

13 

717 

0 

o 

23 

0 

.60 

•  14 

.27 

a 

.  0 

0 

3 

0 

0 

PAYETTE 

53.8 

27.8 

40.8 

_ 

1.7 

66 

9 

15 

4 

743 

0 

o 

23 

0 

,84 

.24 

•  37 

8 

T 

0 

3 

0 

0 

RICHFIELD 

46.2 

24,1 

35.2 

1.0 

62 

7 

13 

2 

917 

0 

1 

28 

0 

.99 

.27 

.49 

9 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SHOSHONE 

48.9 

25,5 

37.2 

0,2 

64 

7 

14 

2 

855 

o 

o 

26 

0 

1.50 

•  72 

•  43 

9 

7.3 

T 

10 

4 

0 

0 

rTlolilTC 

36.8 

6 . 7 

21.8 

52 

8 

-10 

2+ 

0 

9 

3  1 

.7 

1.70 

•  67 

10 

12.0 

49 

1  + 

4 

1 

0 

SUN  VALLEY 

39.0 

10.0 

24.5 

- 

1.1 

47 

S 

-10 

4 

1247 

0 

4 

31 

10 

1.26 

-  .46 

.48 

9 

6.0 

27 

1  + 

5 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

56.5 

31.7 

44.  1 

0.6 

72 

9+ 

20 

4 

638 

0 

0 

16 

0 

•  22 

•  7  7 

.17 

8 

1 

THREE  CREEK 

45.4 

18.6 

32.0 

61 

7 

3 

2 

1011 

0 

2 

28 

0 

1.08 

-  .12 

.25 

20 

13.5 

8 

11 

4 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

50.5 

25.7 

38.1 

1.8 

66 

7 

11 

5 

825 

0 

1 

26 

0 

1.33 

.48 

.49 

9 

2.5 

T 

10  + 

4 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

48.0 

25.2 

36.6 

3.7 

65 

8 

13 

4 

0 

1 

27 

0 

1  .41 

.56 

.61 

9 

4.5 

1 

11+ 

4 

1 

0 

WEISER 

55.5 

27.8 

41.7 

1.7 

66 

7 

14 

3  + 

719 

0 

0 

21 

.65 

-  .37 

.38 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

35.9 

1.4 

1  .45 

-  .18 

3.8 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

23.5 

34.2 

1.5 

60 

7 

7 

13 

947 

0 

3 

28 

0 

.84 

-  .44 

.49 

9 

7.0 

3 

11 

1 

0 

0 

ARCO 

43.5 

19.2 

31.4 

0.9 

55 

7 

6 

3 

1036 

0 

3 

30 

0 

.44 

-  .37 

.30 

11 

7.0 

2 

0 

0 

ASHTON  1  S 

39.5 

18.1 

28.8 

0.3 

31 

16 

-  2 

3 

1113 

0 

3 

29 

1 

2.16 

.95 

.38 

9 

15.5 

6 

11+ 

7 

0 

0 

BLACKFOOT 

46.0 

22.3 

34.2 

0.7 

61 

7 

6 

13 

950 

0 

2 

29 

0 

1.26 

.35 

.48 

9 

9.0 

4 

11 

4 

0 

0 

BURLEY 

48.7 

26.4 

37.6 

1.4 

69 

8 

11 

4 

0 

0 

25 

0 

1  .48 

.76 

.78 

9 

6.5 

2 

11 

4 

1 

0 

BURLEY  FACTORY 

46.7 

23.5 

35.1 

3.  1 

65 

9 

8 

5 

0 

1 

27 

0 

1.35 

.53 

.71 

9 

2 

12 

5 

1 

0 

BURLEY  CAA  AP 

46.2 

23.9 

35.1 

2.7 

65 

7 

6 

4 

921 

0 

1 

28 

0 

1.67 

.85 

.42 

8 

1.6 

1 

12  + 

6 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
MARCH  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
Q 

S 
> 
3 

■ 
Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Ni 

Min. 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
I 
1 

! 
" 

■ 

o 

0 

9 

1  00 
or  More 

\ 

1 

-  i 

S  | 

ss3 

0  1 

o  I 

CHILLY   BARTON  FLAT 

39.2 

16.5 

27.9 

-  0.8 

54 

i 

4  + 

1142 

I 

30 

■ 

.66 

.24 

.35 

24 

5 

24 

i 

1 

0 

CON  OA 

38.7 

13.7 

26.2 

-  0.7 

52 

10 

-  6 

4 

0 

5 

30 

6 

2.90 

1.64 

.74 

9 

24.0 

1 1 

l 

0 

DRIGGS 

37.9 

15.2 

26.6 

0.0 

50 

6 

-  5 

2 

0 

6 

31 

5 

1.19 

.09 

.60 

17 

3 

l 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

38.2 

19.3 

28.8 

-  0.3 

50 

7+ 

0 

3 

1117 

c 

B 

29 

1 

1.19 

.55 

.40 

9 

6.0 

3 

11  + 

i 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

41  .2 

18.3 

29.8 

-  0.  1 

56 

7 

0 

13 

1083 

0 

6 

11 

1 

.97 

.23 

.39 

10 

8.4 

5 

11  + 

4 

'J 

0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

45.  8M 

22. 8M 

34.  3M 

-  1.9 

60 

7 

5 

13 

931 

0 

3 

28 

0 

1.02 

.21 

.31 

9 

3 

j 

0 

GRACE 

38.7 

18.9 

28.6 

-  2.3 

51 

10  + 

3 

4 

1114 

0 

5 

29 

0 

1  .91 

.79 

.40 

9 

22.5 

6 

1  + 

7 

0 

0 

GRAY 

40.4 

8.6 

24.  5 

-  2.9 

54 

9 

-10 

2+ 

1250 

0 

4 

31 

7 

1.60 

.18 

.70 

18 

18.0 

30 

18  + 

5 

1 

0 

GROUSE 

38.1 

12.0 

25.1 

50 

7 

-  8 

4 

1230 

0 

3 

30 

5 

.91 

.02 

.21 

17  + 

10.0 

4 

0 

0 

HAMER  4  NW 

44.3 

18.2 

31.3 

1.8 

59 

7 

1 

4 

1039 

0 

2 

26 

0 

.37 

- 

.03 

.15 

1  1 

3.3 

3 

1  1 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

43.7 

22.5 

33.1 

58 

7 

3 

13 

981 

0 

3 

24 

0 

1.85 

.56 

18 

5.0 

3 

11  + 

6 

1 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

43.7 

21.2 

32.5 

-  1.1 

60 

9 

4 

13 

1001 

0 

4 

27 

0 

.90 

- 

.16 

.30 

9 

7.0 

4 

21 

4 

0 

0 

IRWIN  2  S 

40.8 

19.5 

30.2 

-  0.4 

54 

7 

3 

2  + 

1073 

0 

3 

28 

0 

2.49 

1.35 

.78 

11 

22.0 

8 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

36.5 

5.5 

21.0 

-  2.8 

46 

16 

-25 

3 

1357 

0 

9 

3 1. 

12 

2.94 

.46 

.71 

1  1 

21.0 

56 

11 

7 

3 

0 

LiFTON  PUMPING  STA 

38.1 

17.6 

27.9 

0.5 

49 

9 

1 

3 

1146 

0 

0 

30 

0 

1  .26 

.43 

.34 

27 

12.5 

2 

27 

4 

0 

0 

MACK  AY  RS 

40.7 

19.5 

30.1 

-  0.8 

54 

7* 

4 

3 

1073 

0 

3 

31 

0 

.52 

.01 

.16 

20 

4.1 

2 

1  + 

2 

0 

0 

MALAD 

45.5 

24.5 

35.0 

-  3.4 

60 

7 

14 

3+ 

921 

0 

1 

27 

0 

1.72 

•  46 

.46 

9 

2.0 

1 

17 

8 

0 

0 

MA LAD  CAA  AP 

46. h 

23.5 

35.0 

62 

7 

13 

5 

923 

0 

2 

27 

0 

1  .54 

.47 

9 

1.4 

1 

11 

4 

0 

0 

MAY  RS 

43.9 

16.4 

30.2 

-  3.3 

60 

7 

1 

6 

1072 

0 

4 

J  < 

u 

•  26 

•  1 1 

•  12 

2  1 

2.8 

2 

10 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

44.3 

23.7 

34.0 

60 

7 

12 

13 

952 

0 

0 

28 

0 

1.58 

.61 

9 

T 

T 

10+ 

5 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

43.4 

26.6 

35.0 

60 

7 

13 

4 

924 

0 

2 

26 

0 

1  .10 

.40 

9 

7.  5 

1 

10  + 

3 

0 

0 

MONTPEL1ER  RS 

39.  OM 

16. 4M 

27. 7M 

-  0.9 

53 

10  + 

0 

4 

0 

7 

30 

1 

2.24 

1.01 

.35 

29 

15.0 

6 

29 

8 

0 

0 

OAKLEY 

47.7 

25.4 

36.6 

-  2.2 

65 

7+ 

8 

2 

874 

0 

1 

23 

1.54 

.73 

.53 

24 

14.5 

3 

10  + 

6 

1 

0 

PALISADES  DAM 

40.3 

18.6 

29.5 

54 

7 

-  1 

2+ 

1092 

0 

3 

26 

3 

2.63 

.93 

9 

16.7 

4 

11  + 

0 

1 

0 

47.9 

23.9 

35.9 

-  2.4 

65 

8 

0 

1 

2« 

0 

1.11 

.24 

.61 

9 

3.0 

1 

11  + 

3 

1 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

44.0 

23.9 

34.0 

-  2.6 

60 

7 

8 

13 

954 

0 

3 

27 

0 

1.02 

.11 

.19 

9 

7.2 

2 

10  + 

5 

0 

0 

PRESTON  SOG  FACT  2SE 

46.4 

23.7 

35.  1 

0.8 

6u 

1 2 

1 3 

921 

0 

2 

27 

2.60 

1.06 

.53 

25 

17.0 

T 

11+ 

7 

2 

0 

REACTOR  TESTING  STA 

42.0 

17.4 

29.7 

55 

7 

-  2 

13 

1087 

0 

4 

)> 

2 

.55 

.27 

9 

3.  7 

3 

12  + 

2 

0 

0 

RUPERT 

47.8 

26.3 

37.1 

-  1.2 

67 

8 

LI 

5 

0 

1 

25 

0 

1.35 

.57 

.50 

9 

7.0 

5 

24 

4 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

42.9 

18.6 

30.8 

56 

7 

-  4 

1  3 

1056 

0 

3 

2 

2.62 

1.78 

.62 

28 

5 

28 

B 

2 

0 

SPENCER  RS 

35.5 

12.5 

24.0 

-  0.9 

45 

26 

-10 

3 

1264 

0 

LO 

.  9 

4 

1.94 

.54 

1.01 

9 

8.0 

0 

1 

1 

SPRINGFIELD  1  SE 

4b. 9 

23.1 

35.0 

-  0.3 

67 

7 

10 

2  + 

922 

c 

1 

26 

U 

E   1  .63 

.99 

.79 

9 

8.2 

4 

11 

4 

1 

0 

STREVEU. 

43.5 

21.9 

32.7 

59 

7 

5 

2 

996 

2 

2  e 

3 

.58 

.14 

9 

2 

11 

2 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

37.4 

9.5 

23.5 

49 

e+ 

-  5 

30 

1281 

0 

7 

3C 

5 

1.24 

.20 

9* 

7 

0 

0 

DIVISION 

31.1 

-1.1 

1  .  44 

.28 

9.  5 

STATE 

33.9 

-  1.8 

1.52 

.  16 

6. 1 

Precipitation 


tD  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED  "NO.   OF   DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.'  OF   DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  -1954. 
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Table  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4 

S  |  6 

F|.| 

9 

,o| 

»l 

12 

13 

[  14  15 

16  1  17  1 

18 

19 

?0  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

AMERICAN    FALLS    1  Hm 

•  04 

.03 

.49 

.03 

.04 

.03 

T 

.  0. 

T 

.08 

•  03 

.08 

r 

.01 

T 

ANDERSON  OAN 

1  •  76 

.  58 

.67 

T 

.01 

.01 

.01 

T 

.17 

.30 

•  01 

T 

MtCO 

.44 

.  30 

.04 

T 

.10 

T  - 

ARROWROCK  DAM 

2.04 

.08 

•  97 

•  15 

.12 

T 

.10 

.IS 

.12 

.27 

■05 

ASHTON  1  S 

2.16 

.  35 

•  38 

•  09 

.35 

T 

.03 

.  11 

.28 

T 

.23 

.20 

•  09 

ATLANTA    1  E 

2.86 

.40 

•  50 

■  44 

.10 

T 

T 

.13 

T 

.02 

.32 

•  03 

.43 

.47 

T 

AVERY  RS 

2.23 

.  36 

.32 

•62 

.03 

T 

•  99 

•  03 

.  19 

.09 

BAYVIE*  MOOEL  BASIN 

1.23 

.37 

.45 

.30 

.  OS 

.03 

7 

BLACKFOOT 

1.26 

■48 

T 

.30 

.  18 

.30 

7 

BLISS 

1.23 

•  33 

.59 

.03 

.01 

T 

.00 

.07 

•  09 

7 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1.20 

.31 

.25 

•  08 

.OS 

.13 

•  07 

.08 

.18 

BOISE  WB  AP                      / /R 

1.20 

•  SI 

•  11 

.06 

.03 

T  .10 

T 

.  10 

T 

T 

.20 

.01 

BONNER S  FERRY    1  SW 

2.19 

.  37 

.  hi  M 

.65 

T 

T 

T 

T 

■  20 

7 

7 

BUHL 

1.10 

•  20 

■44 

•  04 

•  12 

.08 

.10 

•  06 

BURKE  ?  NNE 

4.01 

T 

•  47 

.85 

•  80 

.10 

T 

.02 

•  44 

•  00 

.01 

.19 

.72 

•  15 

•  21 

fiURLEY 

1.48 

T 

.76 

T 

.  12 

.00 

.03 

.01 

.21 

.08 

T 

.09 

•  10 

.01 

BURlEY  FACTORY 

1.35 

T 

.71 

•  07 

.12 

.10 

.01 

.03 

•  14 

.10 

.04 

.03 

T 

BORLEY  CAA  AP 

1.67 

T 

T 

.42 

.?« 

•  07 

.07 

■04 

T 

T 

.11 

T 

.09 

•  12 

•  08 

T 

•  24 

.13 

.02 

T 

T 

CALDWELL 

1.15 

.  34 

•  33 

•  02 

.21 

.13 

.10 

CAMBRIDGE 

1.10 

.57 

•  45 

•  08 

.03 

.01 

.09 

CASCADE    1  NW 

2.05 

T 

.64 

.37 

.  19 

.12 

.10 

.17 

.  18 

T 

.  It 

.02 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

3.56 

.85 

*  12 

.33 

.10 

.10 

.09 

•  32 

.01 

T 

T 

.57 

.39 

•  01 

OIALLIS 

•  30 

.09 

.  10 

.03 

.08 

T 

.01 

.01 

CHILLY  BARTON  FLAT 

•  68 

.03 

•  10 

T 

.10 

T 

.08 

.93 

CLARK  FORK   1  ENE 

1.67 

.50 

.48 

.30 

.09 

.15 

.  19 

CORAL T  BLACKBIRO  MINE 

2.07 

.03 

T 

T 

.07 

•  29 

.24 

•  04 

T 

.13 

.07 

•  02 

T 

.09 

T 

•  49 

.97 

•  09 

COEUR  D  ALENE  RS 

.86 

T 

.24 

•39 

•  11 

.03 

T 

.03 

.02 

T 

•  02 

T 

CONOA 

2.90 

.74 

.22 

.28 

.  10 

T 

.41 

.19 

.  18 

.17 

.23 

.06 

.18 

.16 

COTTONWOOD 

•  86 

.23 

.10 

.03 

•  01 

.02 

.03 

.20 

7 

.  1  1 

COUNC 1 L 

2*20 

.83 

.75 

•  13 

.06 

T 

.U 

•  02 

.27 

7 

CROUCH  2  NNW 

3.45 

.93 

•  74 

■  33 

.OS 

.44 

.  M 

.62 

.21 

1 »    -  ■  DAM 

3.57 

.56 

•  40 

•  48 

.  13 

.IS 

.11 

T 

.10 

T 

.4] 

.10 

DEER  FLAT  DAM 

1.20 

.60 

.  !  0 

.12 

.13 

T 

.09 

biiic 

3.22 

.1) 

.  28 

•24 

.79 

.20 

.30 

.02 

.  15 

.09 

•  01 

.07 

.60 

.12 

BRIMS 

1*19 

.00 

•  01 

.  20 

.02 

.33 

.01 

DUBOIS  EIP  STA 

1.19 

•  40 

.04 

•  32 

•  02 

.03 

.09 

T 

.31 

T 

DUBOIS  CAA  AP 

•  OT 

•  21 

.39 

.12 

T 

.01 

.12 

T 

.01 

•  Of 

.02 

T 

7 

Elk  river  :  s 

2.01 

•  OS 

.36 

.46 

.30 

T 

•  02 

T 

.06 

.  1 1 

.40 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


EMMETT  2  E 
FAIRFIELO  RS 
FENN  RS 

FORT  HALL    IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

GLENNS  FERRY 
GOOOING  C  A  A  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 

GRASMERE 
GRAY 
GROUSE 
HA  I  LEY  AP 
HAMER  4  NW 

HAZELTON 
HILL  CITV 
HOLLISTER 
HOME 

IOAHO  CITY 

IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 
KAMI  AH  1  NE 
KELLOGG 
KOOSKlA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  We  AP 
LIFTON  PUMPING  ST A 
LOW MAN 
MACK AY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 

MERIDIAN    1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPEL I ER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 

MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE   2  E 

OAKLEY 
OLA  5  S 
OROF I  NO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  ST A 

PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

POCATELLO  WB  AP  /, 
PORTHILL 

POTLATCH  1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOI NT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELO  1  SE 
STIUNITE 

STREVELL 
SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER 


WINCHESTER 


SE 


Day  of  month 


S.2< 
.75 
1.96 


1.41 
2.99 
?.t>S 


8 

9 

.«  1 

10 

1 

u 

12 

•  30 

,21 

.05 

.40 

•  50 

.08 

.39 

.11 

.85 

.06 

.05 

•  31 

•  01 

.  13 

.02 

-65 

.73 

.17 

•  05 

52 

01 

.34 

•  46 

.05 

.10 

•  40 

.04 

.10 

•  03 

.05 

.  1  5 

•  02 

.26 

•  13 

.45 

.05 

T 

T 

.39 

T 

.20 

.  30 

•  20 

.1^ 

•  09 

•  72 

•  07 

•  1  3 

.  15 

.37 

.37 

T 

.01 

.26 

•  76 

T 

•  42 

•  52 

.09 

•  07 

T 

T 

.05 

•  71 

•  73 

*  22 

•  08 

.95 

.90 

.  18 

.  18 

.10 

.37 

•  05 

.24 

T 

.30 

.03 

•  05 

■ 

.20 

.  '•S 

•  03 

"  t? 

•  40 

•66 

•  71 

.26 

•  49 

.03 

.06 

•  12 

•27 

•  22 

T 

.  37 

•  31 

•  01 

•** 

•  39 

•  3  3 

•  23 

.13 

.08 

.05 

.11 

.20 

T 

T 

*  >l 

•  02 

•  72 

'•>? 

•  10 

•  04 

.05 

•46 

.10 

•  04 

.  17 

.47 

.  13 

•  02 

•07 

•  05 

T 

.  31 

*  36 

1  *  Ob 

•  17 

.  35 

.23 

T 

T 

•  92 

.66 

•  13 

.10 

.03 

•  40 

•  03 

T 

•  26 

•  31 

•  13 

.01 

•  22 

•  28 

•  00 

.  16 

•  33 

•  02 

T 

.42 

•  43 

•  09 

.06 

T 

•  14 

•  45 

T 

•  40 

•  "6 

.  30 

•  02 

•  33 

•  15 

•  10 

T 

.02 

.13 

.  16 

.62 

•  47 

•  03 

.07 

.  28 

7 

.09 

•  30 

•  07 

•  38 

•  02 

\a 

.61 

•  01 

•  07 

•  02 

.37 

•  35 

T 

.52 

•  32 

•  36 

•  04 

•  03 

.  19 

.17 

•  05 

•  23 

•  40 

■  23 

.31 

.3*. 

■  18 

•  02 

•  08 

,S2 

.01 

.  14 

.06 

.53 

1.03 

•  33 

T 

.37 

•  01 

•  14 

•  16 

.02 

•09 

.49 

•  30 

.01 

.50 

■  05 

•  12 

•03 

•  21 

' 3? 

.05 

.  50 

*** 

■* 3 

•  03 

* 

.59 

•69 

.45 

T 

•  30 

■43 

•  04 

1.01 

.  12 

•  14 

T 

.  7V 

E  .05 

•  26 

•  08 

•  2< 

•  67 

•  09 

T 

T 

.14 

.06 

.06 

.01 

T 

.48 

.20 

.  17 

T 

•  20 

.17 

.12 

•05 

.08 

.22 

•  14 

•  05 

.21 

•  49 

.02 

T 

.04 

.61 

.04 

.08 

•02 

•  23 

•  78 

■  51 

.07 

T 

.18 

.35 

■  85 

•  04 

■  36 

•  27 

.13 

■  20 

•  14 

■  11 

13     14  15 


16 

 ._ 

17 

1 

18 

 p 

19 

 r— 

20 

1 

21 

 1— 

22 

—  ~T 

23 

1 

24 

 1— 

25 

1 

26 

I 

27 

 1 — 

28 

29 

I 

30 

31 

• 

.10 

•  04 

.  0  2" 

•  02 

•  02 

'. 

• 

ft 

• 

.82 

T 

.  OS 

.04 

•  09 

T 

.24 

T 

•  02 

•02 

.23 

.33 

.  3  1 

•  28 

.1* 

•  11 

.06 

•  10 

T 

.03 

T 

.OS 

■  04 

.02 

•  08 

T 

.13 

.01 

•  04 

T 

•  13 

•  04 

.  30 

•  30 

.06 

•  07 

.09 

•  02 

•  0! 

.33 

7 

T 

•  13 

■  18 

.02 

.14 

.08 

•  12 

T 

.30 

T 

.26 

T 

T 

.14 

70 

.20 

•  21 

T 

.21 

•  12 

T 

•  09 

•  05 

.14 

.IS 

.01 

T 

.01. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  195* 


Day  CM  Month 


Station 

| 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

9 

g 

10 

1| 

12 

13 

14 

15 

AMERICAN  FALLS    1  NX 

MAX 

SO 

32 

37 

A3 

53 

SB 

60 

54 

54 

51 

30 

31 

38 

44 

51 

Ml  N 

22 

10 

1A 

10 

13 

1  8 

23 

Al 

42 

27 

19 

IS 

7 

22 

21 

ANDERSON  OAM 

MAX 

46 

33 

38 

AA 

47 

A9 

5A 

A9 

59 

53 

34 

Al 

A2 

A8 

47 

MIN 

27 

1A 

17 

16 

19 

19 

30 

37 

38 

30 

24 

IB 

21 

21 

21 

ARCO 

MAX 

46 

29 

36 

AA 

47 

51 

55 

S3 

50 

AS 

31 

32 

37 

AS 

44 

MIN 

19 

7 

6 

7 

8 

11 

22 

29 

37 

29 

20 

20 

12 

15 

14 

ARROnMOCK  DAM 

MAX 

b4 

38 

38 

46 

47 

56 

60 

63 

45 

60 

36 

35 

41 

42 

50 

MIN 

26 

It) 

18 

21 

23 

2A 

29 

32 

39 

33 

23 

22 

23 

24 

26 

ASMTUN    1  S 

<AX 

Al 

26 

32 

36 

39 

Al 

AA 

A7 

49 

A6 

36 

28 

35 

37 

40 

IB 

2 

-  2 

4 

10 

12 

28 

3A 

36 

32 

18 

6 

2 

8 

16 

ATLANTA   1  t 

MAX 

39 

33 

A3 

A8 

AO 

MIN 

8 

1 

7 

8 

10 

AVERY  RS 

MAX 

43 

37 

A6 

51 

57 

5  i 

53 

50 

51 

50 

AS 

48 

50 

MIN 

20 

10 

18 

15 

19 

25 

36 

22 

35 

30 

27 

22 

28 

34 

24 

BAVVIta  MODEL  BASIN 

MAX  * 

39 

36 

37 

38 

41 

5  i 

MIN 

23 

23 

22 

17 

20 

22 

23 

35 

38 

32 

28 

2 1 

15 

1 9 

22 

BLACKFOOT 

MAX 

45 

32 

4  3 

49 

54 

59 

61 

52 

58 

55 

31 

SA 

MIN 

20 

7 

10 

10 

12 

1  7 

29 

41 

38 

28 

lb 

1  3 

6 

1A 

22 

BLISS 

HAX 

AS 

AO 

47 

52 

59 

66 

67 

59 

65 

60 

35 

A5 

46 

51 

57 

23 

1A 

20 

12 

13 

19 

19 

A2 

45 

30 

23 

19 

17 

20 

30 

BOISE    LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

A3 

51 

SI 

62 

67 

66 

63 

39 

A2 

45 

SA 

MI  N 

17 

23 

2A 

27 

32 

44 

31 

29 

22 

20 

27 

BO  I  St  MB  AP 

MAX 

Al 

Al 

48 

SO 

59 

63 

66 

59 

66 

50 

40 

A2 

AS 

52 

SA 

MIN 

22 

13 

22 

22 

23 

27 

32 

AS 

49 

26 

25 

23 

19 

2A 

3A 

BONNE RS  FERRY    1  SH 

MAX 

A3 

35 

39 

Al 

43 

A7 

A3 

41 

45 

AO 

45 

A3 

47 

A9 

47 

M  IN 

22 

1A 

17 

13 

12 

21 

21 

32 

34 

33 

25 

20 

20 

28 

25 

BUHL 

MAX 

SS 

Al 

49 

51 

59 

6  1 

66 

63 

65 

59 

32 

39 

A3 

5  1 

60 

"IN 

25 

lo 

20 

18 

22 

1  5 

31 

AS 

45 

28 

19 

20 

21 

21 

29 

BURKt   2  NNE 

XAX 

30 

22 

32 

A2 

A2 

AA 

AA 

39 

43 

39 

32 

33 

37 

35 

A3 

10 

3 

7 

8 

14 

23 

17 

32 

34 

24 

20 

9 

11 

25 

16 

BURLEY 

MAX 

SB 

A3 

37 

A7 

52 

63 

60 

69 

51 

60 

AO 

39 

36 

A2 

50 

MIN 

25 

15 

18 

11 

13 

19 

30 

A6 

46 

35 

20 

19 

18 

23 

25 

BURLEY  FACTORY 

MAX 

b7 

AO 

35 

A5 

49 

58 

50 

63 

65 

58 

38 

29 

3A 

39 

47 

MIN 

23 

1  3 

16 

11 

8 

19 

2A 

20 

4A 

35 

19 

18 

15 

20 

23 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 

AO 

35 

AS 

A8 

58 

62 

65 

53 

59 

45 

28 

3A 

36 

AS 

57 

MIN 

23 

1A 

17 

6 

7 

20 

21 

AS 

38 

25 

20 

18 

1A 

23 

23 

CALDWELL 

MAX 

55 

A6 

A9 

52 

60 

62 

67 

60 

68 

64 

AS 

A6 

51 

56 

57 

MIN 

26 

16 

18 

IS 

17 

23 

24 

AS 

A8 

35 

29 

23 

21 

20 

30 

CAMBRIDGE 

*AX 

45 

AA 

A8 

53 

57 

56 

62 

55 

6A 

59 

A3 

45 

A8 

54 

52 

22 

21 

17 

IS 

16 

20 

23 

A2 

AS 

35 

27 

26 

22 

26 

2A 

CASCADE   1  NH 

MAX 

Al 

27 

33 

33 

39 

A2 

51 

A7 

A9 

AA 

29 

31 

35 

Al 

AS 

MIN 

10 

-  2 

3 

2 

2 

9 

16 

35 

36 

26 

20 

15 

6 

11 

10 

CHALL I S 

MAX 

AO 

29 

37 

A3 

47 

5A 

59 

56 

56 

56 

31 

33 

37 

A6 

AS 

MIN 

16 

6 

10 

9 

12 

16 

24 

40 

33 

29 

22 

21 

12 

16 

17 

CHILLY  BAR  TON  FLAT 

MAX 

37 

25 

3A 

43 

A3 

A7 

52 

SA 

A8 

42 

27 

27 

32 

38 

AO 

MIN 

16 

5 

3 

1 

1 

5 

20 

2b 

35 

2A 

18 

14 

3 

6 

11 

CLARK   FORK    1  ENE 

MAX 

37 

35 

AO 

AA 

A7 

52 

A9 

41 

51 

50 

AA 

43 

AS 

46 

50 

MIN 

2A 

11 

17 

11 

13 

20 

24 

32 

3A 

31 

26 

19 

19 

27 

25 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

38 

20 

17 

29 

35 

Al 

A3 

45 

42 

42 

28 

19 

23 

21 

3A 

MlN 

4 

-10 

-10 

-  1 

-  2 

2 

13 

16 

32 

22 

13 

12 

0 

0 

8 

COEUR   D  ALtNE  RS 

MAX 

A3 

37 

Al 

A6 

56. 

47 

AS 

45 

53 

51 

AO 

45 

A5 

A6 

SO 

MIN 

25 

IS 

17 

IS 

18 

27 

2A 

35 

36 

32 

27 

21 

23 

28 

26 

CONDA 

MAX 

36 

29 

26 

30 

36 

Al 

47 

51 

45 

52 

50 

35 

25 

33 

39 

MIN 

A 

-  A 

-  5 

-  6 

-  2 

0 

16 

25 

33 

32 

11 

9 

0 

7 

9 

COTTONWOOO 

MAX 

33 

32 

A2 

47 

55 

57 

50 

5A 

SB 

49 

31 

35 

A2 

A3 

A8 

MIN 

2a 

10 

12 

1A 

22 

27 

25 

35 

40 

2A 

23 

20 

20 

26 

22 

COUNCIL 

MAX 

55 

A2 

A8 

SI 

5A 

53 

61 

61 

57 

55 

41 

43 

AA 

51 

A7 

MIN 

20 

20 

15 

IS 

IB 

21 

24 

Al 

43 

34 

28 

24 

22 

25 

22 

DEADMOOO  DAM 

MAX 

A3 

36 

Al 

51 

AS 

SO 

53 

A7 

45 

43 

29 

3b 

38 

43 

AS 

3 

-15 

-  6 

-  9 

-  5 

0 

11 

32 

31 

24 

11 

-  6 

-  4 

1 

3 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

AS 

AA 

A7 

51 

57 

65 

67 

54 

67 

47 

43 

44 

48 

54 

57 

MIN 

27 

17 

23 

16 

19 

26 

37 

47 

AS 

35 

26 

25 

21 

21 

3A 

OKIE 

MAX 

30 

32 

Al 

A7 

AS 

A8 

52 

44 

A5 

39 

27 

30 

37 

Al 

A7 

MIN 

13 

-16 

-  7 

-14 

-10 

3 

7 

32 

31 

20 

10 

-  1 

5 

4 

6 

OR  IOCS 

MAX 

39 

32 

22 

30 

AO 

50 

45 

43 

45 

40 

28 

30 

28 

35 

A6 

MIN 

11 

-  5 

-  4 

-  1 

A 

2A 

30 

32 

30 

25 

19 

9 

-  2 

5 

20 

DUBOIS  EXP  ST  A 

MAX 

27 

22 

29 

Al 

A3 

AS 

SO 

SO 

48 

4b 

35 

25 

29 

30 

38 

MIN 

18 

2 

0 

12 

13 

18 

2A 

32 

36 

32 

19 

16 

9 

17 

18 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

32 

24 

32 

A6 

AS 

A9 

56 

SA 

54 

45 

32 

32 

34 

37 

Al 

11 

5 

5 

9 

10 

16 

21 

31 

31 

24 

IB 

17 

0 

15 

1A 

ELK  RIVER   1  S 

MAX 

AO 

3A 

A5 

50 

55 

50 

A9 

46 

52 

45 

41 

AO 

43 

A5 

52 

MIN 

10 

15 

10 

7 

12 

20 

18 

33 

35 

29 

24 

10 

13 

25 

2A 

EMMET  T  2  E 

MAX 

44 

A2 

A7 

52 

59 

60 

67 

63 

66 

5B 

46 

45 

47 

S3 

57 

MIN 

2A 

23 

1  7 

1  9 

22 

2  7 

29 

AS 

50 

35 

27 

24 

21 

2A 

23 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

38 

27 

35 

15 

AO 

39 

A5 

A2 

56 

40 

35 

3A 

35 

42 

A2 

MIN 

IS 

-  3 

6 

0 

-  1 

6 

16 

30 

33 

26 

17 

1  7 

5 

14 

IS 

FENN  RS 

MAX 

Al 

Al 

A7 

52 

56 

59 

57 

A8 

53 

»» 

40 

44 

49 

51 

AS 

MIN 

28 

18 

22 

1  b 

20 

23 

27 

38 

38 

il 

30 

30 

27 

29 

27 

FORT  MALL    1ND  AGENCY 

MAX 

47 

31 

43 

S3 

59 

60 

57 

5A 

b  ) 

30 

32 

16 

A3 

54 

18 

8 

10 

7 

15 

25 

A2 

A3 

2  6 

19 

1A 

5 

15 

22 

GARDEN   VALLEY  RS 

MAX 

5  1 

AA 

49 

52 

56 

60 

6A 

52 

56 

53 

AO 

A5 

A6 

S3 

54 

MIN 

22 

12 

15 

1A 

17 

20 

2A 

31 

37 

32 

27 

18 

19 

19 

19 

GLENNS  FERRY 

MAX 

55 

42 

52 

5  3 

62 

66 

67 

60 

69 

b9 

38 

48 

50 

56 

58 

MIN 

<>9 

12 

20 

1  0 

12 

18 

24 

A5 

A9 

12 

27 

2A 

19 

19 

3A 

Gooding  caa  ap 

MAX 

Al 

38 

44 

48 

57 

61 

63 

52 

63 

59 

33 

40 

A3 

A8 

SA 

MIN 

21 

15 

21 

17 

22 

29 

3u 

A4 

AA 

27 

22 

19 

20 

21 

30 

GRACE 

MAX 

36 

22 

35 

35 

39 

A3 

50 

A2 

46 

bl 

30 

26 

32 

35 

A6 

MIN 

16 

5 

S 

3 

7 

1  3 

23 

35 

33 

2b 

12 

13 

7 

17 

17 

GRAND  VIED 

MAX 

61 

45 

51 

S3 

61 

66 

70 

59 

70 

64 

A4 

A8 

so 

61 

58 

26 

16 

15 

12 

12 

19 

23 

36 

48 

30 

23 

26 

19 

ie 

36 

GRANGEV1 LLE 

MAX 

36 

33 

A3 

47 

57 

60 

56 

SA 

60 

31 

32 

37 

42 

A5 

A6 

MIN 

20 

11 

16 

16 

21 

30 

25 

37 

40 

24 

24 

1  A 

21 

28 

25 

GRASMERE 

MAX 

SO 

38 

38 

45 

58 

59 

6  ) 

61 

59 

44 

26 

31 

39 

A4 

52 

MIN 

16 

10 

10 

12 

1 1 

23 

31 

33 

AO 

23 

S 

3 

9 

22 

22 

GRAY 

MAX 

42 

19 

32 

34 

35 

36 

38 

45 

5A 

50 

50 

48 

48 

AO 

AO 

MIN 

-  2 

-10 

-  9 

-10 

-  6 

-  2 

5 

28 

22 

20 

26 

25 

28 

0 

10 

GROUSE 

MAX 

,| 

25 

34 

43 

42 

46 

so 

48 

A5 

43 

31 

28 

36 

37 

37 

MIN 

14 

_  g 

_  7 

_  i 

g 

26 

34 

30 

19 

IS 

1 

A 

7 

HA  1  LEY  AP 

MAX 

3A 

33 

4  2 

45 

46 

<•« 

42 

48 

44 

30 

32 

33 

37 

A2 

MIN 

14 

1 

7 

9 

12 

12 

22 

30 

33 

28 

12 

17 

9 

11 

15 

HAMER   4  NM 

MAX 

38 

29 

35 

..6 

49 

53 

59 

54 

54 

49 

3B 

29 

34 

37 

AS 

MIN 

16 

S 

2 

1 

7 

8 

15 

31 

39 

37 

22 

12 

3 

12 

1A 

HA2ELT0N 

MAX 

AS 

35 

AA 

A9 

59 

60 

65 

60 

62 

57 

39 

3A 

39 

45 

57 

MIN 

23 

1A 

16 

1A 

15 

21 

27 

AO 

44 

27 

19 

16 

18 

23 

27 

HILL  CITY 

MAX 

)9 

29 

32 

33 

36 

Al 

42 

41 

43 

45 

30 

32 

34 

36 

36 

MIN 

12 

-  A 

4 

-  3 

-  2 

2 

21 

30 

32 

27 

17 

6 

3 

15 

1A 

HULL  I STER 

MAX 

A8 

A6 

46 

A9 

58 

62 

65 

64 

63 

be 

26 

36 

39 

A7 

** 

MIN 

IV 

7 

11 

13 

14 

2A 

29 

43 

45 

2b 

16 

17 

lb 

23 

2.| 

19 

20 

21 

2? 

23 

24 

25 

41 

44 

A2 

42 

41 

A2 

43 

20 

29 

27 

21 

26 

30 

27 

41 

A7 

49 

29 

3A 

2o 

24 

22 

3A 

33 

38 

40 

A9 

50 

A7 

Al 

44 

1A 

26 

23 

2A 

15 

27 

23 

41 

45 

A6 

A9 

51 

52 

51 

26 

32 

30 

28 

27 

29 

29 

35 

37 

Al 

A2 

Al 

A2 

38 

22 

22 

23 

22 

12 

2A 

17 

37 

40 

A2 

AA 

49 

AS 

44 

19 

25 

20 

12 

13 

25 

26 

51 

S3 

so 

52 

S3 

bo 

52 

22 

36 

38 

22 

27 

27 

20 

A2 

45 

A5 

45 

A2 

A9 

49 

23 

33 

29 

23 

17 

10 

20 

43 

47 

A5 

46 

AS 

A2 

45 

19 

27 

25 

25 

23 

25 

24 

by 

AB 

51 

54 

51 

S3 

53 

25 

36 

22 

23 

20 

32 

31 

A9 

55 

55 

SA 

54 

31 

30 

30 

32 

30 

AB 

48 

A9 

34 

53 

S3 

52 

31 

32 

29 

/r 

25 

33 

2<1 

A7 

48 

5A 

S3 

52 

A7 

4B 

21 

32 

32 

24 

24 

32 

21 

49 

46 

A8 

53 

51 

47 

50 

2  / 

32 

21 

2o 

27 

31 

3  2 

Al 

Al 

37 

A3 

AO 

Al 

18 

lb 

28 

30 

18 

26 

27 

12 

A7 

A7 

46 

48 

51 

A3 

AS 

2A 

29 

25 

2A 

26 

31 

29 

43 

47 

44 

45 

50 

4  5 

19 

27 

23 

2C 

2A 

29 

29 

AC 

44 

A4 

5C 

A2 

43 

46 

21 

31 

24 

2C 

2A 

31 

29 

51 

53 

56 

37 

59 

59 

5b 

26 

36 

27 

22 

21 

27 

29 

46 

51 

52 

55 

58 

60 

56 

21 

32 

26 

21 

21 

2A 

25 

36 

A2 

40 

AO 

A4 

A3 

42 

27 

1 7 

C 

6 

1A 

21 

40 

A3 

40 

A6 

49 

AS 

46 

24 

25 

23 

25 

17 

30 

IS 

37 

39 

40 

A3 

A2 

38 

37 

18 

2A 

19 

1A 

12 

25 

14 

A8 

50 

55 

53 

53 

50 

49 

20 

29 

28 

24 

27 

27 

19 

30 

33 

35 

29 

37 

37 

28 

9 

10 

12 

1  u 

7 

7 

4 

50 

50 

48 

52 

51 

50 

20 

28 

3b 

29 

29 

21 

33 

40 

43 

38 

36 

Al 

45 

1 

ic 

18 

12 

1  ] 

22 

21 

44 

4  1 

38 

45 

Al 

A6 

47 

2( 

2^; 

28 

22 

22 

AS 

4; 

51 

5J 

57 

57 

54 

z  i 

3j 

27 

26 

28 

27 

jr 

4; 

40 

A3 

-.5 

4V 

47 

42 

A 

23 

9 

3 

] 

10 

lu 

SC 

51 

56 

55 

57 

58 

52 

1v 

36 

26 

25 

28 

26 

33 

4  I 

42 

41 

AA 

46 

AO 

42 

_  r 

1  ] 

3 

1( 

5 

1 

<,  . 

4C 

AO 

AC 

31 

39 

40 

2t 

19 

1 1 

10 

20 

2A 

24 

36 

AC 

37 

39 

39 

36 

37 

19 

22 

25 

13 

16 

27 

16 

39 

44 

A2 

AO 

44 

39 

41 

19 

25 

23 

19 

lv 

26 

19 

A8 

47 

A3 

A6 

A8 

AS 

48 

18 

25 

32 

30 

21 

29 

19 

49 

52 

S3 

34 

57 

57 

55 

30 

29 

36 

41 

AO 

41 

Al 

39 

40 

1  ) 

27 

13 

e 

7 

27 

19 

29 

30 

31 

43 

AO 

AS 

27 

17 

2A 

39 

41 

A7 

31 

21 

21 

AO 

36 

A3 

22 

13 

9 

Al 

Al 

AA 

26 

22 

2A 

36 

3A 

35 

21 

8 

8 

37 

39 

38 

18 

5 

8 

AA 

47 

A5 

6 

12 

23 

38 

A2 

A3 

7 

14 

23 

AO 

AO 

A7 

2A 

IS 

20 

A6 

55 

6C 

17 

16 

27 

40 

SA 

2A 

18 

28 

41 

40 

53 

24 

17 

28 

38 

44 

A3 

4 

14 

29 

AO 

41 

52 

27 

21 

25 

33 

36 

33 

-  2 

2 

1 3 

A5 

36 

A3 

29 

23 

23 

44 

36 

Al 

26 

22 

20 

35 

39 

A8 

28 

22 

23 

47 

bl 

58 

25 

21 

22 

49 

50 

55 

2b 

25 

18 

32 

34 

A2 

1 1 

6 

6 

37 

36 

AS 

17 

12 

12 

36 

35 

A2 

20 

13 

10 

AO 

47 

A2 

9 

12 

28 

29 

24 

25 

-  1 

-  7 

7 

40 

44 

AA 

11 

14 

28 

38 

38 

28 

27 

10 

4 

35 

39 

43 

1 3 

AS 

47 

50 

23 

23 

19 

36 

39 

39 

-  1 

AS 

48 

60 

25 

25 

29 

33 

39 

-19 

-21 

36 

34 

34 

18 

1 

5 

31 

29 

A3 

17 

9 

10 

35 

32 

A6 

20 

11 

10 

39 

41 

A2 

9 

12 

21 

46 

A9 

SA 

25 

20 

28 

35 

3A 

A2 

23 

1A 

9 

A7 

A9 

19,  26 

41 

Al 

26 

16 

45 

A8 

A9 

26 

Is 

20 

46 

SO 

60 

31 

19 

19 

4C 

A2 

51 

26 

17 

20 

36 

31 

36 

26 

16 

11 

44 

50 

60 

28 

19 

21 

37 

Al 

AS 

11 

1A 

25 

32 

35 

A7 

20 

14 

19 

3C 

3A 

35 

2 

5 

31 

3A 

35 

IS 

2 

5 

36 

3A 

A2 

21 

16 

12 

40 

3A 

AS 

24 

12 

b 

38 

39 

A9 

26 

23 

20 

3A 

35 

Al 

23 

8 

6 

AO 

39 

11 

21 

SA  53  AU 

28  30  23 

50  52  A2 
31  32  28 

51  A8  38 
20  31  21 
50  S3  A3 
33  35  25 
bl  49  44 
22  32  21 

45  40  40 

17  23  21 

56  52  A2 

30  28  29 

49  45  46 


58      50  AO 


56  56  AA 

AO  30  19 

56  52  A2 
3B  27  18 
51  52  A6 

27  33  3A 
58  SS  A6 
39  30  25 
50  44  34 
29  26  25 

58  SS 

31  37 

57  54 

28  '  31  24 

59  42  43 
27  26  24 

60  49  48 
39  32  21 
64  54 

32  34 

45  A4  36 
2A  30  15 
50  47 
21  26  24 

46  AO  36 
26  30  23 
53  52  53 

29  30  27 
38  41 
11  16 


65  52  46 

29  29  31 

40  49 

2A  32 

48  Al  41 

29  28  25 
53  52  45 

30  37  21 
47  42  36 

22  26  13 

58  40  44 
38  37  24 
50  45  34 

7  21 

49  42 
25  20 
46  45  37 
2A  33  22 
A9  Al  33 

23  28  2A 

5A  A7  AO 

3A  28  28 

59  52  A5 
38  32  21 
AA  39  32 
27  29  19 
61  A9  A9 
29  32  33 


55  AA  Al 
36  27  23 
51      AA  3A 


25  23  20 

62  62  A8 

33  31 

52  36 

32  26  26 

51  A9  36 

30  2A  IS 
AS  A6  AS 
IS  IS  15 
A3  Al  35 
11  29  19 
AS  A3  35 
23  30  12 

52  A9  AB 

19  35  2A 

5A  56  A2 

31  29  2A 
A3  A2  32 
25  25  15 
5A  50  SO 
36  26  23 


A2  A8  A2 
IB      26  28 


50  50 
32  29 


A6  A5  A7 

25  32 

38  Al 

15  25 

52  SA  56 

32  31  23 

A6  Al  AO 

22  30  27 

A5  AB  A2 

22  IB  13 

60  AS  AA 


A5  AA  Al 

21  23  27 

56  58 

21  20 

57  57 

22  21  36 
51  A9  A7 

23  22  31 
A2  39  39 


A6  A9 

27  23 


33  36 

7  20 

38  42 
19  25 

39  45 
IB  25 
A6  A3  A5 

22  31 
33  37 
17  28 
A7  AA  A3 

23  30  22 


A2  AS  A2 

A      5  5 

A2  A 1  36 

6      A  26 

A3  AS  38 

17  16  27 

A2  A6  A2 

19  13  28 
SO  A7  A2 

20  25  31 


A9  A6 

23  22 


37 
29 


60  51 
28  AO 


A9  A7 

31  32 


54  52  47 

24  27 

57  59 

36  28  39 

49  51 

29  32 

AU  AO  A3 


3A  28  38 
AB     A3  AS 


23     36  28 


35     32  35 


39  38  35 

12  18  22 

AA  5  0  AS 

17  18  28 

A6  A9  51 

11  23  30 

A6  51  A7 

28  3U  33 


A2 
20 
bo 
28 


•  iollowUlO  3UHao  lads 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


Station 


Day  Of  Month 


|  17 


19     20     21     22     23     24  25 


IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  6  NE 

IDAHO   FALLS  CAA  AP 

IRWIN   2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON   WATER  PLANT 

LEWISTON  WB  AP 

LIFTON   PUMPING  STA 

LOWMAN 

MAC  KAY  RS 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN    1  W 

MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U   OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA    2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NE2PERCE  2  E 
OAKLEY 

OLA  5  S 
OROFINO 
PALISADES  DAM 
PARMA   EXP  STA 
PAUL   1  E 

PAYETTE 
PIERCE  RS 
POCATELLO   WB  AP 
PORTHILL 
POTLATCH   1  SE 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 
RIGGINS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPO INT   EXP  STA 

SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 


MA  X 

Ml  N 
MAX 
MI  N 
MAX 
M  I  N 
MA  I 
Ml  N 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
M  1  N 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MA  l 

MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MA  X 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MlN 
MAX 
M  I  N 
MAX 
MIN 

MA  x 
MIN 
MA  X 
MIN 
MAX 

MIN 

MAX 
MIN 
MAX 

MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
MAX 
M]  N 
MAX 
MIN 
MA  X 

MIN 

MAX 
m  ;  r, 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

MAX 
«1  N 
MAX 

M  I  N 

MAX 
M  I  N 
MAX 
MIN 


50     41  46 


46  30  39 

U  6  10 

34  29  43 

16  8  9 

37  25  36 

18  3  3 

32  33  31 

•  <.  -  7  -25 

56  39  45 

20  12  17 

46  38  34 

25  17  22 

45  44  55 

25  17  20 
44  42  50 
24  10  17 
48  46  52 
28  24  21 

44  41  50 

26  23  22 
39  25  29 


46      42  46 


35      38  35 


46  34  44 

23  15  14 

41  32  44 

23  16  15 

32  32  40 


26     30  36 


34     3  3  41 


24     10  18 


40  40  45 

23  19  18 
39  30  39 

24  18  20 
39  27  23 
15  4  1 
39  37  48 
23  20  23 
51  41  50 
21  12  14 


16     15  30 


63      45  44 


46     36  40 


37     35  42 


42  42  48 

24  20  15 
48  47  54 

25  18  20 


59  46  51 

26  16  23 
56  41  35 
22  14  15 

55  43  46 

27  18  20 
36  36  46 


40  35  37 

23  10  11 
38  36  45 

21  17  19 

44  32  42 

22  15  13 

37  33  39 
13  6  8 
34  29  35 
17  7  5 
47  34  39 
22  13  18 
46  45  56 
31  21  26 

52  41  34 

24  14  14 
44  24  35 
16  6  5 
36  34  46 
20  14  16 

38  33  43 


38  31  35 
22  14  17 

50  37  45 

21  14  20 

33  18  30 

13-5  -10 

46  33  45 

18  10  10 

39  22  29 


50     55  58 


45     50  55 


9  13  15 

42  41  45 

4  7  12 

39  37  43 

16  -18  -14 

52  60  61 
16  12  24 
46  50  57 

16  19  25 
57  64  64 

17  19  24 

53  59  65 
13  18  26 

54  61  57 

20  22  30 

52  58  54 

21  24  30 
32  38  40 


48     54  55 


11  12  15 
47  51  57 
14      15  18 


45     50  56 


38    40  38 


45     49  51 


51  59  64 
16      19  25 


20  22  22 

44  52  59 

13  19  29 

30  33  36 


51  57  55 

19  26  32 

50  62  66 

13  22  27 

37  40  39 

15  22  22 

51  55  60 
15  16  24 
41  42  48 

2  7  12 

47  58  51 

18  22  30 

50  58  59 

14  15  32 

52  56  60 

15  14  26 
59  65  57 
18  21  26 
34  36  39 

1  3  8 

55  61  62 

14  13  2  0 

44  50  58 

8  9  13 


51  55  56 

15  16  21 

51  53 

6  10 

46  51  57 

10  15  18 

38  40  42 

10  11  22 

49  58  46 

22  24  28 

45  49  55 

13  13  15 

4  3  48  4  7 


46     49     5  3 


47  54  55 

15  16  23 

59  64  62 

26  26  33 

43  53  60 
15  11  15 

44  48  5  3 

7  12  16 
51  58  54 
14  18  22 
47  51  52 

8  8  12 
39  41  48 
11  11  21 

50  59  60 

18  20  25 


45  60  52 
17  19  15 
37      44  48 


60  48  52 

20  34  34 

58  54  55 

28  40  41 

58  47  60 

28  41  39 

54  50  50 

25  32  33 

45  42  43 


65  59  63 

26  34  44 

50  52  45 

23  32  38 
56  55  65 

24  40  43 
68  61  67 


27     41  45 


52  56  65 

25  40  38 

46  44  49 

18  30  33 
58  46  54 

20  32  33 
54  54  49 

27  28  28 
60  50  55 
16  37  42 

62  51  57 

21  34  34 
60  56  57 

19  37  36 
45  38  32 
13  32  28 

60  56  59 
30  39  41 
67  64  66 

25  45  48 

61  58  60 

28  42  45 
60  49  58 

29  41  42 
41  51  45 
12  28  33 
50  51  60 

26  37  44 
74  63  68 
28  45  47 

38  36  40 

19  28  24 

64  69  56 
25  45  48 
48  48  53 
18  34  33 
50  48  59 
28  37  41 

65  53  65 


65  60  62 
23  42  45 
56  57  65 
25  40  42 

54  51  44 

23  34  33 
67  62  67 

24  45  47 
63  65  50 
20  28  44 

63  56  66 

25  43  50 
46  38  42 

12  33  32 
60  53  56 
29  44  43 
38  41  42 
20  30  33 
53  47  60 

23  35  43 

60  60  56 

25  35  41 
45  36  40 

20  32  32 

55  49  54 

21  32  36 
62  54  58 

26  35  40 

66  66  67 
31  46  48 

65  67  61 

31  43  45 

56  50  50 

22  34  40 
52  49  55 

24  33  37 
62  56  60 
20  35  35 

43  39  44 

23  33  34 

64  54  61 
26  40  43 

44  44  4  3 

13  29  34 

67  60  54 

25  42  39 
48  52  40 
12  18  30 


49  36  42 

29  22  11 

54  33  30 

33  20  11 

58  31  30 

25  17  13 

52  38  29 


32     19  12 


44     50  52 


31      37  47 


32     39  52 


30      39  46 


25 
8  1-12 


26  18  17 

62  41  40 

32  29  23 

59  45  47 

32  31  24 

60  43  45 

33  27  22 
65  45  49 
35  32  25 


31  29  24 

48  44  24 

28  17  16 

45  37  43 


45  29  28 
26  20  18 

59  35  32 
28  20  22 

60  34  3  0 

24  18  19 
42  24  32 

25  18  17 

46  26  30 
25  16  10 
56  40  36 
30  27  17 
62  43  44 
34  26  24 

54  37  40 

33  25  24 

42  28  34 

28  21  19 

53  52  27 


54  38  40 

27  26  20 

64  38  44 

33  24  21 


26  21  22 
15  14  13 
67  46  43 
34  27  22 

47  36  34 

27  21  11 

48  32  38 

25  26  18 
55  29  35 

26  18  14 


52  40  43 

37  21  19 

56  44  48 

35  33  24 

50  44  28 

31  18  15 

62  45  48 

35  27  25 

60  37  29 


6  0  44  4  7 

37  29  25 
40  33  39 
21  22  9 

50  26  32 
25  20  17 
4b  44  42 
33  24  20 

48  36  39 
27  26  18 

60  56  30 
30  2  0  14 
40  41  43 

29  21  11 
43  27  32 
25  18  8 
56  32  36 

27  20  15 
63  40  46 
33  30  27 

61  40  29 

38  20  19 

51  32  30 

30  20-2 

49  40  44 
30  28  18 

43  38  40 

28  28  24 

44  42  43 
32  24  17 


57     35  39 


40     29  22 


41  47  60 
20  26  18 
4  3      4  5  46 


27  28 
53  52 


28  30  26 

47  54  55 

17  18  24 

55  55  61 

24  33  31 

50  51  59 

24  32  32 

31  35  40 

15  14  14 
44  48  55 
11  12  13 
35  42  32 

11  11  15 
40  42  53 

16  19  21 

39  44  54 
15  19  20 
37  45  47 

3  4  8 
34 

2  12  10 

40  44  49 

12  19  20 
46  52  55 


34      36  40 


30  20  1  1 
45     29  21 


23  24  25 
37  44  49 
17     22  30 


46  45  53 
21  29  37 

47  55  54 
18  19  30 

25  27  37 

15  16  18 


19  28 
48  46 


42  44  48 

23  30  28 
42  50  54 
14  15  27 

47  51  55 

20  21  22 

54  55  53 

24  28  27 
33  40  45 


52  56  59 

20  20  28 

35  41  47 

18  20  23 

47  53  58 

23  21  21 


36     42  52 


45  46  43 
18      26  24 


34  41  52 

12  19  20 

41  44  48 

14  18  22 

34  40  40 

■2  8  16 

40  46  48 

18  20  27 


38  41  49 

18  22  26 

34  41  43 

■4  7  15 

48  46  59 

20  22  24 

43  53  52 
13  19  17 

44  44  43 
18  29  28 

42  48  54 

17  19  28 

28  31  39 

4  12  8 

38  45  55 

16  15  23 

23  36  40 


52  52  42 

30  31  12 
55  49  33 

34  33  23 
5  5  44  34 
25  25  22 
50  44  34 
25  32  22 
46  44  31 

0  22  19 

57  54  43 

31  31  23 
55  57  42 

35  30  30 
60  49  55 
30  35  31 
57  55  44 

36  32  17 
60  54  55 


55     42  51 


47  42  34 

19  28  17 

54  48  43 

28  28  22 
42  43  34 

19  31  27 

58  52  41 

29  32  22 

59  49  43 

24  27  23 
53  47  46 

20  22  25 

44  38  34 
20  20  16 

51  43  43 
31  24  24 
57  56  44 
36  31  29 

52  51  50 

26  25  20 
52  44  41 

34  30  25 
46  53  47 
22  28  18 

52  47  47 
36  30  25 
69  57  44 

42  32  20 

43  35  29 

27  19  17 

57  60  40 
38  36  2u 

45  45  39 
26  30  18 
49  41  42 

35  29  26 

53  53  41 
38  31  18 

56  52  42 

25  38  12 

58  55  55 

36  34  33 
49  49  36 
24  32  22 
62  58  50 
41  34  18 
58  52  55 
29  33  25 


41  36  2  2 

52  37  40 

29  27  27 
56  52  39 
28  25  24 
50  51  52 
27  34  33 

52  44  45 
36  30  26 

59  59  37 
27  31  23 
50  46  40 
27  27  30 
50  43  37 
20  26  22 

53  48  41 

30  29  21 

60  56  55 


59  53  45 

30  33  26 

54  47  46 
24  33  23 

55  49  46 
32  28  25 
59  55  54 
20  22  30 
50  49  40 
37  37  30 

56  49  43 
34  29  23 
44  43  35 
13  33  20 
52  50  42 
26  35  22 
44  46  40 
11  20  13 


20  31  23 

42  45  40 

20  26  27 

45  44  39 

16  28  24 


37     38  34 


47  44  44 

25  31  22 

44  51  50 
22  26  32 
55  53  47 
24  29  35 

45  51  52 
27  33  24 
59  57  50 
27  33  32 


26  32  31 

39  39  39 

13  22  21 

48  47  48 

20  29  22 

37  38  43 

18  25  23 


22  24  22 

47  45  46 

23  28  23 
41  47  44 
21  24  20 
38  40  40 

4  24  16 

44  44  47 

23  23  21 

49  50  57 
19  34  24 

4  1  48  50 

25  31  28 
41  42  42 
28  30  23 

32  43  44 
14  20  16 

50  48  49 

26  30  32 

50  51  55 
30  34  22 

33  30  31 
17  25  22 
46  50  52 
28  34  25 
43  45  45 
14  26  20 
46  40  40 
26  30  31 
49  45  45 

23  27  23 

43  47  50 

26  32  28 
55  52  49 
25  30  37 
3  7  42  44 
11  23  23 

51  55  57 
25  33  23 
54  47  45 

24  30  21 

46  52  55 

27  34  25 


41  45  41 
22  29  28 

48  48  56 

22  28  29 

49  43  46 

23  26  32 

42  44  43 
19  23  20 


16  29  23 

39  43  41 

18  28  22 
41  42  46 
23  29  25 
53  53  52 
29  37  30 

41  47  46 

25  31  25 

40  43  41 
10  26  27 
52  51  49 

20  25  30 
51  54  47 

21  25  29 
45  46  51 
21  36  27 

45  46  49 

25  31  24 

37  42  42 

12  14  25 

36  46  43 

19  19  25 
34  36  39 


51      55  55 


45  43  41 
24  22  30 

46  45  42 
21  22  27 
44  42  37 
19  18  28 
30  43  37 
14  -14  22 


31  32  32 
56  6u  60 
34     26  26 


58  59  60 

31  30  35 

54  55  55 

32  30  34 
42  39  37 

8  19  25 

52  56  54 
15  15  22 

41  44  41 
18  17  27 
48  42  45 
27  24  32 

48  43  45 

25  32  32 
46  46  43 
23  12  23 

42  40  42 
10  10  16 
39  38  42 

26  25  22 
54  55  56 
21  20  29 

53  56  55 

27  30  28 

43  40  43 
25  26  31 
41  43  39 

9  19  25 
50  50  53 
29  31  29 
57  59  56 
23  23  35 


32     34  26 


54  56  57 

20  20  28 
47  48  49 
13  11  18 

47  48  47 
30  25  31 

48  41  43 
23  33  29 

54  52  57 

23  27  25 
59  61  58 
36  27  31 
43  40  37 

17  18  28 
58  60  59 
22  '1  29 
52  50  46 

21  24  30 

55  58  59 

24  24  31 

41  50  46 
30  18  26 
46  43  39 
24  25  31 
51  51  50 

22  24  36 

49  50  51 
27  26  27 

45  46  45 

22  30  32 

49  49  46 
21  21  29 
43  46  43 
13  IB  26 
48  49  42 
21  22  31 

56  57  59 
27  27  26 

45  52  45 

24  24  31 

42  46  41 

18  17  29 

50  49  50 


28  16  26 

52  49  47 

24  27  36 

52  -52  45 

22  25  31 

39  34  32 


49  49  43 

20  22  31 
43  45  48 

21  31  33 
45  45  46 

22  31  33 
40  41  42 
22  2  7  33 
32  40  40 


29  29  34 

48  51  48 

2-4  34  37 

56  55  52 

22  37  40 

54  58  50 

27  28  38 

59  56  54 


55  51  53 

27  43  35 

38  39  35 

25  21  26 


24     24  32 


21  23  27 
37      45  41 


30      27  32 


45  46  41 
28  25  33 

46  47  45 
14  23  30 
36  36  36 
12  2  0  26 
42  45  42 
27  27  28 
54  56  50 
26  27  38 


26  33  32 

42  47  43 

29  29  34 

39  38  37 

25  20  28 

48  46  44 

22  38  35 

54  56  50 

35  27  35 


29     26  24 


58  56  57 

28  29  40 
49  45  47 
26  25  30 

47  42  46 

20  35  32 

48  49  48 
33  29  33 

52  50  52 

24  26  36 

57  54  54 

24  40  36 

39  40  43 

21  26  33 

59  58  58 
30  30  41 
47  47  53 

29  30  33 

57  58  58 

29  32  39 


42  48  45 
27  33  32 
49  50  38 
16  33  21 
48  46  43 
20  34  34 

43  43  42 
30  29  34 
45  44  42 
16  30  29 
43  48  46 
20  27  30 
48  49  46 
29  26  32 
58  55  58 


47  49  52 

30  31  35 

42  47  49 

19  30 

51  46 
18  30 

52  53 
15  25  31 


39  44  45  47 

31  24  lu 

43  42  37  41 

33  23  13  16 

43  35  35  44 

33  23  15  21 

41  39  34  37 

33  25  14  14 

38  33  30  29 


16  12  17  24 

44  48  51  53 

31  16  17  24 

47  43  48 


50     48     54  52 


41  44  50  53 
24  17  20  31 

42  42  28  35 
29  29  16 

40  42  48  56 
32  25  12  14 

41  35  34  42 
29  24  11  12 
52  41  40  42 
36  35  22  24 

52  39  39  45 

36  32  22 

41  38  37  40 


36     30     36  32 


42  40  37  40 

35  30  18  23 

45  44  47 
37  24  17  21 

46  43  45 
31  20  21 
42  35  37  46 
3  5  29  24 

36  47  36  28 
28  26  15 
39  40  45  44 
19  13  15  30 
46  45  47  56 
36  25  18 


12     20  26 


53  43  46  50 
36  24  19  23 
45     37     39  45 


22     36  23 


49  50  47 

27  28  34 

30  45  40 

10  13  20 

46  5  0  50 

25  31  33 


23  12  16  24 
43     42      37  47 


48  46  47 

35  26  27 

44  49  53  53 

31  19  20  29 
43  40  33  37 

32  25  12  13 
55  49  53 

33  23  20 

45  45  38 

34  28  23 


53  47  51  58 

36  26  23  23 

40  39  41 

23  8  6 

42  34  38  45 
34  25  16  24 
32  40  43  49 

-   3  3  10  25 

43  44  41  43 
18  11  15 


35     32  25 


46     32      38  44 


43  40  40  47 

33  25  20 
45  46  50  57 

35  20  22  28 

45  45  36 

34  29  24  27 
42  39  36  40 
29  20  7 

36  43  49 


27  36  42  40 

13  11  15  28 

44  41  42  51 

36  26  20  18 

36  27  22  37 

16  13  2-5 

44  44  43  49 

34  28  15  19 

31  29  32 

18  -  2  -  8  - 


-  32  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  1954 


Station 

Day  CM  Month 

& 

E 

i 

i 

2 

3 

4 

g 

7 

g 

g 

10 

Ij 

12 

13 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

STREVELL 

MAX 

49 

37 

40 

44 

45 

51 

59 

51 

57 

57 

30 

30 

37 

39 

44 

51 

49 

39 

42 

42 

39 

45 

44 

38 

41 

43 

45 

43 

40 

35 

42 

43.5 

MIN 

23 

5 

12 

8 

12 

20 

24 

42 

41 

25 

16 

10 

8 

13 

27 

30 

27 

23 

24 

29 

18 

17 

26 

26 

27 

23 

29 

35 

28 

14 

15 

21.9 

SUN  VALLEY 

MAX 

45 

3  i 

33 

38 

47 

46 

4  1 

4 1 

2  8 

_3, 

41 

42 

35 

38 

37 

40 

43 

44 

41 

38 

45 

41 

4 1 

36 

33 

38 

39.0 

12 

-  8 

-  5 

-10 

-  7 

0 

1  0 

24 

30 

28 

1  2 

12 

3Q 

10 

29 

11 

12 

24 

5 

0 

1 

26 

2u 

12 

21 

24 

15 

6 

-  1 

>MAN  FALLS  PH 

MAX 

64 

45 

51 

55 

59 

6  5 

68 

06 

72 

72 

t,  7 

53 

60 

60 

59 

50 

52 

52 

56 

57 

56 

56 

59 

57 

53 

52 

43 

50 

60 

56.5 

MI  N 

29 

21 

22 

20 

22 

3  l 

33 

47 

35 

28 

28 

26 

26 

34 

40 

34 

34 

40 

33 

28 

26 

33 

37 

26 

37 

41 

36 

28 

26 

27 

31.7 

rE TON  1 A   tXP  5IA 

MAX 

32 

23 

34 

36 

43 

4  5 

46 

49 

49 

48 

28 

26 

32 

33 

<,1 

46 

46 

46 

36 

33 

37 

34 

36 

34 

39 

36 

38 

34 

39 

27 

30 

37.4 

MIN 

11 

-  3 

-  1 

0 

7 

1  2 

12 

18 

33 

15 

15 

1 1 

1 

3 

5 

12 

15 

15 

10 

6 

7 

8 

12 

0 

11 

15 

15 

16 

14 

-  5 

_  2 

9.5 

rMREE  CREEK 

MAX 

47 

38 

48 

48 

58 

58 

61 

55 

60 

54 

30 

28 

37 

45 

53 

51 

48 

39 

45 

42 

40 

49 

42 

44 

41 

47 

41 

45 

35 

35 

44 

46.4 

MIN 

10 

3 

9 

9 

7 

16 

25 

42 

40 

21 

7 

14 

6 

10 

20 

34 

23 

13 

18 

29 

10 

11 

23 

21 

24 

24 

31 

30 

20 

10 

12 

18.6 

MIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

55 

38 

47 

50 

59 

63 

66 

61 

63 

60 

31 

38 

42 

50 

59 

57 

53 

46 

49 

48 

49 

52 

50 

46 

49 

53 

SO 

44 

42 

44 

52 

50.6 

MIN 

24 

14 

15 

13 

11 

18 

25 

44 

45 

27 

19 

19 

21 

23 

25 

32 

30 

25 

23 

32 

27 

19 

25 

31 

31 

33 

36 

33 

29 

21 

26 

25.7 

MIN  FALLS   3  SE 

MAX 

59 

40 

37 

46 

51 

60 

63 

65 

53 

63 

35 

31 

38 

42 

49 

58 

56 

42 

44 

48 

45 

46 

51 

49 

45 

49 

53 

46 

45 

36 

44 

48.0 

24 

14 

16 

13 

14 

17 

20 

39 

45 

32 

19 

19 

17 

22 

23 

30 

34 

25 

24 

27 

28 

23 

24 

29 

31 

32 

35 

31 

28 

22 

25 

25.2 

lALLACe 

MAX 

35 

30 

39 

45 

50 

48 

48 

45 

S3 

42 

36 

38 

42 

42 

52 

54 

53 

44 

48 

48 

43 

48 

49 

47 

46 

42 

42 

28 

39 

42 

37 

43.7 

MIN 

29 

10 

16 

15 

20 

26 

23 

35 

36 

30 

24 

18 

25 

30 

23 

32 

29 

30 

20 

29 

32 

27 

28 

29 

20 

34 

26 

10 

6 

11 

25 

24.1 

ULLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

40 

31 

30 

42 

48 

53 

49 

49 

41 

55 

37 

36 

38 

42 

42 

52 

54 

41 

43 

47 

48 

43 

47 

47 

45 

45 

41 

31 

40 

43.3 

MIN 

18 

7 

9 

13 

14 

17 

21 

21 

34 

28 

22 

17 

17 

19 

22 

33 

27 

28 

20 

20 

31 

26 

26 

27 

19 

19 

5 

5 

11 

19.9 

IEISER 

MAX 

52 

50 

50 

56 

58 

S7 

66 

57 

6» 

56 

48 

50 

52 

56 

58 

60 

53 

54 

47 

46 

57 

57 

62 

60 

60 

60 

58 

50 

52 

58 

56 

55.5 

MIN 

24 

15 

14 

14 

16 

22 

18 

42 

46 

45 

30 

23 

19 

24 

24 

40 

36 

34 

35 

30 

25 

25 

26 

32 

28 

36 

42 

32 

23 

19 

17 

27.8 

UNCHESTER  1  SE 

MAX 

37 

32 

40 

48 

56 

54 

49 

SO 

56 

51 

34 

35 

40 

45 

50 

46 

40 

40 

47 

48 

43 

48 

46 

4S 

43 

40 

40 

36 

39 

38 

40 

43.8 

MIN 

20 

8 

16 

14 

19 

22 

21 

35 

38 

22 

20 

16 

14 

25 

24 

29 

26 

24 

19 

23 

23 

18 

17 

24 

16 

31 

20 

18 

8 

10 

22 

20.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDE RSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

ARCO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 . 0 

1 

3 . 0 

T 

» Ban*  pivf  nm 

onuwr ALL 
SN  ON  GND 

2.  0 
2 

T 
T 

T 
T 

ASHTON  1  S 

SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

6 

6 

5 

4 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

3 

1 

3-3 

1 

1 

2 

1 

1 

ATLAN  I  A  IB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

39 

39 

38 

37 

22 

22 

21 

19 

19 

19 

20 

19 

19 

17 

°17 

17 

17 

21 

*23 

23 

21 

20 

BLACEFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.3 
T 

T 

0.6 

1 

T 

T 

T 

BOWNERS  FERRY  1  ST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

0.8 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.6 

5 

T 

3 

2 

T 

T 

BURLBY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.6 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
I 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

25 

25 

24 

24 

24 

23 

22 

20 

T 
19 

1.0 
19 

2.5 
21 

20 

19 

18 

17 

17 

1.0 
18 

2.0 
19 

19 

4.0 
21 

21 

20 

19 

18 

18 

T 
18 

4.5 
21 

0.5 
21 

21 

20 

20 

CUTTER?  I LLE  ARB  A  UGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

28 

28 

28 

27 

27 

25 

24 

T 

22 

1.0 
23 

5.6 
25 

23 

22 

21 

21 

20 

1.6 
22 

2.4 
21 

0.5 
21 

4.0 

22 

0.1 
21 

21 

20 

T 

19 

18 

T 
18 

4.0 
21 

2.  I 
22 

0.1 
20 

19 

18 

COBALT  BLACKBIRD  MIKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
45 

T 
44 

44 

44 

44 

44 

43 

T 
42 

41 

1.3 
41 

3.0 
41 

0.5 
41 

T 
40 

40 

40 

39 

39 

1.0 
40 

40 

39 

1.0 
40 

0.5 
40 

39 

T 
39 

2.5 
42 

T 
40 

8.8 
47 

8.0 

52 

0.8 
50 

47 

46 

COS UK  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

0.2 
T 

0.7 
1 

DSADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

52 

51 

50 

1.0 

50 

2.0 
51 

51 

51 

SO 

48 

48 

3.0 
50 

1.0 
50 

T 
49 

2.0 
50 

50 

49 

48 

48 

48 

T 
48 

4.5 

52 

1.0 
52 

51 

51 

50 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2.0 
5 

5 

5 

T 

5 

4 

3 

T 

1 

0.8 
1 

T 

1 

I 
T 

1.5 

2 

T 

0.1 

T 

1 

T 

T 

rami  rs 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

1 

1.0 

1.0 
1 

1.0 

GLENS?  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

COODIHG  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

CUT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

16 

16 

16 

16 

4.0 

20 

18 

16 

16 

16 

16 

14.0 

30 

30 

30 

25 

25 

25 

T 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

RA I  LET  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

3.0 

3.0 

BARER  4  It 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

0.3 

T 

T 

3mm  III           I  ac*m  Ulowlno  Sutton  Indu 


T*bW  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HILL  cm 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

- 

- 

- 

2.0 

-r 

- 

- 

- 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 

2.0 

2.3 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

11 

1.0 
12 

4.5 
14 

2.0 
13 

T 

T 

3.5 
13 

4.0 

16 

2.0 
15 

T 
15 

14 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.2 
3 

T 

3 

T 

3 

2 

1 

1 

1.0 

1.5 
3 

2 

2.0 
1 

0.1 
4 

T 

1.2 
T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

4.0 

2.0 

4.0 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
52 

8.0 

56 

1.0 
49 

1.0 

50 

T 
49 

5.0 
54 

2.0 
54 

1.0 
52 

1.0 
50 

49 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

16 

16 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

8 

2.0 
9 

9 

7 

6 

6 

2 

4.0 
4 

2 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

0.3 
T 

T 

0.5 
T 

0.2 
T 

2.5 

0.4 

0.2 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 

T 

1 

0.4 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

0.8 
1 

0.5 
T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

33 

32 

4.0 

35 

6.0 
33 

32 

5.0 
27 

26 

MESA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

1.0 

T 

- 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 
162 

161 

159 

1S8 

155 

152 

T 
150 

3.0 
151 

1.0 
152 

0.9 
140 

1.0 
138 

T 
139 

136 

134 

131 

129 

0.2 
125 

0.3 
125 

T 

125 

6.2 
125 

5.4 
131 

T 

136 

T 
130 

128 

1.0 
128 

12.0 
130 

2.0 
142 

T 
144 

144 

143 

1.8 
141 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1 

2.5 
3 

1.5 
2 

7.5 
2 

T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

33 

33 

33 

32 

31 

- 

30 

29 

28 

4.5 
30 

30 

29 

29 

29 

28 

27 

25 

T 

25 

25 

24 

23 

22 

21 

•20 

19 

19 

18 

2.0 
20 

19 

19 

19 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.8 

0.9 
2 
0.2 

2 

0.2 

1 
0.2 

T 

T 

1.1 

0.7 

2 

0.2 

T 
T 

1.0 

T 

1 

T 

T 

0.3 
T 

T 

O.S 
T 

T 

0.  9 

1 

T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
2 

1.0 
1 

1 

6.0 

5 

4 

1 

POTLATCH  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

T 
T 

T 

3.3 
1 

0.5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

20 

T 
20 

20 

0.4 
19 

19 

19 

19 

18 

17 

17 

T 
17 

T 
17 

16 

15 

14 

14 

13 

12 

11 

11 

T 
10 

10 

9 

8 

T 

7 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

SANDPOI NT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

T 

4 

T 

3 

3 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
21 

19 

19 

T 

4.0 

T 

20 

T 

2.0 

T 

T 

2.0 
21 

T 

20 

20 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

49 

49 

49 

49 

48 

47 

47 

0.5 
46 

45 

2.5 
47 

1.0 
47 

T 
46 

45 

45 

45 

44 

44 

0.5 
44 

44 

T 
44 

0.5 
44 

T 
43 

43 

42 

42 

T 
41 

4.0 
44 

3.0 
47 

T 
46 

44 

44 

SDN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

T 
24 

T 

23 

2.0 
25 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

T 
23 

23 

23 

4.0 

25 

24 

24 

23 

2.0 
23 

T 
22 

22 

T 

20 

T 
20 

19 

19 

18 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3.0 
7 

1.0 
8 

0.5 
1 

2.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 

TWIN  FALLS  2  NNF 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

2 

0.2 
2 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

I 


Sm  raferenc*  notes  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Station 

6 

County 

Drainage* 

Latitude 

B 
S 

J3 

Elevation 

Obser- 
vation 
bine 

Observer 

,  

Refer 

to 
tables 

Index  1 

Temp. 

Precip. 

ABSRBKXN  IXP  STATION 

■  MJlO 

BINGHAM 

4400 

SP 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  3 

8  7 

0149 

CASSIA 

12 

42  I* 

113  35 

6P 

DELL  ROME 

CLOSET 

8/1/53 

ALPHA  1  NE 

VALLKY 

115  S9 

4780 

7P 

GLENN  STRAW N 

i  kH  falls  i  in 

0227 

POWER 

12 

42  46 

112  32 

4316 

■■v 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

ANDERSON  OAM 

ELMORE 

2 

11S  29 

3682 

6P 

6P 

U  S  UL'R  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

uco 

037S 

BUTTE 

o 

43  3B 

S323 

5P 

SP 

MBS  HAZEL  CLENDEN1N 

2  3  5 

7 

ARROW  HO«K  DAM 

0448 

ELMORE 

2 

43  36 

113  55 

3239 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

8  7 

0470 

FRKMONT 

111  27 

GUST  STSINMAN 

2  3  3 

7 

ATLANTA  1  I 

MM 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

6000 

9P 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  3 

7  C 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

113  14 

7590 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SXR 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

0523 

SHOSHONE 

10 

47  IS 

2492 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERV ICE 

2  3  3 

7 

BANCROFT 

05tiJ 

BAXNOCK 

12 

42  43 

111  54 

528S 

■ID 

KENNETH  E  CRUMP 

C 

BAYVIEW   MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

116  33 

4P 

U  8  NAVY 

2  3  3 

BUTTON  0AM 

07»9 

BONN KB 

9 

IB  21 

116  SO 

2640 

■ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

B1C  CREEK  1  S 

BJU 

VALLKY 

11 

43  06 

113  20 

5686 

6P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

2  3  3 

7  C 

BLACKFOOT 

091  & 

BINGHAM 

12 

4303 

6P 

6P 

EARL  RODGER 3 

2  3  5 

7 

til  .v  '■  1  ■  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

111  43 

6200 

SP 

V 

FORT  UALL  IR  PRO J 

2  3  5 

C 

1002 

GOODING 

42  56 

114  57 

P 

NORTH  SIDK  CaMAL  CO 

2  3  3 

BOGUS  ftA.sl> 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

116  06 

6200 

■  ID 

F  H  KUHN 

C 

BOl  SE  Ll'CEY  PEAK  DAM 

1016 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

c 

BO I 31  IB  A I RPORT 

tou 

ADA 

9 

43  34 

116  13 

2842 

■  ID 

■ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

7  C 

BONNER  3  KERRY  1  S> 

1079 

BOUNDARY 

8 

48  41 

116  19 

1812 

SP 

SP 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3  3 

7  C 

1130 

CASSIA 

113  21 

MAUL IN  B  BOOTH 

CLOSED  11/29/52 

1217  TMIN  FALLS 

12 

43  25 

114  46 

3300 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3  3 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

9 

46  38 

115  30 

2230 

3P 

3P 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

BUBD  2  NNE 

SHOSHONE 

47  32 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3  3 

1288 

CASSIA 

12 

113  47 

4180 

8A 

FRAME  0  REDF1ELD 

2  3  5 

i.n.L'    r  ACTOR  V 

12  98 

CASSIA 

42  33 

113  48 

U 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

C 

•DBLE1  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4137 

MID 

MID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7 

CALM ELL 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

li.S 

99 

HAROLD  M  TUCKER 

2  3  5 

7 

C  AMDS  1 IX -l 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

2650 

L,f 

5P 

STUART  DOPF 

2  3  5 

CASCADE  1  KM 

1314 

VALLEY 

8 

44  31 

11C  03 

4860 

SP 

SP 

U  3  DUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

CASCADE  RANGER  STATION 

1324 

VALLEY 

44  31 

116  03 

U  S  FOREST  SERVICE 

(  L08M  R/1S/BS 

CKNTKRVILLE  ARB  A  UGH  RCK 

1636 

BOISE 

43  5B 

115  51 

4760 

6P 

MABEL  M  ARB AUG H 

3 

7 

OXALL1S 

1663 

CUSTER 

1 1 

44  30 

114  14 

S171 

SP 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CIILLV  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6500 

OP 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

2  3  5 

CLARK  >oRM.  1  ENE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  3 

C 

CLARE  I A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

47  00 

116  IS 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COBALT  BLALKBIRD  HINE 

iy:m 

LEMHI 

11 

43  07 

114  21 

6810 

8A 

8A 

CALXRA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

COXVR  D'ALKNE  CAA  AP 

1951 

KOOTENAI 

4 

47  46 

116  49 

2273 

y  in 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CLOSED  L1/L4/S3 

C0KUR  0 'ALIKE  R5 

1936 

KOOTENAI 

4 

47  41 

11C  45 

2160 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

2071 

caribou 

12 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

99 

ANACONDA  COPPER  CO 

2  3  5 

COTTON*  l-«>U 

2134 

IDABO 

46  03 

116  21 

P 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONVouD  2  SI 

IDAHO 

46  02 

116  23 

3600 

MIL 

SABI  FREI 

C 

2187 

ADAMS 

12 

44  44 

116  26 

2936 

SP 

SP 

2  3  5 

C 

CBOW.B  2  ■■  '■■ 

2279 

BOISE 

44  08  115  56 

3100 

HARRY  GRAHAM 

."  '■ ;  ■  OAM 

2383 

VALLEY 

44  19 

113  38 

3373 

BP 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

Milfinn  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

44  32 

115  34 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

i  [i  >r;  i  ■  CREEE 

2422 

KOOTENAI 

47  44 

116  29 

3000 

Mil. 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

OEER  FLAT  DAM 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

2510 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

DIXIE 

2375 

IDABO 

11 

43  33 

11S  26 

3610 

SP 

SP 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

2  3  5 

DOLLAR  M I  L>t.  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

2 

43  36 

86  SO 

■ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

DRIGG5 

2676 

TETON 

43  43 

111  07 

EDITH  STEVENS 

2  3  5 

DUBOIS  EXP  STATION 

2  707 

CLARK 

6 

44  14 

112  14 

5462 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

3122 

■  ID 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

7  C 

ELK  CITT 

2675 

IDAHO 

9 

43  49 

113  26 

3975 

4P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3  5 

ELK  RIVKR  1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

SP 

5P 

GLENN  WALKER 

2  3  5 

emmet:  1  E 

2942 

GEM 

43  30 

116  32 

WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 

FAIRFIELD  RANGER  ST A 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

S065 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

run  HANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

46  06 

115  33 

1600 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

POST  HALL  INDIAN  AGENCY : 3297 ! BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

SP 

5P 

FORT  HALL   IR  PROJ 

2  3  5 

GARDEN  VALLKY  RS 

3448  BOISE 

8 

44  04 

113  S3 

3147 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3378 

CUSTER 

44  19 

113  31 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

GLENN 5  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3  5 

GOODING  1  E 

3677 

GOODING 

12 

42  56 

114  42 

3245 

MID 

DALE  W  KNIGHT 

C 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

12 

42  33 

114  46 

3696 

■ID 

U  3  CIVIL  AKRO  ADM 

2  3  S 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

12 

42  33 

111  44 

5400 

98 

SS 

B  A  WESTENFELDER 

2  3  5 

c 

GRA>D  VI El 

3760 

OWYHEE 

42  59 

116  06 

W  BILADEAU 

2  3  5 

GRANGER IU.E 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116  08 

3409 

■  ID 

MID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

2  3  5 

GUT 

3825 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6P 

6P 

ROSCOE  T  31DBSTT 

2  3  5 

GROUSE 

3862 

CUSTER 

e 

43  42 

113  37 

6100 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

2  3  5 

HA 1  LEY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  18 

5322 

SP 

CP 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3  S 

BAMZR  4  H| 

3964 

JEFFERSON 

43  59 

112  IS 

■    ■  *  SERVICE 

2  3  3 

HAZEL  TUN 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

■ILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  16 

115  03 

5000 

SP 

5P 

CARROLL  DAMMXN 

2  3  5 

MOLLISTXH 

4293 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  33 

45S0 

5P 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

HOWE 

4384 

BUTTE 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDABO  CITY 

4442 

BOISE 

43  50 

115  50 

SP 

H  JOHN  MELLOR 

2  3  S 

IDAMO  CITY  13  S» 

1490 

BOISE 

2 

43  42 

116  01 

5000 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

IDABO  FALLS  6  NK 

4433 

BONNEV I  US 

43  34 

111  55 

4840 

5P 

SP 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

C 

IDABO  FALLS  CAA  AIRPORT 

1467 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  3 

IDA  VADA 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

VAR 

CHRIS  C ALLEN 

S 

1MB  IN  2  S 

BONNEVILLE 

43  24 

111  18 

ANNA  FLEMING 

2  3  S 

ISLAND  PARK  OAM 

FREMONT 

12 

44  25 

111    2  1 

6300 

SP 

5P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

JACKSON  PEAK 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

VAR 

U  3  SOIL  CON  SER 

s 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

SP 

5P 

0  OLIVER 

2  3  3 

KAMI  AH  1  HE 

17'Jj 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

7A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

4831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  B  LA 3 EE | 

2  3  5 

5011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GILROY 

2  3  5 

EUKA  2  NNE 

5038 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2683 

9P 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  S 

LANDMARK  RANGER  STATION 

M1U 

VALLEY 

11 

44  40 

IIS  32 

6630 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

tJJiBOII 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

■  ID 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

LK1ISTOS  MATER  PLANT 

52  3ti 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

743 

SP 

5P 

LEWISTON  WATER  DSPT 

2  3  5 

T 

LEIISTOH  fB  AIRPORT 

52  ti 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

MIT: 

D  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

7  C 

L1FT0N  PUMPING  STATION 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

6P 

UTAH  PAL  COMPANY 

2  3  3 

6 

LOLO  PASS 

5356 

IDABO 

3 

46  38 

114  33 

3700 

'.  Al 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

UUM 

5414 

BOISE 

44  05 

115  36 

3870 

SP 

5P 

0EV1LLE  L  JOINER 

2  3  5 

7  S 

MAC KAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

: 

43  35 

113  36 

5B97 

SP 

:.p 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7  C 

IALAD 

ONEIDA 

42  11 

112  16 

4420 

IV 

7P 

J  L  CROWTKER 

2  3  S 

C 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

555y 

ONE I DA 

i 

42  10 

112  19 

4480 

MID 

■ID 

U  S  CIVIL  AKRO  ADM 

2  3  3 

7 

I     t  BEAR,      2  BOISE. 


Station 


MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 
M>     i  *MMOK 
MEH1D1AN  I  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
■0NTPEL1ER  RANGER  ST A 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CRKKK  RANGER  ST A 
MOSCOW  U  OF  I 

MOUNTAIN  HOME 
MULLAH  PASS  CAA 
NAMPA  2  N1 

NEW  MEADOWS  RANGER  ST A 
NEWPENCE  2  E 

NEZ  PERCE  PA3S 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  3  S 
OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  B 

PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 

PINE  2  S 

PLUMBER  3  R3W 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORTS ILL 

POT LATCH  1  3E 

PRAIRIE 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNGO  CREEE 
PUTNAM  MOUNTAIN 

REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 


SAINT 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

SHOSHONE 
SOLDIER  CREEE  RS 
3PENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
ST I BN ITS 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETON  I A  EXP  STATION 

THREE  CREEE 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  SS  SUG  FACT 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARE 
WE I SER 

WINCHESTER  1  SE 


YELLOW  PINE 


County 


MINIDOKA 
HEAR  LAKE 
BOISE 
IDAHO 
LATAH 

ELMORE 

SHOSHONE 
CANYON 
ADAMS 
LEWIS 

LEMHI 

CASSIA 
CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 

BONNEVILLE 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELM ORE 

BENEWAH 

BANNOCK 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

FRANKLIN 

BONNER 

VALLKY 

BINGHAM 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 

FREMONT 


LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

BINGHAM 

VALLEY 

CASSIA 
MADISON 
BLAINE 


ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

WASHINGTON 

LEWIS 

VALLKY 


f 

o 

3  J 

1 1 

J6  1IJ 

55 

« 

94 

lit. 

07 

\2 

2 

43 

97 

99 

12 

44 

28 

1 2 

4Q 

119 

29 

1 

42 

1  !« 

111 

18 

2 

3 

46 

50 

7 

ia 

00 

12 

49 

09 

IIS 

4  2 

* 

47 

97 

118 

41 

2 

11 

44 

17 

3 

46 

12 

11 

49 

1  ! 

114 

30 

12 

42 

IS 

113 

89 

1 1 

H 

44 

17 

3 

49 

15 

12 

49 

29 

111 

L4 

2 

43 

47 

116 

57 

12 

8 

41 

58 

3 

18 

2 

43 

26 

11S 

l  H 

1 

■17 

19 

116 

57 

12 

5 

48 

30 

7 

46 

1  10 

52 

2 

49 

30 

115 

35 

1 

42 

OS 

111 

52 

■J 

11 

44 

04 

12 

49 

03 

6 

49 

39 

112 

57 

12 

43 

04 

114 

09 

11 

47 

40 

12 

42 

12 

43 

',8 

111 

to 

47 

19 

116 

34 

11 

L< 

48 

34 

2 

43 

10 

12 

12 

96 

114 

2  4 

ia 

43 

30 

114 

50 

6 

21 

112 

12 

43 

04 

112 

41 

11 

44 

20 

12 

49 

Dl 

113 

13 

12 

43 

48 

12 

43 

41 

114 

21 

12 

43 

IS 

116 

2  3 

12 

49 

11, 

12 

42 

03 

LIS 

1  11 

43 

96 

LIS 

2., 

2 

49 

US 

38 

12 

42 

3fl 

114 

28 

12 

42 

32 

114 

25 

11 

43 

49 

114 

51 

47 

28 

11S 

58 

1 

47 

90 

119 

S3 

12 

19 

38 

3 

16 

14 

116 

96 

11 

44 

38 

119 

as 

12 

12 

19 

1  1  3 

2  2 

2 

43 

30 

US 

18 

1  2 

43 

99 

114 

2  1 

12 

42 

23 

115 

53 

Obeei 
vation 
tame 


OP  U  5  FORK ST  SERVICE 
4P  U  8  FOREST  SERVICE 
SP  R  FRED  L 1 NDXNSCHMITT 

SP  JAMES  *  DOSS 
BP  MK3A  CO 


SPlU  8  BUR  RECLAMATION  2  3  5  6 
8A  U  B  FOREST  SERVICE    2  3  3 
VAR  U  8  SOIL  CON  SER  C  ■ 

MIDlu  8  FOREST  SERVICE  C 
3P  UNIVERSITY  OF  IDABO  2  3  3  6 


Refer 

to 
table* 


2  3  3 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  3 

2  3  3 


6P     6P1 KENNETH  J  NEWMAN 
MID  MID  U  8  CIVIL  AKRO  ADM 
8A I  AMALGAMATED  SUGAR 


6P    6P  JOHN  KOKPL 


2  3  3 
2  3  3 
2  3  5 


3P  U  3  FOREST  SERVICE    2  3  3 


U  S  FOREST  SERVICE 
HERBERT  J  HARDY 
MARJORIE  L  SHAW 
IHCENT  A  M ALLY 


2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 


SP  U  8  FOREST  SERVICE  2  3  S 

IP  V  8  8UR  RECLAMATION  2  3  5  6 

5P  STATE  EXP  STATION  2  3  5 

6A  AMALGAMATED  SUGAR  2  3  8 

6P  M I CTiAKL  HARRIS  2  3  3 

4P  U  S  FOREST  SERVICE  2  3  3 


SP  GENEVA  B  SCHRAFT 
MID  0  8  INDIAN  SERVICE 
MID  V  8  VEATHER  BUREAU 

SP  R  I  DEN HAM 

6P  HENHY  J  FITCH 

MID  VICTOR  J  ACARRKGUl 

4P|C  ■  CRAB TREE 

5P  U  8  FOREST  SERVICE 
VAR  M  EDWARD  B UDELL 
VAR  FORT  HALL  IR  PROJ 


2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 


MID 


2  3  5 
2  3  9 
2  3  3 


ABC  WEATHER  STA 
LESLIE  F  BUSBY 
U  S  FOREST  SKRVICE 
MRS  HOMER  WALTON 
MINIDOEA  IR  PROJ 

I  M  JERGENSON  2  9  9 

U  S  rORSST  SKRVICE  2  9  8 

U  S  WB  OBSERVER  2  3  5 

STATE  EXP  STATION  2  3  8 

U  3  FOREST  SERVICE  1 


LEONARD  V  BOND 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  3  FOREST  SERVICE 
MRS  RAYMOND  RUFF 
BRADLEY  MINING  CO 


IDABO  STATE  POLICE 
KAY  JOHNSON 
EDWARD  F  SE AG LX 
IDAHO  POWER  COMPANY 
EXPERIMENT  STATION 

MRS  L  B  TANNER 

U  8  SOIL  CON  SXR 
U  S  SOIL  CON  SXR 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 

U  S  SOIL  CON  SXR 
W  FEATHER STONE  JR 
ROBERT  J  SEANTEL 
ROLAND  HEMXNWAY 
HA LLACE -HOWARD  LBR  CO&  3  3 

L  J  MILLER 


i  CLEARWATER.      4  COEUR  0 1 ALENX .      5  KOOTENAI,     6  LOST ,      7  PALOtSE ,     B  PAYETTE,      9  PKND  OREILLE.      10  ST.   JOE.      11  SALMON ,     12  SNAKE , 


3  3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  3 

2  3  3 

2  3  5 


2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
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REFERENCE  NOTES  IDA! 

19E 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  bases.      There  wi] 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bu) | 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  ir  I 
eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  i i 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standai  I: 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effectiv  r1 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sti  J 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  groin  is 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  const' 
quently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recoi  I; 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  procesi  ■ 
ed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  n< t 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  hai  1 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  ip 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  jeans  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary,  I 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sul  • 
scriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  APRIL  1954 


Archer  B.  Carpenter,   Section  Director,  Boise 


WEATHER  SUMMARY 


Although  the  Statewide  average  temperature  for 
April  1954,  was  only  slightly  above  normal,  and  av- 
erage precipitation  exactly  normal,  there  were  marked 
differences  between  the  Northern  Division  and  the 
other  two.  The  Northern  Division  showed  subnormal 
temperatures  throughout ,  while  above-normal  tempera- 
tures were  reported  at  all  but  a  half-dozen  stations 
in  the  Southwestern  Division  and  all  but  two  in  the 
Southeastern  Division.  Only  a  few  Northern  Division 
stations  reported  precipitation  totals  below  the 
April  mean.  In  contrast,  above-normal  totals  were 
reported  only  from  the  Payette  River  Basin  and  the 
upper  portions  of  the  Boise  and  Weiser  Basins  in  the 
Southwestern  Division,  and  in  the  Southeastern  Divi- 
sion only  a  few  stations  in  the  northeast  corner. 
Snowfall  was  lighter  than  usual  for  April,  averaging 
only  one  inch  for  all  stations  in  the  State,  compar- 
ed to  a  61-year  mean  of  2.3  inches.  Percentage  of 
possible  sunshine  was  normal  or  a  little  below  in 
the  north  but  above  normal  in  southern  portions  of 
the  State. 

Precipitation  occurred  rather  generally  over  the 
Northern  and  Southwestern  Divisions  in  periods  of 
three  to  five  days  duration,  separated  by  shorter 
intervals  of  fair  weather.  But  in  the  Southeastern 
Division  precipitation  was  less  frequent  and  scat- 
tered until  the  final  week  when  that  Division  re- 
ceived greater  amounts  of  rain  than  the  rest  of  the 
State.  During  the  early  part  of  the  month  a  series 
of  three  storm  fronts  from  the  Pacific  moved  across 
Idaho  from  west  to  east.  The  first  entered  the  State 
late  on  the  2d  and  the  third  had  passed  beyond  the 
eastern  boundary  by  the  morning  of  the  6th.  Precip- 
itation accompanied  each  of  the  fronts  with  most 
stations  in  the  Northern  and  Southwestern  Divisions 
recording  substantial  amounts,  but  as  the  fronts 
weakened  before  reaching  the  Southeastern  Division, 
little  precipitation  occurred  there.  During  this 
period  of  frontal  activity,  characterized  by  much 
cloudiness,  average  daily  temperatures  were  above 
normal,  following  the  subnormal  temperatures  of  April 
1,  when  freezing  temperatures  in  the  early  morning 
were  experienced  in  all  parts  of  the  State.  The 
next  week  was  one  of  predominantly  anti-cyclonic  in- 
fluence on  the  weather  of  Idaho.  During  this  period 
temperatures  were  generally  below  normal,  with  freez- 
ing temperatures  recorded  in  all  parts  of  the  State 
on  the  mornings  of  the  7th  and  10th.  A  single  storm 
front  ,  passing  across  Idaho  between  the  evening  of 
the  8th  and  morning  of  the  9th,  did  provide  a  tem- 
porary break  in  the  pattern  of  generally  fair  but 
cool  weather.  All  northern  stations  and  about  1/3 
of  the  Southwestern  Division  stations  reported  rain, 
but  again  the  Southeastern  Division  had  only  very 
light  scattered  showers.  A  new  period  of  shower  ac- 
tivity began  with  the  approach  of  a  storm  front  in 
the  Northern  Division  on  the  evening  of  the  12th 
and  ended  in  the  Southeastern  Division  early  in  the 
morning  of  the  14th  after  the  front  had  passed  east- 
ward into  Wyoming.  This  system  affected  all  parts 
of  the  State  with  nearly  every  station  reporting  some 
rain.  Amounts  ranged  upward  to  more  than  an  inch  in 
the  Northern  Division,  1/2  to  one  inch  at  many  South- 
western stations  and  generally  less  than  1/4  inch  in 
the  Southeastern.  A  slow  moving  cold  front  entered 
the  northern  end  of  the  State  on  the  evening  of  the 
16th  and  travelled  southward  beyond  the  Idaho-Nevada 
border  by  the  evening  of  the  18th.  Showers  accom- 
panied the  front  in  all  sections,  but  only  in  the 
Northern  Division  was  the  precipitation  general. 
Another  frontal  system,  weakening  as  it  passed  across 


Idaho  from  northwest  to  southeast  on  the  19th,  brouglv  I 
a  few  showers  to  the  Northern  Division  but  only  scat- 
tered traces  of  rain  elsewhere.     Between  the  evening 
of  the  22d  and  the  evening  of  the  23d  another  colli! 
front  crossed  the  State  from  north  to  south,  lower- 
ing  temperatures  a  few  degrees  but  causing  very  lit-  I 
tie  precipitation.     There  was  little  change  in  weath- 
er  conditions  in  the  State  for  the  next  three  days  | 
but  by  noon  of  the  26th  a  low  pressure  trough  wai  • 
developing  over  Idaho  and  a  cold  front  began  to  fori 
within  the  trough,  which  lay  in  a  southwest  to  north- 
east direction.     A  wave  development  on  the  front 
between  Boise  and  Salmon,  retarded  its  southeastward! 
movement ,  but  by  evening  of  the  27th  the  frontal  sys  I 
tem  had  moved  out  of  the  State,   leaving  in  its  wak  ■ 
moderate  amounts  of  precipitation  well  distribute'! 
throughout  the  State.       Temporary  clearing  of  thiMJ 
skies  on  the  28th  was  followed  by  a  sharp  drop  ii| 
nighttime  temperatures  and  on  the  morning  of  the  29t  ! 
subfreezing  temperatures  were  general  throughout  tbU 
State.     A  vigorous  storm  center  that  developed  ove«| 
Nevada  early  on  the  30th  and  travelled  rapidly  northil 
eastward,  brought  a  final  burst  of  precipitation  tt| 
Idaho,  affecting  principally  the  Southeastern  Divi  ! 
sion  where  many  very  dry  areas  were  greatly  benefite- 
by  generous  deposits  of  mixed  rain  and  snow.     Col  I 
air  drawn  into  the  State  from  the  north,  kept  tem  i 
peratures  well  below  normal  at  the  end  of  the  month  / 

The  effects  of  weather  on  the  agricultural  economy 
of  Idaho  during  April  were  variable.     In  the  Northern 
Division  precipitation  was  both  frequent  enough  anil 
heavy  enough  to  cause  some  delay  in  early  field  wor :! 
and  planting,  but  rather  extended  periods  of  littlW 
or  no  precipitation  in  other  divisions  permitted  rap  J 
id  progress.       By  the  end  of  the  month  seeding  ofl 
spring  grains  was  mostly  completed  in  the  main  val.-j 
leys  of  southern  Idaho,  while  in  some  of  the  higt 
mountain  valleys  it  had  not  yet  been  started.  Ii 
northern  Idaho  seeding  varied  from  just  started  ttf 
nearly  complete,  depending  on  the  elevation.     Suga |  j 
beets  were  mostly  planted  and  being  thinned  in  thwl 
Southwestern  Division,  with  planting  well  under  wa 
farther  east.     Planting  of  the  southwest  Idaho  earl^ 
potato  crop  was  completed  during  the  month,  while  j  ij 
late  potato  areas  ground  was  being  prepared.     Grout i 
was  also  being  prepared  for  bean  plantings,  and  swee  ij 
corn  for  seed  was  being  planted  in  southwestern  coue  ■< 
ties.     The  freeze  late  in  the  month  did  little  dan-, 
age  to  field  crops,  except  to  sugar  beets  in  son  I 
eastern  districts,  but  the  State's  fruit  crop  sui  - 
fered  moderate  to  heavy  damage.     Apricots  were  pretl? 
well  frozen  out  early  in  the  month  and  the  freeze  at 
the  end  of  the  month  did  widespread  damage  to  peach- 
es, prunes,   and  cherries,   and  lesser  damage  to  ap- 
ples, in  unheated  orchards.    April's  weather  was  ger - 
erally  favorable  for  winter  wheat  and  production  ws : 
expected  to  be  a  little  above  average.     In  genersl 
the  early  spring  crops  were  doing  well,   and  after 
the  generous  precipitation  late  in  the  month,  pas -: 
tures  and  ranges  in  south  central  and  eastern  pari;; 
of  the  State  were  improving,   following  a  period  (I 
dry,  windy  weather. 

One  death  during  the  month  was  attributed  to  me -j  ; 
teorological  factors,  a  man  being  killed  in  a  sno\  ■ 
slide  about  12  miles  south  of  Wallace  on  April  3.1 
Storm  damage  during  the  month  apparently  was  minoi  .' 
A  funnel  cloud  was  observed  in  the  vicinity  of  tl  £  I 
National  Reactor  Testing  Station  on  the  28th, beii;! 
described  as  extending  earthward  from  the  cloud  ban 
but  not  reaching  the  ground. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


IDAHO 
APRIL  1954 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

•peed 

p.  h. 

Relative   humidity  average! 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

r£  S.  3 

Average 
■ky  cover 
sunrise  to  sunset 

u 

a  u5 

i 
1 

Percent  of 
tune  from 
prevailing 

• 

ft 
i 

li 

§  1 

Sol 

Date  oi 
fastest  mile 

u 

« 
■ 

< 

n 

in 

03 

H 

< 

a 

H 
to 

M 

a 

m 

— ta 

f- 
at 

a 

o 
n 

? 
■ 

t- 

8 
i 

3 

? 

A 

g> 
<>> 

7 
§ 

2.00 
and  over 

I 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

24 

30 

68 

38 

30 

56 

5 

s 

2 

0 

0 

0 

12 

73 

5.3 

IDAHO  FALLS  43  HI  IB 

9.7 

36 

SSW 

S 

1 

l 

2 

0 

0 

0 

4 

cm' 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

12.8 

39 

wsw 

1 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

1 

UniSTON  WB  AIRPORT 

67 

47 

37 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

7.4 

M 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

24 

13.7 

46 

w 

19 

60 

34 

28 

48 

6 

1 

3 

0 

0 

0 

10 

73 

6.0 

M 

w 

COMPARATIVE  DATA 


Year 


1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1914 


Temperature 


44. 1 
46.5 
41.  5 
45.1 
48.3 

43.0 
47.6 
43.2 
44.2 
42.3 


46.2 
47.1 
46.5 
45.2 
47. 1 


41.6 
50.8 
42.8 
43.8 
46.2 

47.2 


97 
95 


91 
83 
96 
81 
92 

80 
100 
85 


B4 


3 
20 
-10 
6 


0 
10 


-  2 


Precipitation 


1.73 
.67 
1.59 
1.03 
.77 

1.38 
1.94 
1.01 
1.20 
1.24 

1.22 
1.20 
1.14 
1.32 
.75 

.54 
1.44 

1.20 
2.14 
1.00 

1.62 


3.3 
3.2 
6.6 
1.5 
6.3 

3.0 
1.1 
2.5 
4.0 
0.7 

1.9 
1.3 
4.9 
4.2 
0.9 

0.5 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

■ 

e  — 

1 

1 

A 

1 

tag 

^fa 

i 

n 

i 

• 

t  6 

i 

2 

.3 

> 
< 

<  • 

1915 

51.3 

95 

18 

1.43 

1.5 

1916 

46.3 

90 

5 

.94 

0.8 

1917 

39.0 

76 

-10 

2.14 

7.2 

1918 

43.9 

85 

-  6 

.84 

1.3 

1919 

46.4 

95 

4 

1.37 

1.0 

1920 

40.4 

78 

-18 

2.00 

6.7 

1921 

41.8 

83 

-10 

1.97 

4.9 

1922 

39.8 

79 

-14 

1.72 

6.8 

1923 

44.0 

88 

0 

1.89 

0.9 

1924 

44.5 

84 

-  4 

.52 

1.1 

1925 

47.3 

86 

6 

1.80 

1.4 

1926 

50.6 

96 

-11 

1.08 

1.3 

1927 

43.  1 

95 

-10 

1.20 

4.0 

1928 

42.4 

86 

-16 

1.24 

3.6 

1929 

41.5 

80 

-11 

1.87 

5.5 

1930 

50.8 

89 

10 

1.55 

0.1 

1931 

45.9 

85 

-  1 

.89 

1.0 

1932 

44.8 

86 

-  5 

1.78 

2.5 

1933 

42.4 

86 

-12 

.85 

2.3 

1934 

52.5 

96 

-  2 

.75 

0.5 

1935 

43.6 

80 

-  2 

2.37 

2.3 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

c 

•  a 

rag 

I 

A 

1 

1 

*  X 

e 

> 
< 

9 

£ 

I 

3 

i 
> 
< 

41 

1936 

46.8 

96 

-21 

.98 

2.2 

1937 

41.8 

87 

-  6 

2.19 

3.4 

1938 

45.6 

86 

-11 

1.31 

0.7 

1939 

47.9 

98 

-  1 

.64 

0.7 

1940 

46.6 

87 

8 

2.09 

0.4 

1941 

45.6 

89 

3 

1.69 

1.6 

1942 

46.6 

89 

-  3 

1.39 

1.7 

1943 

49.3 

90 

14 

1.47 

0.6 

1944 

44.0 

85 

1 

2.26 

3.6 

1945 

41.3 

89 

-11 

1.05 

4.4 

1946 

47.8 

99 

2 

.86 

1.1 

1947 

45.4 

90 

-  2 

1.04 

1.5 

1948 

43.4 

87 

-  9 

2.01 

4.4 

1949 

48.  5 

90 

-  2 

.54 

0.2 

1950 

42.9 

85 

-  3 

.94 

1.6 

1951 

46.3 

85 

2 

1.06 

0.8 

1952 

46.6 

94 

-  6 

.76 

0.6 

1953 

42.6 

87 

-10 

1.64 

5.1 

1954 

45.5 

85 

-  2 

1.37 

1.0 

ALL 

YKAHS 

45.8 

1.34 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  reieramce  notes  (allowing  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


TABLE  2   APRIL  195*. 


Station 

Temperatuie 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
I 

• 

j  .50  or  Moie^ 

ri.oo 

1  or  More 

:  >' 

5< 

_ 

°  0 

3  s 

□  ii 

NUK  IMLKrN       1  V  1  3  1  UN 

A VERY  RS 

M 

e\  *  1 

M 

\\  t 

M 

.3 

17 

.  fi 

653 

Q 

0 

19 

0 

3.68 

1  .  ?  3 

.  85 

1  3 

Q 

g 

3 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

■>\*  i 

20 

15 

645 

0 

q 

1 4 

0 

2.15 

•  5? 

3 

•  0 

0 

8 
10 

1 

0 

BIG  CREEK   1  S 

50  a  7 

36  9 
* 

0  ? 

6  2 

16  + 

9 

1 1 

8  37 

'"; 

■ 

26 

0 

3*21 

1.59 

1  a  1 0 

5 

1  •  0 

40 

1 

1 

BONNERS  FERRY   1  SW 

54  •  9 

31.8 

—  3.3 

20 

0 

0 

1 7 

0 

8  + 

1  z 

BURKE  2  NNE 

42  a  8 

■?n*o 

56 

16+ 

16 

10  + 

900 

0 

1 

26 

_ 

6.93 

t* .  ^  9 

•  Q4 

3 

?  7«  7 

86 

. 

1  ») 

5 

0 

/"I  ADV    FnPIC     1  FNF 
L LA  K  K.    r  U  f\  N    1    C  IN  C 

.  * 

42  8 
* 

_  3,5 

7  2 

1 6 

21 

1  0 

659 

0 

0 

1  6 

0 

2*02 

.02 

•  45 

1  3 

0 

0 

0 

LUUAL  1    DL  AL  1\D  1  l\  U1 

SS  t 

58 

1 7 

8 

0 

0 

3  C 

Q 

1.95 

a  51 

5 

1 0»  0 

44 

7 

0 

/■nr.  in     f\     a  i  CMC  DC 

33  n 

44*2 

_  2.8 

7 1 

1 6 

23 

3  0 

619 

0 

□ 

14 

0 

1*20 

a  56 

a  34 

1 3 

T 

0 

5 

0 

0 

LU  l  1  UN wuuu 

■an*  a 
i  « 

—   l  #  l 

70 

16 

23 

677 

0 

0 

23 

0 

1  •  98 

_ 

.12 

•  57 

1 3 

a  0 

0 

7 

1 

0 

47  •  6 

20  •  9 

34  *  3 

zz 

16 

7 

914 

0 

29 

0 

3  .  76 

,  ?, 

5 

41 

0 

3 

1 

trp   t-     D  t  V/p  D1C 

LLK.    K  1  VtK    X  3 

52  a8 

29.9 

41.4 

16 

21 

1  c 

J ; 

In -a 

Q 

0 

2  5 

0 

l  *  0^ 

1  \ 

10 

1 

FFNN  P^ 

59  .6 

36  .  ^ 

48  .  0 

-  2.5 

7Q 
79 

1 6 

30 

1 1 

503 

1") 

0 

6 

□ 

4  6 

*  " 

_t 

.  0 

g 

uKANutvl LUC 

55  .  5 

32.7 

44*1 

-  0.8 

73 

16 

24 

15  + 

621 

14 

0 

2.41 

.20 

a  56 

27 

3 

0 

i/CI    1  /"M'lf"! 

K.L  LLUOO 

53.9 

34.3 

44.1 

-2.3 

73 

17 

25 

15 

□ 

0 

1 0 

Q 

3.12 

•  9  5 

•  75 

6 

1 

9 

1 

0 

if  nflCif  T  & 

64.0 

36.5 

50.3 

-  0.3 

78 

16 

27 

11  + 

437 

0 

|? 

2.70 

.03 

.75 

13 

.0 

0 

7 

2 

0 

lewiston  water  plant 

//r 

64*1 

40.0 

52.1 

-  0.9 

80 

16 

30 

15 

382 

0 

0 

2 

•  85 

.27 

•  24 

13 

•  0 

0 

z. 

0 

0 

60.5 

38.1 

49*3 

-  2.1 

80 

16 

15 

461 

0 

c 

2 

£ 

.74 

.40 

•  29 

5 

T 

0 

z. 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

55.1 

34.1 

44*6 

-  1.6 

70 

16 

24 

15 

603 

0 

1 3 

1  .64 

.05 

.37 

6 

.0 

0 

0 

0 

MULLAN  PASS  caa 

34.9 

23.3 

29*1 

-  6a4 

50 

16 

1  0 

30 

1069 

J 

I  1 

28 

0 

4.28 

2.06 

.58 

3 

30.5 

163 

10+ 

14 

2 

0 

MF7DFPr~F    7  F 

53.5 

33.6 

43.6 

71 

16 

15 

636 

0 

0 

11 

0 

2.19 

.72 

5 

T 

0 

1 

0 

none  t  md 

64  .  2 

37.2 

50.7 

0*7 

?  ? 

16  + 

27 

*  f 

4  24 

0 

0 

4 

0 

* 

*  «e 

^\ 

?"  A 

5 

2 

Q 

D  I  F  Df~F    O  C 

51  .  lM 

28  .  5M 

39  .  8M 

-  2.5 

6  8 

16 

1 

7  48 

0 

0 

2b 

■J 

1  a  2  4 

1.05 

10 

?• 

rUK 1 n 1 LL 

56.3 

32.3 

44.  3 

-  1.5 

72 

16 

2 1 

29 

614 

0 

0 

16 

0 

1.60 

* 

•  31 

A 

0 

6 

KU  1  LA  1  Ln    1  Jt. 

54  «  2 

32.0 

43.1 

-  2.4 

lo 

16 

24 

i  n  + 

7^ 

0 

0 

19 

0 

1  a  97 

*  OK 

*  sft 

T 

n 

7 

1 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

52  •  1 

28.1 

40  . 1 

—  3.8 

zz 

16 

18 

I  2 

23 

Q 

1 

6 

1 

Q 

RIGGINS  RS 

67  a  OM) 

39.  7M 

53  .  4M 

0.8 

8 1 

1 6 

30 

1 5 

34  2 

*: 

J: 

° 

2*11 

a  ri 

7A. 

■a 

6 

SAINT  MARIES 

55.7 

31.2 

43.5 

-  3.9 

73 

16 

24 

1  0  + 

64  0 

i  g 

2  .  54 

*  84 

*68 

5 

T 

5 

SALMON 

63  •  5M 

31  .0M 

pM 

\*? 

17 

?o+ 

2  0 

0 

a  1  4 

•  20 

1  3 

1 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

^?  *n 

70 

16  + 

24 

661 

17 

Q 

2.54 

a  6  5 

•  82 

3 

1.4 

7/ 

1+ 

8 

1 

0 

WALLACE 

51.2 

416 

-   4  9 

70 

16 

23 

1 5 

69  5 

0 

18 

0 

5.18 

2  a  69 

1  •  09 

3 

2.0 

2 

1 

1  3 

1 

WALLACE  WOODLAND  PK 

7Q  Q 

* 

39*4 

-4*8 

68 

1 7 

22 

15  + 

q 

23 

0 

3  .  99 

1  a  5  9 

.61 

3.5 

4 

1 

14 

1 

0 

WINCHESTER   1  SE 

52  .4 

41a  0 

68 

16 

22 

1  5 

?6 

0 

2.17 

a  34 

•  75 

1  3 

.  0 

0 

0 

pi  vi S ION 

—  3  2 

_  _ 

7ft 

3.3 

SOUTHWESTERN  D I V I S ION 

61  a4 

36  . 1 

48  a  8 

Tz 

16  + 

26 

J  ? 

481 

_ 

0 

*  7  A 

*  n 

4 

ARROWROCK  DAM 

61.6 

35.5 

48  a  6 

-  0.1 

17 

27 

1 0 

z. 

_ 
J: 

Q7 

•  ^3 

*  t  A 

5 

r 

0 

ATLANTA  1  E 

53  a4M 

27  •  7M 

40  a  6M 

0.4 

66 

26 

7 

1 

726 

J: 

*: 

2.23 

ii 

77 
i  I 

T 

Q 

BLISS 

66  a  4 

32.6 

49  a  5 

0.7 

8  0 

17 

15 

1 0 

458 

;? 

J: 

13 

•  08 

.0 

0 

0 

BO I SE  LUCKY  PEAK  DAM 

//r 

M 

M 

M 

8  0 

1 2 

26 

1 + 

J: 

7 

0 

*  f  7 

0 

Q 

BOISE  WB  AP 

6  3  aO 

36  .  7 

49  .9 

0.0 

~LZ 

,  ^ 

25 

J: 
J: 

J: 

2 

(; 

0 

65  »0 

38.8 

51  a  9 

3.3 

77 

1  7 

26 

■; 
1 0 

383 

J; 

J* 

J: 

i  \ 

2 

(3 

CALDWELL 

67.3 

35.7 

51  a  5 

0*6 

80 

17 

19 

1  1 

397 

j: 

.60 

• 

7* 

Q 

f~  A  MOO  t  rw^F 

64  a  1 

34  .  1 

49  .  1 

-  0*1 

76 

16 

22 

1 1 

469 

J* 

12 

1.74 

a  2  4 

a  58 

1 

T 

LMOWHUL     i  IN" 

52.5 

29.4 

41.0 

65 

17 

1 7 

10 

716 

0 

0 

21 

1*67 

a  45 

5 

T 

1 9 

c 

CHALL I S 

60  a  6 

31  .6 

46  . 1 

1.8 

73 

16 

20 

10 

560 

0 

0 

19 

0 

•  1  5 

•  4  3 

a  08 

6 

.  0 

0 

61  a7 

33.6 

47.7 

0*1 

72 

16  + 

10 

513 

0 

0 

17 

0 

2  •  54 

.  28 

a  73 

1 3 

•  0 

0 

Q 

nFanunnn   ha M 

UtMUWUUU    UA rl 

51*2 

21.9 

36  .6 

-  0.2 

65 

16 

1  0 

846 

0 

0 

29 

2*97 

1.01 

1.11 

5 

T 

49 

7 

1 

DEER  FLAT  DAM 

65  a  2 

37.1 

51.2 

0.6 

79 

17 

21 

1 0 

408 

J: 

•  36 

.46 

*  c 

2 

0 

EMMETT  2  E 

66  .  7 

37  .0 

5 1  a  9 

0.0 

7  9 

17 

24 

1 0 

387 

1  «  26 

.22 

a  50 

5 

FA  I RF I  ELD  RS 

57  a  3M 

29  .  5M 

43. 4M 

7 1 

24 

1 

635 

J: 

.  77 

•  31 

2  8 

*  n 

0 

/) 

GARDEN  VALLEY  RS 

62  a  6 

32.1 

47  a  4 

1*0 

76 

16 

22 

10 

5  26 

2*35 

.57 

*  * 

*  n 

0 

GLENNS  FERRY 

68  a  3 

36. 1 

52  a2 

0.6 

82 

17 

1 8 

1  0 

375 

J: 

•  23 

.53 

•  1 0 

1  3 

1 

Q 

GOOD I NG  CAA  A P 

62  a  3 

36  .3 

49  .  3 

1.9 

Ic 

17 

23 

1 0 

464 

8 

•  27 

*  i  \ 

T 

1 

0 

GRAND  VIEW 

72.3 

36  .  6 

54.6 

2.3 

85 

17 

20 

1  0 

309 

I? 

z. 

•  1 5 

.73 

a  15 

IT 

•  0 

0 

GRASMERE 

62  a  6 

28.4 

45.5 

75 

16 

15 

1 0 

576 

0 

0 

?  1 

T 

T 

A 

Q 

Q 

HAILEY  AP 

58  •  3 

29  .  5 

43.9 

1.0 

7 1 

16 

16 

1 

627 

0 

0 

2  0 

•  44 

.71 

• 

?7 

2 

0 

HAZELTON 

63*6 

33.1 

48  .4 

0.6 

75 

17 

21 

1 0 

491 

0 

0 

1 2 

a  68 

•  59 

•  49 

28 

T 

0 

Q 

HILL  CITY 

56.5 

30.8 

43  .  7 

3.5 

72 

24 

2  0 

7 

633 

0 

J* 

2  0 

1*02 

.04 

•  5  0 

2  8 

•  0 

Q 

HOLL I STER 

62  a  8 

33  .  0 

47  •  9 

2.2 

76 

1  7 

2  0 

1 0 

5  06 

14 

•  69 

•  49 

.42 

2  8 

•  0 

IDAHO  CITY 

61  .6 

28.5 

45  .  1 

0.9 

74 

16  + 

17 

1 0 

590 

2*03 

•  5  2 

*  t2 

it 

t° 

T 

0 

JEROME 

65  a  1 

33.2 

49  .  2 

0.6 

78 

17  + 

1 8 

1 0 

469 

•  41 

.57 

.16 

2  8 

2 

Q 

KUNA  2  NNE 

65  a6M 

34  .  OM 

49  .  SM 

0.5 

77 

12  + 

1  8 

1  + 

457 

0 

0 

12 

•  38 

.67 

a  1  5 

1 3 

0 

1 

LOWMAN 

60  a  7 

27.5 

44. 1 

1.0 

72 

16  + 

12 

1 

622 

c 

24 

1  •  88 

.26 

•  32 

1 3 

•  0 

0 

c 

Q 

MC  CALL 

45  »  7 

25.1 

35.4 

-  2.2 

56 

16  + 

12 

10 

886 

0 

0 

?6 

0 

2.88 

.97 

.  78 

27 

•  0 

26 

1  + 

0 

MERIDIAN   1  W 

66.8 

34.8 

50.8 

0.4 

78 

17 

7  + 

416 

0 

0 

I  3 

0 

•  41 

.70 

.17 

13 

0 

] 

C 

0 

MESA 

60.8 

34.8 

47.8 

72 

16 

25 

10 

509 

c 

0 

1 0 

2.36 

.68 

13 

■  0 

0 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME 

69.6 

35.7 

52.7 

4.  1 

82 

17  + 

22 

7  + 

365 

0 

0 

1 1 

0 

•  17 

.77 

•  06 

13+ 

.  0 

0 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

66.8 

34.9 

50.9 

79 

18 

1  8 

10 

0 

0 

14 

0 

.40 

•  24 

14 

•  0 

0 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

57.1 

28*0 

42a6 

0.4 

79 

16 

!? 

10  + 

667 

0 

0 

22 

0 

3.51 

1  *82 

•  98 

13 

•  0 

0 

7 

3 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

45.7 

20.8 

33.3 

-  0.4 

55 

16 

10 

943 

0 

0 

27 

0 

1.07 

- 

•  14 

•  48 

5 

3.0 

40 

1 

0 

0 

OLA  5  S 

63  .4 

32  .  5 

48  «  0 

76 

16 

20 

1  0 

505 

0 

0 

lb 

0 

1.05 

.60 

1  3 

2 

0 

PARMA  EXP  STA 

69  .0 

36.0 

52.5 

0.7 

82 

17 

2  0 

10 

369 

0 

c 

8 

0 

.72 

•  11 

.  39 

27 

•  0 

0 

2 

0 

PAYETTE 

65.2 

36  *  9 

51.1 

-  0.2 

78 

17 

1 1 

412 

Q 

0 

10 

0 

.  98 

a  1 8 

*  41 

27 

0 

2 

0 

R I CHFI ELD 

61.9 

31*1 

46  .  5 

1.5 

74 

1 7 

17 

1  0 

546 

0 

c 

1  7 

0 

.53 

•  37 

*  37 

28 

a  0 

0 

2 

0 

SHOSHONE 

63.2 

33*6 

1.6 

7  5 

1  7  + 

21 

7+ 

c 

0 

I  1 

0 

•  62 

.15 

28 

T 

0 

2 

a 

0 

STI8NITE 

46.8 

20*6 

33.7 

59 

17 

8 

1  + 

c 

3  0 

2.68 

•  86 

5 

13.0 

43 

1  + 

8 

1 

0 

SUN  VALLEY 

55.2 

24.0 

39.6 

1.6 

68 

16 

8 

7 

755 

c 

0 

2  4 

.23 

•  86 

•  08 

30 

1.0 

17 

1 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

71.2 

41.6 

56.4 

2.4 

84 

16+ 

29 

10 

255 

.25 

•  60 

•  10 

4 

] 

c 

0 

THREE  CREEK 

61.3 

26.7 

44.0 

73 

17+ 

15 

10  + 

621 

0 

0 

2* 

0 

1.26 

•  08 

•  59 

28 

a  6 

0 

5 

1 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

65.5 

35.9 

50.7 

2.6 

78 

17 

22 

7  + 

421 

0 

0 

10 

0 

•  46 

•  65 

.36 

28 

T 

0 

2 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

64.2 

36.5 

50.4 

1.7 

78 

18 

22 

11 

0 

0 

8 

J 

•  49 

•  58 

.37 

28 

T 

0 

1 

0 

0 

WEI SER 

67.0 

35.8 

51.4 

-  1.0 

79 

17 

23 

7 

402 

0 

0 

11 

0 

.94 

•  05 

.63 

13 

a  0 

0 

2 

i 

0 

DIVISION 

47. 1 

0.6 

1.03 

.19 

.  4 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

1 
1 

ABERDEEN  EXP  STA 

63.8 

31.8 

47.8 

2.7 

76 

24 

16 

10 

509 

0 

0 

1  5 

Q 

•  94 

.0  5 

.50 

28 

0 

2 

1 

0 

ARCO 

60.6M 

28.7M 

44. 7M 

1*6 

72 

17 

14 

1 

602 

0 

0 

19 

0 

.09 

•  63 

.07 

28 

T 

0 

0 

0 

ASHTON  1  S 

55.1 

29*2 

42*2 

1.2 

72 

17 

16 

6 

678 

0 

0 

18 

0 

1.97 

.81 

1.53 

28 

T 

0 

3 

1 

1 

BLACKFOOT 

62. 7M 

35. OM 

48.  9M 

3*5 

77 

24 

19 

11 

479 

0 

0 

1  1 

0 

.72 

.24 

•  44 

28 

T 

0 

3 

0 

0 

BURLEY 

65.6 

36.4 

51.0 

3*7 

77 

25 

21 

11 

0 

0 

6 

0 

.63 

•  52 

.52 

28 

a  0 

0 

1 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
APRIL  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average- 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

« 
X 

•> 
Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

W 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

M 

In. 

t2 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

£ 

x 

- 

.SO  or  MoreJ 

1  00 
or  More 

Si 

°  * 

BURLEY  FACTORY 

62.8 

32.6 

47.7 

0.5 

76 

25 

16 

11 

0 

0 

1  3 

_ 

.65 

- 

.79 

.51 

28 

0 

1 

0 

BURLEY  CAA  AP 

62.4 

32.3 

47.4 

0.2 

76 

17 

18 

11 

519 

o 

0 

u 

o 

•  80 

•  01 

.31 

27 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

56.0 

26.5 

41.3 

1.3 

69 

24 

12 

10+ 

708 

o 

o 

24 

o 

•  25 

•  30 

•  25 

30 

1 

0 

0 

ORIGCS 

55.0 

29.5 

42.3 

4.5 

68 

25 

15 

1 

0 

1 

19 

o 

1.11 

•  07 

•  40 

28 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

58.2 

30.6 

44.4 

1.7 

70 

17 

15 

1 

611 

0 

0 

18 

.90 

.03 

•  58 

28 

2 .  0 

1 

1 

0 

DUBOIS  CAA  Ac 

59.7 

28.3 

44.0 

0.1 

72 

17+ 

12 

10 

621 

o 

0 

23 

0 

1.06 

•  16 

•  70 

28 

1.4 

0 

2 

1 

o 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

62.  5M 

32.  2M 

47.  4M 

1.8 

74 

17  + 

19 

11 

523 

0 

0 

15 

o 

1.00 

.11 

•  58 

28 

2 

1 

0 

GRACE 

57.5 

31.3 

44.4 

2.3 

72 

24 

19 

1 1 

611 

o 

0 

1  B 

o 

.96 

•  42 

•  66 

28 

j 

2 

1 

1 

o 

GRAY 

53.8 

26.3 

40.  1 

2.2 

65 

24 

10 

1+ 

743 

0 

0 

25 

0 

1.25 

- 

.  38 

■  60 

28 

a  0 

25 

1+ 

4 

1 

0 

GROUSE 

53.7 

25.7 

39.7 

67 

17+ 

11 

1 

751 

0 

c 

26 

0 

.12 

- 

.92 

•  10 

30 

T 

T 

30 

1 

0 

0 

HAMER  4  NK 

64.3 

28.2 

46.3 

3.6 

78 

13 

11 

10 

556 

0 

0 

22 

o 

.61 

- 

.10 

•  43 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

61.2 

33.9 

47.6 

73 

17 

19 

10 

518 

0 

0 

1 1 

0 

.88 

.69 

28 

T 

0 

1 

1 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

60.3 

32.8 

46.6' 

1.7 

73 

24 

19 

10 

544 

0 

0 

15 

o 

•  69 

_ 

.25 

.57 

28 

T 

0 

1 

1 

0 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

R 

60.9 

28.9 

44.9 

74 

17 

13 

10 

595 

0 

0 

17 

o 

■  40 

.21 

28 

j 

T 

30 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

60.0 

27.9 

44.  0 

73 

17 

10 

10 

621 

0 

0 

18 

0 

.46 

.25 

28 

J 

30 

2 

0 

o 

IRWIN  2  S 

57.5 

32.4 

45.0 

4.5 

72 

24 

20 

10 

592 

0 

0 

14 

o 

la  58 

.52 

■  77 

28 

a  0 

1 

o 

ISLAND  PARK  DAM 

49.8 

20.9 

35.4 

-  1.1 

61 

17+ 

-  2 

1 

884 

0 

0 

29 

2 

2.52 

.71 

1.14 

28 

3  a  0 

Q 

1 

1 

LIFTON  PUMPING  STA 

56.0 

30.2 

43.1 

3.0 

66 

25 

19 

10 

653 

0 

0 

20 

0 

.30 

- 

•  90 

.14 

30 

T 

T 

1 

1 

0 

0 

MAC  KAY  RS 

57.9 

29.6 

43.8 

1.4 

70 

16 

17 

7 

63  0 

o 

o 

21 

0 

.12 

•  54 

•  11 

30 

1  a  0 

1 

30 

1 

0 

0 

MA  LAD 

64.3 

34.5 

49.4 

4.1 

78 

11  + 

21 

10 

460 

o 

o 

1 1 

.87 

- 

.68 

•  65 

28 

0 

1 

0 

MAI  Aft    fii  AD 

64  •  4 

30.2 

47.3 

78 

24 

18 

10 

522 

o 

0 

19 

o 

.75 

•  65 

28 

0 

1 

0 

MAY  RS 

59.7 

28.1 

43.9 

-  0,6 

72 

16 

14 

11 

625 

0 

0 

22 

0 

.11 

_ 

•  41 

•  06 

28 

_ 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

62.2 

33.5 

47.9 

78 

24 

20 

10 

510 

0 

0 

14 

o 

1.35 

1.07 

28 

0 

1 

1 

MINIDOKA  DAM 

60.3 

34.8 

47.6 

74 

24 

Zl 

10 

517 

0 

0 

9 

0 

.79 

•  60 

28 

aO 

0 

2 

1 

0 

MONTPELIER  RS 

57.4 

27.7 

42.6 

1.7 

77 

25 

9 

1 

0 

0 

23 

0 

.66 

■  95 

.24 

1 

2.0 

5 

1 

4 

0 

0 

OAKLEY 

63.0 

34.9 

49.0 

2.2 

75 

16+ 

20 

10 

473 

0 

0 

12 

0 

1.24 

.09 

1.11 

28 

.0 

0 

1 

1 

1 

PALISADES  DAM 

58.4 

32.3 

45.4 

7 1 

24 

20 

11 

582 

0 

0 

12 

0 

1.63 

.76 

28 

1.0 

0 

4 

1 

0 

PAUL     1  E 

62.5 

32.6 

47.6 

1.3 

75 

18+ 

18 

10+ 

0 

0 

15 

0 

.61 

.54 

.54 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

POCATELLO  WB  AP 

m 

61.0 

34.6 

47.8 

1.5 

7  3 

24 

19 

11 

508 

0 

0 

14 

0 

1.01 

•  31 

.43 

30 

1.0 

T 

9+ 

3 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

65.0 

33.1 

49.1 

3.7 

76 

23 

19 

10 

470 

0 

b 

I  4 

0 

.84 

1.09 

.41 

28 

T 

0 

3 

0 

0 

RUPERT 

62.  9M 

35.  4M 

49. 2M 

2.2 

77 

25 

24 

10 

0 

0 

9 

- 

.61 

.41 

•  43 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

59.3 

30.5 

44.9 

73 

17 

15 

10 

595 

0 

0 

19 

0 

1  .42 

.36 

1.13 

28 

.0 

0 

1 

1 

1 

SPENCER  RS 

54.6 

26.2 

40.4 

2.6 

68 

17 

4 

1 

730 

0 

0 

25 

0 

1.13 

.37 

.71 

28 

•  0 

2 

1 

0 

SPRINGFIELD  1  SE 

63.5 

30.7 

47.1 

2.6 

77 

16 

12 

7 

530 

0 

0 

17 

0 

.74 

.35 

.47 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STREVELL 

62.2 

30.5 

46.4 

75 

24 

12 

10 

552 

0 

0 

!  6 

0 

.74 

.47 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

S4..6 

22.1 

38.4 

64 

24 

10 

30 

793 

0 

0 

28 

0 

1.27 

.45 

29 

6 

0 

0 

DIVISION 

45.2 

2.4 

.87 

.26 

.3 

STATE 

45.  5 

0.  3 

1.37 

.00 

1.0 

Precipitation 


O  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED  nN0.   OF  DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF   DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE   JANUARY  1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

■  1 

2 

3 

•1 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10  |  11 

12 

13 

14  |  15 

16  j  17  | 

18 

19 

20  |  21 

22  23 

1  24 

25 

26 

2? 

28  j 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

•  94 

.06 

•  50 

•  36 

ANDERSON  DAM 

1.05 

.11 

•  28 

•  05 

•  OB 

.26 

.07 

•  10 

•  07 

•  03 

ARCO 

.09 

T 

•o; 

•  07 

T 

ARROWROCK  DAM 

.97 

•  18 

•  09 

•  17 

•  11 

T 

.26 

T 

T 

•  16 

ASHTON  1  S 

1.97 

T 

.09 

.08 

T 

T 

T 

.10 

•  17 

1.33 

T 

ATLANTA  1  E 

2.23 

T 

.30 

.27 

•  31 

T 

•  17 

■  35 

•  14 

T 

•  41 

.17 

.11 

AVERY  RS 

3.68 

.21 

.01 

.53 

•  32 

.25 

.11 

.85 

.66 

.21 

•  01 

•  4! 

.03 

•  02 

BAVVIE.  MODEL  BASIN 

2.13 

.03 

.32 

■  40 

.27 

•  19 

.. 

T 

.10 

•  10 

•  06 

•  10 

.09 

■  02 

.02 

BIG  CREEK   1  S 

3.21 

.35 

.16 

1.10 

•  IB 

•  18 

.35 

.10 

T 

T 

.20 

•  42 

.10 

BLACKFOOT 

.72 

•  12 

■  44 

.16 

BLISS 

•  24 

.04 

T 

.07 

.08 

T 

•  05 

T 

BOISE  LUCKV  PEAK  DAM 

.24 

.06 

.04 

.03 

•  03 

.04 

BOISE  MB  AP  //R 

•  42 

T 

.01 

•  14 

T 

T 

.01 

T 

.14 

T 

.01 

■  Of 

.0! 

BONNERS  FERKY  1  s. 

2.4+ 

T 

.17 

.19 

■  14 

•  14 

.30 

.14 

.13 

T 

•  28 

.02 

•  05 

•  1< 

■  19 

•  15 

BIHL 

.68 

.45 

•  23 

T 

BURKE  2  NNE 

6.93 

.92 

.02 

.94 

•  42 

.32 

.73 

.01 

.19 

.29 

.10 

.70 

.02 

.86 

•  26 

.11 

T 

.06 

•  46 

•  50 

.06 

BURLEY 

.63 

.01 

•  01 

.09 

•  52 

BURLEY  FACTORY 

.63 

.02 

.04 

.08 

T 

.51 

T 

BURLEY  CAA  AP 

.90 

.05 

T 

T 

.08 

T 

•  05 

•  31 

•  26 

•  OS 

CALDWELL 

.60 

. ; 

T 

'.07 

•  23 

.11 

T 

•  12 

•  06 

CAMBRIDGE 

1.7* 

.03 

T 

.52 

.0* 

.50 

■21 

•  33 

CASCADE  1  NX 

1.67 

.: 

•  07 

.45 

.07 

•  10 

.36 

■  01 

T 

T 

•  29 

•  25 

.01 

CENTERVILLE  ARBAUGM 

1.9+ 

.07 

■  16 

•  40 

.  It. 

.48 

.06 

T 

T 

.09 

•  23 

■  10 

•  02 

CHALLIS 

.13 

.00 

•07 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.23 

T 

T 

T 

•  25 

CLARK  FORK  1  ENE 

2.02 

.1* 

■  17 

.28 

•  40 

.20 

.10 

.45 

.05 

■  12 

•  11 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1.93 

.03 

T 

.09 

•  31 

•  28 

•  01 

•  17 

.04 

.33 

.17 

T 

.14 

T 

■  02 

T 

•  16 

COCUR  0  ALENE  RS 

1.20 

T 

.01 

.04 

•  14 

•  15 

•  30 

T 

.34 

.01 

•  13 

•01 

COTTONWOOD 

1.96 

•  04 

■  12 

.32 

•  18 

.22 

.57 

.  - 

.01 

■  30 

■  14 

T 

COUNCIL 

2.54 

.30 

•  16 

.54 

T 

.73 

■  39 

.42 

CROUCH  2  NNM 

2.76 

.30 

.90 

•  10 

•  21 

.60 

.01 

.02 

•  43 

.12 

OEAD.OOO  OAM 

2.97 

.01 

•  17 

1.11 

•  33 

.01 

.  . 

.43 

.09 

•  03 

.04 

•  47 

.16 

T 

DEER  FLAT  DAM 

.36 

•  IB 

T 

•  13 

.05 

DIXIE 

3.76 

T 

•  11 

1.24 

.30 

.02 

.30 

.04 

.55 

.01 

■  01 

. 

•  05 

.08 

.29 

.21 

.15 

DRIGGS 

1.11 

.03 

.06 

.34 

■OS 

.40 

•  26 

T 

DUBOIS  EXP  STA 

.90 

.02 

T 

.11 

•  04 

•Oi 

.58 

.11 

DUBOIS  CAA  AP 

1.06 

T 

T 

.02 

.04 

T 

•  05 

.01 

.70 

.1? 

ELK  RIVER   1  S 

4.13 

.03 

.31 

•  16 

.51 

.  .. - 

.11 

.31 

1.12 

■  12 

•  36 

•4( 

•  08 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


1DAH 

Table  3-Continued  april  195- 


Station 

Total 

Day  of  month 

 L 

2 

3 

4 

5 

6 

a 

8  , 

9 

10  1  11 

12 

13 

1 

14  15 

10  17 

lo 

19 

zu  zi 

on       tyn       r>  . 
ZZ       ZJ  Z4 

Z5 

Zo 

Li 

no 
Zo 

Z9 

30 

31 

EHMETT  2  E 

1.26 

.30 

.48 

.07 

•  16 

•  05 

FAIRFIELD  RS 

•  7T 

•06 

•  14 

.01 

.11 

.06 

T 

T 

•  31 

.00 

FENN  R5 

4.66 

•  37 

1*03 

.03 

•  11 

.  u 

FORT  HALL   I ND  AGENC  V 

1.00 

T 

T 

•  03 

T 

•  58 

T 

•  3S 

GARDEN  VALLEY  RS 

•  1 1 

•  74 

.  1  5 

•  * 

.  51 

•  1C 

T 

•  25 

•  19 

T 

GLENNS  FERRY 

•  23 

.05 

•  02 

.10 

•  04 

T 

■  02 

GOODING  CAA  AP 

.27 

T 

.03 

T 

T 

.11 

T 

•02 

•  08 

T 

GRACE 

.96 

T 

•  02 

•  03 

•  14 

•0  i 

.66 

•  It 

GRAND  VIEW 

•  15 

•  13 

T 

GRANGEV1LLE 

,06 

•  36 

.34 

.  0  * 

.22 

•  45 

.0  1 

■  04 

.03 

•  5< 

•  07 

•  02 

•  02 

GRASHERE 

T 

T 

T 

T 

GRAY 

1*23 

•  20 

•2< 

.60 

•  2! 

GROUSE 

•  12 

•  02 

T 

T 

•  1< 

MA  1  LEY  AP 

•  44 

•  06 

.03 

•  05 

•  01 

•  01 

•  11 

•  11 

HAMER  4  NW 

•  61 

.10 

T 

•  43 

•  Of 

HAZELTCN 

.66 

•  04 

T 

.01 

•  14 

T 

T 

•  49 

T 

MILL  CITY 

1.02 

•  27 

•  14 

T 

T 

.50 

•  11 

MOLLISTER 

•  69 

.05 

.06 

•  12 

•0' 

•  42 

HOWE 

•  04 

T 

•  01 

•  03 

IDAHO  CITY 

•  31 

•  39 

■  33 

•  24 

•  46 

•  i  i 

•  15 

•  03 

IDAHO  CITY  15  sw 

1.29 

T 

•  21 

.28 

•  16 

T 

•  11 

•  27 

•  01 

,  1  3 

.  12 

T 

IDAHO  FALLS  6  NE 

•  88 

.06 

■  08 

•  69 

•  05 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

•  69 

™ 

•01 

T 

T 

* 

•  Of 

* " ' 

IDAHO  FALLS  43  NW  HB  R 

•  40 

IDAHO  FALLS  46  N  W8  R 

•  46 

.01 

•  01 

■ 

•  01 

•  25 

•  U 

IRWIN  2  S 

1.58 

T 

•  42 

T 

•  OS 

•  17 

.77 

•  17 

ISLAND  PARK  DAM 

2*52 

■23 

.08 

•  19 

.40 

.27 

■  08 

1>14 

•  15 

T 

JEROME 

•  41 

3*12 

.07 

•  41 

•  13 

'  11 

•  04 

T 

■  l^ 

.11 

.17 

,07 

.10 

.46 

•  05 

T 

KOOSK1A 

2.70 

*79 

KUNA  2  NNE 

•  38 

.05 

.07 

T 

.  15 

T 

•  04 

.07 

T 

LEWISTON  WATER  PLANT 

•  85 

T 

.01 

T 

.18 

•  17 

•  16 

T 

.24 

T 

.02 

•  07 

LEWISTON  W&  AP  //R 

•74 

T 

T 

•  06 

.29 

•  12 

T 

•  03 

.  14 

T 

T 

.02 

.08 

T 

L IFTOW  PUMP I NG  ST A 

•  3< 

•  01 

•  01 

.  05 

•  01 

.08 

" 

i  1  4 

LOWMAN 

MACKAY  RS 

•  12 

T 

.01 

.11 

MALAD 

•  87 

.01 

T 

T 

T 

T 

•  63 

•  06 

.  15 

MALAD  CAA  AP 

•  75 

T 

T 

T 

T 

•  65 

•  1C 

T 

.05 

T 

•  06 

T 

MC  CALL 

2*ei 

.  28 

MC  CAMMON 

1*35 

T 

T 

.10 

T 

1.07 

•  1G 

MERIDIAN   1  W 

•  41 

T 

•  05 

T 

.06 

T 

.17 

T 

.06 

•07 

T 

MESA 

2.36 

•  10 

•50 

•  30 

.68 

•  45 

MINIDOKA  DAM 

•  01 

•  15 

T 

•  60 

•o: 

MONTPELIER  RS 

"m 

•  24 

.11 

.  12 

MOSCOW  U  OF  I 

1.64 

.24 

.09 

.13 

.37 

•  14 

•02 

T 

•  29 

•  03 

.13 

•  2C 

MOUNTAIN  HOME 

•  17 

T 

T 

.01 

•  06 

•  04 

T 

.06 

MULLAN  PASS  CAA 

4.28 

•  54 

•  16 

.58 

■  19 

•  29 

•  39 

•  06 

•  24 

•  28 

•  02 

•  34 

•  03 

•  34 

•  23 

T 

T 

.25 

•  1< 

•  1  4 

■  0. 

NAMPA  2  NW 

•  4C 

T 

.03 

•  02 

•  01 

•  24  T 

T 

•o ; 

•  09 

T 

T 

NEW  MEADOWS  RS 

.54 

•  79 

.02 

.04 

•  12 

•  3C 

•  18 

NEZPERCE  2  E 

2.19 

T 

.13 

■  72 

•  06 

.24 

.05 

•  49 

.0  3 

.06 

T 

T 

■  39 

•  06 

T 

OAKLEY 

1  .24 

.07 

.01 

•  02 

•  02 

1.11 

.01 

OBSIDIAN  4  NNE 

1.07 

T 

•  48 

•  21 

.26 

•  10 

•  02 

T 

T 

1.05 

.01 

•  03 

.03 

■  60 

T 

T 

•  02 

•  01 

•  27 

T 

OROF I NO 

2.18 

•  27 

•  03 

.03 

•  15 

PALI 5AOES  DAM 

1*63 

•  04 

T 

T 

•  04 

T 

T 

•  06 

T 

•  37 

•  13 

T 

.  1 1 

•  01 

•  76 

•  03 

•  00 

PARMA  EXP  STA 

•  72 

.03 

•  05 

.25 

•  3« 

PAUL   1  E 

•  61 

•01 

•  06 

.54 

•  9f 

•  06 

.06 

•  37 

•  41 

•  08 

PIERCE  RS 

•  09 

•  35 

•  25 

1  .05 

•  23 

•  24 

•  37 

■  06 

•  90 

•  07 

•  32 

.09 

•  44 

•  16 

POCATELLO  WB  AP  //R 

1.01 

T 

T 

T 

•  10 

T 

T 

T 

•  07 

.41 

•  43 

PORTHILL 

1.6G 

.05 

•  2G 

.27 

.08 

•  31 

.17 

.09 

.08 

T 

•  17 

.06 

.12 

POTLATCH  1  SE 

1*97 

T 

•  23 

•  10 

•  50 

•  03 

•  23 

•02 

T 

•  39 

™ 

•  1 1 

T 

•33 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

.8* 

T 

.09 

•  10 

■  03 

■  06 

•  41 

•  IS 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

•  09 

.22 

•  03 

T 

.02 

.04 

RICHFIELD 

•  53 

T 

■  03 

.13 

T 

.37 

T 

RIGGINS  RS 

2.11 

.17 

•  47 

•  20 

•02 

.09 

•  27 

.74 

•  12 

.01 

RUPERT 

•  61 

•  05 

•  10 

•  03 

■  43 

SA INT  ANTHONY 

1.4; 

.02 

.02 

•  03 

.07 

T 

•  07 

.03 

1.13 

•  OS 

SAINT  MARIES 

•  03 

•  29 

•  27 

.  38 

•  01 

•  02 

•  05 

.02 

•  37 

■  01 

SALMON 

•  43 

T 

T 

T 

T 

.03 

.07 

.20 

•  02 

•  03 

T 

•  04 

•  0! 

•  02 

SAND POINT  EXP  STA 

2*54 

T 

•  12 

.82 

•  21 

•  12 

.06 

T 

.39 

.06 

.05 

•  25 

T 

•  19 

.07 

•  1C 

.09 

.01 

SHOSHONE 

•  33 

T 

■  04 

T 

T 

•  12 

.02 

T 

•  15 

T 

SPENCER  RS 

.05 

■  03 

•OS 

•  71 

■  25 

T 

SPRINGFIELD  1  SE 

•  47 

•  21 

STIBNITE 

2»8£ 

•07 

•  15 

•  86 

.  28 

•  02 

.  30 

.02 

•  23 

.31 

■  02 

•  09 

■  31 

•  18 

T 

•  04 

STREVELL 

•  74 

.01 

.08 

•  03 

■  01 

•  47 

•  14 

SUN  VALLEY 

•  23 

•  06 

T 

.02 

T 

T 

.07 

•  OG 

SWAN  FALLS  PH 

•  2! 

•  10 

.08 

.07 

TETONIA  EXP  STA 

1.21 

.05 

.07 

.16 

•  14 

•  10 

.20 

■  45 

•  le 

THREE  CREEK 

1.26 

.13 

.15 

T 

•  26 

•  03 

■  59 

•  id 

TWIN  FALLS  2  NNE 

•  4« 

T 

T 

T 

.10 

T 

.36 

T 

TWIN  FALLS  3  SE 

•  4* 

T 

.05 

.07 

.37 

WALLACE 

5.16 

.48 

T 

LOG 

.56 

•32 

.  36 

.21 

.20 

•  07  T 

T 

.52 

■  02 

.49 

•  18 

T 

•  10 

•45 

.13 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

3.9$ 

•  23 

•  15 

•43 

.39 

•  30 

•  61 

.09 

.25 

•  14 

•  25 

.10 

•  20 

•  14 

.03 

.17 

•  35 

.05 

.08 

WEISER 

•  94 

.09 

T 

.63 

T 

•n 

.03 

WINCHESTER   1  SE 

2.11 

.05 

•  25 

.20 

.  35 

.04 

.26 

.75 

.03 

.04 

.  1 ' 

.07 

Sm  t«l«T*nc*  nolas  follow .119  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S 


IDAHO 
APRIL  1954 


Day  01  Month 


«BF-   c  1      EXP   ST  A 

MAX 

53 

60 

62 

66 

66 

38 

55 

63 

59 

53 

65 

70 

68 

MIN 

29 

24 

36 

27 

40 

16 

20 

22 

33 

16 

19 

16 

35 

ANDERSON  OAM 

MAX 

52 

57 

59 

59 

37 

51 

33 

56 

34 

55 

67 

71 

66 

MIN 

30 

30 

29 

36 

40 

33 

28 

37 

36 

26 

10 

11 

45 

ARCO 

»«l 

48 

54 

56 

60 

58 

5? 

30 

56 

49 

53 

63 

67 

62 

MIN 

14 

20 

37 

26 

39 

33 

21 

20 

28 

25 

18 

22 

35 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

S? 

55 

61 

60 

61 

60 

47 

57 

62 

48 

57 

66 

71 

MIN 

28 

32 

37 

40 

42 

34 

29 

33 

36 

27 

10 

34 

39 

ASHTON   1  S 

MAX 

42 

45 

47 

52 

30 

49 

51 

50 

53 

54 

60 

37 

62 

MIN 

24 

20 

21 

24 

20 

16 

17 

21 

23 

19 

33 

31 

33 

ATLANTA    1  E 

MAX 

43 

51 

50 

47 

53 

43 

49 

51 

55 

49 

59 

60 

53 

MIN 

7 

27 

31 

29 

32 

26 

14 

23 

25 

14 

22 

27 

36 

AVERY  Rf. 

MAX 

42 

51 

50 

54 

52 

43 

54 

54 

45 

SO 

69 

61 

MIN 

32 

32 

36 

36 

35 

33 

31 

31 

33 

30 

30 

31 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

40 

48 

54 

56 

50 

47 

51 

46 

47 

51 

37 

60 

59 

MIN 

28 

35 

36 

36 

35 

15 

32 

33 

33 

25 

23 

22 

33 

BIG  CREEK  IS 

M«  X 

36 

45 

46 

45 

46 

4  1 

46 

47 

41 

47 

56 

59 

54 

MIN 

22 

22 

52 

31 

32 

26 

18 

21 

21 

20 

9 

12 

34 

BLACKFOOT 

MAX 

52 

57 

63 

68 

62 

5B 

55 

62 

35 

55 

66 

70 

66 

M I N 

29 

25 

4  0 

30 

42 

34 

23 

30 

35 

23 

1  9 

?t. 

37 

BLISS 

MAX 

60 

65 

70 

76 

67 

55 

59 

63 

♦7 

58 

70 

'•> 

65 

MIN 

27 

31 

3S 

35 

42 

14 

21 

35 

15 

15 

18 

25 

37 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

55 

66 

66 

66 

61 

60 

73 

MIN 

26 

38 

41 

16 

31 

12 

30 

50 

BOISE   KB  AP 

MAX 

56 

65 

55 

66 

66 

5  1 

58 

64 

SO 

56 

67 

74 

39 

MIN 

25 

40 

41 

44 

45 

34 

26 

44 

31 

27 

31 

!7 

45 

BONNERS  FERRY    1  SW 

MAX 

48 

46 

54 

53 

51 

49 

48 

45 

46 

52 

61 

60 

61 

MIN 

31 

31 

33 

39 

41 

35 

28 

29 

33 

28 

26 

28 

26 

BUHL 

MAX 

59 

62 

61 

69 

65 

55 

61 

60 

55 

55 

69 

73 

71 

M I N 

30 

38 

43 

40 

42 

32 

29 

39 

34 

26 

28 

39 

45 

BURKE    2  NNE 

MAX 

31 

39 

36 

43 

38 

36 

38 

41 

36 

38 

52 

51 

46 

MIN 

21 

28 

32 

33 

33 

29 

26 

25 

26 

16 

18 

27 

35 

BURL  FY 

MAX 

51 

58 

65 

63 

72 

M 

62 

62 

6  i 

52 

61 

68 

76 

MIN 

33 

30 

39 

35 

38 

(4 

26 

37 

16 

22 

21 

27 

39 

8URLEY  FACTORY 

MAX 

45 

57 

61 

62 

70 

60 

50 

59 

63 

49 

55 

67 

73 

MIN 

29 

28 

17 

33 

36 

33 

21 

32 

34 

18 

16 

19 

33 

BURLEY   CAA  AP 

MAX 

57 

65 

61 

68 

60 

31 

60 

61 

46 

54 

67 

72 

67 

MIN 

28 

25 

1 ; 

33 

41 

26 

23 

34 

26 

19 

18 

19 

35 

CALDWELL 

MAX 

61 

68 

70 

70 

68 

61 

63 

68 

61 

59 

71 

7  7 

68 

M I  N 

24 

38 

39 

42 

46 

40 

26 

43 

33 

22 

19 

29 

36 

CAMBRIDGE 

MAX 

56 

60 

61 

62 

60 

33 

59 

59 

54 

59 

68 

70 

68 

MIN 

24 

32 

40 

39 

41 

34 

24 

34 

31 

25 

22 

25 

35 

CASCADE   1  NW 

MAX 

43 

51 

47 

49 

48 

47 

47 

47 

45 

45 

53 

57 

58 

MIN 

27 

31 

33 

35 

35 

31 

18 

31 

27 

17 

19 

21 

39 

CHALL 1 S 

MAX 

49 

60 

60 

61 

58 

51 

54 

60 

52 

SO 

61 

68 

61 

MIN 

26 

28 

36 

36 

40 

34 

26 

28 

27 

20 

22 

24 

45 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

45 

5* 

56 

60 

56 

45 

47 

53 

44 

48 

57 

62 

55 

MIN 

20 

20 

30 

26 

30 

30 

15 

25 

24 

12 

12 

13 

35 

CLARK   FORK    1  ENE 

MAX 

47 

47 

54 

52 

46 

48 

48 

46 

48 

51 

62 

58 

60 

32 

35 

36 

38 

31 

28 

21 

2  5 

28 

27 

COBALT   BLACKBIRD  MINE 

MAX 

34 

33 

43 

43 

48 

42 

34 

43 

46 

34 

40 

53 

S3 

MIN 

8 

19 

23 

26 

21 

22 

16 

18 

17 

15 

1* 

18 

23 

COEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

48 

46 

56 

55 

52 

50 

50 

48 

5  0 

49 

65 

6? 

60 

MIN 

35 

36 

37 

37 

35 

36 

31 

30 

32 

27 

25 

31 

45 

COTTONWOOD 

MAX 

45 

51 

52 

56 

51 

42 

32 

55 

55 

49 

64 

63 

55 

MIN 

32 

31 

34 

32 

32 

30 

27  ' 

31 

28 

29 

23 

30 

41 

COUNCIL 

MAX 

52 

56 

58 

60 

56 

53 

55 

58 

5fl 

57 

61 

67 

65 

MIN 

28 

29 

29 

28 

40 

36 

25 

36 

30 

24 

28 

26 

46 

DEADWOOD  OAM 

MAX 

41 

51 

49 

47 

48 

52 

48 

48 

39 

SO 

58 

59 

47 

25 

\  1 

1 3 

OCER  FLAT  DAM 

MAX 

62 

70 

70 

71 

70 

55 

60 

61 

54 

58 

68 

75 

62 

MIN 

31 

40 

38 

41 

45 

36 

25 

36 

30 

21 

25 

32 

38 

DIXIE 

MAX 

34 

41 

44 

48 

46 

42 

42 

46 

39 

45 

56 

68 

50 

MIN 

22 

20 

10 

31 

32 

20 

17 

21 

21 

12 

8 

11 

33 

ORIGGS 

MAX 

31 

40 

50 

55 

56 

49 

45 

50 

53 

53 

53 

60 

63 

MIN 

IS 

27 

30 

35 

38 

32 

25 

24 

33 

19 

25 

22 

34 

DUBOIS  EXP  ST  A 

MAX 

49 

56 

59 

60 

57 

54 

50 

56 

52 

48 

60 

65 

64 

MIN 

15 

24 

34 

31 

38 

31 

22 

25 

27 

21 

25 

29 

38 

DUBOIS  CAA  AP 

MAX 

53 

58 

61 

62 

60 

52 

52 

58 

54 

50 

63 

68 

59 

1 5 

22 

33 

27 

39 

23 

16 

25 

26 

12 

23 

23 

32 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

44 

48 

46 

49 

46 

44 

SO 

49 

43 

49 

62 

59 

51 

MIN 

32 

29 

34 

31 

34 

32 

27 

35 

31 

29 

28 

27 

29 

EMMET T  2  E 

MAX 

58 

67 

66 

66 

66 

58 

62 

66 

64 

59 

68 

76 

70 

MIN 

30 

43 

42 

44 

46 

39 

30 

44 

31 

24 

26 

31 

51 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

44 

56 

54 

43 

49 

54 

46 

49 

61 

65 

61 

MIN 

11 

25 

27 

34 

35 

26 

21 

31 

30 

22 

21 

23 

39 

FENN  RS 

MAX 

51 

55 

57 

54 

55 

49 

58 

61 

51 

55 

69 

69 

57 

MIN 

32 

37 

35 

31 

40 

36 

35 

34 

34 

34 

30 

31 

43 

FORT  HALL    1 ND  AGENCY 

MAX 

52 

58 

62 

62 

63 

56 

53 

60 

61 

66 

69 

65 

30 

21 

19 

21 

34 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

52 

60 

60 

54 

60 

55 

58 

57 

50 

58 

68 

70 

67 

MIN 

25 

32 

38 

36 

43 

3S 

25 

31 

34 

22 

21 

26 

37 

GLENNS  FERRY 

MAX 

64 

68 

64 

71 

67 

59 

60 

65 

59 

60 

73 

79 

70 

MIN 

25 

35 

45 

36 

46 

37 

20 

45 

40 

18 

20 

24 

42 

GOODING  CAA  AP 

MUX 

54 

62 

58 

67 

58 

52 

57 

63 

49 

55 

69 

73 

62 

MIN 

28 

31 

40 

38 

45 

33 

27 

40 

33 

23 

28 

35 

43 

GRACE 

M«X 

48 

54 

55 

63 

56 

50 

49 

56 

46 

48 

5  0 

66 

39 

MIN 

27 

28 

37 

31 

38 

35 

24 

25 

10 

21 

19 

25 

)2 

GRANO  VIEW 

MAX 

65 

69 

69 

72 

74 

72 

62 

70 

64 

62 

72 

80 

77 

25 

36 

20 

22 

J  Q 

48 

GRANGEVI LLE 

MAX 

48 

54 

59 

61 

50 

46 

52 

59 

46 

50 

61 

66 

34 

MIN 

34 

33 

39 

34 

35 

32 

26 

31 

)0 

31 

25 

3? 

41 

GRASMERE 

MAX 

52 

62 

60 

66 

60 

50 

56 

59 

56 

52 

62 

70 

69 

MIN 

24 

30 

39 

35 

39 

29 

21 

21 

20 

15 

19 

25 

41 

GRAY 

MAX 

40 

45 

46 

50 

55 

55 

54 

55 

55 

56 

30 

58 

60 

MIN 

10 

32 

34 

" 

33 

34 

23 

20 

27 

19 

IS 

10 

20 

GROUSE 

MAX 

41 

46 

47 

52 

45 

44 

50 

43 

46 

57 

6  0 

54 

MIN 

11 

17 

35 

29 

37 

32 

19 

18 

23 

17 

15 

13 

32 

HA  1  LEY  AP 

MAX 

45 

51 

52 

58 

33 

50 

50 

55 

46 

50 

83 

66 

60 

MIN 

16 

17 

34 

33 

37 

34 

20 

28 

24 

20 

24 

28 

39 

HAM£R   1  NW 

MAX 

59 

59 

62 

66 

61 

54 

54 

61 

5" 

52 

64 

70 

78 

MIN 

14 

27 

18 

28 

43 

36 

12 

19 

31 

11 

20 

1  5 

31 

MA2ELT0N 

MAX 

55 

62 

61 

68 

63 

53 

58 

61 

55 

54 

66 

70 

68 

MIN 

27 

29 

39 

33 

44 

34 

22 

34 

24 

21 

23 

29 

34 

MILL  CITY 

MAX 

46 

50 

46 

50 

52 

47 

46 

55 

46 

48 

39 

65 

62 

MIN 

25 

24 

28 

32 

34 

29 

20 

32 

26 

22 

22 

23 

42 

hOLLISTER 

M«X 

56 

64 

60 

66 

62 

5'. 

" 

61 

33 

52 

63 

66 

MIN 

29 

31 

39 

1  " 

37 

31 

22 

40 

31 

20 

21 

27 

36 

10     11     12     13     M    15     16     17     18     19     20  21 


39 
68 


32 
56 
30 
52 
30 


29  21 
59  61 


42  45 
19  13 
59  55 


32  28 
57  61 


62  62 
37  34 


32 

61 


34  27 
56  61 


41 

57 
39 


59  64 
37  28 


37  30 
54  56 

38  26 


47  57 

31  24 

70  68 

25  23 


35 
71 
31 

39  75  74 
34     42  42 


62  60  63 

37  41  24 

69    60  SB  62 

40     36  40  33 

69     63  59  69 


72 
31 


64 

33 


13 
-0 

01 
37 
34 

29  43  31 
71     69  63 

30  48  37 
62  60  54 
18  26  33 
73  67  61 
39     43  41 

77  80  71 
30     33  40 


77  76  64 

37  45  46 

71  66  64 

36  42  32 

75  77  74 

40  44  53 

56  56  43 

25  35  26 

67  76  76 


40 
65 
35 


73  76  65 

32  35  38 

78  80  70 

31  41  48 


73  74 
40  49 


64  65  55 

26  32  40 

73  68  70 

31  29  32 

67  64  58 

29  28  36 

72  68  58 

29  46  35 


58  54 

26  31 

69  60 

47  34 

6*  55 

44  33 

72  70 

39  48 


15 
71 
31 
70 
31 
72 
30 

65     61  57 

18     24  31 

77  79  72 

42  45  48 

59  56  51 

18  27  32 

56  63  63 

26  40  30 
68  70  61 
29  34  33 
70  72  63 

27  32  34 


70  69  53 

2B  37  28 

78  79  73 

33  42  48 

69  69  60 

29  32  40 


71  61 

41  43 

74  72 

30  41 

73  71 

35  41 
82  72 

36  47 
76  64 


64  63  58 

35  37  34 

60  52  57 

35  31  26 

54  50 

30  29 

42  56  60 

34  33  30 

52  32  60 

36  28  24 
54  47  58 
28  25  15 


25  36  42 

83  85  80 

31  39  46 

73  66  55 

35  45  35 


58  60 

32  35 


65     67     59  57 

20     25  27 


1? 


69    62  S6 

33    32  28 


74 

29 


23  29  42  34 

72  75  73  63 

35  35  37  39 

70  69  67  56 

30  34  40  35 

57    63,  74  76  70  66 

36     34:    31  10  38  34 


10 
45 


63  57  63 
38  35  34 
53  57  59 
36  34  29 

64  62  64 
42  41  33 

42  44  46 

31  22  23 

66  66  60 

41  41  34 


38     37  30 


71  61  68 

43  36  27 

54  48  55 

35  32  25 

63  50  61 

35  35  29 

56  50  56 

28  32  27 

52  55  60 

35  27  25 


48     47  55 


64  59  65 

41  39  34 

46  43  32 

28  21  12 

64  59  55 

34  33  25 

60  55  56 
33  34  30 

61  54  58 
32  33  31 


49  51  58 

32  31  26 

66  63  67 

40  34  30 
57  56  60 
31  34  25 
53  58  63 

41  40  33 
62  61 
35  27 


64  61 

32  31 

67  64 

42  43 

61  59  64 

33     42     45  1   39  38  30 


68     59,    56     53  57 


38 
67 


72 
29 

59 

2  7 

61 

7  7 
52 

26     29  28 


70  70  76 

30  34  31 

69  66  73 

35  36  36 


64  72  63 

36  35  36 

62  69  61 

36  42  38 


39  29  23 

57  56  62 

19  24  17 

70  70  77 

37  35  33 


57 
19 
S3 
28 

61 

30 

58 


38  35 

72  64  73 

37  37  37 

58  59  63 

31  34  27 

72  72  75 

39  44  42 


49     47  49 


30 
73 
42 
71 


21 
70 

36 
70 

30  37  31 
71  69  73 
29  35  31 
73     71  73 

31  40  31 

73  69  74 

29  40  27 
62  62  62 
27  30  26 
67  67  72 

30  31  27 
64  63  69 
24  20  35 
62  59  61 
34  30  25 


46     S3  34 


37  30  27 

66  57  60 
28  31  25 
69  69  70 

28  41  31 
59  55  62 
18  21  16 

74  64  73 

36  40  39 

55  52  58 

17  23  13  I  19 

55  59  60  68 

24  30  24 

65  69  69 

29  35  31 

67  72  71 
26  30  30 


75  68  75 

33  37  31 

65  64  71 

28  30  28 

73  62  66 


36  38  32 

68  68  74 

38  32  32 

71  68  74 

27  29  27 
78  73  80 

28  36  32 

72  68  75 
36  40  37 
65  68  72 


80  80 
30  45 


47 
64 

32  I  39 
80  77 
32  47 


72  38  59  64 
33     36     30  37 


29     32     34  |  28 


62     64     67     62  53 


28     27  28 


59  65 
28  29 


?8      11  34 


26 

27 

28 

29 

20 

71 

67 

57 

54 

49 

32 

43 

44 

30 

34 

i0 

63 

5  <J 

34 

47 

39 

49 

43 

32 

37 

56 

65 

61 

60 

46 

30 

40 

41 

32 

21 

50 

72 

5  6 

35 

51 

IK 

44 

4? 

29 

32 

58 

31 

48 

52 

45 

36 

43 

18 

31 

28 

66 

60 

49 

58 

44 

37 

36 

36 

26 

26 

5  i 

5? 

48 

43 

38 

18 

36 

33 

32 

27 

S3 

36 

56 

47 

44 

33 

36 

10 

23 

29 

53 

49 

50 

45 

39 

28 

33 

33 

17 

23 

72 

68 

36 

53 

47 

37 

50 

44 

45 

32 

75 

11 

60 

58 

31 

35 

47 

43 

30 

33 

rj 

73 

58 

37 

43 

26 

73 

61 

56 

31 

51 

37 

SO 

38 

27 

31 

53 

SS 

47 

44 

43 

38 

38 

!2 

20 

29 

72 

71 

37 

36 

32 

49 

43 

32 

31 

46 

38 

39 

34 

34 

27 

32 

?9 

25 

23 

70 

75 

69 

57 

54 

44 

32 

44 

32 

34 

69 

71 

66 

65 

53 

38 

48 

43 

30 

34 

71 

64 

56 

52 

44 

40 

46 

40 

32 

30 

73 

63 

61 

56 

34 

40 

49 

4  4 

32 

31 

68 

64 

58 

36 

SO 

38 

48 

42 

30 

34 

61 

39 

46 

44 

39 

34 

40 

36 

26 

23 

66 

62 

63 

36 

31 

33 

47 

42 

27 

29 

64 

57 

57 

50 

45 

25 

40 

39 

22 

28 

54 

SB 

55 

47 

45 

37 

36 

31 

25 

24 

53 

31 

47 

44 

41 

30 

32 

31 

19 

20 

54 

56 

52 

48 

48 

38 

39 

34 

27 

23 

57 

50 

47 

40 

42 

33 

34 

31 

26 

25 

67 

66 

58 

36 

50 

44 

47 

42 

29 

32 

5  8 

32 

47 

43 

38 

25 

34 

32 

16 

26 

72 

56 

60 

55 

52 

40 

47 

44 

30 

31 

5  0 

46 

44 

42 

34 

27 

27 

30 

14 

22 

6  0 

64 

55 

42 

55 

33 

39 

35 

29 

30 

67 

62 

52 

46 

34 

31 

41 

36 

30 

28 

68 

59 

54 

52 

37 

27 

41 

38 

29 

24 

56 

53 

46 

45 

43 

31 

37 

32 

30 

26 

74 

68 

60 

58 

54 

40 

SO 

44 

29 

33 

66 

63 

64 

50 

45 

33 

42 

39 

27 

23 

64 

60 

54 

50 

49 

18 

44 

42 

36 

35 

70 

67 

52 

52 

S3 

33 

49 

42 

33 

31 

6<J 

62 

57 

55 

50 

33 

43 

45 

25 

36 

78 

69 

6  3 

61 

55 

34 

56 

46 

33 

36 

72 

61 

66 

33 

49 

4  1 

49 

39 

29 

34 

64 

67 

47 

si 

47 

32 

39 

38 

31 

29 

80 

77 

68 

65 

60 

42 

53 

46 

32 

34 

63 

44 

49 

43 

42 

36 

36 

32 

27 

24 

72 

67 

58 

54 

38 

14 

32 

26 

21 

25 

6  0 

56 

58 

39 

42 

21 

27 

12 

30 

IB 

52 

39 

50 

31 

40 

16 

39 

25 

26 

28 

64 

63 

61 

60 

43 

34 

43 

40 

21 

28 

71 

70 

69 

33 

31 

24 

40 

41 

29 

32 

71 

70 

55 

34 

39 

36 

49 

10 

30 

32 

68 

39 

51 

49 

46 

34 

42 

40 

27 

29 

71 

66 

56 

33 

46 

39 

44 

4? 

28 

27 

32. 
62. 


64.3 
28.2 
63.6 
33.1 
36.5 
30.8 
62.8 
33.0 


Sm  roterano*  not**  following  Sutton  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 


IDAHO  CITY 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IOAHO   FALLS   CAA  AP 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB 
IDAHO  FALLS   46  W  WB 

IRWIN    2  S 
ISLAND   PARK  DAM 
JEROME 
KELLOGG 
KOOSKIA 

KUNA   2  NNE 

LEWISTON   WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 
LIFTON   PUMPING  STA 
LOWMAN 

MACKAY  RS 
MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 

MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 

MOSCOW   U   OF  I 
MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA    2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 

NEZPERCE   2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
OROFINO 

PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

POCATELLO  WB  AP 
PORTHILL 
POTLATCH  1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

SALMON 

SANDPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 


Dav- 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28  J  29  J  30 

31 

MAX 

51 

53 

60 

61 

60 

53 

56 

60 

56 

56 

67 

69 

65 

55 

61 

74 

71 

70 

59 

58 

64 

69 

68 

74 

69 

69 

65 

54 

53 

49 

61. ( 

MIN 

IB 

28 

28 

33 

38 

32 

19 

29 

30 

17 

19 

27 

42 

31 

23 

25 

31 

39 

29 

28 

22 

24 

27 

23 

30 

28 

44 

42 

19 

31 

28,! 

MAX 

50 

55 

64 

66 

62 

54 

52 

61 

55 

51 

64 

68 

64 

57 

56 

tl 

In 

69 

63 

59 

59 

66 

70 

72 

68 

68 

66 

55 

55 

47 

61.  i 

MIN 

28 

3  1 

37 

34 

42 

37 

24 

35 

37 

19 

20 

2  3 

42 

40 

25 

43 

40 

38 

27 

33 

38 

30 

30 

36 

48 

42 

31 

33 

33.1 

MAX 

49 

56 

62 

65 

58 

47 

52 

60 

49 

56 

70 

67 

62 

57 

59 

AQ 

Jz 

65 

61 

58 

59 

67 

68 

73 

68 

68 

66 

53 

51 

41 

60.1 

MIN 

28 

29 

38 

35 

41 

32 

22 

27 

31 

19 

23 

22 

38 

38 

27 

zA 

42 

38 

35 

27 

30 

35 

34 

44 

38 

46 

38 

30 

28 

32.  ( 

MAX 

51 

59 

60 

64 

56 

56 

52 

59 

53 

53 

64 

70 

61 

62 

57 

74 

65 

63 

58 

61 

69 

72 

73 

69 

68 

61 

56 

53 

38 

60.! 

MIN 

14 

22 

42 

27 

41 

33 

17 

23 

28 

13 

26 

16 

34 

37 

28 

39 

35 

34 

21 

24 

34 

16 

47 

34 

41 

37 

29 

27 

28.  ! 

MAX 

49 

54 

57 

63 

58 

52 

51 

59 

49 

51 

62 

68 

64 

60 

58 

-tn 

Tl 

65 

63 

59 

60 

67 

69 

72 

67 

68 

61 

61 

52 

39 

60. C 

MIN 

24 

24 

36 

30 

37 

26 

14 

16 

24 

10 

11 

11 

43 

34 

27 

38 

34 

31 

20 

25 

33 

26 

39 

33 

44 

35 

25 

8 

27.5 

MAX 

47 

52 

60 

65 

53 

49 

49 

57 

50 

51 

62 

67 

52 

54 

55 

67 

68 

58 

54 

54 

58 

65 

68 

72 

60 

68 

61 

48 

51 

50 

57.! 

MIN 

28 

33 

35 

34 

39 

38 

28 

28 

35 

20 

22 

27 

35 

37 

28 

28 

34 

39 

34 

38 

29 

28 

34 

30 

42 

32 

42 

31 

33 

32 

32.4 

MAX 

43 

46 

50 

51 

50 

37 

42 

47 

44 

47 

53 

57 

54 

48 

43 

7! 

58 

52 

47 

48 

54 

61 

60 

57 

56 

53 

42 

40 

40 

49. E  1 

MIN 

-  2 

-  1 

28 

22 

27 

26 

12 

12 

20 

7 

9 

10 

24 

30 

1 9 

28 

28 

28 

24 

22 

24 

20 

35 

23 

31 

32 

22 

26 

20.! 

MAX 

58 

64 

62 

69 

60 

53 

59 

63 

55 

56 

69 

73 

72 

58 

61 

7R 

75 

67 

60 

64 

73 

69 

78 

71 

73 

71 

58 

55 

53 

65.1 

MIN 

28 

32 

39 

35 

35 

32 

21 

33 

35 

18 

24 

26 

28 

32 

31 

31 

44 

40 

39 

26 

30 

37 

32 

48 

37 

46 

41 

29 

31 

33.5 

MAX 

40 

45 

50 

56 

58 

47 

47 

50 

49 

45 

49 

66 

62 

60 

bO 

57 

59 

56 

46 

57 

59 

63 

58 

60 

61 

50 

49 

48 

46 

53.5  ; 

MIN 

34 

36 

37 

41 

42 

36 

35 

33 

34 

29 

27 

31 

40 

38 

25 

3 1 

40 

35 

37 

35 

30 

35 

32 

28 

33 

40 

37 

35 

32 

31 

34.2 

MAX 

56 

59 

68 

70 

58 

54 

59 

62 

61 

65 

73 

69 

67 

60 

64 

78 

77 

64 

55 

64 

67 

72 

64 

70 

70 

66 

65 

57 

55 

52 

64, C 

MIN 

39 

35 

38 

38 

44 

35 

29 

38 

35 

35 

27 

31 

47 

37 

27 

33 

40 

41 

43 

38 

30 

34 

40 

30 

33 

42 

45 

36.. 

MAX 

58 

67 

66 

66 

67 

62 

60 

67 

60 

57 

69 

77 

69 

60 

63 

77 

77 

70 

66 

65 

69 

70 

73 

70 

59 

56 

52 

6S.< 

MIN 

18 

37 

39 

40 

45 

39 

70 

40 

30 

18 

23 

27 

50 

34 

29 

29 

38 

43 

38 

25 

30 

38 

37 

49 

43 

27 

31 

34. C 

MAX 

56 

60 

63 

61 

59 

55 

60 

60 

56 

61 

73 

72 

65 

64 

65 

80 

75 

64 

59 

65 

68 

74 

70 

70 

69 

68 

64 

56 

56 

55 

64.1 

MIN 

44 

39 

45 

42 

45 

37 

36 

44 

38 

40 

32 

38 

50 

40 

30 

38 

42 

45 

43 

34 

37 

44 

33 

38 

40 

46 

37 

42 

34 

40, C  j 

MAX 

55 

57 

61 

60 

59 

54 

56 

52 

55 

56 

68 

60 

65 

55 

62 

80 

69 

62 

57 

60 

66 

75 

62 

67 

68 

64 

51 

58 

49 

53 

60.5  1 

MIN 

40 

38 

43 

41 

42 

37 

35 

39 

35 

36 

33 

38 

46 

33 

30 

37 

42 

43 

39 

34 

38 

40 

33 

39 

37 

41 

37 

38 

32 

38.)  , 

MAX 

44 

55 

58 

58 

56 

52 

45 

52 

48 

47 

57 

60 

57 

54 

52 

63 

56 

54 

58 

58 

62 

65 

66 

59 

62 

59 

50 

46 

56.  C 

MIN 

30 

23 

23 

25 

30 

32 

25 

24 

32 

19 

21 

27 

30 

38 

29 

77 

zl 

vl 

36 

34 

40 

24 

32 

30 

35 

38 

38 

36 

35 

26 

31 

30.2 

MAX 

48 

50 

54 

55 

58 

50 

56 

56 

48 

57 

67 

70 

63 

57 

64 

68 

67 

58 

63 

67 

68 

72 

68 

68 

65 

56 

55 

48 

60.7 

MIN 

12 

14 

26 

28 

32 

32 

22 

28 

32 

18 

20 

22 

38 

34 

24 

38 

28 

32 

23 

25 

26 

24 

28 

26 

42 

*2 

24 

33 

27.5 

MAX 

47 

55 

56 

59 

55 

54 

49 

56 

50 

53 

60 

64 

60 

58 

55 

70 

66 

59 

55 

55 

58 

61 

65 

69 

64 

65 

60 

60 

53 

47 

57,5. 

MIN 

20 

20 

34 

25 

35 

30 

17 

23 

31 

20 

24 

25 

39 

35 

27 

30 

37 

40 

31 

31 

24 

26 

28 

29 

42 

30 

41 

36 

26 

31 

29. ( 

MAX 

57 

63 

63 

68 

65 

56 

54 

61 

54 

57 

78 

65 

63 

66 

62 

67 

66 

61 

66 

70 

78 

77 

71 

69 

71 

55 

56 

44 

64.3 

MIN 

29 

27 

39 

34 

40 

39 

24 

29 

37 

21 

31 

34 

41 

35 

33 

70 

44 

39 

41 

29 

33 

35 

31 

47 

36 

42 

37 

31 

32 

34.!  t 

MAX 

58 

65 

65 

69 

65 

54 

55 

64 

53 

57 

66 

72 

66 

62 

63 

79 

7<i 

68 

65 

62 

64 

72 

77 

78 

72 

71 

71 

53 

56 

43 

64.< 

MIN 

23 

23 

33 

30 

39 

27 

20 

25 

29 

18 

22 

26 

28 

39 

32 

37 

34 

35 

24 

27 

29 

37 

45 

33 

37 

37 

29 

32 

30.;  ' 

MAX 

48 

60 

60 

65 

59 

51 

55 

60 

52 

51 

62 

67 

59 

60 

60 

Z. 

AR 

60 

56 

51 

59 

66 

66 

71 

61 

66 

58 

66 

54 

48 

59.:  , 

MIN 

21 

24 

39 

32 

36 

31 

21 

29 

24 

15 

14 

17 

42 

30 

20 

\h 

W. 

42 

34 

31 

24 

24 

29 

20 

34 

30 

37 

35 

24 

29 

28.1 

MAX 

39 

42 

44 

42 

42 

38 

42 

42 

36 

42 

50 

52 

42 

44 

48 

J* 

50 

44 

44 

50 

53 

52 

56 

52 

52 

48 

42 

40 

34 

45.7 

MIN 

22 

22 

30 

30 

32 

28 

18 

26 

24 

12 

16 

16 

34 

22 

22 

22 

28 

36 

28 

26 

20 

22 

26 

22 

24 

30 

36 

2  5  ■  1  ! 

25.1. 

MAX 

52 

62 

61 

70 

62 

54 

53 

61 

50 

55 

66 

70 

62 

57 

58 

72 

73 

65 

60 

60 

62 

70 

72 

78 

70 

66 

64 

60 

54 

46 

62.; 

MIN 

30 

27 

33 

33 

42 

34 

31 

32 

39 

20 

28 

29 

36 

41 

33 

26 

33 

47 

35 

38 

24 

32 

32 

36 

32 

32 

41 

41 

35 

32 

33.!. 

MAX 

58 

68 

68 

67 

67 

65 

61 

69 

64 

58 

68 

77 

69 

59 

63 

Tl 

73 

66 

64 

64 

74 

72 

73 

73 

72 

71 

59 

57 

51 

66,1.1 

MIN 

21 

37 

37 

40 

46 

39 

20 

41 

30 

20 

24 

3  0 

50 

34 

3  0 

39 

44 

39 

35 

2  b 

31 

39 

31 

38 

37 

50 

43 

28 

31 

34.L  \ 

MAX 

51 

56 

58 

59 

58 

51 

55 

58 

50 

55 

64 

65 

65 

65 

61 

77 

65 

57 

58 

63 

70 

65 

70 

69 

69 

66 

56 

56 

46 

60. ! 

MIN 

29 

33 

40 

39 

43 

35 

30 

27 

30 

25 

30 

33 

33 

33 

33 

46 

39 

33 

30 

30 

38 

36 

38 

38 

45 

41 

29 

30 

34. f- 

MAX 

52 

60 

59 

67 

57 

48 

53 

59 

46 

50 

59 

69 

67 

54 

57 

fiq 

70 

71 

58 

56 

60 

68 

68 

74 

69 

68 

66 

54 

50 

50 

60.:  -j 

MIN 

30 

29 

37 

33 

42 

34 

23 

37 

36 

21 

23 

32 

38 

39 

31 

j[ 

43 

36 

37 

28 

33 

35 

34 

48 

39 

51 

44 

33 

33 

34. ( 

MAX 

39 

48 

51 

58 

62 

54 

40 

48 

54 

47 

49 

61 

66 

61 

54 

J* 

68 

61 

59 

55 

60 

64 

69 

77 

69 

63 

68 

50 

51 

57.' 

MIN 

9 

24 

33 

29 

35 

31 

20 

24 

30 

17 

17 

24 

28 

37 

25 

^ 

29 

38 

28 

31 

24 

25 

27 

31 

36 

29 

33 

37 

29 

27., 1 

MAX 

47 

52_ 

54 

54 

53 

49 

52 

52 

46 

50 

64 

62 

57 

54 

56 

70 

68 

53 

52 

55 

59 

63 

61 

61 

59 

56 

54 

49 

47 

49 

55,! . j 

MIN 

42 

33* 

41 

39 

41 

34 

29 

40 

33 

29 

31 

41 

41 

39 

24 

36 

44 

30 

38 

29 

27 

33 

28 

27 

37 

29 

39 

32 

30 

27 

34,: 

MAX 

61 

65 

63 

71 

67 

60 

62 

65 

60 

63 

72 

79 

76 

69 

68 

74 

77 

67 

69 

81 

74 

82 

75 

79 

76 

62 

57 

53 

69. < 

MIN 

23 

35 

44 

40 

43 

33 

22 

43 

34 

22 

28 

29 

51 

35 

29 

32 

45 

40 

36 

28 

29 

40 

33 

43. 

39 

54 

41 

27 

31 

35,:.| 

MAX 

25 

32 

32 

36 

34 

27 

35 

37 

25 

33 

49 

47 

39 

30 

37 

5  0 

42 

35 

28 

36 

39 

43 

35 

42 

40 

33 

31 

29 

25 

20 

34.!  ; 

MIN 

19 

22 

29 

30 

24 

20 

18 

23 

16 

16 

22 

33 

29 

21 

19 

24 

23 

21 

23 

29 

24 

27 

30 

24 

27 

20 

12 

10 

23.!  ! 

MAX 

59 

60 

69 

71 

70 

69 

58 

63 

70 

54 

59 

70 

76 

62 

63 

as 

79 

69 

67 

61 

67 

75 

69 

75 

74 

72 

63 

62 

55 

66.! 

MIN 

23 

32 

38 

42 

45 

39 

21 

42 

31 

18 

24 

29 

43 

35 

32 

47 

40 

34 

28 

31 

38 

29 

39 

40 

51 

44 

30 

31 

3*,(  !; 

MAX 

48 

54 

52 

52 

52 

48 

51 

50 

48 

53 

62 

62 

59 

55 

60 

79 

6B 

63 

57 

55 

62 

65 

62 

67 

65 

61 

58 

53 

48 

44 

57.1 

MIN 

24 

24 

35 

32 

37 

30 

23 

31 

29 

20 

20 

21 

40 

30 

?? 

39 

28 

25 

20 

21 

28 

21 

24 

34 

42 

38 

20 

23 

28, ( 

MAX 

46 

52 

56 

59 

49 

44 

51 

53 

44 

48 

62 

62 

54 

47 

54 

71 

63 

52 

47 

51 

58 

64 

55 

60 

63 

55 

50 

48 

43 

44 

53,!  j 

MIN 

31 

34 

37 

34 

39 

33 

31 

35 

31 

32 

29 

33 

43 

32 

26 

33 

43 

35 

36 

33 

30 

34 

33 

29 

36 

36 

38 

33 

31 

28 

33.1 

MAX 

56 

58 

66 

69 

62 

55 

57 

64 

50 

53 

65 

71 

65 

59 

67 

If 

I7 

70 

62 

64 

62 

72 

70 

75 

66 

63 

64 

55 

53 

47 

63,( 

28 

3 1 

33 

42 

34 

25 

34 

28 

20 

22 

31 

42 

38 

28 

42 

39 

29 

'  30 

33 

40 

38 

46 

47 

49 

41 

31 

32 

34.' 

MAX 

35 

43 

43 

43 

42 

42 

38 

40 

38 

46 

50 

51 

46 

48 

53 

55 

53 

49 

44 

42 

45 

49 

54 

52 

50 

49 

47 

47 

41 

37 

45.' 

MIN 

12 

20 

28 

31 

32 

22 

9 

22 

21 

3 

5 

10 

35 

22 

12 

34 

24 

21 

13 

15 

22 

14 

24 

27 

34 

32 

14 

22  ' 

20,1  !, 

MAX 

50 

57 

57 

66 

65 

55 

57 

62 

54 

57 

66 

70 

70 

58 

70 

76 

74 

67 

63 

58 

64 

71 

71 

72 

72 

70 

64 

62 

54 

51 

63.'  1; 

MIN 

25 

27 

35 

37 

45 

38 

24 

36 

35 

20 

22 

25 

27 

32 

34 

43 

37 

35 

26 

30 

2. 

32 

32 

33 

48 

48 

25 

25 

32.!  1 

MAX 

54 

60 

59 

54 

57 

55 

59 

60 

57 

60 

74 

71 

64 

60 

65 

8  0 

HO 

64 

70 

62 

72 

73 

70 

70 

75 

68 

65 

58 

55 

55 

64.: 

MIN 

33 

36 

41 

36 

45 

36 

36 

37 

34 

38 

28 

32 

48 

38 

27 

34 

38 

43 

39 

32 

37 

36 

35 

35 

42 

45 

37 

37,;  C 

MAX 

45 

53 

59 

63 

60 

50 

47 

56 

54 

49 

58 

65 

64 

53 

55 

64 

67 

65 

57 

55 

-,7 

64 

67 

71 

70 

65 

62 

55 

51 

51 

58.. 

MIN 

28 

33 

34 

33 

38 

36 

27 

26 

35 

21 

20 

26 

33 

36 

28 

27 

33 

39 

34 

38 

31 

29 

33 

32 

42 

32 

42 

36 

34 

33 

32.: 

MAX 

62 

70 

69 

72 

71 

62 

64 

63 

57 

61 

72 

76 

70 

67 

67 

79 

82 

74 

70 

64 

70 

77 

77 

76 

76 

75 

71 

62 

59 

54 

69.1 

MIN 

26 

39 

40 

40 

42 

39 

22 

38 

34 

20 

23 

27 

49 

37 

29 

33 

43 

46 

40 

36 

34 

34 

40 

30 

40 

43 

49 

43 

29 

34 

36.(  ) 

MAX 

50 

56 

64 

60 

70 

60 

51 

58 

63 

50 

55 

67 

72 

66 

57 

^ 

75 

65 

62 

59 

62 

71 

66 

75 

68 

71 

65 

56 

53 

62.! 

MIN 

29 

25 

36 

31 

39 

33 

22 

30 

35 

18 

18 

22 

32 

38 

30 

30 

33 

43 

38 

37 

26 

32 

34 

29 

46 

35 

48 

43 

30 

35 

32.1 

MAX 

60 

66 

69 

67 

67 

60 

61 

65 

55 

51 

57 

72 

65 

64 

62 

I7 

78 

69 

66 

62 

69 

75 

69 

75 

73 

71 

65 

59 

55 

53 

65.:  I 

MIN 

25 

36 

40 

40 

40 

40 

25 

43 

35 

29 

24 

28 

53 

38 

32 

44 

50 

40 

38 

30 

32 

32 

37 

42 

41 

50 

45 

33 

36 

36.! 

MAX 

43 

49 

42 

41 

44 

51 

48 

48 

48 

61 

48 

46 

44 

56 

58 

51 

56 

63 

60 

61 

58 

55 

47 

47 

45 

42 

5i.j; 

MIN 

20 

29 

31 

29 

31 

29 

27 

28 

30 

21 

24 

34 

31 

21 

7R 

28 

31 

32 

25 

30 

29 

23 

26 

32 

36 

28.! 

MAX 

53 

58 

61 

67 

61 

52 

53 

60 

48 

51 

66 

69 

66 

57 

58 

72 

72 

64 

60 

59 

61 

69 

69 

73 

68 

70 

65 

55 

52 

42 

61.1 

MIN 

31 

30 

35 

32 

42 

32 

24 

31 

29 

23 

19 

24 

40 

41 

29 

33 

39 

46 

41 

41 

30 

38 

39 

35 

46 

39 

47 

40 

32 

30 

34.1 

MAX 

47 

47 

55 

54 

54  50 

51 

45 

48 

52 

61 

62 

62 

60 

60 

7^ 

67 

66 

64 

55 

6  J 

58 

59 

64 

61 

56 

54 

52 

48 

46 

56.: 

33 

3 1 

34 

42 

40 

41 

29 

29 

32 

26 

25 

30 

43 

31 

25 

36 

35 

29 

29 

39 

29 

26 

37 

31 

35 

33 

21 

26 

32.: 

MAX 

48 

55 

54 

56 

56 

46 

51 

49 

48 

50 

65 

60 

57 

50 

56 

70 

6? 

57 

51 

54 

58 

62 

55 

60 

56 

54 

50 

46 

43 

47 

54.. 

MIN 

33 

31 

38 

37 

38 

31 

28 

39 

31 

30 

31 

33 

45 

34 

24 

31 

43 

29 

36 

29 

26 

31 

29 

26 

28 

27 

38 

31 

30 

24 

32. ( 

MAX 

54 

60 

63 

69 

67 

62 

53 

60 

60 

55 

69 

72 

71 

62 

61 

70 

73 

65 

61 

63 

68 

76 

72 

74 

66 

73 

70 

55 

54 

65. ( 

MIN 

31 

27 

35 

31 

40 

40 

24 

27 

36 

19 

24 

29 

32 

41 

31 

33 

40 

37 

42 

28 

30 

33 

34 

42 

35 

38 

40 

32 

34 

33.: 

MAX 

47 

45 

51 

46 

46 

45 

44 

42 

43 

49 

60 

57 

60 

55 

54 

69 

65 

59 

50 

54 

57 

56 

56 

58 

54 

50 

53 

52 

42 

43 

52.: 

MIN 

28 

31 

33 

32 

30 

34 

26 

26 

30 

18 

23 

28 

38 

32 

20 

28 

34 

28 

24 

28 

25 

25 

26 

34 

33 

23 

19 

23 

28. J 

MAX 

53 

59 

57 

67 

60 

53 

55 

59 

50 

53 

65 

71 

68 

55 

59 

72 

74 

68 

62 

59 

62 

69 

68 

73 

68 

70 

69 

56 

55 

48 

61.! 

MIN 

20 

27 

35 

31 

J7 

33 

20 

33 

30 

17 

20 

24 

37 

36 

27 

29 

37 

39 

32 

34 

25 

30 

29 

28 

45 

34 

47 

40 

26 

32 

31.: 

MAX 

57 

62 

66 

63 

64 

57 

63 

65 

60 

62 

76 

75 

70 

70 

65 

81 

78 

74 

67 

62 

68 

80 

76 

70 

69 

68 

69 

57 

50 

67.1 

4  3 

45 

39 

34 

42 

35 

40 

35 

39 

45 

37 

30 

31 

49 

53 

47 

37 

34 

38 

42 

38 

39 

48 

45 

34 

35 

39.' 

MAX 

49 

58 

64 

62 

72 

61 

51 

62 

64 

50 

54 

68 

74 

67 

59 

63 

63 

61 

63 

73 

69 

77 

69 

72 

65 

56 

53 

62.! 

MIN 

32 

31 

39 

34 

40 

34 

26 

36 

36 

24 

25 

28 

37 

40 

34 

34 

40 

40 

28 

35 

34 

49 

38 

50 

43 

32 

36 

35.' 

MAX 

46 

54 

59 

63 

58 

51 

51 

59 

51 

50 

63 

68 

57 

59 

55 

68 

73 

62 

62 

54 

63 

66 

72 

70 

68 

68 

61 

49 

50 

50 

59.: 

MIN 

23 

28 

38 

30 

42 

33 

25 

26 

35 

15 

21 

23 

32 

37 

23 

24 

30 

43 

34 

36 

24 

25 

28 

27 

45 

26 

46 

41 

28 

28 

30.! 

MAX 

48 

45 

55 

51 

50 

47 

52 

48 

51 

57 

61 

57 

59 

54 

59 

73 

68 

66 

57 

54 

6  1 

65 

60 

63 

60 

56 

52 

50 

44 

48 

55.' 

MIN 

32 

32 

33 

35 

35 

34 

31 

31 

25 

24 

30 

35 

35 

35 

24 

30 

42 

39 

29 

30 

28 

32 

28 

26 

26 

34 

36 

32 

28 

24 

31.: 

MAX 

53 

64 

66 

69 

63 

52 

59 

65 

50 

56 

68 

72 

58 

63 

61 

77 

74 

66 

63 

55 

65 

77 

74 

72 

65 

60 

66 

44 

63,! 

MIN 

22 

25 

40 

33 

38 

29 

26 

30 

3 1 

26 

1 7 

29 

33 

39 

31 

27 

31,1 

MAX 

47 

47 

51 

51 

49 

48 

45 

42 

45 

49 

59 

60 

60 

57 

56 

70 

66 

59 

50 

51 

57 

60 

57 

60 

59 

55 

54 

50 

44 

43 

53,' 

MIN 

31 

33 

33 

40 

37 

36 

30 

31 

32 

24 

26 

29 

44 

37 

24 

30 

46 

34 

35 

30 

26 

35 

29 

26 

32 

37 

35 

26 

26 

27 

32.: 

MAX 

55 

58 

62 

70 

61 

53 

58 

63 

50 

57 

69 

72 

63 

58 

60 

74 

75 

66 

62 

61 

66 

72 

70 

75 

69 

71 

63 

59 

53 

50 

63.: 

MIN 

23 

31 

36 

35 

34 

40 

21 

36 

33 

21 

28 

28 

39 

37 

27 

30 

38 

40 

38 

37 

27 

30 

33 

33 

45 

37 

46 

43 

27 

35 

33.1 

MAX 

44 

49 

50 

50 

49 

44 

45 

47 

49 

47 

59 

62 

59 

56 

51 

65 

68 

63 

56 

52 

56 

63 

61 

65 

61 

63 

60 

52 

46 

45 

54.1 

MIN 

4 

15 

26 

25 

33 

30 

16 

22 

28 

17 

17 

19 

32 

32 

23 

24 

29 

33 

29 

27 

29 

28 

25 

" 

44 

28 

40 

38 

27 

24 

26.: 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

• 

i 

Station 

1 

1 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£. 

• 

SPR1  NdF  I  ELD  1  SE 

MAX 

54 

60 

64 

69 

62 

52 

55 

62 

53 

52 

70 

69 

62 

59 

66 

77 

76 

70 

64 

63 

63 

70 

70 

71 

71 

72 

68 

57 

55 

48 

63.5 

M 1  N 

30 

25 

35 

26 

40 

34 

12 

22 

36 

16 

19 

18 

.  26 

40 

28 

31 

36 

42 

31 

36 

24 

26 

32 

28 

41 

29 

43 

44 

37 

34 

30  •  7 

ST IBN I TE 

34 

34 

44 

42 

43 

41 

37 

42 

41 

39 

57 

56 

t,  p 

41 

46t8 

MIN 

8 

53 

20 

28 

29 

30 

20 

12 

18 

18 

8 

13 

17 

31 

20 

11 

20 

28 

31 

26 

17 

15 

2  0 

21 

16 

27 

30 

?  9 

1 2 

19 

20.6 

STREVELL 

MAX 

63 

63 

65 

61 

61 

32 

61 

35 

52 

64 

69 

65 

59 

58 

70 

73 

69 

62 

59 

63 

67 

73 

75 

87 

65 

93 

53 

48 

62.2 

24 

28 

30 

33 

32 

39 

16 

31 

32 

12 

17 

26 

33 

39 

33 

23 

35 

32 

31 

33 

26 

26 

31 

35 

i,  J 

33 

42 

3B 

32 

28 

30.5 

SUN  VALLEY 

MAX 

46 

47 

46 

49 

49 

47 

43 

48 

48 

46 

56 

60 

39 

55 

54 

68 

66 

62 

54 

53 

58 

83 

63 

67 

63 

62 

61 

54 

58 

49 

55.2 

MIN 

10 

17 

26 

22 

35 

31 

8 

18 

24 

10 

13 

14 

28 

24 

20 

21 

28 

38 

35 

30 

26 

26 

21 

17 

34 

26 

39 

35 

17 

28 

24.0 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

6? 

63 

70 

72 

71 

69 

63 

70 

64 

63 

71 

80 

78 

66 

70 

84 

84 

81 

70 

70 

69 

83 

71 

79 

77 

77 

77 

6  3 

62 

57 

71.2 

MIN 

33 

41 

48 

44 

49 

42 

31 

45 

37 

29 

31 

36 

33 

41 

39 

37 

49 

51 

46 

43 

36 

3R 

46 

39 

49 

47 

£4 

46 

36 

41.6 

TETONIA  EXP  STA 

MA  X 

38 

46 

49 

49 

52 

51 

53 

55 

33 

55 

59 

61 

32 

50 

so 

61 

61 

63 

58 

62 

63 

61 

62 

64 

61 

55 

51 

4fl 

47 

45 

54.6 

MIN 

16 

29 

31 

33 

30 

33 

28 

22 

24 

21 

30 

20 

23 

24 

22 

24 

25 

21 

23 

20 

24 

29 

20 

14 

14 

15 

12 

12 

14 

10 

22.1 

1  f%K  C  C     ^  "  t  C  *>■ 

50 

60 

58 

58 

61 

58 

55 

58 

52 

50 

65 

70 

67 

57 

6  1 

72 

73 

69 

60 

57 

57 

70 

70 

73 

6S 

7  1 

62 

54 

32 

33 

61.3 

MIN 

20 

28 

33 

25 

29 

25 

18 

35 

27 

IS 

15 

20 

31 

33 

2] 

2S 

31 

30 

27 

29 

28 

2  3 

27 

26 

37 

30 

36 

33 

23 

22 

26.7 

TWIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

58 

65 

63 

70 

66 

56 

60 

64 

55 

56 

70 

74 

71 

59 

61 

75 

78 

76 

63 

61 

65 

73 

71 

74 

71 

72 

72 

37 

55 

52 

65.5 

MIN 

32 

32 

40 

35 

45 

33 

22 

36 

37 

22 

22 

23 

38 

39 

31 

3H 

41 

47 

39 

41 

26 

34 

42 

34 

50 

39 

50 

43 

30 

32 

35.9 

53 

60 

65 

62 

69 

61 

53 

61 

61 

31 

56 

68 

73 

67 

60 

6  3 

76 

78 

66 

63 

60 

6^ 

72 

70 

76 

71 

72 

63 

57 

33 

64.2 

MIN 

32 

34 

30 

30 

39 

33 

27 

3* 

36 

27 

22 

25 

40 

39 

33 

39 

46 

48 

42 

40 

34 

37 

45 

37 

45 

42 

50 

43 

31 

34 

36.5 

41 

62 

55 

5 1 

55 

7  0 

62 

52 

47 

52 

59 

6 ! 

56 

61 

59 

*9 

45 

43 

45 

39 

51.2 

M I  N 

31 

33 

35 

36 

38 

33 

32 

30 

31 

24 

25 

31 

41 

31 

23 

30 

44 

31 

35 

32 

28 

33 

31 

27 

30 

37 

35 

33 

30 

30 

32.0 

WALLACE  WOODLANO  PARK 

MAX 

35 

39 

44 

48 

53 

48 

42 

47 

49 

41 

44 

60 

37 

56 

43 

53 

68 

52 

50 

41 

51 

55 

59 

53 

57 

52 

43 

43 

43 

40 

48.9 

MIN 

30 

30 

31 

37 

37 

33 

31 

29 

31 

24 

23 

30 

31 

36 

22 

22 

32 

32 

34 

30 

26 

28 

30 

25 

25 

32 

34 

34 

28 

29 

29.9 

MISER 

MAX 

62 

66 

68 

68 

68 

60 

64 

62 

53 

58 

70 

73 

64 

68 

it 

78 

79 

72 

67 

70 

68 

78 

73 

77 

74 

74 

61 

60 

35 

54 

67.0 

MIN 

28 

36 

40 

40 

44 

35 

23 

43 

32 

25 

26 

28 

46 

34 

it, 

28 

43 

48 

37 

28 

30 

38 

40 

32 

44 

39 

51 

39 

27 

35 

35.8 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

41 

49 

48 

50 

50 

44 

49 

51 

41 

54 

62 

59 

53 

50 

S3 

58 

65 

55 

45 

49 

55 

62 

61 

60 

58 

56 

52 

♦9 

45 

42 

52.4 

MIN 

30 

31 

32 

34 

34 

30 

27 

31 

26 

25 

25 

31 

42 

28 

22 

31 

30 

31 

30 

30 

26 

29 

29 

30 

28 

32 

33 

30 

26 

24 

29.6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

*6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S  S 

£°% 

ARAOWROCK  DAM 

EVAP 

.16 

.20 

.20 

.16 

.12 

20 

.16 

.13 

.25 

.19 

.17 

.20 

.01 

.22 

.14 

WIND 

35 

29 

34 

57 

62 

50 

55 

32 

32 

35 

02 

26 

121 

100 

59 

L1FT0N  PUMPING  STA 

EVAP 

.14 

.24 

.18 

.29 

.21 

.18 

.23 

.27 

.20 

.23 

.13 

.22 

.16 

.18 

.07 

WIND 

67 

65 

50 

47 

60 

91 

52 

39 

76 

45 

46 

23 

41 

82 

65 

43 

91 

79 

120 

97 

65 

58 

65 

55 

65 

65 

60 

83 

100 

63 

1958 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.10 

.25 

.23 

.27 

.34 

.29 

.45 

.40 

.27 

.34 

.33 

.27 

.30 

.30 

.25 

.25 

.28 

.11 

WIND 

230 

70 

90 

50 

110 

200 

70 

140 

180 

100 

70 

80 

50 

230 

140 

85 

120 

155 

190 

230 

110 

130 

130 

70 

130 

110 

110 

190 

260 

140 

3970 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.20 

.07 

.07 

.03 

.08 

.13 

.08 

.05 

.13 

.04 

.11 

.15 

.14 

.15 

.09 

.15 

.17 

.15 

.06 

.13 

.14 

.20 

.20 

.16 

.21 

.16 

.03 

.12 

.15 

.12 

3.67 

WIND 

300 

90 

99 

96 

78 

162 

117 

71 

195 

68 

49 

62 

103 

110 

86 

83 

120 

77 

117 

78 

41 

90 

84 

37 

108 

97 

57 

118 

100 

39 

2932 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARCO 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

18 

T 
18 

T 
16 

T 
15 

T 
15 

T 
15 

14 

T 
14 

13 

13 

12 

11 

11 

11 

10 

9 

8 

6 

T 

4 

T 
T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

40 

38 

31 

28 

T 

26 

26 

24 

24 

1.0 
25 

22 

20 

18 

18 

18 

16 

14 

12 

10 

T 

8 

8 

6 

4 

2 

T 

BUCKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

BONNE RS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
T 

T 

T 

2. 
T 

2.0 
T 

BintLEV  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

17 

15 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

2 

1 

t 

CEWTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

18 

17 

17 

T 
14 

T 
11 

0.3 
1 1 

8 

7 

0.1 
6 

5 

4 

4 

T 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

0.4 
44 

T 
44 

1.1 
40 

T 
38 

2.7 
40 

0.2 
40 

37 

1.8 
41 

40 

36 

32 

27 

26 

25 

24 

20 

19 

T 
16 

1.0 
12 

10 

9 

3 

2.8 

3 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

DCADWO0D  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

49 

47 

T 
46 

45 

T 
43 

T 
43 

42 

T 
41 

T 
41 

40 

38 

36 

35 

34 

30 

28 

23 

T 

22 

20 

19 

17 

14 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

T 

5 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

1.4 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

Sm  r.l.irac  sola*  following  Station  Indax. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

22 

20 

16 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

T 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  ,  ii 

T 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
46 

41 

34 

31 

12 

9 

1.0 

T 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  0 

MA LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

26 

22 

20 

20 

19 

18 

18 

15 

13 

13 

12 

10 

4 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
144 

2.0 
151 

3.0 
153 

1.0 
157 

2.0 
155 

3.0 
1  56 

2.0 
158 

2.0 
159 

2.0 
161 

163 

163 

T 
158 

150 

0.3 
140 

135 

131 

T 

127 

T 

120 

2.0 
121 

122 

T 
121 

T 
120 

115 

110 

T 

105 

1.5 
103 

2.0 
106 

1.5 
106 

T 
108 

0.2 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

39 

38 

36 

T 
35 

1.0 
36 

36 

35 

2.0 
37 

36 

35 

33 

32 

31 

29 

26 

24 

22 

21 

20 

19 

17 

T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
20 

17 

15 

14 

14 

T 
14 

12 

T 
11 

1.0 
11 

10 

7 

5 

5 

4 

4 

1 

T 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

POTLATCH  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

43 

1.0 
43 

43 

1.0 
42 

2.0 
41 

2.0 
42 

0.5 
42 

40 

4.0 
43 

0.5 
42 

39 

38 

36 

36 

34 

33 

28 

26 

24 

1.0 
24 

22 

20 

18 

15 

13 

12 

T 
10 

T 

8 

7 

1.0 
7 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

15 

13 

1.0 
11 

T 

9 

8 

6 

3 

1 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1).  3 

0.3 

T 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


APRIL  1914 


Station 

Index  No. 

County 

0i 

< 

Latitude 

} 

g 

Obser 
vafaon 
hmo 

Observei 

Refer 

to 
tables 

> 

Temp 

Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATTOK 

BINGHAM 

12 

42  36 

112 

30 

4400 

5P 

3P 

EXPERIMENT  STATION 

3  3 

3 

6  7 

DIM 

H 

44  24 

113 

59 

47B0 

7P 

7P 

GLENN  STRAIN 

2  3 

B 

AMERICAN  t  Uh  l  '•i 

0227 

POWER 

12 

42  46 

4316 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5 

D2tJ 

2 

43  21 

115 

28 

3882 

6P 

6P 

U  S  OUR  RECLAMATION 

2  3 

8 

7 

* 

0375 

43  38 

113 

10 

5325 

L.P 

5P 

MRS  HAZEL  C LINDEN  IN 

2  3 

8 

7 

ARROWROCX  DAM 

0441 

ELMORE* 

43  36 

113 

S3 

8A 

OA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  3 

8 

6  7 

FREMONT 

12 

44  05 

111 

27 

5100 

BP 

SP 

GUST  STEINMAN 

3  3 

3 

7 

0403 

s 

43  48 

6000 

SP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3 

a 

7  C 

0499 

2 

43  43 

113 

14 

7590 

YAH 

U  3  SOIL  CON  SER 

S 

AVERT  STATION 

0525 

SHOSHONE 

1  0 

47  15 

113 

43 

2492 

SP 

SP 

U  S  FORE ?T  SIRVICE 

2  3 

8 

7 

BALD  MOUNTAIN 

0540 

BLAINE 

12 

43  39 

114 

24 

B700 

MID 

NELSON  BENNETT 

C 

0503 

BANNOCK 

42  43 

111 

:.4 

5265 

MID 

CLOSID 

11/23/52 

NAVY  IE*  n  ■■  ■  1  BASIN 

0607 

KOOTENAI 

9 

2070 

4P 

U  3  NAVY 

3  S 

3 

07M 

BONNER 

9 

4B  21 

116 

50 

2640 

MID 

■    S  FOREST  SERVICE 

C 

BIG  CR£EI   1  S 

DOS 

VALUE  T 

11 

45  06 

115 

20 

5686 

OF 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

2  3 

5 

7  C 

BLACKTOOT 

001S 

BINGHAM 

12 

43  11 

112 

21 

4503 

6P 

6P 

EARL  R0DGIR5 

3  3 

8 

7 

BLACKTOOT  DAM 

0020 

CARIBOU 

1  2 

43  00 

111 

43 

6200 

5P 

5r 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

5 

C 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

3269 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

3 

BjQfflf*  pA  S  1  N 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

If. 

06 

6200 

MID 

F  H  KUHM 

C 

BOISE         >     PEAK  DAM 

1019  ADA 

2 

43  32 

116 

2833 

4P 

IP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

S 

c 

BOISE  lit  AIRPORT 

1022 

ADA 

43  34 

116 

MID 

XII' 

U  S  IEATHER  BUREAU 

2  3 

3 

7  C 

bonners  El  RRY  I  ■ 

107  9 

BOUNDARY 

48  41 

116 

19 

1812 

5P 

SP 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3 

5 

7  C 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

3300 

WILLIAM  A  LOW 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARMATEH 

3 

46  3R 

US 

30 

2230 

3P 

SP 

U  S  FORE5T  SERVICE 

3  3 

3 

1272 

SHOSHONE 

47  32 

11S 

4K 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

2  3 

in  m  m 

128s!cA3SlA 

12 

42  32 

113 

47 

8A 

8A 

PRANK  0  REDPIELD 

3  3 

8 

BL'RLLT  EACTORY 

1298<  CASSIA 

12 

42  33 

113 

43 

4140 

8A 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

6URLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

1  13 

46 

4137 

MID 

MID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

13  50 

CANYON 

2 

43  39 

116 

ii 

2372 

ss 

S3 

HAROLD  W  TUCKER 

2  3 

5 

7 

CAMBRI 1*  ' 

140B 

MA SUING TON 

12 

44  34 

116 

11 

2630 

IP 

OP 

STUART  DOPP 

2  3 

5 

CASCADE  1  KM 

1M4 

VALLIY 

44  31 

116 

03 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

8 

7  C 

CENTER  V 1 1  i  1    ARB  A IX II  RCH 

LfU 

BO  1 31 

43  56 

113 

51 

4780 

6P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

1603 

CUSTER 

1 1 

3171 

U  3  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1871 

CUSTER 

6 

44  02 

113 

48 

6500 

5P 

SP 

GEORGE  A  KILLER 

CLARK  IORJC   1    1  Nt 

1810 

BONNER 

9 

46  09 

116 

10 

2125 

6P 

6P 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

C 

CLAREI*  RANGER  STATION 

1631 

SHOSHONE 

10 

47  00 

IS 

2800 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1938 

LEMHI 

43  07 

114 

31 

6810 

BA 

■A 

CALERA  MINING  CO 

2  3 

7 

COSUR  O'ALENE  R5 

1956  KOOTENAI 

2160 

U  S  FOREST  SERVICE 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111 

33 

6200 

9A 

OA 

ANACONDA  COPPER  CO 

COTTONWOOL1 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116 

21 

3411 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

3  3 

5 

7 

COTTONWOOD  2  SM 

2159 

3 

46  02 

116 

33 

3600 

MID 

SABI  PREI 

C 

2187 

ADAMS 

12 

44  44 

116 

26 

2936 

SP 

SP 

LYMAN  MATH I  SON 

2  3 

C 

CROUCH  2  NN1 

-•J  7  9 

BOISE 

8 

3100 

ILAHRY  GRAHAM 

OCA D> OOP  DAM 

VALLEY 

6 

44  19 

113 

38 

3375 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

7  C 

DBADWOOh  SUMMIT 

VALLEY 

11 

44  32 

11S 

34 

7000 

TAX 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

DECEPTION  CRIER 

2422 

KOOTENAI 

47  44 

116 

29 

■  ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116 

44 

2510 

6P 

6P 

U  S  Dim  RECLAMATION 

2  3 

8 

2575 

IDAHO 

11 

5610 

P 

MRS  MARGARET  E STOUT 

DOU-AKH 1 1  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

2 

43  36 

114 

41 

8650 

■  ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

26T6 

12 

43  43 

111 

6097 

6A 

»A 

EDITH  STEVENS 

3  3 

8 

DOBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

44  14 

112 

14 

5462 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

8 

D0BOI3  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

1 13 

13 

5122 

■  ID 

win 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2675 

I  DA  HO 

3 

3975 

MRS  LORA  B  VILAS 

ELI  kt  VTR  1  S 

2892 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116 

2910 

>P 

SP 

GLENN  WALKER 

RMJEITT  2  I 

'.'  94  2 

GEM 

2 

43  30 

116 

32 

2S00 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

7 

EAIREII  I  I'  RANGIR  STA 

310M 

CAMAS 

12 

43  21 

114 

43 

■»P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

8 

run  RANGER  STATION 

1143 

IDAHO 

3 

46  06 

115 

33 

16DO 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

7  C 

rORT  HALL   INDIAN  AGENCT 

3297 

BINGHAM 

12 

4300 

FORT  HALL  IR  PROJ 

GARDEN  VALLIY  RS 

3448 

BO  I  SI 

8 

44  04 

115 

55 

3147 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  IB 

113 

31 

6600 

TAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3 

GLEWW3  riRRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

IIS 

10 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3 

5 

7 

GOODING  1  B 

3677  GOODING 

12 

42  56 

1  1  1 

42 

3245 

MID 

DALE  W  KNIGHT 

GOODING  CAA  AIRPORT 

GOODING 

12 

3696 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

3732 

CARIBOU 

12 

42  35 

1 1  1 

1 1 

5400 

-  ■ 

SS 

H  A  WESTENTELDER 

GRAND  VI  EM 

3760 

OWYHEE 

12 

42  59 

116 

06 

2600 

4P 

4P 

W  BI  LADE AU 

2  J 

GRANCEYILLK 

377  1 

IDAHO 

3 

43  56 

116 

08 

3409 

MID 

MID 

MRS  ALVERA  FOSTER 

3  3 

a 

7 

3*09 

OWYHEE 

42  23 

115 

53 

5126 

KB 

5P 

BLANCHE  PORTLOCK 

3«25 

BONNEVILLE 

12 

6450 

ROSCOE  T  SIDBETT 

jus; 

CUSTER 

5 

43  42 

113 

37 

6100 

BP 

SP 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

HA  I LET  AIRPORT 

3  94: 

BLAINE 

12 

43  31 

114 

18 

5322 

SP 

SP 

LAURENCE  JOHNSON 

2  3 

7 

KAMI!  4  • 

3904 

' JEFFERSON 

9 

43  59 

112 

15 

4796 

5P 

5P 

U  S  F  k  W  SERVICE 

2  3 

B 

7 

BAISLTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

111 

03 

4060 

SP 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

8 

■ILL  CITT 

1  CAMAS 

12 

5000 

CARROLL  DAMME N 

2  3 

B 

7 

ROLL  1 5  R 

4295  TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114 

35 

4550 

Bf 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

5 

KOMI 

1364 

I  BUTTE 

6 

43  47 

113 

DO 

4B20 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITT 

4442 

'BOISE 

43  50 

115 

SO 

SP 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

2  3 

5 

7 

10 ABO  CITT  13  SM 

4450  BOISE 

2 

43  42 

116 

01 

5000 

CP 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  HE 

1 155 

BONNEVILLE 

12 

4840 

BP 

CARROLL  SKCRIST 

3  3 

S 

C 

IDAHO  FALLS  CA,.  AIRPORT  1457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112 

04 

4730 

MID 

U  [[< 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

3 

7 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

42  01 

115 

10 

6000 

TA3 

CHRIS  C ALLEN 

S 

IRWIN  2  3 

4588 

1  BONNEVILLE 

12 

111 

IB 

520O 

SP 

SP 

ANNA  FLEMING 

2  3 

8 

7 

ISLAND  PARI  DAM 

ISM 

FREMONT 

13 

44  25 

111 

24 

6300 

SP 

SP 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3 

8 

7 

JACISON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115 

27 

7030 

TAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JIROMX 

1*7. 

JEROME 

42  44 

114 

31 

3785 

SP 

SP 

0  OLIVER 

2  3 

3 

KAMI AH  1  MI 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

lib 

01 

1  190 

7A 

MRS  MARY  E  LUMBERS 

3 

KILLOGG 

4M3I 

SHOSHONE 

47  32 

116 

08 

9A 

OA 

IRVING  H  LASKEY 

2  3 

5 

,  (OOSEIA 

son 

IDAHO 

3 

46  09 

113 

1261 

li- 

1P 

E  T  GILROY 

2  3 

3 

nnu  a  nmi 

5038 

ADA 

3 

43  31 

116 

24 

2685 

sp 

SP 

HARRY  U  GIBSON 

2  3 

5 

UXDMARX  RANGER  STATION 

Ml* 

VALLIY 

44  11 

118 

32 

var'u  s  forest  BXRUC1 

S 

■  LKADORE 

S169 

LEMHI 

1 1 

44  41 

113 

22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

LEBISTOM  MATER  PLANT 

5236 Inez  perce 

3 

46  25 

117 

01 

743 

5P 

BP 

LEW  I  a TON  WATER  DEPT 

2  3 

5 

7 

LIM1ST0N  MB  AIRPORT 

524  1 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117 

01 

1413 

HID 

■  ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

UPTON  PUMPING  STATION 

5^75 

BEAR  LAKE 

1 

42  07 

]  1 1 

18 

3926 

6P 

6P 

UTAH  it:  COMPANY 

3  3 

5 

• 

LOLO  PA33 

5356 

IDAHO 

3 

10  3M 

1  14 

33 

5700 

VAB 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

9414 

BOISE 

H 

44  05 

115 

36 

3870 

SP 

SP 

OR VILLI  L  JOINER 

2  3 

S 

7  3 

MACIAT  RANGER  STATION 

5462  CUSTER 

0 

43  55 

113 

36 

5897 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

8 

r  c 

MA  LAD 

'.'.11 

ONEIDA 

1 

4  2  11 

112 

16 

4420 

7P 

7P 

J  L  CROWTHBR 

2  3 

8 

c 

MALAD  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

1 

42  10 

112 

19 

4480 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

8 

7 

MALTA  RANGIR  STATION 

5567 

CASSIA 

12 

42  19 

113 

22 

4543 

VII 

E  L  NOBLE 

c 

MAI  RANGER  STATION 

MB! 

LEMHI 

1  1 

44  30 

I  13 

35 

5066 

OP 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

3 

7 

NAME  CHANGE 
IDAHO  FALLS  46  M  Ml 


3  CLEARWATER ,     4  COEUR  D*  ALINE ,     3  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     6  PAYETTE.     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE ,     11  SALMON,     13  SHAKE. 


Station 


MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 

MOHTPELIER  RANGER  5TA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGIR  STA 
MOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME 

MULLAN  PASS  CAA 
NAM PA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZ PERCE  2  E 
NEZ  PIRCE  PASS 

OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  3  8 
OROriNO 
PALISADES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  E 
PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE  1  N 

PINK  2  S 

PLUMMER  3  MSW 

POCATKLLO  WD  AIRPORT 

PORTHILL 

POT  LATCH  1  8K 

PRAIRIE 

PRESTON  SUC  FACT  2  SB 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNGO  CREEK 
PUTNAM  MOUNTAIN 

REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RI COINS  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 

STREVFLL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  EXP  STATION 

THREE  CREEE 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDALE  GUARD  STATION 
TWIN  FALLS  2  NHE 
TWIN  PALLS  3  SE  SUG  FACT 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARE 
WEISER 

WINCHESTER  1  SE 
YELLOW  PINE 

NEW  STATIONS 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB 


County 


BEAR  LAKE 

BOISE 

IDAHO 

LATAH 

ELMORE 


6237  SHOSBOME 
CANYON 
ADAMS 
LEWIS 
LEMHI 


CASSIA 
CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 

BONNEVILLE 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

ELMORE 

BENEWAH 

BANNOCK 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

FRANKLIN 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 

FREMONT 
BENEWAH 
LEMHI 

BONNER 
ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

BINGHAM 

VALLEY 

CASSIA 

MADISON 

BLAINE 

ADA 

TETON 

OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

WASHINGTON 

LEWIS 

VALLEY 


6  44  34  116  07 
12  42  39  112  12 

2  43  37  116  23 
12  44  37  116  26 
12  42  40  113  29 

1  42  19  111  IB 

2  43  36  US  40 
3 I 44  08  114  SO 

7  46  44  117  00 
12  43  08  113  42 

47  27  IIS  41 

43  37  116  33 

44  38  116  17 
46  15  116  12 

45  43  114  30 

IS  113  S3 
44  03  114  48 
44  07  116  17 

46  2>| 116  IS 
43  22  111  14 

43  47  116  37 

42  37  113  43 

44  04  116  56 
46  30  115  40 

43  30  US  18 


43  28 

47  10 

42  SS 
49  00 

46  54 

43  30 

42  OS 

48  21 

44  43 

43  02 

43  33 
43  04 

45  25 

47  21 

42  37 

43  38 

47  IB 
45  11 

48  17 
43  37 

42  36 

43  30 

44  21 

43  04 

44  54 

42  01 

43  52 
43  41 
43  IS 
43  31 

42  03 

43  38 
43  43 
42  35 

42  32 

43  49 
47  28 
47  30 


115  19 

116  57 
112  36 
116  30 
116  32 

115  33 

111  32 

116  50 

115  04 

112  03 

112  37 

114  09 

116  19 

115  40 

113  41 

111  40 

116  34 
113  53 
116  34 

113  10 

114  24 

114  50 

112  II 

112  41 

115  20 

113  13 
111  43 

114  21 

116  23 
111  16 

US  10 

115  26 

115  38 
114  28 
114  23 

114  51 
US  56 
113  53 

116  58 
116  36 

115  29 


Obeer 

vahon 
time 


tEubltJ 


4P  U  S  FOREST  SERVICE  2  3  3 

3P  R  FRED  1. 1 M DAN KM  ITT  3  3  3 

3P  JAMES  ■  DOSS  2  3  3 

BP | MK8A  CO  2  3  5  1 

SP  U  8  BUR  RECLAMATIOM  2  3  3  6 

BA  U  8  FOREST  8ERYICK  3  3  3 

TAB  V  S  SOIL  COM  SIR 

MID  I'  8  FOREST  SKRT1CK 

3P  UNIVERSITY  OF  IDAHO  2  3  5  6 

6 P  KENNETH  J  NEWMAN       j»  3  5 

MID  U  8  CIVIL  AERO  ADM  2  3  3 

BA  AMALGAMATED  SUGAR  2  3  S 

SP  U  S  FOREST  3ERVICK  2  3  8 

6 P  JOHN  KOEPL  2  3  3 

TAR  U  R  FOREST  JERVICE 


HERBERT  J  HARDY  2  3  3 

HARJORIE  L  SHAM  23  1 

VINCENT  A  RALLY  2  3  5 

U  S  FOREST  SERVICE  2  3  S 
U  3  BUR  RECLAMATION  12  3  3  6 


STATE  EXP  STATION  2  3  8 

AMALGAMATED  SUGAR  2  3  8 

MICHAEL  HARRIS  2  3  8 

U  S  FOREST  SKRVICK  3  3  3 
U  S  GEO  SURVEY 

GENEVA  B  SCHRAFT  3 

U  8  OFF  IND  AFFAIRS  I 

U  S  WEATHER  BUREAU  12  3  3 

R  E  DENKAM  2  3  5 

HENRY  J  FITCH  2  3  8 

VICTOR  J  ACARREGUI  ' 

C  M  CRABTKEE  2  3  5 

U  S  FOREST  SERVICE  2  3  3 
M  EDWARD  B UDELL 
FORT  HALL  IR  PROJ 

SEE  NAME  CHANGE  END  OF  INDEX 


LESLIE  F  BUSBY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HOMER  WALTON 
MINIDOKA  IR  PROJ 

E  M  JERGENSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WB  OBSERVER 
STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 

LEONARD  V  BOND 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RAYMOND  RUFF 
BRADLEY  MIRING  CO 

IDAHO  STATE  POLICE 
KAY  JOHNSON 
EDWARD  F  SEAGLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 
EXPERIMENT  STATION 

MRS  L  E  TANNER 
U  S  SOIL  CON  SKR 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 

U  S  SOIL  CON  SER 
M  FE  ATHE  R5TOME  JR 
ROBERT  J  SXANTKL 
ROLAND  HEME NW AY 
HALLACK- HOWARD  LEW 

L  J  MIL 


2  3  3 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  S 


2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 


2  3  5 
2  3  3 
2  3  5 
Cd2  3  5 


>  U  S  WEATHER  BOREAL' 


I  U  S  WEATHER  BUREAU 


REFERENCE  NOTES  I  DAE 

19E 

Ths  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bases.  There  wi] 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in 
eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  i 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standar 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effectiv 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta. 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  groun 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is; 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse 
quently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recor 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process 
ed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  ne 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  hav 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  o 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  ireans  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub 
scriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 


With  stations  in  all  divisions  reporting 
average  temperatures  above  normal,  this 
month  contrasted  sharply  with  May  1953,  when 
negative  temperature  departures  were  recorded 
at  nearly  all  stations  in  Idaho.  There  was 
a  marked  contrast  in  precipitation  too,  with 
all  but  four  stations  reporting  subnormal 
rainfall  this  month,  whereas  a  year  ago 
large  positive  departures  were  the  general 
rule. 

During  the  first  twenty  days  of  this 
month  precipitation  was  relatively  infrequent, 
occurring  only  in  scattered  showers.  On 
the  21st,  however,  general  rains  occurred 
in  the  Southeastern  Division,  and  widespread 
showers  elsewhere  in  the  State,  as  a  center 
of  action  developed  on  a  storm  front  that 
had  become  quasi- stationary  just  to  the  south 
of  Idaho.  Daily  rainfall  totals  of  half  an 
inch  or  more  were  common  in  the  Southeastern 
Division  on  both  the  21st  and  22d,  while 
lesser  amounts  were  reported  in  other  parts 
of  the  State.  This  period  of  precipitation 
brought  to  an  end  a  spell  of  unseasonably 
hot  weather,  during  which  the  mountain  snow- 
pack  melted  rapidly  as  maximum  temperatures 
rose  into  the  nineties  at  many  valley  sta- 
tions, and  above  100°  at  a  few  points.  The 
final  week  of  May  brought  subnormal  tempera- 
tures and  rather  frequent  showers  to  Idaho, 
with  freezing  temperatures  reported  in  all 
parts  of  the  State  on  the  mornings  of  the 
26th  to  the  28th. 

Effects  of  weather  on  the  agricultural 
economy  of  the  State  were  outstanding  mainly 
in  the  damaging  results  of  freezes  at  the 
beginning  of  the  month  and  during  the  final 
week.  The  early  freeze  almost  completely 
destroyed  the  apricot  and  peach  crops  near 
Lewiston,  heavily  damaged  early  fruits  in 
the  south-central  part  of  the  State  and  in 
unheated  orchards  in  the  southwest,  and  did 
some  damage  to  grains  and  other  crops  just 
beginning  to  grow  at  higher  elevations.  The 
later  freeze  did  further  damage  to  fruits  in 
unheated  orchards  and  extensive  damage  to 
beans,  peas  and  sweet  corn,  with  some  damage 
to  alfalfa,  sugar  beets  and  grains  also  re- 
ported. Despite  the  freezes,  however,  there 
was  much  good  growing  weather  during  the 
month  and  in  general  crops  were  in  fairly 
good  condition  at  the  close.  The  rains  to- 
ward the  end  of  the  month  were  of  some  bene- 
fit to  ranges  and  dryland  grain  fields,  al- 
though too  late  to  save  some  of  the  grain  in 
the  Lewiston  area,  and  ranges  generally  were 
reported  in  the  worst  condition  for  late  May 
in  the  last  20  years.  Because  of  the  poor 
ranges  this  spring  the  general  condition  of 
cattle  and  sheep  was  somewhat  below  average. 
Farmwork  was  pretty  much  up  to  date  at  the 


close  of  the  month.  Sugar  beet  thinning 
was  in  the  clean-up  stage  in  the  Southwest- 
ern Division  and  well  along  farther  east. 
Potato  planting  was  still  going  on  in  the 
Southeastern  Division  and  some  fields  of 
sugar  beets  and  beans  were  being  replanted ! 
because  of  frost  damage. 

STORMS 

During  the  afternoon  and  evening  of  Sun-  j 
day,  May  9,  high  winds  were  reported  at  ail 
number  of  places  in    southern  Idaho.  Two 
fishermen  lost  their  lives  when  their  boat 
capsized  on  Lake  Lowell,  in  Canyon  County. 

On  the  26th  small  hail  was  reported  at 
several  points  in  Canyon,  Gem  and  Payette 
Counties  with  some  damage  to  potatoes,  onions 
and  sugar  beets.  May  RS  in  Lemhi  County 
also  reported  hail  but  no  damage. 

Hail  fell  again  in  Canyon  County  on  the 
31st  but  damage  was  slight. 

FLOODS 

Principal  flooding  during  May  occurred 
v»n  the  Kootenai  River  in  the  vicinity  ofl| 
Bonners  Ferry.  Below  normal  temperatures 
had  prevailed  during  much  of  the  spring, 
keeping  streams  at  very  low  rates  of  dis- 
charge. The  unseasonably  hot  weather  of J 
May  16-20  produced  a  very  rapid  increase  in 
flow  and  the  Kootenai  went  above  flood  stage 
at  Bonners  Ferry  on  the  19th.  The  crest 
stage  of  35.4  feet,  which  persisted  from  the 
21st  to  the  23d,  was  higher  than  in  the  major 
flood  of  1948,  but  this  time  the  dikes  with- 
stood the  water  to  a  greater  extent  and  800C 
acres  were  inundated,  as  compared  to  30,00C 
acres  in  1948.  The  8000  acres  were  all  fer- 
tile  farm  land  and  much  of  it  was  under  water 
to  depths  of  10  to  15  feet.  A  small  resi- 
dential  district  just  across  the  river  froa 
Bonners  Ferry  was  also  flooded,  but  dikes 
held  the  water  out  of  the  city.  Losses  from 
the  flood  have  been  estimated  at  about  one 
and  a  quarter  millions  of  dollars. 

Other  rivers  in  the  State,  although  show- 
ing the  effects  of  the  hot  spell,  did  not: 
experience  major  floods.  The  only  other 
river  station  in  Idaho  to  report  readings 
above  flood  stage  during  May  was  Kamiah  or 
the  Clearwater.  Here  a  stage  of  14.6  feet 
was  reached  on  May  21st,  but  no  damage  re- 
sulted even  though  bankful  stage  is  consid- 
ered 14  feet.  Farther  downstream,  at  Oro- 
fino,  the  water  rose  high  enough  to  extin- 
quish  the  fire  in  a  sawdust  incinerator  at 
a  lumber  mill,  necessitating  a  two-day  shut- 
down, but  no  property  damage  resulted. 
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8 
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81 
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BOISE  WB  AIRPORT 

NW 

25 

ii.  i 

so 

■ 

31 

60 

37 

29 

51 

4 

1 

1 

0 

0 

7 

87 

5.0 

IDAHO  FALLS  43  NW  VB 

- 

6.8 

33 

22 

2 

2 

0 

0 

0 

8 

IDAHO  FALLS  46  I  IB 

10.3 

37 

W 

26 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

68 

44 

30 

4 

3 

0 

0 

0 

11 

6.5 

a 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

24 

10.9 

39 

w 

31 

62 

34 

26 

44 

1 

0 

1 

0 

0 

9 

80 

5.4 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


Precipitation 


1.42 
1.19 
2.04 
3.09 
.95 

2.26 
1.59 
1.78 
1.32 
1.69 

1.46 
.62 
2.24 
3.03 
.94 

2.26 
1.54 
1.37 
2.47 
2.05 

1.49 


2.0 
0.2 
0.0 
1.6 

1.8 
0.1 
1.6 
1.1 
0.2 


0.1 
0.7 
0.3 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

c 

i 

»3 

S 

1 

M 

s 

t 

1 
■ 

e  T 

$  s 

i 

i 

> 

< 

<  « 

1914 

56.3 

100 

1C 

1.20 

0.2 

1915 

51.2 

91 

18 

4.02 

1.9 

1916 

48.3 

89 

3 

1  .55 

1.6 

1917 

49.6 

92 

12 

2.23 

0.8 

1918 

50.6 

98 

12 

1.19 

0.3 

1919 

54.6 

105 

12 

.75 

0.1 

1920 

50.8 

89 

12 

1.10 

0.2 

1921 

53.4 

97 

15 

2.51 

0.1 

1922 

51.9 

93 

10 

1.25 

0.7 

1923 

52.8 

93 

10 

2.00 

0.1 

1924 

57.5 

102 

10 

.27 

0.1 

1925 

56.8 

95 

18 

1.37 

0.1 

1926 

54.3 

95 

14 

1.31 

0.0 

1927 

49.9 

102 

9 

2.17 

1.2 

1928 

58.5 

104 

11 

.56 

T 

1929 

52.6 

99 

10 

.51 

0.2 

1930 

52.0 

97 

16 

2.04 

0.8 

1931 

55.4 

100 

12 

.67 

0.2 

1932 

53.4 

98 

18 

1.83 

0.1 

1933 

48.5 

96 

11 

1.65 

0.8 

1934 

59.5 

105 

14 

.93 

T 

Year 


1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 


Temperature 

s 

I 


Precipitation 


51 .3 
57.6 


49.6 
50.4 
54.1 

53.3 
52.8 
57.4 
52.9 
56.5 

50.0 
53.4 
54.5 
48.6 
55.1 

54.0 


92 
105 


95 
94 
95 

91 
91 
99 
100 
97 

90 
96 
93 
93 
104 


10 
12 
_1_ 

21 
12 
20 


1.30 

.85 


1.54 
.72 


.99 
.  2  . 


2.02 

.90 
1 .29 
1.42 
2.49 

.87 

1.58 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS  TABLE  RAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2  MAY  195' 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 
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> 
< 

Departure 
From  Normal 
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■2 
Q 
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Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
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s 

t5 

Snow,  Sleet,  Hail 
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Q 
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■£ 

Q 

Total 

Max.  Depth 
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Date 

( 
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6 

o 

o 

0 

o 

l.oq 
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Degree 

-  .v 
J  % 
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r.  < 
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mm 

_ 

,c  | 

-  a 

„ 

C  0 
G 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

74.1 

37.7 

55.9 

1.8 

94 

18+ 

19 

1 

280 

2 

0 

3 

0 

1.91 

- 

•  28 

.70 

30 

0 

8 

1 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

65.3 

36.9 

51.1 

81 

16 

25 

2 

426 

0 

0 

9 

0 

1.08 

•  39 

25 

•  0 

0 

5 

0 

0 

BIG  CREEK   1  S 

65.2 

27.9 

46.6 

2.4 

84 

19 

12 

1 

564 

0 

0 

23 

0 

.74 

- 

1.26 

•  48 

10 

1<0 

0 

2 

0 

0 

BONNERS  FERRY  1  SW 

70. A 

38.9 

54.7 

1.2 

88 

18 

17 

1 

319 

0 

0 

6 

0 

.86 

- 

.71 

.27 

11 

T 

0 

s 

0 

0 

BUNGALOW  RS 

M 

M 

M 

91 

18+ 

2 

0 

0 

BURKE  2  NNE 

58.5 

31.5 

45.0 

0.1 

77 

18 

13 

1 

613 

0 

0 

16 

0 

2.22 

■ 

.79 

•  92 

27 

2.3 

42 

1 

6 

1 

0 

CLARK  FORK  1  ENE 

70.8 

35.6 

53.2 

•  0.4 

87 

18 

19 

1  + 

362 

0 

0 

1 1 

0 

1.61 

.77 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

57.7 

29,4 

43.6 

80 

20 

7 

1 

0 

] 

20 

0 

•  43 

•  22 

27 

2)4 

0 

2 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

70,4 

39,5 

55.0 

0,0 

89 

18+ 

21 

1 

312 

0 

0 

5 

0 

1.36 

m 

.43 

•  30 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

COTTONWOOD 

64.9 

35.7 

50.3 

-  0.5 

88 

18 

20 

1  + 

449 

0 

0 

9 

0 

2.45 

— 

.17 

1.20 

30 

•  0 

0 

5 

1 

1 

DIXIE 

62.1 

26,5 

44.3 

81 

19 

6 

1 

635 

0 

0 

26 

0 

1.45 

•  73 

30 

T 

0 

5 

1 

0 

ELK  CITY 

67,7 

33,3 

50,5 

86 

18 

15 

1 

443 

0 

0 

15 

0 

3.57 

1.20 

30 

8 

2 

1 

ELK  RIVER  1  S 

69.0 

35,5 

52.3 

88 

18 

22 

2 

386 

0 

0 

13 

0 

2.07 

•  44 

25 

•  0 

0 

6 

0 

0 

FENN  RS 

72.5 

42.1 

57.3 

0.1 

91 

18 

25 

1  + 

233 

1 

0 

2 

0 

4.03 

1.04 

1.00 

31 

•  0 

0 

8 

4 

1 

GRANGEVI LLE 

65.8 

38.7 

52.3 

0.4 

88 

18 

19 

1 

390 

0 

0 

4 

0 

3.43 

•  30 

.73 

30 

0 

9 

2 

0 

KE LLOGG 

68.3 

40.3 

54.3 

0,7 

92 

19 

24 

1 

1 

0 

2 

0 

2.16 

— 

•  31 

.70 

27 

•  0 

0 

5 

1 

0 

KOOSKIA 

76.5 

42.0 

59.3 

1,7 

97 

18 

24 

1 

194 

3 

0 

2 

0 

3.53 

•  78 

1.59 

30 

T 

0 

7 

2 

1 

LEWISTON  WATER  PLANT 

//R 

77.1 

45.0 

61.1 

1,1 

97 

18 

26 

^ 

1 44 

2 

0 

2 

0 

•  86 

.63 

•  23 

25 

•  0 

Q 

4 

0 

Q 

LEWISTON  WB  AP 

73.2 

45.1 

59.2 

0.3 

94 

18 

23 

1 

204 

1 

0 

2 

0 

,84 

.38 

•  31 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

68  ■  8 

54.9 

1  •  9 

18 

19 

1 

317 

0 

0 

4 

0 

1  ,63 

.  24 

•  32 

26 

•  0 

0 

5 

1 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

51.3 

35.1 

43.2 

-  0,2 

72 

24 

9 

1 

668 

0 

1 

12 

0 

1,38 

•  90 

•  31 

26 

4.0 

103 

1 

7 

0 

0 

NEZPERCE  2  E 

66  .  0 

40  .9 

53.5 

87 

18 

21 

1 

357 

o 

o 

2 

o 

3,46 

1.63 

30 

•  0 

0 

9 

2 

1 

OROFINO 

77,4 

43.3 

60.4 

2.0 

99 

18 

26 

1  + 

171 

2 

0 

2 

0 

1.88 

- 

•  36 

.97 

30 

•  0 

0 

4 

1 

0 

PIERCE  RS 

69.6 

35.0 

52.3 

•  0.8 

89 

18 

21 

2 

386 

o 

o 

I  2 

0 

2.30 

— 

.70 

1.09 

30 

T 

0 

1 

PORTHILL 

71.2 

39.4 

55.3 

1.7 

88 

18 

17 

1 

298 

0 

0 

4 

0 

1.04 

— 

•  61 

.61 

25 

•  0 

0 

2 

1 

0 

POTLATCH   1  SE 

67.1 

38.4 

52.8 

0.7 

88 

18 

18 

1 

379 

o 

o 

6 

o 

1.58 

— 

.12 

.43 

25 

•  0 

0 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

67.7 

35.9 

51.8 

0.4 

85 

18 

ie 

1 

401 

0 

0 

9 

0 

1.95 

- 

.15 

.71 

25 

T 

0 

3 

2 

0 

WIGGINS  RS 

77,  6M 

47.3M 

62.  5M 

1.2 

98 

1 8 

31 

2 

129 

2 

0 

2 

0 

2.05 

.10 

.46 

30 

0 

SAINT  MARIES 

71.6 

38.7 

55.2 

0,6 

90 

18 

20 

1 

301 

1 

0 

3 

0 

1.77 

.17 

.55 

23 

•  0 

0 

5 

1 

0 

SA  LMON 

73,9 

36.1 

55.0 

0,4 

95 

19 

19 

1  + 

311 

3 

0 

12 

0 

•  61 

.67 

.26 

79 

0 

3 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

66.6 

39,9 

53.3 

0,2 

79 

16+ 

25 

2 

357 

0 

0 

5 

0 

1.65 

•  43 

.37 

23 

T 

0 

3 

0 

0 

WALLACE 

66.6 

35.8 

51.2 

-  1.7 

89 

18 

20 

1 

421 

0 

0 

9 

0 

1  .52 

1.12 

.39 

26 

•  0 

0 

5 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

65. 5M 

35. 6M 

50.  6M 

-  1.0 

87 

19 

18 

1 

0 

0 

9 

0 

1.33 

lo  06 

•  46 

27 

•  0 

0 

4 

0 

0 

WINCHESTER  1  SE 

66.1 

35.8 

51.0 

0,9 

86 

18 

17 

1 

431 

0 

0 

10 

0 

2.71 

.60 

•  63 

31 

•  0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

53.0 

-  0.4 

1.86 

.46 

.4 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ANDERSON  DAM 

76.4 

44.7 

60.6 

96 

19 

25 

1 

185 

4 

0 

2 

0 

.20 

•  10 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

73.8 

44.2 

59.0 

1.9 

94 

19+ 

30 

1  + 

4 

0 

2 

0 

.65 

• 

.60 

•  29 

30 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ATLANTA  1  E 

65.  6M 

34. 2M 

49.9M 

2.6 

17 

1 

460 

0 

0 

10 

0 

.71 

- 

.84 

•  43 

26 

3.0 

3 

26 

1 

0 

0 

BL  I  SS 

80.0M 

40. 2M 

60.  1M 

2.6 

100 

19 

22 

2 

191 

7 

0 

3 

0 

.00 

- 

.91 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

/  In 

//R 

81. OM 

M 

M 

95 

18+ 

22 

1 

6 

0 

4 

0 

•  58 

0 

0 

BOISE  W8  AP 

75.2 

44.6 

59.9 

1.8 

93 

18 

27 

1  + 

203 

3 

0 

2 

0 

•  95 

- 

•  14 

.67 

31 

T 

T 

20 

2 

1 

0 

BUHL 

76,2 

46.1 

61.2 

5.0 

95 

19 

27 

1 

170 

2 

0 

2 

0 

T 

- 

1  .08 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALDWELL 

77,3 

44.1 

60,7 

2.8 

92 

18 

27 

2 

166 

3 

0 

2 

0 

•  41 

- 

•  37 

.32 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

CAMBR IDGE 

77.4 

40.4 

58.9 

2,2 

94 

18 

23 

2 

205 

2 

0 

4 

0 

•  93 

- 

•  37 

•  46 

31 

•  0 

0 

4 

0 

0 

CASCADE  1  NW 

68.2 

35.0 

51.6 

84 

18+ 

22 

1 

408 

0 

0 

12 

0 

.75 

•  18 

31 

1.0 

0 

3 

0 

0 

CHALLIS 

71.8 

39.2 

55.5 

3.3 

90 

19 

16 

1 

302 

1 

0 

6 

0 

•  10 

- 

•  92 

•  09 

22 

•  0 

0 

0 

0 

0 

COUNCI L 

75.7 

42.4 

59.1 

3.3 

92 

19 

28 

27 

210 

3 

0 

4 

0 

1.27 

•  49 

.32 

31 

•  0 

0 

5 

1 

0 

DEADWOOD  DAM 

57,2 

28.1 

47.7 

2,2 

89 

19 

16 

2 

531 

0 

0 

27 

0 

1*53 

.45 

•  41 

30 

3.0 

4 

1 

5 

0 

0 

DEER  FLAT  DAM 

75,4 

45.5 

60.5 

2.1 

90 

18+ 

26 

2 

185 

2 

0 

2 

0 

.46 

- 

•  31 

.40 

31 

1 

0 

0 

EMMETT  2  E 

79. 4M 

43. 1M 

61. 3M 

2.2 

95 

18 

27 

1  + 

161 

5 

0 

3 

0 

•  82 

•  20 

•  32 

31 

3 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

69.™ 

35. OM 

52. 5M 

89 

19 

24 

2+ 

383 

0 

0 

7 

0 

•  32 

•  28 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

76.0 

37.2 

56.6 

1.9 

93 

19 

24 

1  + 

260 

2 

0 

7 

0 

•  74 

- 

.68 

•  34 

30 

•  0 

0 

3 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

80.7 

44.5 

62.6 

3.1 

102 

19 

25 

2 

134 

7 

0 

3 

0 

•  09 

•  77 

.09 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

75.2 

43.8 

59.5 

4.  1 

97 

19 

24 

2 

222 

4 

0 

3 

0 

•  12 

- 

•  64 

•  12 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

GRAND  VIEW 

85. 2M 

45. 8M 

65. 5M 

5.7 

104 

19 

25 

2 

87 

14 

0 

2 

0 

.00 

- 

•  91 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRA SMERE 

74.4 

37.1 

55.8 

94 

19 

18 

1  + 

296 

3 

0 

7 

0 

T 

T 

9+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HAILEY  AP 

71.3 

37.2 

54.3 

2.3 

93 

20 

21 

1  + 

339 

1 

0 

8 

0 

.16 

1.17 

•  11 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HA2ELTON 

75.5 

41.3 

58.4 

1,3 

95 

19 

23 

2 

225 

1 

0 

4 

0 

.17 

.87 

.13 

21 

T 

0 

1 

0 

0 

H I LL  CITY 

71.0 

34.9 

53.0 

3.  1 

91 

19 

21 

1  + 

374 

1 

0 

11 

0 

•  30 

- 

.79 

•  30 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

74.8 

40,3 

57.6 

3.9 

93 

19 

19 

2 

244 

1 

0 

7 

0 

.00 

1.13 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  CITY 

73.7 

33.3 

53.5 

0.6 

93 

19 

19 

2 

352 

2 

0 

15 

0 

.63 

.91 

•  20 

26 

•  0 

0 

3 

0 

0 

JEROME 

77.1 

41,5 

59.3 

1.9 

98 

19 

24 

2 

209 

5 

0 

it 

0 

.04 

.76 

•  02 

21+ 

T 

0 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

75.  6M 

39.  9M 

57. 8M 

1.1 

91 

18 

22 

2 

221 

2 

0 

5 

0 

.28 

- 

.89 

•  20 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

LOWMAN 

73.5 

32.8 

53.2 

2.5 

90 

19 

21 

2 

361 

1 

0 

14 

0 

.40 

- 

1.43 

•  30 

26 

1.0 

0 

1 

0 

0 

MC  CALL 

60,9 

32.5 

46.7 

-  0,4 

80 

18 

20 

1  + 

567 

0 

0 

17 

0 

1.67 

.27 

.42 

31 

•  0 

0 

7 

0 

• 

MERIDIAN   1  W 

59.  2M 

18 

23 

2 

213 

2 

0 

2 

0 

.19 

31 

1 

0 

o 

MESA 

74. 1M 

43. 6M 

58. 9M 

91 

18 

28 

i+ 

229 

2 

0 

3 

0 

1.33 

•  36 

31 

T 

0 

4 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME 

82  .  OM 

43. 9M 

63. OM 

7,0 

loo 

19 

25 

i+ 

1 51 

10 

0 

4 

0 

.13 

.77 

•  13 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

76.5 

43.5 

60.0 

92 

20 

24 

2 

2 

0 

3 

0 

•  09 

•  03 

27 

T 

o 

0 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

7  0.4 

31.1 

50.8 

1,5 

86 

18+ 

15 

2 

435 

o 

o 

1  fl 

0 

1  .54 

.18 

•  44 

30 

•  0 

0 

5 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

61,0 

27,9 

44.5 

1,6 

78 

19 

6 

1 

632 

0 

0 

26 

0 

•  23 

1.14 

•  25 

26 

T 

9 

1 

1 

0 

0 

OLA  5  S 

76.4 

38.9 

57.7 

93 

19 

22 

1 

233 

3 

o 

o 

•  91 

.33 

31 

% 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

79.7 

43.3 

61.5 

2.0 

96 

19 

28 

2 

154 

5 

0 

3 

0 

•  14 

•  55 

.09 

26 

T 

0 

0' 

0 

0 

PAYETTE 

77.2 

44.9 

61.1 

2.3 

94 

18+ 

26 

2 

164 

Q 

o 

•  80 

•  20 

.45 

31 

•  0 

0 

2 

0 

RICHFIELD 

57.3 

19 

25 

2 

? 

0 

6 

0 

•  03 

•  91 

.03 

1 

0 

0 

o 

SHOSHONE 

77.6 

42.3 

5.4 

97 

1 9 

23 

2 

202 

5 

0 

5 

0 

.06 

•  91 

•  03 

•  0 

0 

0 

0 

STIBNITE 

58.8 

27,4 

43'.1 

80 

20 

3 

1 

0 

1 

24 

0 

.87 

.32 

27 

6>3 

8 

1 

3 

0 

0 

SUN  VALLEY 

68.0 

29.1 

3.  1 

86 

19 

18 

27 

504 

0 

0 

24 

0 

1.18 

•  29 

.  52 

T 

0 

3 

2 

0 

SWAN  FALLS  PH 

82.2 

50.2 

66.2 

4,1 

99 

18 

32 

2 

84 

o 

o 

1 

o 

.06 

•  89 

•  03 

31 

0 

0 

0 

THREE  CREEK 

73.2 

31.1 

90 

19 

12 

2 

394 

1 

0 

16 

0 

.04 

2.23 

•  04 

25 

T 

T 

26 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

77.9 

42.5 

60.2 

4,4 

99 

19 

24 

2 

185 

5 

0 

3 

0 

T 

1.03 

T 

1+ 

T 

0 

o 

o 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

75.6 

43.7 

59.7 

3.2 

97 

20 

27 

2 

4 

0 

3 

0 

T 

.94 

T 

1 

T 

0 

0 

0 

0 

D I V I S I ON 

56.  9 

2.5 

1 

.47 

.85 

.4 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

1 

1 

ABERDEEN  EXP  STA 

74.1 

38.9 

56.5 

2.8 

93 

19 

23 

2 

268 

? 

0 

4 

0 

.31 

•  74 

•  31 

21 

0 

1 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

72.6 

39,8 

56.2 

2.2 

92 

19 

27 

2 

273 

2 

0 

4 

0 

.55 

.94 

.43 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ARCO 

72.9 

37,5 

55.2 

3.7 

90 

19 

17 

1 

305 

1 

0 

7 

0 

.27 

.99 

•  18 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

ASHTON  1  S 

66.1 

34,9 

50.5 

0.3 

85 

9 

21 

1 

442 

0 

0 

10 

0 

.80 

•  91 

.43 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


IDAHO 
MAY  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

o» 

s 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

3 

§ 

• 
Q 

1 

i 
9 
•J 

1 

% 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

0 

Departure 

From  Normal 

s 

sj 
■ 

£ 
"■S 
Q 

— — 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

75 

^  "2 
a  q 

if  3 
(3 
2  0 

a 

e 
[ 

a 

t 

: 

s 

s 

•■ 

LD 

e 

0 

g=e 
~i  5 

-■  , 

•_i 

5  B 
.  1 

:  Z 

n 

ni 

g 

o  i 

BLACKFOOT 

74.4 

42,0 

58  — 

4.7 

— — 

230 

i 

0 

'• 

a 

 77- 

■  ^  _ 

.67 

— — — 

.65 

2 1 

•  sO 

0 

1 

1 

0 

BURLEV 

75.2 

44,2 

59  .  7 

3.6 

07 

20 

27 

2 

2 

0 

3 

0 

.30 

•  60 

.28 

W 

T 

T 

1 

1 

0 

0 

BURLEY  FACTORY 

73«f 

40.1 

1  .  4 

20 

2 

1 

0 

6 

0 

.24 

• 

•  76 

.23 

f 

0 

1 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

75.7 

40.5 

3,7 

Q7 

19 

23 

2 

229 

2 

0 

3 

0 

.33 

•  71 

.  29 

21 

T 

T 

1 

1 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

66.9 

32,1 

ci  \ 

lal 

83 

8 

11 

2 

472 

0 

0 

15 

0 

.32 

** 

.76 

.17 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

CON  OA 

68.4 

34,0 

51.2 

2,8 

20 

20 

1  + 

0 

0 

12 

0 

1,67 

.23 

1.01 

22 

2.0 

6 

1 

1 

DRI6GS 

66.5 

35,5 

51.0 

4,3 

87 

19 

19 

1  + 

0 

0 

13 

0 

1  ,42 

■ 

.54 

.68 

22 

5 

1 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

68.1 

39,9 

1.2 

1 9 

18 

1 

339 

0 

0 

5 

0 

•  85 

,47 

.43 

21 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

69.5 

38,9 

54  .  2 

2«  7 

on 
90 

19 

21 

1 

335 

1 

0 

6 

0 

1.11 

• 

,13 

.89 

2 1 

T 

0 

2 

1 

0 

GRACE 

67.0 

37,1 

52.1 

1,3 

84 

19 

21 

1 

395 

0 

0 

9 

0 

1.19 

,42 

1.02 

2 1 

US 

0 

2 

1 

1 

GRAY 

64.5 

32.5 

48.5 

0,  3 

81 

1 9 

20 

1 

503 

0 

0 

13 

0 

.60 

■ 

1.27 

.  40 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GROUSE 

66.0 

30,0 

48,  0 

83 

19 

16 

2 

520 

0 

0 

19 

0 

.44 

• 

•  59 

.32 

1 1 

T 

0 

2 

0 

0 

HAMER  4  NW 

73.4 

37.7 

55.6 

2,9 

91 

19+ 

22 

1  + 

303 

2 

0 

7 

0 

.39 

•  36 

.24 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

70.8 

39.4 

55.1 

86 

19 

20 

2 

311 

0 

0 

6 

0 

.59 

.43 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

72.0 

39.8 

55.9 

2,7 

89 

19 

23 

2 

286 

0 

0 

3 

0 

.  56 

•  68 

.50 

2 1 

T 

0 

1 

1 

0 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

R 

72.2 

37.5 

ft"? 

93 

19 

16 

2 

321 

1 

0 

10 

0 

.40 

.  21 

21 

•  0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

71.2 

35.9 

53.6 

91 

1 9 

18 

2 

352 

1 

0 

10 

0 

.45 

.19 

2  1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

IRWIN  2  S 

69.9 

37,6 

53.8 

4.3 

89 

20 

23 

1  + 

351 

0 

0 

9 

0 

1.19 

•  48 

.67 

21 

.0 

0 

* 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

63.3 

31  .8 

47  .6 

1,2 

82 

19 

14 

2 

533 

0 

0 

17 

0 

1.19 

- 

1<18 

.50 

22 

.0 

2 

1 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

67.2 

38.6 

52.9 

1.5 

83 

20 

22 

1+ 

368 

0 

0 

6 

0 

,93 

•  02 

.  66 

2  1 

T 

0 

2 

1 

0 

MAC KAY  RS 

69,2 

37,6 

53.4 

2.2 

99 

1 9 

1  5 

2 

362 

0 

0 

9 

0 

.64 

— 

,42 

.  22 

1 0+ 

T 

0 

3 

0 

0 

MA  LAD 

74.3 

40,2 

el  *  \ 

3,2 

^8 

20 

25 

2 

246 

1 

0 

5 

0 

.70 

•  60 

•  70 

2 1 

•  0 

0 

1 

1 

0 

MALAD  CAA  AP 

74.0 

37.4 

55.7 

93 

20 

23 

28 

288 

? 

0 

a 

0 

.62 

•  62 

21 

T 

0 

1 

1 

0 

MAY  RS 

70,5 

36,1 

53.3 

1,0 

90 

19 

12 

1 

366 

1 

0 

8 

0 

.06 

1,04 

•  03 

21 

T 

0 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

74.6 

33.2 

56.4 

93 

20 

21 

1 

272 

2 

0 

5 

0 

.96 

•  93 

21 

T 

0 

1 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

73,0 

58  .  5 

93 

19 

28 

1 

2 

o 

3 

o 

.19 

•  18 

21 

T 

0 

1 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

68.  2M 

34, 7M 

51  .  5M 

1.1 

86 

20 

19 

1 

0 

0 

11 

c 

1  .41 

.14 

•  76 

22 

1.0 

1 

1 

4 

1 

0 

OAKLEY 

75.2 

41.6 

58  .4 

4.2 

92 

19 

26 

2 

227 

\ 

o 

o 

.45 

.85 

•  37 

21 

.  0 

0 

1 

0 

0 

PALISADES  OAM 

69.0 

3e,2 

53.6 

86 

19 

22 

2 

351 

0 

0 

9 

0 

1,35 

•  57 

21 

2.6 

0 

«. 

1 

0 

PAUL     1  E 

m 

73,0 

40.6 

56.8 

1.8 

95 

20 

26 

2 

i 

0 

3 

0 

•  27 

.47 

•  25 

22 

J 

T 

1 

1 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP 

72,8 

41,9 

57.4 

2.1 

93 

19 

26 

2 

249 

1 

0 

2 

0 

.87 

.34 

•  79 

21 

T 

T 

1+ 

1 

1 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

74.5 

38,9 

56.7 

2.8 

91 

20 

25 

28 

257 

1 

0 

7 

0 

.90 

.61 

•  39 

21 

T 

T~ 

I 

RUPERT 

75. 1M 

42, 3M 

58.  7M 

3.4 

95 

20 

26 

2 

2 

0 

3 

0 

.23 

.78 

•  19 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

70,5 

36,8 

53.7 

89 

19 

18 

2 

349 

0 

0 

1  1 

0 

.74 

.80 

•  48 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPENCER  RS 

65.4 

35,2 

50.3 

2.1 

85 

19 

15 

1 

448 

0 

0 

10 

0 

1.29 

.99 

.72 

21 

•  0 

0 

2 

1 

0 

SPRINGFIELD  1  SE 

72,6 

38,5 

55.6 

2.5 

89 

15+ 

22 

2 

293 

0 

0 

B 

0 

.00 

1.10 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STREVELL 

73.0 

37.5 

55.3 

89 

19 

20 

2  + 

304 

0 

0 

8 

c 

.56 

.50 

21 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SUGAR 

71.2 

38.9 

55.1 

3.2 

88 

19 

21 

2 

309 

0 

0 

8 

0 

.64 

.61 

•  44 

21 

T 

0 

2 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

64,6 

32.0 

48.3 

83 

19 

16 

1 

509 

0 

0 

15 

0 

1.47 

1.01 

21 

i. 

1 

1 

DIVISION 

54.3 

2.7 

.  70 

.72 

.2 

STATE 

55.1 

1.9 

.87 

.72 

.3 

Precipitation 


O  DATA  IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED 


NO.   OF   DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

•3 

Day  of  month 

<2 

1   |   2  |  3 

4 

5  6 

8  |  9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  NW 
ANDERSON  DAM 
ARCO 

ARROWfiOC*  DAM 

.31 
.55 

•  20 
.27 

•  65 

•  10 

•  03 

T 

■  31 
.43 

.06 

•  18 

T 

T 

•  10 

T 

•  15 

•  01 
.21 

•  03 

•  01 

•  29 

.09 

A5MTQN  1  S 
ATLANTA   1  E 
AVERY  RS 

BAWIEh  MODEL  BASIN 
BIO  CREEK   I  S 

.00 
.71 
1.91 
1.08 
•  74 

T 
T 

•02 

T 

T 

T 
T 

.02 

•  12 

•  48 

■  26 
.18 

T 

T 

T 

.43 

T 

■  10 

T 

•  35 
.08 

T 

•  07 

•  15 

•  39 

•  03 

•  45 

•  18 

•  05 

•  03 
.19 
.24 

T 

•  13 

T 

T 

•  70 

•  19 

■  08 

•  16 

•  15 

•  03 

BLACK.  FOOT 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  OAM 
BOISE  HQ  AP  //R 
BONNER S  FERRY  1  5» 

.65 

•  00 

•  58 
.05 
.86 

.03 

•  27 

.10 

.10 

T 

.65 

•  02 

•  17 

•  01 
.17 
.14 

.03 

•  01 

•  09 

•  52 

•  67 
■  08 

BUHL 

Bungalow  rs 
burke  2  nne 

BURLEV 

BURLEY  FACTORY 

T 

2.22 
.30 
.24 

.02 
•  01 

•  06 

■  04 

•  03 

•  32 

■  11 
.02 

T 

•  28 

•  23 

T 

•  03 

•  20 

■  20 
•  18 

•  S3 

•  02 

T 

.08 

•  99 

•  19 

T 

•  16 

•  20 

BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCAOE  1  NW 

CENTERVILLE  AR8AUGM 

•  33 
.41 

•  03 
.73 

1.07 

T 

.01 

T 

•  16 

•  09 
.03 

T 

T 

T 

.29 

T 

.11 

T 

■  03 

•  06 
.05 
.17 
.43 

•09 

T 
T 

•  12 

•  15 

•  03 

•  19 
.09 

•  29 

•  04 

•  32 

•  46 

•  18 

•  12 

(Mall is 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  0  ALENE  RS 

.10 
•  32 

1.61 
.43 

1.36 

•  11 

T 

•  01 

•  01 

T 

■  20 

■  20 

T 

■  05 

.13 

•  09 

•  17 

•  02 

.01 

•01 
•  46 

1.23 

•  22 

•  30 

•  02 

•  16 

•  02 

•  16 

CONOA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
CROoCM  2  NNW 
OCAOwOOU  DAM 

1.67 
2.45 
1.27 
1.27 
1.53 

•  12 

T 

•  19 
■  02 

•  06 

T 

•  07 

•  16 

T 

■  02 

•  04 

T 

■  13 

•  06 

•  13 

T 

1.01 

•  24 

•  13 

'  .09 

•  12 

•  14 
.09 

•  30 

•  36 

T 

.16 

•  07 

T 

•  03 

•  16 

.19 
1.20 
.20 
.60 
•  41 

.10 

•  36 

•  52 

•  32 

•  31 

deer  fLat  oam 

DIXIE 

DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 

.46 
1.43 
1.42 

•  85 
1.11 

•  13 

•  02 

T 

T 
T 

.04 

T 
T 

T 

•  33 

•  02 

T 

■  04 

•  10 
.04 
.43 

•  69 

■  66 

•  24 

•  07 

T 

•  06 
.32 

•  10 

•  10 

•  10 

•  10 

.10 
•  10 

7 

T 

•  79 

■  40 

•  04 

•  02 

•  09 

ELK  CITY 

ELK  RtvER   1  S 

3.37 
2.07 

•  08 

.06 

.19 

•  04 

■  42 

■  12 
•  16 

•  04 

T 

•  07 

.03 
.03 

•  03 

T 

•  10 

•  44 

•  02 

•  38 

•  04 

•  13 

•  29 

.72 

1.20 
•  32 

•  39 

•  34 

See  Heierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

I  DAW 


Table  3— Continued 


Total 

Da?  of  month 

Station 

1   |  2 

3 

4  | 

5  |  6 

7  |  8 

9 

■1 

11  1 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20 

21 

22  |  23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

GARDEN  VALLEV  RS 
GLENNS  FERRY 

•  82 

•  32 
4.03 

.74 

•  09 

T 

.41 

•  20 
T 

.12 

.70 

•  35 

T 

.20 

•  04 

•  25 

T 

•  T9 

•  01 

.04 

.30 

.  10 
.  34 

7 

•  32 

•  28 
1.00 

.09 

GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGE V  I LL  £ 
GRASMERE 

•  12 
1.19 

•  00 
3.45 

T 

T 

.02 

•  03 

.22 

.04 

T 
T 

.10 

•  44 

•  04 

1.02 
.29 

•  03 

•  35 

•  20 

•  26 

•  10 
.73 

.12 

•  66 

T 

GRAY 

GROUSE 

HA  I  LEY  AP 

HAMER  4  NW 

HA2ELT0N 

•  60 

•  44 

•  16 

•  39 

•  17 

>ot 

•  01 

.05 

•  32 

T 

T 

.40 
.10 
.02 
.24 
.15 

.20 

.01  .01 
•  07 
.01 

.03 

T 

.02 

.11 

HILL  CITY 
HOLLJSTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY   X3  SW 

•  30 

•  00 

•  34 

•  65 

•  95 

■14 

T 

T 

•  20 

.02 
T 

7 

•  20 

•  25 

.01 

.17 
.10 

.  ie 

.  26 

.30 
.34 

IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB  R 
IDAHO  FALLS  4*  K  KB  R 
IRWIN  2  S 

•  59 

•  56 

•  40 

•  45 
1*19 

T 

•  04 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.01 

.45 
.50 
.21 
•  10 
.67 

.10 

•  05 

•  02 

•  OB 
.25 

T 

■  01 

7 
T 

.12 

•  04 

T 
T 

•  11 

T 
T 

.01 

.03 

T 

•  16 

•  14 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

1*19 

•  04 
2*16 
3*55 

•  28 

•  03 

•  01 

.07 
.52 

.02 
•  04 
■  05 

.06 
•  12 

•  40 

T 
T 

T 

.40 
.02 
.01 
•  18 

.50 
•  01 

•  02 

•  15 

•  41 

T 

.05 
.02 
.20 
.35 
T 

■  06 

•  70 

•  02 

•  09 
.47 

T 

.03 

7 

.01 
1  .  5« 

.05 
.07 
.20 

LEWlSTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  W8  AP  //R 
LIFTON  PUMPING  ST A 
LOWMAN 
MACKAY  RS 

•  86 

•  84 

•  93 

•  40 

•  01 

•  02 

•  01 

T 

•  22 

•  05 

•  07 

T 

T 

•  01 

•  66 

•  22 

.18 
.20 

7 

•  25 

•  31 

•  01 
■  05 

.21 
.20 
.03 
.30 

7 

•  03 
T 

.09 

.17 
.05 
.04 

.10 
•  10 

7 

MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 

•TO 
•62 
•06 
1.67 
•  96 

T 

•  10 

T 

.02 
T 

•  70 

•  62 
.03 
.11 
.03 

7 

.02 

7 

•  00 

7 
7 

.01 
.11 
•  01 

•  34 

.10 

T 

.34 

T 

.42  ' 

MERIDIAN   1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 

•  30 
1.35 

•  19 
1*41 
1*63 

.01 

.16  T 

.15 

•  le 

.  ie 

.10 

•  18 

•  33 

.76 

•  07 

T 

•  44 

•  09 

•  01 

•  04 

•  32 

•  08 

.02 

T 
T 

T 

•  41 

•  12 

•  It 
■  56 

•  23  1 

MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NE2PERCE  2  E 

•  13 
1.38 

•  09 
1*54 
3*46 

.03 
•  03 

•  01 
.21 

T 

.04 

T 

T 

•  01 

•  01 

•  25 

•  03 

.  19 
•  09 

•  01 

T 

.10 
7 

•  23 
T 

T 

7 

.17 

•  04 
.40 

•  31 
.01 

•  21 
.22 

•  20 

•  05 

•  02 

•  09 

•  01 

•  02 

•  07 

•  13 
.01 
.44 

1.63 

•  13  1 

•  23 

.68 

OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
OROFINO 
PALISADES  DAM 

•45 
•25 
•91 
1.88 
1*35 

.05 

T 

•  05 

•  04 

T 

T 

.07 

T 

T 

T 

.06 

.37 
.57 

•  34 

•  06 

•  26 

•  25 

•  14 

•  20 

•  15 

•  09 
.20 

•  06 

•  01 

.  30 
.97 
.04 

■  39 
7 

PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

POCATELLO  WB  AP  //R 

•  14 

•  27 

•  80 
2.30 

•  87 

•  02 

•  01 

• 

x 

.23 
T 

T 

T 

T 

7 

7 

•  03 
.05 

•  79 

•  25 

.01 

7 

•  30 
7 

.09 

•  05 

•  22 
7 

•  20 

■  01 

7 

.05 

.  26 

1.09 

•  45 
.08 

PORTHILL 
POTLATCH   1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
RICHFIELD 

1«04 
1*58 

•  90 
1.95 

•  03 

•  03 

•  03 

•  00 

•  03 

T 

■  04 

T 

•  01 

•  26 

•  22 

•  65 

•  09 

T 

T 

•  05 

T 

7 

.39 
.05 

•  03 

•  30 

•  01 

•  43 

.71 

•  28 

•  03 

•  05 

•  04 

•  OS 

•  09 

•  03 

7 

.19 
.19 

•  04 
.30 

RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

2*05 

•  23 

•  74 
1.77 

•  04 

•  02 

.05 

T 

•  04 

•  13 

•  06 

•  06 

•  16 

.01 

.42 

•  48 

•  06 

•  19 

•  20 

•  40 
.55 

.13 

•  29 

•  18 

•  03 

•  16 

.16 

•  02 

•  26 

•  46 

•  16 

•  24 

SANOPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 

1.65 

•  06 
1*29 

•  00 

•  87 

.03 
•  04 

.03 

T 

•  04 

T 

T 

T 

•  05 

•  26 

•  02 

•  04 

T 

.01 

7 

.03 
.03 
.72 

.03 

•  44 

•  04 

7 

.37 
.08 

.33 
.03 
.10 

•  26 

•  32 

7 
7 

T 

•  19 

.30 
•  02 
.08 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 

•  56 

•  64 
1.16 

•  06 
1.47 

T 

•  02 

T 

•  52 

T 
T 

.12 

T 

.06 

.50 
•  44 
.14 

1.01 

.19 
.50 

.20 

7 

•  01 
7 

T 

•  01 
■  04 

•  01 

T 

■  10 

7 

•  01 

T  • 

7 
7 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

•  04 

T 

T 

1.52 
1*33 

T 
T 

.03 

■  04 

.05 

•  08 

.07 
■  03 

•  13 

7 

T 
T 

7 

7 

7 

.04 

T 

.30 
.06 

7 

.39 
•  22 

.27 
■  46 

7 

.22 

.10 
•  05 

7 

•  24 
.09 

WINCHESTER  1  SE 

2.71 

•  05 

•  42 

•  02 

•  11 

.02 

.37 

.27 

•  10 

.50 

.20 

•  65 

Sm  itlimct  note*  lollowine  Sialic*  Inttax 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MAY  1954 


SlaUon 


1 

9 
* 

* 

- 
■ 

MAX 

45 

57 

70 

71 

77 

75 

77 

85 

81 

M  IN 

27 

23 

34 

33 

46 

35 

37 

41 

44 

MAX 

44 

58 

6V 

70 

73 

72 

76 

83 

83 

MI  N 

28 

27 

38 

33 

46 

37 

33 

44 

45 

MAX 

55 

62 

71 

77 

74 

74 

83 

67 

87 

MI  N 

25 

32 

41 

40 

45 

41 

42 

50 

50 

MAX 

*7 

57 

62 

72 

75 

73 

76 

81 

83 

M  IN 

17 

25 

29 

34 

43 

39 

32 

41 

44 

MAX 

49 

53 

65 

72 

60 

74 

77 

85 

84 

MIN 

30 

30 

39 

42 

44 

41 

43 

51 

50 

MAX 

41 

44 

39 

64 

73 

74 

77 

78 

85 

Ml  N 

21 

23 

31 

32 

34 

37 

37 

38 

35 

MAX 

47 

55 

61 

66 

68 

73 

78 

78 

78 

MIN 

17 

23 

36 

32 

36 

35 

36 

44 

43 

MAX 

51 

63 

00 

74 

73 

73 

75 

75 

78 

MIN 

19 

22 

37 

42 

40 

35 

33 

43 

40 

MAX 

49 

54 

54 

61 

62 

64 

69 

65 

64 

MIN 

28 

25 

40 

30 

38 

31 

39 

39 

38 

MAX 

41 

55 

58 

64 

64 

65 

70 

74 

80 

MIN 

12 

13 

29 

23 

37 

25 

34 

34 

31 

MAX 

49 

58 

70 

74 

78 

75 

78 

85 

88 

MIN 

26 

24 

39 

35 

47 

40 

37 

45 

48 

MAX 

56 

65 

76 

78 

78 

80 

85 

91 

91 

MIN 

27 

22 

36 

35 

38 

35 

37 

49 

41 

MAX 

71 

81 

60 

75 

88 

86 

MIN 

22 

44 

41 

38 

48 

MAX 

55 

65 

71 

60 

74 

74 

84 

82 

83 

MIN 

27 

27 

47 

43 

45 

39 

47 

56 

51 

MAX 

51 

60 

63 

71 

67 

71 

72 

76 

75 

MIN 

17 

22 

34 

32 

45 

31 

32 

43 

43 

MAX 

52 

62 

73 

71 

76 

78 

80 

85 

88 

MIN 

27 

30 

42 

44 

49 

46 

45 

55 

53 

MAX 

MIN 

MAX 

38 

47 

48 

54 

52 

59 

61 

60 

62 

MIN 

13 

19 

33 

28 

33 

29 

30 

35 

34 

MAX 

45 

53 

63 

76 

78 

77 

77 

84 

89 

MIN 

28 

27 

36 

40 

50 

43 

41 

48 

49 

MAX 

44 

51 

61 

74 

77 

72 

72 

78 

85 

MIN 

26 

20 

35 

35 

46 

42 

35 

44 

46 

MAX 

49 

61 

75 

77 

76 

76 

82 

86 

88 

MIN 

27 

23 

40 

36 

48 

38 

35 

45 

46 

MAX 

57 

67 

73 

80 

77 

77 

84 

84 

85 

MIN 

29 

27 

44 

38 

49 

44 

42 

50 

50 

MAX 

57 

65 

69 

80 

75 

76 

82 

84 

88 

MIN 

30 

23 

43 

35 

50 

42 

40 

41 

43 

MAX 

45 

56 

60 

68 

69 

66 

73 

75 

82 

MIN 

22 

23 

30 

30 

35 

32 

36 

42 

40 

MAX 

44 

61 

63 

72 

75 

69 

76 

84 

65 

MIN 

16 

19 

39 

32 

41 

38 

38 

45 

47 

MAX 

42 

53 

60 

68 

72 

73 

78 

77 

73 

MIN 

14 

1 1 

22 

22 

31 

26 

35 

40 

45 

MAX 

50 

61 

58 

70 

69 

7  1 

72 

75 

75 

MIN 

19 

19 

39 

29 

29 

31 

31 

41 

41 

MAX 

25 

33 

5  1 

49 

61 

6  1 

56 

64 

68 

MIN 

7 

9 

15 

28 

29 

27 

29 

31 

36 

MAX 

51 

62 

61 

73 

65 

73 

76 

77 

69 

MIN 

21 

24 

42 

34 

43 

33 

34 

44 

44 

MAX 

48 

39 

50 

65 

71 

75 

68 

71 

82 

MIN 

20 

20 

2  8 

31 

38 

35 

35 

32 

43 

MAX 

45 

60 

59 

70 

57 

63 

69 

73 

73 

MIN 

20 

20 

40 

33 

41 

30 

35 

42 

MAX 

53 

61 

68 

75 

76 

76 

79 

80 

62 

MIN 

29 

36 

41 

35 

50 

47 

44 

46 

52 

MAX 

46 

55 

55 

66 

67 

67 

73 

76 

81 

MIN 

17 

16 

28 

26 

31 

25 

27 

32 

30 

MAX 

55 

65 

72 

80 

72 

74 

84 

85 

84 

MIN 

31 

26 

36 

39 

51 

46 

44 

53 

53 

MAX 

39 

52 

52 

64 

55 

63 

69 

70 

76 

MIN 

6 

12 

30 

25 

32 

21 

23 

30 

32 

MAX 

45 

43 

50 

55 

59 

68 

63 

69 

75 

MIN 

19 

19 

27 

28 

35 

31 

31 

39 

39 

MAX 

37 

50 

57 

66 

72 

68 

70 

75 

60 

MIN 

18 

22 

33 

35 

44 

42 

41 

45 

48 

MAX 

41 

53 

6  3 

69 

76 

6  9 

73 

78 

84 

MIN 

21 

23 

3  3 

29 

40 

40 

42 

45 

-.6 

MAX 

39 

46 

60 

71 

66 

6  5 

74 

77 

79 

MIN 

15 

26 

33 

29 

42 

30 

25 

39 

39 

MAX 

50 

60 

55 

72 

62 

69 

73 

72 

77 

MIN 

26 

22 

36 

32 

37 

30 

31 

41 

38 

MAX 

59 

68 

74 

82 

81 

86 

87 

86 

MIN 

27 

27 

44 

39 

39 

41 

49 

50 

MAX 

50 

56 

54 

70 

69 

70 

76 

80 

MIN 

25 

24 

32 

33 

38 

33 

33 

39 

MAX 

54 

64 

66 

79 

63 

71 

79 

80 

83 

MIN 

25 

25 

50 

40 

50 
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89  73  80 

54  47  49 


53  43  48 
77  80  78 

51  43  42 
81  79  80 

54  39  41 
72  78  68 
46  34  31 
79  74  71 

52  41  40 


70  72  69 

34  31  27 

70  68  55 

39  36  31 


62  60 

43  37 

73  73 

34  38 


75  75 

41  39 

72  64 

30  26 
80  69 
46  43 
63  57 

31  25 


78  70  72 

45  44  40 

72  73  73 

44  41  39 

74  72  57 

49  39  37 

75  62  57 

50  39  29 


47  36  36 

73  75  72 

39  39  34 

7  0  70  64 

50  46  43 

80  77  73 


47  37  35 
80  86  78 
52     46  45 


71  80  72 

51  42  42 

67  70  74 

47  38  40 

93  90  87 

49  43  45 

57  67  59 

42  35  31 
69  78  77 

43  38  35 


70  80  79 

36  38  36 

70  66  65 

44  40  35 
78  72  69 
46  41  34 
75  75  76 

45  38  36 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Conlmupd 


btalion 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

HAZELTON 

49 

60 

72 

75 

75 

75 

28 

23 

33 

37 

48 

46 

HI LL  CITY 

MAX 

49 

58 

68 

72 

70 

72 

M1N 

21 

23 

i; 

26 

31 

34 

HOLLISTER 

MAX 

50 

62 

73 

75 

75 

76 

25 

19 

32 

38 

40 

40 

IDAHO  CITY 

MAX 

55 

62 

69 

72 

75 

74 

20 

19 

33 

29 

35 

29 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

45 

54 

65 

69 

74 

70 

MIN 

24 

20 

37 

28 

44 

35 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

46 

56 

66 

74 

75 

75 

25 

23 

35 

34 

44 

39 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

MAX 

45 

56 

67 

72 

78 

73 

MIN 

22 

16 

32 

28 

40 

42 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

47 

55 

5» 

72 

75 

73 

23 

18 

34 

27 

44 

30 

IRWIN  2  S 

MAX 

40 

53 

62 

69 

74 

69 

23 

23 

2(1 

30 

40 

33 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

34 

46 

50 

63 

66 

60 

MIN 

16 

14 

22 

26 

29 

30 

JEROME 

54 

61 

73 

78 

75 

77 

.  N 

26 

24 

35 

35 

46 

38 

KE  LLOGG 

MAX 

46 

52 

62 

51 

74 

65 

MIN 

24 

27 

42 

35 

45 

34 

KOOSK I  A 

59 

70 

70 

80 

60 

77 

24 

25 

47 

38 

52 

36 

KUNA   2  NNE 

54 

65 

70 

79 

74 

74 

28 

22 

41 

36 

42 

39 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

59 

70 

80 

79 

80 

MIN 

26 

28 

42 

43 

43 

41 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

55 

66 

67 

78 

68 

74 

MIN 

23 

28 

46 

42 

47 

39 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

39 

50 

59 

67 

69 

69 

M 1  N 

22 

22 

29 

35 

37 

44 

LOWMAN 

MAX 

56 

64 

6  6 

75 

75 

74 

MIN 

22 

21 

33 

29 

29 

29 

MACKAY  RS 

MAX 

45 

54 

61 

70 

72 

72 

MIN 

17 

15 

26 

34 

42 

39 

MA  LAD 

MAX 

46 

57 

66 

76 

79 

78 

MIN 

27 

25 

30 

37 

42 

46 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

46 

57 

68 

75 

79 

76 

28 

24 

2  8 

35 

40 

39 

MAY  RS 

MAX 

45 

62 

56 

71 

73 

70 

t 

12 

16 

35 

27 

35 

34 

CALL 

40 

50 

56 

64 

62 

62 

MIN 

20 

20 

34 

30 

34 

32 

45 

61 

64 

70 

75 

72 

MIW 

21 

24 

30 

34 

44 

38 

MAX 

54 

65 

71 

79 

77 

74 

MIN 

28 

23 

40 

39 

46 

39 

MESA 

MAX 

52 

61 

66 

76 

72 

77 

28 

29 

45 

41 

49 

4  5 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

46 

55 

69 

71 

73 

77 

MIN 

28 

30 

41 

41 

48 

42 

MONTPELIER  RS 

MAX 

49 

44 

60 

62 

69 

73 

MIN 

19 

20 

25 

30 

35 

33 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

50 

61 

59 

73 

64 

70 

MIN 

19 

26 

41 

43 

42 

33 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

57 

70 

83 

80 

79 

81 

MIN 

25 

25 

37 

46 

45 

43 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

33 

46 

38 

50 

45 

54 

MIN 

9 

19 

31 

34 

33 

36 

NAMPA  2  NW 

MAX 

54 

68 

67 

72 

81 

76 

27 

24 

44 

37 

47 

44 

NEW  MEACOWS  RS 

MAX 

47 

60 

65 

72 

70 

70 

MIN 

22 

15 

32 

26 

33 

26 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

47 

59 

57 

72 

60 

66 

MIN 

21 

25 

42 

39 

44 

37 

OAKLEY 

MAX 

48 

64 

79 

73 

75 

75 

MIN 

27 

26 

39 

39 

42 

41 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

39 

47 

50 

59 

6.1 

62 

6 

13 

27 

24 

29 

2  4 

OLA  5  S 

MAX 

55 

64 

70 

78 

73 

73 

MIN 

22 

23 

41 

36 

41 

41 

OROFI NO 

MAX 

58 

71 

67 

83 

73 

80 

26 

26 

44 

42 

46 

37 

PALISADES  DAM 

MAX 

39 

51 

62 

66 

73 

71 

MIN 

23 

22 

3  0 

31 

40 

35 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

59 

67 

75 

83 

79 

79 

MIN 

29 

28 

40 

38 

46 

40 

PAUL  1  E 

MAX 

45 

51 

61 

73 

75 

75 

27 

26 

36 

45 

4  0 

PAYETTE 

MAX 

57 

67 

69 

80 

76 

76 

29 

26 

47 

38 

49 

45 

PIERCE  RS 

MAX 

50 

61 

62 

71 

71 

69 

MIN 

24 

21 

35 

33 

40 

29 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

44 

56 

68 

71 

75 

74 

MIN 

28 

26 

41 

34 

49 

42 

PORTHI LL 

MAX 

52 

60 

65 

72 

67 

72 

MIN 

17 

24 

35 

32 

42 

33 

POTLATCH  1  SE 

MAX 

51 

61 

54 

72 

63 

71 

18 

23 

40 

36 

41 

31 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

44 

57 

66 

73 

79 

77 

28 

26 

29 

35 

39 

39 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

51 

57 

58 

68 

60 

69 

18 

20 

36 

28 

38 

28 

RICHFIELD 

MAX 

49 

59 

70 

74 

74 

75 

MIN 

27 

25 

34 

39 

42 

35 

RIGGINS  RS 

MAX 

54 

73 

70 

82 

77 

74 

MIN 

32 

31 

51 

44 

50 

39 

RUPERT 

MAX 

51 

62 

74 

78 

77 

MIN 

27 

26 

36 

39 

47 

41 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

51 

53 

62 

69 

75 

70 

MIN 

24 

18 

2  8 

30 

39 

34 

SAINT  MARIES 

MAX 

52 

64 

54 

72 

69 

73 

MIN 

20 

31 

50 

39 

42 

36 

SALMON 

MAX 

50 

62 

65 

77 

77 

73 

MIN 

19 

19 

38 

31 

43 

32 

Day  01  Month 


7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 r 

26 

27 

28 

i  r 

29 

30 

31 

> 
* 

6  0 

80 

78 

78 

72 

81 

3  7 

85 

83 

88 

95 

89 

76 

68 

75 

83 

78 

58 

58 

65 

75 

60 

68 

75  { 

40 

48 

..7 

44 

43 

46 

44 

47 

47 

5  \ 

47 

31 

35 

41  1 

78 

80 

82 

80 

70 

72 

66 

78 

67 

85 

80 

88 

91 

85 

64 

67 

70 

74 

69 

46 

55 

62 

67 

56 

59 

71  ) 

33 

42 

38 

38 

38 

40 

37 

41 

39 

21 

42 

37 

41 

55 

46 

37 

30 

35 

43 

31 

26 

24 

34 

34 

31 

34  ) 

81 

87 

68 

71 

79 

76 

71 

78 

83 

85 

80 

66 

93 

86 

79 

64 

74 

81 

77 

59 

56 

64 

74 

70 

65 

74  J 

40 

48 

46 

46 

43 

44 

33 

38 

45 

47 

48 

49 

46 

55 

45 

42 

31 

49 

48 

32 

28 

28 

42 

41 

38 

40  1 

81 

82 

8  5 

75 

76 

71 

73 

80 

87 

83 

83 

91 

93 

87 

77 

68 

74 

81 

78 

56 

56 

68 

61 

52 

60 

73.  1 

31 

41 

39 

41 

34 

31 

28 

28 

38 

39 

35 

36 

39 

45 

43 

32 

27 

31 

40 

27 

27 

23 

42 

40 

30 

33  1 

71 

80 

84 

82 

70 

72 

71 

75 

82 

79 

82 

83 

86 

84 

73 

60 

64 

75 

69 

56 

54 

63 

71 

68 

63 

70  i 

34 

39 

53 

50 

38 

47 

41 

41 

44 

43 

39 

42 

45 

57 

44 

42 

31 

40 

50 

33 

31 

31 

39 

40 

39 

39  i 

75 

80 

87 

74 

72 

73 

72 

77 

38 

84 

83 

85 

89 

86 

69 

61 

69 

76 

65 

58 

55 

66 

74 

59 

64 

72-  I 

3  6 

41 

47 

48 

41 

48 

40 

39 

42 

45 

45 

44 

47 

60 

44 

41 

34 

37 

41 

33 

32 

34 

35 

41 

38 

39  t 

76 

81 

85 

74 

75 

77 

75 

76 

85 

81 

84 

89 

93 

84 

71 

62 

68 

78 

6? 

56 

57 

60 

73 

59 

65 

72  ! 

38 

36 

47 

42 

42 

37 

32 

45 

37 

49 

50 

42 

43 

60 

42 

39 

37 

31 

42 

28 

36 

30 

31 

37 

31 

37.  i 

75 

81 

84 

74 

73 

72 

72 

78 

84 

83 

83 

86 

91 

85 

69 

54 

62 

78 

65 

55 

57 

62 

72 

57 

65 

71.  ! 

34 

37 

46 

49 

36 

45 

36 

31 

33 

40 

44 

38 

40 

57 

45 

41 

34 

30 

36 

27 

29 

30 

29 

36 

35 

35,  \ 

73 

80 

84 

71 

73 

75 

75 

78 

78 

79 

81 

85 

88 

89 

67 

67 

65 

73 

73 

52 

49 

56 

69 

69 

60 

69,  » 

38 

40 

50 

48 

36 

40 

38 

38 

41 

45 

40 

43 

44 

52 

47 

40 

31 

35 

50 

31 

31 

30 

30 

37 

33 

37,, 

65 

73 

77 

77 

64 

65 

66 

70 

74 

69 

74 

78 

82 

81 

69 

52 

60 

67 

63 

46 

45 

52 

61 

61 

53 

S3.  ! 

36 

33 

39 

38 

34 

30 

26 

29 

27 

38 

36 

38 

37 

46 

46 

40 

27 

30 

41 

29 

30 

25 

25 

35 

31 

31,  1 

81 

87 

90 

71 

81 

77 

75 

81 

90 

85 

85 

90 

98 

93 

85 

69 

76 

86 

76 

60 

60 

67 

75 

62 

69 

77,. 

36 

52 

47 

SO 

41 

42 

42 

42 

8  0 

51 

44 

44 

52 

61 

44 

43 

36 

44 

48 

37 

32 

28 

37 

41.  i 

74 

76 

74 

78 

57 

61 

57 

66 

77 

64 

82 

65 

92 

81 

79 

64 

71 

77 

84 

51 

51 

47 

68 

76 

54 

68.  1 

38 

47 

45 

52 

41 

36 

35 

33 

43 

45 

44 

45 

49 

43 

49 

39 

38 

44 

43 

36 

36 

34 

38 

46 

42 

40,  1 

81 

81 

83 

74 

66 

66 

72 

81 

87 

67 

89 

97 

94 

81 

74 

72 

83 

90 

82 

62 

60 

74 

73 

62 

63 

76,  , 

38 

48 

42 

55 

44 

43 

39 

35 

44 

48 

45 

45 

52 

47 

50 

42 

37 

42 

42 

36 

41 

38 

40 

46 

41 

42,  1 

85 

g  3 

73 

78 

73 

81 

66 

85 

84 

91 

90 

89 

65 

66 

80 

85 

70 

58 

61 

70 

74 

67 

75. 

39 

47 

43 

46 

42 

39 

34 

44 

51 

43 

45 

48 

59 

43 

41 

33 

41 

47 

31 

30 

29 

36 

40 

39. 

6  3 

83 

81 

75 

73 

68 

73 

84 

86 

85 

88 

97 

96 

78 

70 

75 

85 

85 

70 

67 

67 

77 

76 

67 

64 

77,  . 

42 

52 

49 

59 

47 

37 

40 

39 

39 

51 

50 

50 

51 

49 

55 

46 

44 

50 

47 

44 

45 

41 

49 

50 

47 

45,  1 

6  0 

80 

8  C 

70 

65 

65 

71 

80 

85 

65 

87 

94 

83 

78 

69 

73 

83 

84 

63 

54 

64 

73 

75 

61 

58 

73,  ! 

45 

52 

50 

52 

45 

35 

39 

39 

50 

51 

50 

55 

57 

45,  . 

70 

75 

80 

77 

66 

70 

72 

75 

73 

77 

77 

79 

82 

83 

70 

54 

62 

71 

76 

54 

49 

57 

61 

57 

61 

67,  » 

40 

42 

46 

50 

42 

40 

44 

43 

42 

44 

45 

45 

46 

46 

45 

41 

33 

36 

48 

32 

26 

27 

34 

37 

34 

38, ,, 

80 

82 

85 

60 

74 

80 

71 

78 

85 

83 

82 

88 

90 

85 

68 

67 

74 

80 

75 

55 

55 

66 

71 

56 

57 

73.', 

31 

38 

36 

40 

35 

30 

28 

33 

33 

37 

34 

34 

37 

41 

44 

30 

27 

32 

40 

28 

32 

26 

35 

38 

35 

32,  I 

73 

76 

80 

68 

71 

71 

71 

75 

75 

78 

80 

84 

89 

80 

79 

59 

66 

73 

69 

54 

53 

60 

67 

61 

58 

69,  • 

32 

45 

.,8 

48 

40 

42 

37 

38 

42 

45 

45 

47 

48 

58 

46 

35 

34 

33 

45 

29 

31 

30 

31 

33 

30 

37,  , 

81 

64 

8  3 

73 

76 

60 

80 

60 

87 

87 

86 

87 

89 

90 

74 

66 

70 

75 

72 

57 

38 

68 

72 

59 

65 

Ji'" 

42 

42 

51 

53 

40 

43 

45 

46 

45 

43 

44 

45 

47 

50 

46 

38 

37 

38 

47 

34 

31 

26 

34 

'■0 

33 

40,  ! 

79 

84 

84 

73 

77 

80 

80 

81 

87 

64 

84 

67 

90 

93 

68 

63 

70 

77 

72 

56 

57 

66 

73 

60 

67 

3  B 

37 

44 

47 

37 

40 

42 

41 

40 

43 

42 

41 

44 

44 

46 

45 

35 

36 

41 

31 

31 

23 

30 

36 

30 

: 

76 

80 

85 

76 

75 

71 

71 

75 

80 

77 

79 

66 

90 

86 

79 

61 

58 

61 

77 

52 

52 

67 

70 

62 

59 

£:<> 

33 

40 

43 

50 

40 

39 

36 

33 

37 

47 

40 

41 

43 

55 

55 

34 

29 

34 

38 

29 

30 

27 

33 

■-0 

31 

36,' 

68 

70 

72 

64 

62 

58 

58 

66 

72 

71 

74 

80 

78 

74 

68 

54 

62 

72 

40 

38 

-6 

56 

60 

44 

48 

60,  1 

30 

38 

36 

44 

32 

30 

32 

28 

36 

40 

36 

36 

38 

42 

36 

36 

26 

32 

32 

26 

28 

26 

34 

32 

30 

32,'., 

78 

83 

85 

85 

76 

77 

75 

81 

86 

85 

84 

87 

90 

93 

89 

63 

73 

79 

74 

65 

57 

62 

71 

64 

63 

7*,'» 

36 

41 

44 

5  3 

39 

41 

40 

36 

44 

41 

41 

41  40 

49 

41 

39 

38 

41 

49 

35 

35 

25 

31 

33 

39 

38,* 

8  5 

83 

73 

77 

75 

72 

82 

68 

85 

86 

91 

90 

88 

79 

69 

79 

87 

81 

58 

6  1 

70 

75 

61 

66 

IV ' 

48 

50 

46 

47 

44 

40 

38 

37 

47 

52 

45 

46 

55 

48 

35 

33 

33 

45 

45 

42 

42,  i 

78 

65 

70 

74 

67 

72 

80 

88 

86 

85 

91 

90 

89 

78 

77 

76 

80 

80 

54 

6  0 

69 

74 

60 

54 

74,  < 

46 

55 

52 

45 

37 

42 

45 

47 

48 

46 

53 

59 

56 

43 

43 

44 

42 

43 

33 

28 

36 

4 1 

36 

76 

85 

82 

69 

75 

73 

73 

78 

85 

83 

63 

88 

93 

91 

83 

64 

65 

75 

73 

58 

5S 

63 

71 

65 

65 

73,  i 

42 

50 

62 

51 

43 

47 

44 

44 

49 

51 

57 

47 

S3 

60 

44 

44 

43 

46 

50 

35 

35 

30 

41 

40 

36 

44,  , 

76 

69 

70 

74 

74 

61 

78 

78 

60 

82 

86 

85 

68 

53 

64 

73 

70 

60 

54 

58 

67 

62 

66,  I 

47 

35 

36 

36 

36 

38 

41 

40 

39 

41 

46 

51 

38 

29 

32 

50 

31 

28 

21 

30 

35 

28 

34,-' 

75 

75 

74 

68 

65 

58 

64 

75 

81 

79 

81 

88 

86 

72 

63 

66 

76 

77 

66 

53 

57 

65 

72 

66 

54 

66,  1 

45 

46 

44 

50 

48 

33 

32 

32 

43 

42 

43 

48 

52 

42 

43 

40 

40 

55 

38 

35 

40 

40 

44 

46 

43 

40,  l 

60 

92 

93 

90 

83 

80 

87 

95 

94 

91 

98 

100 

98 

90 

73 

80 

87 

83 

60 

64 

75 

75 

66 

66 

82,  1 

53 

54 

43 

40 

41 

40 

52 

54 

53 

50 

58 

64 

46 

43 

41 

53 

48 

36 

29 

31 

56 

33 

39 

49..I 

58 

55 

57 

47 

49 

39 

47 

62 

69 

60 

67 

71 

63 

62 

43 

48 

62 

72 

40 

37 

31 

53 

57 

38 

38 

ill  1 

37 

42 

45 

38 

32 

28 

30 

35 

47 

52 

49 

27 

35, 

77 

85 

84 

84 

76 

81 

71 

75 

84 

89 

87 

87 

91 

92 

88 

68 

73 

81 

86 

61 

60 

63 

71 

76 

63 

76,: 

41 

49 

49 

43 

44 

40 

42 

39 

46 

53 

48 

47 

51 

56 

49 

45 

38 

51 

51 

38 

35 

32 

48 

46 

44 

43i  • 

78 

60 

79 

72 

79 

63 

68 

76 

85 

79 

82 

66 

86 

80 

74 

62 

72 

78 

75 

49 

57 

67 

65 

53 

53 

70, 

26 

38 

37 

45 

34 

25 

29 

25 

33 

38 

32 

32 

36 

40 

38 

29 

23 

30 

37 

28 

29 

22 

34 

35 

32 

31i  . 

73 

72 

75 

58 

63 

57 

63 

73 

80 

78 

86 

87 

75 

73 

58 

64 

74 

81 

58 

49 

52 

64 

69 

52 

52 

66, 

41 

47 

49 

50 

42 

33 

38 

38 

46 

49 

48 

49 

53 

50 

44 

38 

36 

47 

38 

33 

34 

34 

41 

41 

40 

40,  1 

79 

88 

65 

79 

78 

75 

72 

81 

85 

83 

81 

87 

92 

88 

68 

65 

:i 

81 

71 

64 

56 

65 

70 

72 

78 

75,  ' 

40 

51 

49 

49 

45 

40 

38 

39 

48 

49 

46 

48 

53 

59 

46 

41 

34 

44 

40 

34 

35 

30 

38 

39 

40 

41,  > 

64 

72 

72 

68 

60 

60 

59 

65 

72 

72 

67 

76 

78 

76 

69 

56 

62 

68 

65 

41 

42 

54 

58 

48 

48 

61,  ' 

25 

33 

32 

37 

32 

28 

27 

25 

29 

32 

30 

30 

32 

42 

38 

29 

22 

32 

33 

25 

21 

18 

28 

32 

30 

27,  ' 

81 

83 

84 

81 

77 

75 

73 

81 

89 

85 

85 

91 

93 

90 

82 

75 

78 

85 

81 

59 

62 

69 

76 

58 

62 

74, 

38 

43 

45 

48 

41 

39 

35 

38 

44 

51 

42 

45 

41 

48 

45 

35 

39 

38 

37 

34 

28 

28 

45 

39 

37 

38,  1 

64 

83 

82 

77 

71 

69 

79 

86 

89 

85 

88 

99 

96 

81 

70 

73 

81 

89 

82 

68 

64 

76 

74 

61 

61 

77, 

39 

48 

43 

57 

46 

35 

39 

36 

47 

55 

55 

47 

53 

47 

52 

43 

45 

39 

45 

37 

38 

37 

47 

48 

44 

43, 

70 

80 

82 

79 

72 

74 

73 

76 

77 

76 

78 

81 

86 

85 

77 

55 

63 

72 

69 

55 

48 

57 

66 

66 

60 

69i 

37 

39 

49 

49 

40 

41 

39 

38 

40 

44 

43 

42 

44 

51 

50 

41 

31 

36 

51 

32 

31 

30 

32 

38 

34 

38, 

67 

86 

88 

78 

82 

76 

77 

87 

92 

89 

92 

94 

96 

91 

83 

74 

82 

89 

82 

62 

S7 

72 

75 

63 

65 

79 1 

44 

51 

48 

51 

42 

38 

38 

38 

49 

53 

52 

48 

56 

53 

46 

43 

37 

44 

49 

36 

34 

30 

48 

44 

46 

43. 

75 

80 

87 

88 

70 

78 

73 

72 

82 

85 

84 

84 

88 

95 

84 

65 

67 

72 

83 

62 

59 

56 

65 

71 

59 

73. 

33 

48 

45 

52 

40 

46 

42 

40 

42 

49 

43 

45 

42 

57 

50 

43 

38 

39 

49 

36 

33 

28 

35 

38 

37 

40. 

35 

85 

86 

75 

80 

71 

75 

85 

91 

87 

89 

94 

94 

69 

76 

72 

79 

87 

77 

60 

67 

74 

70 

60 

61 

77. 

45 

51 

49 

55 

43 

40 

48 

40 

51 

56 

51 

46 

58 

56 

48 

43 

42 

46 

48 

38 

34 

32 

48 

45 

44 

44. 

75 

75 

80 

78 

66 

58 

64 

75 

82 

82 

81 

89 

67 

79 

73 

61 

75 

79 

80 

47 

48 

63 

70 

66 

52 

69. 

32 

38 

31 

46 

36 

31 

31 

28 

40 

42 

39 

39 

43 

40 

42 

35 

30 

36 

38 

30 

36 

30 

32 

41 

36 

35. 

75 

84 

85 

73 

75 

75 

75 

80 

86 

85 

84 

87 

93 

87 

72 

63 

67 

77 

67 

38 

59 

62 

74 

59 

66 

72i 

39 

44 

46 

50 

49 

48 

46 

44 

44 

47 

47 

45 

47 

58 

43 

43 

35 

39 

44 

37 

33 

34 

36 

43 

38 

41. 

74 

76 

77 

72 

66 

56 

66 

73 

76 

30 

82 

88 

67 

77 

76 

72 

77 

76 

74 

62 

57 

72 

74 

70 

60 

71i 

34 

42 

46 

54 

45 

43 

31 

33 

38 

42 

43 

45 

46 

45 

47 

36 

37 

41 

46 

34 

43 

42 

39 

38 

48 

39. 

73 

76 

78 

63 

58 

57 

64 

75 

81 

78 

81 

88 

82 

71 

61 

68 

75 

78 

56 

49 

56 

66 

70 

53 

52 

67  • 

39 

44 

49 

50 

43 

31 

31 

29 

41 

41 

45 

54 

40 

43 

38 

35 

44 

38 

34 

36 

33 

38 

43 

41 

36. 

78 

80 

81 

75 

80 

60 

82 

81 

82 

85 

87 

89 

91 

81 

59 

67 

78 

77 

65 

60 

65 

72 

70 

67 

74  > 

39 

52 

38 

39 

40 

41 

40 

44 

42 

43 

45 

45 

47 

44 

34 

35 

54 

36 

32 

25 

32 

42 

32 

38. 

72 

76 

7* 
■ 

60 

59 

54 

62 

70 

75 

79 

81 

85 

84 

75 

67 

69 

74 

77 

75 

54 

56 

67 

72 

6  6 

53 

67i 

30 

45 

42 

33 

32 

29 

37 

38 

38 

41 

42 

41 

42 

33 

33 

41 

41 

32 

37 

32 

33 

48 

42 

35. 

78 

84 

86 

82 

77 

75 

73 

79 

86 

84 

82 

88 

93 

90 

78 

68 

71 

80 

78 

35 

57 

63 

72 

59 

65 

74  • 

38 

47 

53 

48 

39 

39 

38 

38 

44 

S3 

51 

43 

46 

58 

43 

41 

37 

46 

48 

30 

29 

26 

41 

34 

32 

40  • 

81 

83 

84 

80 

81 

66 

72 

82 

86 

86 

98 

97 

85 

81 

71 

82 

88 

88 

54 

64 

73 

74 

59 

77. 

41 

54 

53 

51 

49 

59 

45 

48 

54 

53 

50 

58 

56 

47 

44 

45 

54 

44 

41 

43 

41 

49 

46 

47  • 

79 

61 

89 

87 

72 

61 

80 

84 

89 

66 

86 

91 

95 

87 

55 

73 

75 

82 

64 

60 

60 

68 

77 

61 

75. 

37 

49 

48 

52 

42 

47 

42 

46 

52 

47 

47 

45 

58 

51 

43 

38 

44 

49 

37 

34 

29 

40 

40 

37 

42  • 

73 

60 

84 

77 

71 

74 

71 

75 

63 

81 

82 

87 

89 

61 

74 

59 

64 

75 

63 

56 

52 

60 

72 

58 

63 

70. 

32 

38 

49 

49 

37 

37 

31 

32 

39 

45 

39 

42 

44 

51 

45 

42 

30 

36 

47 

35 

32 

30 

32 

41 

34 

36. 

77 

74 

79 

76 

60 

59 

61 

75 

80 

61 

81 

90 

88 

86 

73 

66 

73 

79 

77 

70 

50 

68 

74 

73 

67 

71. 

33 

44 

■.1 

46 

41 

35 

30 

33 

41 

42 

52 

44 

42 

41 

42 

36 

39 

44 

38 

36 

39 

34 

35 

38 

35 

36. 

79 

82 

88 

70 

81 

77 

73 

79 

84 

82 

84 

90 

95 

93 

65 

64 

74 

84 

71 

54 

54 

66 

73 

63 

62 

73. 

33 

44 

42 

48 

36 

39 

41 

32 

35 

49 

37 

39 

38 

46 

47 

42 

28 

32 

39 

29 

32 

25 

31 

42 

30 

36. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 

MAY  195* 


Ct 

Day  Ol  Month 

■  ■ 
I 

SfflOOB 

I 

1 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

U 

15 

IS 

16 

17 

1  H 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

■ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

SANUPOINT  EXP  STA 

MAX 

48 

55 

58 

67 

60 

69 

71 

73 

72 

64 

58 

55 

64 

68 

74 

79 

76 

79 

79 

73 

66 

70 

69 

78 

68 

36 



53 

66 

73 

69 

34 

MIN 

26 

25 

40 

33 

40 

30 

44 

51 

53 

51 

45 

38 

31 

31 

43 

41 

40 

44 

44 

43 

48 

36 

35 

42 

44 

33 

39 

35 

38 

46 

45 

«  a 

SHOSHONE 

MAX 

54 

63 

74 

77 

78 

78 

83 

88 

90 

74 

77 

87 

87 

9  2 

7? 

78 

el 

I* 

77  6 

MIN 

27 

23 

36 

39 

42 

38 

39 

53 

55 

53 

40 

40 

38 

50 

5  C 

52 

60 

44 

47 

Ift 

42.3 

SPENCER  RS 

MAX 

34 

49 

55 

66 

71 

65 

69 

75 

79 

74 

67 

69 

68 

7  i 

79 

74 

73 

BO 

85 

78 

64 

57 

61 

10 

60 

50 

49 

36 

61 

56 

65.4 

MIN 

IS 

18 

26 

30 

34 

40 

37 

36 

44 

40 

40 

35 

37 

38 

39 

47 

42 

39 

46 

44 

37 

33 

31 

45 

30 

26 

2  8 

28 

33 

3  1 

SPRINGFIELD  1  SE 

MAX 

47 

55 

07 

70 

75 

75 

80 

82 

85 

77 

75 

75 

74 

83 

82 

84 

89 

66 

73 

62 

66 

74 

65 

59 

6  D 

73 

72*6 

MIN 

25 

22 

33 

31 

45 

32 

34 

40 

43 

51 

42 

47 

45 

37 

39 

45 

44 

•*<' 

42 

56 

45 

44 

32 

33 

50 

33 

2  9 

26 

31 

41 

33 

36*5 

STIBNI Tt 

MAX 

27 

35 

52 

49 

61 

60 

58 

66 

71 

74 

51 

60 

73 

70 

77 

77 

60 

lb 

47 

55 

63 

70 

47 

42 

43 

55 

45 

MIN 

3 

13 

26 

24 

27 

25 

26 

34 

33 

32 

27 

30 

25 

24 

31 

33 

31 

) 2 

35 

37 

ib 

32 

23 

30 

38 

22 

21 

20 

28 

28 

25 

27.4 

STREVELL 

MAX 

43 

53 

64 

77 

76 

75 

78 

83 

84 

75 

75 

76 

76 

80 

H2 

82 

82 

86 

69 

87 

7b 

68 

69 

73 

70 

61 

59 

64 

71 

63 

66 

73  0 

MIN 

22 

20 

34 

31 

42 

39 

36 

44 

54 

52 

35 

40 

31 

35 

43 

45 

38 

43 

43 

48 

44 

42 

28 

43 

48 

24 

33 

20 

35 

40 

30 

37»  5 

SUGAR 

MAX 

45 

54 

62 

69 

75 

72 

72 

80 

84 

82 

71 

72 

72 

75 

Q  2 

80 

79 

83 

61 

MIN 

30 

21 

30 

30 

40 

39 

34 

38 

49 

50 

39 

50 

41 

34 

39 

45 

42 

42 

43 

55 

46 

42 

31 

35 

52 

34 

32 

31 

31 

41 

10 

SUN  VALLEY 

MAX 

46 

54 

65 

69 

7  1 

7 1 

72 

80 

78 

74 

68 

76 

78 

8  0 

86 

85 

75 

■30 

62 

70 

68.0 

MIN 

20 

20 

26 

25 

28 

24 

23 

35 

32 

40 

32 

29 

27 

24 

31 

33 

31 

31 

31 

46 

44 

37 

24 

- 

42 

22 

16 

19 

25 

26 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

56 

71 

75 

87 

87 

80 

91 

92 

89 

77 

84 

63 

77 

92 

90 

99 

95 

95 

92 

72 

86 

85 

62 

66 

77 

77 

68 

72 

A?  '  \ 

MIN 

34 

32 

48 

46 

46 

52 

48 

56 

55 

53 

49 

48 

50 

50 

57 

66 

61 

54 

58 

66 

52 

51 

47 

55 

53 

44 

38 

39 

52 

47 

46 

TE TON  I  A  EXP  STA 

MAX 

46 

56 

59 

60 

55 

64 

69 

75 

77 

69 

65 

69 

65 

69 

76 

69 

75 

79 

83 

79 

70 

61 

69 

7  D 

60 

44 

_»g 

52 

37 

fi4  A 

MIN 

16 

18 

20 

19 

20 

24 

26 

39 

36 

42 

34 

37 

36 

33 

33 

37 

40 

40 

53 

44 

28 

30 

31 

45 

3 1 

20 

?6 

?0 

35 

32  *0 
* 

THREE  CREEK 

MAX 

45 

60 

74 

74 

75 

75 

80 

84 

83 

68 

76 

73 

75 

80 

B3 

80 

80 

84 

90 

60 

77 

65 

74 

RO 

71 

59 

5S 

65 

75 

61 

67 

73*2 

MIN 

15 

12 

28 

28 

31 

27 

28 

40 

37 

35 

31 

28 

23 

28 

39 

35 

36 

40 

44 

3b 

34 

27 

34 

38 

25 

35 

25 

41 

33 

21 

31.1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

52 

63 

76 

77 

76 

76 

84 

87 

92 

88 

81 

8  1 

75 

84 

64 

90 

99 

90 

84 

67 

77 

60 

59 

S'.i 

67 

77 

65 

7  0 

MIN 

29 

24 

34 

37 

48 

43 

36 

48 

45 

51 

45 

46 

43 

45 

47 

53 

48 

48 

49 

60 

47 

44 

38 

41 

49 

39 

34 

31 

41 

40 

36 

42.5 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

5  3 

62 

75 

77 

78 

78 

84 

83 

89 

73 

81 

72 

75 

82 

91 

87 

B  9 

90 

97 

9  0 

65 

71 

75 

84 

6  1 

60 

60 

78 

79 

64 

75.6 

MIN 

30 

27 

31 

40 

49 

44 

41 

48 

47 

50 

50 

46 

44 

45 

47 

51 

53 

47 

50 

62 

47 

44 

40 

40 

50 

40 

3S 

35 

42 

41 

36 

43.7 

WALLACE 

MAX 

50 

60 

51 

71 

58 

68 

71 

69 

75 

66 

64 

50 

63 

74 

81 

78 

62 

B  9 

79 

72 

59 

67 

75 

B2 

60 

60 

48 

59 

68 

66 

51 

66.6 

20 

26 

40 

32 

40 

31 

32 

44 

41 

34 

38 

36 

32 

31 

40 

41 

40 

42 

44 

38 

39 

35 

34 

44 

34 

34 

33 

30 

31 

34 

39 

35.8 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

36 

49 

58 

61 

69 

60 

67 

70 

72 

54 

63 

54 

60 

71 

80 

77 

80 

87 

77 

lb 

57 

69 

73 

60 

47 

SO 

63 

64 

71 

69 

65.5 

MIN 

18 

22 

28 

29 

33 

31 

34 

42 

49 

39 

36 

32 

30 

29 

40 

39 

42 

44 

38 

45 

35 

35 

41 

42 

34 

a 

31 

34 

44 

39 

35.6 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 

45 

59 

60 

70 

64 

64 

70 

6B 

69 

71 

59 

55 

61 

70 

77 

75 

77 

H6 

64 

70 

59 

68 

70 

77 

71 

45 

62 

60 

65 

60 

66.1 

MIN 

17 

23 

39 

34 

38 

30 

32 

44 

39 

41 

40 

29 

31 

30 

42 

40 

41 

45 

46 

41 

39 

35 

35 

35 

34 

32 

35 

39 

40 

35.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


wmon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 
t°< 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.  16 

.19 

.20 

.37 

.32 

.25 

.24 

.37 

.32 

.39 

.36 

.37 

.25 

.25 

.17 

.31 

.39 

.29 

.41 

.22 

.15 

.12 

.27 

.26 

.22 

.28 

.  23 

.30 

.32 

.26 

B  8.51 

WIND 

121 

72 

72 

17 

127 

112 

48 

49 

106 

223 

127 

188 

172 

74 

69 

39 

47 

46 

65 

69 

136 

107 

46 

55 

107 

208 

228 

104 

72 

233 

130 

3269 

ARROW ROCK  DAK 

EVAP 

.19 

.19 

.10 

.23 

.22 

.26 

.25 

.25 

.20 

.29 

.23 

.26 

.22 

.25 

.24 

.29 

.33 

.29 

.29 

.30 

.27 

.31 

.31 

.21 

.25 

.  16 

.04 

.17 

.18 

.08 

.01 

6.87 

WIND 

131 

86 

49 

35 

33 

35 

38 

44 

20 

75 

67 

72 

43 

30 

37 

21 

55 

38 

26 

33 

43 

145 

9K 

33 

42 

60 

63 

46 

79 

21 

1598 

LIPTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.04 

.12 

.14 

.23 

.26 

.33 

.24 

.23 

.27 

.30 

.26 

.29 

.32 

.21 

.25 

.28 

.25 

.28 

.31 

.37 

.34 

.17 

.21 

.22 

.31 

.  19 

.20 

.  20 

.20 

.08 

.19 

7.29 

WIND 

100 

102 

52 

49 

53 

58 

53 

37 

45 

64 

46 

40 

68 

43 

47 

66 

24 

32 

42 

38 

90 

105 

60 

22 

88 

119 

93 

35 

56 

94 

38 

1859 

MINIDOKA  DAK 

EVAP 

.12 

.09 

.25 

.24 

.35 

.34 

.26 

.30 

.35 

.  55 

.30 

.38 

.34 

.28 

.36 

.35 

.42 

.44 

.40 

.40 

.22 

.  18 

.29 

.44 

.25 

.30 

.35 

.25 

.37 

.31 

.25 

9.73 

WIND 

120 

100 

140 

70 

110 

110 

90 

70 

100 

270 

120 

160 

120 

130 

40 

80 

90 

90 

60 

80 

160 

200 

110 

170 

ISO 

200 

250 

120 

165 

195 

150 

4020 

MOSCOW  u  OF  I 

EVAP 

.  16 

.16 

.07 

.  13 

.22 

.16 

.  19 

.17 

.  14 

.15 

.05 

.19 

.16 

.14 

.24 

.20 

.16 

.20 

.31 

.24 

.23 

.18 

.  24 

.28 

.12 

.02 

.  13 

.19 

.23 

.08 

.04 

S.18 

WIND 

47 

34 

26 

SO 

15 

81 

41 

26 

36 

41 

163 

94 

31 

30 

20 

28 

28 

36 

52 

44 

122 

40 

46 

40 

166 

3 

143 

62 

67 

70 

48 

1730 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.03 

.08 

.11 

.  17 

.24 

.29 

.21 

.23 

.29 

.26 

.  18 

.21 

.26 

.26 

.23 

.31 

.20 

.32 

.28 

.31 

.12 

.03 

.  18 

.24 

.24 

.09 

.03 

.13 

.22 

.17 

.12 

6.04 

WIND 

138 

70 

78 

69 

98 

89 

143 

45 

85 

91 

83 

79 

82 

97 

93 

100 

75 

104 

96 

96 

82 

79 

87 

76 

118 

62 

48 

67 

82 

82 

59 

2653 

Sm  nforano*  oot*»  following  St  Ion  Ind«x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHl 
MAY  195' 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARCO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

3 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

2.2 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

T 

3.0 

I 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  CITY  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LOWMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MALAD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1TOLLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

105 

103 

100 

97 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

T 

60 

50 

48 

45 

40 

35 

30 

25 

25 

24 

23 

T 
22 

21 

20 

T 
18 

3.0 
18 

1.0 
20 

21 

18 

16 

T 
15 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

7 

5 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
8 

7 

0.  5 
6 

5 

3 

1.0 
1 

4.0 

2 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 

mufti 

MAT  1934 


Station 

4 

County 

« 

•a 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
table* 

Station 

A 

County 

© 

{ 

g 

Obeer 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
table* 

Index  1 

1 

J 

1 

1 

Temp 

Precip, 

Index] 

I 

i 
J 

B 

1 

1 

& 

Temp  | 

Precip 

AHBRDKKN  EXP  STATION 

UIU  1  MS 

AMERICAN  PALLS  1  in 

ABTJBR3GN  DAI 

AJCO 

0010 
DIM 
0227 
9293 
0979 

BINGHAM 
VALLEY 
POWER 
ELMORE 

BUTTE 

12 
« 

12 
2 
• 

42  56 
44  24 

42  46 
49  21 

43  SB 

112  30 
115  59 

112  52 
115  29 

113  19 

4400 
4790 
4316 
3882 

3325 

5P 

TV 

M- 

,P 

3P 
7P 

9P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 
GLENN  STRAWH 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS  HAZEL  CLENDKNIN 

2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 

7 

7 
7 

HC  CALL 
HC  CAMMON 
MERIDIAN  1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAN 

S7M 
9711 

,NVJ 

MM 

VALLEY 

BANNOCK 

ADA 

ADAMS 

MINIDOKA 

8 

12 
2 
12 
12 

44  34 
4  2  3« 

43  37 

44  37 
42  40 

113 
119 
119 
113 

91 
12 
25 
2'i 
29 

5025 
4774 
2620 
3244 
4280 

49 

SP 

99 

3P 

4P 

SP 

BP 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 
R  FRED  LIMDAN3CHM  ITT 
JAMXS  W  DOSS 
MESA  CO 

U  3  BUR  RECLAMATION 

3 
2 

2 
1 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

1 

9 

5  | 

7 
7 

ARBOWROCK  DAI 

Aaron  t  a 

ATLANTA  1  E 
ATLANTA  SUMMIT 
AfllT  RANGER  STATION 

?  s  1  ?  i 

ELMORE' 
FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 
SHOSHONE 

12 
2 
2 

10 

44  03 
43  48 

43  45 
47  15 

111  27 
113  07 
113  14 
115  48 

3100 
6000 
7390 
2492 

9A 

BP 

SB 

'.p 

\  \a 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  SYT.INMAN 
PHILLIP  T  PETERSON 
0  9  SOIL  COR  SER 
U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  3 
2  3  3 

2  3  3 

6  7 

7 

7  C 

9 

7 

MONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  NOME 

6053 

-.0  7  7 
'■  1  5  .' 

9174 

BEAR  LAKE 

BOISE 

IDAHO 

LATAH 

ELMORE 

2 
3 
T 

12 

43  36 
46  06 
46  44 
43  09 

i  i  | 
114 
117 
119 

1  8 
HI 
33 
00 
42 

3990 
2400 
2828 
3194 

9A 

SP 

ep 

BA 
TAR 

SP 

99 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  3  SOIL  CON  BRR 
U  S  FOREST  SERV1CR 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
KSNBETR  J  NEWMAN 

2 

2 

3 
3 

3 

9  e 

3 

C  9 

C 

BALD  mountain 
BANCROFT 

BATYIEW  MODEL  BASIN 
BUTTON  DAM 
BIC  CREEK  1  a 

0340 
0993 

1799 
0933 

BLAINE 

KOOTENAI 

BONNER 

VALLEY 

19 
12 
9 
9 

42  43 
47  59 
49  21 
45  06 

111  34 
116  33 
116  50 
115  20 

8700 
3283 

2640 
3686 

BP 

U  1  [i 

y  n» 

BID 
6P 

NELSON  BENNETT 

CLOSED 

U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
NAPIER  EDWARDS 

C 

11/23/32 
III 

C 

2  3  5      7  C 

NULLA N  PASS  CAA 
MAMPA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPERCE  2  9 
NKZ  PERCE  PASS 

9337 
.,  urn 

9424 

MSB 

SHOSHONE 

CANYON 

ADAMS 

LEWIS 

LEMHI 

4 

2 
1  1 

3 
11 

47  27 

43  37 

44  59 
46  IS 
43  43 

1 1  a 

119 
119 
i  ii. 
i  )  ■! 

41 
39 

17 
12 

30 

15022 
2470 
3860 
3BS0 

6375 

■ID 
9A 

ep 

■  ID 
BA 

9P 

VAJ 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 

2 
2 
3 

2 

J 
3 
3 

a 

a 

9 
9 

7 
7 

S 

BLACLTOOT 
BLACEFOUT  DAB 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BO  1 31  LWIT  PEAK  DAB 

BB]  | 
Mtfl 

1014 
L01I 

BINGHAM 

CARIBOU 

GOODING 

BOISE 

ADA 

12 
1? 
2 

43  11 
43  00 

42  56 

43  46 
43  32 

111  43 
114  57 
116  06 
116  04 

6200 
3289 
6200 
2833 

99 

M' 
IP 

hP 
SP 

HID 
4P 

EARL  R0DGXR3 
FORT  HALL  IR  PRO  J 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
F  H  KUHN 

CORPS  OP  ENGINEERS 

2  3  3 
2  3  5 

2  3  3 

7 

C 
C 

c 

OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNK 

OLA  5  3 

OROFINO 

PALI SADKS  DAM 

9S49 

8  .53 

.,.,81 

I  rs4 

CASSIA 
CUSTER 
CRM 

CLEARWATER 

BOH NEVILLE 

13 
11 
9 

3 
13 

42  13 
44  03 
44  07 
46  29 

43  22 

113 
114 
116 
119 

111 

53 

48 

17 
IS 
14 

4600 
6900 
2962 
1027 
5392 

ep 

SP 

SP 
4P 

99 
9P 

SP 
4P 

HERBERT  J  HARDY 
MA  RJ  OR  IE  L  SHAW 
VINCENT  A  NALLT 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
9 

3 
9 

5 

S  6 

7 
7 

BO  I  SI  WB  AIRPORT 
BOBBERS  n  RUT  I  SW 
BUHL 

BUNGALOW  BANGER  STATION 
mo  2  NNB 

1022 

1079 

1244 

1272 

ADA 

BOUNDART 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 
SHOSHONE 

2 
9 

12 

3 

4 

43  34 

46  41 

42  33 

4ri    J  8 

47  32 

116  13 
116  19 

114  46 

115  30 
113  48 

2842 
1612 
3300 
2230 
4093 

H  1  D 

BP 

3P 
4P 

« :  1 

SP 

IP 
4P 

U  3  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  G  HOWARD  JR 
WILLIAM  A  LOW 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 

2  3  5 
2  3  S 

2  3  3 
2  3  5 

7  C 
7  C 

PARMA  EXPERIMENT  STA 
PAUL  1  R 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE   1  N 

■,W4  1 

.,87  7 

7i.4-i 
7077 

CANTON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

1 
12 
• 
3 
3 

43  47 

42  37 

44  04 
46  30 

43  30 

119 
113 
119 

119 
119 

37 
45 
... 

19 

2224 
4200 
2139 
3175 
4220 

SP 
4P 

39 
BA 

4P 
TAR 

STATE  EXP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR 
MICHAEL  HARRIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  GEO  SURVEY 

2 

2 

2 
2 

3 
J 
3 
3 

3 
3 

3 

3 

7 

7  C 

9 

BUBLIT 

BVRLXT  rACTOBT 
IQUT  CAA  AIRPOBT 
CALSBILL 
CAHBRlDGk 

12M 
12M 

1990 
14M 

CASSIA 
CASSIA 
CASSIA 
CANYON 
WASHINGTON 

13 
12 
12 
3 
12 

42  32 
42  33 
42  32 

44  34 

113  47 

1  l  J  48 
113  46 
116  41 
116  41 

4180 
4140 
4137 
2372 
2930 

8  A 

8  A 

S> 
-.(' 

9A 
9A 

ss 
'.P 

FRANK  0  RE DF I ELD 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HAROLD  M  TUCKER 
STUART  DOPF 

2  3  3 
2  3  3 

2  3  3 
2  3  3 

c 

7 

PLUMMER  3  WSW 

POC ATE LLO  BB  AIRPORT 

PORTHILL 

POT LATCH  1  BB 

7079 
7199 

7  M  4 

7301 

ELMORE 
BENEWAH 

BANNOCK 
BOUNDART 
LATAH 

2 
4 

12 
5 
7 

43  28 
47  19 
42  S3 
49  00 
46  34 

119 

lie 

112 

119 

19 

37 
39 
30 
32 

4225 
2970 

1600 
2386 

"sp 
ep 

SP 
■  ID 

SP 
BP 

GENEVA  8  SCHRAFT 
U  S  OFF   1ND  AFFAIRS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R  E  DENHAM 
HENRY  J  FITCH 

2 

2 
2 

3 

-i 
3 
:i 

a 

3 
3 

7 

C 
7  C 
7 
7 

C  AX  ADS  1  MB 
CBBTCSV1LLI  ARBAUGH  RCH 
CHALLI3 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORE  1  INT 

1314 
1996 

1671 
16)10 

VALLEY 
BOISE 
CUSTER 
CUSTER 
BONNER 

8 

■2 
11 
6 
9 

44  32 

43  36 

44  30 
44  02 
48  09 

116  03 
115  31 
114  14 
113  48 

1  16  10 

476B 
4780 

5171 
6500 
2125 

5P 

LP 

...P 

ip 
r.p 

SP 

nP 

U  S  BUR  RECLAMATION 
MABEL  M  ARBAUCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  A  MILLER 
MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  5 
3 

2  3  3 
2  3  3 

7  C 
7 

C 

PRAIRIE 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNGO  CREEE 
PUTNAM  MOUNTAIN 

7327 
7353 

7433 
749  3 

ELMORE 
FRANKLIN 
BONNER 
VALLEY 
RING HAN 

3 
I 

9 
11 
12 

43  30 

42  03 
48  21 

44  45 

43  02 

lis 

111 
119 
IIS 
113 

39 
52 
90 
oi 
03 

4670 
4718 
23B0 
4600 

6300 

4P 

■ID 
4P 

VAX 

TAB 

VICTOR  J  ACARRXGUI 
C  H  CRABTBXE 
U  S  FOREST  SERVICE 
H  EDWARD  B UDELL 
FONT  HALL  IR  PROJ 

2 
2 

3 
J 

3 

s 

C 

7 

S 
S 

CLARXIA  RANGER  STATION 
COBALT  PLACED  I RD  MINE 
COBUR  D  ALEHE  RS 
COBDA 

CYJTTONWOOD 

:  931 
1B9B 

JOT  1 

2194 

SHOSHONE 

LEMHI 

KOOTENAI 

CARIBOU 

IDAHO 

10 
1  1 
4 

12 
3 

47  00 
43  07 
47  41 
42  43 
46  03 

116  15 
114  21 
116  45 
111  33 
116  21 

2900 
6B10 
2160 
8200 
3411 

9A 

99 

.,p 

HID 
9A 

9A 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALERA  MINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
ANACONDA  COPPER  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 

2  3  5 

2  3  3 

3  3  5 

c 

7 
7 

REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

BIGGINS  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 

7939 
7  673 

VIM 

7  9.,8 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 

>■ 

12 
11 
10 
12 

43  33 
43  04 
45  25 
47  21 
42  37 

113 
114 
119 

113 
113 

57 
09 
19 
40 
41 

4923 
4306 
1683 
4130 
4204 

MID 

SP 

SP 
9A 

Nil' 

BP 

SP 
BA 

SEE  NAME  CHANCE  El 
LESLIE  F  BUSBY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HOMER  WALTON 
MINIDOKA   IR  PROJ 

(D 
2 
2 
2 

2. 

OF  INDEX 

3  8 

3  5  7 
3  3  7 
3  3 

COTTONWOOD  2  SB 
COCRCIL 
CBOUCH  2  NNB 
OEADBOCD  DAM 
DBADBOOD  SUMMIT 

R199 
2197 
2279 
9999 
I9M 

IDAHO 
ADAMS 

BOISE 
VALLEY 
VALLEY 

3 

8 
11 

46  02 
44  44 
44  08 
44  19 
44  32 

116  23 
116  26 
115  58 
113  38 
113  34 

3600 
2936 
3100 
337  S 
7000 

BP 
6P 

HID 
SP 

HP 
*AR 

SABI   PRE  I 

LYMAN  MATH I  SON 

HARRY  GRAHAM 

U  3  BUR  RECLAMATION 

U  9  SOIL  COM  SER 

2  3  5 
2  3  5 

C 

c 

7  C 

s 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIBS 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

Boa  i 

B062 
8137 

9309 

FREMONT 

BENEWAH 

LEMHI 

BONNER 

ELMORE 

12 
11 

9 

2 

43  SB 

47  19 
45  11 

48  17 
43  37 

111 
119 
113 
i  LI 
119 

40 

34 
33 
14 

10 

496B 

2140 

2100 
4730 

7P 

BP 

SP 

7P 

SP 

SP 
TAB 

E  M  JKRGRNSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  3  WB  OBSERVER 
STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 

2 
2 

a 

2 

3 
3 
3 
3 

3 

9 

3 
1 

7 

7  C 

S 

OCCIPTION  CUE! 
DEER  FLAT  DAM 
DIXII 

DOLLARHIDC  SUMMIT 
DBtGGS 

.'4.-: 

2444 

2575 
„'MH 

2679 

KOOTENAI 

CANTON 

IDAHO 

CAMAS 

TETON 

4 

12 
11 

3 
12 

47  44 

4  3  J'. 

43  S3 
43  36 
43  43 

116  29 
116  44 
115  28 
114  41 
111  07 

3060 
2510 
3610 
3990 
6097 

BP 
9A 

HID 
9P 

HID 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS  MARGARET E  STOUT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDITH  STEVENS 

2  3  5 
2  3  S 

c 
c 

SHOSHONE 

SOLDIER  CREEE  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
ST I BN ITT 

9390 
9549 

H.,2., 
87  3  8 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

BINGHAM 

VALLEY 

12 
12 
• 
13 
11 

42  37 

43  30 

44  21 

43  04 

44  54 

114 

112 
112 
113 

24 

SO 
11 
41 

20 

3961 
3735 
3683 
4405 
6350 

SP 

SP 
9* 

SP 
VAR 

3P 

FRED  E  KOHL 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  3  FOREST  SERVICE 
MRS  RAYMOND  RUFF 
BRADLEY  MINIM  CO 

2 
2 

a 

2 

3 

3 

3 

a 

a 

5 
5 

9 

9 

7 
7 

DOBOIS  EXP  STATION 
DOBOIS  CAA  AIRPORT 

elk  cm 

ILE  RIVER  1  S 
EEMETT  2  I 

2707 
2717 
2979 
2992 
2942 

CLARK 
CLARK 
IDAHO 

CLEARWATER 
CRM 

9 

f> 
3 

3 

2 

44  14 
44  10 
43  49 
46  47 
43  30 

112  14 

112  13 

113  26 
116  10 
116  32 

3462 
3122 
3975 
2910 
2500 

BP 
MID 

3? 
9P 

SP 
HID 

SP 
OP 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  B  VILAS 
GLENN  WALKER 
WAYNE  7  HARPER 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

STRI  V*  U 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETON I A  EXP  STATION 

97M 
9919 

H928 

9063 

MADISON 
BLAINE 
ADA 
TETON 

12 
12 
13 
13 

43  52 
43  41 
43  13 
43  51 

114 

119 
111 

49 

21 
23 

4692 

3821 
2323 
5904 

SP 
BP 

SP 
SP 

3P 
BP 

SP 
SP 

IDAHO  STATE  POLICE 
KAY  JOHNSON 
EDWARD  F  S1AGLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 
EXPERIMENT  STATION 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

5 
3 
3 

S 

5 

7  C 
7 

C 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

nn  ranger  station 

POBT  HALL   INDIAN  AGENCT 
GABSCN  V ALLEY  BS 
CILBOBE  SUMMIT  RANCH 

1109 
3143 
9297 

9971 

CAMAS 

IDAHO 

BINGHAM 

BOISE 

COSTER 

12 
3 

12 
9 

11 

43  21 
46  09 

43  02 

44  04 
44  19 

114  49 

115  33 
112  26 
115  35 
1  13  31 

3065 
1600 
4500 
3147 
6900 

SP 
SP 

5P 

SP 

SP 
VAR 

U  3  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7  C 
7 

S 

THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDALE  GUARD  STATION 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3SSUC  FACT 

91  19 

92U2 

9294 
9299 

OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

12 
3 
2 
12 
12 

42  03 

43  38 
43  43 
42  35 
42  32 

115 
1  13 
114 
1  11 

10 
M 
39 
21 

29 

5400 
7400 
3473 
3770 
3770 

ep 

SP 
9A 

VAX 

SP 
9A 

MRS  L  E  TANNER 

U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  COR  SER 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 

2 

2 
2 

3 

3 
3 

9 
9 

7 

8 
9 

7 

GURUS  FIRRY 
GOODING 

GOODING  CAA  AIRPORT 

GRACt 

GRAND  VIEW 

3631  ELMORE 
3677; GOODING 
3682  GOODING 
3732  CARIBOU 
3760  OWYHEE 

13 

12 
12 
12 
13 

42  57 
42  97 
42  39 
42  35 
42  39 

115  19 
114  43 
114  46 
111  44 

116  06 

2369 
3369 
3696 
34  00 
2600 

7P 

88 
4P 

7P 

MID 

ss 

E  D  STONE 
DAVID  MITCHELL 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
H  A  WKSTENTELDER 
W  B I  LA  DEAL' 

2  3  3 

2  3  3 
2  3  3 

7 

c 
c 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARE 
REISER 

WINCHESTER  1  SE 

912  2 

MM 

9H|n 

BLAINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

WASHINGTON 

LEWIS 

11 
4 
4 

12 

3 

43  49 
47  26 
47  30 

44  15 
46  14 

114 

115 

US 
116 

no 

31 
39 
S3 
39 
39 

9800 

2770 
2930 
2114 
3950 

9P 

ep 

4P 

VAR 

r.p 

ep 

4P 

U  S  SOIL  CON  SER 
V  FEATKERSTONt  JR 
ROBERT  J  SKANTEL 
ROLAND  HEME NW AY 
KALLACE- HOWARD  LBR  CC 

2 

2 

2 
2 

3 
3 

3 

3 

S 
3 
5 
9 

8 

7 

C 

ORANGEY] LLC 
GRASMIKE 
GRAY 
GROUSE 

RAILEY  AIRPORT 

9771 
99M 

1825 

9992 
9942 

IDAHO 
OWYHEE 

BONNEVILLE 

CUSTER 

BLAINE 

3 
12 
12 

9 
13 

45  56 

42  23 

43  03 
43  42 
43  31 

116  08 
113  53 
111  22 

113  37 

114  18 

3400 
5126 
6430 
6100 
3322 

mo 

SP 

BP 
5P 

HID 

SP 

SP 
SP 

MRS  A L VERA  FOSTER 
BLANCHE  PORT LOCK 
ROSCOE  T  SI  DUETT 
MRS  BRTAN  TAYLOR 
LAURENCE  JOHNSON 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 
2  3  S 

7 
7 
7 

YELLOW  PINE 

NEW  STATIONS 
IDAHO  FALLS  43  NW  BB 

•930 
n.v. 

VALLEY 
BUTTE 

11 
8 

44  58 
43  51 

115 
113 

39 
42 

4760 
4780 

MID 

VAR 
MM 

L  J  HILLER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

S 

S 

7  C 

HAMER  4  KB 

HAZE LYON 
BILL  CITY 
ROLL I STY R 
SOB! 

3964  JEFFERSON 
4140  JEROME 
4268|CAMAS 
4299  TWIN  FALLS 
4364 | BUTTE 

• 

12 
12 
12 
6 

43  39 

42  36 

43  18 

42  21 

43  47 

112  IS 

114  08 

115  03 
114  33 

113  00 

47B6 

4060 
5000 
4330 
4820 

SP 
SP 

SP 
SP 

5P 
79 

DSMI  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAMME N 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWGILL 

2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 
3 

7 
7 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  13  SB 
IDAHO  FALLS  «  BB 
IDAHO  PALLS  CAA  AIRPORT 
IDA  VADA 

4442  BOISE 
4430  BOISE 
4435  BONNEVILLE 
4437  BONNEVILLE 
4473  OWYHEE 

2 
2 

12 
12 

2 

43  30 
43  42 
43  34 
43  31 
42  01 

113  50 
116  01 

111  55 

112  04 

113  IB 

3940 
3000 
4  840 

4730 
6000 

9P 
HID 

9P 

■IB 

R  JOHN  MELLOR 
C  M  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
0  8  CIVIL  AERO  ADM 
CHRIS  CALLER 

2  3  3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

c 

7 

S 

IRWIN  2  3 

1 3 LAND  PARE  DAM 

J ACE SON  PEAE 

JEROME 

EAHIAfl  1  BE 

4386  BONNEVILLE 
4396 i FREMONT 
46 12 ! BOISE 
4670  JEROME 
4793  LEWIS 

12 
13 

8 
12 
3 

43  24 

44  23 
44  03 
42  44 
46  14 

111  IB 
111  24 

113  27 

114  31 
116  01 

3200 
6300 
7030 
3785 
1190 

SP 
SP 

SP 

SP 

:-p 

BP 

7A 

ANNA  FLEMING 
L'  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  SOIL  CON  SER 
0  OLIVER 

MRS  MARY  E  LUNDER3 

2  3  3 
2  3  3 

2  3  3 
3 

7 
7 

S 

EELLOGG 
I0OSEIA 

ETJBA  2  BVE 

LANDMAPK  RANGER  STATION 
LBADOKI 

4631  SHOSHONE 
3011  IDAHO 
3036 ' ADA 
3110  VALLEY 
3169  LEMHI 

3 
2 
11 
11 

47  32 
46  09 
49  31 
44  40 
44  41 

116  08 
113  39 
116  24 
113  32 
113  22 

2305 
1261 
2685 
6650 
6100 

9A 
4P 
SP 

BA 
4P 

3P 

HID 

IRVING  K  LASKEY 
E  T  CILROT 
HARRY  U  GIBSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
RODNEY  H  TOBIAS 

2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 

S 

C 

U1ISTOM  RATER  PLANT 
LEBISTON  BB  AIRPORT 
LIPTOB  PUMPING  STATION 
LOLO  PA S3 
LOBMAN 

9299  MXZ  PIECE 
3241  NET  PERCE 
3273  BEAR  LAD 

'3336  IDAHO 

! 3414  BOISE 

3 
3 
1 
3 
8 

49  23 
46  23 
42  07 
46  38 
44  OS 

117  01 
117  01 
111  18 
114  33 
113  36 

743 
1413 
3926 
5700 
3870 

5P 
HI! 

69 

5P 

r.p 
■  ID 
9P 

V  A  H 

SP 

LEWISTON  WATER  DEFT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  P  9  L  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORVILLZ  L  JOINER 

2  3  3 
2  3  3 
2  3  3 

2  3  3 

7 

7  C 

a 

9 

7  S 

NAME  CHANGE 
IDAHO  FALLS  46  W  BB 

4490 

BUTTE 

■ 

43  33 

112 

97 

4933 

hi: 

■ID 

U  8  WEATHER  BUREAU 

2 

3 

3 

7  C 

BACEAY  RANGER  STATION 
BALAD 

HAIAD  CAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
BAY  RANGE I  ST.TIMN 

54o2 
3344 

3591 
9997 
56»: 

iCOSTXR 
ONEIDA 
ONE  IDA 
CASSIA 
LEMHI 

6 
1 
1 
12 
11 

49  33 
42  11 
42  10 
42  19 

44  16 

113  36 
112  16 

112  19 

113  22 
113  33 

3897 
4420 
4490 
4343 
3066 

7P 

mo 

SP 

MIL 
NIC 

6P 

U  H  FOREST  SERVICE 
J  L  CROWTHER 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
E  L  NOBLE 

D  ■  FORES Y  SERVICE 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7  C 
C 

7 

C 

7 

i    1  BAH,     J  BOI51.     3  CUinini.     4  COIOTI  D'ilin,     5IOOTEHAI,     «  LOST.     7  PALOUSE .     •  PATITTt.     »  PIIII  OUILLI,     10  ST.  JOI,     11  SAUK*.     U  !«0. 
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195 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bases.  There  wil 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul 
letin . 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in 
eluded  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  i. 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standar  . 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta  . 
tion  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  grow]  i 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is I 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse  i 
quently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snow pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  recoil 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurements,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process ■ 
ed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  nc  I 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  hai  s 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Daily  precipitation  values  and  monthly  total  fro.a  recording  gage. 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  tft 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary,  I 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sul  - 
scriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  JUNE  1954 


Archer  B.  Carpenter,  Section  Director,  Boise 
WEATHER  SUMMARY 


In  contrast  to  May,  which  was  rather  warm 
and  dry  in  most  of  Idaho,  June  brought  sub- 
normal temperatures  to  all  parts  of  the  State 
and  above  normal  precipitation  to  all  but  a 
few  stations.  The  average  temperature  for 
the  State  was  very  nearly  the  same  as  in 
June  1953,  one  of  the  coolest  Junes  on  re- 
cord, and  the  statewide  average  precipita- 
tion of  166  percent  of  normal  was  the  high- 
est since  1947. 

There  was  only  one  dry  period  of  any  length 
during  the  month;  from  the  18th  through  the 
25th  very  little  rain  fell  in  the  State  and 
most  of  that  was  in  the  Northern  Division 
on  the  20th.  Several  showery  periods  brought 
substantial  rains,  such  as  the  period  from 
the  5th  to  the  7th,  the  9th  and  10th,  15th 
and  16th,  and  finally  the  26th  and  27th. 
Within  these  showery  periods,  one-day  totals 
of  more  than  an  inch  were  recorded  at  a  num- 
ber of  stations,  amounts  which  in  a  few  cases 
exceed  the  normal  monthly  total  for  the  sta- 
tion. 

Departures  of  average  daily  temperatures 
from  normal,  where  such  data  are  available, 
show  comparatively  few  days  during  the  month 
with  temperatures  above  the  normal.  There 
were  some  outstandingly  cold  days,  among  them 
the  1st  and  2d,  5th  and  6th,  10th,  16th, 
17th,  and  27th  to  29th.  The  warmest  days 
were  from  about  the  20th  to  the  26th,  when 
cloudiness  was  at  a  minimum  in  all  parts  of 
the  State. 

On  the  afternoon  of  the  9th  a  slender 
funnel  shape  cloud  was  observed  at  the  Na- 
tional Reactor  Testing  Station,  but  the  fun- 
nel never  reached  the  ground.  On  the  same 
day  what  is  believed  to  have  been  a  small 
tornado  demolished  a  barn  and  two  combines 
near  Laraont ,  in  Fremont  County . 


During  the  afternoon  of  the  13th  a  verj  ! 
local  hailstorm  caused  about  10  percent  dam- 
age to  350  acres  of  wheat  near  Downey. 

On  the  16th  the  highest  wind  ever  observer 
at  Tetonia  Experiment  Station  blew  out  five 
acres  of  new  alfalfa  seeding. 

Heavy  rains  on  the  26th  washed  out  sev-  1 
eral  bridges  and  did  considerable  damage  t( 
roads  in  the  vicinity  of  Mackay. 

Hail,  wind  and  rain  did  more  than  $12,00( 
damage  to  peas,  corn,  wheat  and  barley  ii 
Malad  Valley  and  near  McCammon  on  the  27th, 

Agriculturally  the  month  might  be  describe©'! 
as  "backward".  Cool  weather  made  for  slo^ 
growth  through  much  of  the  month  and  showers 
hampered  haying  until  near  the  end  of  the 
third  week.  Frost  on  the  morning  of  June  S 
did  some  damage  to  beans,  peas  and  sugaj 
beets,  but  the  damage  was  spotty.  Scatterec 
frost  damage  occurred  again  on  the  morninf; 
of  the  18th  with  tender  garden  vegetables 
the  principal  victims.  Finally,  on  the  morn- 
ing of  the  29th,  slight  damage  from  frosl 
was  again  reported,  this  time  mainly  in  the 
vicinity  of  Burley.  Despite  cool  weather 
crops  generally  fared  well  and  with  suffi- 
cient rainfall  in  most  areas  vegetation  was 
in  pretty  good  condition  at  the  close  of  tht 
month.  Range  conditions  were  only  a  littlt 
better  than  at  the  end  of  May,  with  June 
rainfall  still  not  sufficient  to  improve  feec 
on  lower  ranges  where  the  cool,  dry  earl] 
season  had  resulted  in  a  low  average  condi- 
tion. The  June  rain?  did,  however,  improve, 
summer  range  conditions  in  the  northern  ant 
eastern  parts  of  the  State  and  at  highei 
elevations.  The  general  condition  of  cattle 
and  sheep  was  reported  a  little  below  aver- 
age. 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

w 

s 

n 
m 

LI  :30a  MSI 

» 
m 

3 

6 

CO 
*H 

rl 

Trace 

.01-09 

1 

A 

1 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

.  •>  2 

2  o  3 

I A 

C 

u 

BOISE  «B  AIRPORT 

NW 

20 

9.8 

40 

S 

30 

70 

44 

35 

59 

7 

2 

4 

0 

0 

0 

13 

76 

5.  7 

IDAHO  FALLS  43  Nl  IB 

SSW 

7.2 

30 

sw 

16 

8 

6 

0 

0 

0 

0 

14 

IDAHO  PALLS  46  >  IB 

isw 

11.4 

35+ 

wsw 

6 

4 

5 

0 

2 

1 

0 

12 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

75 

52 

41 

3 

3 

7 

1 

0 

0 

14 

7.1 

SEE 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

24 

11.8 

46 

w 

6 

66 

39 

31 

50 

5 

4 

6 

0 

0 

0 

15 

54 

6.2 

COMPARATIVE  DATA 


1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

1913 


Temperature 


57  .  4 

58.8 
58.3 
62.9 
59.9 

61.4 
58.6 
65.8 
56.7 
60.3 

63.7 
59.  5 
59.0 
56.8 
57.0 


56.0 
61.8 
62.4 
61.5 
62.3 

61.1 


103 
103 
100 

102 
103 
109 
101 
106 

99 
102 
-  9? 


101 
106 
107 
101 
103 


20 
26 


25 
16 
24 


2fi 
20 
24 


PrecipitatiOD 


.34 
1.19 

.57 
1.16 
1.29 

.98 
.69 
.51 
.89 
.66 


1 .77 
1.62 
2.35 

2.60 
.72 
.25 
2.54 
1.43 

2.90 


5« 
21 


0.6 
0.0 


0.0 
T 


1.2 
0.0 


1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1934 


Temperature 


58.8 
56.8 
57.3 
56.9 
67.0 

62.5 
59.1 
64.0 
64.5 
57.9 

60.9 
60.9 
64.2 
61.9 
58.2 

59.  5 
59.7 
63.8 
61.7 
63.7 

60.7 


106 
100 
106 
105 
110 

109 
102 
106 
107 
104 

110 
113 


104 
103 

102 
101 
103 
105 
107 


19 
2  0 
14 

15 
IS 
25 
26 
12 


21 
18 

25 


18 

20 


24 
26 


Precipitation 


.66 
.90 


2.66 

.57 
1.76 

.77 
1.06 
1.17 

1.59 


0.8 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.2 
0.0 
0.0 


0.1 
0.0 


Temperature 


Year 

Average 

1 

A 

r» 
X 

i 

.3 

1 
> 
< 

•  =3 

ll 

1935 

61.1 

100 

21 

.40 

0.0 

1936 

63.4 

110 

22 

1.99 

T 

1937 

59.5 

106 

17 

1.46 

T 

1938 

62.2 

100 

17 

1.35 

0.0 

1939 

57.9 

no 

16 

1.12 

T 

1940 

64.8 

110 

19 

.66 

T 

1941 

59.8 

103 

16 

2.32 

0.0 

1942 

57.0 

100 

18 

1.32 

T 

1943 

56.8 

101 

21 

1.96 

T 

1944 

57.3 

104 

18 

2.14 

T 

1945 

56.7 

105 

19 

2.24 

0.0 

1946 

60.1 

99 

21 

.98 

T 

1947 

57.1 

97 

21 

2.48 

T 

1948 

62.6 

103 

27 

2.17 

0.0 

1949 

60.3 

103 

15 

.65 

T 

1950 

58.8 

108 

20 

1.72 

0.1 

1951 

57.1 

97 

17 

.92 

T 

1952 

60.2 

101 

18 

2.04 

T 

1953 

57.1 

36 

24 

1.67 

T 

1954 

57.3 

105 

18 

2.  19 

0.2 

ALL  TRS 

60.1 

1.33 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  'AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  referenoe  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


TABLE  2  JUNE  1954  I 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Dayi 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
2 
8 

? 
° 

0 

2 

0 

o 
in 

s 

0 

1    90*  or 
|  Above 

°  i 
nn 

5  i 
r*  « 

pi  m 

O  t 

.  % 

O  ^ 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

73  •  0 

42  .0 

57,5 

-  2.9 

3  2 

18 

220 

0 

0 

3.06 

.92 

•  50 

13 

0 

12 

1 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

69*4 

40.6 

55.0 

82 

22+ 

30 

7 

301 

0 

0 

2 

0 

1  .  86 

.40 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

BIG  CREEK   1  S 

65  «0 

32  .4 

48,7 

-  1,7 

86 

22  + 

20 

2 

481 

0 

0 

17 

0 

3,76 

1.16 

•  56 

27 

4.0 

0 

12 

2 

0 

BUNGALOW  RS 

72  «6 

44  .  0 

56  ,  3 

-4.1 

89 

25 

33 

18 

205 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1.32 

1.05 

27 

T 

0 

9 

3 

1 

BURKE  2  NNE 

61  •  5 

37.3 

49,4 

-  2.2 

75 

25+ 

29 

1  8 

461 

0 

0 

4 

0 

4.48 

1.71 

>  76 

28 

T 

0 

12 

3 

0 

CLARK  FORK   1  ENE 

69  «  8 

40.4 

55,1 

—  3.3 

8  2 

22  + 

33 

5  + 

286 

0 

0 

0 

2.66 

,17 

•  56 

7 

0 

8 

1 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

56.8 

33.8 

45,3 

83 

23 

23 

2 

0 

0 

13 

0 

4.20 

a  77 

27 

8.5 

7 

5 

8 

5 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

70.7 

44.6 

57  ,  7 

-  3.5 

85 

25 

36 

2 

217 

0 

0 

0 

0 

1.58 

•  02 

•  39 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

COTTONWOOD 

64  .  1 

39  ,9 

52,0 

-  5.5 

81 

25 

29 

2+ 

383 

c 

0 

4 

0 

3.07 

,49 

1  •  09 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIXIE 

63*0 

31.9 

47,5 

84 

23 

20 

2 

517 

0 

0 

18 

0 

4.37 

•  90 

27 

T 

0 

12 

3 

0 

ELK  RIVER   1  S 

66  •  8 

40  ,3 

54,6 

84 

25 

29 

16 

312 

0 

0 

4 

0 

3.59 

1>18 

7 

T 

0 

10 

2 

1 

FENN  RS 

73.5 

45.  2 

59,4 

-  4.2 

92 

25 

37 

18 

182 

2 

0 

0 

0 

4.28 

1,  82 

1,02 

27 

.0 

0 

10 

2 

1 

GRANGEVl LLE 

65  .0 

42  ,0 

53  ,5 

-  4.5 

83 

25 

31 

2 

337 

0 

0 

1 

0 

3.02 

-  ,02 

1.07 

27 

0 

8 

2 

1 

KELLOGG 

68  .4 

45,1 

56,6 

-  3.5 

83 

24 

34 

2 

0 

0 

0 

0 

2.87 

•  81 

.53 

16 

.0 

0 

9 

2 

0 

KOOSKIA 

75.0 

46,7 

60,9 

-  3,6 

94 

25 

34 

2 

144 

1 

0 

0 

0 

4,46 

2,26 

1.06 

27 

.0 

0 

11 

3 

1 

LEW  I STON   WATER  PLANT 

78.0 

49.8 

63,9 

-  3.4 

93 

25 

39 

2 

92 

2 

0 

0 

p 

1  ,95 

•  49 

.54 

7 

T 

0 

6 

1 

0 

LEWISTON  WB  AP 

73.4 

48.2 

60.8 

-  5,5 

90 

25 

38 

2 

151 

1 

0 

0 

6 

2,21 

•  46 

.51 

6 

.0 

0 

8 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

69.9 

45.1 

57.5 

-  1.8 

86 

25 

33 

18 

229 

0 

0 

0 

0 

1  ,63 

•  16 

•  37 

7 

.0 

0 

7 

0 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

52.1 

36.8 

44.5 

-  4.1 

71 

25 

26 

6+ 

610 

0 

0 

11 

0 

3.07 

•  18 

.60 

12 

5.2 

17 

1+ 

11 

1 

0 

NEZPERCE  2  E 

64.3 

43.5 

53.9 

84 

25 

33 

2 

330 

0 

0 

0 

0 

3.83 

1.10 

27 

.  0 

0 

9 

3 

1 

OROFI NO 

78.6 

47.2 

62.9 

-  2.3 

94 

25 

36 

2 

99 

5 

0 

0 

0 

2.67 

.66 

.70 

15 

T 

0 

6 

2 

0 

PIERCE  RS 

69.  8M 

39.1 

54.5M 

-  3.2 

89 

26 

29 

18 

306 

0 

0 

4 

0 

4.45 

1.95 

,75 

7 

T 

0 

10 

3 

0 

PORTHILL 

71  .5 

43.5 

57.5 

-  2.0 

84 

22 

34 

18 

218 

0 

0 

0 

0 

2.60 

1.01 

,56 

4 

•  0 

0 

.0 

1 

0 

POTLATCH   1  SE 

67  .5 

41.3 

54.4 

-4.0 

85 

25 

29 

2 

313 

0 

0 

3 

0 

1  .82 

.07 

,31 

4+ 

T 

0 

7 

0 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

68  •  1 

41  .4 

54.8 

-3.2 

82 

25 

32 

17  + 

302 

0 

0 

2 

0 

3.31 

1.33 

,  61 

15 

T 

0 

11 

2 

0 

RIGGINS  RS 

76, 4M 

50. 4M 

63. 4M 

-  2.2 

89 

22 

38 

2 

113 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1.18 

1,23 

10 

1 

1 

SAINT  MARIES 

72.5M 

41.6M 

57.  1M 

-  3.9 

87 

25 

32 

2 

237 

0 

0 

1 

0 

2.40 

•  80 

,78 

7 

•  0 

0 

6 

1 

0 

SA  LMON 

72.5 

40.0 

56.3 

-  4.6 

96 

22 

25 

2 

273 

3 

0 

6 

0 

3.15 

2.00 

,61 

27 

0 

9 

3 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

67  .0 

44.6 

55.8 

-  3.5 

80 

22 

33 

18 

268 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1«55 

,  55 

15 

T 

0 

12 

2 

0 

WALLACE 

66.6 

42  . 1 

54  .4 

—  4,9 

84 

22 

32 

2+ 

312 

0 

0 

2 

0 

2  .98 

•  62 

,41 

10 

•  0 

0 

1  2 

0 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

66  .  1 

41,2 

53.7 

—  4.1 

8 1 

23+ 

32 

2 

0 

0 

1 

0 

2.92 

•  51 

,47 

28 

•  0 

0 

8 

0 

0 

W I NCHESTE  R   1  SE 

63.8M 

38  •  6M 

51.2M 

•4.9 

80 

25 

30 

2+ 

408 

0 

0 

3 

0 

2.16 

-  »71 

.45 

7 

•  0 

0 

8 

0 

0 

D IV  IS  ION 

55.3 

-  4.4 

3.09 

1.06 

.7 

SOUTHWESTERN  DIVI S ION 

ANDERSON  DAM 

75  .4 

46  •  2 

60.8 

104 

23 

34 

2+ 

188 

5 

0 

0 

0 

2.03 

.39 

26 

•  0 

0 

6 

G 

0 

ARROW ROCK  DAM 

72.2 

46,5 

59.4 

—  5.2 

98 

23+ 

34 

2 

3 

0 

0 

0 

2  .25 

1  »29 

.  49 

1 

•  0 

0 

6 

0 

0 

A  T1     A  All"  A       1  C 

A  1  LAN  1  A    1  L. 

66  .0M 

38, 9M 

53  .  5M 

-0.2 

88 

22 

25 

2 

360 

0 

0 

7 

0 

4.  32 

2  .94 

1.11 

26 

T 

0 

BL I SS 

78  .1M 

45.  4M 

61. 8M 

-  3.4 

100 

22 

27 

2 

166 

5 

0 

1 

0 

1  .62 

1.16 

.70 

10 

T 

0 

3 

2 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

/ /a 

79.8M 

47  .3M 

63. 6M 

98 

25+ 

36 

1 

5 

0 

0 

0 

1.50 

.50 

10 

0 

1 

0 

BOISE  WB  AP 

74.2 

48  .4 

61.3 

-  3.8 

99 

25 

35 

2 

172 

4 

0 

0 

0 

1,10 

•  26 

.41 

9 

T 

0 

4 

0 

0 

BUHL 

74.9 

47.9 

61  .4 

-  2.5 

97 

22+ 

34 

2 

179 

5 

0 

0 

0 

1  .31 

•  37 

.43 

26 

•  0 

0 

5 

0 

0 

CALDWELL 

75  .6 

48.1 

61  .9 

-  3.3 

95 

24 

35 

2 

151 

4 

0 

0 

0 

1.80 

1  »03 

■  46 

10 

■  0 

0 

6 

0 

0 

CAMBR I DGE 

75.2 

43.3 

59.3 

-  5,4 

96 

22 

29 

2 

200 

4 

0 

2 

0 

.71 

-  ,41 

,  19 

9 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CASCADE  1  NW 

67.2 

38.6 

52.9 

90 

22 

26 

2 

368 

1 

0 

5 

0 

2.18 

.74 

10 

•  0 

0 

7 

1 

0 

CHALL  IS 

71  .6 

42.4 

57.0 

-  2.4 

92 

22 

28 

2+ 

265 

3 

0 

3 

0 

1,95 

,90 

.54 

26 

T 

0 

6 

1 

0 

COUNC I L 

76.2 

44.5 

60.4 

-  2.  8 

96 

26 

33 

2 

194 

6 

0 

0 

0 

.85 

-  ,75 

•  36 

10 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DEADWOOD  DAM 

65  .4 

34,2 

49.8 

-  2.3 

88 

22+ 

21 

2+ 

449 

0 

0 

13 

0 

3.30 

1,46 

•  62 

15 

T 

0 

6 

2 

0 

DEER  FLAT  DAM 

73.8 

49,4 

61  .6 

-  3.S 

93 

22 

35 

2 

155 

3 

0 

0 

0 

1.40 

,72 

.47 

9 

4 

c 

0 

EMMETT  2  E 

78  .0M 

46, 7M 

62.  4M 

-  4.2 

98 

22 

32 

2 

143 

5 

0 

1 

0 

1.11 

,17 

.43 

9 

4 

0 

0 

r  A  1 Kr 1 CLU  K3 

72  .0M 

40.3M 

56.  2M 

92 

23 

25 

2 

275 

3 

0 

8 

0 

1.59 

•  88 

26 

•  0 

0 

5 

1 

0 

CADriCM    w  a  I  i  cy  DC. 

73.7 

42  .5 

58.  1 

-3.3 

94 

22+ 

28 

2 

231 

4 

0 

2 

0 

2  .88 

1,62 

•  71 

10 

•  0 

0 

7 

2 

0 

f,1  FMWQ  peppy 

79.0 

48.3 

63.7 

-4.3 

103 

22 

32 

2 

118 

7 

0 

1 

0 

1.24 

•  63 

•  43 

10 

•  0 

0 

6 

0 

0 

GOODING  CAA  AP 

74.7 

47.8 

61  .3 

-  2.1 

100 

22 

31 

2 

183 

4 

0 

1 

0 

1  .28 

•  67 

•  42 

26 

•  0 

0 

4 

c 

0 

GRAND  VIEW 

83.  0M 

50.  9M 

67.  0M 

-  0.5 

105 

22 

34 

2 

76 

10 

0 

0 

0 

•  0 

0 

oKAiMtKt 

72.9 

40.7 

56.8 

99 

22 

22 

2 

269 

4 

0 

6 

0 

2.13 

•  72 

9 

•  0 

0 

7 

1 

0 

HA  I  LEY  AP 

70.2 

38.7 

54.5 

-  4,5 

92 

22 

22 

6 

334 

2 

0 

9 

0 

2.21 

1.17 

1.14 

26 

•  0 

0 

3 

] 

1 

HA  ZELTON 

75. 7M 

45, 7M 

60, 7M 

-  4.9 

97 

22 

32 

2+ 

188 

5 

0 

2 

0 

1.27 

.51 

•  55 

26 

.0 

0 

4 

] 

0 

H  I  LL  CITY 

69,7 

38,8 

54.3 

-  1.5 

94 

22 

23 

2 

330 

3 

0 

7 

0 

2.16 

1.38 

1.09 

26 

•  0 

0 

6 

1 

1 

UAI   1     T  C  TC  O 

HULL  I o 1 1 K 

73.0 

43,1 

58.1 

-  3.7 

96 

22 

27 

2 

243 

4 

0 

1 

0 

1.95 

1.04 

•  99 

26 

•  0 

0 

6 

1 

0 

IDAHO  CITY 

71,  6M 

37, 8M 

54. 7M 

-  4.5 

93 

22 

24 

2 

312 

3 

0 

8 

0 

1.79 

•  79 

•  68 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

JEROME 

76  ,9 

45,2 

61.1 

-3.7 

99 

22 

29 

2 

182 

5 

0 

1 

0 

1.83 

1  .30 

.53 

26 

•  0 

0 

6 

1 

0 

KUNA  2  NNE 

73. 6M 

45,  7M 

59.  7M 

-4,7 

94 

22 

31 

2 

189 

3 

0 

1 

0 

2.10 

1.30 

.75 

10 

•  0 

0 

5 

2 

0 

MC  CALL 

61  .9 

37.5 

49.7 

-  4.4 

85 

22  + 

25 

2 

460 

0 

0 

6 

0 

2.71 

.  89 

.80 

10 

T 

0 

9 

1 

0 

MERIDIAN   1  W 

75.7 

46,6 

61.2 

-  3.  8 

95 

22+ 

32 

2 

163 

5 

0 

1 

0 

2.08 

1.21 

•  60 

9 

0 

6 

1 

0 

MESA 

74.5 

45  ,4 

60.0 

95 

25 

35 

1 

201 

5 

0 

0 

0 

1.10 

.40 

10 

•  0 

o 

4 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME 

78.7 

47.4 

63.1 

-0.2 

100 

25 

30 

2 

144 

5 

0 

1 

0 

1.56 

.86 

.76 

9 

•  0 

0 

4 

] 

0 

NAMPA   2  NW 

74.7 

47.9 

61.3 

98 

23 

34 

2 

3 

0 

0 

0 

1  .65 

•  41 

10 

T 

0 

6 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

69.6 

36.2 

52.9 

-  2.6 

90 

25+ 

21 

2 

364 

2 

0 

11 

0 

3.33 

1.65 

.74 

10 

•  0 

0 

0 

OBSIDIAN  NNE 

60.7 

31.8 

46.3 

-  3.1 

81 

22 

19 

2 

556 

0 

o 

15 

0 

1.70 

•  34 

.37 

1 

•  0 

0 

6 

c 

0 

OLA  5  S 

75.4 

40.4 

57.9 

94 

22+ 

30 

1  + 

216 

4 

0 

2 

0 

1.23 

c 

0 

PARMA  EXP  STA 

77.8 

45.7 

61.8 

-  4,0 

98 

22+ 

32 

2 

154 

5 

0 

1 

0 

1  .34 

•  55 

.55 

9 

•  0 

0 

5 

1 

0 

PAYETTE 

77.7 

46,4 

63.1 

-  2.6 

99 

22 

35 

2 

133 

4 

0 

0 

0 

.  55 

•  23 

.15 

10 

•  0 

0 

4 

0 

0 

o  r  rue  i  ci  n 

73.7 

44  , 1 

56.9 

-  1.7 

96 

22 

26 

2 

227 

4 

0 

3 

0 

.88 

•  12 

.43 

26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CWOCU  AklC 
bnUbM UNt 

76.0 

45, 8M 

60  .9M 

-1.7 

99 

22 

29 

2 

182 

5 

0 

2 

0 

1.28 

.62 

•  52 

26 

■  6 

0 

5 

1 

0 

STI6NITE 

59  .  6 

31,2 

45  .  4 

83 

26 

19 

2+ 

0 

0 

17 

0 

4.12 

•  65 

27 

2*0 

1 

1 

14 

1 

0 

SUN  VALLEY 

65  .9 

33.  1 

49.5 

-1.1 

86 

23 

19 

18 

459 

o 

0 

1  3 

0 

2.82 

1.12 

1  •  25 

26 

7 

o 

8 

2 

1 

SWAN  FALLS  PH 

79.9 

52.8 

66.4 

-  2.3 

101 

22+ 

40 

2 

99 

9 

0 

0 

0 

3.04 

1.75 

1.59 

10 

6 

2 

1 

THREE  CREEK 

72.8 

35.3 

54.1 

98 

22 

16 

2 

331 

4 

0 

8 

0 

2.02 

.21 

•  64 

10 

•  0 

0 

5 

2 

TWIN  FALLS  2  NNE 

77.5 

46.6 

62.1 

-  1.0 

100 

22 

31 

2 

163 

5 

0 

1 

0 

1.65 

.84 

•  49 

26 

•  0 

0 

5 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

74.5 

46.7 

60.6 

-3.0 

99 

23 

34 

2 

4 

0 

o 

o 

1.84 

1.05 

.51 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEISER  1  S 

76.9 

46.6 

61.8 

-6.1 

94 

22 

35 

18 

143 

4 

0 

0 

0 

1.11 

.21 

•  30 

17 

•  0 

0 

6 

Q 

f\IUtc  i f-iki 

58.5 

-  3.1 

1.87 

.85 

T 

CrtltTUCACTCDm                       f  AM 

JUUIHtAa 1 tWN  UlvlblUN 

ABERDEEN   EXP  STA 

75.8 

43.4 

59.6 

-  1.6 

99 

22 

27 

2 

196 

4 

0 

1 

0 

1.59 

.81 

•  53 

10 

0 

6 

1 

0 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

74.4 

44,1 

59.3 

-  2,2 

97 

22 

32 

2 

208 

5 

0 

1 

0 

1.40 

•  38 

.27 

16 

•  0 

0 

6 

0 

0 

ARCO 

72.4 

40.0 

56.2 

-  1.9 

94 

22+ 

21 

5 

291 

4 

0 

7 

0 

2.00 

.89 

.77 

26 

.0 

0 

6 

l 

0 

ASHTON  1  S 

68.3 

39.4 

53.9 

-  3.5 

91 

25 

30 

8+ 

344 

1 

0 

6 

0 

2.19 

.53 

•  46 

10 

.0 

0 

9 

0 

0 

BLACKFOOT 

76,6 

46.9 

61.8 

0.3 

98 

22 

34 

2 

164 

6 

0 

0 

0 

1.21 

.28 

•  26 

27 

•  0 

0 

6 

0 

0 

BURLEY 

74.8 

46.3 

61.6 

-  2.4 

101 

23 

32 

2 

4 

0 

1 

0 

1.21 

•  42 

.41 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


IDAHO 
JUNE  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

• 

i 
j 

jj 

Date 

No.  ol  Days 

*< 
"o 

Departure 

1 

0 

2 

e 

o 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Degree  Da> 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

D 

e 
6 
z 

• 

o 
2 

0 

c 
IT, 

1  00 
or  More 

o  S 
■  ' 

s  < 

■  £ 

°  * 
n£ 

5  x 
c  ■ 

BURLEY  FACTORY 

73.3 

45.0 

59.2 

-  3.0 

101 

28 

2 

4 

0 

1 

0 

1,28 

.  36 

•  33 

16 

0 

6 

0 

0 

PURLEV  C A A  AP 

74.9 

44  .9 

59.9 

-  1,4 

101 

22 

29 

2 

205 

5 

0 

1 

0 

1  .44 

.50 

.33 

9+ 

,0 

0 

6 

a 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

65  .4 

34.9 

50.2 

-4,2 

89 

2  2 

24 

2  + 

442 

0 

c 

13 

0 

2.15 

1.05 

.50 

26 

T 

0 

9 

l 

0 

CONDA 

69  •  4 

38.0 

53.7 

0.0 

92 

26 

25 

2 

2 

0 

' 

c 

1.83 

■ 

.55 

.35 

11 

2.5 

e 

0 

0 

RIGGS 

67.5 

40.4 

54.0 

-  0.3 

88 

24+ 

29 

1  + 

0 

0 

7 

. 

3.35 

1.32 

.56 

6 

9 

2 

0 

DUBOIS  EXP  ST A 

70.1 

43.  1 

56.6 

-  3,3 

95 

23 

32 

7 

287 

: 

0 

1 

2.39 

.78 

.53 

10 

•  0 

0 

7 

1 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

70.4 

43  ,3 

56  .9 

-  1,5 

96 

23 

31 

7 

271 

3 

0 

1 

0 

2.36 

•  35 

.54 

5 

T 

0 

8 

1 

0 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

75.8 

45  .4 

60.6 

-  1,3 

98 

22 

33 

1  + 

185 

5 

9 

0 

0 

1.61 

.69 

.42 

27 

•  0 

0 

7 

0 

0 

GRACE 

68.5 

41.0 

54.8 

-  4,0 

88 

?3 

27 

2 

315 

0 

0 

b 

c 

2.14 

.85 

.42 

26 

T 

0 

0 

0 

GRAY 

69.0 

32.7 

50.9 

-  3,7 

87 

25 

25 

2 

419 

0 

0 

14 

0 

1.15 

.51 

.70 

10 

•  0 

0 

1 

0 

GROUSE 

65.7 

35.3 

50.5 

85 

22+ 

21 

2 

427 

0 

0 

12 

0 

2  .39 

1.01 

1.16 

26 

•  0 

0 

5 

2 

1 

HA MEW    4  NW 

74. 5M 

58.  6M 

-  1,2 

oi 

22 

32 

228 

5 

0 

1 

0 

1.55 

.52 

.  46 

9 

•  0 

0 

5 

0 

0 

IDAHO  FALLS   6  NE 

• 

il'n 
43.0 

• 

25 

31 

2+ 

231 

2 

0 

2 

0 

.87 

.24 

1 6 

•  0 

0 

S 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

72.5 

43.2 

57  .9 

-  2,6 

95 

25 

31 

2 

237 

3 

0 

2 

0 

1  .24 

.03 

.44 

9 

T 

0 

5 

0 

0 

IDAHO  FALLS  43   NN  KB 

R 

72.1 

41  .4 

56.8 

97 

7 

279 

5 

0 

5 

0 

1.5/ 

•  40 

10+ 

•  0 

6 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

71  .8 

40.6 

56.2 

95 

2 

284 

4 

0 

S 

0 

2.74 

1>36 

10 

T 

T 

10+ 

3 

3 

1 

IRWIN   2  S 

70.6 

41  .4 

56.0 

-  0,9 

92 

3  0 

18 

290 

4 

0 

2 

0 

2.97 

•  86 

27 

•  0 

0 

8 

2 

0 

ISLAND  PARK  OAM 

64  .0 

36.3 

50.2 

-  2,4 

84 

IB 

442 

0 

0 

13 

0 

« *z? 

f  Q 

•  90 

16 

4a0 

2 

6 

1  2 

5 

0 

LlFTON  PUMPING  ST  A 

69  .4 

44.  1 

56.8 

-  2,5 

89 

2 

265 

0 

0 

1 

0 

•  45 

10 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MACKAY  rs 

69.  1 

39.9 

54.5 

-  4,2 

91 

22+ 

30 

2+ 

336 

3 

0 

4 

0 

2  96 

1*81 

1>25 

26 

T 

0 

7 

1 

1 

75.7 

44.6 

60.2 

-  1,7 

96 

23 

30 

2 

198 

4 

0 

1 

0 

1  .89 

.73 

,74 

27 

T 

o 

7 

1 

0 

MALAO  CAA  AP 

76.2 

43.2 

59.7 

98 

23 

28 

2 

198 

5 

0 

2 

0 

1.28 

.37 

27 

T 

0 

4 

0 

0 

70.8 

39.5 

55.2 

-  2,3 

93 

22 

25 

2 

308 

2 

0 

6 

0 

2.48 

1.21 

.64 

26 

.  0 

o 

7 

2 

o 

MC  CAMMON 

76.0 

42.3 

59.2 

98 

22 

28 

2 

212 

4 

0 

2 

0 

2.01 

1.20 

27 

T 

0 

3 

2 

1 

MINIDOKA   OA  M 

73.7 

47  .  4 

60.6 

98 

22 

29 

1 

192 

4 

o 

2 

o 

1  .67 

.40 

9 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

69.8 

39.8 

54.8 

-  3,7 

93 

25 

27 

2 

4 

0 

5 

0 

2.18 

.94 

•  52 

10 

•  0 

0 

7 

1 

0 

OAKLEY 

75.6 

44.6 

60.1 

-  2.2 

100 

22 

28 

2 

198 

I 

o 

1  ,28 

.18 

,30 

27 

•  0 

0 

5 

o 

0 

PALISADES  DAM 

71.3 

42.0 

56.7 

90 

23+ 

32 

2+ 

273 

2 

0 

2 

0 

3.36 

•  S3 

10 

T 

0 

11 

2 

0 

PAUL     1  E 

72.7 

45.4 

59.1 

-  2,5 

100 

23 

30 

2 

4 

0 

1 

0 

1.32 

,41 

•  31 

16 

•  0 

0 

£ 

0 

POCATELLO  WB  AP 

//A 

74.0 

45.9 

60.0 

-  3,0 

99 

22 

32 

2 

204 

b 

0 

: 

0 

1.48 

•  46 

•  33 

26 

T 

0 

6 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

77.9 

44.0 

61.0 

-  0,3 

98 

2  3 

29 

2 

176 

i 

0 

l 

0 

1 .  69 

.41 

•  90 

27 

•  0 

0 

4 

1 

0 

RUPERT 

74. 8M 

46.  6M 

60. 7M 

-  2.4 

103 

?3 

30 

2 

4 

0 

1 

0 

1.69 

•  85 

.57 

26 

•  0 

0 

5 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

72.2 

41.2 

56.7 

92 

25 

3 1 

8+ 

262 

3 

0 

4 

J 

1.71 

.31 

•  50 

26 

•  0 

0 

6 

1 

0 

SPENCER  RS 

66.8 

38.2 

52.5 

-  2.7 

88 

23 

28 

18 

375 

: 

0 

7 

0 

3.51 

1.58 

.73 

10 

T 

0 

7 

3 

0 

SPRINGFIELD   1  SE 

73.0 

43.1 

58.1 

-  3.0 

95 

25 

28 

2 

235 

3 

0 

i 

0 

1.48 

.67 

•  42 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STREVELL 

75.9 

43.2 

59.6 

96 

23 

24 

2 

211 

<. 

0 

3 

G 

1,34 

•  33 

26 

•  0 

0 

5 

0 

0 

SUGAR 

71.6 

41  .8 

56.7 

-  2,8 

90 

22+ 

29 

7 

264 

3 

0 

3 

0 

2,23 

.97 

,45 

28 

T 

0 

6 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

67.1 

38.4 

52.8 

91 

23 

27 

18  + 

376 

1 

0 

9 

0 

2.17 

,36 

27 

9 

0 

0 

DIVISION 

57.0 

-  2.0 

1.99 

.  76 

.2 

STATE 

57.3 

-  3.0 

2.19 

.87 

.  2 

Precipitation 


Q>  DATA   IN  THE  COLUMN  HEADED  "NO.   OF  DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANCED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  |  2  |.3 

4 

5J 

6 

8  | 

9 

10 

11  1 

12 

■1 

14  | 

15 

16  | 

17  1  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25 

26 

27 

28    29  30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

1.59 

•  12 

.  :• 

.18 

.53 

•  15 

.33 

.15 

.09 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

1.40 

•  08 

■  15 

.06 

.12 

.26 

.27 

.20 

.02 

ANDERSON  OAM 

2.03 

■37  .03 

.07 

•  07 

.06 

•  06 

■  24 

.25 

•  01 

•  15 

•  26 

T 

.39 

•  24 

•  07 

ARCO 

2.00 

•  IS 

.17 

.00 

T 

.24 

•  19 

.10 

■  05 

•  07 

.06 

•  77 

•  08 

T 

.03 

ARROWROCK  OAM 

2.25 

.49 

•  06 

.06 

•  46 

•  22 

.28 

T 

■  01 

•  33 

.03 

•  29 

ASHTON  1  S 

2.19 

•  04 

•  12 

.14 

•  23 

•  46 

.12 

•  22 

T 

.37 

.04 

.15 

•  25 

.03 

ATLANTA  1  E 

4.32 

•  65  T 

•  26 

•  13 

.33 

1.06 

.31 

1.11 

.43 

•  02 

AVERY  RS 

3.0ft 

.23 

.10 

.25 

•  30 

.01 

•  17 

.10 

•  50 

.17 

.49 

.13 

.04  T 

.18 

.07 

■  23 

BAWIE*  MODEL  BASIN 

US6 

•  04  T 

.26 

.06 

.38 

•  03 

T 

.08 

.03 

.29 

•  40 

.08 

.14 

.02 

.03 

BIG  CREEK  1  S 

3.76 

•  31 

.03 

.34 

.17 

•  13 

.09 

•  37 

•  37 

•  04 

.03 

.10 

T 

.20 

•  54 

.19 

.36 

.31 

BLACK FOOT 

1.21 

•  20 

•  20 

.23 

T 

.20 

•  26 

.10 

BLISS 

1.02 

T 

T 

•  30 

•  70 

.04 

.53 

.  » 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1.90 

•  38 

•  43 

.50 

•  10 

.09 

BOISE  W8  AP  //R 

1.10 

T 

.03 

.02 

T 

T 

•  41 

•  26 

T 

T 

T 

•  27 

.11 

T 

SUML 

1.31 

■  12 

.03 

T 

.  LI 

.15 

•  30 

•  09 

•  43 

.09 

BUNGALOW  RS 

03 

•  24 

.07 

T 

•  36 

•  52 

■  08 

•  23 

•  07 

T 

•  01 

•  65 

•  03 

.15 

.01 

.22 

.05 

.32 

BURKE  2  NNE 

4.48 

■  33 

•  23 

•  06 

.52 

.01 

T 

•  43 

•  13 

•  01 

.56 

T 

.30 

•  40 

.20 

T 

.32 

.  i  e 

.76 

rJURLEY 

1.21 

■  05 

•  06 

•  02 

•  26 

.10 

.29 

•  41 

T 

BURLEY  FACTORY 

1.28 

T 

■  13 

■  04 

•  29 

•  11 

.02 

T 

T 

•  33 

.02 

.29 

.13 

BURLCY  CAA  AP 

1.4* 

T 

•  20 

T 

T 

T 

•  33 

•  01 

T 

•  30 

.01 

.13 

.33 

.XI 

CALDWELL 

1.80 

.36 

•  30 

.06 

•  32 

•  46 

.02 

.10 

•  14 

.04 

T 

CAMBRIDGE 

•  71 

•  01 

•  01 

■  01 

.07 

•  19 

•  17 

T 

•  17 

T 

.07 

.01 

CASCAOE   1  NW 

2. IB 

•  25 

T 

•  01 

.09 

•  16 

.74 

.02 

.02 

.02 

•  19 

•  16 

T 

.14 

.36 

CENTERV I ll£  arbaugh 

3.00 

.01 

•  07 

•  12 

■  16 

•  07 

•  56 

.06 

■  02 

T 

.06 

•  42 

•  30 

.33 

.40 

T 

CNALLIS 

X.95 

•  06 

•  43 

.02 

•  21 

•  32 

•  15 

•  01 

.02 

•  03 

•  34 

•  1* 

CHILLY  3ART0N  FLAT 

2.15 

•  25 

.29 

T 

.09 

•  29 

■  15 

.10 

T 

.10 

.10 

•  90 

.-  g 

CLARK  FORK   1  ENE 

2.66 

•  07 

■  40 

■  05 

.56 

.  16 

.06 

•  09 

•  36 

•  35 

.03 

.20 

■  19 

.11 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

4*20 

■  05 

T 

.76 

•  01 

•  30 

•  01 

•  03 

■  62 

■  53 

.01 

.10 

•  05 

.24 

T  T 

•  04 

•  77 

.66  T 

COEUR  D  AtENE  RS 

1.58 

•  la 

•  36 

•  02 

•  08 

.39 

•  09 

.07 

.01 

•  29 

.02 

.08 

T 

.01 

CONOA 

1.83 

*  05 

.31 

•  12 

.01 

•  12 

.35 

T 

.13 

.29 

•  03 

.20 

•  24 

COTTONWOOD 

3.07 

•  01 

•  24 

•  17 

.18 

T 

•  03 

•  19 

.45 

•  29 

.01 

T 

.05  1 

.00 

•  44 

COUNCIL 

•  85 

•  13 

T 

.08 

•  02 

.0) 

•  36 

T 

T 

.13 

.04 

.06 

CROUCH  2  NNW 

2.84 

•  26 

.  16 

. ;  h 

.60 

.15 

.02 

.65 

•  44 

.  )8 

OCADWOOO  DAM 

3.30 

•  40 

T 

.16 

.  ^ 

•  09 

•  94 

•  49 

T 

•  06 

•  62 

.19 

T 

.30 

.  1 1 

9EER  flat  dam 

1.40 

•  20 

.06 

.•7 

•  31 

.07 

.27 

.02 

pi  vie 

4.37 

•  20 

■  13 

•  22 

.31 

•  43 

•  90 

T 

•  04 

.52 

•  06 

•  22 

■  44 

.19 

.3 

T 

MINS 

3.35 

•  33 

.  18 

.04 

.:• 

•  30 

•  18 

.06 

.08 

•  17 

•  42 

.06 

•  40 

•  90 

Dubois  EXP  STA 

2*39 

•  29 

.16 

•  OS 

.02 

•  40 

•  33 

.06 

■  IS 

•  06 

•  42 

•  12 

.02 

.XfBOIS  CAA  AP 

2.36 

.  16 

.54 

T 

T 

•  40 

■  29 

T 

T 

T 

.14 

•  01 

•  12 

T 

T 

•  46 

•  10 

T 

ELK  RIVER   1  S 

3.59 

•  03 

•  19 

T 

1.18 

T 

•  31 

.13 

.16 

T 

.65 

.06 

.11 

.14 

.05 

.31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  june  1954 


3 

Day  of  month 

• 

Station 

.  1 

16  | 

17  1 

18 

19     20  |  21 

2  3 

4  | 

g  | 

g 

7  | 

g  | 

g 

10  |^ 

ii  ! 
1  1 

12 

14 

lo 

22  |  23  |  24 

25  1 

26  1 

27 

Ofl  1 

1 

30 

31 

EMMETT  2  c. 

' 

•  15 

•  05 

FAIRFIELD  RS 

1^59 

!l3 

•  16 

.01 

•  10 

.27 

•  68 

•  04 

FENN  RS 

4*28 

•  11 

•  21 

•  20 

•  39 

T 

•  23 

.47 

.07 

*  06 

•  64 

.09 

•  06 

.26 

1  ,02 

.47 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 

1  .61 

•  17 

•01 

•  02 

.  16 

•  31 

•  20 

T 

•  01 

GARDEN  VALLEY  RS 

2*88 

•  42 

•  07 

•  14 

•  00 

•  71 

•  06 

•  53 

.  33 

•  34 

GLENN 5  FERRY 

1  .24 

•  10 

T 

.  05 

T 

•  23 

■  43 

.17 

•  10 

14 

GOODING  CAA  AP 

1.28 

T 

T 

.05 

•  21 

■  31 

•  24 

T 

.42 

•  05 

T 

GRACE 

2*14 

•  09 

•  27 

•  07 

•  07 

.08 

•  33 

•  16 

.26 

.42 

•  37 

GRAND  VIEW 

.13 

•  09 

T 

.84 

•  45 

GRANGEVILLE 

3.02 

•  03 

•  13 

•  06 

.19 

•  03 

•  28 

.56 

T 

•  20 

•  03 

T 

* 

1 

1  .07 

.11 

T 

GRASMERE 

2*13 

•03 

.  17 

.72 

•  20 

•  15 

.07 

.20 

25 

23 

GRAY 

1.15 

.20 

•  70 

• 

•  25 

GROUSE 

2*39 

•  14 

■  13 

T 

.03 

1.16 

.17 

HA  I LEY  AP 

2*21 

•  18 

.22 

.21 

•  32 

•  06 

•  06 

HAMER  4  NW 

1.55 

•  14 

•23 

•  09 

(40 

•  24 

T 

T 

■ 3 

•  0  3 

•  02 

HAZELTON 

1*27 

•  13 

T 

T 

.01 

•  14 

T 

T 

40 

04 

HILL  CITY 

2*16 

•  30 

.02 

.10 

•  18 

•  10 

•  25 

1.09 

.0  3 

HOLLISTER 

1.95 

T 

.23 

•  15 

•  11 

T 

T 

•  36 

•  99 

•  11 

HOWE 

2.32 

•  10 

•  26 

.  1C 

.97 

•  10 

•  03 

.03 

•  10 

IDAHO  CITY 

1.79 

•  66 

•02 

•  04 

•  11 

.1*. 

•  30 

■  14 

*■>;> 

'  ,  | 
* 

IDAHO  CITY  13  SW 

2.26 

•  39 

T 

.06 

■  06 

.20 

•  08 

■  28 

•  45 

■  02 

•  27 

.15 

•  28 

- 

IDAHO  FALLS  6  NE 

.67 

•  20 

.16 

•  12 

•  03 

•  24 

■  10 

.02 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

1.24 

■  11 

.29 

T 

T 

T 

■44 

■  05 

T 

.17 

.02 

•  10 

T 

•  04 

.02 

T 

T 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB  R 

1.57 

•  13 

.01 

•  35 

•  40 

.  16 

•  02 

•  U 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

2.74 

.01 

•  06 

T 

T 

T 

,60 

1.36 

T 

•  06 

•  06 

•  57 

•  02 

IRWIN  2  S 

2.97 

•  25 

•08 

•  36 

•  36 

.10 

•  50 

.08 

.09 

.10 

•  08 

66 

ISLAND  PARK  DAM 

5.79 

•  45 

•  33 

.50 

.21 

.65 

.70 

.42 

•  42 

.09 

•  90 

.11 

•  09 

•  58 

.34 

JEROME 

1.83 

•  15 

•  01 

•  14 

■  29 

•  24 

•  01 

.29 

.53 

■  08 

.09 

KAMI AH  1  NE 

4.40 

•  67 

•  05 

•  11 

.76 

■  23 

•  09 

•  09 

T 

.57 

•  OS 

•  07 

•  23 

■  05 

T 

KELLOGG 

2.87 

•  20 

T 

.16 

•  11 

■08 

•  34 

.09 

•  04 

•  13 

.50 

•  03 

•  05 

•  53 

•03 

.01 

*  14 
* 

*33 
1 

01 

KOOSKIA 

4.46 

•  20 

•  10 

•  32 

•  80 

.02 

.  17 

.  14 

.40 

•  01 

•  22 

•  08 

•  01 

•  30 

1.06 

54 

KUNA  2  NNE 

2.10 

•  25 

T 

•  07 

T 

•  54 

•  75 

T 

T 

■  30 

.19 

T 

LEWISTON  WATER  PLANT 

1.95 

T 

.26 

.27 

.54 

.  1  5 

•  03 

.03 

■  02 

T 

•  45 

T 

T 

.01 

•  15 

.02 

LEWISTON  WB  AP  //R 

2.21 

•  27 

T 

•  51 

•  22 

.30 

•  04 

•  07 

.02 

•  13 

•  19 

T 

T 

•  15 

•  31 

LIFTON  PUMPING  STA 

1.30 

•  15 

•  04 

.19 

•  03 

■  45 

T 

•  01 

■  03 

•  04 

MACK AY  RS 

2.96 

•  23 

.36 

•  02 

T 

.30 

•  40 

•  21 

•  07 

1.25 

12 

MALAD 

1.89 

T 

T 

•  20 

.  15 

.19 

•  15 

•  05 

.04 

T 

•  16 

•  21 

■  74 

MALAD  CAA  AP 

•  01 

T 

•  14 

•  09 

•  03 

•  03 

•  05 

•  04 

•  34 

•  37 

MAY  RS 

2.48 

•  13 

.51 

•  01 

.09 

.-0 

•  40 

•  03 

•  10 

•  04 

•  02 

T 

MC  CALL 

2.71 

.15 

.17 

■  22 

•  03 

•  BO 

•  11 

.08 

•  10 

•  47 

T 

*?7 

*91 

MC  CAMMON 

2.01 

•  08 

•  03 

T 

•  57 

.03 

.10 

T 

T 

1   2  0 

MERIDIAN   1  W 

2.08 

•  45 

T 

.01 

•  04 

T 

.60 

.46 

T 

.22 

.17 

.13 

1.10 

•  1 1 

.  30 

•  40 

•  21 

.08 

MINIDOKA  DAM 

1*67 

.05 

•  06 

•  03 

•  40 

•  21 

T 

•  37 

MONTPELIER  RS 

2.18 

.  18 

•  02 

•  22 

T 

.06 

•  52 

•  05 

T 

T 

•26 

.  0 

* 

.49 

•  20 

MOSCOW  U  OF  I 

1*63 

•  03 

•  29 

•  12 

.37 

■  16 

•  03 

•  10 

.01 

•  32 

■  10 

T 

T 

T 

.03 

07 

MOUNTAIN  HOME 

1.56 

.76 

•  38 

T 

T 

•  22 

.06 

•  12 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

3«07 

•  11 

T 

•  08 

•  03 

*  16 

•  25 

T 

.  24 

.01 

.60 

.02 

•  46 

•  28 

.11 

T  .06 

•  12 

.33 

.17 

•  02 

NAMPA  2  NW 

1.65 

•  36 

T 

.10 

T 

•  01 

.31 

•  41 

•  03 

T 

•  01 

•  01 

■  29 

T 

.10 

NEW  MEADOWS  RS 

3*33 

•  06 

•  01 

.61 

T 

.  IB 

•  74 

T 

.09 

•  26 

.58 

•  58 

•  22 

NEZPERCE  2  E 

3.83 

•  19 

•  32 

.68 

.08 

•  03 

.  04 

.06 

•  33 

.25 

.15 

T 

.10 

1*10 

•  50 

OAKLEY 

1.26 

•  03 

•  15 

.0  j 

,2b 

•  01 

•  06 

•  01 

.28 

•  02 

•  13 

•  30 

OBSIDIAN  4  NNE 

1.70 

•  37 

•  24 

T 

•  01 

•  22 

•  03 

•  35 

•  20 

.28 

OLA  5  S 

1*23 

•  16 

.06 

•  15 

T 

.09 

•  20 

• 

.41 

•  09 

•  0  7 

OWOFINO 

2.67 

•  05 

T 

.  30 

•  52 

•  01 

.04 

•  01 

•03 

•  11 

T 

•  70 

•  02 

■  12 

•  13 

.28 

•  35 

PALISADES  OAM 

3.36 

•  20 

•  06 

■  13 

■40 

.40 

•  01 

.04 

•  53 

•  22 

.10 

.01 

•  10 

.45 

■  11 

.01 

.  9  o 

.09 

PARMA  EXP  STA 

1.34 

•  IB 

T 

T 

•  55 

•  26 

T 

T 

•  16 

.14 

.05 

PAUL  1  E 

1.32 

•  02 

.08 

•  32 

T 

•  33 

.26 

.31 

PAYETTE 

•  55 

•  10 

T 

T 

.  1  3 

•  15 

T 

•  11 

.03 

PIERCE  RS 

4.45 

•  39 

T 

.17 

•  03 

•  33 

•  73 

.05 

•  02 

•  09 

•  24 

•  33 

.02 

•  03 

* 

* 

* 

* 

POCATELLO  WB  AP  //R 

1  .48 

•  01 

T 

•  11 

T 

■  1  8 

.26 

T 

•  15 

•  03 

T 

T 

04 

•  33 

2  y 

•  06 

PORTHILL 

2.60 

•  08 

•  56 

•  36 

.04 

.03 

.07 

•  20 

T 

•  21 

•  11 

.19 

•  10 

.02  .35 

•  10 

.  1  B 

T 

POTLATCH   1  SE 

1.62 

•  31 

•  02 

.  22 

.31 

•  20 

■  12 

.02 

•  07 

T 

•  23 

•  09 

•  03 

T 

•  04 

.03 

.13 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

•  07 

•  03 

•  1  6 

T 

.0^ 

•  24 

.02 

T 

•  18 

•  01 

•  02 

.90 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3.31 

•  50 

.46 

.22 

•  1  3 

•  23 

•  27 

*  03 

.10 

.61 

•  05 

•  13 

T  .29 

.29 

RICHFIELD 

•  88 

•  07 

.04 

•  03 

T 

•  26 

•  43 

RIGGINS  RS 

2.90 

•  24 

•  14 

•  01 

•  01 

.30 

.25 

1.23 

.02 

.  12 

.13 

.45 

1«69 

.02 

.09 

•  02 

.  12 

•  12 

T 

•  33 

.57 

•  35 

.07 

SAINT  ANTHONY 

1*71 

•  07 

•  13 

.03 

.13 

•  24 

•  06 

•  03 

T 

•  22 

•  06 

•  50 

•  22 

•  02 

SAINT  MARIES 

2.40 

.46 

.  30 

.78 

.08 

•  05 

•  02 

T 

•  36 

•  15 

T 

.01 

.12 

.07 

T 

SALMON 

3.15 

■  01 

.03 

•  27 

.03 

T 

.53 

•  18 

.10 

.60 

.61 

.06 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

3*42 

■  52 

.43 

•  15 

.13 

.32 

.41 

•  05 

•  11 

•  55 

.21 

.11 

T  .20 

•  12 

.02 

SHOSHONE 

*  1 1 

.05 

.10 

SPENCER  RS 

3.51 

•  39 

•  44 

•  07 

T 

T 

•  55 

•  73 

•  05 

T 

.12 

•  02 

.08 

•  02 

•  40 

■  64 

T 

T 

SPRINGFIELD  1  SE 

1.46 

•  19 

■42 

•  20 

.17 

•  35 

.  1  5 

STIBNITE 

4.12 

•  47 

T 

.11 

■  14 

•  30 

•  14 

.21 

•  41 

.34 

T 

.18 

•  10 

•  31 

.01 

T 

.07 

.65 

.21 

STREVELL 

1.34 

•  07 

.27 

.06 

•  13 

•  02 

.02 

.03 

•  13 

•  33 

.26 

SUGAR 

2.23 

•  20 

•  09 

.  25 

•  09 

.27 

•  08 

T 

T 

•  25 

.10 

.25 

«  2  0 

•  45 

SUN  VAU.EY 

2.82 

•  25 

.20 

•  10 

04' 

* 

.08 

•  15 

•  15 

1.25 

•  10 

SWAN  FALLS  PH 

.12 

•  09 

•  12 

•  15 

TETONIA  EXP  STA 

2.17 

•  27 

•  10 

•  23 

T 

•  10 

•  25 

.03 

•  08 

■  05 

•  32 

•  OB 

•  10 

.  36 

•  20 

THREE  CREEK 

2.02 

.27 

•  04 

•  64 

.06 

•  15 

.07 

•  23 

•  56 

TWIN  FALLS  2  NNE 

1*65 

•  22 

.01 

.  16 

•  28 

T 

T 

T 

•  43 

.49 

.02 

.04 

TWIN  FALLS  3  SE 

1.84 

•  21 

•  12 

.04 

•  36 

.07 

.02 

•  40 

.51 

.11 

WALLACE 

2*98 

•  14 

•  29 

T 

■  27 

.17 

•  41 

•  13 

•  34 

.04 

•  29 

•  36 

■  15 

T  T 

T 

T 

.18 

.21 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

2.92 

•  39 

.17 

•  09 

•  02 

.  16 

•  04 

.41 

.39 

.05 

•03 

•  34 

•  08 

.  01 

•  23 

.47 

■  02 

WEISER  1  S 

1.11 

•  10 

T  T 

T 

•  03 

•  11 

.12 

T 

•  20 

.25 

•  30 

T 

WINCHESTER  1  SE 

2.16 

•  15 

.20 

.  30 

•  43 

.08 

•  03 

.05 

•  04 

.35 

•  15 

•  18 

.18 

Sm  T*l««no*  notM  following  Station  lnd»i 
-  66  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of       1955  -  195*  IDAHO 


Station 

July 

August 

September 

October 

: 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABERDEEN  EXP  ST A 

ALBION 

ALPHA    1  NE 

- 

- 

- 

- 

AMERICAN  FALLS    1  NW 

8*0 

1  .5 

5.6 

ANDERSON  DAM 

3.2 

1 

1 

X 

z 

ARCO 

X 

3.0 

11.8 

6.0 

7.0 

X 

X 

27.8 

ARROW ROCK  OAM 

2.0 

10.1 

4.3 

X 

2.0 

18. A 

ASHTON   1  S 

T 

T 

A. 5 

20.3 

15.0 

5.0 

15.5 

X 

60.5 

ATLANTA  1  E 

T 

T 

T 

16.  9 

A5.5 

88  .  8 

22.8 

x 

3  aO 

X 

AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

1.0 

28.0 

- 

X 

- 

BIG  CREEK  1  S 

T 

1.0 

16.0 

32.5 

78.0 

21.5 

21.5 

1.0 

laO 

*a0 

176.5 

BLACKFOOT 

X 

6.0 

1.0 

1.0 

9.0 

X 

17.0 

or  n/'rCiinT  naw 

BLISS 

3.0 

3.0 

5.5 

0.5 

X 

12a0 

BOISE  LUCKY   PEAK  DAM 

BOISE  KB  AP 

T 

10.7 

2.2 

X 

1.2 

0.2 

X 

X 

1A.3 

BONNERS  FERRY   1  SW 

7.4 

11.1 

15.5 

5. A 

6.0 

X 

- 

X 

4.9 

3.1 

X 

x 

8.0 

BUNGALOW  RS 

- 

_ 

_ 

T 

BURKE   2  NNE 

T 

~ 

67.3 

1A3.8 

29.0 

27,6 

27.7 

2.3 

X 

- 

BURLEY 

1  •  0 

X 

5.6 

A.O 

X 

6aS 

X 

17al 

8URLEY  FACTORY 

BURLEY   CAA  AP 

T 

X 

A.  3 

x 

1,6 

CALDWELL 

3.3 

1.9 

X 

2,0 

X 

7.2 

CAMBRIDGE 

T 

A.  0 

A.O 

20.0 

2a0 

OaS 

T 

30.9 

CASCADE  1  NW 

T 

10.5 

22.0 

56.5 

lAaO 

15.5 

T 

laO 

119.5 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

T 

11.1 

3A.7 

AO. 9 

Ua9 

21. A 

Oa* 

X 

T 

120. A 

2.0 

x 

CHILLY   BARTON  FLAT 

T 

X 

A. 5 

3.0 

6.0 

- 

- 

X 

- 

CLARK  FORK    1  ENE 

1.0 

* 

— 

■ 

— 

— 

— 

— 

— 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

3.0 

23.5 

A9.A 

27.* 

27,9 

lOaO 

2.* 

8a5 

1*6.5 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

COEUR  0  ALENE  RS 

X 

3. A 

56.2 

A.  0 

X 

T 

63.6 

CONDA 

3.5 

8.0 

26.6 

29.0 

8.0 

2A.0 

2.5 

2.0 

2.5 

106.1 

COTTONWOOD 

2.0 

7.7 

21*2 

0.  5 

1.0 

32.* 

COUNC I L 

3.0 

8.5 

18.5 

1.0 

T 

31.0 

CROUCH   2  NNW 

29.0 

23.0 

7.0 

AaO 

DEADWOOD  DAM 

13.3 

36.5 

85.5 

15.0 

1A.5 

X 

3.0 

T 

167.8 

DEER  FLAT  DAM 

DIXIE 

T 

T 

1  .6 

26.2 

69.0 

75a* 

2A.  C 

™ 

— 

X 

X 

— 

ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 

3.0 

13.3 

e«s 

6.0 

6.0 

2.0 

38.8 

DUBOIS  CAA  AP 

x 

2.5 

9.1 

3.0 

5a  A 

9,4 

1.* 

x 

x 

29.6 

ELK  CITY 

T 

T 

13a7 

ELK  RIVER  1  S 

T 

- 

32.7 

61.A 

9a  2 

T 

T 

T 

- 

EMJMETT  2  E 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FAIRFIELD  RS 

7.2 

1A.2 

AB.l 

9a  7 

7,0 

0,2 

T 

86.* 

2a0 

laO 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GARDEN  VALLEY  RS 

6.0 

17.0 

10a  5 

5  a  C 

3a0 

50.5 

GLENN S  FERRY 

3.0 

1*0 

X 

4.0 

GOODING  CAA  AP 

3.0 

3. A 

5. A 

X 

X 

X 

X 

11.8 

GRACE 

2.5 

6.0 

10.5 

18.0 

8a  9 

22aS 

X 

1.5 

T 

69.5 

GRAND  VIEW 

T 

T 

X 

GRANGEVILLE 

GRASMERE 

" 

GRAY 

8.0 

6.0 

20.0 

A.O 

18,0 

1  al 

12.0 

7.  0 

10,0 

X 

X 

30.1 

HAI LEY  AP 

A.O 

7.9 

A1.0 

6.7 

6,5 

66a  1 

HAHER  A  NW 

T 

X 

8.3 

0.8 

A.  0 

3,3 

16a* 

MA2ELTON 

T 

0.5 

A.  5 

1.0 

0.6 

1.8 

T 

X 

8. A 

HILL  CITY 

" 

- 

" 

~ 

HOLL I  ST ER 

3.0 

AaC 

1.  C 

X 

8.0 

HOWE 

ioaho  cirv 

8.0 

25.0 

26.7 

A.  C 

6.3 

70a0 

IDAHO  CITY   13  SW 

T 

9.0 

36.5 

11.5 

17,0 

1,0 

T 

X 

IDAHO  FALLS   6  NE 

T 

T 

7.3 

2.3 

0.6 

5.0 

X 

15a2 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

T 

0.3 

7,1 

la? 

T 

7.0 

X 

X 

X 

15a6 

IDAHO  FALLS   A3  NW  WB 

- 

- 

- 

1.5 

T 

IDAHO  FALLS   A6  W  MB 

■ 

~ 

~ 

™ 

" 

" 

X 

T 

— 

IRWIN  2  S 

- 

- 

- 

1.0 

2.0 

™ 

lAaC 

3.5 

22,0 

ISLAND  PARK  DAM 

2.0 

18.0 

A5.0 

59aC 

2A.  C 

21,0 

3.0 

4.0 

176.0 

0.7 

0a« 

X 

X 

KAMI  AH  1  NE 

A. 5 

13a5 

T 

- 

KELLOGG 

1.0 

9.5 

*6a! 

1.5 

T 

X 

58.3 

KOOSKIA 

T 

5.0 

23a! 

T 

X 

30.9 

KUNA   2  NNE 

A. 8 

0.2 

X 

0,2 

X 

X 

5.3 

1 rUICTAL     U  A  T  C  D     Ol  AUT 

LEW  1 3 1 UN    HAI CK    f LAN T 

X 

0,5 

X 

LEWISTON  WB  AP 

X 

0.1 

6a' 

T 

T 

X 

•  at 

LIFTON  PUMPING  STA 

0.2 

0.2 

2.2 

Z9a! 

2.C 

12,5 

T 

X 

A3.2 

LOWMAN 

9.0 

26.0 

~ 

12.  1 

6.C 

laC 

— 

MACKAY  RS 

T 

0.4 

3.1 

11a" 

9.; 

A,  1 

la( 

T 

T 

29,3 

X 

6.5 

UaC 

T 

2aC 

T 

X 

19.; 

MALAD  CAA  AP 

T 

X 

5. A 

12a< 

T 

la» 

T 

T 

X 

is. e 

MAY  RS 

X 

2.5 

1.5 

2a" 

0.1 

2,1 

T 

T 

10.  c 

MC  CALL 

- 

- 

— 

- 

11.0 

31.0 

89aC 

— 

15,C 

X 

■ 

MC  CAMMON 

X 

2.0 

9.5 

IBs! 

1  0.1 

T 

T 

X 

26.  t 

MESA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

MINIDOKA  DAM 

5.0 

J. 5 

Aa( 

T 

7,9 

T 

20. C 

MONTPELIER  RS 

T 

X 

13.7 

Zla! 

A.< 

1          15.  ( 

2.C 

l.C 

57.2 

MOSCOW  u  OF  I 

T 

5.7 

27a( 

)  X 

A.C 

36.1 

MOUNTAIN  HOME 

T 

A.l 

Oa 

*a< 

MULLAN  PASS  CAA 

T 

T 

3.5 

A3. 8 

77.9 

126. 

66.' 

35.! 

30.' 

A.C 

5.; 

392a« 

NAMPA   2  NW 

A.O 

2.1 

1  T 

Oa! 

T 

X 

6.! 

HEW  MEADOWS  RS 

T 

7.0 

AO. 

>  8.1 

i  i.: 

NE2PERCE  2  E 

X 

T 

T 

23. 

i  t 

0.! 

1  T 

23. < 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Station 

July 

_ 

August 

September 

WCIODCI 

November 

December 

January 

F  hniarv 

March 

n  i 

May 

June 

Total 

OAKLEY 

1  0 

0  5 

5.0 

14.5 

24.5 

OBSIDIAN  4  NNE 

12.0 

12.0 

30.0 

20.0 

15.0 

3.0 

T 

92.0 

OROFINO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.0 

T 

- 

PALISADES  DAM 

T 

T 

1.0 

6.0 

27.1 

38.6 

9.1 

16.7 

1.0 

2.6 

T 

102.1 

PA  RMA   EXP   ST  A 

6.2 

1.5 

T 

7.7 

2*0 

T 

2.9 

2*0 

1.0 

3.0 

T 

10.9 

4.8 

1*4 

T 

T 

6,2 

PIERCE  RS 

- 

_ 

- 

- 

31.6 

5.5 

6.5 

2.5 

T 

T 

PINE  2  S 

■ 

" 

" 

- 

- 

~ 

- 

- 

onctTiri  ■  n   wd  aD 
HOm  T  t  LLU    Wd  Ar 

6*5 

1.9 

5.3 

6*3 

1.6 

7.2 

1.0 

X 

T 

29.8 

one r m I 1 1 

T 

7.0 

16.0 

8.0 

POTLATCH  1  SE 

— 

5.0 

19.6 

i*!o 

_ 

- 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

T 

T 

3.1 

12.2 

24.6 

3.5 

T 

T 

60.4 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

T 

T 

3.1 

12.0 

72*9 

10.3 

0.4 

T 

T 

T 

98.7 

REACTOR  TESTING  STA 

T 

0.1 

2.4 

0.9 

5.5 

3.7 

_ 

_ 

_ 

d  t  rue  tn  n 

_ 

5.0 

m 

R I GO I NS  RS 

ROLAND  W  PORTAL 

RUPERT 

4.0 

T 

2.0 

2.5 

1.0 

7.0 

T 

16.5 

SAINT  ANTHONY 

_ 

_ 

_ 

SAINT  MARIES 

_ 

_ 

_ 

T 

T 

11.1 

SANDPOI NT  EXP  STA 

T 

0.5 

68.6 

10.3 

0.7 

1.4 

T 

T 

92.6 

SHOSHONE 

T 

2.0 

4.0 

10.4 

0.4 

7.3 

T 

24.1 

CDFurFO  DC 

T 

8.5 

21.0 

21.5 

12. C 

8.0 

T 

71 .0 

4.0 

0.2 

1 .  C 

8.2 

13.4 

ST  I BN 1 T  E 

1.8 

19.8 

44.5 

12.  C 

1 3  .  C 

6.5 

2.0 

237.5 

STREVELL 

1.8 

9*1 

5»t 

SUGAR 

~ 

" 

- 

- 

* 

T 

T 

SUN  VALLEY 

T 

9.0 

16.0 

51  •  ( 

15.  ( 

8.C 

1.0 

T 

T 

1 00. c 

Tcrnuia    ctd  cta 
Tfc'WIA    CAM  OlA 

THREE  CREEK 

4.5 

6.5 

24.0 

23.0 

3.5 

13.5 

0.6 

T 

75.6 

TWIN  FALLS  2  NNE 

T 

T 

2.7 

1.7 

T 

2.5 

T 

T 

6.9 

TWIN  FALLS  3  SE 

T 

0.1 

3.5 

2.8 

0.1 

4.5 

T 

T 

11.0 

WALLACE 

T 

14.0 

66.3 

5.0 

1.2 

2.0 

88.5 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

T 

1.0 

13.5 

60.2 

2.5 

3.5 

WEISER  1  S 

4.0 

T 

T 

WINCHESTER  1  SE 

17. C 

4.5 

6.5 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


IOAHO 
JUNE    1  <?!><. 


Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

_ 
D 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

02 

83 

^5 

^* 

69 

68 

*■ 

72 

68 

72 

64 

76 

6  1 

81 

92 

^6 

85 

75» 

8 

77 

40 

30 

47 

44 

35 

37 

30 

55 

56 

53 

48 

37 

44 

43« 

* 

MAX 

62 

62 

8  0 

79 

75 

j  | 

63 

70 

7g 

55 

68 

78 

75 

66 

72 

69 

62 

75 

t  5 

78 

97 

90 

9 1 

91 

70 

1  g 

71 

86 

74  ■ 

M I N 

37 

32 

I B 

54 

39 

37 

40 

39 

44 

41 

42 

40 

48 

48 

47 

46 

44 

33 

37 

51 

49 

45 

52 

54 

5? 

37 

33 

46 

34 

42 

44i 

1 

MAX 

55 

71 

87 

82 

70 

50 

66 

72 

61 

52 

75 

74 

70 

68 

64 

56 

61 

76 

81 

81 

89 

101 

104 

90 

:ou 

94 

74 

71 

84 

82 

75 1 

** 

Ml  N 

"0 

34 

44 

43 

43 

34 

A^ 

4H 

J* 

*t 

**  | 

41 

38 

^a 

55 

54 

46  • 

? 

"VI 

77 

I? 

~7 

J* 

** 

63 

70 

7fl 

80 

07 

94 

88 

84 

72  * 

4 

3A 

a* 

49 

4 

48 

"7 
** 

y  1 

36 

32 

t\ 

A 

KB 

44 

32 

39 

40< 

0 

, 

ft* 

A7 

AO 
6". 

53 

68 

69 

A5 

61 

63 

71 

77 

Oft 

74 

84 

72i 

2 

38 

3* 

4? 

59 

44 

3fi 

43 

4A 

45 

46 

5^ 

39 

38 

4ft 
48 

5a 

A  1 

44 

49 

46. 

5 

it 

64 

69 

89 

86 

a^ 

73 

68- 

3 

43 

■> 

30 

* 

45 

47 

*' 

43 

39 

*  ;1 

44 

30 

36 

ao 

44 

52 

41 

15 

ai 

34 

39 

4 

MAX 

61 

1  0 

68 

48 

31 

63 

73 

74 

B  6 

86 

81 

65 

73 

74 

68 

0 

M I N 

90 

25 

3tf 

40 

32 

?6 

32 

35 

34 

28 

37 

40 

44 

46 

54 

51 

49 

52 

46 

35 

35 

47 

38i 

9 

MAX 

69 

73 

8? 

75 

70 

52 

62 

72 

72 

62 

69 

79 

71 

71 

70 

58 

59 

70 

72 

76 

63 

Bt 

65 

80 

6  ft 

62 

69 

62 

82 

62 

73< 

0 

** 

36 

32 

^3 

39 

40 

hi 

oZ 

45 

45 

42 

0 

MAX 

SO 

M 

68 

AO 

5ft 

*a 

7ft 

s 

7n 

6 : 

63 

67 

65 

66 

62 

78 

68 

72 

73 

69 1 

4 

MIN 

tn 

37 

47 

30 

47 

3ft 

45 

47 

Aft 
50 

40 

35 

~~ 

4a 

46 

40 

ft 

MAX 

50 

Is 

** 

59 

54 

64 

^  i 

83 

60 

5  5 

77 

65i 

C 

MlN 

25 

20 

27 

38 

29 

37 

27 

30 

37 

40 

47 

a  i 

24 

21 

27 

70 

36 

37 

43 

J  1 

30 

32 

4 

An 

■  n 

77 

AO 

■fl 

I* 

62 

65 

76 

81 

- 

g 

97 

70 

69 

79 

91 

^5 

£ 

MIN 

,fl 

An 

30 

47 

4A 

57 

4J* 

47 

42 

40 

4  0 

62 

5? 

5  0 

5C 

45 

46 

MAX 

66 

69 

6  7 

56 

60 

73 

75 

73 

70 

75 

74 

89 

9C 

99 

85 

78 

1 

MIN 

37 

27 

47 

58 

47 

36 

38 

42 

45 

45 

37 

50 

46 

45 

49 

4  4 

34 

4C 

51 

47 

41 

55 

58 

5C 

55 

45 

4C 

45 

4 

MAX 

73 

39 

89 

68 

75 

58 

75 

75 

70 

70 

6? 

64 

75 

85 

97 

94 

90 

98 

98 

84 

86 

79 

8 

49 

46 

*^ 

44 

53 

'1  3 

39 

40 

57 

47 

3 

MAX 

ft? 

62 

5  3 

68 

73 

ft  1 

57 

73 

69 

68 

63 

74 

7# 

a* 

1* 

Oft 

ft  F 

83 

74 

2 

MIN 

36 

35 

5? 

51 

t? 

93 

43 

39 

43 

5C 

57 

A2 

41 

57 

48 

4 

77. 

®* 

a? 

^* 

? 

7? 

? 

67 

70 

64 

70 

-•G 

o- 

83 

74 

9 

MIN 

37 

34 

34 

43 

39 

40 

43 

42 

50 

46 

50 

45 

45 

41 

4<! 

Z 

At 

A1 

s 

54 

4? 

57 

47 

9 

*~ 

~? 

•J 

72 

■dO 

68 

'  S 
D  , 

37 

73 

_ 

74 

_ 

AO 

83 

72 

ft 

u 

Art 

o 

36 

33 

55 

45 

44 

0 

45 

TO 

70 

S  o 

59 

59 

57 

67 

98 

47 

58 

62 

74 

7 

69 

7« 

73 

61 

33 

6( 

72 

61 

5 

MIN 

34 

30 

»4 

40 

32 

M 

33 

36 

34 

38 

3? 

36 

43 

36 

40 

33 

31 

29 

35 

37 

34 

3^ 

39 

44 

4C 

54 

47 

37 

35 

44 

37 

3 

MAJ< 

70 

56 

6e 

as 

80 

59 

54 

67 

75 

64 

56 

72 

79 

73 

69 

65 

65 

7t 

83 

82 

H7 

101 

95 

92 

9<! 

80 

74 

68 

79 

74 

6 

lit 

49 

48 

39 

?i 

49 

54 

48 

3 

In 

7* 

71 

72 

*a 

62 

65 

7* 

8C 

81 

73 

3 

7ft 

2, 
*A 

4A 

46 

34 

7" 

4C 

A/ 

AC 

_ 

52 

45 

0 

it 

51 

to 

& 

54 

72 

3  1 

71 

67 

76 

65 

76 

8  "■ 

tr 

AT 

-7 

92 

74 

9 

MIN 

37 

3o 

48 

4rt 
40 

3  7 

39 

42 

43 

41 

41 

44 

47 

48 

47 

43 

34 

0 

5Z 

01 

50 

53 

43 

35 

54 

44 

9 

MAX 

61 

70 

72 

70 

74 

_ 

_ 

70 

67 

73 

_ 

M 

7ft 

84 

80 

75 

6 

^ 

41 

37 

52 

48 

tl 

70 

79 

72 

72 

62 

72 

75 

71 

76 

65 

65 

75 

71 

9' 

9C 

7C 

8; 

82 

75 

i2 

MIN 

38 

29 

39 

50 

36 

41 

43 

38 

45 

45 

40 

4J 

43 

44 

52 

42 

40 

31 

3T 

40 

5C 

42 

55 

48 

41 

62 

57 

42 

36 

43 

43 

MAX 

47 

62 

73 

74 

59 

49 

51 

64 

61 

50 

62 

65 

59 

61 

57 

59 

54 

65 

71 

74 

81 

90 

86 

64 

89 

70 

59 

78 

*I 

* 

vt 

~  j 

in 

?  3 

ifl 

31 

28 

38 

MAX 

%o 

7A 

74 

AA 

7A 

AO 

61 

70 

7  ( 

o- 

H7 

»/ 

8C 

7' 

81 

71 

• 

MIN 

3A 

?B 

5? 

?n 

41 

47 

4ft 

36 

33 

41 

4? 

5* 

.  _ 

3" 

42 

50 

57 

72 

67 

5  1 

5  c 

58 

60 

52 

84 

81 

74 

65 

MIN 

30 

24 

30 

41 

32 

2  8 

29 

25 

40 

38 

36 

41 

40 

35 

31 

24 

28 

3C 

4C 

3! 

42 

40 

4! 

44 

41 

3t 

3( 

36 

34 

9 

MAX 

5B 

66 

76 

68 

_ 

AO 

7ft 

7ft 

6  C 

56 

68 

6Q 

A7 

If 

D  1 

7< 

76 

* 

AO 

77 

78 

69 

16 

MIN 

■a  7 

^O 

41 

3f 

33 

J 

4« 

45 

40 

4 

39 

37 

60 

5  2 

43 

49 

5C 

6T 

76 

7C 

63 

56 

|8 

MIN 

29 

23 

29 

39 

26 

29 

28 

26 

28 

34 

36 

33 

39 

37 

38 

30 

26 

26 

32 

36 

38 

-c 

48 

44 

41 

48 

43 

29 

30 

34 

33 

e 

MAX 

56 

70 

75 

79 

63 

6] 

56 

71 

73 

71 

67 

74 

68 

70 

68 

63 

60 

67 

67 

73 

76 

B( 

79 

76 

B* 

64 

69 

66 

6( 

91 

70 

i7 

-  0 

*^ 

4? 

50 

51 

41 

38 

T~ 

a? 

*7 

45 

44 

»6 

UAV 

AO 

72 

4  1 

5a 

«r 

51 

6  2 

71 

71 

65 

& ; 

58 

61 

[  1 

o- 

«c 

9< 

6] 

78 

69 

|4 

IJTN 

*7 

z~ 

ai 

^° 

37 

29 

" 

5ft 

36 

38 

»0 

«ft 

~J 

53 

53 

65 

62 

55 

68 

7< 

72 

8 1 

62 

7] 

73 

64 

tl 

UTN 

37 

30 

3* 

17 

37 

46 

43 

46 

42 

44 

■ 

35 

29 

43 

45 

49 

5i 

47 

30 

35 

43 

39 

9 

y  A  y 

„ 

67 

HI 

. 

_ 

I? 

64 

73 

'  ° 

OA 

83 

76 

2 

aa 

iA 

49 

4A 

51 

39 

35 

4  ] 

4  i 

54 

52 

5C 

31 

31 

49 

44 

>9 

72 

71 

61 

58 

66 

- 

6 1 

53 

34 

65 

71 

72 

7S 

n 

84 

59 

7< 

72 

65 

4 

MIN 

30 

21 

27 

42 

30 

23 

31 

30 

37 

37 

37 

35 

36 

40 

41 

33 

21 

23 

,'6 

26 

3< 

37 

35 

39 

31 

34 

45 

32 

28 

35 

34 

2 

MAX 

60 

66 

85 

65 

63 

65 

70 

65 

63 

74 

70 

69 

69 

66 

6- 

65 

74 

77 

84 

83 

91 

9; 

85 

91 

84 

77 

69 

85 

80 

73 

16 

*8 

50 

50 

43 

49 

48 

53 

43 

43 

52 

49 

16 

MAX 

4* 

A7 

40 

Art 

5o 

~s 

50 

39 

55 

46 

62 

67 

61 

7« 

i 

flf 

7« 

75 

63 

■  0 

7n 

an 

aa 

3Z 

1Q 

* 

*• 

™ 

21 

27 

i  f 

a- 

a* 

** 

ai 

3( 

ai 

33 

31 

9 

63 

60 

'  5 

I? 

**? 

62 

60 

60 

«  . 

7" 

f« 

«« 

A* 

80 

67 

i9 

MI  N 

29 

32 

30 

37 

30 

35 

45 

40 

29 

4^ 

c* 

Af 

5T 

29 

35 

40 

4 

MAX 

56 

59 

76 

74 

51 

53 

67 

62 

AO 

71 

69 

„ 

. 

62 

62 

66 

70 

9; 

95 

9C 

y  [ 

90 

, 

Al 

7( 

84 

70 

ll 

7^ 

40 

34 

^ 

45 

43 

1 

MAX 

55 

62 

78 

55 

5  5 

57 

55 

52 

69 

60 

64 

61 

63 

70 

81 

8' 

9' 

9( 

89 

BT 

TJ 

70 

86 

70 

4 

MIN 

37 

37 

49 

37 

34 

31 

35 

42 

40 

41 

36 

49 

48 

43 

44 

42 

35 

40 

4T 

47 

47 

51 

55 

52 

57 

47 

44 

35 

48 

43 

i3 

MAX 

56 

69 

78 

74 

58 

38 

30 

68 

68 

67 

67 

75 

63 

65 

65 

56 

59 

67 

6C 

77 

76 

B( 

8( 

76 

84 

83 

68 

59 

79 

79 

68 

B 

39 

42 

3  5 

37 

43 

42 

4  3 

46 

45 

48 

32 

29 

4  2 

4C 

36 

3( 

*jj 

31 

52 

4  1 

35 

43 

40 

3 

MAX 

A1 

71 

AA 

6f\ 

7n 

In 

A7 

ti 

75 

72 

t? 

Af 

68 

77 

8< 

Qe 

04 
V\ 

j  ^ 

84 

86 

76 

0 

45 

77 

50 

0 

44 
J* 

53 

37 

47 

4C 

a! 

*- 

"  '1 

49 

46 

7 

™ 

66 

7  0 

66 

65 

63 

59 

•7 

7T 

■?« 

*• 

A- 

a 

6  . 

■71 

79 

72 

0 

MTU 

31 

27 

41 

33 

*^ 

41 

41 

*7 

38 

39 

26 

36 

46 

41 

w 

4( 

49 

7* 
46 

56 

51 

4] 

35 

47 

40 

3 

MAX 

61 

66 

-. 

_ 

. 

70 

7  5 

r 

64 

75 

9' 

01 

!;« 

83 

73 

5 

R4 

3< 

37 

4f 

44 

51 

4 

42 

45 

2 

MAX 

60 

65 

8  Q 

81 

77 

5  5 

62 

74 

67 

60 

67 

78 

74 

67 

74 

M 

62 

74 

3  3 

7S 

85 

9 

96 

91 

9! 

9! 

69 

69 

71 

89 

73 

B 

MIN 

33 

33 

36 

60 

40 

37 

40 

35 

42 

42 

46 

41 

49 

48 

51 

41 

43 

35 

48 

52 

51 

4! 

59 

57 

32 

58 

52 

49 

37 

43 

45 

4 

MAX 

54 

69 

92 

81 

65 

50 

62 

68 

68 

61 

72 

71 

69 

69 

68 

63 

64 

73 

76 

80 

66 

94 

90 

88 

94 

90 

72 

70 

81 

80 

73 

i7 

u 

50 

36 

31 

tn 

44 

42 

»9 

MAX 

AO 

7ft 
a? 

An 

AA 

79 

7n 

La 

AO 

7A 

TC 

7a 

66 

70 

78 

ft" 

01 

■  Qfl 

QC 

Of 

ft5 

88 

79 

C 

4ft 

_T 

50 

39 

Q 

41 

■  1 

47 

36 

';  j 
! ; 

4- 

AC 

A^ 

se 

62 

48 

3 

MAX 

A7 

|  ■ 

71 

63 

75 

; 

•  nr 

92 

01 

7fi 

67 

74 

#7 

MIN 

31 

u 

43 

3  9 

45 

45 

4? 

9 1 

4A 

SI 

44 

47 

37 

4< 

5' 

5  = 

5 

6< 

6  C 

51 

57 

45 

41 

59 

47 

B 

MAX 

54 

6  0 

71 

76 

61 

50 

99 

67 

6  2 

52 

61 

73 

65 

6  1 

66 

51 

60 

69 

71 

74 

7j 

86 

8E 

86 

79 

66 

Al 

71 

81 

68 

5 

44 

40 

33 

4  2 

5C 

4* 

5; 

53 

4C 

54 

49 

4" 

41 

41 

0 

MAX 

73 

75 

9? 

84 

72 

66 

76 

73 

57 

65 

78 

77 

77 

75 

75 

9C 

10! 

X6T 

16fi 

7* 

9( 

92 

63 

iO 

MIN 

36 

34 

42 

55 

45 

42 

44 

46 

50 

30 

43 

55 

50 

49 

56 

43 

52 

6C 

5] 

5b 

6! 

61 

5C 

44 

55 

90 

9 

MAX 

50 

64 

74 

50 

57 

5C 

51 

68 

56 

53 

67 

72 

56 

65 

67 

55 

39  70 

66 

73 

76 

8] 

7* 

75 

83 

70 

36 

6j 

74 

73 

65 

c 

MI  N 

37 

31 

40 

38 

35 

34 

39 

33 

46 

47 

46 

45 

** 

44 

3f 

38 

33 

4  ] 

* 1 

45 

*( 

5C 

53 

42 

4C 

31 

47 

42 

0 

MAX 

65 

67 

82 

82 

53 

65 

60 

60 

59 

52 

66 

6  7 

64 

6  7 

70 

6! 

59  72 

71 

8: 

84 

91 

9( 

88 

9! 

94 

74 

63 

71 

79 

72 

i9 

MIN 

29 

22 

35 

32 

31 

32 

40 

40 

37 

40 

37 

-  0 

40 

43 

** 

3" 

35 

31 

51 

6] 

46 

51 

52 

3( 

3: 

50 

40 

7 

MAX 

45 

75 

69 

64 

5  5 

50 

65 

6  2 

61 

65 

6! 

71 

70 

6  I 

84 

84 

84 

8! 

8! 

B  3 

8C 

7C 

63 

7< 

75 

69 

iO 

MIN 

30 

3  0 

33 

32 

34 

30 

33 

32 

31 

34 

30 

an 
30 

aa 

33 

a* 

35 

33 

28 

3* 

3< 

yt 

^- 

3C 

3< 

32 

3C 

2( 

35 

32 

i7 

MAX 

51 

67 

66 

64 

33 

61 

56 

52 

60 

66 

^ 

62 

39 

61 

71 

62 

j. 

_j 

7? 

8C 

61 

7( 

62 

6C 

4_ 

70 

65 

•  7 

MIN 

34 

21 

27 

35 

32 

29 

26 

27 

38 

38 

31 

3? 

45 

44 

40 

32 

35 

23 

2i 

34 

37 

31 

4! 

45 

44 

55 

43 

40 

30 

35 

39 

i3 

MAX 

55 

72 

77 

77 

66 

51 

60 

67 

37 

32 

65 

70 

68 

65 

61 

55 

59  66 

76 

76 

62 

92 

89 

85 

90 

80 

69 

69 

74 

80 

70 

2 

MIN 

30 

28 

35 

47 

31 

7  2 

27 

27 

27 

38 

33 

36 

40 

38 

44 

32 

37 

31 

37 

42 

44 

4< 

56 

53 

51 

54 

48 

46 

36 

44 

36 

i7 

MAX 

57 

65 

75 

81 

78 

55 

66 

73 

69 

56 

66 

76 

72 

68 

69 

66 

64 

74 

81 

84 

87 

91 

95 

90 

93 

70 

60 

73 

87 

74 

i 

MIN 

39 

36 

38 

42 

42 

33 

32 

33 

42 

41 

39 

36 

48 

49 

44 

42 

43 

39 

39 

47 

48 

42 

55 

51 

30 

60 

52 

42 

34 

43 

42 

t 

MAX 

63 

69 

^5 

81 

65 

53 

63 

75 

65 

56 

71 

70 

69 

65 

73 

64 

74 

83 

60 

85 

91 

95 

91 

96 

69 

73 

72 

81 

90 

79 

#7 

MIN 

37 

32 

38 

53 

41 

32 

36 

42 

44 

40 

40 

46 

45 

47 

48 

46 

37 

43 

30 

34 

41 

60 

99 

39 

56 

54 

46 

39 

34 

45 

»7 

ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS   1  N» 
ANDERSON  DAM 
ARCO 

ARR0NROCK  DAM 

ASHTON    1  S 
ATLANTA  1  E 
AVERT  RS 

BATViEW  MODEL  BASIN 
tW  CREEK  IS 

BLACKFOOT 
BLISS 

BOISE  LUCKT  PEA K  DAM 

BOISE  WB  AP 

BUHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  NNE 
BURLET 

BURLET  F AC  TORT 
BDRLET  CAA  AP 

CALOWE LL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
CttALLI  S 

chilly  barton  flat 

clark  fork  1  ene 
cobalt  blackbird  mine 
:oeu9  d  alene  rs 
:ohda 

cottonwood 

CO  UNCI L 
DEADWOOD  DAM 
PEER  FLAT  DAM 
DIXIE 
MUMS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 
'AIRFIELD  RS 

•EN*  RS 

rORT  HALL  I NO  A«ENCY 
MRDEN  VALLEY  RS 
•LEANS  FERRY 
iOOOI  NG  CAA  AP 

■MCE 

iRAND  VIEW 
MANBEVILLE 
MA  SHE  RE 
MAY 

•  ROUSE 
MILEY  AP 
■AMER   4  NW 
MZELTON 


Sot  r»(»r«oe«  notM  following  SuUon  Indu 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JUNE  195* 


Day    Of  Month 


Station 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13  | 

HILL  CITY 

MAX 

50 

61 

78 

78 

96 

50 

60 

68 

59 

51 

68 

70 

65 

MI  N 

31 

23 

33 

53 

37 

28 

32 

29 

42 

42 

37 

38 

41 

HOLLI STER 

MAX 

64 

74 

32 

76 

59 

52 

70 

66 

59 

52 

68 

72 

72 

MIN 

35 

27 

43 

44 

39 

35 

34 

38 

42 

41 

36 

42 

44 

I  OA  HO  CI  TY 

59 

66 

79 

78 

60 

55 

60 

66 

65 

57 

70 

69 

68 

MIN 

33 

24 

31 

48 

38 

28 

37 

32 

45 

45 

39 

38 

37 

IDAHO   FALLS   6  NE 

MAX 

58 

62 

77 

BO 

77 

53 

37 

70 

64 

56 

64 

77 

74 

38 

31 

44 

50 

39 

37 

37 

31 

41 

42 

44 

41 

49 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

55 

65 

79 

81 

60 

52 

57 

75 

61 

56 

65 

79 

68 

37 

31 

37 

48 

35 

36 

36 

32 

43 

43 

44 

38 

51 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

MAX 

56 

64 

79 

62 

51 

53 

61 

69 

53 

54 

66 

77 

70 

37 

37 

32 

42 

38 

31 

28 

31 

43 

39 

38 

33 

49 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

57 

64 

78 

79 

51 

52 

61 

68 

57 

54 

66 

75 

TO 

MIN 

34 

26 

30 

40 

38 

29 

34 

30 

42 

3  5 

38 

38 

50 

IRWIN   2  S 

56 

64 

74 

81 

72 

5  1 

44 

67 

61 

53 

62 

73 

67 

MIN 

35 

32 

35 

50 

37 

33 

33 

34 

41 

39 

42 

38 

45 

ISLAND  PARK  DAN 

MAX 

48 

54 

66 

77 

73 

43 

44 

60 

57 

45 

55 

69 

65 

MIN 

31 

28 

29 

36 

35 

32 

29 

29 

40 

35 

39 

30 

44 

JEROME 

MAX 

61 

69 

86 

64 

67 

57 

67 

77 

64 

58 

72 

77 

72 

MIN 

35 

29 

41 

50 

42 

33 

38 

42 

41 

42 

38 

46 

45 

KELLOGG 

MAX 

53 

57 

70 

80 

S3 

63 

51 

52 

72 

73 

62 

69 

77 

MIN 

41 

34 

42 

48 

40 

40 

40 

44 

42 

50 

46 

43 

52 

KOOSKIA 

MAX 

59 

74 

83 

60 

67 

65 

57 

76 

70 

61 

73 

80 

63 

MIN 

45 

34 

42 

48 

42 

44 

46 

42 

48 

53 

51 

50 

53 

KUNA  2  NNE 

56 

71 

85 

72 

63 

55 

6e 

70 

63 

60 

74 

72 

68 

MIN 

35 

31 

44 

61 

33 

40 

42 

42 

59 

48 

39 

51 

44 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

68 

76 

88 

64 

66 

65 

63 

78 

77 

6^ 

77 

77 

67 

MIN 

40 

39 

52 

46 

41 

44 

47 

44 

51 

55 

50 

55 

34 

LEWISTON  WB  AP 

63 

73 

87 

60 

68 

57 

62 

75 

72 

60 

74 

72 

67 

MIN 

41 

38 

51 

43 

41 

41 

45 

42 

51 

5  1 

47 

54 

52 

LIFTON  PUMPIN6  STA 

MAX 

55 

60 

73 

75 

63 

50 

56 

68 

63 

53 

61 

75 

69 

MIN 

34 

32 

41 

47 

41 

37 

35 

38 

49 

40 

39 

37 

30 

MACKAY  RS 

MAX 

55 

60 

72 

74 

60 

48 

3$ 

64 

63 

56 

60 

69 

68 

MIN 

33 

30 

31 

40 

33 

30 

33 

31 

43 

39 

38 

36 

48 

HALAD 

57 

66 

82 

77 

66 

60 

63 

74 

68 

56 

69 

78 

71 

MIN 

37 

30 

33 

44 

37 

36 

38 

34 

38 

42 

41 

39 

S2 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

57 

67 

80 

85 

58 

57 

64 

76 

65 

56 

70 

82 

71 

MIN 

36 

28 

32 

45 

37 

34 

40 

41 

45 

42 

33 

35 

50 

HAY  RS 

MAX 

50 

65 

78 

77 

70 

61 

59 

62 

55 

60 

66 

70 

68 

MIN 

34 

25 

35 

4* 

31 

27 

39 

30 

36 

40 

41 

35 

43 

MC  CALL 

MAX 

44 

38 

70 

72 

50 

40 

46 

60 

50 

50 

37 

61 

54 

MIN 

30 

25 

32 

40 

30 

28 

32 

36 

36 

40 

39 

36 

38 

MC  CAM  HON 

MAX 

60 

66 

80 

83 

62 

55 

64 

72 

67 

69 

69 

78 

68 

MIN 

37 

28 

35 

35 

39 

36 

38 

35 

37 

41 

46 

36 

43 

ul  d  |(1  r  4  N    1  w 
IcNIL'IAn    1  w 

57 

70 

84 

62 

63 

59 

67 

72 

68 

64 

72 

69 

70 

M*N 

36 

32 

47 

51 

43 

41 

44 

43 

50 

49 

41 

54 

43 

MESA 

MAX 

58 

67 

80 

bo 

63 

70 

72 

71 

61 

55 

71 

71 

66 

35 

37 

48 

45 

36 

37 

41 

39 

47 

46 

42 

42 

43 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

63 

64 

76 

77 

74 

51 

63 

70 

67 

53 

68 

74 

72 

M I  N 

29 

32 

47 

56 

41 

37 

41 

43 

45 

43 

42 

48 

49 

MONTPELIER  RS 

MAX 

61 

55 

63 

75 

81 

52 

54 

58 

68 

62 

53 

62 

74 

MIN 

33 

27 

31 

41 

38 

32 

31 

34 

39 

36 

35 

33 

44 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

57 

66 

79 

77 

60 

38 

55 

70 

70 

58 

68 

68 

61 

MIN 

37 

34 

50 

39 

34 

36 

41 

42 

41 

48 

41 

31 

49 

MOUNTAIN  HOME 

60 

70 

68 

88 

66 

66 

72 

77 

65 

66 

73 

73 

74 

MIN 

36 

30 

43 

50 

44 

35 

40 

44 

47 

48 

39 

34 

46 

MULLAN  PAS5  CAA 

MAX 

35 

56 

65 

44 

42 

35 

35 

53 

50 

42 

53 

62 

44 

MIN 

27 

31 

39 

30 

29 

26 

29 

33 

40 

37 

33 

42 

37 

NAMPA   2  NW 

MAX 

66 

59 

71 

87 

68 

65 

37 

69 

72 

65 

62 

74 

70 

MIN 

38 

34 

46 

51 

45 

44 

43 

45 

48 

49 

42 

55 

46 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

32 

64 

78 

76 

39 

50 

52 

67 

67 

35 

66 

67 

60 

MIN 

31 

21 

31 

45 

29 

30 

37 

32 

39 

4* 

39 

37 

32 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

54 

63 

7S 

ec 

56 

47 

47 

67 

59 

53 

6S 

70 

56 

MIN 

38 

33 

43 

40 

35 

37 

40 

36 

47 

49 

41 

48 

47 

OAKLEY 

MAX 

64 

71 

80 

75 

64 

51 

66 

70 

71 

57 

76 

86 

76 

MIN 

37 

28 

43 

4e 

39 

34 

40 

44 

34 

40 

39 

45 

44 

OBSIOIAN  4  NNE 

MAX 

50 

57 

66 

60 

50 

41 

46 

56 

52 

46 

56 

60 

59 

MIN 

27 

19 

22 

42 

28 

22 

30 

23 

36 

34 

36 

29 

35 

OLA  5  S 

MAX 

67 

66 

84 

79 

65 

64 

66 

75 

71 

69 

73 

68 

72 

MIN 

30 

30 

39 

39 

36 

38 

39 

39 

48 

4  5 

39 

40 

42 

OROFINO 

MAX 

60 

77 

87 

86 

67 

68 

69 

79 

76 

65 

78 

77 

70 

MIN 

42 

36 

49 

40 

45 

43 

46 

41 

48 

53 

52 

49 

54 

PALISADES  DAM 

MAX 

57 

62 

74 

80 

78 

51 

47 

67 

64 

58 

S3 

74 

70 

MIN 

36 

32 

36 

48 

38 

32 

33 

34 

43 

40 

42 

36 

45 

PARMA  EXP  STA 

60 

70 

85 

82 

67 

60 

7? 

72 

71 

64 

7; 

75 

70 

MIN 

33 

32 

43 

47 

43 

42 

43 

46 

50 

48 

41 

51 

44 

PAUL  1  E 

MAX 

69 

54 

68 

84 

78 

53 

91 

65 

73 

63 

35 

72 

79 

MIN 

37 

3C 

37 

55 

40 

34 

39 

41 

44 

43 

3£ 

43 

42 

PAYETTE 

MAX 

63 

69 

84 

70 

68 

60 

71 

77 

67 

67 

71 

72 

76 

MIN 

40 

35 

47 

52 

41 

44 

45 

46 

51 

5] 

43 

32 

46 

PIERCH  RS 

MAX 

50 

66 

80 

78 

38 

46 

69 

68 

60 

67 

75 

71 

MIN 

38 

32 

36 

40 

36 

35 

35 

31 

39 

46 

45 

41 

42 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

56 

65 

80 

84 

50 

55 

66 

73 

65 

94 

69 

79 

70 

MIN 

38 

32 

39 

60 

40 

37 

41 

37 

44 

42 

46 

42 

49 

PORTHI LL 

MAX 

63 

71 

72 

66 

64 

53 

60 

72 

81 

79 

Ji 

77 

78 

MIN 

46 

37 

42 

50 

35 

45 

45 

41 

42 

42 

4( 

40 

41 

POTLATCH  1  SE 

MAX 

57 

67 

77 

58 

58 

51 

54 

7] 

65 

5; 

6" 

70 

62 

MIN 

37 

29 

44 

39 

31 

35 

38 

3" 

37 

47 

40 

45 

47 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

65 

65 

78 

84 

81 

57 

62 

72 

72 

64 

68 

80 

76 

MIN 

39 

29 

33 

47 

42 

36 

42 

3f 

43 

39 

39 

36 

47 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

56 

67 

73 

68 

61 

53 

97 

66 

73 

69 

65 

73 

69 

MIN 

38 

34 

40 

45 

33 

39 

42 

47 

37 

43 

46 

38 

31 

RICHFIELD 

MAX 

60 

66 

81 

79 

65 

31 

63 

72 

63 

96 

69 

75 

69 

MIN 

35 

26 

43 

45 

40 

31 

37 

39 

45 

42 

40 

46 

45 

RIGGINS  RS 

MAX 

60 

74 

86 

86 

64 

5  £ 

54 

68 

62 

MIN 

45 

36 

51 

47 

43 

4f 

44 

52 

91 

RUPERT 

70 

56 

70 

64 

7( 

67 

73 

63 

56 

74 

MIN 

38 

3C 

40 

5! 

4C 

3  \ 

4C 

43 

45 

43 

40  47 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

60 

64 

76 

82 

65 

71 

60 

64 

64 

77 

68 

MIN 

3! 

36 

37 

44 

4< 

37 

32 

31 

44 

43 

46 

35 

45 

SAINT  MARIES 

MAX 

60 

64  83 

82 

68 

60 

54 

74  76 

73 

66 

71 

MIN 

33 

32 

40 

40 

36 

38 

4C 

36 

39 

46 

41 

41 

SALMON 

MAX 

57 

70 

84 

81 

56 

53 

55 

71 

62 

62 

75 

75 

68 

MIN 

38 

25 

32 

43 

37 

30 

36 

32 

45 

43 

46  36 

48 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

58 

6! 

70 

66 

62 

38 

56 

64  72 

66 

61 

75 

65 

MIN 

41 

39  45 

47 

35 

41 

40    48  49 

30     48  39 

53 

SHOSHONE 

MAX 

64 

69  83 

80  62 

s; 

65    76  65 

56     73  76 

73 

MIN 

37     29  44 

49  43 

32 

36  41 

46|  44 

38  50 

43 

15    16     17    18    19    20    21    22   23    24    25   26    27    28    29   30  31 


76 
51 


52 
35 
70 


42 
64 
46 

65 


72 
40 


62 

54 

59 

66 

77 

74 

83 

94 

88 

39 

93 

90 

68 

64 

7* 

79 

45 

37 

38 

25 

30 

41 

43 

38 

50 

47 

44 

51 

52 

40 

33 

45 

67 

60 

63 

70 

73 

81 

83 

96 

94 

94 

91 

86 

69 

67 

78 

81 

46 

44 

43 

33 

43 

47 

49 

51 

53 

SI 

52 

57 

6  3 

33 

41 

46 

64 

38 

62 

70 

79 

78 

65 

93 

90 

67 

92 

71 

66 

80 

79 

48 

41 

30 

27 

31 

36 

40 

38 

46 

49 

44 

51 

37 

32 

39 

67 

66 

61 

71 

84 

80 

30 

87 

66 

34 

91 

90 

68 

66 

72 

6fi 

43 

44 

39 

37 

37 

50 

49 

54 

52 

53 

50 

58 

52 

48 

34 

44 

68 

59 

62 

72 

84 

78 

81 

93 

92 

99 

95 

80 

69 

68 

76 

99 

4  7 

46 

41 

34 

37 

51 

50 

43 

56 

53 

49 

55 

52 

43 

36 

44 

68 

62 

64 

72 

79 

82 

37 

97 

97 

92 

94 

67 

67 

66 

76 

90 

44 

42 

43 

31 

33 

52 

52 

45 

55 

50 

51 

55 

47 

40 

35 

39 

69 

61 

63 

72 

78 

81 

85 

95 

95 

90 

93 

77 

58 

66 

75 

87 

47 

42 

40 

33 

29 

46 

52 

40 

53 

47 

SO 

56 

..6 

43 

37 

43 

58 

60 

62 

73 

80 

77 

82 

91 

90 

92 

92 

80 

62 

63 

76 

86 

42 

43 

38 

30 

39 

45 

44 

44 

55 

SO 

SO 

57 

50 

46 

35 

40 

55 

53 

50 

62 

71 

71 

73 

82 

84 

82 

84 

7S 

59 

53 

70 

79 

36 

37 

31 

26 

29 

47 

32 

38 

50 

48 

49 

56 

41 

34 

27 

29 

74 

63 

65 

75 

83 

82 

88 

99 

97 

92 

98 

95 

75 

71 

83 

86 

4S 

44 

46 

34 

41 

49 

52 

49 

56 

57 

54 

58 

55 

46 

39 

58 

71 

62 

57 

60 

69 

70 

75 

BO 

64 

88 

80 

67 

71 

S3 

58 

82 

50 

44 

39 

35 

43 

47 

44 

45 

46 

50 

46 

60 

56 

43 

44 

49 

73 

60 

65 

76 

76 

81 

85 

89 

99 

34 

94 

88 

74 

68 

84 

80 

54 

40 

44 

35 

43 

49 

48 

48 

51 

52 

45 

58 

55 

42 

41 

47 

66 

61 

72 

81 

94 

92 

89 

92 

87 

79 

74 

85 

79 

63 

44 

35 

49 

47 

55 

50 

48 

62 

56 

40 

40 

50 

75 

68 

67 

76 

78 

85 

69 

89 

36 

87 

93 

92 

60 

73 

89 

65 

57 

45 

46 

4? 

47 

55 

54 

54 

53 

57 

53 

55 

59 

50 

46 

53 

70 

64 

66 

76 

75 

83 

84 

89 

83 

82 

90 

76 

68 

71 

84 

77 

52 

43 

45 

39 

45 

52 

50 

55 

53 

5  5 

51 

63 

5  1 

47 

45 

63 

55 

61 

60 

71 

77 

76 

78 

85 

68 

39 

80 

78 

66 

66 

74 

81 

43 

43 

42 

38 

45 

45 

52 

47 

54 

59 

54 

58 

50 

44 

37 

43 

62 

39 

62 

65 

74 

78 

83 

91 

91 

68 

90 

88 

64 

63 

71 

76 

43 

36 

34 

33 

38 

47 

42 

43 

94 

52 

52 

53 

41 

43 

35 

40 

71 

69 

69 

79 

87 

83 

88 

95 

96 

99 

94 

83 

68 

69 

80 

se 

45 

46 

49 

41 

48 

53 

50 

48 

57 

60 

56 

59 

47 

45 

39 

46 

T3 

70 

69 

78 

87 

84 

38 

97 

98 

94 

96 

83 

72 

70 

81 

90 

42 

46 

50 

40 

42 

53 

46 

43 

51 

56 

51 

57 

47 

42 

■"8 

45 

65 

58 

69 

73 

72 

79 

84 

93 

68 

36 

91 

87 

95 

68 

65 

71 

46 

38 

34 

30 

31 

41 

47 

43 

50 

49 

47 

54 

45 

45 

43 

36 

54 

49 

42 

SB 

55 

65 

76 

85 

84 

62 

85 

B4 

66 

60 

72 

66 

45 

37 

33 

39 

34 

37 

36 

39 

45 

42 

44 

56 

48 

36 

34 

40 

70 

71 

67 

75 

86 

81 

69 

98 

97 

93 

93 

87 

76 

66 

80 

ee 

44 

46 

42 

31 

39 

51 

46 

51 

53 

54 

49 

51 

S3 

46 

35 

43 

69 

64 

64 

74 

7S 

83 

84 

95 

95 

91 

93 

95 

76 

76 

87 

83 

53 

44 

39 

36 

43 

45 

49 

49 

56 

54 

49 

64 

59 

43 

41 

53 

67 

61 

64 

73 

76 

80 

94 

92 

91 

93 

95 

85 

73 

69 

S3 

82 

50 

43 

40 

37 

46 

49 

52 

58 

57 

50 

58 

65 

55 

39 

39 

39 

73 

59 

61 

73 

83 

83 

63 

98 

91 

90 

97 

87 

70 

63 

76 

85 

49 

48 

45 

40 

45 

53 

53 

54 

6^ 

58 

57 

37 

55 

48 

43 

53 

62 

66 

60 

60 

72 

82 

76 

80 

9  0 

92 

93 

92 

60 

69 

63 

75 

39 

41 

39 

33 

39 

SO 

42 

41 

49 

56 

49 

59 

52 

40 

30 

40 

66 

60 

37 

70 

70 

74 

78 

SO 

80 

75 

86 

83 

73 

63 

79 

79 

49 

38 

40 

33 

43 

47 

4  3 

45 

49 

47 

44 

58 

61 

60 

51 

59 

71 

64 

67 

77 

84 

87 

38 

99 

96 

93 

100 

98 

79 

72 

86 

87 

54 

43 

42 

36 

43 

50 

54 

53 

64 

57 

55 

65 

56 

43 

44 

60 

44 

36 

39 

32 

55 

ss 

65 

68 

62 

95 

71 

57 

49 

41 

66 

70 

31 

26 

28 

31 

40 

43 

41 

52 

461 

48 

49 

49 

33 

30 

37 

48 

69 

66 

64 

66 

76 

78 

66 

87 

98 

95 

89 

95 

77 

79 

71 

87 

53 

44 

41 

38 

42 

49 

52 

49 

61 

67 

54 

65 

58 

44 

41 

56 

64 

56 

60 

68 

73 

79 

8? 

88 

88 

86 

90 

90 

68 

65 

78 

70 

46 

38 

30 

29 

31 

37 

36 

35 

42 

45 

37 

53 

38 

33 

30 

34 

63 

54 

56 

66 

65 

70 

75 

77 

73 

73 

84 

70 

66 

38 

76 

74 

49 

34 

39 

36 

43 

48 

45 

50 

SO 

49 

47 

58 

48 

40 

40 

49 

74 

60 

63 

74 

83 

81 

65 

100 

92 

91 

94 

89 

69 

73 

79 

88 

46 

46 

45 

36 

43 

46 

51 

55 

99 

60 

54 

63 

53 

39 

38 

42 

54 

55 

50 

59 

67 

67 

77 

81 

79 

74 

80 

70 

53 

54 

72 

18 

35 

32 

29 

21 

26 

31 

33 

32 

42 

39 

36 

46 

40 

34 

26 

34 

65 

66 

64 

73 

80 

81 

36 

94 

9i. 

66 

94 

91 

76 

72 

83 

64 

43 

41 

39 

39 

40 

41 

40 

39 

37 

39 

42 

50 

51 

41 

38 

37 

76 

67 

67 

77 

85 

92 

90 

90 

88 

88 

94 

84 

78 

73 

90 

83 

S3 

44 

42 

37 

45 

49 

48 

49 

49 

49 

49 

58 

57 

48 

42 

49 

66 

59 

61 

72 

78 

76 

6C 

89 

90 

90 

89 

88 

&e 

63 

74 

65 

41 

44 

37 

33 

39 

45 

46 

44 

93 

34 

50 

61 

51 

46 

34 

44 

71 

65 

68 

77 

79 

88 

89 

98 

98 

95 

96 

94 

78 

76 

83 

32 

54 

40 

40 

36 

41 

49 

49 

48 

61 

94 

51 

64 

46 

43 

41 

47 

66 

74 

60 

62 

75 

82 

79 

85 

ioo 

92 

90 

95 

69 

74 

63 

79 

46 

47 

46 

35 

40 

32 

50 

44 

60 

95 

53 

65 

97 

32 

36 

53 

70 

68 

68 

78 

79 

86 

39 

99 

97 

90 

97 

88 

81 

72 

83 

B*> 

54 

44 

44 

36 

42 

49 

51 

58 

60 

98 

56 

65 

57 

43 

42 

53 

63 

35 

55 

68 

69 

73 

79 

83 

63 

77 

88 

89 

71 

37 

79 

81 

47 

39 

32 

29 

37 

41 

36 

39 

4? 

43 

41 

53 

41 

36 

35 

40 

70 

62 

63 

75 

81 

81 

36 

99 

95 

91 

95 

81 

71 

68 

79 

90 

48 

48 

45 

36 

40 

37 

52 

47 

62 

61 

54 

58 

54 

47 

37 

44 

69 

37 

58 

65 

71 

69 

76 

84 

82 

80 

79 

74 

70 

68 

76 

78 

50 

42 

36 

34 

36 

49 

42 

45 

46 

44 

44 

52 

52 

SO 

46 

45 

63 

55 

62 

68 

69 

74 

7e 

79 

74 

77 

85 

78 

67 

66 

78 

74 

49 

38 

39 

3C 

39 

43 

40 

43 

41 

44 

41 

55 

52 

52 

39 

44 

75 

70 

69 

77 

85 

87 

B7 

93 

98 

97 

96 

96 

7C 

69 

80 

90 

43 

47 

46 

38 

43 

53 

45 

43 

53 

59 

53 

64 

50 

43 

35 

45 

63 

54 

37 

65 

67 

63 

74 

80 

TB 

76 

82 

77 

68 

68 

76 

61 

48 

38 

32 

32 

35 

45 

38 

42 

39 

38 

39 

55 

51 

43 

46 

43 

69 

59 

62 

72 

78 

78 

84 

96 

95 

85 

94 

92 

72 

70 

80 

95 

47 

45 

45 

3: 

39 

46 

47 

48 

61 

95 

51 

58 

55 

47 

34 

55 

73 

66 

66 

80 

82 

Be 

89 

68 

85 

87 

88 

79 

84 

83 

58 

49 

45 

42 

49 

54 

53 

58 

58 

96 

53 

66 

50 

♦7 

55 

68 

75 

63 

66 

79 

83 

63 

88 

103 

95 

94 

96 

70 

75 

68 

80 

48 

48 

47 

37 

42 

53 

52 

47 

63 

96 

SS 

64 

54 

47 

39 

53 

68 

41 

46 

40 

31 

31 

49 

4C 

42 

53 

5C 

46 

50 

5C 

43 

33 

41 

70 

61 

61 

7: 

71 

76 

7? 

82 

82 

71 

87 

86 

72 

61 

61 

83 

SO 

41 

38 

3: 

42 

44 

4; 

43 

44 

4< 

42 

55 

4F 

44 

39 

44 

69 

62 

64 

73 

77 

82 

9' 

96 

94 

8" 

93 

70 

6: 

64 

79 

61 

47 

38 

32 

2< 

35 

39 

4f 

41 

47 

4C 

46 

52 

4< 

42 

33 

43 

61 

S5 

53 

6< 

66 

62 

T. 

80 

78 

71 

77 

72 

6? 

59 

73 

78 

50 

40 

34 

33 

39 

47 

4! 

43 

41 

41 

47 

57 

52 

46 

49 

55 

70 

62 

66 

7< 

82 

82 

81 

99 

96 

91 

97 

91 

75 

71 

83 

96 

45 

46 

46 

35 

42 

48 

s; 

54 

SB 

5( 

54 

60 

56 

41 

57 

notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JUNE  1954 


Day 

Of 

Month 

a 

Station 

2 

3 

4 

5 

g 

in 
10 

11 

1*3 

._ 
1 J 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

_____ 

57 

72 

to 

59 

70 

64 

61 

60 

61 

58 

65 

73 

75 

78 

86 

88 

84 

86 

71 

64 

59 

69 

78 

6* 

»8 

WIN 

33 

36 

33 

29 

17 

41 

37 

28 

35 

38 

'  ■ 

9_>lMf-PTFI  n 

■*w i nor  iclu 

1  SE 

MAX 

58 

77 

68 

5* 

63 

74 

65 

j_ 

76 

69 

66 

70 

64 

72 

63 

79 

80 

93 

92 

88 

95 

79 

67 

67 

87 

73 

MI  N 

32 

28 

34 

52 

41 

13 

39 

33 

43 

40 

40 

38 

46 

47 

30 

46 

32 

46 

44 

49 

55 

53 

50 

59 

53 

49 

34 

42 

43 

.1 

rlBNITF 

MAX 

47 

43 

6? 

68 

58 

56 

30 

32 

56 

48 

45 

55 

62 

50 

56 

90 

45 

49 

63 

68 

69 

76 

82 

79 

75 

83 

60 

57 

33 

70 

59 

•  6 

MI  N 

23 

19 

29 

36 

30 

24 

28 

II 

*5 

'7 

22 

42 

38 

37 

50 

39 

30 

27 

36 

31 

•  2 

76 

72 

*7 

7 ; 

7? 

84 

82 

88 

95 

96 

92 

94 

84 

75 

66 

78 

87 

75 

•  ■J 

MI  N 

36 

24 

41 

56 

33 

1 5 

37 

40 

44 

35 

4  4 

44 

.  _ 

t5 

54 

49 

57 

50 

57 

53 

46 

32 

48 

43 

•  2 

MAX 

60 

64 

79 

79 

__ 

lo 

T* 

A1 

7n 

CIA 

89 

85 

90 

90 

66 

65 

72 

81 

71 

•  6 

MI  N 

37 

34 

16 

45 

41 

"*6 

29 

30 

M 

43 

1.1 

1  6 

to 
39 

31 

33 

49 

42 

52 

49 

47 

58 

51 

45 

33 

40 

4  1 

i  B 

IN  VA  LL  E  V 

MAX 

52 

58 

43 

69 

67 

-  . 

56 

A* 
* 

* 

t_! 

57 

32 

71 

'* 

62 

86 

81 

82 

81 

62 

63 

70 

72 

65 

*  9 

MI  N 

31 

20 

26 

32 

2  i 

25 

41 

34 

19 

25 

34 

34 

33 

42 

39 

40 

52 

44 

34 

27 

33 

33 

•  1 

FAN  FALLS  P 

.. 

MAX 

60 

90 

78 

6  7 

67 

76 

75 

73 

66 

68 

69 

80 

88 

91 

101 

100 

100 

100 

101 

80 

80 

87 

90 

79 

MIN 

42 

40 

50 

39 

43 

<•  1 

44 

50 

51 

49 

47 

6  0 

31 

51 

56 

47 

jji 

44 

58 

62 

57 

69 

67 

64 

65 

61 

49 

50 

60 

52 

•  e 

rroNiA  exp 

STA 

MAX 

30 

56 

70 

73 

68 

51 

45 

62 

59 

49 

58 

65 

70 

70 

58 

56 

ii 

6  7 

71 

74 

76 

86 

91 

86 

88 

80 

72 

56 

69 

82 

67 

•  1 

43 

50 

54 

41 

54 

51 

44 

55 

44 

41 

27 

36 

38 

•  4 

1REE  CP-E-K 

MAX 

62 

69 

3  3 

78 

57 

46 

65 

66 

59 

60 

69 

66 

62 

63 

70 

A* 

«n 

I? 

81 

?_* 

98 

93 

92 

78 

68 

82 

60 

72 

•  8 

MIN 

29 

1  8 

28 

34 

30 

33 

28 

33 

1  5 

36 

32 

40 

36 

46 

35 

34 

35 

?!! 

46 

45 

4fi 

47 

39 

22 

47 

35 

•  3 

UN  FALLS  2 

NNE 

MAX 

54 

70 

87 

66 

75 

'  r 

no 

91 

75 

73 

83 

85 

77 

•  3 

Ml  N 

38 

31 

36 

53 

43 

35 

40 

47 

44 

44 

41 

46 

46 

46 

49 

47 

47 

37 

41 

51 

4Q 

49 

60 

39 

56 

*7 

37 

53 

46 

•  t 

UN  FALLS  3 

SE 

MAX 

70 

53 

M 

87 

77 

56 

56 

67 

74 

64 

56 

71 

76 

7 1 

70 

62 

65 

84 

? 

Q7 

__ 

69 

81 

74 

•  5 

M I N 

37 

34 

17 

55 

43 

37 

47 

4  5 

45 

46 

39 

54 

60 

46 

39 

48 

46 

i  7 

ILL  ACE 

MAX 

56 

51 

58 

65 

62 

64 

38 

55 

55 

67 

60 

74 

83 

78 

',6 

> 

MIN 

41 

32 

M 

45 

36 

18 

39 

41 

37 

46 

44 

39 

46 

43 

47 

39 

35 

32 

41 

45 

41 

42 

43 

47 

43 

48 

52 

46 

39 

49 

42 

.1 

ILLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 

51 

52 

65 

76 

50 

36 

60 

65 

66 

68 

37 

72 

79 

60 

66 

60 

54 

55 

65 

66 

79 

77 

81 

74 

76 

81 

81 

59 

33 

77 

66 

•  1 

MIN 

39 

32 

36 

47 

36 

3a 

39 

40 

36 

37 

44 

30 

49 

43 

47 

39 

36 

33 

38 

43 

41 

41 

43 

46 

43 

51 

51 

42 

39 

44 

41 

•  2 

EISEft  1  S 

MAX 

62 

66 

92 

73 

68 

58 

68 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

68 

66 

67 

75 

76 

85 

85 

94 

93 

89 

92 

91 

85 

73 

81 

87 

76 

.9 

MIN 

37 

36 

>6 

52 

40 

18 

43 

48 

49 

49 

42 

56 

49 

47 

56 

47 

45 

35 

44 

45 

48 

45 

55 

53 

57 

66 

58 

40 

40 

41 

46 

•  6 

tNCHESTER  1 

SE 

MAX 

32 

62 

78 

73 

33 

55 

49 

63 

60 

49 

63 

62 

64 

63 

63 

53 

54 

64 

67 

71 

75 

77 

75 

72 

80 

53 

56 

73 

70 

63 

.  a 

MIN 

33 

30 

?y 

33 

33 

33 

32 

38 

^0 

44 

43 

44 

43 

43 

41 

35 

35 

30 

35 

42 

39 

45 

42 

45 

41 

42 

33 

33 

44 

36 

•  6 

bl.6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  • 

o  o  ► 
(-  • 

URDEKN  EXP  STA 

EVAP 
WIHD 

.28 
276 

.15 
79 

.24 
73 

.33 
113 

.32 
250 

.  12 
253 

.32 
226 

.13 
77 

.27 
76 

.08 
106 

.35 
172 

.22 
67 

.30 
170 

.32 
207 

.26 
137 

.28 
225 

.28 
121 

.22 
* 

.23 
* 

.42 
• 

.40 
378 

.40 
51 

.53 
111 

.42 
72 

.17 
37 

.  21 
69 

.09 
97 

.30 
186 

.23 
54 

.31 
93 

8. 18 
3776 

UtOWROCX  DAM 
OTON  PUMPING  STA 

EVAP 
WIND 

.06 
73 

.05 
77 

.30 
37 

.20 
27 

.24 

65 

.06 
65 

.02 
38 

.13 
34 

.12 
42 

.04 
18 

.02 
13 

.21 
12 

.14 
54 

.22 
70 

.18 
27 

.07 
36 

.23 
51 

.17 

35 

.20 
33 

.19 

29 

.26 
40 

.30 
16 

.31 
25 

.26 
14 

.35 
47 

.32 
14 

.07 
10 

.32 
93 

.22 
40 

.25 
IS 

5.51 
1150 

EVAP 
WIHD 

.18 
95 

.20 
52 

.20 
27 

.26 
53 

.27 
122 

.13 
75 

.10 
68 

.20 
38 

.27 
102 

.19 
144 

.11 
35 

.20 
32 

.25 
43 

.16 
42 

.20 
43 

.20 
73 

.17 
61 

.24 
35 

.24 
25 

.40 
60 

.30 
40 

.29 
23 

.16 
23 

.23 
32 

.26 
12 

* 

94 

.53 
61 

.21 
■13 

.22 
47 

.29 
23 

6.66 
1623 

UIIDOKA  DAM 

EVAP 
WIND 

.40 

320 

.24 
140 

.43 
160 

.39 
150 

.31 
260 

.14 

250 

.26 
210 

.25 
110 

.19 
90 

.12 
120 

.17 
130 

.31 
110 

.35 
190 

.28 
230 

.23 
100 

.31 
190 

.  32 
I  20 

.22 
80 

.40 
50 

.48 
180 

.35 
110 

.41 
80 

.61 
140 

.39 
90 

.42 
50 

.38 
140 

.15 
140 

.38 
230 

.29 
120 

.47 

190 

9.65 
4480 

ISCOt  u  OF  I 

EVAP 
WIND 

.15 
122 

.  17 
60 

.26 
71 

.09 
70 

.  17 
96 

.11 
159 

.06 
105 

.12 
64 

.11 
28 

.04 

65 

.08 
38 

.17 
56 

.12 
79 

.17 
30 

.12 
62 

.17 
185 

.16 
117 

.13 

30 

.11 
23 

.28 
79 

.20 
61 

.30 
47 

.17 
51 

.30 
20 

.26 
46 

.  13 
40 

.22 
87 

.12 
112 

.  17 
41 

.19 
48 

4.85 
2092 

JjISADES  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 
43 

.13 
55 

.22 
76 

.26 
89 

.22 
• 

.03 
151 

.04 
41 

.08 
75 

.14 
51 

.02 
64 

.04 

31 

.19 
66 

.11 
35 

.08 
57 

.09 
57 

.11 
55 

.  19 

54 

.23 
51 

.25 
73 

.25 
40 

.35 
80 

.30 
84 

.32 
88 

.27 
88 

.24 
79 

.31 
81 

.10 
61 

.  20 
84 

.24 

66 

.28 
80 

5.32 
1955 

So*  raf*T*oc-  note*  following  Station  lnd*_ 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol        1953  -  1954 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABERDEEN  EXP  STA 

1 

11 

122 

460 

714 

1170 

1089 

824 

931 

509 

268 

196 

6295 

ALBION 

20 

ALPHA  1  NE 

149 

195 

378 

657 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

2 

5 

98 

457 

698 

1137 

1081 

828 

947 

273 

208 

ANDERSON  DAM 

0 

6 

6 1 

304 

566 

1  89 

856 

893 

481 

185 

188 

ARCO 

11 

40 

193 

519 

860 

1343 

1275 

1007 

1036 

602 

305 

291 

7482 

ASHTON  1  S 

47 

36 

256 

583 

839 

1417 

1261 

1014 

1113 

678 

442 

344 

8030 

ATLANTA  1  £ 

29 

82 

159 

449 

790 

1209 

1196 

889 

726 

460 

360 

AVERY  RS 

21 

36 

100 

767 

948 

1111 

774 

860 

653 

280 

220 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

*7 

59 

23 

52 

925 

1144 

836 

952 

645 

426 

301 

6818 

BIG  CREEK  1  S 

192 

257 

383 

693 

937 

1324 

1306 

1086 

1086 

837 

564 

481 

9146 

BLACKFOOT 

0 

1 

96 

429 

714 

1199 

1073 

820 

950 

479 

230 

164 

6155 

BLACKFOOT  DAM 

88 

115 

316 

645 

849 

BLISS 

0 

4 

57 

304 

1032 

959 

687 

812 

458 

191 

166 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

1 

0 

36 

235 

483 

66  0 

BOISE  WB  AP 

2 

14 

78 

372 

583 

1039 

876 

727 

791 

447 

2  03 

172 

5304 

BONNERS  FERRY  1  SH 

17 

506 

791 

937 

1192 

876 

949 

642 

319 

BUHL 

0 

9 

42 

285 

537 

975 

928 

661 

796 

383 

170 

179 

4965 

BUNGALOW  RS 

5 

22 

129 

205 

BURKE  2  NNE 

173 

179 

341 

616 

895 

1146 

1 264 

916 

1 1  39 

9  00 

613 

461 

8643 

BURLEY  CAA  A  P 

0 

16 

95 

428 

656 

1070 

1015 

749 

921 

519 

229 

205 

5903 

CALDWELL 

0 

7 

82 

386 

593 

1002 

849 

687 

732 

397 

166 

151 

5052 

CAMBRIDGE 

0 

39 

122 

403 

703 

1097 

1041 

758 

795 

469 

2  05 

200 

5832 

CASCADE  1  NW 

59 

108 

231 

570 

817 

1314 

1231 

108  0 

1161 

716 

408 

368 

8063 

CHALLIS 

5 

48 

152 

831 

1219 

1162 

860 

997 

560 

302 

265 

CHILLY  BARTON  FLAT 

132 

227 

387 

698 

947 

1397 

1432 

1028 

1142 

708 

472 

442 

9012 

CLARK  FORK  1  ENE 

65 

55 

202 

501 

713 

910 

929 

659 

362 

286 

COEUR  D  ALENE  CAA  AP 

32 

56 

183 

474 

COEUR  D  ALENE  RS 

8 

22 

141 

415 

712 

90S 

1117 

809 

889 

619 

312 

217 

6169 

COTTONWOOD 

60 

85 

164 

491 

771 

1039 

1152 

791 

980 

677 

449 

383 

7042 

COUNCIL 

3 

14 

78 

397 

690 

1137 

1055 

788 

820 

513 

210 

194 

5899 

DEADWOOD  DAM 

137 

173 

325 

611 

872 

1371 

1327 

1052 

1227 

846 

531 

449 

8921 

DEER  FLAT  DAM 

0 

12 

86 

365 

567 

97  1 

831 

692 

738 

408 

185 

153 

5010 

DIXIE 

229 

255 

396 

727 

958 

1391 

1361 

1079 

1300 

914 

635 

517 

9762 

DUBOIS  EXP  STA 

2 

1 0 

133 

479 

824 

1390 

1311 

968 

1117 

611 

339 

287 

7471 

DUBOIS  CAA  AP 

6 

13 

143 

533 

845 

1433 

1317 

955 

1083 

621 

335 

271 

7555 

ELK  CITY 

172 

179 

310 

5  98 

826 

958 

443 

ELK  RIVER   1  S 

99 

124 

271 

532 

761 

1014 

1151 

834 

972 

705 

386 

312 

7161 

EHMETT  2  E 

0 

7 

69 

578 

930 

844 

691 

740 

387 

161 

143 

FAIRFIELD  RS 

44 

7  0 

196 

5  36 

853 

1338 

1359 

1136 

1 147 

635 

383 

275 

7972 

FENN  RS 

1 

12 

71 

404 

728 

923 

1056 

747 

503 

233 

182 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

0 

6 

113 

433 

764 

1186 

1073 

837 

931 

523 

185 

GARDEN  VALLEY  RS 

4 

20 

88 

401 

744 

1203 

1096 

841 

850 

5  26 

260 

231 

6264 

GLENNS  FERRY 

0 

13 

61 

273 

528 

982 

898 

665 

721 

375 

134 

118 

4768 

GOODING  CAA  AP 

0 

4 

61 

340 

625 

1093 

1014 

752 

858 

464 

222 

163 

5616 

GRACE 

24 

47 

194 

540 

792 

1336 

1228 

1081 

1114 

611 

395 

315 

7677 

GRAND  VIEW 

0 

0 

37 

342 

563 

992 

845 

667 

726 

309 

87 

76 

4644 

GRANGEvILLE 

21 

62 

118 

460 

719 

962 

1060 

739 

934 

621 

390 

337 

6423 

GRASMERE 

1021 

741 

1013 

576 

296 

289 

GRAY 

19 

94 

309 

6  72 

1040 

1440 

1251 

1 092 

1250 

743 

503 

419 

8832 

GROUSE 

139 

204 

364 

700 

981 

1367 

1415 

1171 

1230 

751 

520 

427 

9269 

HAI  LEY  AP 

13 

42 

146 

447 

803 

1294 

1261 

1040 

1098 

627 

339 

334 

7444 

HAMER  4  NW 

6 

28 

179 

536 

878 

1438 

1274 

940 

1039 

556 

303 

228 

7405 

HAZELTON 

6 

26 

133 

450 

668 

1063 

1016 

744 

878 

491 

225 

188 

5888 

HILL  CITY 

45 

61 

197 

5  59 

823 

1299 

1348 

114  0 

1190 

633 

374 

330 

7999 

HOLLISTER 

5 

31 

110 

358 

623 

990 

959 

737 

888 

506 

244 

243 

5694 

IDAHO  CITY 

38 

66 

175 

471 

726 

1256 

1171 

902 

964 

590 

352 

312 

7023 

IDAHO  FALLS  6  NE 

9 

30 

167 

489 

731 

1283 

1140 

855 

981 

518 

311 

231 

6745 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

2 

6 

129 

497 

755 

1333 

1171 

852 

1001 

544 

286 

237 

6813 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

1064 

595 

321 

279 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

621 

352 

284 

IRWIN  2  S 

13 

30 

177 

518 

745 

1366 

1176 

969 

1073 

592 

351 

290 

7300 

ISLAND  PARK  DAM 

89 

96 

346 

635 

964 

1498 

1369 

1181 

1357 

884 

533 

442 

9394 

JEROME 

0 

13 

81 

359 

620 

1070 

1008 

733 

863 

469 

209 

182 

5607 

KOOSK I A 

0 

7 

82 

399 

695 

862 

1012 

663 

747 

437 

1 94 

144 

5242 

KUNA  2  NNE 

6 

32 

122 

412 

591 

925 

891 

715 

793 

457 

221 

189 

5354 

LEWISTON  WATER  PLANT 

0 

0 

40 

304 

591 

762 

936 

601 

678 

382 

144 

92 

4530 

LEWISTON  WB  AP 

0 

18 

62 

355 

628 

805 

997 

66  0 

768 

461 

204 

151 

5109 

LIFTON  PUMPING  STA 

6 

51 

216 

605 

848 

1314 

1265 

1115 

1146 

653 

368 

265 

7852 

LOWMA  N 

5 1 

53 

193 

574 

731 

1250 

1152 

9  3 

958 

622 

361 

MACKAY  RS 

10 

60 

189 

537 

866 

1333 

1357 

1003 

1073 

630 

362 

336 

7756 

MALAD 

0 

0 

84 

414 

696 

1193 

1138 

983 

921 

460 

246 

198 

6333 

MA LAD  CAA  AP 

0 

3 

132 

486 

7*1 

1263 

1242 

1006 

923 

522 

288 

198 

6804 

MAY  RS 

27 

89 

238 

577 

899 

1297 

1191 

944 

1072 

625 

366 

308 

7633 

MC  CALL 

97 

161 

291 

579 

879 

1299 

1255 

1089 

1255 

886 

567 

46  0 

8818 

MC  CAMMON 

2 

0 

123 

467 

740 

1263 

1176 

932 

952 

510 

272 

212 

6649 

MERIDIAN  1  W 

1 

20 

101 

400 

602 

1027 

873 

711 

7?6 

416 

213 

163 

5303 

MESA 

0 

17 

1023 

803 

837 

509 

229 

201 

MINIDOKA  DAM 

0 

1 

83 

395 

651 

1112 

1059 

778 

924 

517 

231 

192 

5943 

MOSCOW  U  OF  1 

47 

61 

164 

395 

656 

903 

1079 

714 

846 

603 

317 

229 

6014 

MOUNTAIN  HOME 

0 

5 

31 

272 

561 

998 

902 

675 

751 

363 

151 

144 

4855 

MULLAN  PASS  CAA 

161 

225 

368 

666 

1008 

1290 

1437 

1019 

1321 

1069 

668 

610 

9842 

NEW  MEADOWS  RS 

80 

124 

276 

620 

835 

1347 

1256 

992 

1061 

667 

435 

364 

8057 

NEZPERCE  2  E 

42 

68 

147 

441 

793 

989 

1115 

756 

922 

636 

357 

330 

6596 

OAKLEY 

4 

26 

81 

358 

596 

1036 

1 008 

683 

874 

473 

227 

198 

5564 

OBSIDIAN  4  NNE 

253 

310 

452 

742 

1007 

1509 

1436 

1229 

1318 

943 

632 

556 

10387 

OLA  5  S 

1 

16 

127 

482 

677 

1106 

968 

752 

824 

503 

233 

216 

5907 

OROFINO 

0 

1 

72 

361 

651 

834 

966 

6  39 

718 

424 

171 

99 

4936 

PALISADES  DAM 

15 

17 

178 

488 

775 

1337 

1J72 

1014 

1092 

582 

351 

273 

7294 

PARMA  EXP  STA 

0 

8 

60 

380 

614 

999 

861 

706 

717 

369 

154 

154 

5022 

PAYETTE 

0 

5 

84 

422 

649 

1025 

889 

727 

743 

412 

164 

133 

5253 

PIERCE  RS 

69 

88 

211 

541 

849 

1035 

1231 

935 

1049 

748 

386 

306 

7448 

POCATELLO  WB  AP 

0 

1 

87 

448 

678 

1152 

1069 

828 

954 

508 

249 

204 

61  78 

PORTHILL 

27 

36 

229 

524 

964 

1320 

898 

978 

614 

298 

218 

POTLATCH  1  SE 

444 

703 

936 

1100 

754 

899 

649 

379 

313 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

1 

1 

110 

458 

710 

1199 

1151 

980 

921 

470 

257 

176 

6434 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

81 

92 

276 

566 

843 

1061 

1273 

884 

1038 

740 

401 

302 

7557 

REACTOR  TESTING  STA 

12 

34 

187 

581 

893 

1461 

1273 

98  0 

1087 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Season  ol      1953  -  195*  IDAHO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 

July-June 

RICHFIELD 

5 

28 

138 

446 

752 

1235 

1137 

854 

917 

546 

260 

227 

6563 

RI&GINS  RS 

0 

1 

17 

795 

543 

670 

342 

129 

113 

ROLAND  W  PORTAL 

128 

SAINT  ANTHONY 

203 

524 

778 

1210 

933 

1036 

SAINT  MARIES 

32 

u 

153 

423 

695 

939 

1091 

803 

907 

640 

301 

237 

6262 

SALMON 

9 

49 

159 

544 

839 

1201 

1123 

872 

956 

526 

311 

273 

6842 

7922 

SANDPOI NT   EXP   ST A 

57 

70 

230 

540 

773 

967 

1231 

870 

966 

661 

337 

268 

699? 

SHOSHONE 

2 

17 

100 

368 

658 

1121 

1037 

771 

855 

491 

202 

182 

3824 

SPENCER  RS 

28 

1368 

110  7 

73  0 

SPRINGFIELD  1  SE 

11 

22 

154 

459 

712 

1184 

1072 

806 

922 

330 

293 

235 

6407 

STREVELL 

0 

23 

112 

482 

772 

1235 

1179 

928 

996 

532 

304 

211 

6794 

SUGAR 

37 

210 

558 

787 

1364 

1190 

309 

264 

SUN  VALLEY 

133 

201 

334 

634 

943 

1380 

139B 

1134 

1247 

755 

304 

459 

9142 

SHAN  FALLS  PH 

0 

0 

12 

209 

468 

94  0 

771 

602 

638 

255 

84 

99 

4078 

TETON  I A   EXP  STA 

12 

110 

283 

671 

981 

1458 

1576 

1033 

1281 

793 

509 

376 

8913 

THREE  CREEK 

37 

lie 

308 

703 

1130 

1109 

784 

1011 

621 

19* 

331 

TWIN  FALLS   2  NNE 

0 

8 

86 

376 

616 

1005 

931 

699 

823 

421 

185 

163 

3553 

WALLACE 

87 

93 

225 

504 

758 

987 

1160 

•19 

958 

695 

421 

312 

7039 

WEI SER  1  S 

0 

10 

79 

374 

656 

1019 

890 

722 

719 

402 

143 

WINCHESTER  1  SE 

90 

115 

213 

490 

766 

996 

1110 

762 

1009 

713 

431 

408 

7103 

Sm  reference  note*  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
JUNE  19S4 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

BIG  CHEEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2.0 

T 

T 

t 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CENTER VI IXE  ARBAUGH  RCB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.5 
7 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  CITT  13  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2.0 

T 

T 

MACKAT  RS 

SNOWFALL 
SN.ON  GND 

T 

T 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

17 

15 

0.5 
10 

0.5 
5 

0.4 

6 

T 

6 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

2.0 
2 

1.0 
1 

T 

T 

T 

0.8 
1 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON  GNU 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2 


CUMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Temperature 

P 

recip 

itation 

Station 

■ 

a 

No.  ol  Dayi 

Snow. 

Slaet,  Hail 

No.  of  Daya 

01 
0> 

E 

a 

*  1 

1 

g 
a 
2 

Max. 

Min. 

s  i 

■ 

Q 

■3t> 
a.  a 

.  3 

e 
J 

s 

- 

o 

< 

E 
S 

»  3 

2  E 

>  £ 
<  2 

0 

< 

a 

Q 

B 
£ 

I 

t> 

£ 

• 

a 

k 

3 

• 

Q 

1 

5 
Q 

»< 

5  i 

OA 

5  k 

ki 

1  i 

c  I 

■ 

Departt 
From  h 

8 

| 

u 

• 

a 

o 
1- 

Q  ° 

a" 

a 

2  o 

• 

Q 

X 

o 

8 

2 

0 

82 

V  to 
-t  0 

DECEMBER  1953 

MESA 

11 

u 

V 

43 

20 

10 

23 

0 

0 

JANUARY  1954 
CLARE  FORK  1  EKE 
SUGAR 

WINCHESTER  1  SE 

34 
37 

1 
.9 

17.  9 
20.1 

26 . 
29. 

0 
0 

9 

2 

.4 
.8 

44 

52 

28 
30 

l 

-19 

21 
20 

1199 
1110 

0 
0 

10 
8 

30 
27 

0 
3 

3.59 

2.23 

1.00 

23 

17.0 

12 

19+ 

12 

1 

1 

FEBRUARY  1954 
ELK  CITY 

45 

.2 

15.8 

30. 

5 

61 

23 

-  8 

11 

958 

0 

0 

28 

4 

1.46 

.41 

20+ 

13.7 

28 

20+ 

6 

0 

0 

MARCH  1954 
ABERDEEN  EXP  STA 
IDAHO  FALLS  43  Nit  WB 
OBSIDIAN  4  KNE 

n. 

46 
42 
38 

1 
.7 
3 

23.3 
18.2 
6.3 

34. 
30. 
22. 

7 
5 
3 

-  0 

-  2 

.5 
.3 

62 
57 
46 

7 
7 

7+ 

9 

-  1 
-18 

4+ 
4 

2 

931 
1064 
1318 

0 
0 
0 

2 
4 

27 
30 
30 

0 
1 
12 

1.02 
1.77 

.35 
.37 

.43 
!37 

9 
10+ 

15.0 

1 

11 

3 
2 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

APRIL  1954 
CO  NBA 

55 

9 

29.4 

42. 

7 

2 

.7 

74 

25 

14 

11 

0 

0 

19 

0 

1.52 

-  .43 

.40 

29 

2.5 

6 

0 

0 

MAY  1954 
FORT  HALL  IND  AGENCY 

73 

9H 

39.  OM 

56. 

SM 

2 

.0 

93 

19 

24 

2 

287 

2 

0 

6 

0 

.91 

-  .22 

.87 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

(DDATA   IN  COLUMN  HEADED  "NO.    OF  DAYS   .10  OR  MORE"  ARE  FOR  "NO.   OF  DAYS   .01  OR  MORE"  PRIOR  TO  JANUARY  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

■3 

Day  of  month 

To 

1   |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  | 

"I 

12 

13  |  14  |  15 

16 

* 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

|  30 

31 

DECEMBER  1953 

■u 

JANUARY  1864 
CLARK  FORK  1  EVE 
SUGAR 

flKCHE.STER  1  SE 

3.59 

.05 

.15 

.05  .14 

.01 

.16     .25  .23 

.25 

.20 

.48 

.05  1.00 

.05 

.10 

.33 

.10 

rCBBUART  1954 
ELK  CITT 

1.46 

. 02     . 08 

.04 

T 

.02 

.  10 

.41 

.  10 

.41 

.16 

.12 

MARCH  1954 
ABERDEEN  EXP  STA 
IDAHO  7 ALLS  43  KI  IB  R 
OBSIDIAN  4  NNE 

1.02 
.48 

1.77 

T 

T  .43 
.16 

T 

.06 
.37 

.03 
.06 
.24 

.04 

.14 

T 

T 

.01 
.07 

T 

T 

.08 

.18 

.02 
.  06 

.24 
.03 
.13 

T 

.21 

07 
20 

.37 

.07 
T 

APRIL  1954 
DOTO 

1.52 

.12 

T  .21 

.14 

T 

.34 

.05 

.25 

.40 

.01 

MAT  1954 
PORT  HALL  IND  AGENCY 
KAMI AH  1  NE 

.91 

2.71 

.02 

.02  .44 

.02 

.07 

.01 

.87 

.06 

.02  T 

•11 

.23 

.  26 

T 

1.46 

.02  ! 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Station 

Day 

Of 

Month 

o 

o> 
n 

V 

i 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1953 

MESA 

MAX 

40 

35 

34 

37 

40 

40 

41 

36 

38 

37 

43 

40 

35 

35 

28 

35 

33 

35 

35 

30 

MIN 

30 

28 

25 

17 

22 

32 

13 

1 3 

27 

25 

21 

21 

10 

IB 

20 

14 

15 

15 

12 

12 

SUGAR 

33 

34 

35 

35 

39 

38 

34 

33 

33 

30 

27 

30 

25 

33 

35 

37 

39 

32 

34 

23 

31 

37 

39 

30 

28 

28 

35 

44 

41 

41 

43 

34.1 

2 

6 

20 

18 

26 

1 1 

1  5 

18 

10 

6 

6 

6 

2 

22 

26 

32 

31 

23 

13 

9 

1 

29 

29 

23 

17 

3 

24 

29 

31 

34 

32 

17.9 

W  I  NI.Ht3  ItK    1  at 

MAX 

40 

40 

39 

38 

40 

50 

47 

38 

40 

40 

40 

30 

32 

37 

34 

42 

42 

30 

25 

22 

32 

42 

40 

40 

27 

29 

35 

40 

44 

52 

47 

37.9 

MIN 

30 

28 

24 

28 

32 

37 

33 

28 

26 

22 

19 

10 

14 

21 

23 

21 

12 

10 

8 

-19 

-  l 

29 

15 

10 

o 

18 

14 

32 

30 

35 

33 

20. 1 

FEBRUARY  1954 

ELK  CITY 

MAX 

47 

41 

45 

44 

43 

46 

45 

46 

47 

44 

46 

47 

49 

44 

42 

47 

46 

35 

44 

49 

49 

61 

54 

36 

34 

39 

45 

45. 2 

MIN 

2  8 

1  3 

8 

5 

8 

5 

8 

0 

-  1 

-  5 

-  8 

23 

26 

22 

19 

15 

20 

23 

20 

29 

25 

29 

23 

20 

26 

25 

24 

13 

15.8 

MARCH  1954 

HDCnUCE.nl    CAr  9ln 

MAX 

50 

32 

40 

46 

54 

60 

62 

56 

57 

52 

37 

32 

37 

44 

53 

54 

52 

40 

43 

46 

42 

47 

44 

38 

44 

48 

46 

44 

43 

40 

47 

46. 1 

MIN 

20 

11 

11 

9 

10 

16 

24 

42 

42 

30 

20 

12 

9 

19 

23 

25 

36 

25 

20 

29 

25 

21 

25 

31 

26 

29 

32 

34 

29 

18 

20 

23.  3 

IDAHO  FALLS  43  NW  W8 

MAX 

31 

38 

35 

47 

48 

50 

57 

54 

53 

44 

28 

31 

28 

36 

45 

52 

45 

35 

38 

44 

40 

41 

48 

42 

46 

51 

49 

48 

36 

39 

46 

42.7 

MIN 

15 

9 

5 

-  1 

5 

10 

15 

28 

37 

25 

22 

22 

7 

11 

15 

20 

28 

25 

18 

26 

26 

18 

16 

28 

21 

18 

30 

25 

23 

13 

4 

18.2 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

35 

34 

40 

40 

39 

44 

46 

42 

46 

38 

20 

24 

33 

40 

36 

33 

37 

42 

37 

37 

43 

45 

44 

45 

46 

37 

33 

39 

36 

36 

36 

33.3 

MIN 

-  2 

-18 

-  6 

-12 

-  9 

0 

16 

32 

33 

18 

10 

1 

-  6 

-  3 

6 

17 

19 

16 

8 

17 

3 

-  1 

-  4 

17 

8 

12 

22 

9 

6 

-  6 

-  7 

6.3 

APRIL  1954 

CONDA 

MAX 

36 

45 

53 

56 

58 

52 

46 

46 

52 

43 

45 

55 

62 

58 

53 

54 

65 

67 

61 

58 

55 

5  8 

66 

71 

74 

65 

63 

65 

47 

49 

55.9 

MIN 

30 

22 

37 

31 

30 

32 

19 

29 

30 

15 

14 

23 

31 

35 

27 

24 

33 

40 

34 

37 

27 

29 

33 

29 

37 

34 

40 

35 

26 

30 

29.4 

MAY  1954 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

42 

69 

72 

75 

73 

75 

83 

88 

87 

75 

8  3 

83 

87 

93 

92 

74 

64 

66 

77 

71 

66 

57 

63 

74 

68 

65 

73.9 

MIN 

?6 

24 

32 

47 

37 

37 

42 

43 

45 

36 

45 

42 

44 

43 

57 

43 

44 

33 

36 

54 

37 

31 

28 

32 

41 

34 

39.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


btauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2d 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH  1954 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1 

T 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

SNOWFALL 

T 

0.8 

T 

0.2 

T 

T 

0.2 

0.3 

T 

T 

SN  ON  GND 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 

T 

2.0 

T 

T 

T 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

1.0 

3.0 

4.0 

SN  ON  GND 

35 

37 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

35 

36 

36 

35 

37 

36 

39 

43 

41 

41 

41 

41 

See  reference  not**  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


btahon 

£ 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

a 

o 

33 

•0 

« 

a 

Obser 
vation 
time 

f-vl  

vJDservei 

Reiez 

to 
tables 

Temp 

a 
5 

ABERDEEN  EXP  STATION 

12 

42  36 

112 

60 

BP 

SP 

EXPERIMENT  STAT I OH 

.'  3 

5 

6  7 

ALPHA  1  NE 

44  24 

115 

59 

IP 

GLENN  STRAWN 

3  3 

5 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

3  3 

a 

7 

ahco 

037S 

BUTTE 

5325 

MRS  HAZEL  CLENDEN 1 N 

I  3 

5 

7 

AHRi"WKOl  I  DAM 

ELMORE* 

3 

43  36 

115 

99 

3239 

81 

8A 

U  5  *iUR  RECLAMATION 

2  3 

6 

6  7 

13 

44  05 

111 

27 

SP 

2  3 

5 

7 

2 

43  48 

119 

07 

ip 

2  a 

5 

7  C 

2 

43  45 

115 

14 

a 

AVERY  RANGER  STATION 

0325 

SHOSHONE 

10 

47  IS 

113 

46 

2492 

BP 

U  3  FOREST  SERVICE 

a  3 

5 

7 

0940 

BLAINE 

12 

43  39 

114 

24 

■  ID 

c 

0563 

BANNOCK 

12 

42  43 

111 

s* 

11/73/32 

0B07 

KOOTENAI 

f 

47  39 

33 

*p 

a  a 

9 

0788 

BONNER 

48  21 

116 

50 

c 

BIC  CREEK  1  S 

U83:, 

VALLEY 

43  06 

20 

3686 

6P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

0015 

DING HAM 

12 

43  11 

113 

21 

6P 

KARL  RODGKRS 

a  3 

9 

7 

111  i  KFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

13 

43  00 

111 

43 

5P 

SP 

PORT  HALL  I R  PROJ 

a  a 

9 

C 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

lit 

57 

5P 

SP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

9 

BOGl'S  BASH 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

lie 

06 

C 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAB 

1010 

ADA 

2 

43  32 

116 

0* 

2633 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  VB  AIRPORT 

1022  ADA 

2 

43  34 

116 

13 

■  ID 

MMi 

L1  S  WEATHER  BLTIEAU 

2  3 

a 

7  C 

60NNERS  FERRT  1  SW 

1070 

BOUNDARY 

48  41 

jP 

SP 

CHARLES  C  HOWARD  JR 

2  3 

9 

7  C 

1217 

TM IK  FALLS 

12 

42  35 

114 

46 

SP 

SP 

WILLIAM  A  LOW 

2  3 

s 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARVATER 

3 

46  36 

119 

30 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  s 

BUXKX  2  xn 

1272 

SHOSHONE 

47  32 

119 

48 

4093 

MONTANA  POWER  CO 

1  2  SB 

CASSIA 

12 

42  32 

113 

17 

8A 

86 

FRANK  0  REDFIELD 

a  a 

5 

B URLE 1  F AC TORY 

1298  CASSIA 

13 

42  33 

113 

*n 

U 

8A 

AMAI.CAMATED  SUGAR 

2  3 

s 

C 

1303 

13 

113 

u 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

a 

7 

I  3  (t'J 

CANYON 

43  39 

2  3 

7 

CAMBRIDGE 

1*08  WASHINGTON 

2650 

SP 

STUART  DOPF 

CASCADE  NW 

■ag 

VALLEY 

a 

44  32 

116 

03 

SP 

SP 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3 

9 

7  C 

[•31 

BOISE 

3 

43  58 

113 

51 

3 

7 

1663 

CUSTER 

44  30 

SP 

a  a 

9 

1671 

CUSTER 

113 

SP 

2  a 

CURE  PORK  1  EMI 

1B10 

BONNER 

9 

46  09 

116 

10 

2125 

ar 

MRS  MARY  L  RALPH 

1631 

10 

47  00 

116 

13 

■  ID 

C 

1938 

LEMHI 

11 

45  07 

114 

21 

HA 

2  a 

9 

1056 

KOOTENAI 

47  41 

116 

43 

2  a 

9 

7  C 

2071 

CARIBOU 

42  43 

111 

•J* 

a  3 

9 

COTTomrooD 

3154 

IDAHO 

46  03 

116 

3411 

LOUIS  EXAPPRICH 

3130 

IDAHO 

3 

46  02 

116 

23 

■  ID 

C 

2167 

ADAMS 

12 

44  44 

116 

26 

SP 

2  a 

9 

c 

3270 

BOISE 

44  08 

119 

58 

3 

23H5 

VALLEY 

6 

44  19 

lis 

38 

BP 

6P 

U  S  BUB  RECLAMATION 

2  3 

a 

7  C 

DEADWOOD  SUMMIT 

2395  VALLEY 

44  32 

119 

3* 

7000 

U  S  SOIL  CON  SER 

2433 

4 

47  44 

116 

29 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

CANYON 

13 

43  35 

116 

44 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

9 

DIXIt 

?;.7S 

IDAHO 

45  33 

115 

28 

SP 

SP 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

a  a 

5 

DOLLAR!! IDE  SUMMIT 

2604 

CAMAS 

2 

43  36 

114 

41 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111 

07 

6097 

OA 

9A 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARE 

6 

44  14 

112 

14 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

DDBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112 

13 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

6 

7  C 

XLK  CITY 

2875  IDAHO 

3 

43  49  115 

26 

4P 

4P 

MRS  LORA  B  VI  LAS 

2  3 

S 

IU  RIVER  1  S 

2602 

116 

ip 

GLENN  WALKER 

2  3 

fJOMETT  2  E 

2942 

GEM 

43  50 

116 

2500 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3106 

CAMAS 

13 

43  31 

114 

48 

X 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

'8 

FENN  RANGER  STATION 

31*3 

IDAHO 

3 

46  06 

115 

33 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

9 

7  C 

PORT  HALL   INDIAN  AGENCY  3297 

BINGHAM 

43  02 

112 

SP 

SP 

PORT  HALL  IR  PROJ 

2  3 

9 

GARDEN  VALLEY  RS 

3446 

BOISE 

44  04 

115 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

S 

7 

GI LB ORE  SUMMIT  RANCH 

3376 

CUSTER 

44  19 

113 

6600 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GLENN 5  PERRY 

3631 

12 

43  57 

119 

10 

7P 

TP 

E  D  STONE 

2  3 

9 

7 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

43  57 

114 

13 

C 

GOOD  I *C  CAA  AIRPORT 

GOODING 

12 

42  55 

114 

46 

■  ID 

2  3 

7 

GRACE 

J  7  'I  .■ 

CARIBOU 

12 

42  35 

ill 

** 

ss 

2  3 

9 

C 

GRAND  VICT 

OWYHEE 

u 

42  59 

118 

06 

2600 

4P 

W  BILADEAU 

GRAMGEYILLK 

3771 

IDAHO 

3 

45  56 

116 

06 

HID 

HID 

2  3 

5 

7 

GRA5MERE 

3600 

OWYHEE 

12 

42  33 

119 

53 

11 

9P 

2  3 

5 

GRAY 

3825 

BONNEVILLE 

43  03 

111 

2  3 

5 

7 

GROUSE 

1663 

CUSTER 

43  42 

113 

9P 

3  3 

9 

BAILEY  AIRPORT 

3043 

BLAINE 

43  31 

11* 

1 1 

5322 

SP 

5P 

LAURENCE  JOHNSON 

■AMIR  4  XV 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112 

15 

4796 

5P 

SP 

U  S  F  6  W  SERVICE 

a  3 

5 

7 

BAZELTON 

4140 

JEROME 

12 

42  36 

114 

08 

SP 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3 

5 

■ILL  C ITT 

4366 

CAMAS 

12 

43  18 

119 

03 

SP 

SP 

CARROLL  DAMMEN 

3  3 

9 

7 

BOLL I  STIR 

4303 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114 

35 

5P 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

a  a 

5 

HOME 

4364 

BUTTE 

B 

43  47 

113 

00 

4820 

76 

CHARLES  D  COMGILL 

a 

IDAHO  CITY 

4443 
4450 

BOISE 

2 

43  50 

US 

90 

3940 

SP 

SP 

R  JOHN  MELLOR 

a  3 

5 

7 

IDAHO  CITT  13  5V 

BOISE 

2 

43  42 

116 

01 

6P 

C  M  GARDNER 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  MB 

4*55 

B  ON  V  K  V I  L  Lfc 

43  34 

111 

35 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

3  3 

5 

C 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

43  31 

112 

04 

M  I  D 

■  ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

S 

7 

IDA  VADA 

**7b 

42  01 

119 

I  B 

6000 

VAX 

CHRIS  CALLEN 

S 

IBIIl  2  S 

*^H8 

BONNEVILLE 

43  24 

111 

18 

5P 

SP 

ANNA  FLEMING 

a  3 

5 

7 

ISLAND  PARI  DAM 

4598 

44  25 

1 1 1 

24 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

a  3 

9 

7 

JACESON  PEAK 

4612 

BOISE 

44  03 

1 1  3 

27 

U  S  SOIL  CON  SER 

3 

JEROME 

*67' 

JEROME 

42  44 

114 

11 

SP 

a  a 

5 

KAMI  AH  1  MI 

*7&3 

LEWIS 

46  14 

116 

01 

1190 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

a 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116 

oe 

OA 

IRVING  H  LA  SEE Y 

a  a 

5 

KOOSXIA 

IDAHO 

16  09 

115 

59 

4P 

E  T  GILROY 

2  3 

5 

CUNA  2  NNE 

5038 

ADA 

43  31 

116 

SP 

SP 

2  3 

S 

LANDM  ARE  RANGER  STATION  5110 

VALLEY 

44  40 

115 

32 

8 

LXADORf 

5160 

LEMHI 

44  41 

113 

22 

6100 

■IE 

RODNEY  H  TOBIAS 

C 

LCTISTON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

46  23 

1  17 

01 

743 

SP 

SP 

LEWISTON  WATER  DKPT 

2  3 

5 

7 

LKMI5TON  tB  AIRPORT 

524  1 

Inez  pence 

46  23 

117 

01 

1413 

*  1 1 

■  ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3  3 

5 

7  C 

LIFTON  PUMPING  STATION 

337! 

BEAR  LAO 

42  07 

11  1 

3926 

6P 

6P 

UTAH  P  6  L  COMPANY 

2  3 

5 

6 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

46  38 

33 

5700 

TAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

8 

LOTMAN 

3414 

'BOISE 

44  05 

119 

Sfl 

3870 

SP 

9P 

ORVILLE  L  JOINER 

2  3 

9 

T  ■ 

MACE AT  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

43  35 

113 

37 

5897 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  3 

5 

7  C 

■A  LAD 

554* 

ONEIDA 

42  11 

112 

16 

4420 

TP 

7P 

J  L  GROWTH ER 

2  3 

5 

C 

BALAD  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

42  10 

112 

10 

4480 

Ml-' 

NIL 

0  3  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

9 

7 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASSIA 

12 

42  19 

113 

22 

4543 

MIC 

E  L  NOBLE 

C 

WAT    B.IVG1.F  STATU)"* 

5665 

LEMHI 

11 

44  36 

113 

S3 

5066 

6P 

6P 

U  S   FORI: ST  SERVICE 

2  3 

5 

7 

S     1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUI  D ' A LENT .     5  KOOTENAI ,     6  LOST,     7  PA LOUSE ,     8  PAYETTE,  9 
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H 

8708 

44  54 

116 

5023 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

MC  CAMMON 

42  39 

112 

5P 

SP 

R  FRED  1.1  NDENSCtOJ  I TT 

MERIDIAN  1  ■ 

3641 

43  37 

116 

SP 

SP 

JAMES  W  DOSS 

2  3  3 

BUI 

44  37 

116 

SP 

6P 

2  3  5 

7 

MINIDOKA  DAM 

MM 

MINID06A 

ia 

42  40] 113 

38 

4280 

9P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3  6 

MONTPELIER  RANGER  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

42  19 

111 

5043 

OA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  3  3 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

43  56 

119 

VAK 

U  S  BOIL  COM  SER 

MOOSE  CREEE  RANGER  STA 

6087 

■  ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

MOSCOW  U  OF  I 

6132 

SP 

5P 

UNIVERSITY  OP  IDAHO 

2  3  5  6 

MOUNTAIN  HOME 

6174 

ELMORE 

13 

115 

43 

3164 

dp 

6P 

KENNETH  J  NEWMAN 

2  3  3 

c 

6237 

47  27 

118 

■  ID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  S 

7 

6J'J<J 

43  37 

116 

81 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  3 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

6P 

JOHN  KOEPL 

NEZ  PERCE  PASS 

843  | 

LEMHI 

n 

3  0 

6575 

VAR  L  S  FORK  ST  SERVICE 

6942 

42  IS 

113 

6P 

6P 

HERBERT  J  HARDY 

2  3  3 

7 

6^53 

CUSTER 

44  03 

114 

5P 

MARJORIE  L  SHAW 

2  3  5 

7 

6990 

BP 

IP 

VINCENT  A  RALLY 

2  3  3 

C 

6681 

[ 1.KAR1ATER 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

PALISADES  DAM 

BONNEVILLE 

12 

14 

5392 

4P 

U  S  DUR  RECLAMATION 

2  3  5  8 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6844 

43  47 

116 

9P 

SP 

STATS  UP  STATION 

2  3  3 

B6JT3 

42  37 

113 

86 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  3 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2  3  5 

7 

PIERCE  RANGER  STATION 

7041 

C  LE  AHWATKR 

*H 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

PINE  1  N 

707  7 

ELMORE 

2 

18 

4220 

TAB 

U  S  GEO  SURVEY 

8 

7079 

43  28 

119 

SP 

GENEVA  B  SCHRAFT 

3 

7 

PLUMMER  3    ■  • 

rata 

47  19 

116 

MID 

U  S  OFF  1ND  AFFAIRS 

C 

7211 

BANNOCK 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

7  C 

7264 

BO  UN  DA  RY 

If 

SP 

R  E  DEN HAM 

2  3  5 

POT  LATCH  1  3K 

7301 

LATAH 

7 

52 

2386 

GP 1  HENRY  J  FITCH 

2  3  S 

7 

7327 

43  30 

115 

HID 

VICTOR  J  ACARREGUI 

C 

7393 

42  03 

111 

4P 

C  M  CRAB  TREE 

2  3  5 

7386 

OP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

7433 

VAR  M  EDWARD  ll UDELL 

S 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7469 

BINGHAM 

12 

OJ 

6300 

TAB 

FORT  HALL  IR  PROJ 

a 

7336 

43  33 

112 

mi:) 

MID 

SEE  MAKE  CHANGE  END  OF  INDEX 

7673 

43  04 

114 

SP 

LESLIE  F  BUSBT 

2  3  3 

7706 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

78S8 

10 

SP 

MRS  HOMER  WALTON 

RUPERT 

7068 

MINIDOKA 

13 

41 

4204 

61 

MINIDOKA   IR  PROJ 

2  3  3 

6022 

43  38 

111 

TP 

7P  I  ■  JERGENSON 

2  3  5 

B  E  NEWA  K 

47  10 

116 

8P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

8  07." 

43  11 

113 

■  ID 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  3 

7 

B137 

BONNER 

48  17 

116 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

7  C 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

118 

10 

4730 

YAK 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

SHOSHONE 

8380 

42  57 

114 

SP 

3PFHED  E  KOHL 

235 

SOLDIER  CREEK  RS 

43  30 

114 

VAN 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

44  21 

112 

SP 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

SPRINGFIELD  1  SE 

B I  KG  HAM 

43  04 

112 

SP 

MRS  RAYMOND  RUFF 

2  3  5 

3TIBNITE 

8738 

VALLEY 

11 

44  54 

115 

20 

6350 

SA 

BRADLEY  MINING  CO 

2  3  5 

7 

STREVELL 

8766 

42  01 

113 

SP 

SP 

IDAHO  STATE  POLICE 

3  3  5 

8818 

43  53 

111 

SP 

SP 

J  KENNETH  THATCH>:R 

2  3  3 

SUN  VALLEY 

8006 

43  41 

SP 

EDWARD  F  SEAGLE 

2  3  3 

7  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

Nil 

43  IS 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  5 

7 

TETON I A  EXP  STATION 

0063 

TETON 

12 

43  51 

111 

16 

5904 

SP 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

... 

C 

THREE  CREEE 

9110 

OWYHEE 

12 

42  03 

115 

10 

5400 

6P 

6P 

MRS  L  E  TANNER 

2  3  5 

7 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

119 

26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

TROUT DALE  GUARD  STATION 

0233 

ELMORE 

2 

43  43 

115 

38 

3475 

0  S  SOIL  CON  SER 

3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

li* 

28 

3770 

SP 

SP 

U  S  BUB  ENTOMOLOGY 

2  3  5 

7 

TWIN  FALLS  3  SE  SUC  FACT 

9200 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

11* 

23 

3770 

BA 

81 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

VIENNA 

0423 

BLAINE 

11 

43  49 

114 

51 

8600 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

WALLACE 

9*<»3 

SHOSHONE 

4 

47  28 

11S 

96 

2770 

BP 

8P 

W  PEA  THE  RSTONE  JR 

2  3  5 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARE 

9498 

SHOSHONE 

4 

47  30 

US 

53 

2950 

7A 

7A 

ROBERT  J  SEANTEL 

2  3  3 

C 

WEISER  1  S 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116 

97 

2120 

SP 

5P 

ME  It  YIN  V  LING 

2  3  5 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

3 

46  14 

u. 

36 

3950 

HA LLACK- HOWARD  LBR  CC 

2  3  5 

YELLOW  PINE 

9950 

VALLEY 

11 

44  58 

115 

20 

4760 

TU 

L  J  MILLER 

8 

NEW  STATIONS 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

44S0 

BUTTE 

6 

43  51 

119 

42 

4780 

HXX 

MIK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

a  a  s 

7  C 

NAME  CHANGE 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

-i  161 

BUTTE 

6 

43  33 

112 

57 

4933 

■ID 

■ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

a  3  s 

7  C 

OREILLE,     10  ST.  JOE.     11  SALMON,     12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES 


IDAHO 
1954 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  bases.      There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  .°F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective 
January  1,  1954. 


Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation, 
tion  Index  for  observation  time. 


See  the  Sta- 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 

measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
quently occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurement   ,  time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Adjusted  to  a  full  month. 


// 
AR 
B 
C 


In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.  These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

II        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 

later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 


CORRECTED  DATA 


DECEMBER  1953 


BIG  CREEK  1  S 


CHILLY  BARTON 
FLAT 


TABLES  2  &  5:     Min.   temperature  on  8th  should  be  -4°,  mean  mln.   9.9,  monthly  mean  22.1 

and  total  degree  days  1324. 

TABLE  2:     Precipitation  departure  from  normal  should  be  +.24. 


DECEMBER  1953 


JANUARY  1954 


C LARKS  FORK  1  ENE    TABLES  2  &  3:     Precipitation  on  24th  through  31st  should  be  accumulated  and  monthly 
total  accumulation  (*). 

Add  the  minus  sign  to  minimum  temperatures  in  Table  5  on  the  8th  for  these  stations: 
Chilly  Barton  Flat,  Cobalt  Blackbird  Mine,  Dixie,  Dubois  Experiment  Station,  Dubois 
CAA  AP,  Fairfield  RS,  Grouse,  Hill  City,  Idaho  City,  Idaho  Falls  CAA  AP,  New  Meadows 
Obsidian  4  NNE ,  Reactor  Testing  Station,  Spencer  RS,  Stibnite,  and  Sun  Valley. 

Add  the  minus  sign  to  minimum  temperature     in  Table  5  on  the  8th  for  this  station: 
Sun  Valley. 
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WEATHER 


July  continued  below  normal  temperatures 
for  the  northern  portijon  of  the  State  but 
showed  a  slight  positive  departure  for  the 
two  southern  divisions.  Outstanding  negative 
departures  in  temperature  were  reported  in 
the  Cottonwood,  Grangeville  and  Lewiston 
areas,  where  the  number  of  days  above  90° 
was  at  a  minimum,  except  possibly  at  Lewiston 
where  half  of  the  month  had  maximums  above 
90°  .  Big  Creek  reported  11  days  freezing 
or  colder.  Twenty-six  stations  in  the  South- 
west Division  and  fourteen  stations  in  the 
Southeast  Division  had  temperatures  of  90° 
or  higher  for  two-thirds  of  the  month.  The 
highest  departure  from  normal  was  2.5°  in 
the  Southeast  Division. 

Precipitation  was  the  reverse  of  tempera- 
ture with  above  normal  precipitation  in  the 
Northern  Division  and  below  normal  in  the 
two  southern  divisions.  Stormy  weather  oc- 
curred genez'ally  throughout  the  month  with 
dry  days  over  the  State  reported  on  the  3rd, 
4th,  11th,  12th,  23rd  and  24th.  Storms  dur- 
ing the  middle  of  the  month  were  the  most 
general  over  the  State  and  considerable  dam- 
age was  reported  in  the  vicinities  of  Grange- 
ville, Blackfoot  and  Idaho  Falls  on  the  14th; 
Downey  on  the  15th;  and  Canyon,  Ada,  Owyhee, 
Jerome,  Lincoln,  Latah  and  Kootenai  Counties 
on  the  16th. 

The  Blackfoot  storm  damage  was  estimated 
at  $200,000  as  a  result  of  wind  and  hail 
which  shelled  out  grain,  stripped  off  leaves 
of  potatoes  and  beat  the  peas  level  with  the 
ground.  The  storm  in  the  Idaho  Falls  area 
caused  estimated  damage  of  $300,000  as  a  re- 
sult of  wind  and  hail.  Telephone  lines, 
signs,  buildings,  automobiles  and  trees  were 
damaged  in  and  around  the  city  and  some  local 
flooding  added  to  the  damage.  The  Downey 
storm  in  Bannock  County  on  the  15th  produced 
an  estimated  damage  of  $57,000  resulting 
from  wind  and  rain.  Crops  were  damaged, 
buildings  and  barns  blown  down,  plate  glass 
windows  broken  and  utility  lines  torn  up. 
The  storm  at  Hazelton  in  Jerome  County  on 
the  16th  produced     approximately  $100,000 


tion  Director,  Boise 


SUMMARY 


damage  due  to  hail  and  rain.  There  was 
about  90  percent  loss  of  peas  and  grain,  40 
percent  potatoes,  25  percent  of  hay  and 
clover  seed  in  the  area  southeast  of  Hazel-  j 
ton.  The  storm  in  Latah  County  also  on  the 
16th,  produced  about  $95,000  damage,  mostly 
as  a  result  of  hail.  Most  of  this  loss  was 
due  to  damage  of  wheat,  barley  and  peas  with 
some  roofs  and  windows  ruined.  Hailstones 
up  to  an  inch  and  a  half  in  diameter  were 
reported  near  Potlatch. 

Some  crop  damage  resulted  from  minimum 
temperatures  of  32°  or  lower  in  all  divi- 
sions. The  Fairfield  area  reported  such  low v 
temperatures  twice  during  the  month.  Frosts 
were  reported  in  many  areas  on  the  22nd  and 
23rd  with  principal  damage  to  gardens,  field 
peas,  beans,  corn  and  potatoes  and  slight 
damage  to  clover  seeds  and  spring  grains. 

Such  farm  activities  as  cutting  hay  were 
delayed  considerably     over  the  State,  and 
especially  in  the  north  portion,  as  a  result 
of  frequent  showers  and  rainy  periods.  Rains 
were  general  ever  the  State  from  the  13th  to 
the  22nd.     Dryland  grain  crops  were  gener-  * 
ally  favored  by  the  rains,  especially  in  the 
Lewiston-Grangeville  area.     Range  grass  con-  j 
tinued  good  growth  in  the  Northern  Division i 
and  also  quite  satisfactory  in  the  southern 
divisions  but  somewhat  on  the  dry  side  due 
to  subnormal  precipitation. 

Irrigated  crops  in  the  Southeast  Division 
and  especially  in  the  Southwest  Division  j 
created  heavy  demands  for  irrigation  water. 
The  first  hay  crop  in  many  areas  was  of  some- 
what poorer  quality  due  to  delay  in  cutting,  J 
Some  of  the  first  hay  crop  in  the  Northern 
Division  could  not  be  cut  until  the  end  of 
the  month.  Early  potatoes  were  being  dug 
in  the  southwest  towards  the  end  of  the  month 
and  early  estimates  on  sugar  beets  in  the 
same  section  indicated  a  record  or  near- 
record  crop  was  developing.  Grazing  lands 
and  unirrigated  pastures  were  becoming  very 
dry  in  the  south  half  of  the  State  toward 
the  end  of  the  month. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IN  THIS.  TABI£  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 
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91  .9 

58.7 

75.3 

-  1.3 

102 

4+ 

48 

22 

0 

21 

0 

0 

0 

,99 

.45 

•  49 

15 

2 

0 

0 

SAINT  MARIES 

83.7 

46.2 

65.0 

-  2.3 

94 

36 

29 

53 

5 

0 

c 

0 

1.46 

•  73 

•  58 

10 

•  0 

0 

4 

1 

0 

SALMON 

V0  .  0 

68,5 

0,3 

103 

12 

36 

22 

19 

19 

0 

0 

0 

.93 

•  1 0 

•  53 

1 5 

0 

2 

1 

0 

SA NO POINT  EXP  STA 

47.5 

'a 

—  3.1 

16 

37 

3 

100 

0 

0 

0 

0 

2.17 

1  •  51 

•  87 

10 

•  0 

0 

6 

1 

0 

WALLACE 

i9  .8 

46.8 

63.3 

—  3,3 

6 

38 

3+ 

92 

3 

0 

0 

0 

1.83 

,94 

•  oo 

1 0 

.0 

4 

1 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

78  .  4M 

45  .  9M 

62,  2M 

—  2,9 

38 

3+ 

2 

0 

0 

0 

1.18 

,46 

•  35 

1 

•  0 

0 

4 

0 

0 

79.3 

45.  0 

62,2 

-1.3 

89 

6+ 

3.7 

22+ 

1 16 

0 

0 

0 

iV 

.64 

,19 

a  50 

1 

,  0 

0 

1 

1 

0 

Pi  1  \l  T  C  T  AM 

65 . 0 

-  2.0 

1.  25 

.40 

T 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ANDERSON  DAM 

94.2 

58.0 

76.1 

105 

1 

- 

43 

3 

26 

0 

0 

0 

.55 

.42 

15 

T 

0 

1 

0 

0 

ARROW  ROCK  DAM 

91.  3M 

55.0 

73.7M 

-  0,3 

100 

14 

43 

r? 

24 

0 

0 

0 

■  08 

— 

,32 

.04 

1+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLI  SS 

94  ,4M 

54, 0M 

74  .  2M 

0,  8 

104 

1 3 

36 

7 

27 

0 

0 

0 

•  38 

,17 

•  18 

16 

T. 

0 

2 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//a 

102 

6 

44 

21 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

0 

0 

0 

0 

QU  (  Zi  t    wo    A  r 

91.5 

59.2 

75.4 

0.6 

100 

4 

44 

22 

13 

24 

0 

0 

0 

,06 

- 

,12 

.06 

16 

,0 

0 

0 

0 

0 

89.9 

60.5 

75.2 

2.3 

98 

13 

43 

22 

6 

20 

0 

0 

0 

.61 

,25 

•  35 

15 

,0 

0 

2 

0 

0 

93.0 

57.1 

73.6 

0,  1 

97 

16 

44 

22 

5 

21 

0 

0 

0 

.10 

- 

,23 

.10 

15 

,0 

0 

1 

0 

0 

92.6 

51.0 

71.3 

-  2.2 

103 

13 

36 

22 

15 

24 

0 

0 

0 

,05 

■ 

,32 

.05 

16 

,0 

0 

0 

0 

0 

CASCADE   1  NW 

34.3 

46.0 

65.4 

91 

4 

32 

22 

51 

3 

0 

1 

0 

,09 

.04 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

CHALL  IS 

36.  2 

52,5 

69.4 

2.2 

96 

12 

38 

22 

14 

9 

0 

0 

0 

1.75 

1.16 

.70 

15 

T 

0 

5 

1 

0 

92.2 

54,0 

73.1 

0.7 

102 

13 

38 

22 

8 

22 

0 

0 

0 

.13 

- 

.37 

.13 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DEAD WOOD   DA  M 

82.4 

40,4 

61.4 

0.6 

93 

12 

26 

22 

132 

2 

0 

■4 

0 

.41 

- 

•  40 

•  13 

1 

,0 

0 

3 

0 

0 

deer  flat  dam 

89.7 

59,6 

74,7 

0,9 

97 

13 

45 

23 

5 

20 

0 

0 

0 

.02 

.17 

.02 

27 

0 

0 

0 

E^METT  2  E 

93.  3X 

54,21-1 

73. 8M 

-  1.2 

99 

L. 

38 

22 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

•  28 

T 

14 

0 

0 

0 

FA  I RF I  ELD  r  s 

86.1 

47.7 

66.9 

95 

13 

31 

22 

33 

5 

0 

2 

0 

.20 

•  13 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

fiAPrifW    \/AI  1  FY  PC 

93.2 

45.5 

69,4 

-  5,8 

100 

13 

36 

22 

12 

25 

0 

0 

0 

•  14 

- 

•  14 

.07 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

O  L_  C  IN  Pi  O    rtt\l\  ' 

96.3M 

5  5  .  9M 

76.  1M 

-  1.4 

103 

&+ 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

GOODING  CAA  AP 

91 .9 

60.2 

•76.1 

3.9 

103 

13 

43 

22 

9 

25 

0 

0 

0 

•  25 

•  05 

•  13 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  VIEW 

99.6 

59.6 

79.6 

4.  3 

107 

4 

46 

22+ 

0 

29 

0 

0 

0 

.19 

- 

•  06 

•  1 1 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GRASMERE 

90.  0M 

53. 8M 

71  .9M 

95 

3+ 

34 

22 

23 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

'1 

HAI LEY  AP 

86  •  1 

48.5 

67.3 

-  0,6 

95 

12+ 

34 

22+ 

45 

8 

0 

0 

0 

•  22 

— 

•  31 

•  15 

16 

•  0 

0 

1 

0 

c 

HA2ELT0N 

91.2 

56.2 

73.7 

-  1,5 

97 

3  + 

39 

22 

10 

22 

0 

0 

0 

,21 

•  91 

•  17 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

H I LL  C I TY 

87.0 

45.1 

66.6 

0.8 

96 

12  + 

JO 

22 

43 

12 

0 

2 

0 

,07 

- 

•  22 

•  07 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HOLL I STER 

88.5 

55.6 

72.1 

0,  8 

97 

1  3 

41 

22+ 

13 

14 

0 

0 

0 

T 

•  37 

T 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1  UAMU         1  1  I 

89.0 

44.3 

66.7 

-  0,6 

97 

12+ 

30 

2~ 

39 

18 

0 

,1 

,31 

•  13 

•  11 

1  + 

•  0 

0 

2 

0 

0 

92.4 

5  5.0 

73.7 

-  0,  7 

101 

13 

37 

22 

9 

23 

0 

0 

0 

•  13 

•  07 

•  08 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

If  1 1 W  A     ?    MM  P 

83  .  8M 

52. 3M 

70  .  6M 

-2,6 

97 

16 

37 

22 

29 

19 

0 

0 

0 

•  00 

•  33 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

30.1 

45,1 

62.6 

-  0,2 

38 

13 

30 

22 

104 

0 

0 

1 

0 

•  84 

•  30 

•  53 

15 

T 

0 

2 

1 

0 

MERIDIAN   1  W 

90.7 

54,7 

72.7 

-  0,4 

96 

6+ 

39 

22 

g 

23 

0 

0 

0 

T 

•  27 

T 

14+ 

0 

0 

o 

0 

MESA 

92.2 

56.0 

74.1 

101 

13 

41 

22 

7 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME 

97  .  2 

59.8 

78.5 

6,3 

105 

13 

43 

22 

2 

29 

0. 

0 

0 

,02 

•  35 

•  02 

16 

•  0 

0 

0 

o 

0 

NAMPA   2  NW 

90.6 

55.9 

73.3 

98 

7+ 

<-l 

22 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

mcu   uFAnnu^  P^ 

l>ICW    nn  CMUVJ  rl  O  HO 

85.4 

41.2 

12  + 

22 

5 

0 

if 

Q 

•  0 

0 

1 

g 

OBSIDIAN  **  NNE 

76,1 

38.0 

57.1 

-  0.2 

86 

13 

23 

22 

237 

0 

0 

7 

0 

•  48 

- 

!l9 

.22 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OLA  5  S 

92.2 

47.2 

69.7 

100 

13 

37 

1 

16 

- 

o 

o 

•  00 

•  00 

0 

0 

0 

PARMA   EXP  STA 

94.2 

55.0 

74,6 

0.5 

102 

13 

42 

22 

5 

25 

0 

0 

0 

.06 

- 

.07 

•  06 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PAYETTE 

93.5 

57,3 

75.4 

1.3 

101 

1  2 

43 

22 

3 

26 

o 

T 

.30 

T 

16 

,  o 

o 

o 

0 

0 

R I CHF I  ELD 

B9.1 

53,9 

71,5 

2,0 

99 

13 

36 

22 

13 

16 

"1 

0 

.13 

.17 

.07 

15 

,0 

0 

0 

0 

SHOSHONE 

92.1 

58.4 

75.3 

3.3 

102 

1 3 

46 

2 

0 

0 

0 

.59 

.36 

•  45 

15 

0 

0 

STIBNITE 

77.3 

42.5 

59.9 

90 

14 

29 

22 

1 

c 

2 

0 

.  77 

•  23 

16 

,0 

0 

0 

0 

SUN  VALLEY 

81.8 

38.9 

60.4 

1,4 

90 

25 

22 

146 

i 

0 

4 

0 

.91 

•  20 

•  50 

14 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

98.4M 

64. 1M 

81. 3M 

1,2 

106 

4 

52 

22  + 

0 

29 

0 

0 

c 

•  13 

.11 

.10 

16 

i 

0 

0 

THREE  CREEK 

91.4 

42.1 

66.8 

99 

13 

22 

2  2  + 

47 

23 

0 

5 

0 

•  09 

•  20 

.07 

15 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

93.1 

56.8 

75.0 

3.6 

100 

13 

40 

23 

7 

27 

0 

o 

; 

.55 

•  20 

.54 

14 

•  0 

1 

. 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

90.3 

56.3 

73.3 

0,4 

101 

14 

42 

23 

21 

0 

3 

0 

.62 

•  32 

.29 

15 

,0 

0 

2 

0 

0 

WEISER  1  S 

92.4 

54.6 

73.5 

-  3,2 

100 

1  3  + 

41 

30 

4 

'  i 

0 

0 

.00 

.17 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

71.3 

1.2 

.26 

.  14 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

91.5 

52.2 

71.9 

1,9 

99 

12 

36 

22  + 

13 

23 

0 

0 

0 

,01 

.49 

.01 

16 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

90.6 

54.2 

72.4 

2,2 

98 

4  + 

36 

22+ 

17 

22 

0 

3 

0 

.15 

.48 

.12 

5 

•  0 

0 

i 

0 

0 

ARCO 

86.  7M 

48, 6M 

67.  7M 

0,9 

97 

12 

34 

22 

24 

8 

0 

0 

0 

.  17 

.38 

.07 

15 

,0 

0 

0 

0 

0 

ASHTON  1  S 

83.1 

47,4 

65.3 

0,5 

92 

6 

31 

21 

58 

2 

0 

1 

0 

1.01 

.07 

.54 

16 

,0 

0 

2 

1 

0 

BLACKFOOT 

91.7 

57.1 

74.4 

5.3 

1  00 

4+ 

40 

22 

6 

23 

c 

0 

0 

.23 

.43 

.10 

21 

,0 

0 

1 

0 

0 

BURLEV 

92.5 

59.0 

75.8 

2.5 

104 

14 

44 

22 

22 

0 

0 

0 

.02 

.31 

.02 

16 

,0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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IDAHO 
JULY  195* 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

• 

■ 

3 
> 
< 

2 

*  o 

1  E 
1  8 

Q  h. 

1 
■ 

o 

X 

a 

■ 
• 

% 

o 

Degree  Day. 

No.  ol  Day. 

Total 

Departure 

From  Normal 

>> 
3 

a 
\ 

1 

t3 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Day. 

Max. 

Min. 

i2 

,J 

in 
X  o 

o 

0 

{ 
I 

i 
s 

2 

j 

Sj 

£ 

0 

o  z 

t-i  0 

sJ 

i 

1  1 

BURLEV  FACTORY 

90.7 

54.7 

i?r 

1.3 

101 

14 

36 

22 

22 

0 

- 

• 

.10 

- 

•  28 

•  10 

16 

0 

I 

3 

0 

BURLEY  CA A  AP 

91.3 

54.4 

72  .9 

2.3 

101 

4+ 

37 

22 

15 

22 

0 

0 

.08 

- 

•  14 

•  06 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

SI.  2 

41.5 

61.4 

-  0.1 

90 

12 

32 

22  + 

117 

1 

0 

? 

a 

•  82 

•  22 

.30 

15 

•  0 

0 

4 

0 

0 

CONDA 

86.  4 

46.0 

66.6 

3.3 

92 

8+ 

28 

22 

10 

0 

? 

0 

•  40 

- 

•  25 

.16 

19 

•  0 

0 

2 

0 

0 

Biggs 

34.4 

50.4 

67,4 

5.  0 

94 

14 

31 

22 

0 

1 

0 

•  97 

- 

•  24 

.32 

21 

4 

0 

0 

DUBOIS  EXP  ST  A 

SS.7 

54.5 

71.6 

1.7 

97 

1  2+ 

40 

22 

16 

15 

0 

0 

0 

•  44 

- 

.29 

•  IS 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

88.! 

52.7 

70,4 

0.1 

98 

12+ 

36 

2 

26 

14 

0 

0 

0 

•  67 

.02 

•  40 

5 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MALL   I  NO  AGENCY 

91.5 

53.8 

72,7 

2.2 

101 

13 

39 

22 

11 

24 

0 

0 

0 

•  38 

- 

.21 

•  23 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

OR  ACE 

83.  A 

51.0 

67,2 

-0.1 

92 

13 

36 

22 

32 

5 

0 

0 

0 

•  53 

- 

■  45 

•  16 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GRAY 

87.7 

41.3 

64,5 

1.4 

99 

14 

24 

23 

68 

1* 

0 

2 

0 

•  40 

- 

.62 

•  20 

20 

•  0 

0 

3 

0 

0 

GROl'SL 

30.3 

41.6 

61,0 

89 

12 

26 

22 

128 

'  0 

0 

4 

0 

•  41 

— 

.36 

•  12 

14+ 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HAMEK  A  NW 

89.2 

51.0 

70,1 

2.2 

98 

13 

32 

22 

23 

17 

.0 

1 

0 

.51 

•  04 

•  21 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

35.  8M 

53.4 

69, 6M 

95 

13 

37 

23 

21 

0 

0 

0 

1.17 

■v 

1.14 

15 

•  0 

0 

1 

i 

l 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

88.7 

52.4 

70,6 

1.8 

98 

13* 

38 

22 

IS 

16 

0 

0 

0 

1.06 

•  44 

1.04 

14 

T 

0 

1 

l 

l 

IDAHO  FALLS  A3  NW  WB 

R 

89.6 

53.6 

70,1 

1  00 

12+ 

34 

22 

23 

18 

0 

0 

0 

.53 

•  24 

16 

■  0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS   46  w  WB 

- '  %-\ 

89.3 

50.5 

69,9 

99 

12+ 

33 

23 

20 

10 

0 

0 

0 

.16 

.10 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

IRWIN  2  S 

85.6 

50.2 

67.9 

3.2 

95 

11 

34 

22 

27 

11 

0 

0 

0 

1.40 

•  43 

.38 

16 

•  0 

0 

4 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

30.7 

44  .3 

62.5 

1  .  3 

89 

12+ 

27 

22 

95 

0 

0 

3 

0 

1.27 

•  50 

•  39 

17 

•  0 

0 

4 

0 

0 

L1FTON  PUMPING  STA 

8A.3 

52.8 

68.6 

1,2 

93 

13 

37 

22 

20 

4 

0 

0 

0 

.36 

- 

•  37 

•  31 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MAC<AY  RS 

85.7 

49.0 

67.4 

-  0.2 

95 

12 

37 

22 

34 

8 

0 

0 

0 

.70 

- 

.15 

•  33 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

MALAD 

73.6 

3.3 

101 

11 

42 

22+ 

21 

0 

0 

0 

•  16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MALAO  CAA  AP 

92.1 

51.4 

71.3 

100 

11 

36 

22 

11 

22 

0 

0 

0 

.36 

•  24 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MAY  R  S 

66.2 

0.0 

94 

12 

33 

1 

37 

8 

0 

0 

0 

1 .  50 

.72 

.67 

.0 

0 

3 

1 

0 

MC  CAMMON 

91.5 

50.4 

71.0 

100 

13 

35 

22 

14 

21 

0 

0 

0 

.54 

•  30 

19 

T 

0 

2 

0 

0 

MINIDOKA  OAM 

39.2 

53.9 

74.1 

101 

13 

42 

22 

12 

0 

0 

0 

•  08 

•  05 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

87  ,  7M 

47. AM 

67, 6M 

0.7 

97 

12+ 

29 

22 

13 

0 

1 

0 

•  23 

•  65 

.  14 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

OAKLEY 

88.7 

57.2 

73.0 

2.0 

97 

25 

43 

23 

5 

15 

0 

0 

0 

•  30 

•  32 

•  10 

15 

n 

PALISADES  OAM 

bs.a 

50.8 

68.1 

05 

13 

35 

22 

25 

9 

0 

0 

0 

1.99 

.54 

15 

T 

0 

5 

? 

0 

PAUL     1  E 

m 

38.2 

55.2 

71.7 

1.0 

99 

14 

35 

22 

18 

0 

0 

0 

.37 

.12 

•  33 

17 

POCATELLO  WB  AP 

90.9 

56.2 

73.5 

0.8 

90 

12+ 

41 

22+ 

8 

21 

0 

0 

0 

.08 

.68 

.05 

15 

•  0 

0 

0 

■0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

93. A 

52.5 

73.0 

3. 1 

101 

13 

35 

22 

10 

25 

0 

0 

0 

•  22 

.74 

.13 

19 

RUPERT 

91. SM 

56, 1M 

73.9M 

2.0 

100 

5  + 

39 

22 

23 

0 

0 

0 

.11 

.30 

.09 

16 

•  0 

0 

0 

: 

0 

SAINT  ANTHONY 

87.2 

49.5 

68.4 

98 

\  3 

32 

22 

28 

12 

0 

1 

0 

.83 

.40 

•  67 

15 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SPSNCER  RS 

84.  1 

47.1 

65.6 

1.8 

94 

13 

33 

22+ 

50 

■• 

0 

0 

0 

1.06 

•  12 

•  43 

17 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD  1  SE 

90.8 

51.5 

71.2 

1.2 

102 

13 

35 

22 

15 

20 

0 

0 

0 

•  01 

•  58 

•  01 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STREVELL 

91.5 

53.3 

72.7 

99 

11 

31 

22 

18 

21 

c 

1 

0 

•  36 

•  22 

16 

•  0 

0 

1 

- 

0 

SUGAR 

85.8 

49.8 

67.8 

1.1 

96 

13 

33 

22 

29 

7 

0 

0 

•  34 

•  29 

•  20 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

83  .4 

47.3 

65.4 

94 

13 

30 

22 

56 

c 

1 

0 

•  92 

•  60 

20 

3 

1 

0 

DIVISION 

69.6 

2.5 

.54 

.18 

T 

STATE 

69.3 

0.9 

.  58 

.03 

T 

Precipitation 


05  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED  "NO.   OF  DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  1954 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

O 

Day  of  month 

iS 

1   |  2  |  3 

4   |   5  | 

6 

7  |  8 

■ 

10  |  11  |  12 

13  |    14  | 

15 

m\ 

17  1 

18 

19  1 

20  j 

21 

22  23 

24 

25  |  26  | 

27 

28  |  29  |  30 

31 

ABERDEEN  EXP  ST* 
AMERICAN  FALLS  1  NW 
ANDEPSON  DAM 
aRCO 

AftROfcROCK  DAM 

•  01 
.15 
•■55 
.17 
.08 

•  04 

•  04 

■  12 

T 

■  03 

•  42 
■  07 
.04 

.01 

.00 
.01 

■01 

T 

.02 

T 

.06 

ASHTON  1  S 
AVERV  »s 

RAW  I  EM  MODEL  B  A  SI  N 
BIG  CREEK   1  S 
RLACKFOOT 

1.01 
1.14 
1.62 
2.19 
.23 

•  12 

•  07 

•  24 

.04 
.03 

■  47 
•  16 

.12 
■  13 

•  32 

•  74 

T 
T 

T 

■  02 

1.73 
.06 

■  94 
•  50 
.07 

.12 
.10 

T 

.15 

T 

KISS 

BOISE  LUCKV  P£AK  DAM 
BOISE  WB  AP  //R 

BUHL 

BUNGALOW  RS 

.38 
•  00 
.08 
.61 
.96 

.16 

T 

.13 
T 

■  20 
T 

.14 

.01 

.02  T 

.02 
T 

.06 
.06 

't 

•  35 
.20 

.  16 
.06 

T 

T 

RJffKE  2  NNE 
BURLEv 

BORLE>  FACTOR* 
jBURLEv  CAA  AP 
.CALDWELL 

2.26 
.02 
.10 
.08 
.10 

•  37 

•  07 

.06 

.29 

•66  ,01 

T 

T  T 

•  01 
.10 

.02 
•  10 
.01 

T 

T 

.06 

T 

CAMBRIDGE 
.CASCADE   1  NW 
' CENTERVlLLE  AR8AUGM 

CHALLI S 

CHILL*  BARTON  FLAT 

.03 
.04 

•  44 
1.73 

•  82 

.0. 
•  IS 
.03 

.02 

.03 
•  20 

•  10 

T 

.06 
•  16 
■  10 

•02 

T 

.70 

.30 

•  03 
.01 
.09 
.35 
.  10 

•  02 

•04 

.11 

.03 

T 

.31 
.07 

i  CURK  FORK   1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

(COTTONMOOD 

2.59 
1.32 
1.301 
•  40 
1.33 

.33 
■  22 
.26 

•  92 

.20 
•  08 

•  05 

.20 
•  18 

.77 
■  78 

.20 
.60 

•00 
.52 

T 

.02 

.36 

•  15 
.02 

•  79 

•  17 
T 

•02 

.16 

.0* 

T 
T 

.01 

T 

.03 

•COUNCIL 
ICROJCH  ?  NNW 

DEAD WOOD  DAM 
•DEER  flat  Dam 

DIXIE 

.13 
.14 
•  41 
.02 
1.21 

.08 
■  13 

T 

T 

.03 
■  12 

T 

•  11 
•OJ 

•  11 

•70 

.05 
.29 

.14 

T 

.02 

HUMS 

DUBOIS  EXP  STA 
nunc  IS  CAA  AP 
CLK  CITY 
fcU  RIVER  1  S 

.97 
•  44 
.67 
1.3* 
.37 

■  26 

.07 
■  •0 
.02 

•  16 

.07 

.01 

■  09 

.02 
T  .17 
.04 
■  03 

■  10 

•  10 

T 

•  01 

.30 
T 

.23 

T 

•  IB 

.08 

.23 

•32 
.  i  - 

T  .02 

T 

See  Reference  Note«  Following  Station  Index 
-  85  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

To 

1   1  2  1  3 

4  5 

6 

7-  ]  8  | 

9 

10  |  11  |  12 

13  | 

14  1 

15 

16  J 

17  | 

18 

20  J 

21 

22    23  |  24 

25 

26 

27 

28  |  29 

30 

31 

EMMETT  2  E 
FAIRFIELO  RS 
FENN  RS 

FORT  HALL    IND  AGENCV 
GARDEN  VALLEY  RS 

T 

.20 
.67 
.38 
.1* 

•  03 

.01 

.06 
.06 

T 

T 

T 
T 

.03 
.04 

T 

.01 
.31 
.05 
•  04 

.13 
.13 

.07 

•  19 
.23 

T 

T 

GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVI LLE 

•  25 
.S3 
.19 

T 

•  02 

•  27 

.06 

T 

T 

.71 

•  06 

•  05 

•  06 

.13 
.14 
.  11 
.11 

•  0  1 

.05 

.05 
.01 

.25 

.05 

•  16 

GRASMERE 
GRAY 
GROUSE 
HAILEY  AP 
HAMER  4  NW 

T 

•  AO 

•  41 

•  22 

•  31 

T 
T 

•  21 

.12 
.02 

•  10 
.12 

•  07 

.10 
.  15 

.03 

T 

.14 

.20 

T 

.05 
■  14 

•  09 

HA 2 ELTON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

.21 

.07 
T 

.26 
.31 

•  11 

T 

.04 

.03 
.03 

T 

.06 
,06 

.17 
.07 

T 

.05 
■  11 

T 

.03 

T 

•  09 

IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB  R 
IDAHO  FALLS  46  M  WB  R 

•  22 
1.17 
1.06 
.93 
.16 

.07 

.02 

1.04 
.07 
.05 

■  04 
1.14 

.01 

■  02 

■  10 

.09 
.03 
T 

•  24 

T 

T 

T 

.16 
.01 

.01 
T 

T 

.02 

T 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KAMI AH  1  NE 

KELLOGG 

1.40 
1.27 
.13 
•  61 
1*84 

.29 
.44 

•  0  2 

•  12 

•  33 

.31 

T 

•37  .27 

T 

•  05 

.36 
.12 
■  08 
.13 

.38 

.05 
.39 

.05 
•  12 

•  11 

•  09 
.08 

.34 

.12 
.05 

•  16 

T 

T 

.28 

T 

.07 
.07 

KOOSKIA 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 

LEWISTON  WB  AP  //R 

LIFTON  PUMPING  STA 

.90 
.00 

•  78 
.37 

•  36 

•  25 

•  52 

•  15 

T 

.12 

.13 
.05 

.03 
.03 

•  10 

.10 

•  02 

■  19 
•  02 

.03 

T 

.02 

T 

T 

T 

.31 

T 
T 

.02 

•  33 

T 

T 

•  01 

MACK AY  RS 
MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
ttC  CALL 

.70 
.36 
.36 
l.SO 
.84 

.04 

.03 

T  .18 
T 

T 

T 
T 

.12 

.24 

•  10 

•  31 

■  33 

■  16 
T 

.67 
.53 

.01 
.05 
•  03 
.29 

•  01 
.04 

.0  5 
T 

.05 
.17 

.02 
T 

.16 
.10 
T 

.05 

•  02 
T 

T 

MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 

.94 
T 

.00 

•  08 

•  23 

T 
T 

•  03 
■  06 

.04 

.11 

.03 

T 

■■T  l! 

.30 

.14 

T 

T 

.01 

T 

.08 

T 

.03 

MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 

1*04 
•  02 

1.26 
T 

.47 

.36 

T 

.12 

T 

•  05 

T 

T 

•  17 

•  18 

•  14 

•  94 

.01 
T 

.40 

.02 

.07 

.34 

.21 

•  02 

•  16 

NE2PERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
0ROFIN0 

.61 
.30 
.48 
.00 
.16 

.47 

•  09 

T 
T 

.02 

.03 
.05 
.12 

.10 
.22 

(T- '  * 

■  02 
.05 

.09 

T 

•  11 

•  18 

.02 

PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

1.99 
•  06 
.37 
T 

1«17 

T 

.34 

•  30 

T 

•  29 

T 

T 
T 

.07 

.54 

T 

.12 

.41 
.06 
•  04 
T 

.02 
•  33 

•  16 

.50 

•  03 

•  34 

.01 

.01 

POCATELLO  W8  AP  //* 
PORTHILL 
POTLATCH   1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 

.08 
.87 
1.42 
.22 

•  50 
.51 

T 

.10 

.01 

.16 

T 

.07 

T 

•  24 
.07 

•  21 

•  33 

•  81 

T 

.01 

T 

.02 

•  05 
.02 

T 

.20 
■  04 

T 

T 

.13 

.01 

.01 
.04 

•  04 

•  06 

T 

.01 

.01 

T 

RICHFIELD 
BIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

.13 
.99 
.11 
.83 
1 .46 

•  27 

•  06 

•  33 

•  58 

.06 

T 
T 

•  08 

.07 

•  49 
T 

•  67 

.47 
.09 

.02 

T 

•  02 

•  03 

•  04 

•  03 

T 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELO  1  SE 

.93 
2.17 

.99 
1.06 

•  01 

•  03 

•  34 

•  04 

.09 
.12 

.18 

.02 

•  12 

.87 

•  03 

•  01 

T 

•  06 
.04 

•  53 

■  29 

•  45 

•  25 

■  01 

.11 

.08 
T 

T 
T 

.45 

T 

.09 

T 

.34 

.15 
T 

.04 

.02 

STISNITE 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 

.77 

•  36 

•  34 

•  91 
.13 

•  15 

T 

.03 

•  13 
T 

.50 

•  20 

•  03 
.20 
.16 

•  03 

•  23 
.22 

.25 
.10 

.03 
T 

T 

T 

.04 

T 
T 

.05 
.01 

T 

T 

.12 

.01 

T 

TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

.9? 
.09 
.35 
.62 
1.83 

•  40 

.07 

.03 

.01 
.07 

•  31 

.68 

T 
T 

.10 
.54 

.07 
T 

.29 

.03 
T 

.01 

T 

.25 

T 

.60 

•  31 

.16 

T 

T 

.02 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 

1.18 
■  OC 
•  94 

•  35 

•  50 

•  05 

.27 
.02 

.08 
.04 

•  24 

•  OE 

.19 

PRECIPITATION  STORAGE  GAGE  TABLE  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  89, 


Sw  itltiwc*  notos  following  Station  lnd*x 
-  86  - 


'able  5 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  1954 


Station 


BERDEEN  EXP  STA 
MERICAN   FALLS    1  NW 
NDERSON  DAM 
RCO 

RROMROC '  DAM 

SMTON  1  S 
VERY  RS 

AYVIEW  MODEL  BASIN 
IG  CREEK  IS 
LACKFOOT 

.ISS 

5ISE  LUCKY  PEAK  DAM 

D1SE  WB  AP 

JUL 

UNGALOW  RS 

JRKE    2  NNE 
JRLEY 

URLEY  FACTORY 
JRLEY  CAA  AP 
ALDWELL 

AMBR  I  DOE 
ASCADE  1  NH 
HALL  IS 

HtU-Y  BARTON  FLAT 
LARK  FORK  1  ENE 

OBALT  BLACKBIRD  MINE 
OEUR  D  ALENE  RS 
ON  DA 

OTTONWOOD 
OUNCIL 

EAOWOOD  DAM 
EER  FLAT  OAM 
1XIE 
RIGG5 

UBOIS  EXP  STA 

U60IS   CAA  AP 
LK  CITY 
IK  RIVER  1  S 
MMETT  2  E 
AIRFIELD  RS 

ENN  RS 

3RT  MALL    IND  AGENCY 
ARDEN  VALLEY  RS 
_ENNS  FERRY 
30DIN6  CAA  AP 

*ACE 

'AND  VIEW 
?ANGEVILL£ 
>ASMERE 
»AY 

JOUSE 
(I LEY  AP 
>MER    4  NW 
ZELTON 


Day    Of  Month 


I 

2 

3 

4 

1 

5 

5 

7 

8 

10 

]j 

12 

MAX 

80 

85 

94 

98 

89 

93 

95 

95 

95 

95 

97 

99 

MI  N 

54 

46 

46 

48 

MAX 

85 

84 

93 

98 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

98 

MI  N 

55 

43 

45 

49 

54 

59 

53 

50 

57 

48 

52 

39 

MAX 

76 

87 

100 

101 

96 

100 

95 

96 

90 

96 

99 

101 

MIN 

51 

43 

33 

57 

89 

60 

61 

56 

39 

56 

59 

60 

MAX 

77 

79 

88 

94 

B  B 

89 

90 

81 

87 

91 

97 

MIN 

54 

38 

42 

46 

63 

51 

46 

48 

47 

47 

40 

MAX 

74 

77 

87 

97 

99 

98 

93 

91 

85 

94 

97 

MIN 

49 

48 

53 

53 

51 

59 

60 

56 

54 

55 

57 

60 

MAX 

7S 

74 

78 

89 

84 

92 

90 

88 

3  5 

87 

84 

86 

MIN 

3  a 

36 

4] 

47 

MAX 

re 

75 

86 

96 

,5 

100 

99 

87 

77 

71 

82 

84 

MIN 

51 

48 

41 

45 

59 

49 

54 

49 

54 

52 

52 

49 

MAX 

74 

65 

74 

80 

30 

83 

65 

85 

69 

69 

76 

82 

MIN 

49 

48 

40 

40 

39 

37 

50 

55 

53 

54 

48 

48 

MAX 

63 

73 

82 

87 

K2 

36 

82 

81 

94 

78 

87 

90 

MIN 

41 

28 

29 

33 

49 

36 

37 

32 

40 

36 

39 

41 

MAX 

85 

85 

95 

100 

B  C 

95 

95 

94 

90 

94 

95 

100 

MIN 

58 

47 

50 

55 

69 

58 

55 

55 

65 

56 

56 

60 

MAX 

80 

87 

99 

101 

95 

98 

94 

94 

90 

96 

96 

102 

MIN 

52 

43 

46 

52 

MAX 

75 

87 

101 

102 

97 

93 

97 

97 

MIN 

47 

49 

56 

60 

57 

56 

55 

66 

MAX 

79 

86 

97 

100 

96 

98 

92 

90 

85 

94 

92 

97 

MIN 

51 

47 

58 

60 

71 

64 

61 

57 

58 

62 

58 

63 

MA  X 

BO 

82 

93 

94 

93 

93 

93 

90 

89 

94 

95 

97 

MIN 

53 

51 

53 

61 

69 

63 

64 

60 

62 

61 

62 

64 

MAX 

83 

BO 

89 

94 

92 

97 

95 

85 

81 

80 

86 

88 

MIN 

53 

50 

42 

47 

60 

51 

56 

52 

57 

52 

51 

51 

MAX 

73 

62 

76 

85 

84 

87 

87 

76 

^0 

63 

70 

79 

45 

42 

MAX 

91 

78 

89 

100 

100 

96 

99 

94 

94 

82 

96 

97 

MIN 

86 

49 

52 

56 

72 

64 

65 

58 

6* 

52 

61 

62 

MAX 

91 

77 

87 

98 

:oo 

94 

96 

94 

93 

60 

95 

95 

MI  N 

54 

43 

46 

52 

3  7 

62 

62 

50 

59 

47 

55 

58 

MAX 

78 

87 

97 

101 

96 

97 

93 

92 

82 

96 

93 

101 

MIN 

53 

44 

48 

52 

64 

63 

59 

51 

55 

47 

55 

59 

MAX 

77 

83 

93 

95 

94 

95 

90 

89 

93 

90 

90 

96 

MIN 

50 

49 

49 

53 

6  6 

57 

62 

57 

3d 

54 

57 

60 

MAX 

80 

85 

94 

98 

95 

97 

92 

91 

90 

85 

94 

98 

MAX 

68 

78 

86 

91 

1* 

90 

89 

85 

ill 

84 

88 

89 

MIN 

47 

35 

40 

46 

59 

45 

49 

43 

A  7 

46 

46 

49 

MAX 

79 

79 

90 

94 

92 

87 

91 

91 

36 

88 

94 

96 

MIN 

SO 

41 

47 

51 

66 

52 

53 

56 

36 

50 

54 

57 

MAX 

73 

74 

63 

87 

81 

60 

84 

85 

BO 

80 

84 

90 

MIN 

44 

34 

36 

39 

43 

42 

49 

Al 

38 

42 

40 

MAX 

71 

68 

80 

87 

94 

68 

84 

81 

78 

68 

76 

79 

MIN 

41 

48 

35 

41 

44 

45 

53 

51 

32 

48 

46 

46 

MAX 

72 

63 

68 

85 

76 

81 

82 

83 

72 

79 

86 

48 

51 

MAX 

77 

71 

84 

87 

'3  3 

96 

95 

85 

76 

70 

77 

80 

MIN 

50 

47 

41 

44 

59 

49 

58 

57 

54 

54 

54 

51 

MAX 

85 

76 

79 

89 

91 

85 

89 

92 

91 

89 

90 

92 

MIN 

-6 

38 

42 

42 

52 

49 

44 

49 

52 

44 

45 

50 

MAX 

54 

72 

75 

86 

78 

90 

77 

72 

75 

61 

78 

79 

MIN 

40 

41 

43 

47 

59 

49 

43 

55 

46 

49 

45 

49 

MAX 

79 

83 

86 

96 

98 

95 

94 

89 

87 

88 

92 

98 

MIN 

55 

45 

42 

50 

32 

52 

47 

57 

57 

45 

55 

63 

MAX 

72 

77 

86 

89 

87 

88 

83 

88 

76 

82 

88 

93 

MAX 

75 

85 

91 

94 

91 

93 

92 

84 

83 

88 

90 

95 

MIN 

a  B 

50 

62 

65 

69 

64 

64 

58 

58 

61 

60 

65 

MAX 

6  3 

72 

80 

86 

86 

86 

78 

78 

70 

76 

81 

85 

MIN 

40 

30 

30 

36 

'.0 

39 

40 

37 

41 

35 

35 

42 

MAX 

94 

81 

84 

90 

J3 

83 

88 

90 

91 

84 

91 

92 

MIN 

39 

42 

45 

45 

50 

52 

56 

56 

60 

45 

57 

57 

MAX 

81 

79 

90 

94 

93 

89 

92 

94 

90 

89 

95 

97 

MIN 

53 

42 

47 

51 

59 

53 

56 

58 

59 

34 

58 

62 

MAX 

78 

80 

90 

95 

86 

90 

93 

94 

84 

90 

95 

98 

57 

MAX 

S3 

78 

86 

93 

91 

92 

82 

78 

73 

69 

80 

80 

MIN 

35 

39 

34 

37 

50 

42 

45 

46 

48 

42 

35 

44 

MAX 

74 

74 

83 

89 

91 

93 

92 

83 

75 

70 

79 

81 

MIN 

A9 

46 

39 

43 

59 

46 

52 

49 

53 

51 

50 

47 

MAX 

78 

87 

96 

99 

98 

97 

94 

90 

86 

96 

92 

96 

MIN 

48 

49 

49 

53 

70 

55 

57 

51 

57 

55 

55 

56 

MAX 

69 

79 

88 

92 

85 

90 

86 

85 

88 

88 

89 

93 

MIN 

Ah 

39 

42 

47 

61 

49 

50 

44 

47 

43 

47 

47 

MAX 

81 

80 

90 

93 

93 

94 

90 

86 

82 

79 

87 

88 

MAX 

88 

82 

94 

98 

93 

95 

91 

94 

93 

93 

95 

99 

MIN 

37 

45 

48 

49 

67 

57 

50 

52 

5  0 

50 

53 

60 

MAX 

74 

83 

96 

97 

94 

96 

91 

92 

39 

93 

94 

99 

MIN 

47 

40 

43 

47 

52 

41 

43 

44 

42 

39 

41 

44 

MAX 

BO 

89 

100 

103 

96 

101 

93 

94 

90 

97 

96 

101 

MIN 

54 

52 

48 

56 

74 

54 

56 

51 

54 

55 

64 

57 

MAX 

78 

85 

98 

99 

<c 

98 

93 

93 

84 

94 

96 

100 

MIN 

52 

50 

55 

66 

68 

65 

62 

56 

63 

56 

59 

04 

MAX 

72 

78 

85 

88 

82 

87 

90 

90 

83 

88 

91 

90 

MIN 

50 

43 

46 

45 

82 

54 

48 

50 

53 

50 

50 

55 

MAX 

85 

91 

104 

107 

io; 

106 

102 

100 

98 

103 

103 

106 

MIN 

51 

52 

52 

55 

71 

70 

63 

56 

64 

55 

81 

60 

MAX 

67 

71 

78 

84 

11 

87 

80 

75 

72 

61 

77 

82 

MIN 

48 

44 

46 

51 

62 

53 

56 

52 

50 

49 

46 

54 

MAX 

73 

86 

95 

93 

n 

94 

94 

93 

93 

94 

95 

MIN 

44 

39 

45 

54 

67 

58 

57 

56 

53 

56 

56 

MAX 

80 

80 

85 

86 

83 

87 

85 

86 

90 

90 

92 

92 

MIN 

36 

38 

40 

40 

42 

41 

42 

42 

45 

46 

46 

48 

MAX 

6  7 

71 

80 

85 

79 

82 

82 

81 

75 

80 

84 

89 

MIN 

51 

32 

36 

36 

57 

44 

40 

43 

AO 

39 

43 

A  A 

MAX 

74 

78 

89 

92 

91 

69 

89 

86 

•30 

88 

91 

95 

MIN 

30 

40 

45 

50 

56 

49 

48 

51 

46 

47 

47 

54 

MAX 

82 

82 

91 

93 

87 

89 

94 

96 

91 

92 

97 

97 

MIN 

32 

38 

42 

50 

57 

58 

50 

52 

54 

46 

30 

59 

MAX 

83 

83 

97 

97 

94 

95 

94 

93 

-.9 

91 

92 

95 

MIN 

52 

-  47 

49 

56 

67 

61 

57 

54 

80 

50 

60 

62 

15    16     17    18    19    20    21    22   23    24    25   26    27    28    29    30  31 


98  94  88 

55  65  59 

95  9  2  86 
55  68  60 

105  9  5  90 

62  72  60 

96  85  80 
47  53  56 
98  100  90 
62  67  64 


88  80 
56  55 


92  90 

53  56 

81  88 

50  36 

79  70 

42     56  51 

100     95  87 

60     65  60 


104. 
57 


101   104  96 


98  101 
51  67 


92 
71 


103 
61 


62 
82 


90 
55 
101 


103 
64 

92 
53 
105 
69 


52 
91 


80 
5  1 


60  58  67 

95  96  96 

64  61  60 

88  90  88 

57  50  55 

91  94  99 

62  61  60 

79  82  84 
43  46  49 
95  92  93 
50 
90 
52 
7ft 
32 
92 
ft  0 


88  89 
49  59 


95     97  95 


60 

58 

94 

97 

97 

9? 

98 

9C 

7  1 

70 

64 

61 

67 

8  8 

Ki 

89 

91 

90 

90 

87 

64 

62 

63 

70 

64 

66 

90 

93 

9A 

93 

88 

57 

37 

36 

50 

54 

50 

81 

81 

84 

81 

80 

77 

50 

46 

48 

44 

48 

AS 

89 

95 

9  7 

64 

62 

63 

60 

62 

ft  ft 

93 

69 

92 

6  1 

6  0 

61 

81 

89 

92 

95 

83 

92 

94 

61 

61 

62 

64 

60 

65 

90 

97 

94 

39 

94 

97 

69 

65 

62 

56 

60 

58 

97 

98 

97 

96 

97 

39 

65 

56 

60 

54 

53 

59 

88 

85 

87 

85 

89 

99 

58 

51 

51 

Aft 

49 

43 

72 

60 

88 

84 

82 

87 

57 

57 

51 

51 

56 

53 

72 

82 

85 

76 

80 

79 

53 

47 

43 

A2 

40 

46 

8^ 

60 

a* 

4R 

a9 

t  A 

TO 

5  0 

44 

44 

44 

45 

88 

94 

90 

89 

69 

88 

82 

92 

85 

92 

89 

84 

83 

81 

79 

87 

90 

82 

70 

85 

54 

51 

50 

50 

45 

96 

95 

95 

95 

95 

94 

65 

59 

62 

61 

52 

SB 

92 

86 

86 

80 

86 

91 

6  1 

42 

46 

46 

39 

92 

96 

95 

97 

95 

7  0 

64 

62 

59 

62 

53 

74 

74 

62 

3  A 

63 

76 

33 

48 

45 

42 

40 

37 

87 

85 

85 

85 

83 

83 

57 

55 

57 

59 

33 

49 

8  0 

69 

93 

3  7 

87 

87 

59 

54 

54 

56 

55 

A  A 

80 

91 

94 

86 

89 

98 

86 

56 

56 

58 

55 

51 

8 1 

61 

87 

87 

87 

80 

57 

51 

53 

47 

42 

41 

86 

88 

88 

89 

88 

64 

54 

50 

52 

A? 

46 

48 

96 

98 

95 

96 

97 

92 

69 

63 

64 

61 

53 

S3 

83 

88 

88 

3  3 

86 

S3 

61 

56 

49 

48 

49 

52 

91 

90 

93 

94 

93 

90 

61 

61 

58 

55 

54 

52 

92 

92 

94 

94 

90 

91 

3  9 

59 

55 

6  A 

54 

54 

92 

95 

97 

95 

99 

98 

55 

56 

55 

A9 

43 

39 

90 

91 

95 

94 

96 

93 

66 

64 

64 

64 

63 

ft3 

8A 

06 

87 

80 

80 

91 

56 

58 

56 

57 

52 

50 

96 

99 

103 

99 

105 

98 

73 

68 

62 

59 

65 

60 

82 

60 

86 

35 

83 

73 

58 

59 

57 

S3 

57 

48 

86 

94 

94 

93 

93 

90 

64 

57 

58 

6  7 

60 

61 

'■'  A 

95 

94 

93 

86 

85 

A9 

48 

40 

39 

38 

36 

74 

82 

83 

79 

81 

80 

51 

46 

42 

43 

44 

A  6 

82 

88 

90 

83 

88 

98 

57 

54 

31 

31 

50 

80 

HA 

91 

93 

90 

87 

97 

57 

56 

50 

58 

58 

50 

"8 

94 

95 

3  6 

90 

91 

63 

61 

60 

63 

57 

56 

92  91  83 

S3  S3  S3 

92  92  91 
56  58  32 
97  93  87 
61  62  33 
89  83  82 
49  49  49 
91  99  91 
60  55  50 

84  86  83 

51  50  31 

93  89  09 


42  48  48 

89  85  69 

45  57  43 

84  79  69 


97  90  80 
56     49  36 


75  86  94 

36  36  41 

72  84  93 
36  36  43 
82  88  97 
44  49  33 

73  82  87 
34  35  41 


69  82  88 

43  48  53 

68  SO  84 

36  41  47 

73  80  87 

49  44  46 

73  81  82 

41  41  45 


77  83  94 
40     44  38 


99  100 
44  51 


44  33  36 
74  8S  93 
43     49  36 


42      43  47 


62  69  75 

34  40  41 

70  80  89 

44  45  50 

68  76 

36  40 


76  66 
44  45 


82  89  90 

36  40  45 

73  82  87 
32  37 

74  84 
38  43  47 
72  77  84 
32  32  34 
72  80 

37  39 


36    04  76 


30 
83 


38 
93 
45 

73     74  83 

28  32  36 
72  79  81 
34  40  46 
81  68  93 
38    40  52 


72  85 
31  33 
63  93 
43 

73  82 
29  30 


72  82  88 
40     42  46 


74     83  89 


76 
33 
78 


76  83  94 

39  40  45 

83  89  93 

36  40  43 


79  87  97 
43    30  36 


71  78 

36  38  42 

84  94  104 

46  46  50 


34 
9  0      5  0 


70 
26 
75 

40|  34 
73 
32 
77 


79  84 

44  30 

63  92 

41  48 

79  78 

24  32 

78 

30 

82  89  92 


82     88  92 


39    41  46 


25 

26 

27 

93 

87 

90 

62 

53 

95 

87 

87 

8? 

70 

55 

99 

94 

93 

59 

69 

60 

93 

82 

84 

56 

63 

48 

95 

96 

93 

56 

61 

39 

89 

81 

83 

97 

88 

87 

44 

45 

42 

86 

83 

84 

48 

43 

50 

97 

82 

80 

31 

40 

35 

97 

87 

90 

SO 

69 

60 

3  0 

93 

96 

95 

60 

9  A 

93 

93 

61 

64 

60 

93 

87 

88 

62 

70 

01 

94 

89 

69 

47 

31 

43 

78 

77 

73 

98 

98 

83 

56 

72 

60 

95 

94 

83 

81 

67 

34 

96 

85 

92 

51 

63 

34 

92 

92 

91 

57 

59 

34 

98 

96 

94 

68 

83 

83 

43 

53 

48 

91 

85 

64 

60 

64 

32 

33 

62 

63 

41 

40 

41 

95 

83 

60 

41 

41 

40 

63 

79 

89 

88 

85 

48 

32 

52 

98 

91 

81 

43 

60 

48 

85 

85 

82 

45 

47 

42 

98 

94 

92 

59 

57 

50 

67 

81 

79 

36 

47 

40 

95 

93 

90 

61 

65 

56 

85 

80 

78 

35 

39 

33 

83 

87 

75 

54 

59 

49 

92 

89 

85 

59 

62 

SI 

93  82  88 
61  55  50 
86     83  81 

38  43  33 
83     86  84 

39  41 
92 
60 

91  84 
45  62 

90  90  89 
47 
9  7 
55 


97 
51 
97 
45 
100 
53 
97 
64 


69  57 
90  92 


86    73  75 


103  101  101 

37  67  60 

86  86  82 

SO  53 

92  66 

36  64 

83  87  88 

40  42  42 


54  63  31 
98  87  90 
51     66  56 


28 

29 

30 

_ 

31 

Aval 

93 

93 

91 

93 

91.5 

31 

32 

S2a2 

90 

91 

89 

90 

90.6 

87 

55 

37 

49 

54.  2 

9  7 

93 

92 

94 

94  •  2 

57 

59 

35 

33 

58*0 

11 

89 

87 

90 

86.7 

46 

30 

46 

49 

48.6 

93 

94 

92 

91 

91.3 

56 

58 

32 

34 

36.0 

8? 

60 

63 

80 

83.1 

47.4 

82 

62 

87 

89 

96.7 

39 

39 

41 

44 

47.7 

80 

SO 

84 

83 

80.8 

A5 

40 

30 

S4 

47.6 

8? 

83 

62 

84 

81.3 

32 

31 

27 

28 

37. 1 

93 

93 

90 

94 

91  .7 

56 

37 

35 

SI 

57.1 

9  9 

93 

96 

94.4 

59 

54.0 

93 

94 

93 

54 

35 

49 

91 

94 

86 

93 

91  .  5 

53 

55 

34 

54 

91 

93 

91 

92 

ao'a 

39 

63 

37 

59 

60.3 

98 

83 

90 

93 

88.3 

42 

40 

40 

43 

49.8 

69 

72 

74 

76 

79.7 

44.0 

94 

97 

95 

91 

92.3 

8  8 

60 

59 

54 

39.0 

92 

96 

92 

90 

90.7 

31 

54 

55 

48 

34.7 

96 

92 

92 

93 

91.3 

5? 

53 

56 

47 

54.4 

99 

92 

67 

90 

90.0 

54 

55 

54 

52 

37.1 

9A 

92 

94 

94 

92.6 

31.0 

83 

62 

82 

84 

^a*6 

42 

41 

44 

34 

86 

88 

84 

83 

A  A  J 

4 

A9 

50 

52 

46 

32.9 

84 

87 

84 

81 

81.2 

19 

38 

40 

35 

41.5 

7  8 

82 

63 

88 

60.1 

36 

36 

38 

39 

44.0 

70 

79 

60 

74 

76.0 

42 

39 

43.0 

80 

86 

67 

90 

84.0 

A8 

40 

43 

46 

30.2 

79 

89 

89 

88 

86.4 

A5 

46 

45 

40 

46.8 

85 

80 

02 

84 

78.7 

A7 

40 

44 

43 

46.9 

91 

92 

90 

93 

92.2 

52 

53 

52 

52 

34.0 

82 

83 

81 

81 

82  .4 

40.4 

89 

92 

85 

92 

89.7 

57 

61 

61 

58 

59.6 

79 

79 

76 

79 

78.0 

30 

26 

26 

27 

37. 1 

92 

84 

85 

84 

84.4 

A9 

44 

45 

45 

50.4 

91 

93 

91 

87 

86.7 

51 

38 

57 

55 

54.5 

91 

93 

87 

89 

88.1 

52.7 

79 

76 

79 

80 

81.5 

31 

31 

32 

33 

40.9 

77 

79 

81 

84 

82.6 

34 

33 

33 

33 

44.8 

92 

96 

91 

94 

93.3 

A  8 

49 

48 

43 

34.2 

89 

87 

85 

88 

86.1 

43 

46 

45 

40 

47.7 

96 

86 

88 

90 

88.1 

4  6 

4  • 

44 

32.1 

01 

90 

87 

91 

54 

34 

55 

32 

4»*A 

93 

94 

92 

93 

93.2 

A6 

46 

44 

40 

97 

95 

93 

96 

96.  3 

60 

S3 

45 

46 

53.9 

9A 

94 

90 

94 

91.9 

59 

61 

38 

52 

60.2 

3A 

88 

83 

86 

4?"  ft 

51 

52 

50 

47 

51  . 

93 

102 

100 

100 

99.6 

61 

36 

58 

32 

59.6 

78 

80 

82 

85 

79.1 

45 

49 

45 

47 

50.3 

90 

91 

66 

69 

90.0 

48 

32 

49 

49 

53.8 

90 

92 

94 

93 

87.7 

4* 

4! 

46 

43 

41.3 

9  3 

89 

84 

83 

80.3 

33 

39 

37 

31 

41.6 

38 

88 

87 

90 

86.1 

47 

47 

46 

45 

48.3 

90 

91 

86 

90 

89.2 

46 

32 

30 

45 

31.0 

M 

94 

90 

90 

91.2 

57 

60 

59 

57 

36.2 

r*f 9>r«9jc«  '■■'->  Station  I  «-*•«. 
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Table  S  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  195* 


Station 

Day 

Ot 

Month 

Average  j 

1 

4 

_ 
7 

" 

- 

10 

11 

12 

1J 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HILL  CI TV 

MAX 

69 

80 

90 

95 

89 

)  0 

86 

87 

^9 

88 

90 

96 

91 

87 

85 

92 

91 

89 

89 

8  7 

71 

77 

80 

91 

96 

88 

86 

90 

90 

87 

88 

87«0 

MIN 

45 

40 

J  9 

42 

64 

44 

51 

41 

so 

40 

46 

45 

51 

65 

61 

53 

46 

48 

49 

48 

30 

34 

31 

39 

62 

47 

42 

44 

42 

44 

46.1 

HOLL I STER 

MAX 

85 

81 

92 

92 

91 

94 

90 

88 

92 

92 

89 

95 

97 

93 

91 

89 

90 

89 

90 

67 

88 

73 

82 

9  2 

89 

86 

87 

90 

67 

86 

6  8 

86.5 

MIN 

49 

44 

49 

61 

63 

5  5 

60 

54 

61 

53 

54 

62 

57 

60 

63 

60 

58 

59 

60 

65 

48 

41 

41 

54 

58 

54 

97 

57 

58 

57 

52 

IDAHO  CITY 

MAX 

72 

80 

93 

94 

91 

9  5 

89 

87 

81 

68 

92 

97 

97 

90 

83 

91 

92 

90 

92 

90 

84 

79 

85 

9' 

95 

95 

38 

90 

69 

88 

90 

89*0 

MIN 

43 

34 

39 

42 

58 

45 

47 

40 

45 

43 

45 

4  ' 

48 

63 

61 

33 

39 

43 

49 

44 

42 

30 

35 

37 

41 

57 

46 

42 

42 

38 

35 

44,3 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

89 

86 

88 

88 

94 

95 

90 

83 

89 

88 

84 

33 

85 

78 

72 

79 

86 

93 

83 

62 

85 

84 

83 

85 

35*6 

MIN 

58 

41 

66 

56 

55 

5' 

55 

57 

56 

52 

52 

54 

50 

67 

57 

59 

54 

57 

57 

57 

54 

39 

37 

44 

52 

62 

'■4 

55 

55 

46 

4  8 

53,4 

IDAHO  FALLS   CAA  AP 

MAX 

75 

80 

91 

96 

87 

04 

92 

93 

03 

91 

91 

97 

98 

93 

90 

91 

93 

Bt 

90 

89 

73 

76 

62 

91 

98 

67 

86 

69 

87 

86 

69 

MIN 

54. 

45 

47 

50 

61 

56 

52 

50 

60 

50 

54 

57 

50 

54 

57 

57 

55 

6  0 

54 

52 

-,u 

38 

40 

46 

54 

61 

53 

52 

52 

53 

51 

lltl 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

MAX 

76 

82 

»1 

98 

89 

93 

96 

95 

6  6 

92 

96 

100 

100 

89 

82 

92 

93 

85 

89 

89 

72 

76 

85 

91 

96 

83 

9  0 

93 

94 

91 

9  3 

39,6 

MIN 

53 

40 

42 

50 

55 

50 

51 

54 

r:9 

43 

49 

5  6 

56 

63 

57 

36 

51 

55 

50 

49 

49 

34 

35 

42 

55 

55 

47 

46 

52 

60 

Jt 

50*6 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

75 

81 

91 

96 

90 

93 

93 

93 

84 

92 

95 

9  9 

99 

88 

65 

92 

95 

85 

90 

89 

71 

77 

86 

93 

96 

84 

9  0 

91 

93 

69 

93 

89,3 

MIN 

53 

43 

4i 

47 

61 

5  6, 

48 

51 

35 

49 

58 

56 

52 

61 

54 

58 

49 

59 

49 

51 

48 

41 

33 

42 

54 

61 

53 

48 

46 

46 

41 

50,5 

IRWIN  2  S 

MAX 

60 

81 

90 

94 

84 

9  1 

93 

92 

87 

90 

95 

93 

93 

89 

61 

85 

98 

84 

81 

80 

72 

73 

72 

37 

92 

76 

30 

87 

90 

85 

3  7 

85,6 

MIN 

50 

40 

*5 

48 

60 

52 

50 

48 

54 

48 

50 

50 

52 

59 

60 

56 

53 

55 

57 

50 

55 

34 

37 

41 

48 

59 

48 

51 

51 

50 

46 

50,2 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

79 

70 

31 

87 

65 

-2 

84 

83 

3? 

82 

86 

89 

89 

89 

79 

81 

83 

76 

78 

79 

74 

67 

74 

79 

85 

85 

76 

81 

80 

78 

80 

80»7 

MIN 

47 

32 

in 

43 

49 

47 

47 

45 

4R 

41 

43 

50 

49 

61 

52 

48 

49 

47 

51 

54 

46 

27 

31 

35 

46 

44 

43 

40 

43 

39 

39 

44,3 

JEROME 

MAX 

61 

89 

96 

99 

92 

9  7 

95 

93 

90 

95 

96 

99 

101 

88 

90 

93 

95 

8  9 

94 

91 

88 

77 

86 

97 

96 

89 

91 

93 

94 

91 

94 

92,4 

MIN 

51 

45 

51 

53 

63 

63 

52 

51 

61 

49 

56 

56 

57 

71 

63 

61 

64 

62 

59 

59 

48 

37 

41 

47 

56 

62 

56 

54 

54 

52 

51 

55.0 

KELLOGG 

MAX 

85 

63 

73 

86 

92 

67 

99 

87 

90 

72 

65 

79 

83 

93 

93 

90 

93 

9g 

91 

66 

73 

56 

74 

82 

86 

90 

86 

82 

81 

84 

36 

82  ( 

MIN 

51 

44 

42 

47 

63 

51 

61 

55 

55 

54 

51 

51 

49 

55 

60 

52 

55 

49 

53 

54 

50 

42 

45 

47 

46 

49 

46 

43 

41 

45 

45 

50,0 

KOOSKIA 

MAX 

7* 

82 

88 

95 

91 

99 

96 

88 

62 

80 

87 

9  0 

96 

96 

94 

92 

95 

99 

93 

92 

70 

60 

86 

91 

94 

92 

91 

90 

89 

92 

94 

89,7 

MIN 

55 

51 

49 

50 

63 

5S 

57 

55 

-8 

54 

52 

•4 

53 

59 

61 

62 

59 

52 

55 

54 

54 

44 

45 

50 

48 

52 

44 

46 

44 

42 

43 

52,3 

KUNA  2  NNE 

MAX 

75 

81 

92 

95 

93 

93 

89 

86 

6  3 

92 

90 

'-'5 

95 

93 

91 

97 

95 

94 

86 

70 

75 

95 

92 

90 

90 

9,: 

86 

93 

85 

8q 

MIN 

40 

41 

47 

51 

67 

58 

56 

SI 

5* 

33 

54 

66 

56 

69 

69 

63 

59 

54 

53 

46 

37 

4? 

45 

51 

58 

5  0 

50 

46 

49 

4  3 

52*3 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

76 

85 

90 

95 

93 

102 

100 

88 

81 

79 

89 

9  9 

97 

99 

96 

98 

95 

98 

95 

90 

72 

85 

93 

90 

95 

93 

90 

86 

88 

94 

97 

91*0 

MIN 

55 

50 

54 

55 

70 

56 

68 

66 

58 

59 

62 

56 

58 

65 

65 

64 

62 

57 

63 

63 

59 

48 

53 

56 

52 

58 

57 

53 

51 

53 

55 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

73 

80 

87 

94 

90 

99 

89 

81 

78 

71 

85 

88 

96 

96 

93 

96 

96 

96 

90 

76 

74 

81 

39 

89 

93 

90 

6  8 

85 

88 

90 

9  3 

87.5 

MIN 

52 

47 

52 

53 

67 

56 

69 

57 

55 

57 

59 

56 

54 

60 

63 

63 

60 

57 

61 

58 

54 

45 

51 

55 

52 

55 

33 

48 

40 

52 

53 

55.6 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

77 

79 

86 

39 

79 

87 

91 

88 

85 

84 

91 

91 

93 

87 

87 

88 

89 

76 

76 

81 

79 

72 

78 

82 

88 

80 

79 

86 

89 

87 

3  6 

84,3 

MIN 

52 

47 

48 

50 

59 

53 

53 

55 

55 

50 

51 

57 

55 

66 

58 

59 

61 

60 

55 

52 

56 

37 

40 

44 

49 

62 

50 

50 

51 

53 

48 

52.9 

MACKAY  RS 

MAX 

76 

78 

M 

90 

62 

68 

90 

89 

66 

89 

93 

95 

93 

89 

74 

87 

89 

80 

83 

84 

79 

75 

83 

87 

91 

85 

84 

87 

90 

90 

89 

89,7 

MIN 

48 

38 

42 

49 

40 

43 

48 

54 

48 

43 

49 

36 

57 

61 

57 

58 

5 1 

48 

51 

49 

43 

37 

38 

48 

54 

59 

48 

47 

51 

51 

49 

49.0 

MALAD 

MAX 

82 

87 

92 

95 

90 

96 

9  3 

94 

101 

i  00 

100 

95 

93 

93 

67 

88 

89 

76 

62 

86 

91 

93 

80 

87 

93 

96 

94 

96 

91.5 

MIN 

55 

49 

50 

52 

65 

60 

54 

56 

58 

53 

55 

62 

62 

66 

59 

60 

A5 

5  0 

54 

59 

54 

42 

42 

47 

54 

63 

53 

52 

55 

54 

54 

55.6 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

81 

87 

93 

95 

92 

94 

97 

98 

93 

95 

100 

99 

98 

96 

95 

95 

87 

83 

91 

75 

31 

87 

93 

94 

84 

88 

95 

97 

94 

96 

92.1 

MIN 

50 

46 

'.7 

45 

61 

56 

50 

50 

5  5 

49 

48 

59 

58 

61 

58 

59 

58 

52 

56 

46 

36 

40 

43 

46 

54 

51 

47 

49 

51 

50 

51.4 

MAY  RS 

MAX 

70 

78 

91 

93 

90 

32 

89 

92 

83 

86 

93 

94 

92 

88 

75 

82 

88 

3  3 

86 

87 

84 

76 

65 

87 

90 

83 

83 

34 

87 

84 

84 

83.5 

MIN 

33 

41 

42 

43 

44 

47 

47 

54 

51 

45 

50 

51 

50 

59 

53 

51 

47 

49 

48 

53 

54 

34 

39 

39 

44 

60 

48 

43 

46 

44 

44 

46.9 

MC  CALL 

MAX 

62 

70 

80 

84 

84 

66 

84 

76 

74 

73 

80 

86 

88 

85 

79 

82 

65 

32 

84 

84 

74 

71 

78 

84 

85 

83 

60 

80 

80 

78 

80 

80.1 

MIN 

48 

35 

37 

42 

58 

44 

48 

44 

48 

44 

44 

50 

52 

61 

55 

51 

52 

44 

47 

44 

44 

30 

37 

41 

43 

49 

42 

40 

42 

42 

39 

49.1 

MC  CAMMON 

MAX 

86 

87 

8  9 

95 

87 

94 

95 

98 

89 

95 

99 

97 

100 

94 

92 

93 

93 

37 

90 

89 

77 

79 

87 

91 

96 

91 

92 

94 

93 

94 

92 

91.5 

MIN 

48 

46 

46 

49 

41 

47 

48 

53 

52 

49 

50 

51 

53 

64 

58 

64 

56 

56 

53 

50 

49 

35 

37 

42 

47 

65 

61 

50 

47 

46 

45 

50.4 

MERIDIAN  1  W 

MAX 

76 

83 

93 

95 

94 

96 

95 

89 

87 

90 

92 

96 

95 

90 

90 

96 

92 

92 

94 

94 

86 

78 

86 

91 

91 

94 

93 

39 

92 

92 

91 

90.7 

MIN 

50 

45 

51 

54 

66 

5  9 

57 

54 

57 

54 

55 

53 

37 

69 

66 

63 

61 

55 

6  0 

52 

47 

39 

44 

50 

54 

61 

55 

54 

49 

49 

46 

54.7 

MESA 

MAX 

75 

83 

94 

98 

96 

97 

96 

88 

83 

90 

94 

99 

101 

96 

88 

97 

96 

95 

96 

94 

33 

83 

99 

05 

90 

90 

95 

98 

93 

91 

94 

92.2 

MIN 

50 

45 

52 

58 

69 

57 

55 

60 

58 

52 

50 

54 

56 

73 

66 

65 

63 

6  0 

72 

56 

42 

41 

51 

55 

51 

SO 

53 

54 

39 

53 

55 

56.0 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

85 

84 

86 

98 

93 

93 

90 

91 

79 

92 

94 

95 

101 

91 

86 

90 

95 

95 

91 

92 

66 

76 

83 

94 

96 

S3 

87 

93 

92 

87 

88 

89.2 

MIN 

55 

50 

56 

55 

66 

62 

65 

57 

63 

54 

60 

63 

•1 

71 

63 

62 

63 

66 

62 

61 

53 

42 

45 

51 

61 

68 

57 

57 

61 

59 

55 

56.9 

MONTPELIER  RS 

MAX 

86 

79 

81 

92 

90 

83 

89 

92 

92 

86 

90 

97 

95 

97 

90 

89 

91 

90 

82 

82 

86 

82 

86 

91 

78 

82 

87 

91 

88 

87.7 

MIN 

51 

41 

43 

44 

56 

49 

46 

49 

54 

48 

47 

46 

51 

59 

53 

57 

56 

58 

50 

47 

29 

33 

4  0 

44 

59 

41 

43 

41 

42 

44 

47.4 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

71 

74 

81 

67 

84 

94 

83 

76 

70 

67 

70 

82 

87 

90 

86 

90 

89 

88 

66 

81 

64 

74 

81 

89 

87 

82 

80 

77 

82 

83 

86 

81.2 

MIN 

50 

46 

43 

44 

62 

48 

58 

55 

52 

53 

53 

52 

46 

53 

59 

53 

49 

51 

52 

52 

45 

38 

44 

46 

40 

49 

50 

39 

38 

41 

44 

49,3 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

81 

90 

102 

103 

100 

103 

101 

96 

92 

98 

100 

103 

105 

103 

92 

97 

101 

98 

1 00 

98 

93 

82 

92 

101 

96 

97 

98 

98 

97 

97 

98 

97.2 

MIN 

51 

50 

57 

60 

74 

64 

66 

57 

61 

60 

60 

61 

63 

75 

73 

65 

64 

63 

66 

63 

50 

43 

46 

55 

61 

58 

61 

56 

57 

55 

56 

59.6 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 

50 

62 

71 

81 

70 

84 

70 

62 

56 

49 

66 

69 

77 

77 

70 

80 

73 

77 

73 

57 

40 

58 

64 

72 

72 

69 

63 

65 

63 

68 

63 

67.0 

MIN 

38 

35 

47 

57 

55 

59 

55 

45 

41 

44 

45 

54 

52 

55 

54 

57 

58 

57 

56 

37 

34 

36 

47 

51 

51 

54 

50 

47 

48 

52 

52 

49.1 

NAMPA   2  NW 

MAX 

77 

77 

90 

95 

96 

93 

98 

91 

89 

84 

91 

94 

97 

98 

93 

92 

95 

99 

90 

96 

89 

73 

79 

88 

96 

94 

96 

91 

91 

94 

38 

90.6 

MIN 

49 

47 

49 

52 

67 

56 

56 

55 

58 

56 

55 

60 

62 

70 

66 

64 

64 

58 

62 

57 

49 

41 

46 

50 

55 

60 

54 

54 

56 

53 

49 

55.9 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

72 

76 

86 

90 

69 

88 

88 

82 

78 

79 

87 

92 

88 

91 

86 

90 

89 

30 

88 

85 

79 

78 

63 

88 

92 

87 

84 

85 

87 

85 

88 

83.4 

MIN 

52 

34 

33 

39 

59 

39 

40 

40 

46 

39 

39 

4  5 

47 

54 

55 

54 

49 

44 

44 

41 

41 

27 

32 

36 

38 

41 

37 

3S 

35 

31 

30 

41.2 

NEZPERCE  2  E 

MAX 

65 

71 

76 

85 

80 

88 

78 

72 

72 

62 

77 

78 

86 

84 

82 

81 

65 

36 

82 

69 

60 

72 

78 

81 

83 

61 

78 

77 

80 

81 

84 

77.9 

MIN 

48 

41 

49 

51 

61 

53 

53 

49 

49 

51 

47 

51 

53 

59 

57 

59 

57 

53 

56 

48 

46 

40 

45 

51 

51 

54 

50 

42 

43 

45 

48 

50.4 

OAKLEY 

MAX 

93 

93 

90 

89 

6  5 

95 

92 

94 

96 

95 

88 

93 

90 

85 

87 

81 

71 

76 

83 

95 

97 

85 

3  6 

90 

86 

83 

39 

89.7 

MIN 

50 

48 

56 

58 

64 

57 

56 

56 

54 

56 

57 

65 

60 

66 

64 

57 

58 

69 

61 

58 

53 

57 

43 

51 

53 

64 

59 

58 

34 

56 

54 

57.2 

OBSIDIAN   4  NNE 

MAX 

61 

68 

78 

82 

78 

76 

77 

73 

73 

75 

82 

55 

86 

74 

72 

80 

75 

76 

77 

78 

68 

70 

74 

79 

83 

72 

75 

78 

78 

78 

79 

76.1 

OLA  5  S 

MIN 

34 

29 

32 

35 

37 

34 

39 

35 

46 

43 

43 

40 

39 

54 

50 

45 

39 

37 

36 

41 

41 

23 

31 

32 

35 

53 

41 

36 

38 

32 

28 

38.0 

MAX 

81 

82 

95 

96 

93 

95 

94 

95 

92 

91 

93 

97 

100 

96 

90 

93 

95 

91 

94 

93 

87 

84 

r* 

93 

96 

96 

94 

93 

92 

89 

93 

92.2 

MIN 

37 

39 

42 

47 

48 

49 

49 

45 

45 

45 

53 

52 

S3 

57 

60 

59 

50 

50 

50 

49 

46 

38 

40 

39 

40 

47 

48 

49 

46 

47 

43 

47.2 

OROFINO 

MAX 

78 

65 

91 

97 

94 

104 

96 

94 

92 

78 

69 

89 

97 

96 

96 

94 

96 

1  00 

93 

90 

69 

83 

92 

91 

95 

93 

90 

89 

91 

93 

92 

90, 9 

MIN 

55 

54 

47 

51 

60 

55 

39 

56 

60 

57 

55 

55 

54 

59 

57 

59 

61 

52 

55 

58 

54 

45 

47 

52 

49 

53 

48 

45 

46 

45 

45 

53.2 

PALISADES  DAM 

MAX 

80 

80 

86 

91 

89 

88 

92 

92 

91 

89 

94 

94 

95 

91 

82 

85 

87 

81 

77 

80 

t\ 

71 

80 

85 

90 

77 

78 

86 

39 

88 

96 

85.4 

MIN 

51 

43 

46 

46 

59 

52 

50 

52 

55 

50 

49 

54 

52 

61 

58 

56 

55 

55 

57 

50 

55 

35 

39 

41 

49 

60 

50 

50 

31 

50 

45 

30.S 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

80 

85 

93 

97 

96 

99 

99 

93 

86 

93 

95 

101 

1 J2 

99 

89 

97 

99 

98 

97 

95 

30 

79 

89 

94 

98 

98 

96 

95 

97 

97 

99 

94.2 

PAUL  1  E 

MIN 

48 

44 

48 

47 

66 

53 

63 

55 

57 

55 

54 

60 

61 

69 

67 

62 

61 

57 

58 

57 

54 

42 

44 

48 

55 

38 

54 

50 

50 

49 

58 

55.0 

MAX 

91 

74 

75 

85 

97 

92 

95 

92 

90 

81 

95 

93 

98 

99 

92 

66 

92" 

91 

64 

91 

90 

63 

77 

83 

95 

94 

82 

86 

92 

67 

89 

88.2 

MIN 

55 

46 

46 

51 

68 

62 

59 

52 

62 

47 

57 

59 

55 

69 

61 

61 

69 

67 

59 

59 

51 

35 

40 

44 

48 

67 

54 

52 

55 

57 

45 

59.2 

PAYETTE 

MAX 

82 

87 

97 

100 

99 

99 

95 

90 

38 

95 

95 

101 

100 

96 

94 

98 

98 

95 

99 

90 

78 

82 

91 

9' 

93 

96 

93 

91 

95 

91 

95 

93.5 

MIN 

51 

47 

49 

54 

70 

56 

61 

59 

61 

55 

58 

64 

65 

72 

71 

64 

62 

60 

59 

60 

50 

43 

45 

50 

59 

60 

55 

55 

57 

51 

54 

37.3 

PIERCE  RS 

MAX 

73 

74 

83 

92 

92 

94 

93 

82 

76 

73 

81 

83 

91 

90 

97 

87 

88 

90 

91 

86 

71 

71 

79 

84 

88 

86 

83 

80 

80 

83 

86 

84.1 

MIN 

48 

45 

39 

43 

57 

46 

SO 

48 

52 

48 

47 

46 

45 

49 

53 

48 

31 

42 

37 

44 

45 

37 

37 

42 

40 

44 

39 

33 

35 

34 

37 

44.0 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

77 

64 

95 

97 

88 

96 

94 

96 

88 

96 

96 

99 

99 

94 

65 

92 

95 

85 

91 

91 

77 

76 

86 

94 

97 

86 

90 

94 

93 

90 

93 

90.6 

MIN 

55 

46 

51 

54 

64 

5  9 

56 

55 

60 

51 

55 

64 

59 

67 

60 

59 

55 

63 

56 

59 

51 

41 

41 

48 

54 

66 

60 

58 

59 

58 

56 

56.2 

PORTHILL 

MAX 

75 

69 

77 

82 

88 

84 

85 

63 

74 

67 

77 

82 

81 

78 

84 

67 

87 

89 

68 

86 

70 

75 

77 

79 

86 

87 

86 

81 

82 

82 

84 

81.0 

POTLATCH  1  SE 

MIN 

52 

51 

41 

45 

51 

51 

52 

52 

57 

53 

53 

49 

47 

50 

57 

51 

56 

51 

52 

60 

53 

45 

49 

43 

45 

46 

45 

42 

44 

43 

43 

49.3 

MAX 

71 

72 

81 

88 

83 

92 

83 

78 

72 

64 

76 

79 

87 

91 

90 

90 

89 

88 

84 

79 

63 

72 

82 

83 

91 

83 

7R 

80 

94 

85 

06 

81.5 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MIN 

49 

46 

41 

43 

60 

47 

55 

54 

51 

52 

51 

49 

45 

SO 

50 

49 

46 

44 

46 

51 

42 

36 

41 

41 

41 

41 

41 

34 

34 

37 

40 

49.4 

MAX 

90 

85 

93 

95 

39 

93 

97 

97 

97 

98 

99 

99 

101 

100 

97 

96 

95 

91 

87 

91 

90 

80 

85 

92 

93 

92 

87 

94 

97 

97 

96 

93.4 

MIN 

51 

46 

47 

47 

55 

55 

49 

52 

57 

58 

50 

56 

57 

60 

58 

60 

61 

59 

54 

53 

57 

35 

38 

43 

47 

66 

53 

51 

49 

53 

48 

52.9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

74 

.  64 

79 

87 

82 

91 

65 

78 

69 

66 

76 

79 

84 

83 

85 

88 

83 

85 

82 

81 

65 

71 

78 

81 

84 

83 

80 

76 

79 

81 

84 

79.5 

RICHFIELD 

MIN 

50 

4« 

36 

42 

50 

47 

49 

S3 

52 

52 

45 

42 

43 

45 

55 

56 

50 

44 

48 

53 

42 

40 

40 

40 

40 

42 

39 

33 

36 

33 

38 

44.6 

MAX 

81 

82 

93 

96 

92 

94 

93 

89 

85 

90 

91 

96 

99 

93 

86 

92 

90 

87 

90 

87 

86 

76 

82 

91 

93 

88 

86 

90 

88 

67 

88 

89.1 

MIN 

47 

46 

48 

59 

65 

62 

55 

55 

57 

49 

53 

S7 

59 

68 

60 

59 

51 

61 

59 

62 

46 

36 

43 

46 

54 

62 

39 

50 

52 

48 

47 

33.9 

RIGGINS  RS 

MAX 

81 

87 

89 

102 

101 

102 

101 

88 

85 

85 

88 

92 

94 

95 

93 

88 

93 

96 

99 

98 

78 

81 

91 

93 

94 

94 

95 

95 

90 

90 

92 

91.9 

RUPERT 

MIN 

60 

50 

54 

59 

72 

61 

63 

58 

55 

36 

52 

51 

62 

63 

67 

65 

66 

61 

61 

62 

57 

48 

54 

39 

58 

60 

57 

56 

55 

54 

55 

59.7 

MAX 

90 

79 

88 

98 

100 

96 

96 

95 

94. 

62 

98 

96 

100 

100 

93 

90 

92 

96 

84 

92 

95 

69 

61 

87 

98 

83 

92 

97 

93 

91 

91.6 

SAINT  ANTHONY 

MIN 

55 

46 

48 

55 

69 

63 

60 

53 

60 

50 

59 

60 

59 

71 

63 

60 

61 

67 

60 

60 

51 

39 

42 

46 

53 

56 

55 

37 

55 

50 

59.1 

MAX 

75 

80 

90 

96 

88 

92 

91 

93 

87 

91 

94 

97 

98 

90 

82 

88 

90 

38 

87 

87 

75 

72 

81 

88 

93 

81 

84 

88 

86 

85 

86 

87.2 

MIN 

57 

38 

4-4 

46 

S3 

53 

48 

46 

53 

47 

49 

53 

53 

65 

57 

56 

53 

54 

52 

50 

50 

32 

37 

41 

50 

61 

51 

47 

46 

45 

42 

49.5 

SAINT  MARIES 

MAX 

74 

72 

B3 

88 

87 

93 

92 

84 

76 

73 

78 

82 

86 

87 

88 

93 

94 

90 

88 

65 

68 

74 

82 

84 

87 

86 

35 

80 

82 

84 

89 

83.7 

SALMON 

MIN 

50 

47 

42 

49 

42 

48 

53 

51 

52 

53 

50 

48 

45 

51 

52 

49 

54 

45 

49 

52 

44 

40 

39 

43 

42 

45 

41 

38 

36 

40 

41 

46.2 

MAX 

61 

82 

90 

93 

89 

9  3 

92 

93 

85 

96 

97 

101 

95 

76 

75 

82 

91 

=  2 

92 

94 

72 

79 

66 

94 

94 

90 

91 

92 

94 

86 

89 

99.0 

MIN 

51 

40 

40 

42 

55 

48 

48 

52 

50 

46 

49 

54 

54 

61 

60 

52 

51 

51 

51 

52 

46 

36 

40 

44 

44 

50 

48 

45 

44 

43 

42 

49.0 

SANOPOINT  EXP  STA 

MAX 

62 

61 

75 

78 

83 

85 

64 

73 

67 

60 

73 

79 

60 

82 

85 

86 

83 

85 

83 

79 

65 

71 

78 

79 

80 

81 

77 

76 

79 

81 

84 

77.2 

MIN 

51 

48 

37 

43 

52 

48 

54 

58 

54 

54 

52 

50 

47 

48 

56 

53 

54 

45 

50 

51 

47 

45 

42 

4? 

43 

45 

45 

36 

36 

40 

42 

47.5 

SHOSHONE 

MAX 

81 

85 

95 

99 

94 

98 

93 

92 

39 

94 

95 

100 

102 

94 

91 

94 

93 

90 

95 

92 

86 

76 

85 

95 

100 

89 

92 

94 

90 

90 

93 

92.1 

MIN 

51 

46 

50 

50 

69 

65 

55 

53 

59 

64 

59 

60 

61 

72 

63 

62 

59 

64 

61 

59 

50 

58 

60 

6  0 

56 

66 

58 

54 

60 

51 

52 

99.4 

8* it  reference  I 


following  Stfttloo  Index. 
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Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  195* 


Day 

01 

Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Q 

9 

10 

 1 

11 



19 

13 

14 

15 

L6 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

iPENCER  RS 

MAX 

70 

7* 

83 

89 

83 

86 

86 

88 

91 

85 

90 

53 

94 

83 

79 

86 

— 87 

— (Fi 

83 

84 

92 

71 

80 

84 

90 

63 

82 

68 

88 

88 

85 

84.1 

MIN 

48 

36 

37 

42 

54 

47 

46 

47 

50 

45 

43 

50 

61 

60 

55 

49 

47 

49 

50 

46 

32 

33 

33 

38 

48 

56 

42 

39 

52 

32 

52 

47.1 

1PRINGF1ELD  1  SE 

MAX 

BO 

82 

93 

98 

95 

96 

92 

94 

84 

93 

94 

m 

102 

93 

90 

94 

95 

93 

80 

90 

83 

76 

83 

93 

97 

88 

88 

90 

89 

88 

92 

90*8 

MIN 

55 

45 

46 

50 

63 

59 

48 

49 

59 

47 

30 

56 

31 

63 

49 

52 

55 

53 

54 

53 

33 

35 

37 

42 

48 

69 

55 

50 

52 

30 

46 

51.5 

[TIBNITf 

MAX 

73 

61 

72 

76 

80 

85 

82 

84 

78 

69 

7* 

87 

90 

71 

72 

83 

81 

73 

63 

73 

71 

81 

86 

79 

75 

78 

80 

77 

77.3 

MIN 

38 

30 

36 

44 

42 

45 

39 

41 

39 

40 

41 

46 

47 

56 

64 

46 

48 

45 

43 

29 

37 

41 

44 

51 

45 

40 

42 

36 

38 

42.5 

ETREVELL 

MAX 

88 

85 

92 

95 

95 

93 

95 

96 

94 

95 

99 

98 

98 

97 

93 

95 

92 

88 

88 

86 

77 

83 

91 

91 

88 

85 

93 

94 

90 

93 

91.5 

MIN 

50 

40 

49 

55 

07 

52 

52 

50 

55 

48 

54 

62 

55 

68 

34 

56 

58 

59 

55 

31 

35 

45 

58 

65 

59 

52 

66 

48 

52 

53.8 

MM 

MAX 

76 

79 

88 

94 

88 

90 

89 

90 

94 

87 

90 

95 

96 

89 

83 

89 

89 

83 

86 

87 

78 

72 

80 

86 

91 

82 

82 

84 

84 

84 

86" 

83.8 

MIN 

58 

40 

44 

49 

56 

51 

49 

50 

54 

48 

50 

53 

52 

65 

57 

57 

54 

56 

54 

30 

45 

33 

36 

40 

49 

56 

52 

46 

31 

47 

43 

49.8 

UN  VALLEY 

MAX 

71 

72 

82 

87 

88 

85 

82 

8-. 

79 

80 

84 

90 

89 

89 

75 

79 

83 

79 

79 

78 

76 

70 

77 

83 

89 

86 

83 

85 

86 

85 

87 

81.8 

MIN 

38 

30 

33 

36 

51 

40 

40 

42 

36 

41 

39 

39 

40 

56 

54 

91 

43 

40 

41 

44 

37 

25 

31 

31 

39 

34 

36 

34 

36 

35 

34 

38.9 

WAN  FALLS  PM 

MAX 

80 

91 

102 

106 

102 

105 

104 

96 

94 

102 

101 

101 

101 

96 

97 

96 

103 

105 

102 

103 

94 

84 

93 

99 

102 

99 

100 

99 

97 

96 

98.4 

MIN 

55 

55 

58 

62 

72 

67 

68 

64 

65 

62 

65 

67 

74 

78 

Tl 

71 

69 

67 

53 

52 

32 

56 

67 

63 

63 

66 

66 

63 

64.1 

ETON 1 A  EXP  STA 

MAX 

73 

76 

87 

91 

82 

87 

91 

90 

81 

89 

92 

93 

94 

85 

82 

87 

90 

80 

83 

66 

70 

77 

84 

87 

74 

78 

85 

85 

81 

83 

83.4 

MIN 

48 

40 

43 

48 

52 

44 

50 

so 

54 

45 

48 

50 

50 

50 

54 

31 

57 

45 

50 

30 

33 

40 

40 

57 

46 

49 

52 

44 

41 

47.3 

MREE  CREEK 

MAX 

75 

86 

94 

94 

8T 

93 

93 

93 

89 

94 

95 

98 

99 

91 

90 

96 

90 

94 

91 

87 

88 

96 

83 

90 

91 

96 

96 

90 

92 

91.4 

MIN 

35 

31 

34 

38 

53 

45 

42 

40 

45 

39 

41 

43 

45 

65 

49 

55 

50 

63 

48 

52 

35 

22 

22 

30 

54 

43 

40 

38 

40 

32 

33 

42.1 

WIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

80 

86 

97 

97 

96 

99 

97 

92 

92 

94 

96 

96 

100 

96 

90 

04 

96 

94 

95 

93 

92 

78 

86 

98 

94 

94 

93 

94 

94 

90 

92 

93.1 

MIN 

52 

50 

49 

53 

67 

61 

67 

52 

60 

50 

60 

59 

59 

69 

60 

62 

60 

69 

57 

66 

so 

41 

40 

46 

51 

69 

60 

57 

57 

58 

50 

36.8 

KIN  FALLS  3  SE 

MAX 

86 

77 

87 

96 

9? 

92 

96 

91 

92 

85 

93 

92 

98 

101 

93 

88 

92 

93 

88 

92 

91 

70 

78 

85 

96 

94 

86 

91 

94 

93 

90 

90.3 

MIN 

52 

51 

48 

53 

54 

60 

65 

55 

62 

51 

53 

60 

65 

69 

60 

63 

50 

52 

56 

66 

49 

44 

42 

S3 

52 

60 

60 

57 

63 

60 

59 

56.3 

ALLACt 

MAX 

65 

70 

83 

88 

84 

96 

82 

77 

69 

60 

76 

80 

88 

90 

85 

91 

88 

89 

82 

68 

56 

71 

79 

87 

87 

83 

78 

78 

79 

81 

83 

79.9 

MIN 

47 

45 

38 

44 

59 

46 

54 

56 

51 

50 

49 

51 

46 

51 

55 

48 

51 

45 

49 

48 

46 

47 

42 

41 

43 

45 

43 

39 

38 

40 

42 

46.8 

ALLACE  WOODLAND  PARK 

82 

87 

84 

88 

85 

88 

83 

70 

54 

70 

77 

81 

83 

90 

76 

75 

78 

81 

78.4 

MIN 

49 

45 

38 

47 

59 

47 

51 

52 

56 

47 

46 

50 

55 

47 

51 

41 

40 

49 

46 

39 

42 

44 

4? 

45 

43 

41 

38 

40 

42 

43.9 

EISER  1  S 

MAX 

77 

82 

91 

94 

94 

96 

94 

89 

89 

89 

90 

93 

100 

100 

94 

97 

96 

96 

96 

95 

76 

82 

88 

95 

96 

95 

93 

94 

98 

92 

97 

92.4 

MIN 

48 

45 

48 

50 

70 

52 

56 

56 

56 

50 

55 

59 

59 

69 

71 

65 

62 

57 

55 

64 

52 

47 

44 

48 

55 

55 

51 

51 

52 

41 

49 

54.6 

INCHESTED  1  SE 

MAX 

68 

72 

76 

79 

81 

89 

85 

78 

TO 

68 

77 

78 

82 

85 

86 

83 

88 

89 

85 

78 

56 

72 

80 

85 

80 

82 

82 

77 

78 

82 

86 

79.3 

MIN 

45 

43 

42 

44 

43 

44 

58 

51 

42 

42 

47 

48 

46 

52 

55 

55 

52 

51 

45 

45 

42 

37 

41 

45 

42 

42 

40 

37 

38 

39 

41 

45.0 

Tablet 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


inmtrii 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.38 

.38 

.27 

.33 

.35 

.36 

.40 

.29 

.42 

.40 

.39 

.28 

.42 

.24 

.24 

.26 

.30 

.19 

.22 

.35 

.57 

.24 

.26 

.32 

.31 

.34 

.38 

.43 

.36 

.38 

.34 

10.40 

WIND 

168 

83 

12 

26 

111 

40 

69 

62 

104 

63 

69 

32 

38 

64 

29 

34 

53 

48 

30 

67 

232 

80 

7 

74 

37 

88 

82 

76 

66 

100 

94 

2138 

ARROW KOCK  DAM 

EVAP 

.08 

.26 

.27 

.30 

.33 

.36 

.36 

.33 

.32 

.25 

.29 

.32 

.36 

.32 

.15 

.21 

.24 

.33 

.32 

.21 

.37 

.28 

.21 

.27 

.23 

.34 

.33 

.33 

.35 

.35 

.32 

8.99 

WIND 

21 

36 

30 

7 

35 

14 

26 

38 

16 

20 

33 

21 

30 

16 

22 

17 

26 

23 

20 

31 

55 

68 

8 

33 

6 

44 

27 

22 

6 

47 

21 

819 

LITTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.38 

.27 

.29 

.32 

.20 

.25 

.30 

.38 

.37 

.33 

.30 

.32 

.33 

.35 

.39 

.30 

.36 

.23 

.20 

.21 

.31 

.29 

.25 

.29 

.31 

.21 

.27 

.24 

.25 

.34 

.31 

9.15 

WIND 

40 

46 

30 

38 

48 

12 

46 

35 

76 

57 

25 

31 

30 

49 

59 

43 

40 

67 

30 

32 

70 

34 

22 

39 

39 

29 

53 

26 

34 

35 

25 

1240 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.47 

.30 

.39 

.53 

.50 

.34 

.54 

.45 

.43 

.24 

.56 

.38 

.43 

.34 

.26 

.38 

.39 

.34 

.43 

.37 

.63 

.25 

.40 

.45 

.49 

.31 

.37 

.43 

.41 

.49 

.50 

12.80 

WIND 

200 

60 

70 

100 

60 

190 

130 

90 

120 

70 

70 

60 

60 

80 

80 

110 

13  0 

100 

150 

110 

270 

120 

60 

90 

75 

85 

90 

100 

80 

120 

90 

3220 

MOSCOW  U  OP  I 

EVAP 

.16 

.13 

.29 

.26 

.34 

.27 

.33 

.29 

.12 

.05 

.22 

.19 

.27 

.24 

.30 

.27 

.44 

.20 

.28 

.31 

.16 

.18 

.26 

.28 

.26 

.29 

.33 

.23 

.20 

.29 

.31 

7.75 

WIND 

83 

43 

24 

20 

47 

33 

50 

33 

41 

33 

38 

27 

21 

26 

45 

40 

45 

8 

36 

91 

113 

43 

38 

34 

25 

40 

71 

37 

40 

23 

30 

1278 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.28 

.28 

.28 

.55 

.26 

.29 

.36 

.25 

.23 

.32 

.37 

.25 

.23 

.23 

.24 

.19 

.24 

.10 

.28 

.23 

.21 

.20 

.26 

.33 

.15 

.14 

.32 

.14 

.38 

.34 

7.93 

WIND 

71 

72 

71 

* 

145 

74 

84 

77 

96 

81 

95 

74 

87 

63 

64 

SO 

56 

83 

53 

71 

86 

43 

76 

72 

80 

59 

67 

110 

90 

89 

104 

2343 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obsei  - 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obe. 

Snow  on 
ground 

DEADWOOD  SUMMIT 

// 

1953 

AUG.  6 

1954 

JULY  13 

54 

10 

54 

10 

CILMORE  SUMMIT  RANCH 

// 

1953 

SEP.  10 

1954 

JUNE  12 

6 

70 

6 

70 

LOLO  PASS 

// 

1953 

SEP.  29 

1954 

JUNE  10 

41 

50 

41 

50 

PINE  1  N 

// 

1953 

DEC.  1 

1954 

JAN.  12 

3 

27 

FEB.  9 

6 

12 

MAR.  22 

4 

18 

APR.  27 

2 

40 

MAT  12 

48 

JUNE  10 

1 

09 

TOTAL 

PUNCO  CREEK 

1953 

JUNE  15 

JULY  9 

07 

Station 

Obser  — 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

PUNGO  CREEK  (CONTD) 

1953 

AUG. 

6 

.34 

SEP. 

16 

.12 

OCT. 

10 

.41 

22 

.06 

1954 

JAN. 

11 

4.29 

5 

16 

1.32 

14 

19 

1.25 

IS 

22 

.27 

19 

23 

.76 

17 

28 

1.04 

29 

29 

.42 

25 

FEB. 

12 

1.12 

21 

13 

.59 

21 

14 

.12 

24 

15 

.02 

23 

17 

.10 

22 

1H 

.46 

22 

20 

.34 

24 

21 

.07 

23 

MAR. 

3 

.12 

22 

7 

.00 

21 

APR. 

12 

2.82 

4 

25 

.40 

MAY 

8 

.20 

30 

.16 

16.87 

PUTMAN  MTN 

1953 

JULY 

1 

AUG. 

1 

.20 

SEP. 

1 

.05 

OCT. 

1 

.00 

Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obe. 

Snow  on 
ground 

PUTNAM  MTN  (CONTD) 

1953 
NOV.  1 
DEC.  1 

.15 
1.70 

1954 
JAN.  1 
FEB.  1 
MAR.  1 
APR.  1 
MAY  1 
JUNE  1 
JULY  1 

1.30 
1.00 

.70 
2.40 

.90 
1.30 
2.70 
12.40 

SOLDIER  CREEK  RS 

1953 
JULY  29 
SEP.  25 
OCT.  22 
NOV.  20 

.20 
.20 
.15 

1954 
FEB.  1 
MAR.  1 
31 

MAY  13 

JUNE  18 
30 

AUG.  1 

11.25 
3.15 
2.25 
.60 
2.40 
1.00 
.70 
21.90 

48 
48 

36 

All  storage  gage  precipitation    reports  for  this 
section  were  not  received  In  tisw  for  publication 
In  this  issue.       Additional  storage  gage  reports. 
If  received, will  be  published  In  the  August  Issue. 

r*f«r«ae*  aofm  foiio»in«  Btitlos  lotos. 
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STATION  INDEX 


IDAHO 
JULY  1934 


Station 

0 

2 

1 

County 

4 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

6 

•z. 

County 

a 

B 

Obser- 
vation 
time 

Observei 

Refer 

to 
tables 

I 

1 

\ 

1 

! 

a 

Temp.  | 

Precip 

|  Index  ! 

1 
& 

1 

! 

Hevati 

jTemp. 

Precip. 

ABERDEEN  EXP  STATION 
ALPHA  1  ME 
AMERICAN  FALLS  1  KV 
ANDERSON  DAM 
ARCO 

0010 
9108 
0227 
02B2 
0375 

BINGHAM 

VALLEY 

POWER 

ELMORE 

BUTTE 

12 
8 
12 

2 
c 

42  56 
44  24 

42  46 

43  21 
43  38 

112 
115 

i  La 

113 

59 
52 
28 
IB 

4400 
4780 
4316 
38B2 
5320 

SP 

5P 
6P 
5P 

SP 
TP 

5P 

BP 

5P 

EXPERIMENT  STATION 
GLENN  ST R AWN 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HAROLD  L  HANSEN 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 
2  3  S 
2  3  5 

6  7 

7 
7 

MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  W 

MESA 

MINIDOKA  DAM 

5708 
3718 
5841 
SB59 
I960 

VALLEY 

BANNOCK 

ADA 

ADAHS 

MINIDOKA 

8 

12 
2 
12 

12 

44 
42 
43 
44 

42 

54 
39 
37 
37 

4  0 

116 
112 
l  Lfl 
116 
113 

07 
12 

25 
26 
29 

5025 
4774 
2620 
3244 

428-1 

BP 
BP 
SP 
BP 
SP 

SP 
6P 
SP 
BP 
5P 

U  S  FOREST  SERVICE 
R  FRED  LINDENSCHMITT 
JAMES  W  DOSS 
MESA  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3  7 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5  6 

ARAOWROCK  DAM 

ASHTON  1  5 
ATLANTA  1  1 
ATLANTA  SUMMIT 
AVERT  RANGER  STATION 

0440 

0470 
MM 
0499 

0525 

ELMORE* 
FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 
SHOSHONE 

2 
12 
2 
2 
10 

43  36 

44  05 
43  48 
43  45 

47  IS 

113 
111 
115 
115 
115 

58 
27 
07 
14 
If 

3239 
5100 
6000 
7590 
2492 

8A 
SP 
4P 

SP 

8A 
5P 
4P 
VAX 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  STBINMAN 
PHILLIP  T  PETERSON 
U  S  SOIL  COM  SSR 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  3 

2  3  5 

6  7 
7 

7  C 
7 

MONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

6053 
6077 
6087 
6152 
6174 

BEAR  LAKE 

BOISK 

IDAHO 

LATAH 

ELMORE 

1 
2 
3 
7 
12 

42 
43 
46 
46 
43 

19 
56 

1.18 

44 

08 

111 
115 

114 

117 
115 

18 
4  0 
55 
00 
42 

5943 
5990 
2400 
2628 
3164 

SP 
6P 

BI 

VAR 
MIL) 

5P 
6P 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  8  SOIL  COM  SER 
U  .    FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  IDAHO 
KENNETH  J  NEWMAN 

2  3  3 

2  3  5  6 
2  3  S 

C  S 

C 

C 

BALD  MOUNTAIN 
BANCROFT 

BAYVIKW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BIG  CRIME  1  3 

0540 

'J  56  3 

0667 
(,7s9 
0835 

BLAINE 

BANNOCK 

KOOTENAI 

BONNER 

VALLEY 

12 
12 
ft 
ft 

1 1 

43  39 
42  43 

47  59 

48  21 
45  06 

114 

in 

116 

1 16 

1 1  a 

24 
54 
33 
50 
20 

8700 
5285 
2070 
2640 
5686 

4P 

BP 

HID 
110 
4P 
MID 

6P 

NELSON  BENNETT 

CLOSED 

U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
NAPIER  EDWARDS 

C 

11/23/52 
2  3  5 

C 

2  3  5      7  C 

MULLAH  PASS  CAA 
NAM PA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPERCK  2  K 
NEZ  PERCE  PASS 

6237 
6300 
8388 
6424 
6430 

SHOSHONE 

CANYON 

ADAMS 

LEWIS 

LEMHI 

4 

11 
3 
11 

47 
43 
44 

46 

45 

27 
37 
58 
IS 

113 

1  10 

116 
116 
114 

41 
35 
17 
12 

30 

6022 
2470 
3860 
3830 
6575 

HID 
8A 

SP 
6P 

HID 

Bi 
5P 
6P 
VAR 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 
2  3  6 
2  3  5 
2  3  5  7 

a 

BLACK FOOT 
BLACKFOOT  DAM 

BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

0915 

0  12  0 

1002 
1019 

BINGHAM 

CARIBOU 

GOODING 

BOISE 

ADA 

12 
12 
12 
2 

2 

43  11 
43  00 

42  56 

43  46 
43  32 

112 

in 

1  14 

116 
116 

21 
43 
57 
06 

4503 
6200 
3269 

6200 
2833 

6P 
5P 
5F 

4P 

6P 
SP 
5P 

DILI 

4P 

EARL  BODGE RS 
FORT  HALL  IR  PRO J 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
F  H  KUHN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

C 

c 
c 

OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
OROFINO 
PALISADES  DAM 

6542 
6553 
65ftd 

6  681 

6764 

CASSIA 
CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 
DONNE V ILLS 

\2 
11 
8 

3 
12 

12 
44 
44 

46 
43 

15 

03 
07 
29 
22 

113 
114 

tie 

116 

in 

53 
18 
17 
15 
14 

4600 
6900 
2962 
1027 
5392 

■  i> 
SP 
5P 
5P 

■'.  V 

6P 
5P 
SP 
SP 
4P 

HERBERT  J  HARDY 
MARJORIE  L  SHAW 
VINCENT  A  NALLY 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  6 

C 

BOISE  MB  AIRPORT 
BONNE RS  FERRY  1  SW 
BUHL 

BUNGALOW  RANGER  STATION 
BURKE  2  NNE 

1022 
1079 
1217 
1244 

1272 

ADA 

BOUNDARY 
TWIN  FALLS 
CLEARWATER 

SHOSHONE 

2 
5 
12 
3 

43  34 
48  41 

42  35 

46  38 

47  32 

116 
116 
l :  i 
113 
115 

13 
19 

30 
48 

2842 
1812 
3500 

4093 

mi 

5P 
bp 
3P 
ir 

HID 

3F 

SP 

3  P 
IP 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  G  HOWARD  JR 
WILLIAM  A  LOW 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 

2  3  3 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7  C 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  E 

PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE  1  N 

6844 
6877 
6891 
7049 

ro77 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

2 
12 
8 

3 
2 

43 
42 

46 
■13 

37 
04 

30 

30 

116 
113 
116 
115 
LI! 

57 
45 
56 
48 

16 

2224 
4200 
2159 
3175 
4220 

5P 

8A 

8P 
3P 

SP 
BA 
6P 
3P 
VAR 

STATE  EXP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR 
MICHAEL  HARRIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  GEO  SURVEY 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 

S 

BURLET 

BURLEY  FACTORY 
BURLET  CAA  AIRPORT 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

1296 
1298 
1303 
1390 
1406 

CASSIA 
CASSIA 
CASSIA 
CANYON 
WASHINGTON 

12 
12 

12 

2 

12 

42  32 
42  33 

42  32 

43  39 

44  34 

113 
113 
113 
116 
116 

-17 
48 

46 
41 

41B0 
4140 
4157 
2372 
2650 

9A 

8A 

ss 
7P 

8A 
BA 
HID 

38 
TP 

FRANK  0  RE  DP  I  ELD 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HAROLD  U  TUCKER 
STUART  DOPE 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 

7 
7 

PINE  2  S 

PLUKMRR  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORTHILL 

POT  LA  IX' H  1  SE 

J  1  '7  <> 
7188 

7211 

7  26  4 

7301 

ELMORE 

BENEWAH 

BANNOCK 

BOUNDARY 

I-ATAH 

2 

1  2 

43 
47 

49 
46 

28 
19 
55 

00 

54 

115 
118 
1  12 
116 
116 

19 
57 
36 
30 
52 

4225 
2970 
4444 

1800 
2586 

MID 

SP 
6P 

SP 
HID 

HID 

5P 
6P 

GENEVA  B  SCHRAFT 
U  S  OFF  IND  AFFAIRS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R  E  DENHAM 
HENRY  J  FITCH 

3  7 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 

CASCADE  1  Ml 
CENTERVILLE  ARB A UGH  RCH 
CHALLTS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 

1514 
L63I 
1663 
1671 
1910 

VALLEY 
CUSTER 
BONNER 

8 
2 
11 
6 
9 

14  32 

43  58 

44  30 
44  02 
48  09 

116 
115 
ii-i 
113 
116 

03 

51 

14 
18 

10 

4768 
47B0 
5171 
6500 
2125 

SP 

SP 
5P 
5P 

SP 
6P 
5P 
SP 
5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 
MABEL  M  ARB A UGH 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  A  MILLER 
MRS  MARY  L  RALPH 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

C 

PRAIRIE 

PRESTON  SUC  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PEOHiO  CREEK 
PUTNAM  MOUNTAIN 

7327 
7353 
7366 
7-133 
7465 

ELMORE 
FRANK!.  TM 
BONNER 
VALLEY 
B  INC  HAM 

9 

M 
12 

43 

42 

48 

43 

30 
OS 
21 
45 
02 

115 
111 
116 
115 
112 

35 
52 
50 
04 

03 

4670 
4718 
2380 
4800 

6300 

4P 

SP 

KID 

vaS 

VICTOR  J  ACARREGUI 
C  M  CRAB  TREE 
U  S  FOREST  SERVICE 
M  EDWARD  B UDELL 
FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  5 

2  3  5  7 

S 

g 

CLARK I A  RANGER  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D ' ALE HE  RS 
CON  DA 
COTTONWOOD 

1931 
i  9:.-. 

956 
2071 
2 1  :>■; 

SHOSHONE 
LEMHI 
KOOTENAI 
CARIBOU 

10 
11 

12 
3 

47  00 

45  07 
47  41 
42  43 

46  03 

116 
114 
116 
111 
116 

15 
21 
15 
33 
21 

2800 

2160 
6200 
3411 

8A 
4P 
9/. 

6P 

HID 
8A 
■IP 
9A 
6P 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALERA  MINING  CO 
V  S  FOREST  SERVICE 
ANACONDA  COPPER  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

7  C 

* 

REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 

7  536 
Tt  73 

7706 
7858 
7966 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 

6 
12 
11 
10 
12 

43 
43 
45 
47 
42 

33 
04 

25 

37 

112 
114 
116 
115 

113 

57 
09 

10 

-11 

4925 
4306 
1840 
4150 
4204 

HID 

5P 
4P 

5P 

a  a 

v ;  D 

5P 

5P 
6A 

SEE  NAME  CHANGE  El 
LESLIE  F  BUSBY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HOMER  WALTON 
MINIDOKA  IR  PROJ 

L  OF  INDEX 

2  3  5 

2  3  5      7  ■ 
2  3  5      7  ] 

2  3  5 

COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL 
crouch  2  NNW 
DEADWOOD  DAM 
DBAOfOOD  SUMMIT 

'.'  \  39 
2  187 
2  27  y 
2395 
19! 

IDAHO 
ADAMS 
BOISE 
VALLEY 
VALLEY 

3 
12 

a 

11 

46  02 
44  44 
44  08 

44  19 
44  32 

116 
116 
115 
11  S 
115 

23 
2fl 
ja 
38 
34 

3600 
2936 
3100 
5375 
7000 

SP 

6P 

HID 

5P 
SP 
6P 
VAR 

SABI  FREI 

LYMAN  MATH I SON 

BARRY  GRAHAM 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  SOIL  CON  SER 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

C 

7  C 

S 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8022 
B062 

Ki>7.-. 

9137 
9303 

BENEWAH 
LEMHI 
BONNER 
ELMORE 

11 
9 
2 

43 
47 

43 

IS 

17 
37 

111 
116 
113 

115 

40 
34 
33 
34 

4968 
2140 
3949 
2100 
4730 

7P 

5P 

HID 

5P 

7I> 
SP 

MID 
5P 

FAB 

E  M  JERGENSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WB  OBSERVER 
STATE  EXP  STATION 
U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 

DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 
DIXIE 

DOLLARHI DE  SUMMIT 
DRIGGS 

2422 
2444 

2575 
2604 
2676 

KOOTENAI 
CANYON 
IDAHO 
CAMAS 

TETON 

4 

12 
11 
2 
12 

47  44 

43  35 
45  33 
43  36 
43  43 

116 
116 
115 
114 
ill 

29 
44 

28 

07 

3060 

5610 
8650 
6097 

6P 
SP 

9A 

HID 
6P 
5P 

HID 
9A 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS  MARGARET  E  STOUT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDITH  STEVENS 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

c 
c 

SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 

9380 
8348 
9604 
9626 

8738 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

BINGHAM 

VALLEY 

12 
12 
6 
12 
11 

42 

43 

44 

43 
;  1 

57 
30 
21 
04 
54 

11-1 
IIS 
112 
115 

24 
50 

41 

3961 
5755 
5883 
4405 
6550 

5P 

SP 
5P 
8A 

5P 

5P 
SP 
BA 

FRED  E  KOHL 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RAYMOND  RUFF 
BRADLEY  MINING  CO 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5 

2  3  5  7 

s 

DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
KMMETT  2  E 

2  7  07 

2717 

2875 
2*92 
2S42 

CLARK 
CLARE 
IDAHO 

CLEARWATER 
GEM 

6 
6 
3 

2 

44  14 

44  10 

45  49 

46  47 
43  50 

112 
112 
115 
116 
116 

13 
26 
10 
32 

5462 
5122 
3975 
2910 

5P 

U  l  P 

4P 

6P 

5P 
HID 
4P 
4P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  B  VILAS 
GLENN  WALKER 
WAYNE  F  HARPER 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETON I A  EXP  STATION 

8786 

HM18 

8900 
393  3 
■30i,5 

CASSIA 
MADISON 
BLAINE 
ADA 

12 

12 
1  2 

12 
12 

4  2 
13 
43 

4  3 
4  3 

01 
53 
41 
15 
51 

113 
1  1  1 
114 
116 
111 

13 
45 

L6 

5280 
4886 
5B21 
2323 
5904 

6P 
5P 
5P 
5P 
6P 

6P 
5P 
5P 
5P 
6P 

IDAHO  STATE  POLICE 
J  KENNETH  THATCHER 
EDWARD  F  SSAGLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 
EXPERIMENT  STATION 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

c 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
FENN  RAKGER  STATION 
FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GILHORE  SUMMIT  RANCH 

.i  i  0  B 
3143 
3  2  97 
3448 

3576 

CAMAS 
IDAHO 
BINGHAM 

BOISE 
CUSTER 

12 
3 

12 
8 

11 

43  21 
46  06 

43  02 

44  04 
44  19 

l  l-l 

115 
112 

113 

■18 

33 
26 
55 
31 

5065 
1600 
4500 
3147 
6600 

5F 
5P 
5P 
iP 

5P 
51' 
5P 
5P 
VAR 

U  3  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 

S 

THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS  3  3E  SUG  FACT 

'Ml  9 

9202 
323  3 
92  yi 
92 1»9 

OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

12 

2 
2 

1  2 
12 

A.' 
1J 

43 
42 

12 

03 

38 

43 

35 
32 

115 
115 
Hi 
114 
114 

lfl 
26 
38 

25 

5400 

3475 
3770 
3770 

;bp 
SP 

8  A 

6P 
VAR 
VAR 
SP 
6A 

MRS  L  E  TANNER 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5  7 

2  3  5  7 
2  3  5 

s 
s 

GLENNS  FERRY 
GOODING 

GOODING  CAA  AIRPORT 
GRACE 

GRAND  VIEW 

3631 
3677 
1682 

3732 

3760 

ELMORE 
GOODING 
GOODING 
CARIBOU 
OWYHEE 

12 

1? 

12 
12 
12 

42  57 
42  57 
42  55 
42  35 

42  59 

115 

1  1  1 

III 
116 

19 

43 
46 
44 

06 

2569 
3569 
3696 
5400 
2600 

7  f 
IIP 

SB 
4P 

7P 
BID 
HID 

SS 

4P 

E  D  STONE 
DAVID  MITCHELL 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
H  A  WE  STE  NTELDE  R 
W  B I LADE A U 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

7 

C 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 

9422 
9493 

9l^K 

9638 
9840 

BLAINE 

SHOSHONE 

WASHINGTON 

LEVIS 

11 

4 

4 
1  2 

43 
47 
47 

44 

46 

49 
28 
30 

14 

114 

115 
119 
116 
:  n 

51 
56 

57 
36 

8800 
2770 
2950 
2120 
3950 

6P 
7A 
5P 

op 
7A 
5P 
4P 

U  S  SOIL  CON  SER 
W  FEATHERSTONE  JR 
ROBERT  J  SEANTEI. 
MERVIN  V  LING 
HALLACK-HOWARD  LBR  CC 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

9 

c 

GRANGEVILLE 
CRASHERS 
GRAY 
GROUSE 

BAILEY  AIRPORT 

3771 
3801 
•H2 
3882 
33-12 

IDAHO 

OWYHEE 

BONNEVILLE 

CUSTER 

BLAINE 

3 
12 
12 

6 
12 

45  56 

42  23 

43  03 

43  31 

116 
115 
111 

1  J  3 

OB 

53 
22 
37 
L8 

3409 

5126 
6450 
6100 
5322 

MID 

5P 
6P 
6P 

5P 

KID 

5P 
6P 
0p 
5P 

MRS  A L VERA  FOSTER 
BLANCHE  PORTLOCK 
ROSCOE  T  SIDBETT 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
LAURENCE  JOHNSON 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

YELLOW  PINE 

NEW  STATIONS 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

9950 
4459 

VALLEY 
BUTTE 

B 

43 

58 
51 

i  i  _ 
112 

29 
42 

4760 
4780 

HID 

VAR 

HID 

L  J  MILLER 

U  S  WEATHER  ItJREAU 

2  3  5  7 

3 

C 

HAMER  4  NW 

HAZELTON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

3964 
1 140 

4268 

129, 

4384 

JEFFERSON 
JEROME 
CAMAS 
TWIN  FALLS 
BUTTE 

6 
12 

12 

12 
6 

43  59 

42  36 

43  16 

42  21 

43  47 

112 
114 

115 

114 
113 

15 
08 
03 
35 
00 

4796 
4060 
5000 
4550 
4820 

5P 
5P 
5P 
5P 

SP 
5P 
5P 
SP 
7A 

U  S.  F  A  W  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAMME N 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWGILL 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  13  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 
IDA  VADA 

41-12 

4450 
44S5 

1 1 5 1 

BOISE 

BOISE 

BONNEVILLE 

BONNEVILLE 

OWYHEE 

2 
12 

2 

43  50 
43  42 
43  34 
43  31 
42  01 

115 
116 
111 
112 
115 

50 
01 
55 
04 

19 

3940 
5000 
4840 
4730 
6000 

5P 

5P 
HID 

5P 
6P 
SP 

UIH 

1  H  R 

R  JOHN  MELLOR 
C  M  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
CHRIS  C ALLEN 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

C 

7 

S 

IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
JACKSON  PEAK 
JEROME 
KAMI AH  1  NE 

■>  588 
4598 
4612 
4670 
1793 

BONNEVILLE 

FREMONT 

BOISE 

JEROME 

LEWIS 

12 
12 

8 
12 

3 

43  24 

44  25 
44  03 
42  44 
46  14 

111 
111 
1 1  S 

114 

116 

IB 
24 
27 
31 
01 

5200 
6300 
7050 
3785 
1190 

6P 
5P 

5P 

6P 
5P 

VAR 

SP 
8A 

ANNA  FLEMING 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  3  SOIL  CON  SER 
0  OLIVER 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

3 

7 

1 

KELLOGG 
KOOSKIA 

LANDMARK  RANGER  STATION 

4831 
5011 
:rt38 

316S 

SHOSHONE 

IDAHO 

ADA 

VALLEY 

LEMHI 

4 

3 
2 
11 
11 

47  32 
46  09 

43  31 

44  40 
44  41 

116 
1  15 
116 
115 
113 

08 
59 
24 

32 
22 

2305 
1261 
2685 
6650 
6100 

KM 
4P 

5P 

4P 

SP 

VAR 
MID 

IRVING  H  LASKBY 
E  T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
RODNEY  K  TODIAS 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

S 

c 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AIRPORT 
LIFTON  PUMPING  STATION 
LOLO  PASS 
LOWMAN 

5236 
5241 
5275 
5356 
5414 

NEZ  PERCE 
NFZ  PERCE 
BEAR  LAKE 
IDAHO 
BOISE 

3 
3 
1 
3 
8 

46  25 
46  23 
42  07 
46  36 
44  05 

117 
117 
1  11 
1  14 

115 

01 
18 

30 
36 

743 
1413 

5926 
5700 
3870 

5P 

win 

6P 

5P 

5P 

HID 

6P 
VAR 
SP 

LEWISTON  WATER  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  PAL  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORVILLE  L  JOINER 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

7  C 

8 

S 

7  S 

NAME  CHANGE 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 

4460 

BUTTE 

8 

43 

33 

1  12 

57 

4933 

HID 

BID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

MACKAY  RANGER  STATION 
MA  LAD 

MA LAD  CAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 

54  6  2 
5  544 

5559 
5567 

CUSTER 
ONEIDA 
ONEIDA 
CASSIA 
LEMHI 

6 
1 
1 
12 
11 

43  55 
42  11 
42  10 
42  19 

44  36 

113 
112 
112 
113 
113 

37 
16 
19 

22 

55 

5897 
4420 
4480 
4543 

5066 

SP 

HP 
UID 

HP 

SP 
6P 

MID 
MID 

hP 

U  S  FOREST  SERVICE 

J  L  CROW THE H 

0  S  CIVIL  AERO  ADM 

E  L  NOBLE 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7  C 

C 

7 

C 

7 

I     1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D'ALENE ,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE ,     8  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON.     12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1954 

The  lour  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bases.  There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decembex  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  In  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F .  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective 
January  1 ,   1954 . 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

later  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
quently occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

f        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

»        Amounts  included  in  following  measurement   ,  time  distribution  unknown. 
f       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
3        Adjusted  to  a  full  month. 

;        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

I       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

I       One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

1       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

5        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

if        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

If        Includes  total  for  previous  month. 

I        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
hocks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
icriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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Archer  B.  Carpenter,  Si 
WEATHER 

Subnormal  temperatures  in  all  parts  of 
the  State  and  unusually  heavy  rains  in  the 
Northern  Division  were  outstanding  features 
of  Idaho's  weather  in  August  1954.  A  small 
scattering  of  stations  in  the  Southwestern 
and  Southeastern  Divisions  reported  average 
monthly  temperatures  above  normal,  but  all 
others  showed  definite  subnormal  values;  a 
few  as  much  as  5°  and  6°  below  normal. 

Because  of  the  heavy  rains  in  the  North- 
ern Division,  the  statewide  average  precip- 
itation is  157  percent  of  normal,  even  though 
the  average  of  47  Southwestern  stations  is 
just  about  normal,  and  the  average  of  44 
Southeastern  stations  only  56  percent  of 
normal.  With  only  one  exception,  28  North- 
ern Division  stations  reported  rainfall  to- 
tals more  than  double  the  August  normal  and 
at  many  stations  the  totals  were  three  to 
four  times  the  normal.  Only  once  in  62  years 
of  record  has  the  average  August  rainfall  in 
the  Northern  Division  exceeded  that  of  this 
year;  in  1926  the  Division  average  was  2.84 
inches. 

Except  for  rather  widespread  showers  in 
the  Southeastern  Division  on  the  5th  and 
again  on  the  12th,  rainfall  was  of  little 
consequence  in  Idaho  during  the  first  half 
of  August.  The  second  half,  on  the  other 
hand,  brought  showers  almost  daily  to  some 
part  of  the  State  with  the  Northern  Division, 
of  course,  receiving  by  far  the  greater  part 
of  these  showers.  Although  there  was  a 
sparsity  of  showers  during  the  first  half, 
and  much  greater  precipitation  frequency 
during  the  second  half,  the  thunderstorm 
activity  reached  its  peak  in  the  forests  of 
southern  Idaho  during  the  relatively  dry 
period  from  the  12th  through  the  15th.  A 
large  number  of  forest  fires  resulted  from 
the  widespread  dry  thunderstorm  activity, 
but  prompt  action  by  fire  control  agencies 
resulted  in  suppression  of  the  fires  before 
they  had  spread  over  more  than  a  few  acres. 
Rather  general  shower  activity,  particularly 
in  the  mountain  areas  where  some  snow  was 
reported  above  9,000  feet,  began  on  the  20th 
and  the  fire  hazard  on  forest  lands  dropped 
abruptly  from  extreme  to  low  or  average.  In 
the  Northern  Division  the  precipitation  was 
both  frequent  and  widespread  during  much  of 
the  remainder  of  the  month,  while  in  the 
Southwestern  and  Southeastern  Divisions  show- 
er activity  became  generally  light  and  scat- 
tered after  the  21st. 


ction  Director  -  Boise 
SUMMARY 

The  shower  activity  of  the  5th  and  12th 
in  the  Southeastern  Division  was  accompanied 
by  damaging  hailstorms  in  some  localities. 
Cassia,  Power,  Caribou  and  Bonneville  Coun- 
ties reported  hail  damage  to  grain  on  the 
5th,  while  similar  damage  was  reported  on 
the  12th  in  Bannock,  Power,  Custer  and  Lin- 
coln Counties.  Near  Shoshone  on  the  12th 
lightning  killed  three  head  of  cattle,  knock- 
ed a  man  off  a  combine  and  started  four 
range  fires.  On  August  16th  numerous  hail- 
storms struck  Kootenai,  Latah,  Lewis  and 
Nez  Perce  Counties  but  no  definite  informa- 
tion on  damage  is  available.  Shoshone  and 
Lincoln  Counties  were  hit  by  hailstorms  on 
the  afternoon  of  the  21st  with  considerable 
damage  to  grain.  The  counties  of  Lewis, 
Nez  Perce  and  Idaho  had  hailstorms  on  the 
26th  and  the  same  three  counties,  plus  Koote- 
nai and  Latah,  were  hit  again  on  the  30th. 
In  both  instances  there  was  considerable  dam- 
age to  grain  and  to  peas  still  in  the  field, 
and  in  the  later  storm  lightning  knocked  out 
several  people  in  Nezperce  and  set  fire  to 
the  home  of  our  observer  there. 

Despite  the  damaging  hailstorms,  the 
weather  during  August  was  not  unusually  de- 
trimental to  the  agricultural  economy  of  the 
State.  The  generally  fine  weather  of  the 
first  half  of  the  month  permitted  normal 
growth  of  crops  and  early  harvest  operations 
were  carried  on  under  favorable  conditions. 
During  the  later  half,  moderate  to  heavy 
rainfall  in  the  Northern  Division  delayed 
all  harvest  operations,  but  at  the  same  time 
greatly  benefited  ranges  and  pastures.  The 
light  and  scattered  showers  in  the  southern 
portions  of  the  State  caused  little  delay 
in  harvesting.  On  the  whole  the  prospects 
for  all  crops  were  a  little  better  at  the 
end  of  the  month  than  at  the  end  of  July, 
even  though  below-normal  temperatures  the 
last  half -month  retarded  growth  and  maturity 
of  crops,  and  frost  at  higher  elevations  on 
the  18th,  23d  and  27th  did  limited  damage, 
particularly  to  potatoes.  Range  conditions 
declined  less  than  usual  during  the  month, 
but  the  feed  outlook  was  still  below  aver- 
age. In  the  Northern  Division  and  at  higher 
elevations  elsewhere  the  ranges  were  in  good 
condition,  while  lower  southern  areas  were 
dry  with  just  fair  feed.  Both  cattle  and 
sheep  continued  in  good  condition  but  were 
still  below  average.  Water  supplies  on  ir- 
rigation projects  were  holding  up  well  ex- 
cept in  some  areas  south  of  the  Snake  River. 
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T 

20+ 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

80. 9M 

43.5M 

62. 2M 

95 

7 

31 

22 

127 

6 

0 

2 

0 

.16 

,16 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

86  .9 

44.5 

65.7 

_ 

2.3 

101 

30 

36 

17 

57 

13 

0 

0 

0 

.50 

_ 

•  01 

,34 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

M 

M 

M 

o 

0 

0 

.19 

.07 

.15 

21 

,0 

0 

1 

0 

GOODING  CAA  AP 

85.8 

54.2 

70.0 

0.  7 

101 

2 

44 

18  + 

25 

10 

0 

0 

0 

.05 

- 

.15 

.05 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  VIEW 

94.  6M 

5  3  .  8M 

74.  2M 

1.8 

106 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

.29 

•  12 

•  0 

0 

0 

0 

GRASMERE 

82.6 

46.1 

64.4 

98 

2 

34 

27 

95 

8 

o 

0 

0 

.51 

.45 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HA  I  LEY  AP 

80.5 

42.2 

61  .4 

_ 

4.9 

95 

2 

32 

17  + 

130 

4 

o 

2 

0 

.37 

_ 

.13 

.30 

21 

,0 

o 

1 

0 

0 

HAZELTON 

85  .6 

50.0 

67.8 

_ 

3.7 

99 

2 

38 

22 

42 

8 

o 

o 

0 

.  11 

_ 

•  22 

.11 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HILL  CITY 

83  .4 

41.4 

62.4 

1,1 

99 

2 

26 

27 

115 

7 

o 

4 

o 

•  04 

_ 

•  33 

■  04 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HOLLI STER 

84  •  5 

50.5 

67,5 

1,7 

97 

2 

37 

77 

44 

r. 

o 

o 

0 

•  15 

•  23 

,15 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  CITY 

81.7 

39,2 

60.5 

5,3 

95 

30 

30 

17 

149 

8 

o 

i 

0 

.41 

•  00 

.17 

21 

•  0 

o 

3 

0 

0 

JEROME 

1 1 

o 

.10 

.12 

,10 

2 1 

•  0 

o 

1 

o 

o 

KUNA  2  NNE 

3i  r  3 

47,5M 

64. 4M 

6.6 

95 

2 

39 

25 

65 

5 

o 

J 

0 

•  56 

.37 

•  41 

20 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MC  CALL 

72.5 

41,1 

56.8 

3,5 

8  8 

2 

29 

25 

250 

0 

o 

2 

o 

1,07 

•  47 

•  41 

26 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MERIDIAN   1  W 

83.3 

49.1 

66.2 

- 

4.5 

95 

1 

39 

17  + 

52 

7 

o 

o 

o 

.64 

•  44 

.31 

21 

T 

o 

2 

0 

0 

MESA 

84.8 

52.2 

68.5 

98 

2 

4  3 

26 

40 

11 

- 

o 

.26 

,16 

26 

•  0 

o 

I 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME 

90.3 

52.4 

71.4 

1.9 

104 

30 

42 

23  + 

14 

19 

o 

o 

o 

.18 

.01 

.13 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

83.5 

49.9 

66.7 

93 

3 

41 

25 

8 

o 

o 

o 

.40 

.39 

21 

•  0 

0 

l 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

79.  1M 

37. 2M 

58.  2M 

2,5 

92 

2 

28 

17 

208 

4 

o 

6 

0 

.80 

.26 

.27 

26 

•  0 

0 

4 

0 

0 

OBSIDIAN  4  NNE 

73.0 

32.0 

52.5 

- 

3.0 

87 

2 

22 

17  + 

3  8C 

0 

]  8 

0 

.86 

.14 

.47 

21 

•  0 

o 

2 

0 

0 

OLA  5  S 

85.5 

44.2 

64,9 

95 

2  + 

3  5 

30 

52 

I  ? 

0 

0 

0 

•  46 

,22 

21 

3 

o 

0 

PARMA  EXP  STA 

86.5 

49.5 

68,C 

3,4 

1 00 

2 

41 

2  5 

34 

1  ) 

0 

0 

.04 

•  19 

•  04 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PAYETTt 

84.4 

52.5 

68,5 

3,6 

98 

2 

43 

2  5 

28 

g 

0 

0 

0 

•  70 

•  50 

•  65 

20 

•  0 

0 

I 

1 

0 

RICHFIELD 

82.9 

48  •  4 

65,7 

1,5 

9  5 

2+ 

37 

1 7 

64 

0 

0 

c 

•  31 

•  06 

•  31 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SHOSHONE 

85.7 

51.5 

68.6 

- 

0.8 

98 

2  + 

39 

22 

35 

:  l 

0 

o 

o 

.06 

- 

.21 

.06 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

STIBNITE 

71.0 

39.4 

55.2 

85 

3 

28 

25 

0 

0 

3 

o 

1.36 

.52 

26 

.0 

0 

1 

0 

SUN  VALLEY 

79.2 

34.8 

57.0 

0.7 

92 

2 

22 

27 

246 

o 

I  2 

o 

.20 

.51 

.17 

13 

T 

o 

] 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

89.5 

58.3 

73.9 

3.5 

102 

1 

47 

25 

8 

19 

o 

0 

.16 

.08 

.11 

22 

.0 

o 

1 

0 

0 

THREE  CREEK 

85.1 

33.6 

59.4 

101 

2 

22 

27 

189 

3 

o 

16 

0 

.07 

.35 

.07 

21 

,0 

o 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

86.7 

50.3 

68.5 

0.2 

98 

29 

38 

27 

28 

1  5 

o 

0 

0 

.03 

.19 

.03 

21 

,  0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

85.3 

51.4 

68.4 

0.8 

97 

3 

37 

27 

0 

0 

.13 

.10 

,09 

21 

,0 

0 

0 

0 

0 

WEISER  1  S 

86.5 

50.2 

68.4 

5.9 

98 

2 

41 

17 

23 

1  2 

0 

0 

0 

.11 

.17 

,11 

20 

,0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

65.4 

2.8 

.35 

.01 

T 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

85.4 

46.7 

66.  1 

1.2 

100 

2 

34 

22  + 

57 

g 

0 

0 

0 

.31 

.11 

,10 

11 

0 

I 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

85.4 

50.2 

67.8 

0.8 

99 

2 

37 

27 

79 

8 

0 

0 

0 

.25 

.31 

.13 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

ARCO 

80.2 

42  .0 

61.1 

3.7 

94 

2 

31 

27 

135 

i 

0 

2 

0 

.08 

.52 

•  06 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

ASHTON  1  S 

78.4 

42.1 

60.3 

2.9 

91 

30 

33 

17 

156 

1 

0 

0 

.38 

.41 

.22 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLACKFOOT 

85.3 

52.4 

69.1 

2.3 

99 

2+ 

39 

22 

28 

8 

c 

0 

0 

.52 

.12 

•  44 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


IDAHO 
AUGUST  1954 


Tomperahue 


SMIca 

Average 
Maxunum 

Average 
Minimum 

9 

9 

1 

Departure 

From  Normal 

5 

jo 

d 

£ 

• 

•S 

■5 
o 

9 

Q 

>> 
■ 
Q 

t 

n 
5 

No.  ol  Dayi 

3 

0 

l 

| 
o 
2 

a 

s 

■ 

Q 

1 

| 

• 

Q 

Snow,  SImL  Hai 

No.  oi  Daya 

Mai 

Min 

■3 

0 

■5  "o 

£  1 

S  a  '■ 

2o  c 

e 

E 

■ 

5 

. 

0 

X 

0 

o 

IT) 

s 

0 

8*. 

•1  0 

5  . 

■J 

S3 

1 

3  i 
Si 

.  i 

Q  DC 

BURLEY 

87.1 

53*1 

7  0.1 

0.3 

L  0  5 

12 

0 

0 

0 

•  01 

•  01 

•  0 

0 

BURLEY  FACTORY 

63*9 

47  .7 

2.9 

l  n2 

33 

7 

0 

c 

0 

*  c 

•  3  5 

T 

1 4+ 

0 

0 

0 

0 

BURLEY  CAA  AP 

84  .9 

48.7 

66  .  8 

1.  5 

34 

?7 

8 

0 

0 

•  0  3 

•  17 

.03 

•  0 

0 

0 

0 

CHILLY  8ART0N  FLAT 

76.1 

36*9 

56.5 

3.4 

90 

2 

24 

27 

1 

0 

5 

0 

•  69 

•  26 

•  20 

12* 

•  0 

0 

o' 

CON  DA 

81  .7 

42.0 

61.9 

0.0 

92 

3  + 

28 

1  8 

5 

0 

5 

0 

•  98 

.04 

•  32 

5 

.0 

0 

0 

ORIOGS 

80.  1 

42.7 

61.4 

1*1 

93 

31 

29 

27 

2 

3 

2 

0 

•  51 

.81 

•  20 

5+ 

2 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

82-2 

49 . 6 

65.9 

1.1 

95 

2+ 

37 

27 

56 

7 

0 

0 

0 

■  68 

•  1  9 

•  29 

5 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

82  .3 

49.  1 

2.0 

96 

2+ 

36 

22 

65 

0 

0 

0 

•  30 

-41 

•  22 

0 

1 

0 

0 

FORT  HALL   I ND  AGENCY 

85*8 

50.0 

* 

0.  5 

\ 

35 

40 

e 

0 

0 

0 

•  81 

.15 

«  37 

1 2 

•  0 

3 

0 

0 

GRACE 

78  .3 

47  .0 

62-7 

2*4 

9 1 

2+ 

34 

1 8+ 

105 

2 

0 

0 

0 

1  •  20 

•  25 

•  62 

•  0 

0 

3 

1 

0 

GRAY 

85*6 

34*2 

1.  2 

96 

29 

29 

16 

160 

10 

0 

9 

0 

•  10 

.96 

•  10 

20 

•  0 

1 

0 

0 

GROUSE 

76  •  7 

35.2 

90 

23 

27 

275 

l 

0 

10 

0 

•  09 

.73 

•  06 

21 

• 

0 

0 

0 

HAMER  4  NW 

83.0 

44.3 

0.  7 

30 

34 

1 7 

5 

0 

0 

0 

•  25 

.55 

•  21 

5 

•  0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

80.9 

47.3 

64*  1 

34 

4 

0 

0 

0 

•  52 

•  26 

1 2 

T 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

82  .4 

47,8 

65.1 

1.5 

99 

30 

36 

2  2 

67 

4 

0 

0 

0 

1.02 

* 

1  2 

T 

0 

2 

1 

0 

IDAHO  FALLS   43  NW  WB 

R 

63.9 

46.4 

~*r 

31 

22  + 

61 

7 

0 

2 

0 

•  30 

•  17 

•  C 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

83.0 

44.5 

63*8 

99 

2 

28 

27 

96 

7 

0 

1 

0 

•  39 

•  21 

1  ? 

•  0 

0 

1 

0 

0 

IRWIN  2  S 

80-8 

45  .9 

63.4 

0*6 

94 

1 8 

2 

0 

0 

0 

'  ^ 

a  ^ 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

76-3 

39.7 

58.1 

1*5 

210 

1 

0 

3 

0 

•  0 

0 

3 

0 

0 

LIFTON"  PUMPING  STA 

78-8 

46.0 

- 

2*5 

9 1 

"£ 

2 

0 

0 

0 

"2? 

*  ip 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MACKAY  RS 

79-0 

44,5 

61.8 

3*3 

i  * 

zi 

0 

0 

0 

0 

■ 

•  35 

.0 

- 

2 

0 

0 

MA  LAD 

86  .6 

51,3 

0.9 

\ 

38 

2  2 

29 

10 

0 

0 

0 

.95 

T 

10+ 

. 

0 

0 

0 

0 

MALAD  CAA  AP 

87.1 

47.5 

6  7.3 

QO 

2 

35 

22  + 

38 

10 

0 

0 

0 

•ul 

•  01 

2 1 

. 

0 

0 

0 

0 

MAY  RS 

79.6 

41.9 

60-8 

3*  8 

92 

2  + 

28 

27 

147 

3 

0 

1 

0 

•  62 

.10 

•  28 

21 

.0 

0 

3 

0 

MC  CAMMON 

83.9 

44.4 

65.2 

97 

2+ 

34 

18 

59 

10 

0 

0 

0 

•  34 

•  22 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MINIDOKA  DA^ 

83-1 

53.8 

68.5 

L  00 

2 

41 

22 

35 

■  19 

•  08 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

82.  7M 

42. 4M 

62  *6M 

1.7 

3 1 

29 

22 

0 

3 

0 

•  50 

.  44 

•  24 

•  0 

2 

0 

0 

OAKLEY 

84.0 

50.5 

67.3 

2.0 

100 

2 

38 

17 

47 

•  19 

•  41 

•  07 

20 

0 

PALISADES  DAM 

81  .1 

46.2 

63.7 

92 

30 

35 

18 

62 

4 

0 

0 

0 

El  .25 

E  .75 

5 

1.0 

1  5 

3 

1 

0 

PAUL     1  E 

//R 

83.  5 

49.1 

66.3 

2.1 

LOO 

3 

38 

27 

10 

0 

0 

T 

_ 

•  39 

T 

12 

•  c 

0 

o 

c 

POCATELLO  WB  AP 

64.4 

51.2 

67.8 

2.3 

100 

2 

35 

27 

45 

6 

0 

0 

0 

.44 

.26 

.18 

12 

T 

T  11 

+  2 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

87.9 

48.0 

68.0 

0.  1 

98 

2+ 

36 

22+ 

37 

10 

0 

0 

0 

.  13 

.67 

.12 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

RUPERT 

85. 4M 

50. 4M 

67. 9M 

0.7 

104 

3 

40 

18+ 

: 

0 

0 

0 

.02 

•  39 

•  02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

81.2 

44.9 

63.1 

95 

30 

34 

21 

89 

4 

0 

0 

0 

•  64 

•  08 

•  20 

22 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SPENCER  RS 

78.6 

42.2 

60-4 

1.3 

92 

30 

28 

27 

158 

3 

0 

0 

.73 

.26 

.30 

5 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SPRINGFIELD  1  SE 

84.2 

46.6 

65.4 

1.9 

99 

2 

34 

27 

68 

6 

0 

0 

0 

.18 

•  32 

.11 

21 

•  0 

0 

1 

n 

0 

STREVELL 

84.5 

48.5 

66.5 

95 

2 

30 

23 

66 

9 

0 

3 

0 

.08 

•  OS 

21 

•  0 

0 

0 

0 

SUGAR 

80-5 

45.  2M 

62.9M 

0.2 

93 

30 

30 

27 

90 

3 

0 

1 

0 

.43 

.09 

.17 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

78,1 

42.1 

60.  1 

92 

2 

30 

27 

167 

2 

0 

2 

0 

.56 

.16 

22 

3 

0 

0 

DIVISION 

64.2 

1.0 

.41 

.32 

I 

STATE 

"  4  .  0 

2.6 

.  91 

.  33 

T 

Precipitation 


9  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED 


NO.   OF  DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


Toble  3 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   |   2   |  3 

6 

10  |  11  | 

12 

13  |  14 

15 

16  | 

17  |  18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  | 

26 

27 

28  ]  29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

.31 

.02 

.10 

.  v 

■  04 

•  06 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

.25 

.07 

•  13 

T 

.  5 

AHOERSON  DAM 

.25 

.01 

,2  1 

T 

T 

•  01 

ARCO 

.08 

T 

T 

•  08 

T 

ARROWROCK  0AM 

.06 

T 

T 

.04 

T 

•  04 

ASM TON    1  S 

.3. 

T 

.16 

•  22 

T 

T 

ATLANTA   1  E 

1.26 

.07 

•  26 

J, 

T 

AVERY  RS 

3.31 

.07 

•  02 

.06 

T 

1.92 

.;: 

T 

.06 

•  01 

■  52 

.02 

•  99 

BAVVIEw  MODEL  BASIN 

2.75 

.05 

.42 

.46 

•  25 

.16 

•  M 

■  01 

■  10 

7 

•  90 

BIG  CREEK   1  S 

2.14 

.02 

T 

T 

.14  .60 

.15 

.94 

.12 

•  07 

7 

•  46 

■  22 

7 

BL  ACKFOOT 

•  52 

.06 

T 

.44 

BLISS 

•  06 

T 

.  . : 

T 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.06 

■  06 

BOISfc  WB  AP  //R 

.24 

T 

T 

.19 

•03 

•  06 

7 

BUM 

•  06 

.00 

BUNGALOW  RS 

2.61 

T 

.01 

T 

•  20 

.00 

.77 

•  15 

•  04 

.05 

.94 

•  94 

■  46 

.  :  ' 

7 

•  24 

BURKE  2  NNE 

3.62 

.03 

.06 

.03 

•  09  T 

.06 

•  12 

•  11 

.20 

•  7< 

.11 

.59 

.01 

.03 

■  60 

BURLEY 

.01 

•  01 

BURLEY  FACTORY 

T 

T 

T 

BURLEY  CAA  AP 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  09 

7 

T 

CALDWELL 

.11 

•  03 

■  01 

CAMBRIDGE 

.35 

.20 

•09 

•  09 

CASCADE  1  NW 

.69 

.02 

.  1' 

T 

■  01 

7 

•  27 

.  . 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

.70 

T 

•  02 

T 

T 

T  T 

T 

T 

.06 

•  95 

•  01 

■  13 

7 

T 

OtALLI  S 

.47 

.02 

•  01 

•  04 

.07  .0* 

.10 

•  14 

•  02 

■  03 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.60 

T 

.20 

.12 

.20 

•  11 

CLAPK  FORK   1  ENE 

2.B3 

.07 

.20 

.07 

.20 

•  26 

.96 

■  67 

•  40 

COBALT  BLtCKBIRO  MINE 

1.10 

•03  .02 

.40 

.2» 

.07 

.01 

•  17 

•  03 

COE  jR  D  ALENE  RS 

2.63 

•  12 

.22 

•  04 

T 

1.10 

•  00 

.05 

.19 

•  40 

.10 

■  20 

•  21 

COMDA 

.06 

.32 

.31 

•  00 

.04 

.  1 

.15 

COTTONWOOD 

2.74 

.01 

.00 

.22 

.0, 

.01 

.20 

•  47 

•39 

•  06 

•  90 

•  20 

.10 

•  00 

■  20 

COUNCIL 

•  44 

.11 

•  19 

•  06 

•  09 

•  09 

DCAb«O00  DAM 

.30 

■  01 

T 

.03 

•  01 

•  21 

•  11 

.22 

DEER  FLAT  OAM 

•  54 

.40 

.14 

OH  IE 

2.66 

7 

.60 

•  07 

T 

.70 

•30 

■  29 

.22 

•  99 

DRl&O'j 

•  51 

.20 

.05 

.04 

. 

•02 

DUBOIS  EIP  STA 

.66 

.29 

.03 

•  19 

.00  T 

T 

•  12 

.01 

.01 

DUBOIS  CAA  AP 

•  30 

.22 

•  07 

T 

7 

r 

•  11 

T 

7 

T 

■  01 

7 

Elk  city 

2>03 

.23  .46 

.06 

•  06 

.46 

•  90 

.01 

.03 

.  it 

•  27 

•  46 

elk  river  i  s 

3.67 

.00 

•  19 

.10 

T 

2.26 

•  03 

.02 

T 

•  99 

•  14 

•  19 

T 

•  27 

See  Reierence  Noteo  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  august  1954 


Station 

-2 
0 

Day  of  month 

.2 

1   |  2  |  3 

6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  | 

12 

13  |  14  |  15 

17  1 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  | 

29  1 

30 

31 

EHHETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FfcNN  R5 

FORT  HALL    IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

T 

.16 

4.13 
•  91 
.30 

.03 
T 

.11 

.37 

•06     .07  .02 
.03 

•  10 

•  04 

•  02 

7 
7 

.66 

T 

'  >* 
.81 
•  2< 
.34 

.07 

•  20 

.41 

•  03 

•  01 

•  59 

•  15 

.14 

.20  i 

GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  V I  EH 
GRANGEvlLLE 

.18 
.03 

1.20 
.29 

2.50 

.62  .31 
7 

.10 

7 

.07 

.01 

7  .62 

•  01 

•  35 

•  04 
.05 

•  03 
• 

.15 

.  15 

.01 

.20 
.29 

7 

•  11 

.40! 

•  02 

T 
7 

.15 

T 

T 

•  40  , 

GRASMERE 
GRAY 
GROUSE 
HA  1  LEY  AP 
HAMER  4  NM 

.31 
.10 
.09 
.37 
.23 

.21 

7 

.02 
•  06 
T 

.01  7 
7  .02 

.10 

.06 
.50 
•  01 

.01 

7 

•  03 

HAZELTON 
MILL  CITY 
MOLL ISTER 
HOWE 

IOAHO  C I  TV 

.11 
.04 
.13 
.49 
.41 

•  03 

.02 

7 

T 
T 

7  7 
.41 

.10 

■  11 
.04 
.15 

.17 

.03 
.02 

7 

7 

.12 

7 

T 

7 

IDAHO  CITY  15  SH 

IDAHO  FALLS  6  NE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB  R 

IDAHO  FALLS  46  N  WB  R 

.49 

.52 
1.02 
.30 
.39 

.22 
.16 
.17 
.08 

T 

.04 

.08 
7 

.03 

•  26 

.69 
.05 
.21 

.01 

7 

.01 

7 

•  25 

.01 

•  03 
T 

.  12 
.03 
.08 

7 

.07 

7 
T 

T 
7 

.12 

T 
7 

T 
T 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

K  AM I  AH  1  NE 

KELLOGG 

.75 

•  67 

•  10 
3.79 
2.93 

.32 
•  22 
T 

.05 
.08 

•  17 

7 

.  03 
.10 

T 

.07 

.17 

7 

.13 
.10 

.06 
•  25 

•  01 

•  04 

7 

.26 
.67 

•  12 

T 

.10 
1.87 
.34 

.20 
T 

.09 

■  07 
•  23 

.11 

•  50 

.42 
■  07 

.09 
.10 

.25 
•  22 

T 

.34 
•  29 

KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP  //R 
LIFTON  PUMPING  ST A 

2.63 
.56 
1.20 
1.23 
.25 

•  01 

•  04 

.03 

7  .03 
7 

7         .02  .14 
.03  .22 

•  31 

.10 

7 

•  08 
•01 

•  11 

•  03 

•  06 

.60 
.41 
.13 
.10 
T 

T 

.11 
•  IS 
.1! 
.18 

7 
T 

•  14 

•  05 

•  33 

•  43 
.40 

.19 

T 

•  37 

•  04 

7 
T 

.14 

•  02 

.14 

.32 
7 

.17 
•  06 

MACKAY  RS 
MA  LAD 

MA LAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 

.43 

t 

.01 
.62 
1.07 

•  01 
.04 

7  7 

•  14 
.20 

7 

.01  .21 
.07 

T 

■  26 

7 
7 

.06 
.1* 

T 
T 

.01 
.28 

•  10 

.02 

•  09 

.  16 

T 

•  10 

T 
T 

•  41 

MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPEL IER  RS 

•  34 
.64 
.26 
.19 
.50 

7 

.06 

T 

•  08 

•  22 

.04 

.13 

.27 

•  01 
.31 

•  OS 

•  24 

.03 

•oe 

•  02 

.06 
.18 

MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 

2.51 
.16 

4.12 
.40 
.60 

•  01 

T 

.03  .17 

7  7 

7 

.06 

T 

•  08 

.22 

•  85 
.13 

.1; 

•  01 

•  31 

•  14 

7 

.39 

•  01 
.15 

.  6^ 
.67 

.07 

•  02 

•  44 
.04 

7 

.05 
.17 
.01 
.27 

T 

•  02 

T 

.66 

•  47 

•  33 

NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
OROFINO 

2.55 
.19 
.86 
.46 

1.88 

7 

.10 

.02 

.01 
.08 

7  .13 

•  04 

.05 

.  13 
.20 

•  12 
•05 

.  26 

*  16 
.21 

•  47 

.07 
.05 
.12 
.23 

•  06 

•  41 

•  22 
T 

7 

.05 

7 

.  58 

•  29 

.29 
.05 
.03 

.18 

.31 
.07 
.20 

•  13 

•  12 

•  10 
.13 

PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 

PAYETTE 
PIERCE  RS 

f  1.25 
•  04 

.70 
3.54 

.03 E  .75 
.06 

•  07 

T 

.20 

•  01 

T 

.02  .01 

7 

.03  .11 

.21 

•  11 

.10 

■  04 

.65 
1.14 

•  1! 

•  03 

•  26 

•  01 

•  04 

T 

•  02 

•  41 

7 

.22 

7 
7 

•  26 

.  H 

■  23  1 

POCATELLO  WB  AP  //R 
PORTHILL 
POTLATCH   1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 

.44 
3.30 

.13 
2.84 

.05 
7 

.11 

.18 

7 

7 

.80  .45 
7  .15 

7  .03 

.07 
.02 

•  03 

•  06 

7 

•  11 

•  12 

.15 

7 

.27 

•  15 

•  47 

•  08 

7 
T 

•  i: 

7 

•  49 

.25 
.20 

T 

.48 

.61 

•  3H 

7 
7 

•  02 

•  45 

•  10 
.01 
■  22 

.08 

T 
T 
T 

•  27  i 

■  36 

■  66 

RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

.31 
1.76 
•  02 
.64 
2.90 

.02 
7 

.15 

.15 

.06  .32 
.09  .12 

•  05 

•  02 

.07 

7 

.55 

T 

.93 

.  31 

.23 

•o; 

•  14 
■  01 

•  20 

•  03 

.10 
.12 

•  11 

•  6C 

.06 
7 

.07 
7 

■  33 

.01 

T 

.0! 

.13 
•  49 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 

1.03 
2.78 
.06 
.73 
.18 

•  23 
.30 

.10 

.02 

.03 
7 

.02 

•  08 
■  06 

.12  .16 
.29 

•03  *03 

.23 

•  04 

.03 

■  31 

7 

.0! 

•  i; 

•  ii 

•  35 
T 

•  01 

•  06 

.67 

7 

.23 
•  02 

T 
T 

T 

T 

•  35 

STIBNITE 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 

1.36 
.06 
.43 

•  20 

•  16 

•  01 

.17 
.01 

.06 
T 

•  03 

.13 
.02 

7         .06  .06 
.17 

7 

T 
T 
T 

•  02 

.  3* 

•  0! 
.0! 
T 

•  10 

•  08 

•  11 

.03 

•  52 
7 

•  03 

.  17 

7 
T 

•  01 

TETON I A  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

•  56 

•  07 

•  03 

•  13 
3.04 

T  .07 

•  02 
7 

7 

.03 
7 

•  11 
7 

.12  .03 
7 

.10 

.22 

•  07 

7 

.63 

•  01 

•  03 

•  0< 
■  OS 

•  16 
I 

•  12 

.26 

■  02 

.61 

7 

.10 

.35 

T 

7 

•  04 

T 

.01 

.46  1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 

3.22 
.11 
2.63 

•  16 

.15 
.49 

•  13 

.31 

.66 

.11 
.12 

•  61 
.61 

•  04 

.22 
•  04 

•  41 

•  30 

•  16 

.09 
.11 

•  23 

•oe 

.35  1 
■  23  ■ 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  196* 


Day 

ot 

Month 

• 

• 

S 

oration 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

n 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

ABERDEEN  EXP  ST  A 

MAX 

95 

100 

93 

88 

87 

83 

66 

93 

94 

92 

88 

86 

82 

81 

62 

80 

76 

82 

°° 

83 

66 

74 

88 

83 

78 

71 

eo 

84 

94 

97 

91 

69(4 

MI  N 

45 

51 

60 

53 

53 

31 

43 

43 

46 

53 

49 

50 

50 

48 

41 

45 

40 

35 

40 

53 

43 

34 

40 

50 

32 

49 

34 

41 

49 

51 

37 

46  •  7 

iMCRICAN   FALLS    1  N» 

MAX 

90 

99 

98 

88 

88 

81 

84 

92 

9  3 

93 

88 

85 

83 

83 

8! 

75 

82 

87 

83 

66 

73 

86 

85 

'9 

74 

62 

87 

93 

95 

89 

69.4 

MI  N 

So 

48 

64 

55 

55 

54 

42 

45 

48 

67 

58 

54 

52 

56 

44 

47 

42 

)g 

40 

54 

45 

38 

45 

57 

94 

50 

37 

43 

33 

51 

64 

90.2 

.NDERSON  OAM 

MAX 

90 

98 

93 

86 

86 

82 

90 

93 

99 

94 

91 

92 

91 

84 

80 

74 

78 

86 

4  3 

74 

67 

76 

68 

84 

77 

69 

ee 

to 

97 

100 

92 

86.5 

Ml  N 

5* 

53 

53 

53 

53 

53 

51 

55 

57 

60 

58 

60 

37 

57 

56 

50 

46 

47 

33 

32 

48 

45 

51 

54 

46 

51 

45 

52 

38 

62 

61 

53r3 

iRCO 

MAX 

90 

94 

90 

81 

79 

78 

81 

87 

90 

86 

84 

79 

80 

82 

73 

7? 

77 

83 

74 

61 

70 

80 

75 

73 

68 

7B 

82 

eo 

92 

82 

80.2 

MI  N 

49 

43 

45 

42 

46 

51 

40 

43 

43 

47 

43 

45 

43 

43 

39 

34 

42 

35 

36 

48 

41 

32 

37 

37 

40 

40 

31 

34 

46 

47 

48 

42.0 

iRROWROCK  OAM 

MAX 

92 

97 

96 

83 

86 

82 

83 

92 

94 

95 

93 

90 

93 

88 

77 

86 

80 

72 

70 

79 

90 

76 

67 

72 

56 

ee 

96 

99 

83.1 

MI  N 

55 

57 

52 

48 

55 

53 

51 

34 

57 

55 

35 

55 

33 

54 

54 

44 

44 

49 

5? 

53 

50 

45 

32 

50 

46 

50 

44 

46 

56 

61 

97 

92.0 

.SHTON   1  S 

MAX 

81 

82 

80 

83 

80 

75 

73 

79 

81 

83 

78 

83 

87 

84 

73 

72 

74 

71 

62 

66 

76 

79 

78 

76 

81 

84 

86 

91 

84 

78.4 

MI  N 

34 

51 

50 

51 

48 

40 

35 

37 

39 

43 

40 

45 

48 

44 

42 

34 

33 

35 

40 

37 

39 

35 

37 

40 

47 

44 

39 

43 

44 

47 

41 

42.1 

iTLANTA  1  E 

MAX 

77 

76 

78 

73 

77 

75 

79 

66 

84 

87 

MI  N 

44 

42 

40 

37 

34 

33 

38 

47 

46 

44 

VERY  RS 

MAX 

9* 

93 

80 

81 

80 

83 

90 

90 

86 

85 

85 

90 

92 

84 

6  0 

70 

71 

82 

77 

66 

66 

'3 

73 

68 

72 

70 

77 

85 

90 

93 

84 

81.0 

MIN 

45 

43 

41 

39 

48 

45 

45 

45 

44 

39 

40 

43 

49 

47 

46 

46 

46 

47 

43 

54 

49 

49 

49 

49 

42 

46 

45 

43 

50 

33 

94 

46.1 

1AYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

60 

82 

82 

72 

76 

82 

81 

85 

82 

81 

84 

83 

79 

80 

7  7 

69 

72 

71 

67 

70 

73 

62 

69 

66 

66 

66 

75 

74 

77 

78 

74 

79.3 

MIN 

A3 

47 

49 

38 

44 

46 

44 

42 

40 

36 

38 

38 

47 

50 

4* 

5C 

41 

40 

37 

50 

50 

50 

49 

50 

38 

40 

50 

45 

53 

32 

91 

45.7 

IIS  CREEK  IS 

MAX 

67 

90 

77 

7S 

67 

76 

79 

84 

86 

85 

84 

82 

76 

•>7 

68 

66 

66 

75 

76 

65 

60 

66 

72 

68 

67 

52 

71 

79 

89 

89 

81 

75.2 

MIN 

26 

32 

34 

31 

45 

28 

28 

29 

31 

32 

30 

31 

34 

33 

37 

28 

27 

27 

33 

44 

39 

•C 

39 

33 

29 

37 

28 

29 

32 

40 

43 

32.8 

LACKFOOT 

MAX 

92 

99 

94 

89 

84 

82 

86 

93 

9  5 

91 

86 

84 

B6 

82 

83 

8  0 

73 

82 

88 

84 

65 

75 

66 

85 

82 

73 

85 

89 

99 

99 

89 

85.6 

MIN 

51 

50 

63 

57 

57 

50 

48 

48 

53 

67 

56 

37 

52 

60 

51 

49 

46 

43 

47 

53 

46 

39 

45 

62 

55 

49 

40 

33 

92 

56 

66 

52.4 

LISS 

MAX 

1  00 

102 

99 

89 

88 

87 

92 

98 

91 

89 

95 

95 

93 

90 

8  2 

80 

85 

99 

78 

73 

79 

91 

85 

76 

73 

67 

91 

98 

98 

90 

88.6 

MI  N 

47 

48 

59 

48 

58 

47 

43 

43 

49 

32 

52 

54 

51 

48 

43 

*J 

41 

40 

42 

46 

45 

38 

47 

42 

38 

49 

39 

43 

96 

61 

39 

47.5 

OISE   LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

95 

95 

80 

82 

83 

99 

90 

88 

91 

95 

86 

87 

ec 

71 

91 

87 

67 

72 

67 

59 

93 

91 

86.1 

MIN 

55 

51 

47 

55 

54 

53 

54 

37 

58 

56 

43 

44 

55 

49 

46 

47 

48 

49 

49 

52 

92 

91 

51.2 

OISE   MB  AP 

MAX 

95 

98 

82 

80 

83 

83 

91 

93 

92 

90 

87 

85 

92 

83 

78 

74 

84 

BO 

69 

70 

87 

70 

68 

71 

82 

gj 

91 

93 

79 

82.9 

MIN 

56 

83 

53 

50 

57 

56 

58 

56 

57 

53 

93 

57 

58 

53 

53 

45 

43 

52 

56 

52 

50 

48 

59 

49 

41 

51 

52 

52 

56 

61 

94 

53.3 

■ML 

MAX 

93 

97 

96 

84 

84 

81 

85 

91 

91 

90 

88 

89 

88 

83 

80 

77 

75 

80 

84 

86 

68 

73 

85 

84 

74 

70 

64 

91 

92 

89 

84.4 

MIN 

59 

63 

60 

54 

60 

53 

53 

56 

59 

59 

62 

59 

58 

56 

52 

50 

46 

49 

51 

51 

49 

-5 

50 

54 

42 

49 

43 

52 

63 

93 

53.9 

UN&ALOH  RS 

MAX 

9* 

91 

79 

84 

83 

85 

88 

93 

9C 

88 

87 

92 

90 

86 

79 

76 

70 

84 

83 

71 

63 

67 

71 

72 

70 

66 

79 

82 

89 

94 

88 

81.7 

MIN 

45 

47 

43 

41 

47 

47 

45 

42 

47 

45 

43 

45 

55 

48 

46 

47 

49 

44 

47 

55 

54 

53 

52 

53 

41 

50 

43 

43 

49 

33 

99 

47.6 

URKE   2  NNE 

MAX 

80 

78 

72 

68 

69 

70 

75 

78 

76 

73 

74 

76 

78 

76 

72 

60 

59 

71 

68 

63 

56 

56 

60 

60 

61 

61 

64 

73 

80 

79 

77 

69.  e 

MIN 

A3 

48 

40 

36 

46 

43 

42 

44 

43 

38 

39 

40 

48 

44 

43 

40 

43 

39 

45 

49 

45 

44 

48 

45 

33 

41 

34 

44 

45 

49 

49 

42.8 

URLEY 

MAX 

95 

93 

105 

88 

90 

86 

85 

89 

97 

98 

94 

92 

88 

87 

86 

31 

79 

77 

85 

87 

75 

69 

76 

90 

79 

78 

73 

97 

92 

93 

101 

87.1 

MIN 

53 

53 

65 

58 

62 

56 

49 

52 

5  3 

61 

59 

56 

56 

60 

54 

51 

47 

45 

47 

54 

47 

43 

40 

56 

30 

52 

39 

48 

53 

97 

83 

33.1 

URLEY  FACTORY 

MAX 

91 

90 

100 

85 

87 

62 

no 

8S 

94 

95 

89 

89 

86 

86 

84 

79 

74 

74 

92 

85 

73 

68 

73 

87 

74 

77 

70 

84 

87 

94 

96 

83.9 

MIN 

47 

46 

63 

51 

57 

51 

45 

45 

4! 

57 

55 

52 

34 

57 

44 

42 

40 

39 

40 

49 

44 

36 

43 

50 

45 

48 

33 

4? 

52 

51 

35 

47.7 

URLEY  CAA  AP 

MAX 

92 

104 

85 

87 

84 

81 

67 

95 

95 

91 

89 

86 

87 

86 

8  0 

76 

74 

84 

35 

70 

67 

75 

67 

76 

80 

73 

86 

91 

97 

99 

81 

84.9 

MIN 

49 

49 

55 

50 

59 

53 

46 

49 

M 

59 

58 

54 

56 

99 

46 

48 

42 

42 

41 

48 

45 

40 

43 

52 

47 

40 

34 

45 

99 

53 

50 

48.7 

A LOWELL 

MAX 

94 

95 

82 

78 

83 

84 

90 

91 

91 

89 

89 

85 

88 

82 

88 

74 

76 

84 

80 

72 

74 

78 

84 

77 

63 

72 

82 

69 

90 

93 

83.2 

MIN 

52 

52 

55 

54 

57 

54 

47 

51 

3! 

55 

32 

54 

52 

53 

54 

4P 

45 

44 

50 

51 

51 

43 

44 

51 

43 

50 

44 

45 

46 

55 

50.2 

AMBR  I  DOE 

MAX 

97 

99 

85 

87 

88 

89 

92 

96 

99 

94 

94 

94 

92 

87 

3  1 

92 

80 

90 

98 

86 

77 

83 

66 

74 

70 

74 

84 

99 

96 

96 

90 

87,9 

1 

MIN 

44 

44 

59 

58 

60 

42 

50 

45 

*3 

55 

51 

81 

60 

59 

51 

37 

39 

41 

38 

41 

40 

39 

51 

50 

34 

44 

40 

37 

42 

50 

55 

46.9 

ASCADE  1  NM 

MAX 

88 

88 

88 

74 

74 

77 

91 

88 

as 

83 

83 

ec 

82 

76 

74 

72 

70 

77 

73 

62 

60 

68 

77 

71 

59 

60 

74 

78 

86 

90 

86 

77.0 

MIN 

39 

42 

45 

45 

54 

46 

39 

42 

43 

46 

40 

41 

44 

42 

45 

19 

34 

35 

41 

47 

45 

36 

45 

44 

34 

41 

33 

38 

41 

50 

50 

42.5 

MALL  I S 

MAX 

s^ 

93 

89 

81 

79 

78 

60 

85 

9  0 

88 

85 

82 

74 

82 

7  0 

72 

70 

77 

82 

79 

61 

70 

80 

78 

69 

77 

77 

95 

90 

92 

84 

80.2 

MIN 

48 

48 

53 

46 

58 

45 

45 

47 

4a 

32 

49 

52 

46 

46 

48 

4? 

39 

42 

45 

47 

46 

41 

45 

48 

41 

46 

33 

41 

45 

S3 

97 

46.6 

.HILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

83 

90 

86 

78 

74 

72 

76 

83 

82 

86 

81 

71 

76 

76 

7  3 

70 

68 

71 

78 

70 

72 

70 

73 

71 

68 

63 

72 

78 

83 

85 

79 

76.1 

MIN 

38 

34 

40 

42 

54 

35 

33 

34 

3! 

37 

33 

40 

39 

40 

34 

31 

33 

30 

31 

42 

39 

31 

41 

40 

33 

44 

24 

28 

37 

45 

49 

36.9 

LARK  FORK  1  ENE 

MAX 

90 

82 

79 

78 

81 

83 

86 

83 

81 

84 

86 

84 

88 

82 

73 

6  9 

72 

80 

HC 

72 

72 

69 

69 

64 

69 

61 

73 

78 

64 

80 

71 

77.6 

Ml  N 

41 

41 

43 

37 

41 

41 

41 

40 

38 

40 

41 

40 

35 

46 

46 

44 

49 

41 

40 

52 

45 

43 

45 

43 

40 

40 

39 

39 

44 

44 

44 

42.2 

OBALT  BLACKBIRD  MINE 

MAX 

74 

Bl 

86 

74 

71 

57 

66 

73 

71 

82 

80 

79 

67 

73 

7  0 

61 

62 

57 

69 

73 

60 

93 

60 

69 

70 

64 

51 

67 

76 

83 

82 

70.0 

MIN 

39 

44 

44 

37 

41 

37 

38 

39 

42 

45 

41 

44 

39 

40 

40 

33 

30 

33 

35 

41 

39 

31 

3? 

41 

>2 

36 

29 

32 

43 

49 

49 

38.4 

OEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

93 

91 

•1 

80 

82 

82 

89 

87 

89 

84 

84 

89 

90 

se 

7  3 

9^ 

72 

80 

?e 

68 

70 

68 

69 

66 

72 

66 

75 

87 

77 

79.1 

MIN 

49 

50 

54 

45 

46 

54 

-9 

49 

.9 

44 

45 

46 

50 

32 

53 

52 

52 

47 

52 

35 

53 

34 

54 

49 

40 

42 

41 

46 

96 

49.2 

ONDA 

MAX 

88 

91 

92 

89 

87 

78 

79 

82 

88 

92 

81 

82 

84 

82 

81 

i' 

79 

74 

79 

80 

70 

60 

70 

79 

83 

81 

71 

77 

83 

92 

92 

81.7 

MIN 

40 

40 

56 

46 

53 

41 

36 

39 

41 

51 

46 

SC 

54 

53 

43 

32 

32 

28 

39 

39 

37 

31 

33 

43 

45 

52 

29 

39 

41 

44 

48 

42.0 

OTTOMHOOD 

MAX 

90 

83 

75 

73 

70 

79 

83 

85 

77 

■  1 

82 

82 

77 

76 

6  2 

69 

80 

n 

38 

62 

74 

68 

36 

59 

57 

72 

78 

80 

87 

70 

73.7 

MIN 

44 

48 

41 

39 

51 

41 

42 

48 

43 

44 

43 

49 

47 

42 

42 

35 

44 

38 

49 

50 

47 

41 

43 

45 

32 

40 

34 

45 

47 

52 

48 

43.5 

OUNCI L 

MAX 

M 

98 

97 

85 

S3 

88 

90 

92 

93 

9) 

93 

92 

90 

87 

86 

75 

80 

85 

84 

71 

71 

79 

84 

83 

70 

72 

83 

88 

94 

96 

96 

86.3 

MIN 

50 

50 

52 

58 

62 

52 

52 

53 

54 

61 

58 

64 

42 

32 

59 

47 

39 

41 

50 

54 

50 

40 

32 

SO 

40 

47 

42 

42 

48 

93 

92 

51.2 

EADWOOO  DAM 

MAX 

87 

90 

83 

75 

76 

74 

»* 

86 

87 

86 

85 

76 

83 

75 

76 

78 

71 

77 

^6 

60 

99 

66 

77 

76 

67 

37 

39 

ag 

89 

91 

SO 

77.0 

MIN 

31 

34 

38 

34 

46 

41 

30 

34 

3! 

35 

34 

32 

37 

34 

39 

33 

26 

33 

~" 

40 

40 

33 

36 

33 

27 

36 

28 

20 

36 

43 

43 

34.8 

CER  FLAT  DAM 

MAX 

92 

99 

95 

80 

80 

82 

83 

83 

9C 

93 

92 

89 

89 

88 

83 

78 

73 

73 

79 

76 

67 

71 

78 

83 

66 

68 

72 

73 

82 

68 

91 

81.9 

MIN 

58 

53 

60 

57 

57 

58 

46 

54 

6C 

63 

60 

55 

35 

59 

55 

48 

50 

46 

5  2 

53 

51 

46 

53 

55 

46 

46 

52 

36 

91 

34 

36 

53.7 

HIE 

MAX 

89 

85 

78 

72 

65 

72 

77 

82 

81 

81 

81 

80 

77 

77 

6  1 

6 : 

63 

71 

69 

99 

60 

64 

69 

63 

64 

34 

69 

73 

82 

86 

77 

72.4 

MIN 

28 

28 

34 

30 

30 

27 

29 

31 

3C 

31 

29 

34 

32 

40 

32 

29 

30 

27 

34 

44 

38 

37 

41 

42 

29 

22 

26 

26 

30 

34 

29 

31.8 

■IMS 

MAX 

85 

92 

87 

85 

84 

73 

73 

80 

8C 

85 

83 

85 

80 

73 

B  0 

It 

73 

73 

-5 

80 

70 

73 

80 

eo 

82 

77 

70 

79 

81 

88 

93 

80.1 

MIN 

49 

42 

47 

45 

45 

40 

40 

45 

3C 

59 

51 

42 

40 

40 

40 

3? 

40 

33 

44 

45 

45 

43 

45 

40 

40 

37 

29 

40 

45 

48 

50 

42.7 

UBOIS  EXP  STA 

MAX 

89 

95 

93 

85 

81 

73 

ec 

86 

92 

90 

86 

78 

82 

81 

8  0 

re 

72 

76 

44 

79 

69 

g  - 

80 

SO 

49 

74 

79 

83 

90 

99 

91 

82.  2 

MIN 

58 

53  59 

56 

50 

44 

30 

48 

5; 

60 

S3 

53 

30 

51 

55 

4' 

45 

42 

45 

52 

42 

>» 

43 

32 

43 

31 

37 

48 

51 

98 

92 

49.6 

UB01S  CAA  AP 

MAX 

8? 

96  88 

85 

76 

75 

81 

87 

9; 

90 

81 

es 

84 

83 

SI 

9  0 

73 

78 

86 

71 

60 

TS 

82 

80 

90 

70 

80 

63 

92 

96 

87 

82.3 

MIN 

52 

53  56 

52 

52 

30 

3] 

47 

51 

60 

95 

52 

41 

53 

52 

47 

41 

41 

..4 

49 

43 

36 

42 

31 

43 

41 

40 

-'• 

33 

99 

53 

49.1 

LK  CITY 

MAX 

87 

85  78 

74 

69 

76 

82 

81 

7S 

79 

ec 

82 

81 

78 

63 

54 

68 

78 

72 

63 

61 

6f 

71 

61 

66 

61 

73 

.•1 

84 

92 

82 

75.2 

MIN 

29     32  32 

30 

43 

34 

31 

34 

3< 

32 

2« 

32 

44 

43 

44 

42 

41 

36 

37 

49 

43 

42 

47 

48 

34 

43 

37 

38 

42 

43 

48 

38.3 

LK  RIVER  1  S 

MAX 

87 

87  7t 

71 

76 

76 

8. 

65 

14 

81 

82 

89 

64 

75 

75 

66 

68 

77 

76 

63 

62 

69 

69 

66 

67 

64 

73 

..4 

84 

89 

86 

76.6 

MIN 

3! 

43  37 

34 

45 

41 

41  42 

3( 

31 

38  3S 

48  44 

44 

46 

47 

39 

46 

33 

48 

44 

40 

49 

49 

44 

38 

41 

43 

48 

94 

43.5 

tW.  r«f«r«fkc«  »i*a  follovlM  ttBtlo*  Ifttoa 


Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1954 


Day    Of  Month 


11     12    13    14     IS    16     17  18 


24    25    26    27    28    29   30  31 


EMMETT  2  E 

MAX 

97 

98 

96 

80 

85 

86 

90 

93 

92 

93 

90 

88 

89 

86 

80 

76 

60 

87 

81 

74 

76 

82 

86 

82 

70 

74 

80 

85 

94 

97 

91 

65(4 

MIN 

47 

53 

6! 

52 

55 

t  9 

48 

50 

5  1 

50 

47 

5  0 

52 

50 

51 

44 

40 

44 

42 

49 

5  1 

45 

55 

5  0 

40 

50 

44 

45 

47 

55 

51 

48>6 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

91 

95 

92 

80 

79 

TS 

9  0 

87 

86 

85 

84 

82 

75 

76 

73 

7e 

80 

72 

6* 

71 

83 

79 

71 

65 

70 

83 

90 

93 

94 

90.9 

MIN 

45 

43 

55 

41 

57 

45 

39 

46 

45 

49 

43 

43 

38 

34 

1? 

36 

46 

47 

31 

38 

48 

38 

46 

3  ! 

40 

52 

55 

5  0 

43(5 

FENN  RS 

MAX 

94 

94 

93 

93 

93 

94 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

81 

73 

76 

".5 

85 

84 

99 

72 

74 

72 

69 

70 

74 

83 

89 

91 

B6 

84.4 

MIN 

45 

48 

45 

46 

50 

48 

46 

48 

49 

46 

45 

47 

57 

51 

50 

49 

48 

47 

49 

57 

54 

49 

56 

53 

42 

51 

44 

50 

52 

54 

57 

49.5 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

92 

99 

38 

87 

85 

82 

85 

92 

94 

89 

87 

83 

35 

83 

80 

80 

76 

81 

89 

85 

65 

73 

86 

P7 

82 

76 

93 

69 

97 

96 

93 

85.  B 

MIN 

50 

47 

63 

55 

55 

4  8 

44 

48 

49 

67 

55 

49 

49 

60 

47 

45 

44 

39 

46 

49 

45 

38 

44 

64 

53 

49 

35 

45 

52 

52 

6* 

50.0 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

98 

99 

9  6 

82 

84 

85 

93 

96 

95 

94 

92 

90 

91 

86 

83 

78 

30 

BS 

35 

74 

6  9 

79 

88 

87 

67 

69 

83 

89 

98 

101 

97 

66.9 

MIN 

40 

44 

47 

43 

53 

50 

41 

43 

47 

46 

43 

4  7 

47 

47 

49 

39 

36 

39 

42 

49 

48 

44 

44 

46 

36 

45 

37 

39 

43 

51 

5  2 

-4.5 

GLENNS  FERRY 

MAX 

92 

98 

97 

94 

92 

93 

92 

90 

85 

79 

81 

87 

86 

77 

73 

85 

91 

MIN 

44 

49 

52 

60 

53 

48 

60 

50 

58 

53 

49 

41 

48 

53 

51 

48 

43 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

95 

101 

87 

86 

84 

84 

89 

95 

96 

92 

92 

9  2 

91 

88 

81 

76 

77 

83 

86 

73 

71 

76 

89 

77 

78 

71 

88 

89 

96 

96 

81 

85.3 

MIN 

53 

60 

6  C 

53 

60 

5  2 

50 

58 

56 

59 

64 

63 

57 

56 

51 

50 

46 

44 

56 

51 

4'r' 

44 

51 

53 

46 

32 

'.6 

53 

64 

66 

59 

54.2 

GRACE 

MAX 

85 

91 

82 

81 

73 

74 

79 

83 

9" 

80 

81 

80 

76 

78 

76 

77 

70 

76 

32 

69 

60 

68 

77 

81 

75 

67 

76 

79 

88 

91 

9  2 

78.3 

MI  N 

47 

43 

66 

51 

52 

46 

43 

46 

48 

61 

53 

5  0 

48 

51 

5  4 

4  0 

40 

34 

40 

49 

41 

34 

38 

5  ? 

48 

52 

3  5 

45 

47 

49 

5  7 

47.0 

GRAND  VIEW 

MAX 

104 

106 

95 

89 

89 

90 

98 

103 

no 

93 

96 

96 

97 

94 

87 

81 

83 

93 

68 

97 

102 

9  6 

94.6 

MIN 

52 

53 

6 

57 

55 

5  3 

43 

51 

54. 

61 

56 

59 

56 

52 

5  1 

49 

48 

44 

51 

57 

55 

59 

53(8 

GRANGEVILLE 

MAX 

89 

86 

75 

75 

70 

BO 

85 

88 

80 

81 

82 

8  ) 

82 

79 

70 

65 

71 

61 

74 

58 

59 

75 

70 

57 

61 

61 

72 

SO 

82 

89 

77 

75.2 

MIN 

49 

53 

46 

43 

50 

4  3 

47 

52 

5  2 

47 

46 

5  0 

51 

47 

43 

41 

47 

4 

50 

52 

46 

43 

49 

4? 

35 

44 

39 

47 

49 

55 

50 

46.9 

GRASMERE 

MAX 

93 

98 

39 

80 

75 

79 

85 

94 

92 

90 

89 

83 

86 

84 

76 

75 

72 

83 

82 

72 

58 

75 

87 

94 

67 

66 

92 

86 

92 

94 

92 

82.6 

MIN 

42 

55 

4  1 

41 

51 

4  5 

44 

53 

34j 

50 

53 

53 

46 

53 

5  0 

40 

36 

40 

47 

44 

h3 

36 

45 

48 

35 

44 

34 

40 

56 

54 

54 

46.1 

GRAY 

MAX 

94 

92 

95 

95 

94 

89 

85 

85 

84 

82 

80 

81 

84 

80 

80 

75 

76 

75 

76 

78 

3D 

82 

83 

85 

85 

88 

90 

94 

96 

95 

9'. 

39.6 

MIN 

40 

44 

39 

36 

35 

35 

34 

32 

31 

33 

30 

32 

34 

32 

30 

29 

30 

32 

33 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

34.2 

GROUSE 

MAX 

84 

90 

B  3 

77 

75 

73 

78 

84 

85 

36 

82 

75 

78 

79 

73 

71 

69 

74 

79 

64 

r.q 

68 

77 

75 

70 

64 

73 

79 

86 

89 

81 

76.7 

MIN 

39 

33 

jg 

45 

40 

36 

35 

36 

35 

37 

37 

4  1 

36 

38 

31 

32 

28 

28 

29 

42 

34 

27 

31 

39 

32 

36 

23 

20 

40 

43 

41 

35.2 

HAILEY  AP 

MAX 

93 

95 

00 

81 

78 

78 

?? 

38 

90 

86 

!$ 

82 

82 

83 

76 

72 

73 

77 

81 

74 

67 

70 

81 

80 

70 

71 

70 

83 

88 

90 

80 

80.5 

MIN 

44 

43 

49 

48 

51 

45 

41 

41 

42 

50 

4? 

49 

46 

41 

42 

41 

32 

37 

41 

43 

44 

34 

34 

39 

37 

35 

32 

40 

48 

55 

37 

42.2 

HAMER   4  NW 

MAX 

89 

94 

93 

85 

83 

82 

82 

89 

9? 

89 

84 

81 

87 

82 

81 

80 

75 

79 

82 

79 

78 

73 

83 

89 

76 

72 

80 

33 

91 

95 

69 

83.8 

MIN 

47 

47 

53 

46 

54 

44 

44 

40 

43 

55 

44 

4  8 

46 

51 

43 

36 

34 

36 

40 

50 

39 

35 

38 

45 

46 

52 

35 

39 

46 

48 

50 

44.3 

MAZELTON 

MAX 

89 

99 

9? 

83 

84 

50 

85 

92 

J3- 

89 

92 

89 

87 

89 

80 

79 

74 

84 

36 

80 

67 

75 

89 

88 

78 

70 

86 

91 

96 

98 

89 

85.6 

Ml  N 

59 

49 

68 

52 

54 

e  1 

47 

50 

3  3 

59 

54 

56 

53 

52 

50 

56 

42 

40 

46 

50 

45 

38 

43 

54 

43 

42 

39 

43 

47 

53 

57 

50.0 

HILL  CITY 

MAX 

90 

99 

9; 

83 

79 

5  0 

85 

90 

93 

38 

88 

88 

86 

85 

79 

72 

75 

82 

82 

77 

64 

72 

85 

82 

78 

65 

82 

86 

93 

97 

87 

83.4 

MI  N 

42 

41 

39 

42 

57 

3  9 

34 

40 

41 

44 

41 

50 

39 

42 

48 

44 

34 

31 

35 

43 

42 

30 

35 

45 

31 

45 

26 

43 

54 

55 

52 

41.4 

HOLLISTER 

MAX 

88 

97 

91 

87 

79 

84 

87 

89 

39 

86 

85 

8  8 

87 

84 

78 

70 

70 

78 

81 

34 

87 

88 

86 

88 

76 

66 

84 

37 

96 

96 

84 

84.5 

MIN 

58 

59 

62 

50 

50 

^9 

51 

53 

33. 

56 

63 

6  0 

57 

49 

44 

47 

39 

44 

53 

49 

46 

45 

41 

39 

42 

47 

37 

50 

53 

61 

56 

50.5 

IDAHO  CITY 

MAX 

93 

90 

84 

75 

80 

82 

87 

91 

92 

90 

89 

86 

86 

SO 

77 

72 

78 

82 

77 

69 

63 

75 

83 

7* 

65 

67 

81 

85 

92 

95 

94 

81.7 

MIN 

35 

44 

39 

35 

50 

44 

36 

38 

4C 

41 

39 

44 

43 

41 

44 

34 

30 

34 

36 

42 

44 

33 

40 

39 

32 

42 

32 

33 

40 

48 

44 

39.2 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

84 

94 

86 

83 

78 

78 

79 

87 

9C 

36 

81 

32 

SO 

81 

76 

78 

71 

75 

85 

30 

61 

69 

81 

83 

80 

72 

81 

84 

91 

93 

79 

80.9 

MIN 

41 

42 

46 

52 

56 

45 

45 

43 

48 

56 

51 

55. 

50 

56 

47 

38 

39 

41 

52 

54 

44 

35 

48 

48 

50 

42 

34 

47 

47 

52 

62 

47.3 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

87 

96 

55 

85 

78 

80 

81 

88 

92 

88 

89 

84 

84 

82 

84 

78 

74 

78 

86 

69 

60 

70 

82 

84 

80 

69 

81 

85 

93 

99 

82 

92.4 

MI  N 

46 

44 

6  1 

54 

53 

46 

44 

45 

47 

56 

56 

49 

50 

57 

46 

43 

41 

42 

42 

51 

43 

36 

42 

53 

52 

47 

38 

43 

48 

51 

36 

47.8 

IDAHO  FALLS   43  NW  WB 

MAX 

93 

99 

39 

86 

80 

30 

84 

90 

95 

91 

88 

81 

85 

84 

81 

79 

77 

81 

89 

73 

64 

73 

84 

82 

SO 

71 

82 

87 

94 

95 

8  5 

83.9 

Ml  N 

67 

44 

5  5 

52 

54 

48 

47 

42 

4  5 

59 

49 

49> 

44 

49 

50 

37 

48 

40 

40 

52 

42 

31 

41 

47 

44 

47 

31 

40 

49 

51 

53 

46.4 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

92 

99 

87 

85 

31 

80 

84 

91 

94 

90 

86 

81 

83 

S3 

80 

78 

75 

80 

87 

71 

64 

72 

84 

80 

78 

68 

61 

87 

93 

96 

82 

33.0 

MIN 

40 

42 

59 

51 

55 

43 

41 

43 

<.5 

64 

46 

50 

49 

50 

39 

37 

35 

34 

41 

51 

38 

33 

36 

47 

46 

42 

28 

40 

50 

49 

57 

44.9 

IRWIN   2  S 

MAX 

82 

93 

86 

84 

72 

75 

82 

86 

313 

85 

78 

7a 

78 

81 

81 

78 

74 

80 

67 

77 

60 

70 

83 

86 

77 

70 

83 

85 

87 

94 

85 

80.8 

MIN 

42 

44 

58 

51 

51 

45 

44 

42 

46 

59 

51 

52 

48 

53 

51 

37 

37 

33 

41 

40 

43 

40 

40 

51 

45 

51 

35 

44 

47 

48 

53 

45.9 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

84 

86 

80 

78 

73 

77 

74 

79 

85 

31 

76 

77 

77 

73 

75 

73 

70 

71 

79 

70 

62 

61 

73 

77 

76 

70 

75 

77 

85 

90 

88 

76.9 

MIN 

40 

39 

49 

41 

45 

43 

41 

38 

40 

47 

43 

41 

43 

42 

40 

34 

30 

32 

33 

45 

42 

35 

33 

37 

40 

45 

28 

37 

39 

45 

44 

39.7 

JEROME 

MAX 

94 

99 

96 

89 

86 

34 

88 

95 

95 

92 

93 

88 

93 

89 

82 

76 

77 

84 

85 

79 

70 

76 

88 

83 

77 

71 

;e 

90 

97 

98 

82 

86.6 

MIN 

47 

54 

5  8 

51 

52 

48 

43 

53 

57 

S3 

52 

57 

54 

48 

48 

47 

40 

40 

48 

50 

47 

40 

45 

49 

41 

48 

40 

43 

57 

59 

57 

49.2 

KE  LLOGG 

MAX 

89 

91 

84 

74 

80 

81 

82 

88 

3; 

82 

84 

85 

88 

90 

85 

67 

70 

70 

78 

72 

65 

69 

64 

69 

59 

71 

60 

76 

82 

88 

34 

77.9 

MIN 

47 

49 

47 

41 

52 

-9 

47 

48 

47 

42 

42 

44 

50 

52 

52 

53 

49 

44 

51 

55 

52 

50 

55 

50 

40 

47 

39 

45 

49 

49 

55 

4B.1 

KOOSKIA 

MAX 

99 

96 

81 

85 

80 

37 

93 

95 

91 

90 

89 

91 

90 

83 

83 

72 

79 

88 

87 

64 

73 

78 

78 

72 

66 

68 

80 

84 

91 

95 

3  6 

83.7 

MIN 

44 

48 

45 

43 

51 

49 

45 

48 

48 

45 

44 

46 

56 

50 

49 

50 

52 

45 

52 

58 

52 

51 

56 

54 

44 

49 

46 

46 

50 

54 

58 

49.3 

KUNA  2  NNE 

MAX 

93 

95 

79 

78 

81 

82 

91 

91 

89 

89 

89 

84 

87 

83 

77 

74 

76 

37 

80 

70 

70 

77 

83 

67 

64 

73 

77 

81 

86 

90 

76 

31.3 

MIN 

43 

5  D 

49 

54 

52 

45 

48 

49 

49 

47 

51 

50 

49 

52 

41 

41 

42 

50 

50 

49 

43 

51 

48 

39 

48 

43 

4? 

47 

55 

4  9 

47.9 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

101 

97 

86 

84 

86 

92 

93 

93 

89 

89 

89 

90 

39 

83 

80 

75 

82 

86 

88 

74 

78 

B3 

80 

70 

71 

73 

85 

66 

94 

92 

98 

89.4 

MIN 

58 

59 

55 

49 

63 

54 

56 

56 

57 

51 

52 

54 

60 

54 

54 

53 

57 

53 

61 

60 

56 

59 

58 

55 

47 

50 

49 

53 

56 

56 

56 

59.2 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

97 

87 

79 

83 

83 

V 

91 

91 

85 

87 

87 

89 

87 

76 

70 

72 

79 

85 

74 

69 

73 

80 

76 

65 

67 

69 

83 

83 

91 

91 

77 

81.1 

MIN 

55 

58 

51 

45 

60 

5  1 

55 

54 

57 

46 

49 

52 

59 

52 

52 

49 

53 

51 

59 

56 

53 

55 

55 

48 

44 

48 

44 

50 

55 

55 

52 

52.4 

LIFTON  PUMPING  ST A 

MAX 

87 

90 

85 

82 

76 

77 

81 

83 

B5 

80 

80 

74 

76 

79 

77 

75 

74 

76 

78 

74 

59 

68 

77 

79 

77 

73 

77 

79 

87 

91 

86 

78.8 

MIN 

48 

46 

60 

42 

55 

46 

43 

45 

47 

55 

50 

54 

49 

50 

47 

39 

41 

38 

41 

47 

43 

36 

37 

45 

45 

45 

37 

43 

47 

48 

5  8 

46.0 

MACKAY  RS 

MAX 

89 

88 

94 

82 

79 

76 

78 

86 

8S 

86 

84 

BC 

79 

80 

76 

77 

72 

74 

81 

76 

59 

68 

78 

74 

77 

66 

76 

81 

87 

88 

78 

79(0 

MIN 

50 

47 

47 

52 

54 

46 

45 

47 

41 

58 

47 

48 

46 

44 

45 

43 

37 

40 

39 

50 

41 

35 

35 

42 

40 

49 

33 

36 

40 

47 

49 

4*1 

MALAO 

MAX 

95 

97 

94 

90 

85 

8! 

89 

92 

9* 

88 

90 

87 

81 

85 

84 

84 

80 

84 

87 

83 

70 

78 

85 

89 

82 

77 

81 

85 

95 

96 

93 

86.6 

MIN 

56 

45 

64 

59 

58 

47 

49 

4? 

58 

54 

58 

53 

54 

58 

51 

44 

40 

44 

54 

40 

38 

41 

56 

54 

56 

41 

46 

53 

55 

63 

51(3 

MA  LAD  CAA  AP 

MAX 

96 

99 

94 

91 

87 

B! 

88 

93 

9' 

88 

90 

ae 

84 

87 

35 

88 

80 

82 

89 

77 

70 

77 

86 

39 

84 

77 

83 

87 

95 

97 

90 

87d 

MIN 

49 

42 

51 

62 

55 

5* 

46 

44 

4< 

55 

48 

5£ 

49 

49 

53 

44 

44 

37 

39 

52 

44 

35 

36 

50 

49 

52 

35 

39 

48 

49 

55 

47(9 

MAY  RS 

MAX 

89 

92 

Be 

82 

72 

77 

86 

84 

8C 

86 

85 

72 

75 

84 

80 

71 

72 

78 

78 

71 

58 

73 

81 

80 

71 

66 

78 

84 

91 

92 

85 

79(6 

MIN 

42 

42 

5C 

46 

46 

3S 

40 

42 

4E 

44 

41 

45 

45 

41 

39 

36 

36 

38 

40 

41 

41 

40 

40 

45 

37 

47 

78 

37 

41 

48 

56 

41(9 

MC  CALL 

MAX 

84 

88 

72 

71 

72 

T 

79 

83 

a; 

81 

82 

76 

79 

71 

68 

65 

68 

74 

66 

57 

59 

62 

71 

53 

62 

59 

72 

75 

85 

87 

70 

72.J 

MIN 

38 

42 

41 

43 

48 

41 

39 

40 

4: 

43 

41 

4( 

55 

42 

-5 

40 

31 

36 

41 

49 

44 

33 

42 

45 

29 

35 

33 

37 

40 

47 

46 

41(1 

MC  CAMMON 

MAX 

93 

97 

8:- 

90 

83 

8; 

88 

93 

9! 

91 

92 

9C 

82 

85 

85 

80 

79 

84 

87 

86 

71 

78 

82 

81 

80 

74 

91 

85 

93 

97 

89 

83(9 

MIN 

46 

43 

6; 

53 

49 

4< 

43 

45 

4: 

43 

47 

s: 

48 

49 

47 

39 

39 

34 

35 

45 

..9 

35 

39 

42 

38 

50 

36 

39 

42 

49 

41 

44(4 

MERIOIAN   1  W 

MAX 

95 

94 

92 

80 

83 

8' 

89 

91 

9 

91 

89 

64 

87 

S3 

3? 

78 

76 

83 

81 

71 

67 

76 

88 

83 

65 

71 

77 

81 

89 

91 

89 

83(3 

MIN 

47 

53 

52 

49 

55 

5; 

48 

52 

5( 

51 

48 

4! 

51 

50 

52 

42 

39 

44 

55 

49 

50 

43 

55 

48 

39 

49 

46 

45 

50 

57 

52 

49(1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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able  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  195* 


Day    Ol  Month 


8      9  10 


15  16 


19    20  21 


24    25  26 


27  28 


1NID0KA  DAM 
ONTPELIER  RS 
)SCOW  u  OF  I 
JUNTAIN  HOME 
JLLAN  PASS  CAA 
A.MPA    2  NW 
EW  MEADOWS  RS 
EZPERCE  2  E 
IKLEY 

3SI01AN  4  NNE 
LAS  S 
ROFINO 

ALISADES  DAM 

AftMA  EXP  STA 

AUL  1  E 

AVETTE 

IERCE  RS 

OCATELUO  MB  AP 

ORTHI LL 

OTLATCH   1  SE 

IRESTON  SUG  FACT  2  SE 

! 

>R1EST  RIVER  EXP  STA 
ICHFIELD 
I6GINS  RS 
IUPERT 

.A  I  NT  ANTHONY 
MINI  MARIES 
SALMON 

SANOPO I  NT  EXP  STA 

SHOSHONE 

5PENCER  RS 

SPRINGFIELD  1  SE 

5T1BNITE 

STREVELL 

SUGAR 

^UN  VALLEY 
6MAN  FALLS  PH 
TETON  1 A  EXP  STA 


96  96 

54  55 


62  63 

45  60 


93  91 
60  59 


90  85  62 
61     58  54 


46      44  46 


84.8 

52.2 


MAX 

87  100 

S3 

87 

82 

81 

84 

91 

92 

92 

90 

B  I 

82 

82 

8  2 

76 

75 

33 

82 

66 

67 

72 

88 

75 

76 

78 

81 

86 

92 

95 

•'9 

63.1 

Ml  N 

56 

57 

6  3 

57 

56 

'.  6 

49 

S3 

37 

62 

30 

43 

■•b 

53 

53 

45 

41 

51 

56 

52 

50 

43 

35 

97 

60 

6  0 

53.8 

MAX 

90 

89 

93 

87 

86 

79 

80 

82 

87 

90 

89 

84 

3  2 

80 

79 

84 

72 

61 

71 

BC 

64 

79 

75 

81 

83 

90 

95 

82.7 

MI  N 

42 

39 

SO 

43 

52 

40 

38 

41 

43 

52 

46 

ft  7 

34 

36 

32 

42 

29 

3  3 

4  ? 

45 

52 

31 

37 

41 

46 

56 

42.4 

MAX 

90 

76 

76 

75 

77 

BO 

86 

83 

81 

79 

80 

9  ) 

S3 

77 

65 

66 

73 

'9 

73 

65 

89 

73 

70 

6  I 

68 

66 

77 

77 

85 

84 

81 

76.2 

MI  N 

45 

51 

M 

38 

48 

9 

48 

45 

46 

38 

42 

42 

51 

47 

44 

49 

51 

7  1 

5  2 

53 

90 

54 

93 

42 

48 

46 

55 

48 

47.7 

MAX 

95 

98 

97 

90 

90 

88 

95  100  100 

96 

97 

96 

94 

90 

67 

75 

86 

83 

79 

82 

90 

74 

76 

93 

MIN 

52 

58 

be 

50 

59 

53 

49 

5* 

S9 

57 

58 

58 

60 

54 

5  3 

51 

4? 

51 

11 

N 

it 

a 

MAX 

7* 

70 

56 

61 

59 

62 

71 

73 

67 

69 

68 

71 

72 

73 

53 

31 

34 

63 

36 

49 

47 

49 

55 

49 

55 

44 

61 

70 

74 

74 

57 

61.6 

MIN 

59 

51 

43 

42 

48 

4  8 

SO 

55 

32 

48 

50 

52 

31 

50 

42 

34 

45.7 

MAX 

93 

85 

98 

84 

81 

8~ 

88 

91 

93 

92 

91 

a* 

84 

88 

85 

80 

77 

78 

86 

80 

71 

72 

78 

88 

69 

63 

7  2 

80 

35 

91 

94 

83.5 

MIN 

49 

50 

60 

53 

57 

54 

47 

52 

34 

52 

50 

31 

52 

53 

53 

46 

43 

45 

51 

51 

52 

55 

5  1 

41 

46 

5 

44 

49 

5  3 

64 

49.9 

MAX 

91 

92 

9C 

79 

76 

3  0 

84 

86 

B7 

67 

85 

85 

65 

82 

79 

70 

74 

80 

76 

63 

64 

71 

79 

71 

58 

65 

78 

81 

88 

90 

79.1 

MIN 

31 

35 

34 

38 

45 

32 

33 

35 

38 

37 

35 

37 

41 

37 

41 

39 

28 

s 

35 

47 

4  S 

32 

36 

30 

33 

3  0 

45 

37.2 

MAX 

88 

83 

72 

76 

72 

79 

85 

85 

79 

80 

82 

8  3 

82 

76 

68 

63 

71 

BO 

73 

38 

64 

70 

70 

57 

63 

58 

74 

78 

"2 

89 

70 

74.5 

MI  N 

50 

53 

44 

43 

50 

46 

54 

52 

48 

48 

48 

48 

53 

46 

46 

41 

47 

50 

4  7 

45 

5  j 

47 

37 

46 

3  8 

49 

52 

56 

5  0 

47.7 

MAX 

88 

LOO 

es 

82 

80 

7  8 

84 

90 

90 

90 

91 

89 

89 

84 

80 

75 

72 

81 

83 

78 

72 

74 

89 

84 

80 

68 

6? 

88 

95 

97 

89 

84.0 

MI  N 

52 

56 

5^ 

50 

53 

b  2 

50 

54 

'.7 

59 

60 

5  5 

49 

53 

46 

MAX 

61 

67 

SC 

78 

81 

tb 

74 

79 

82 

80 

79 

78 

79 

74 

67 

65 

66 

71 

75 

72 

91 

63 

71 

66 

64 

52 

7  0 

73 

84 

83 

74 

73.0 

29 

33 

32 

30 

33 

32 

32.0 

MAX 

94 

95 

91 

89 

88 

89 

86 

94 

92 

91 

90 

91 

91 

86 

78 

72 

78 

04 

80 

76 

75 

79 

BO 

79 

78 

74 

80 

83 

95 

95 

92 

63.5 

MI  N 

42 

46 

44 

49 

50 

4  6 

41 

40 

49 

50 

46 

44 

51 

4S 

37 

MAX 

99 

89 

83 

84 

87 

90 

94 

99 

9  2 

91 

91 

92 

91 

84 

84 

70 

82 

91 

61 

67 

74 

80 

79 

72 

72 

69 

86 

86 

96 

97 

84 

84.7 

47 

51 

47 

55 

45 

4  9 

50 

51 

30 

48 

48 

49 

59 

5  3 

5  2 

52 

53 

7 

45 

59 

96 

51 

56 

54 

44 

50 

4  9 

48 

92 

56 

5  0 

51.0 

MAX 

65 

91 

8e 

86 

78 

73 

80 

65 

91 

89 

80 

78 

78 

78 

BO 

75 

74 

77 

82 

79 

64 

68 

80 

83 

82 

75 

6  0 

83 

69 

92 

90 

MIN 

44 

44 

56 

52 

49 

4  6 

42 

42 

46 

59 

49 

5  0 

48 

53 

51 

40 

50 

47 

9\'\ 

MAX 

97 

100 

96 

84 

85 

88 

93 

96 

95 

94 

93 

94 

92 

89 

B6 

77 

79 

86 

84 

72* 

73 

79 

85 

81 

66 

79 

80 

82 

91 

94 

93 

86.5 

MI  N 

50 

54 

46 

55 

59 

31 

47 

51 

39 

52 

53 

5  2 

52 

58 

56 

46 

43 

1 

46 

49 

5  j 

44 

56 

5  1 

41 

46 

9  2 

46 

44 

53 

42 

49.5 

MAX 

90 

90 

i : 

82 

85 

6  2 

80 

85 

9 ). 

94 

90 

87 

81 

92 

85 

79 

74 

7  4 

83 

62 

^9 

65 

74 

86 

75 

79 

69 

85 

90 

93 

97 

83.5 

MIN 

41 

44 

64 

52 

57 

52 

45 

49 

I 

39 

54 

33 

53 

58 

43 

47 

46 

41 

42 

51 

45 

40 

42 

52 

45 

51 

38 

44 

50 

55 

61 

49.1 

MAX 

97 

98 

89 

82 

86 

87 

93 

95 

M 

93 

92 

91 

88 

84 

80 

78 

60 

86 

79 

77 

71 

80 

83 

7  3 

67 

73 

79 

79 

89 

92 

82 

84.4 

MI  N 

55 

53 

57 

57 

59 

54 

49 

52 

se 

57 

56 

56 

58 

56 

55 

5  0 

45 

53 

b  2 

49 

9 1 

5  3 

49 

45 

49 

59 

5  5 

52.5 

MAX 

90 

89 

76 

76 

76 

78 

85 

87 

07 

82 

82 

es 

84 

80 

76 

67 

70 

79 

77 

78 

59 

69 

70 

67 

68 

59 

7S 

81 

95 

91 

87 

77,9 

MIN 

38 

41 

36 

34 

42 

37 

36 

41 

41 

38 

37 

381 

49 

43 

42 

40 

36 

3  7 

43 

51 

49 

43 

47 

47 

34 

43 

36 

39 

47 

5  2 

41.3 

MAX 

93 

100 

87 

88 

82 

r 1 

86 

93 

96 

89 

85 

05 

85 

S3 

61 

79 

75 

82 

89 

72 

61 

79 

66 

82 

82 

71 

63 

89 

94 

98 

84 

84.4 

MI  N 

54 

51 

59 

58 

56 

4  j 

46 

49 

S4 

68 

55 

53 

49 

61 

SO 

45 

50 

47 

5 1 

5 1 

53 

5  9 

51.2 

MAX 

90 

86 

8? 

74 

79 

9  3 

86 

38 

80 

84 

86 

se 

67 

83 

7* 

62 

73 

73 

70 

72 

73 

70 

69 

61 

72 

65 

73 

74 

'9 

82 

76 

77.3 

MI  N 

46 

49 

9  0 

46 

44 

4  5 

47 

46 

4a 

40 

41 

1  X 

46 

52 

51 

55 

51 

55 

54 

90 

46 

50 

47 

46 

49 

56 

48.4 

MAX 

91 

81 

71 

78 

80 

81 

67 

87 

B  0 

83 

84 

8  6 

69 

76 

76 

67 

76 

BO 

74 

67 

70 

71 

69 

63 

69 

65 

75 

78 

86 

87 

72 

77.5 

Ml  N 

41 

42 

44 

33 

45 

4  3 

43 

41 

41 

34 

38 

94 

45 

41 

42 

43 

43 

4  J 

5 1 

51 

47 

38 

43 

41 

43 

51 

48 

5  0 

43.3 

MAX 

95 

98 

95 

92 

85 

as 

88 

93 

9! 

94 

88 

38 

67 

87 

88 

85 

82 

82 

88 

86 

6  9 

74 

64 

86 

87 

82 

83 

86 

95 

98 

97 

87.9 

MIN 

49 

42 

62 

54 

54 

49 

42 

48 

46 

61 

52 

56 

52 

50 

56 

4C 

40 

37 

39 

55 

46 

36 

37 

49 

51 

53 

36 

43 

47 

48 

56 

48.0 

MAX 

87 

86 

79 

74 

77 

61 

84 

84 

SI 

82 

81 

83 

63 

83 

78 

64 

70 

76 

73 

68 

69 

67 

56 

99 

69 

60 

72 

79 

6  3 

80 

90 

76.1 

42 

44 

39 

36 

4 1 

42 

42 

41 

35 

37 

3  7 

47 

47 

49 

<•  1 

48 

53 

47 

48 

52 

46 

39 

44 

42 

39 

45 

46 

54 

44.0 

MAX 

89 

95 

91 

83 

82 

79 

S3 

89 

92 

89 

88 

87 

82 

84 

81 

76 

73 

80 

81 

79 

62 

72 

82 

80 

76 

71 

83 

86 

93 

95 

86 

82.9 

MIN 

47 

51 

53 

50 

53 

S  0 

45 

52 

54 

51 

50 

53 

53 

54 

45 

46 

37 

40 

46 

47 

46 

39 

4  8 

41 

47 

39 

5  1 

54 

61 

5  5 

MAX 

98 

98 

94 

84 

80 

68 

93 

96 

M 

90 

90 

91 

91 

86 

84 

84 

84 

90 

68 

80 

69 

82 

80 

79 

66 

71 

78 

91 

93 

101 

1OC 

87.1 

MIN 

57 

57 

56 

55 

58 

b  3 

37 

5B 

5S 

55 

55 

57 

60 

57 

37 

5C 

9  3 

58 

55 

5  3 

58 

55 

51 

48 

52 

63 

63 

62 

5  5.6 

MAX 

93 

10* 

85 

89 

3b 

82 

96 

94 

91 

37 

89 

85 

82 

78 

77 

85 

66 

71 

71 

77 

88 

77 

79 

72 

83 

91 

96 

96 

65.4 

48 

6  1 

55 

57 

54 

46 

41 

60 

55 

56 

55 

45 

4  0 

40 

50 

47 

33 

61 

6  0 

MAX 

88 

94 

65 

83 

77 

77 

82 

38 

91 

87 

85 

81 

81 

83 

60 

76 

73 

77 

86 

69 

62 

68 

80 

83 

80 

69 

BO 

83 

91 

95 

82 

81.2 

41 

44 

b  b 

47 

55 

4 : 

43 

43 

4; 

51 

50 

4E 

46 

49 

45 

MAX 

91 

92 

71 

78 

80 

B2 

87 

88 

6< 

84 

84 

85 

88 

83 

73 

70 

74 

80 

78 

63 

66 

68 

72 

69 

69 

66 

79 

83 

87 

82 

62 

79.2 

43 

45 

ft  7 

43 

44 

4; 

37 

4  C 

45 

41 

45 

49 

49 

54 

50 

49 

48 

40 

** 

* 

** 

44. 

MAX 

91 

100 

89 

85 

72 

B< 

86 

92 

9( 

94 

83 

71 

80 

62 

70 

74 

74 

81 

83 

71 

63 

73 

65 

85 

72 

66 

77 

90 

94 

96 

86 

82.2 

MIN 

43 

43 

43 

M 

41 

51 

41 

48 

45 

48 

* 

*' 

42 

38 

43 

39 

44.3 

MAX 

87 

80 

77 

74 

78 

8 

79 

83 

71 

77 

78 

81 

84 

83 

73 

70 

72 

73 

69 

68 

69 

64 

62 

63 

67 

62 

66 

73 

77 

79 

75 

74.5 

4* 

45 

44 

39 

42 

4; 

45 

45 

41 

37 

36 

3< 

49 

40 

52 

MAX 

94 

98 

91 

86 

83 

8! 

87 

93 

9< 

90 

91 

8^ 

89 

90 

SO 

77 

77 

0  3 

84 

79 

70 

76 

67 

80 

77 

70 

86 

91 

97 

98 

86 

83.7 

Ml  N 

58 

59 

5s 

60 

56 

41 

47 

54 

5 

52 

56 

6C 

56 

52 

45 

47 

42 

5 1 

51 

4  6 

39 

46 

50 

42 

51 

4  7 

48 

5  1 

60 

5  8 

31  .5 

MAX 

86 

91 

t( 

82 

78 

7( 

79 

32 

81 

66 

82 

7< 

79 

78 

77 

75 

71 

73 

78 

77 

55 

98 

78 

77 

76 

72 

76 

80 

87 

92 

85 

78.6 

MIN 

52 

43 

4< 

54 

48 

4! 

43 

38 

V 

52 

42 

4' 

48 

44 

46 

36 

34 

15 

34 

48 

40 

40 

32 

38 

39 

46 

28 

36 

40 

45 

44 

42.2 

MAX 

87 

99 

8< 

88 

86 

e: 

84 

90 

9 

87 

92 

8< 

85 

SO 

80 

79 

73 

8  0 

86 

74 

64 

74 

85 

65 

80 

72 

83 

88 

97 

98 

82 

84.2 

41 

44 

6 1 

53 

55 

be 

40 

-3 

4 

59 

50 

5 

50 

51 

40 

42 

39 

37 

41 

54 

43 

36 

39 

49 

50 

40 

34 

43 

31 

51 

57 

46.6 

MAX 

83 

80 

8! 

72 

70 

6 

70 

74 

7! 

81 

80 

7( 

75 

78 

71 

65 

62 

81 

72 

73 

65 

53 

59 

67 

62 

63 

91 

66 

74 

60 

S3 

71.0 

MIN 

39 

46 

41 

37 

46 

3' 

39 

41 

4 

42 

41 

44 

41 

40 

41 

3 1 

39 

43 

49 

4  5 

39.4 

MAX 

93 

95 

9' 

90 

84 

8 

84 

91 

9 

87 

88 

8 

84 

84 

85 

S3 

75 

81 

85 

81 

65 

75 

85 

30 

77 

76 

78 

88 

90 

94 

92 

84.5 

MIN 

SO 

47 

6< 

54 

50 

4 

43 

-6 

5 

65 

56 

5 

42 

56 

45 

41 

41 

16 

49 

50 

43 

31 

30 

47 

49 

48 

32 

53 

51 

61 

62 

48.5 

MAX 

85 

92 

8 

82 

76 

7 

P  86 

85 

0 

85 

83 

8 

80 

80 

79 

75 

72 

73 

84 

79 

61 

69 

80 

93 

80 

68 

80 

83 

91 

93 

81 

80.5 

MIN 

44 

42 

9 

1  49 

55 

4 

43 

40 

4 

54 

4 

50 

SO 

45 

36 

39 

35 

40 

55 

46 

36 

39 

4* 

49 

32 

30 

40 

45 

47 

52 

45.2 

MAX 

89 

92 

9 

:  so 

78 

7 

1  80 

85 

8 

1  88 

87 

8 

79 

78 

77 

70 

70 

7j 

80 

78 

66 

68 

77 

75 

66 

68 

74 

79 

'6 

90 

83 

79.2 

MIN 

30 

33 

3 

)  37 

51 

3 

>  32 

35 

3 

1  40 

55 

4 

38 

37 

33 

31 

23 

26 

30 

37 

30 

26 

10 

39 

27 

44 

22 

28 

36 

42 

39 

34.6 

MAX 

102 

101 

10 

1  86 

86 

9 

:  9e 

100 

9 

1  96 

95 

9 

S  92 

91 

•9 

81 

81 

93 

87 

73 

75 

89 

94 

69 

70 

77 

90 

91 

96 

100 

96 

89.3 

MIN 

62 

62 

6 

I  61 

64 

6 

53 

58 

6 

9  68 

63 

6 

1  67 

60 

61 

53 

32 

91 

59 

96 

a 

49 

59 

59 

47 

52 

49 

53 

55 

61 

61 

58.3 

MAX 

82 

92 

8 

3  82 

79 

7 

I  77 

84 

6 

i  84 

83 

7 

I  73 

76 

7« 

74 

66 

77 

81 

76 

59 

69 

78 

BO 

78 

65 

77 

80 

85 

91 

83 

78.1 

Ml  N 

42 

42 

5 

>  50 

45 

A 

3  42 

43 

4 

E  S3 

49 

4 

!  39 

46 

4! 

37 

38 

35 

31 

33 

41 

39 

36 

49 

40 

40 

30 

40 

43 

46 

30 

42.1 

r*t»r*K*  BO 

olloilq  It.tlos 

Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
1954 


Station 


Day 

Ol 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

101 

90 

9 1 

84 

81 

74 

85 

83 

94 

97 

86 

85.1 

MIN 

36 

40 

35 

28 

45 

29 

32 

35 

38 

39 

41 

46 

31 

34 

29 

29 

23 

26 

31 

30 

30 

24 

31 

44 

23 

35 

22 

29 

45 

43 

40 

82 

88 

95 

93 

91 

86 

80 

77 

83 

90 

92 

98 

96 

91 

86.7 

m:n 

52 

51 

61 

52 

58 

51 

46 

48 

47 

59 

56 

54 

56 

53 

54 

49 

45 

42 

43 

50 

49 

43 

43 

62 

43 

50 

38 

45 

54 

54 

60 

50.3 

93 

83 

92 

93 

89 

90 

92 

92 

85 

79 

75 

75 

9  0 

85.3 

Ml  N 

56 

50 

61 

55 

59 

54 

60 

56 

48 

61 

58 

53 

54 

57 

52 

50 

45 

43 

44 

51 

48 

43 

44 

52 

44 

4B 

37 

46 

50 

56 

59 

51.4 

69 

67 

74 

66 

81 

84 

80 

70 

74,7 

MI  N 

43 

46 

42 

38 

50 

47 

44 

53 

44 

39 

39 

40 

42 

41 

45 

50 

46 

41 

48 

51 

46 

47 

51 

48 

39 

39 

43 

4? 

47 

48 

52 

44.9 

86 

64 

65 

B c. 

74,2 

MIN 

4  3 

38 

41 

46 

44 

45 

44 

39 

40 

41 

44 

45 

45 

gj 

48 

40 

43 

50 

4Q 

48 

52 

49 

3Q 

39 

39 

^ 

47 

49 

5  5 

44.6 

MAX 

96 

98 

91 

87 

87 

88 

90 

93 

96 

94 

94 

92 

91 

88 

87 

86 

81 

86 

84 

78 

75 

80 

84 

76 

69 

73 

82 

82 

92 

95 

86 

86,5 

MIN 

53 

51 

56 

55 

56 

49 

47 

51 

53 

51 

51 

51 

55 

53 

51 

47 

41 

44 

47 

50 

52 

45 

51 

53 

45 

49 

42 

48 

48 

56 

56 

50,2 

MAX 

89 

84 

70 

74 

75 

78 

80 

84 

80 

80 

79 

80 

79 

70 

65 

59 

67 

77 

75 

57 

67 

68 

67 

58 

59 

56 

72 

76 

80 

85 

76 

73.1 

MIN 

42 

42 

38 

35 

47 

40 

43 

44 

42 

41 

41 

42 

51 

43 

43 

39 

45 

41 

41 

49 

41 

41 

45 

42 

35 

44 

38 

43 

43 

49 

45 

42.4 

THREE  CREEK 
THIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-P 

o  o  F 
i-  < 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.44 

.44 

.60 

.42 

.22 

.35 

.37 

.40 

.33 

.40 

.29 

.15 

.37 

.25 

.34 

.38 

.30 

.28 

.33 

.26 

.12 

.18 

.38 

.20 

.32 

.29 

.27 

.31 

.18 

.33 

.56 

10.06 

WIND 

5B 

76 

161 

90 

96 

* 

53 

44 

41 

99 

33 

96 

80 

83 

68 

112 

100 

25 

55 

136 

160 

54 

46 

62 

67 

134 

71 

59 

20 

33 

150 

2362 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.35 

.33 

.37 

.31 

.31 

.28 

.30 

.28 

.31 

.30 

.31 

.25 

.21 

.29 

.25 

.23 

.24 

.22 

.23 

.19 

.11 

.11 

.20 

.23 

.17 

.10 

.16 

.23 

.26 

.30 

.37 

7.80 

WIND 

39 

25 

35 

22 

50 

33 

17 

29 

20 

21 

12 

31 

21 

29 

17 

43 

54 

20 

21 

33 

46 

28 

21 

7 

18 

41 

21 

25 

19 

21 

45 

864 

HFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.32 

.33 

.29 

.32 

.30 

.23 

.29 

.29 

.26 

.29 

.17 

.18 

.22 

.25 

.36 

.33 

.27 

.25 

.27 

.24 

.14 

.15 

.24 

.30 

.34 

.34 

.21 

.18 

.19 

.25 

.32 

8.12 

WIND 

29 

30 

47 

46 

159 

39 

32 

42 

27 

46 

24 

77 

52 

41 

90 

56 

44 

10 

50 

70 

64 

43 

25 

76 

68 

138 

39 

22 

20 

19 

55 

1580 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.55 

.45 

.61 

.41 

.38 

.41 

.39 

.45 

.52 

.45 

.40 

.30 

.37 

.53 

.40 

.36 

.38 

.27 

.41 

.36 

.24 

.22 

.30 

.40 

.34 

.34 

.26 

.37 

.39 

.44 

.  50 

12.20 

WIND 

110 

100 

150 

110 

100 

100 

90 

90 

110 

130 

80 

160 

170 

170 

150 

140 

150 

70 

105 

185 

185 

80 

75 

95 

185 

160 

125 

85 

100 

130 

190 

3880 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.34 

.20 

.25 

.23 

.23 

.22 

.26 

.28 

.26 

.26 

.26 

.25 

.20 

.15 

.10 

.06 

.10 

.17 

.10 

.06 

.12 

.12 

.15 

.04 

.11 

.08 

.11 

.22 

.18 

.  13 

.28 

5.52 

WIND 

41 

32 

87 

36 

48 

14 

35 

24 

40 

28 

30 

30 

22 

52 

28 

34 

33 

32 

23 

56 

55 

70 

11 

37 

42 

50 

27 

45 

19 

71 

1204 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.38 

.28 

.32 

.26 

.11 

.18 

.24 

.28 

.28 

.23 

.11 

.22 

.19 

.32 

.20 

.25 

.22 

.  25 

.23 

.04 

.09 

.17 

.34 

.27 

.20 

.17 

.26 

.19 

.26 

.31 

B  7.08 

WIND 

122 

80 

105 

75 

77 

69 

79 

86 

96 

78 

79 

90 

73 

88 

92 

86 

89 

68 

85 

78 

55 

50 

71 

110 

91 

113 

73 

82 

78 

93 

96 

2607 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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(BOWIl*  t     I  \U 

nrron  t  a 

rUUfTA  1  K 

nAKTA  SUMMIT 

ftHY   KANCER  STATION 


iMc  ton 

ITVIKV  MODEL  BASH 

umw  DAM 

IC  CHEEK  t  S 


0010  BINGHAM 
0199  VALLEY 
0*271  POWER 
0292|  ELMORE 
0373j  8UTTI 

04491  ELMORE' 
04701 FRKMONT 

04  93  ElMORE 

04 99 1  ELMORE 

0523  SHOSHONE 

I 0540  BLAINK 

0503! BANNOCK 
I  0667, KOOTENAI 

0789. DONXER 
I  0935  J  VALLIT 

0915  BINGHAM 
092U  CARIBOU 
1002i 00O01NC 
1014  BOISE 
1019  ADA 

1032  ADA 
1079  BOUNDARY 
JHL  1217 i TWIN  FALLS 

JHCALOW  RANGE 9  STATION  I  1 244 | CLEARWATER 
HO  3  NWE  1272  SHOSHONE 


jRLrt 

JRLEY  FACTORY 
JRLEY  CAA  AIR* 
UM97ILL 
UfBRIDLE 

L9CAD6  1  NW 
□ITER  VILLI  ARB  A  UGH  RCH 
ULLIS 

IILLY  BARTON  FLAT 
.  *  HA  FORK  I  ERE 

-ARK I A  RANGER  STATION 
MALT  BLACKBIRD  NINE 
3SUK  D '  ALIKE  R5 
3NDA 

yrTojnoou 

3TTONWOOD  2  89 

MmciL 

MXICI  2  NNV 
LADMOOD  DAM 
tADWOOD  SUMMIT 


2159 
2197 
2279 
2385 


J  FERRY 

HUB 

MJDING  CAA  AIRPORT 
IAC3 

LAND  VIEW 


4  NW 

HILTON 
ILL  CITY 
XL  I  STIR 


TT  1 


bn 

IWUtO 
DA  HO 

DUO  FALLS 
DA  VADA 

m«  i  ■ 


All AH  1  MX 


KLLOGG  4931  SHOSHONI 

O08XIA  5011  IDAHO 

PU  3  NWS  '  5038  ADA 

AMOMARX  RANGER  STATION  5110  VALLEY 
BADOBS  5169  LEMHI 


EMI3T0N  WATER  PLANT 
[WISTON  WB  AIRPORT 
FTON  PUMPING  STATION 
NX)  PASS 


323b  SEE  PIECE 
3241  NEZ  PERCE 
3275  BEAR  LAO 
5359 ! IDAHO 
5414  BOISE 


a  lad 

i  lad  caa  airport 
alt*  ranger  station 
*y  range  k  station 


!  STATION       3462  CUSTER 


I  42  59 

I  44  24 

t  43  49 

t  43  21 

I  43  39 

I  43  38 

!  44  05 

I  43  49 

I  43  45 

I  47  15 

!  43  39 

!  42  43 

•  47  59 

I  49  31 

45  08 


1288  CASSIA 
1299i CASSIA 
1303ICASSIA 
1380  CANYON 
1409  WASHINGTON 

1514 | V ALLEY 
1639  BOISE 
1663  j  CUSTER 
1671  CUSTER 
1810  BONNER 

1831 ! SHOSHONE 
i9,l«  LEMHI 
1*56  KOOTENAI 
2071  CARIBOU 
2154  IDAHO 


IDAHO 
ADAMS 
BOISE 
VALLEY 
2395 1  FALLS Y 

3422 1  KOOTENAI 
2444  CANYON 
2575  IDAHO 
1 2604 ! CAMAS 
2676  TETON 

I  2707;  CLARK 

2717  I  CLARK 
I  28751  IDAHO 
I 2692  CLEARWATER 

21X1  gem 


1B7IELD  RANGER  STA  3108  CAMAS 

001  RANGER  STATION  <L 13  IDAHO 

HTT  BALL  INDIAN  AGFSCY  3297 i BINGHAM 

EDEN  VALLEY  RS  3448  B0I3I 

LMORJ    SUMMIT  RANCH  3S76CUSTER 


3hJl  [.LMORJ. 
j  3677  GOODING 
I  3692  GOODING 

3732  CARIBOU 
13760' OWYHEE 

377  1  IDAHO 
3909  OWYHEE 
3825  BONNEVILLE 
3882  CUSTER 
3942  BLAINE 

3964  I  JEFFERSON 
414U  JEROME 
4268  CAMAS 
429S  TWIN  FALLS 
4384  BUTTE 


4442  BOISE 
3  SW  4450  BOISE 

•  fl  4435  BONNEVILLE 

CAA  AIRPORT  4457  BONNEVILLE 
447SI0VTHIK 

4588  BONNEVILLE 
DAM  4  598  FREMONT 

I  4612  BOISE 

4970, JEROME 
4793 1  LEWIS 


112  30 

115  59 

112  52 

113  29 
113  19 

115  53 

111  27 

115  07 

115  14 

113  48 


118  33 
116  30 
113  20 


112  21 
43  00  111  43 
!  41  5*  114  57 
!  43  46  119  06 
!  43  32| 116  04 


!  43  34 
1  49  41 
!  42  35 
4(,  38 
.  47  32 

42  33 
42  33 

42  33 

43  39 
:  44  34 

1  33 


47  41 
!  43  43 
46  03 

46  03 
44  44 
I  44  06 


n 

i  47  44 

I  43  33 

45  33 
:  43  36 

43  43 

14  : 
!  44  10 

43  49 
I  46  47 

43  30 

43  31 

46  06 

43  03 

41  04 

44  19 

43  57 

43  57 

43  53 

:  42  33 

43  59 

45  36 

42  23 
:  43  03 

43  42 


116  13 
116  19 

114  46 

115  30 
113  49 

113  47 
113  49 
113  46 

116  41 
116  41 

116  03 

113  51 

114  14 

113  49 

116  10 

116  15 

114  21 
,16  45 
111  33 
116  21 

116  23 
116  26 

115  58 
113  36 
113  34 

116  29 


4400 
IT  tB 
4316 
3893 
0330 

3239 

3100 
6000 
7390 

m 

■TOO 
3285 

2..7U 

3640 

...Mr. 


13  13 

113  36 
116  10 
116  33 

114  48 

113  33 

112  36 

115  55 

113  31 

115  19 

114  43 

114  46 
111  44 

116  06 

116  08 

115  53 
111  33 
113  37 

!  43  31  114  16 


43  59 

42  36 

:  43  19 

!  43  31 

:  43  47 

I  43  50 

!  43  43 

I  43  34 

:  43  31 

:  42  01 


3344  ONEIDA 
3339  ONE  IDA 
3567  CASSIA 
3683  LEMHI 


46  25  ! 

1  46  23 

42  07 

46  38 

I  44  03  : 

I  43  33 

42  11 

42  10 

:  42  19 

44  36 


5123 
I97B 
3910 
3300 

3065 
\t,0v 
IBM 
3147 
6600 


114  08 

US  03 

114  35 
113  00 

113  SO 

116  01 

111  55 

112  04 

115  19 

111 


116  01 

ue  08 

115  39 

116  34 
115  33 
113  32 


|«M 
9400 
2600 

3409 

8126 
6450 
6100 
S3  23 

I7N 
I06fl 
1000 
I860 
MM 

3940 
1000 
1640 
1730 


113  37 
112  16 

112  19 

113  22 
113  33 


Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
t&bleei 

Precip 

If 

EXPERIMENT  STATION 

1  1 

s 

8  7 

7P 

n< 

GLENN  STRAWN 

a  3 

B 

U  S  BUR  RECLAMATION 

a  3 

9 

8P 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

9 

7 

■IP 

■  r 

HAROLD  L  HANSEN 

a  a 

3 

7 

rtA 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

a  a 

3 

6  7 

3ff> 

BP 

GUST  STE I  MM AH 

a  a 

3 

4J> 

PHILLIP  T  PETERSON 

a  a 

3 

T  C 

Ml 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

sp 

BP 

U  3  FOREST  SERVICE 

a  9 

3 

7 

win 

NELSON  BENNETT 

C 

HI, 

11/33  /32 

4P 

a  a 

9 

w  1  1 

U  S  FOREST  SKRVICI 

c 

6P 

HP 

NAPIER  EDWARDS 

1  1 

1 

7  C 

-P 

e* 

KARL  RO DOERS 

.1 

B 

7 

If 

BP 

FORT  HALL  IR  PRO.' 

1  3 

9 

C 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

a  3 

HID 

F  8  KUKN 

IP 

IP 

CORP3  OF  KNCINEKRS 

1  .1 

8 

C 

u  1 1; 

on 

U  S  WEATHER  BUREAU 

a  9 

9 

7  C 

■■I 

-.p 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

7  C 

WILLIAM  A  LOW 

6 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  9 

3 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

1  .1 

9 

9A 

14 

FRANK  0  REDFIELD 

a  a 

3 

ha 

SA 

AMALGAMATED  SUGAR 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

j 

7 

u 

83 

HAROLD  ■  TUCKER 

a  a 

3 

7 

TP 

7P 

STUART  DOPF 

a  9 

5 

5p 

BP 

U  3  BUR  RECLAMATION 

a  9 

5 

7  C 

BP 

■ABEL  ■  ARB A UGH 

7 

U  S  FOREST  SERVICE 

BP 

BP 

GEORGE  A  MILLER 

■  f 

MRS  MARY  L  RALPH 

2  3 

C 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

MA 

t»A 

CALERA  MINING  CO 

9 

7 

U  S  FOREST  SERVICE 

96 

9A 

ANACONDA  COPPER  CO 

1  :i 

9 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICH 

a  .j 

9 

7 

HID 

SABI  FKEI 

C 

5P 

BP 

LYMAN  MATH I  SON 

a  9 

5 

c 

HARRY  GRAHAM 

CP 

ep 

U  S  BUR  RECLAMATION 

7  C 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

M1IJ 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

FA 

7P 

U  S  DUR  RECLAMATION 

MRS  MARGARET  K  STOUT 

■ID 

U  S  FOREST  SXKVICK 

9A 

9A 

EDITH  STEVENS 

a  9 

8 

SP 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  a 

5 

MU- 

■ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

MRS  LORA  B  VILAS 

ll' 

4P 

GLENN  WALKER 

-.1' 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

7 

:>p 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  1 

5 

ip 

BP 

U  S  FOREST  SERVICE 

7  C 

FORT  HALL  IR  PROJ 

3P 

5P 

U  5  FOREST  SERVICE 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5 

7P 

7P 

E  D  STONE 

3  3 

9 

Mil, 

DAVID  MITCHELL 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

33 

S3 

H  A  WESTS NFE  LDE  R 

5? 

BP 

W  BILADEAU 

a  a 

■  ID 

mo 

MRS  ALVERA  FOSTER 

a  9 

8 

7 

SP 

BP 

BLANCHE  PORT  LOCK 

ROSCOE  T  SI  DUETT 

6P 

ep 

■RS  BRYAN  TAYLOR 

5P 

5P 

LAURENCE  JOHNSON 

a  a 

S 

7 

5P 

BP 

V  S  F  9)  W  SERVICE 

a  a 

5 

BP 

BP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

a  9 

8 

CARROLL  DAMME N 

a  9 

9 

5P 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3 

5 

7A 

CHARLES  D  C09GILL 

9 

:.p 

5P 

R  JOHN  MELLOR 

a  a 

5 

6P 

C  N  GARDNER 

9 

CARROLL  SEC R I ST 

a  9 

S 

C 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

a  a 

3 

CHRIS  CALLER 

a 

6P 

•  P 

ANNA  FLEMING 

a  9 

3 

BP 

SP 

U  S  BUB  RECLAMATION 

a  a 

5 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

s 

BP 

5P 

a  a 

5 

6A 

WHS  MARY  E  LIT4 DIRS 

9 

10  A 

10A 

IRVING  H  LAS  KEY 

2  3 

5 

4P 

4P 

E  T  GILROT 

2  3 

5 

BP 

SP 

■AMY  U  GIBSON 

3 

9 

V»FI 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

BP 

BP 

LEW1STON  WATER  DEPT 

a  3 

3 

Mil' 

NIK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

3 

7  C 

6P 

fiP 

UTAJ  P  ft.  L  COMPANY 

2  3 

5 

6 

VAR 

U  3  FOREST  SERVICK 

9 

BP 

BP 

OR Y ILLS  L  JOINER 

a  s 

S 

7  3 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SKRVICE 

2  3 

9 

7  C 

HP 

BP 

J  L  CROW  THRU 

a  a 

5 

C 

■ID 

■  ID 

U  9  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

9 

■  ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

13  P 

bP 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  > 

3 

Statio 


■C  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  W 
OKA 

MINIDOKA  DAM 

MONTPKLIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OP  I 
MOUNTAIN  HOME 

■ULLAJf  PASS  CAA 
NAM PA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

NKZPfcKCX  2  ■ 
NEZ  PERCE  PASS 


PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  I 
PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE  1  N 

PINK  2  8 

PLUMMER  3  WSW 

rOCATZU-O  WD  AIRPORT 

FORTH ILL 

POT  LATCH  1  81 

PRAIRIE 

PRESTON  SUC  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
IM  N(,o  >  KEi.K 
PUTNAM  MOUNTAIN 


TESTING  STA 
RICHFIILD 

RIGGIN3  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPO] NT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

SHOSHONE 

SOLDI IR  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 

STRIVE LL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETONIA  KXP  STATION 

THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUT DALE  GUARD  STATION 

ALLS  2  NKI 
TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FACT 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARE 
WEI SER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 

YELLOW  PINE 

NEW  STATIONS 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 


NAME  CHANGE 
IDAHO  FALLS  46  9  93 


County 


BEAR  LAKE 
BOISE 
DAHO 
LATAH 
ELMORE 

SHOSHONE 

CANYON 
ADAMS 
LEWIS 
LEMHI 

CASSIA 
CUSTER 
GUI 

CLEARWATER 

BONNEVILLE 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYKTTI 

CLEARWATER 

ELMORE 

ELMORE 

BENEWAH 

BANNOCE 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

FRANKLIN 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 

FREMONT 

BENEWAH 

LEMHI 

BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CLARE 

BINGHAM 

VALLEY 

CASSIA 
MADISON 
BLAINE 


OWYHEE 
EIMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BLAINE 
SHOSHONE 
SHOSHONE 
■  a:. hi  sr. Tfii. 
LEVIS 


VALLEY 


Q 

3 

J 

• 

44 

34 

116 

07 

ia 

<a 

39 

112 

13 

a 

37  IK. 

ia 

44 

M 

ia 

43 

40 

119 

If 

1 

49 

18 

a 

43 

»■ 

9 

T 

16 

04 

it 

43 

UH 

11s 

42 

4 

47 

27 

11S 

41 

2 

49 

35 

1 1 

,8 

j 

46 

I  5 

116 

12 

1 1 

1  ■ 

43 

1  !  t 

30 

12 

43 

1  5 

119 

J 

11 

44 

114 

41 

8 

U7 

1  u 

3 

16 

29 

116 

18 

12 

*  ) 

22 

a 

43 

47 

110 

BT 

12 

42 

97 

113 

4'. 

a 

116 

3 

48 

41 

2 

43 

90 

113 

2 

1! 

1  1 

■ 

4 

1/ 

37 

12 

3 

I  1 

30 

7 

46 

84 

ue 

ia 

2 

43 

119 

98 

1 

42 

08 

111 

93 

■.> 

21 

ue 

1 1 

1 1 

IS 

1  IB 

04 

12 

•1  1 

02 

11a 

03 

6 

43 

57 

12 

13 

)\ 

11 

10 

47 

4C 

12 

42 

37 

113 

41 

12 

49 

40 

10 

17 

34 

11 

• 

48 

31 

2 

49 

37 

113 

10 

12 

IS 

24 

12 

43 

30 

114 

9( 

c 

31 

112 

12 

43 

04 

112 

41 

11 

44 

34 

113 

ft 

12 

42 

119 

19 

ij 

S3 

111 

48 

12 

19 

1 1 

114 

91 

12 

49 

IS 

ue 

39 

ia 

49 

in 

16 

12 

42 

09 

113 

10 

2 

49 

38 

119 

26 

2 

43 

43 

119 

99 

12 

42 

35 

114 

29 

12 

42 

92 

114 

23 

43 

49 

114 

31 

« 

47 

2  8 

113 

Bfl 

4 

47 

90 

119 

S3 

12 

14 

ue 

87 

a 

46 

ue 

9) 

1 1 

44 

B9 

119 

28 

Obsei 

vabon 
tun* 


Relet 


10  5400 
7400 
3475 
3770 
3770 

8800 
27  7  0 
29S0 
2120 
3930 

4760 


OxKfKffTVejl 


3P  U  S  FOREST  SERVICK 
9P  ■  FRED  L I NDKNSCHM  ITT 
SP  JAMES  W  DOSS 
CP j  MESA  CO 

3P  U  8  BUR  RECLAMATION 


2  3  3 

3  3  3 
3  3  5 
3  3  3 

2  3  3  6 

|2  9  9 


V  3  FOREST  SERVICE 
U  3  SOIL  COM  SER 
U  S  FOREST  SKRVICI 
UNIVERSITY  OF  1DAM0[3  3  3  6 

KENNETH  J  NKWMAM  |3  3  3 

U  8  CIVIL  AERO  AIM  3  3  3 

AMALGAMATED  SUGAR  2  9  9 

U  S  FOREST  SERVICE  2  3  3 

JOHN  KOEPL  3  3  3 
FAR  U  8  FOREST  SKRVICI 

6 P  HERBERT  J  HARDY  2  9  8 

3P  MAKJORIE  L  SHAW  2  9  8 

3PVINCKRT  A  RALLY  8  9  8 

IP  U  3  FOREST  SERVICE  2  3  5 
4P  0  3  BUB  EEC  LA  MAT  I OM  2  3  3  6 

SP  STATE  EXP  STATION  2  3  3 

8A  AMALGAMATED  9UGAR  2  3  5 

P  MICHAEL  HARRIS  2  3  3 

3P  U  3  FOREST  SERVICE  12  3  5 
VAR  U  3  GIO  SURVEY 

SP  GENEVA  B  SCHRAfT  2 
U  S  OFF  1ND  AFFAIRS 

U  S  WEATHER  BUREAU  3  3  8 

R  E  DEN  RAN  3  3  3 

HENRY  J  FITCR  3  3  8 

VICTOR  J  ACARKEGU1 

C  M  CRADTRKE  3  3  3 

U  S  FOREST  SKRVICI  3  3  3 
U  EDWARD  D UDELL 
FORT  HALL  IR  PROJ 

(ID      SEE  NAME  CHANGE  KJTD  OF  INDEX 

SP.LESLIK  P  BUSBY  |2  3  3 

4P)U  3  PORSST  SERVICE  2  3  3 

5P  MRS  HOMER  WALTON  2  9  9 

MINIDOKA  IR  PROJ  2  3  3 


E  M  JERGENSON  [2  3  3 

U  S  FOREST  SKRVICE  '2  3  9 

U  S  IB  OBSERVER  '2  2  8 

STATS  EXP  STATION  |2  3  5 
U  S  FOREST  SERVICE 


FRED  E  KOHL 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  rOREST  SKRVICE 
MRS  RAYMOND  RUFT 
DRADLEY  MINING  CO 

IDAHO  STATE  POLICE 
J  KENNETH  THATCHER 
EDWARD  F  SEA CLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 
6P  EXPERIMENT  STATION 

6P  MRS  L  E  TANNER 
VAR  U  S  SOIL  CON  SER 
U  8  SOIL  COR  SER 
SP'U  5  DUR  ENTOMOLOGY 
8A  AMALGAMATED  SUGAR 


2  3  5 

2  3  S 

2  3  3 

3  3  3 
3  3  3 

2  3  3 

3  3  5 
3  3  3 


V \H 


U  S  MIL  CON  SER 
R  FEATHERS-TONE  JR  2  3  3 
ROBERT  J  -SKA  NT  EL  2  9  9 
MERVIN  V  LING  i2  3  S 

HALLACK- HOWARD  LBRC02  3 

L  J  MILLER 


I  V  S  WEATHER  BUREAU 


3  3  5      7  C 


I  l:  S  WEATHER  BURIAL 


3  3  3      7  C 


BOISK,     3  CLEARWATER ,      4  COEUR  D' ALENE .      3  KOOTENAI  ,     6  LOST.     7  PALOUSE ,      6  PAYETTE.      9  PEND  OREILLE.      10  ST.    JOS , 


-  100  - 


REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1954 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are     assigned  on  a  state  bases.       There  will 

be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65"  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
quently occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurement   ,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;,  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 

later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 

August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  SEPTEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Slightly  above  normal  temperature  for  the 
State  as  a  whole,  deficient  rainfall,  above 
average  sunshine,  and  excessive  windiness 
characterized  the  weather  during  September. 
The  frost-free  period  or  growing  season  was 
generally  ended  during  the  month,  making  the 
frost-free  period  shorter  than  usual. 

The  average  temperature  of  the  State, 
weighted  in  accordance  with  the  areas  of  the 
three  Divisions,  was  57.7°,  0.4°  above  the 
weighted  normal.  The  Northern  Division  was 
the  coolest,  0.9°  below  normal,  and  the  South- 
eastern Division,  1.1°  above  normal,  was  the 
warmest .  The  highest  recorded  mean  tempera- 
ture was  67.9°  at  Swan  Falls  Power  House; 
the  lowest  was  46.7°  at  the  Civil  Aeronautics 
Administration  station  at  Mullan  Pass.  Grand 
View  recorded  the  highest  maximum  temperature 
of  the  month,  100°  on  the  10th;  Three  Creek 
reported  the  lowest,  8°  on  the  30th.  This 
was  the  coolest  September  since  1948.  There 
were  several  reports  of  frosts  during  the 
month,  and  nearly  all  stations  reported  freez- 
ing temperatures  by  the  end  of  the  month. 

The  month  opened  with  warmer  than  normal 
weather  for  the  first  two  or  three  days, 
followed  by  general  cooling  trends  until 
about  the  9th  or  10th,  when  a  warm  spell, 
lasting  only  two  or  three  days,  occurred. 
Monthly  maximum  temperatures  were  recorded 
at  most  stations  either  on  the  first  two  days 
or  around  the  10th.  With  the  exception  of 
the  14th,  which  was  a  warm  day,  the  rest  of 
the  first  three  weeks  was  cool.  Large  de- 
partures below  the  average  daily  normal  tem- 
peratures were  recorded  during  the  third 
week,  centering  around  the  17th  or  18th.  The 
21st  or  22nd  began  a  period  of  warm  weather, 
some  individual  days  at  points  in  the  south- 
ern part  of  the  State,  reaching  8°  or  10° 
above  the  daily  normal.  Cold  air  began  to 
spread  over  the  State  on  the  28th,  and  the 
last  two  days  of  the  month  were  abnormally 
cold.  The  29th  was  generally  between  10° 
and  20°  below  normal,  and  monthly  minimum 
temperatures  were  recorded  at  the  majority 
of  stations  on  the  30th. 

The  State  average  precipitation,  weighted 
in  proportion  to  the  areas  of  the  Divisions, 
was  0.54  inch,  .45  inch  below  the  weighted 
normal ,  making  this  the  wettest  September 
since  1950.  The  Northern  Division,  with  82 
percent  of  normal  rainfall,  was  the  wettest. 
The  Southeastern  Division  averaged  41  per- 
cent of  normal  precipitation,  and  the  South- 
western only  33  percent.  Twelve  stations 
reported  no  precipitation  at  all.  Only  a 
few  scattered  stations  reported  more  than 
the  normal  rainfall.     The  greatest  monthly 


amount  was  3.44  inches  recorded  at  Burke  2 
NNE ,  and  Mullan  Pass,  with  3.36  inches,  was 
the  only  other  station  reporting  in  excess 
of  3.00  inches  of  rainfall.  The  largest 
amount  recorded  for  an  observational  day  was 
1.63  inches  at  Kellogg  on  the  18th.  Periods 
of  fairly  widespread  precipitation  were  2nd  - 
5th,  12th,  15th  -  18th,  23rd,  and  the  last 
two  days  of  the  month. 

Harvesting  of  peas,  hay  and  grains  was 
prolonged  in  the  northern  portions  of  the 
State  due  to  showery  weather,  with  consider- 
able damage  to  peas,  oats  and  barley  in  the 
Lewiston  area  from  rain.  In  other  areas, 
except  at  high  levels,  grain  harvests  were 
virtually  completed.  Grain  harvests  turned 
out  generally  better  than  had  been  expected 
earlier.  The  peach  and  pear  crops  were  gath- 
ered, with  apple  picking  beginning  the  third 
week.  Sugar  beet  digging  began  during  the 
latter  part  of  the  month,  and  the  harvesting 
of  potatoes  continued  with  near-average  yields 
expected.  In  the  higher  mountain  valleys 
and  at  intermediate  levels,  freezing  tempera- 
tures were  reported  several  times  during  the 
month  with  damage  to  tender  crops,  and  the 
general  freeze  at  the  end  of  the  month  ended 
the  season  for  most  garden  crops.  Truck 
crop  harvesting  continued,  with  about  the 
average  onion  yields  expected,  and  the  fall 
lettuce  expected  to  be  about  the  same  as  last 
year,  although  only  about  25  percent  of  the 
previous  10-year  average.  Conditions  were 
generally  favorable  for  the  carrot  harvest. 
The  dry  bean  harvest  was  fairly  well  along 
at  month's  end.  Ranges  and  pastures  contin- 
ued good  to  excellent  in  the  northern  portion 
of  the  State,  but  were  generally  dry  in  the 
lower  elevations  of  the  south-central  and 
southwestern  portions,  and  in  the  eastern 
portion. 

Lightning  killed  a  young  man  on  Mt .  Borah 
in  Custer  County,  and  the  wind  blew  a  roof 
off  a  house  at  Chilly,  near  Barton  Flat,  both 
unfortunate  events  occurring  on  the  2nd. 
On  the  4th,  hailstones  up  to  1/2  inch  in 
diameter  did  extensive  damage  to  grains  in 
a  few  localities,  particularly  southeast  of 
Driggs,  and  the  hard  rains  on  the  4th  and 
5th  lodged  grains  and  cracked  pea  pods  in 
Idaho  and  Lewis  Counties,  effectively  re- 
ducing yields.  Hail  was  reported  in  Latah 
County  on  the  16th  and  in  Latah,  Lewis,  Nez 
Perce  and  Idaho  Counties  on  the  17th,  some 
hailstones  on  the  latter  date  being  reported 
as  from  1/4  inch  to  3/8  inch  in  diameter. 
Principal  damage,  however,  seemed  to  be  caus- 
ed by  the  accompanying  rains  which  damaged 
pea  and  grain  crops  ready  for  the  harvest. 
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Temperature 
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55.9 
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1.03 

1895 

53.9 

96 
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0.0 
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.54 

0.2 

ALL 

TEARS 

57.4 
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TEMPI. RATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES  IN  THIS  TABLE  SAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


See  reference  notee  following  Station  Index 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 
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Departure 
From  Normal 
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Date 

1 

S 
0 

23 

Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

j  Departure 
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Date 
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Max. 
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s 
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o 
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0  * 

.  J 
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NORTHERN  DIVISION 
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75.5 

42.7 

59.1 

0,6 

87 

1  + 

29 

30 
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0 

0 

2 

0 

2.50 

.73 
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18 

•  0 

0 

6 

2 

0 
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68.  1 

41.3 

54.7 

78 

2+ 

28 

30 
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0 

0 

1 
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.35 

15 
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0 

6 

0 

0 
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19 

472 

0 

0 

27 

0 

.48 
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0 
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30 
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0 
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0 

4 

1 

0 
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3 

30 

2 
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0 
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.56 
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88 

10 
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30 
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0 
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.94 

•  56 
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5 

T 

0 

4 

0 

0 
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47.0 

82 

10 

15 

30 
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0 

0 
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■J 
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.28 

17 

T 

0 

2 

0 
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14 
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17 
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o 
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1 

o 
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89 

10 

22 

30 
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o 

| 

0 

.63 
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18 

•  0 

o 

3 

o 
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75.3 

46  .0 
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-0,4 
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1+ 

35 

30 
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•  43 

17 
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o 
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69*6 
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55.7 
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30 

283 
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o 
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•  70 

•  49 
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o 
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70.6 

43.2 

56.9 

-0,2 
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2.73 
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1.63 

18 

,0 

0 

2 

2 

1 

KOOSKIA 

79.6 

43.9 

61,8 

0.6 

95 

10 

32 

30 

115 

4 

0 

1 

0 

1,38 

•  14 

•  43 

5 

•  0 

0 

4 

0 

0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

//R 

80.2 

49.7 

65.0 

0.9 

93 

1+ 

33 

30 

62 

3 

0 

0 

0 

.68 

- 

.22 

.42 

15 

•  0 

0 

2 

0 

o 

LEWISTON  WB  AP 

75.7 

46  .4 

61.1 

-  2.1 

9  1 

10 

30 

30 

131 

1 

e 

1 

0 

1.01 

.05 

•  65 

1  5 

i  0 

0 

2 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

72.5 

44.1 

58.3 

0,5 

86 

10 

31 

30 

201 

0 

0 

1 

0 

1.22 

- 

.05 

•  40 

17 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MULLAN  PASS  CAA 

54  .  2 

39.2 

46  .7 

-  2,2 

7  0 

1 

23 

2  9+ 

541 

0 

1 

5 

0 

3  .  36 

1.05 

1  •  09 

1 7 

7  •  9 

4 

29+ 

5 

3 

1 

NEZPERCE  2  E 

68.9 

42.3 

55.6 

90 

10 

26 

30 

280 

1 

0 

1 

0 

1.43 

•  81 

17 

T 

0 

4 

1 

0 

OROFINO 

80.5 

45.7 

63.1 

0,8 

97 

10 

30 

30 

83 

4 

0 

1 

0 

.83 

.73 

.60 

15 

•  0 

0 

2 

1 

0 

PIERCE  RS 

72.  7M 

35. 8M 

54. 3M 

-  0.5 

88 

10 

20 

30 

298 

0 

0 

4 

0 

.81 

_ 

1.18 

.44 

15 

,0 

0 

2 

0 

0 

PORTHILL 

70.0 

42.0 

56.0 

1,5 

80 

2 

28 

29 

262 

0 

J 

2 

0 

.53 

_ 

.99 

.17 

17 

•  0 

0 

2 

0 

0 

POTLATCH   1  SE 

71.7 

39.3 

55.5 

-  0.9 

89 

10 

23 

30 

280 

0 

0 

1 

0 

.85 

- 

.51 

.52 

17 

■  0 

0 

2 

1 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

68.0 

41.1 

54.6 

0.5 

82 

10 

28 

30 

306 

0 

0 

2 

0 

.89 

- 

.  B6 

.35 

16 

•  0 

0 

4 

0 

0 

RIGGINS  RS 

80. 1M 

50. 4M 

65. 3M 

-   la  1 

95 

10 

34 

30 

71 

4 

0 

0 

0 

.72 

- 

■  30 

.46 

15 

2 

0 

0 

SAINT  MARIES 

74.9 

39.7 

57.3 

-  0.1 

87 

10 

25 

30 

225 

0 

0 

2 

0 

2.13 

,  83 

1.11 

18 

•  0 

0 

A 

2 

1 

SALMON 

76.8 

36. B 

56.8 

1.0 

91 

10 

27 

19 

239 

1 

0 

7 

0 

.22 

- 

•  61 

.07 

28 

0 

0 

0 

0 

66.2 

40.7 

53.5 

-  3.0 

81 

1+ 

26 

3  0 

338 

0 

0 

1 

a 

2.81 

.72 

.83 

18 

T 

0 

5 

2 

0 

WALLACE  WOODLAND  PK 

66.6 

39.8 

53.2 

-  2.1 

80 

2+ 

25 

30 

0 

0 

1 

0 

2.25 

•  44 

1.09 

18 

T 

0 

3 

2 

1 

WINCHESTER  1  SE 

69.2 

38.6 

53.9 

-  1,1 

.  85 

10 

24 

30 

326 

0 

0 

2 

0 

1.23 

- 

.87 

.48 

17 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

55.9 

-0.9 

1.35 

_ 

.  29 

.4 

SOUTHWESTERN  DIVISION 

ANDERSON  DAM 

79.5 

47.1 

63.3 

97 

1 

33 

30 

99 

4 

0 

0 

0 

.41 

.37 

15 

•  0 

0 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

78.1 

44.3 

61.2 

-  1,0 

95 

2 

28 

29 

5 

0 

2 

0 

.23 

_ 

.30 

.  19 

15 

•  0 

0 

0 

0 

ATLANTA   1  E 

M 

M 

M 

22 

29 

0 

0 

.47 

_ 

.54 

T 

T 

29+ 

0 

0 

BLISS 

82  .0 

39.1 

60.6 

-0,6 

97 

10 

26 

28 

171 

o 

7 

0 

.00 

_ 

.40 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

//r 

M 

M 

M 

96 

2+ 

29 

29 

7 

0 

2 

0 

.38 

•  38 

15 

o 

o 

0 

BOISE  WB  AP 

76.7 

46  .4 

61.6 

-  0,8 

95 

10 

27 

29 

145 

5 

0 

2 

0 

.08 

.38 

•  08 

15 

•  0 

o 

o 

o 

BUHL 

78  .9M 

48  .  3M 

63. 6M 

2,8 

93 

10 

33 

30 

100 

1 

o 

0 

0 

,00 

.  44 

•  00 

•  0 

o 

o 

0 

CALDWELL 

76.6 

42  .9 

59.8 

-  1,2 

90 

2 

27 

30 

161 

1 

0 

1 

0 

,29 

,  1  8 

,29 

15 

•  0 

o 

0 

0 

CAMBRIDGE 

80.9 

37.0 

59.0 

-  1,7 

94 

1 

19 

30 

177 

4 

o 

9 

0 

,24 

•  42 

•  18 

15 

•  0 

o 

o 

0 

CASCADE  1  NW 

72  .5 

34.5 

53.5 

86 

1 

20 

30 

335 

o 

Q 

9 

o 

,13 

,  07 

17 

,  o 

o 

o 

0 

CHALLIS 

74.8 

40  •  8 

57.8 

1.7 

87 

1 

27 

30 

219 

0 

o 

3 

0 

,  37 

_ 

•  25 

,35 

2  3 

•  0 

0 

0 

0 

COUNCIL, 

80.5 

41  .8 

61.2 

1.0 

93 

1 

21 

30 

136 

4 

o 

3 

0 

.  64 

•  29 

,55 

15 

•  0 

0 

1 

0 

DEER  FLAT  DAM 

75.9 

45.3 

60.6 

-  o,7 

89 

29 

30 

137 

0 

'-■ 

1 

o 

.18 

_ 

,20 

,18 

1 5 

0 

0 

EMMETT  2  E 

79. 2M 

42.  OM 

60.  6M 

-  2.7 

94 

10 

26 

30 

139 

2 

0 

2 

0 

•  48 

,10 

,48 

15 

0 

0 

FAIRFIELD  RS 

75. 9M 

34.1M 

55.  OM 

88 

1+ 

18 

30 

306 

0 

o 

14 

0 

.05 

,05 

1  5 

T 

o 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

83.2 

37,7 

60.5 

1.4 

96 

10 

24 

30 

146 

9 

0 

5 

o 

•  16 

_ 

,72 

,  16 

15 

•  0 

o 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

81  .OM 

44. OM 

62.5M 

-  0.3 

97 

2 

26 

30 

125 

o 

2 

0 

.67 

•  36 

•  60 

23 

•  0 

0 

1 

0 

GOODING  CAA  AP 

77  .2 

46.4 

61.8 

1.9 

94 

10 

31 

29+ 

140 

3 

0 

2 

0 

T 

•  39 

T 

15 

■  0 

0 

0 

0 

GRAND  VIEW 

85.8M 

45. 2M 

65. 5M 

4.0 

100 

10 

26 

30 

60 

11 

o 

1 

o 

T 

_ 

•  42 

T 

15 

•  0 

0 

0 

0 

GRASMERE 

77.0 

38.9 

58.0 

90 

1 

25 

29+ 

218 

1 

o 

6 

0 

.28 

,28 

23 

•  0 

0 

0 

0 

HA I  LEY  AP 

74.1 

34.2 

54.2 

-  2,4 

84 

2+ 

19 

30 

318 

0 

0 

13 

0 

.03 

_ 

.67 

,03 

29 

•  0 

0 

0 

0 

HAZELTON 

79.6 

43.1 

61.4 

0,4 

92 

1+ 

27 

30 

138 

3 

0 

2 

0 

•  00 

_ 

.45 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

HILL  CITY 

76  .8 

33i8 

55.3 

1.4 

91 

2 

15 

30 

296 

1 

0 

16 

0 

.  16 

_ 

26 

.16 

15 

•  0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

78.6 

43.6 

61  .1 

2.2 

90 

9 

29 

29 

141 

1 

0 

2 

0 

,00 

,  46 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

IDAHO  CITY 

79.9 

31.0 

55.5 

-  1.4 

9  1 

1 

11 

30 

278 

4 

0 

19 

0 

,21 

•  45 

,20 

15 

■  0 

0 

0 

0 

JEROME 

80.4 

42.8 

61.6 

0,1 

93 

10 

27 

30 

138 

4 

0 

2 

0 

.00 

•  34 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

75.6 

41.3 

58.5 

-  3,0 

93 

1 

24 

30 

206 

3 

0 

2 

0 

T 

.53 

T 

17 

•  0 

0 

0 

0 

MC  CALL 

68.7 

35.0 

51.9 

0,1 

82 

1 

18 

30 

390 

0 

o 

g 

o 

.60 

_ 

•  50 

.55 

15 

•  0 

0 

1 

0 

MERIDIAN  1  W 

77.6 

41.4 

59.5 

-  1,7 

91 

10 

27 

30 

175 

1 

o 

2 

o 

,28 

- 

.23 

,28 

15 

•  0 

0 

Q 

0 

MESA 

78.2 

45.7 

62.0 

92 

1 

28 

30 

116 

3 

0 

1 

0 

.60 

•  55 

15 

•  0 

0 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME 

84.  7M 

43. 8M 

64. 3M 

4.4 

98 

1 

29 

30 

92 

11 

0 

3 

0 

.07 

- 

.41 

.07 

15 

•  0 

0 

0 

0 

NAMPA  2  NW 

77. 7M 

42. 4M 

60, 1M 

92 

11 

27 

30 

2 

0 

i  i: 

0 

.17 

■  12 

16 

•  0 

0 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

72. 8M 

29. 7M 

51. 3M 

-  1.2 

16 

30 

404 

0 

0 

1.24 

.13 

1.04 

15 

•  0 

0 

1 

1 

OBSIDIAN  4  NNE 

68.2 

26.2 

47.2 

-  0,6 

81 

1 

10 

30 

526 

0 

0 

23 

0 

.30 

.63 

•  30 

15 

•  0 

0 

: 

0 

OLA  5  S 

81.2 

35.0 

58.1 

9  1 

1  + 

25 

29 

206 

3 

0 

11 

0 

.  22 

•  14 

15 

c 

0 

PARMA  EXP  STA 

80.7 

42  .0 

61.4 

-  0.4 

94 

2 

28 

30 

124 

4 

0 

"  2 

0 

•  23 

_ 

•  21 

,13 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PAYETTE 

75  .7 

43.8 

59.8 

-  1.7 

88 

10 

29 

30 

162 

0 

0 

1 

0 

•  46 

•  00 

,46 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RICHFIELD 

76.7 

40.3 

58.5 

0.4 

87 

10 

25 

30 

205 

0 

0 

4 

0 

.00 

_ 

•  46 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SHOSHONE 

78.8 

43.3 

61.1 

2.0 

93 

10 

28 

29 

149 

3 

c 

2 

0 

.00 

•  48 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CTI  DM  f  TC 
J  1  1  DIN  I  IC 

65.9 

33.7 

49.6 

8  0 

2+ 

16 

30 

0 

0 

\  3 

0 

.  56 

•  25 

16+ 

T 

T 

29+ 

2 

0 

SUN  VALLEY 

73.9 

26.5 

50.2 

0.2 

85 

1 

11 

30 

438 

0 

0 

25 

0 

■  18 

.75 

.08 

30 

3.  5 

1 

29 

0 

j 

0 

SWAN  FALLS  PH 

85.  OM 

50.8 

67. 9M 

0.6 

99 

2 

33 

30 

48 

9 

0 

0 

0 

.12 

.30 

•  12 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

THREE  CREEK 

M 

M 

M 

91 

1  + 

8 

30 

2 

0 

0 

T 

•  86 

T 

4 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

79.8 

43.8 

61.8 

2.3 

93 

10 

28 

30 

136 

5 

0 

2 

v  0 

.00 

.57 

.00 

.  0 

0 

c 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

78.2 

44.2 

61.2 

1.7 

94 

11 

29 

30 

3 

0 

1 

0 

.00 

.43 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WEISER  1  S 

78.4 

43.1 

60.8 

-  2.6 

90 

2 

27 

30 

138 

1 

0 

2 

0 

.03 

.40 

.03 

17 

■  0 

0 

0 

DIVISION 

59.1 

0.5 

.23 

.46 

.1 

SOUTHEASTERN  0 1 V I  S  1 01 

ABERDEEN  EXP  STA 

77.9 

38.6 

58.3 

0.8 

90 

1 

23 

30 

209 

1 

0 

5 

.  0 

.05 

.62 

.05 

23 

0 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  NW 

76.8 

42.5 

59.7 

1.2 

88 

10 

23 

30 

178 

0 

0 

3 

0 

.17 

•  54 

.10 

4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ARCO 

73.9 

34.8 

54.4 

-  0.9 

87 

1 

22 

30 

314 

0 

0 

11 

0 

.72 

.16 

.35 

29 

T 

0 

2 

0 

0 

ASHTON  1  S 

71  .9 

33.7 

52.8 

-  1.6 

84 

26 

19 

30 

358 

0 

0 

10 

0 

.01 

1.11 

.01 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLACKFOOT 

78.2 

44.2 

61.2 

4.1 

90 

1 

25 

30 

139 

1 

0 

1 

0 

.24 

.52 

.24 

23 

•  0 

0 

1 

o 

° 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


IDAHO 
SEPTEMBER  1954 


Temperature 


<  2 


s  i 

<  2 


No.  of  Days 


Mix 


Mi.. 


Precipitation 


I 

II 

I  2 
a  b. 


0 


Snow,  Sleet  Hail 


f] 

2  B 


No.  oi  Days 


BLACKFOOT  DAM 
<BURLEY 
BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CHILLY  BARTON  FLAT 
CONDA 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
FORT  HALL  I  NO  AGE'JCY 
GRACE 
GROUSE 
'HAMER  4  NW 
BDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  A3  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
-IRWIN  2  S 
.ISLAND  PARK  DAM 
LIFTON  PUMPING  STA 
MACKAY  RS 


*D 


.AD  CAA  AP 

CAMMON 
UDOKA  DAM 
tTPELIER  RS 
CLEY 

.ISADES  DAM 

i,  i  E 

IATELLO  WB  AP 
LSTON  SUG  FACT  2SE 
>ERT 

NT  ANTHONY 

;ncer  RS 

ilNGFIELD   1  SE 
tEVELL 

"ONIA  EXP  STA 


//R 


71.9 

79.1 

76.6 

77.2 

69.9 

76.1 

73.7 

74.1 

74.4 

79.2 

72.9 

71.9 

77.3 

74.3 

75.8 

75.0 

74.9 

75.7 

70.8 

72.4 

73.1 

78.7 

78.9 

74.6 

79.9 

76.3 

75  .OM 

76.6 

75.7 

76.2 

76.0 

79.4 

79 .  2M 

74.7 

71.9 

79.2 

77,2 

75.1 

72.3 


32.0 

45.1 

40.2 

40.8 

30.5 

36.7 

36.9 

42.7 

40.1 

42.0 

40.3 

28.2 

35.9 

40.6 

39.9 

37.2 

34.2 

39.2 

32.2 

39.5 

37.1 

44.0 

39.3 

34.9 

37.8 

45.3 

35. 1M 

43.6 

40.1 


41.1 

43.1 

41.2 

42.  6M 

37.0 

34.8 

38.5 

39.3 

37.4 

35.5 


52.0 

62.1 

58.4 

59.0 

50.2 

56.4 

55.3 

58.4 

57.3 

60.6 

56.6 

50.1 

56.6 

57.5 

57.9 

56.1 

54.6 

57.5 

51  .5 

56.0 

55.1 

61.4 

59.1 

54.8 

58.9 

60.6 

55.  1M 

60.1 

57.9 

58.7 

59.6 

60.3 

6  0.9M 

55.9 

53.4 

58.9 

58.3 

56.3 

53.9 

57.0 


STATE 


0.8 
1.8 
0.1 
0.0 
0.6 
3.5 
3.7 
2.  1 
0.5 
2.8 
0.4 

1.5 

0.9 
0.7 
1.4 
3.9 
0.1 
0.5 
0.7 
2.7 


0.2 
0,2 
2.2 
2.  1 

0,8 


Q>  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED  '"NO.   Of'mv's'.OI  Or" MORE"'  HAVE  BEEN  CHANCED  TO  "L. '  Of'  OAYS^lo'oR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  J5». 


195 
437 


197 
231 
156 

249 
440 
246 
231 
212 
264 
311 
222 
397 
264 
286 
121 
179 
304 
196 
155 

164 
212 


270 
344 
195 

! 

258 
323 


•  22 
.00 
.00 
T 

.  10 
1.81 
.50 
.37 
,26 
.66 
1.32 
.14 
.70 
,02 

•  13 
1.10 

.15 

•  45 

•  46 

•  69 
.39 
.62 
.75 

•  36 
.22 
T 

.53 
.06 
.56 

•  00 
.38 
..95 
T 

•  21 

•  45 

•  19 
.03 
.38 


1,11 

•  51 
,54 
,88 

•  81 

•  22 

•  93 

•  50 

•  69 

•  14 
.25 
.47 

•  03 

.69 

•  51 

•  21 
.73 

1.24 

•  15 
.41 
.51 

•  33 


•  16 

•  00 

•  00 
T 

•  10 
.73 
.50 
.15 

•  13 
.64 
.60 

•  14 
.34 
.02 
.13 
.65 

•  12 

•  24 

•  34 

•  34 
.20 
.54 
.31 

•  36 
.10 
T 

•  16 

•  03 

•  21 

•  00 
.28 
.64 

•  11 

•  31 
.19 

•  03 

•  20 
.23 


•  0 
1.0 


•  0 

•  0 
■  0 

T 

.0 

T 

'  .0 
T 

•  0 
1,7 

•  0 

•  0 


ATLANTA  1  E 
AVERY  RS 

BAYVIEw  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  1  S 

BLACKFOOT 
BLACKFOOT  OAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP 

BONNERS  FERRY  1  SH 


BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 

CENTER V I LLE  ARBAUGM 
WALL  IS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 

COEUR  0  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWDOO 
COUNCIL 
CROUCH  2  NNW 

DEER  Fl.T  DAM 


DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  oi  month 
13  I  14  I  15 


16  i  17  18 


22     23  24 


25     26  27 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


emmett  2  E 

FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT  HALL   INO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

GLENNS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVI LLE 

GRASMERE 
GROUSE 
HA I LEY  AP 
HAMER  4  NW 
HA2ELTON 

HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOME 

IOAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 

IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
KAMI AH  1  NE 
KELLOGG 
KOOSKlA 

KUNA  2  NNE 
LEW1STON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP  //R 
LIFTON  PUMPING  STA 
MAC KAY  RS 

MA  LAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 

MERIDIAN  1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 

MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  E 


NNE 


OAKLEY 
OBSIDIAN 
OLA  5  S 
OROEINO 
PALISADES  OAM 


PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

POCATELLO  WB  AP  // 

PORTHILL 
POTLATCH   1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 
STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER  1  S 

WINCHESTER  1  SE 


1.32 
T 

1.00 


Day  of  month 


2  3 


7  I   8  I   9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


•  29  .08  ,59 
.87  .01  1.63 
•07     .35  .22 


•02     .40  ,09 

.25  1.09  .22 
.  12 

.01  .19 


.35     .10  .20 


.07     .61  1.11 


.73      .01  1.09 


T  T 
.17  .01 


.28     .02  .02 


.52     .04  .06 


.12     T  T 


•  04  T 
.03 


.30  .05 
.31  .05 


See  feierence  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
1954 


Station 


Day    Oi  Month 


2 

MAX 

90 

84 

81 

Ml  N 

36 

65 

31 

MAX 

8* 

83 

80 

Ml  N 

41 

65 

58 

MAX 

97 

93 

81 

MI  N 

.  49 

61 

59 

MAX 

87 

61 

76 

MI  N 

33 

39 

47 

MAX 

82 

95 

93 

MI  N 

48 

50 

54 

MAX 

7* 

77 

74 

MI  N 

41 

48 

38 

MAX 

87 

87 

89 

MI  N 

36 

57 

53 

MAX 

87 

85 

84 

Ml  N 

43 

45 

51 

MAX 

76 

78 

76 

MlN 

47 

41 

38 

MAX 

84 

84 

71 

Ml  N 

27 

31 

30 

MAX 

90 

83 

81 

MI  N 

45 

67 

60 

MAX 

88 

74 

72 

MIN 

32 

55 

46 

MAX 

93 

96 

87 

Ml  N 

40 

60 

55 

MAX 

95 

96 

96 

MIN 

51 

58 

51 

MAX 

94 

91 

77 

MIN 

53 

58 

53 

MAX 

78 

80 

75 

MIN 

45 

42 

49 

MAX 

88 

88 

86 

MIN 

51 

71 

60 

MAX 

86 

85 

84 

MIN 

44 

47 

50 

MAX 

72 

72 

71 

MIN 

38 

43 

46 

MAX 

84 

91 

88 

MIN 

45 

58 

64 

MAX 

80 

90 

86 

MIN 

42 

55 

59 

MAX 

92 

88 

80 

MIN 

41 

67 

50 

MAX 

86 

90 

78 

MlN 

42 

50 

54 

MAX 

94 

92 

82 

MIN 

38 

41 

48 

MAX 

86 

85 

80 

MIN 

35 

43 

39 

MAX 

87 

86 

83 

MIN 

43 

56 

53 

MAX 

80 

75 

76 

MIN 

30 

49 

52 

MAX 

76 

78 

81 

MIN 

40 

38 

48 

MAX 

75 

80 

79 

MIN 

36 

37 

46 

MAX 

81 

84 

81 

MIN 

44 

46 

52 

MAX 

92 

88 

70 

MIN 

37 

43 

48 

MAX 

80 

79 

65 

MIN 

41 

47 

44 

MAX 

93 

92 

90 

MIN 

44 

44 

56 

MAX 

89 

88 

78 

MIN 

43 

53 

55 

MAX 

72 

79 

63 

MIN 

32 

36 

34 

MAX 

84 

80 

75 

MIN 

31 

50 

48 

MAX 

86 

85 

78 

MIN 

46 

55 

50 

MAX 

87 

80 

80 

MIN 

46 

55 

46 

MAX 

84 

79 

74 

MIN 

38 

37 

40 

11     12    13  14 


15    16     17    18    19  20 


21    22   23    24    25   26    27    28    29   30  31 


IBEROEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS   1  NW 
INDERS0N  0AH 
UK0 

IRROWROCK  OAM 

vsmton  i  s 

ITLANTA  1  E 
I  VERY  RS 

MYVIEW  MODEL  BASIN 
116  CREEK  IS 
ILACKF0OT 
ILACKFOOT  OAM 
ILISS 

IOISE   LUCKY  PEAK  OAM 

WISE  WB  AP 

IONNERS  FERRY   1    SH  . 

iUML 

HINGALOH  RS 
IURKE  2  NNE 
iURLEY 

IURLEY  FAC70RY 
IURLEY  CAA  AP 
>LDWE  LL 
IAHBRIDGE 
2ASCADL   1  NW 
MALL  IS 

WILLY  BARTON  FLAT 
:lark  FORK  1  ENE 

mbalt  blackbird  mine 
zoeur  0  alene  rs 
:onoa 

cottonwood 

COUNCIL 

DEER  FLAT  OAM 

DIXIE 

DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
ELK  CITY 


74 

32 

81 

75 

86 

67 

86 

77 

77 

86 

77 

78 

73 

68 

75 

77 

83 

83 

73 

73 

78 

78 

B  ^ 

77 

35 

77  • 

g 

43 

44 

30 

37 

44 

35 

44 

45 

44 

34 

36 

40 

30 

40 

35 

27 

33 

31 

38 

48 

39 

36 

38 

94 

43 

33 

23 

38. 

0 

78 

76 

79 

76 

76 

SO 

88 

86 

BO 

72 

84 

Bl 

79 

77 

38 

76 

74 

77 

80 

72 

71 

75 

81 

B  0 

78 

57 

56 

76  • 

8 

48 

50 

33 

49 

49 

36 

50 

55 

♦6 

38 

39 

^2 

32 

47 

35 

29 

39 

37 

43 

48 

.1 

40 

39 

16 

43 

33 

23 

42, 

5 

78 

73 

SB 

79 

76 

91 

93 

86 

7* 

80 

89 

BO 

77 

67 

:  i 

73 

78 

8  7 

81 

74 

78 

81 

84 

6  2 

75 

37 

61 

79  ■ 

5 

47 

50 

43 

48 

46 

♦7 

57 

52 

48 

44 

47 

-7 

42 

52 

3b 

39 

42 

-.4 

58 

52 

4B 

48 

49 

,0 

44 

34 

33 

47. 

1 

73 

72 

77 

60 

73 

80 

82 

80 

75 

73 

78 

72 

73 

64 

04 

70 

72 

78 

76 

67 

75 

79 

81 

7  j 

71 

50 

56 

73  , 

9 

37 

44 

26 

34 

36 

31 

38 

34 

33 

29 

31 

38 

29 

29 

31 

27 

41 

28 

31 

49 

43 

35 

39 

33 

42 

33 

22 

34! 

8 

76 

77 

74 

86 

79 

77 

91 

92 

80 

74 

80 

63 

77 

03 

71 

72 

7  9 

90 

76 

74 

78 

81 

84 

82 

59 

51 

78  ■ 

45 

45 

42 

47 

41 

46 

S3 

48 

42 

43 

44 

49 

44 

47 

37 

37 

41 

41 

49 

47 

46 

46 

47 

34 

39 

28 

29 

44. 

i 

76 

71 

5g 

74 

72 

70 

69 

75 

73 

75 

7  l 

7  3 

74 

70 

67 

63 

64 

70 

72 

70 

74 

76 

84 

79 

77 

71 

50 

71 . 

g 

39 

36 

30 

32 

37 

34 

37 

38 

36 

33 

33 

34 

37 

34 

23 

25 

27 

23 

32 

34 

32 

35 

36 

'4 

34 

31 

19 

33. 

64 

57 

63 

26 

22 

25 

75 

77 

13 

74 

75 

83 

87 

84 

72 

61 

83 

8  3 

65 

66 

38 

61 

76 

82 

80 

72 

79 

82 

81 

71 

65 

55 

58 

75. 

5 

40 

49 

41 

46 

43 

42 

45 

45 

43 

41 

41 

46 

47 

42 

44 

46 

43 

42 

41 

41 

44 

44 

44 

4  3 

39 

30 

29 

42, 

7 

77 

67 

63 

62 

68 

71 

76 

74 

62 

67 

7  5 

74 

62 

62 

39 

64 

66 

67 

71 

71 

70 

70 

78 

38 

61 

56 

52 

66 

1 

40 

38 

36 

34 

45 

40 

40 

50 

45 

35 

44 

52 

51 

SO 

47 

44 

43 

40 

41 

40 

36 

39 

38 

36 

44 

37 

28 

41 

3 

67 

66 

75 

74 

69 

80 

84 

74 

7  0 

73 

79 

*>4 

64 

65 

01 

65 

74 

78 

76 

63 

74 

60 

81 

79 

67 

43 

50 

71 . 

2 

I  7 

33 

21 

26 

26 

25 

27 

29 

25 

24 

24 

30 

30 

33 

27 

20 

23 

22 

28 

37 

24 

26 

25 

23 

23 

28 

30 

26 

9 

32 

75 

83 

84 

77 

96 

89 

87 

8  0 

78 

8  5 

77 

80 

71 

74 

74 

3  2 

85 

72 

76 

60 

80 

B] 

72 

55 

58 

78 

2 

48 

52 

35 

45 

50 

40 

SO 

58 

49 

42 

39 

54 

37 

48 

33 

33 

39 

36 

41 

46 

41 

42 

41 

41 

46 

33 

25  ■ 

44 

2 

74 

70 

•  s 

78 

70 

76 

83 

82 

73 

73 

77 

6  5 

74 

66 

34 

70 

69 

76 

80 

64 

72 

75 

76 

73 

60 

49 

51 

71 

9 

36 

41 

22 

34 

32 

29 

36 

39 

47 

26 

28 

it 

23 

32 

23 

21 

24 

23 

31 

44 

40 

32 

30 

29 

38 

16 

14 

32 

0 

e  o 

77 

86 

83 

79 

89 

97 

90 

3  0 

82 

91 

80 

84 

78 

72 

78 

82 

d6 

84 

75 

82 

87 

87 

B : 

60 

64 

69 

82 

0 

36 

45 

1  5 

42 

35 

36 

61 

SO 

37 

35 

35 

40 

33 

45 

28 

26 

31 

32 

53 

45 

36 

37 

37 

17 

26 

27 

27 

39 

1 

7S 

37 

77 

92 

93 

92 

87 

79 

•  75 

82 

60 

47 

44 

43 

49 

55 

45 

49 

49 

46 

38 

29 

74 

74 

85 

78 

74 

91 

95 

77 

72 

77 

80 

64 

72 

65 

70 

73 

78 

93 

73 

74 

76 

80 

83 

rt4 

61 

56 

59 

76 

7 

43 

46 

SO 

46 

43 

. 

53 

53 

47 

46 

51 

5  0 

49 

44 

18 

40 

44 

49 

51 

45 

42 

SO 

SO 

49 

38 

27 

29 

46 

4 

39 

66 

74 

68 

70 

78 

82 

71 

64 

74 

77 

63 

62 

57 

60 

63 

71 

"2 

73 

73 

79 

79 

69 

59 

56 

53 

69 

0 

40 

41 

>e 

43 

47 

40 

42 

49 

43 

44 

39 

47 

49 

45 

46 

52 

40 

30 

42 

43 

3  9 

41 

42 

•7 

43 

26 

28 

41 

9 

76 

74 

33 

81 

74 

b  : 

93 

89 

77 

75 

89 

35 

76 

75 

67 

75 

83 

82 

73 

76 

80 

83 

33 

80 

55 

55 

78 

9 

47 

52 

44 

51 

49 

46 

60 

54 

30 

46 

46 

51 

40 

45 

39 

41 

44 

56 

48 

47 

49 

52 

54 

41 

34 

33 

48 

3 

77 

69 

73 

75 

74 

B3 

87 

77  " 

72 

80 

84 

69 

70 

65 

38 

68 

75 

7  9 

68 

74 

78 

80 

81 

79 

64 

35 

55 

74 

t 

42 

50 

41 

45 

46 

41 

45 

47 

41 

41 

42 

49 

50 

45 

44 

40 

41 

3  9 

43 

4.3 

41 

44 

44 

43 

44 

36 

26 

43 

3 

62 

58 

66 

65 

59 

g  b 

74 

73 

53 

64 

69 

66 

54 

53 

48 

51 

61 

67 

62 

6  J 

64 

70 

69 

64 

53 

40 

40 

61 

7 

37 

40 

35 

42 

39 

38 

45 

42 

39 

37 

37 

48 

45 

39 

38 

34 

39 

38 

38 

37 

37 

35 

38 

18 

37 

31 

24 

38 

3 

33 

82 

73 

85 

79 

78 

89 

92 

84 

76 

80 

86 

70 

82 

70 

73 

77 

78 

86 

30 

59 

75 

83 

3  3 

85 

62 

57 

79 

1 

4  B 

54 

18 

46 

48 

-1 

47 

57 

47 

45 

41 

54 

36 

44 

36 

35 

42 

18 

45 

5  0 

45 

44 

47 

4  9 

44 

35 

30 

45 

1 

78 

81 

rj 

85 

77 

75 

80 

89 

78 

74 

75 

63 

65 

79 

3  8 

70 

75 

73 

86 

7  . 

67 

75 

80 

80 

82 

60 

53 

76 

0 

43 

47 

'3 

42 

41 

35 

48 

48 

41 

39 

37 

51 

31 

37 

30 

29 

34 

30 

43 

48 

42 

39 

40 

43 

41 

31 

26 

40 

2 

3 ; 

75 

3  0 

78 

74 

89 

91 

81 

74 

76 

66 

66 

80 

68 

69 

74 

76 

89 

78 

68 

76 

82 

82 

33 

63 

54 

56 

77 

2 

42 

43 

42 

43 

36 

50 

49 

41 

42 

36 

38 

34 

38 

32 

30 

38 

33 

44 

50 

43 

39 

44 

.7 

39 

31 

27 

40 

3 

75 

75 

32 

77 

75 

J  3 

89 

77 

74 

77 

80 

76 

70 

69 

70 

74 

76 

82 

73 

7- 

77 

80 

83 

82 

68 

62 

61 

76 

6 

-6 

49 

1  S 

38 

45 

42 

46 

54 

42 

41 

40 

51 

45 

43 

35 

35 

38 

40 

46 

50 

49 

43 

42 

42 

41 

33 

27 

42 

9 

79 

g  7 

85 

83 

3  9 

93 

83 

7  7 

83 

86 

60 

72 

66 

71 

76 

80 

813 

79 

7  3 

85 

86 

90 

35 

73 

60 

62 

80 

9 

41 

49 

31 

40 

35 

36 

39 

46 

32 

35 

33 

43 

41 

37 

28 

28 

31 

32 

39 

51 

43 

38 

35 

32 

41 

27 

19 

37 

D 

38 

69 

7  7 

76 

70 

82 

84 

83 

70 

71 

81 

74 

63 

61 

60 

64 

70 

32 

80 

33 

73 

77 

79 

76 

73 

46 

50 

72 

3 

33 

43 

28 

34 

34 

33 

37 

44 

31 

31 

34 

42 

35 

36 

25 

25 

29 

29 

37 

46 

44 

38 

37 

33 

35 

23 

20 

34 

9 

73 

76 

75 

79 

72 

31 

85 

81 

75 

72 

80 

77 

69 

65 

69 

70 

74 

76 

76 

74 

72 

78 

80 

SI 

77 

49 

49 

74 

B 

39 

49 

39 

41 

40 

45 

45 

42 

36 

37 

47 

34 

49 

31 

31 

35 

30 

42 

47 

47 

39 

40 

36 

43 

35 

27 

40 

B 

74 

70 

71 

76 

69 

74 

76 

76 

66 

66 

72 

39 

65 

64 

61 

68 

76 

72 

76 

3  3 

71 

76 

78 

76 

63 

44 

48 

69 

r- 

37 

38 

20 

26 

34 

27 

31 

32 

32 

23 

33 

45 

22 

32 

18 

20 

28 

22 

33 

43 

32 

28 

25 

28 

32 

30 

14 

30 

5 

75 

68 

3  9 

75 

68 

71 

78 

85 

73 

69 

73 

79 

73 

63 

60 

56 

61 

70 

70 

72 

68 

75 

77 

79 

71 

63 

59 

71 

! 

*C 

37 

39 

35 

35 

42 

36 

36 

47 

41 

36 

36 

45 

46 

47 

45 

38 

41 

36 

3B 

41 

36 

38 

36 

36 

39 

25 

39 

Z 

99 

69 

61 

69 

68 

t  0 

70 

77 

7* 

64 

65 

71 

53 

59 

49 

53 

59 

61 

71 

34 

36 

65 

69 

68 

71 

40 

35 

64 

2 

31 

33 

28 

29 

33 

33 

33 

41 

34 

31 

31 

34 

31 

34 

27 

28 

29 

31 

32 

44 

31 

31 

34 

33 

28 

24 

16 

32 

.1 

70 

79 

73 

73 

: 

34 

80 

76 

77 

73 

63 

63 

61 

63 

72 

71 

3  9 

75 

77 

80 

78 

62 

53 

55 

72 

4 

46 

39 

48 

46 

43 

44 

54 

41 

42 

51 

49 

44 

49 

46 

46 

41 

45 

«4 

44 

48 

43 

38 

32 

28 

44 

3 

75 

81 

71 

82 

82 

73 

81 

85 

33 

80 

78 

7  8 

74 

77 

74 

65 

75 

71 

83 

62 

32 

74 

79 

81 

79 

63 

52 

76 

.1 

43 

45 

27 

40 

37 

33 

42 

55 

50 

32 

33 

4C 

28 

38 

29 

26 

31 

28 

39 

45 

40 

37 

34 

33 

43 

19 

20 

36 

.7 

66 

63 

72 

68 

70 

76 

88 

68 

68 

74 

78 

63 

61 

55 

68 

66 

71 

74 

65 

65 

75 

76 

78 

77 

60 

48 

51 

69 

; 

16 

42 

35 

43 

39 

37 

43 

39 

37 

38 

38 

45 

35 

41 

39 

38 

37 

33 

43 

38 

36 

39 

40 

36 

36 

31 

21 

38 

■  4 

79 

78 

34 

84 

79 

3b 

91 

87 

79 

81 

85 

83 

67 

66 

63 

72 

78 

37 

85 

7t 

80 

86 

89 

88 

82 

57 

63 

80 

■  3 

47 

49 

34 

42 

43 

41 

46 

43 

32 

45 

46 

48 

43 

44 

30 

34 

33 

40 

49 

52 

50 

49 

39 

36 

39 

34 

21 

41 

a 

72 

74 

76 

74 

84 

88 

78 

8  0 

78 

80 

•,2 

72 

68 

69 

74 

77 

85 

74 

74 

74 

80 

83 

Bl 

62 

58 

62 

75 

■  9 

49 

48 

39 

46 

46 

44 

45 

50 

48 

50 

51 

!  . 

43 

43 

30 

36 

46 

42 

46 

S3 

54 

47 

45 

43 

42 

38 

29 

43 

.  3 

54 

60 

71 

72 

64 

75 

82 

70 

74 

72 

77 

65 

61 

54 

53 

65 

67 

73 

69 

5  3 

7  0 

78 

76 

74 

57 

50 

42 

67 

.  4 

28 

33 

23 

30 

25 

23 

29 

23 

24 

24 

25 

33 

28 

32 

30 

22 

22 

23 

33 

23 

25 

25 

25 

24 

25 

22 

15 

26 

•  6 

70 

74 

70 

75 

77 

70 

80 

78 

80 

71 

79 

79 

79 

75 

59 

64 

69 

70 

82 

70 

70 

75 

75 

77 

79 

60 

46 

73 

■  7 

34 

40 

30 

34 

47 

34 

44 

48 

45 

31 

34 

44 

29 

38 

34 

28 

28 

39 

46 

40 

35 

34 

34 

33 

49 

29 

20 

36 

.  9 

75 

74 

74 

80 

75 

73 

82 

82 

79 

73 

79 

75 

72 

67 

63 

71 

69 

74 

80 

73 

75 

80 

79 

75 

74 

46 

51 

74 

43 

51 

38 

45 

46 

3  9 

46 

50 

50 

40 

42 

48 

35 

44 

29 

30 

40 

40 

46 

46 

43 

46 

46 

45 

41 

32 

23 

42 

:i 

77 

76 

77 

81 

74 

80 

83 

84 

79 

73 

81 

66 

75 

70 

65 

73 

72 

76 

81 

63 

77 

81 

80 

77 

61 

30 

54 

74 

■  4 

45 

47 

38 

45 

40 

40 

48 

49 

46 

39 

40 

41 

34 

35 

27 

30 

33 

39 

45 

51 

3' 

43 

37 

41 

34 

33 

23 

40 

il 

it 

65 

76 

71 

70 

81 

88 

87 

78 

73 

82 

72 

68 

59 

6] 

67 

72 

81 

73 

66 

73 

82 

76 

73 

67 

36 

53 

72 

.7 

37 

39 

38 

34 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

29 

37 

37 

42 

39 

33 

33 

39 

36 

37 

3i 

35 

31 

30 

34 

32 

30 

34 

•  3 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

81 

81 

80 

69 

67 

72 

71 

79 

89 

87 

75 

73 

80 

79 

66 

62 

70 

MI  N 

39 

41 

46 

36 

43 

35 

41 

37 

42 

35 

4C 

38 

36 

48 

42 

41 

4! 

37 

36 

EMMETT  2  E 

MAX 

88 

93 

79 

79 

85 

81 

78 

87 

94 

80 

77 

82 

85 

76 

72 

73 

75 

77 

MIN 

42 

50 

41 

40 

42 

42 

42 

46 

48 

35 

40 

42 

51 

47 

44 

35 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

88 

88 

75 

76 

87 

84 

76 

75 

82 

78 

79 

71 

74 

MIN 

34 

59 

33 

25 

37 

44 

39 

29 

32 

45 

25 

42 

FENN  RS 

MAX 

86 

86 

82 

73 

72 

80 

76 

76 

81 

84 

80 

77 

79 

80 

78 

70 

72 

75 

MIN 

50 

52 

52 

47 

46 

41 

47 

44 

4- 

46 

49 

45 

42 

44 

49 

45 

47 

41 

43 

45 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

92 

86 

80 

79 

72 

84 

84 

76 

88 

88 

87 

85 

79 

87 

83 

81 

74 

74 

MIN 

43 

66 

56 

45 

49 

34 

42 

47 

3£ 

46 

59 

44 

40 

36 

53 

35 

46 

31 

30 

37 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

95 

95 

92 

78 

78 

86 

85 

79 

92 

96 

95 

79 

82 

92 

66 

70 

71 

7] 

76 

84 

MIN 

36 

45 

42 

36 

41 

31 

36 

36 

37 

43 

41 

35 

35 

35 

48 

44 

30 

41 

GLENNS  FERRY 

MAX 

94 

97' 

99 

82 

77 

87 

74 

79 

91 

94 

84 

77 

82 

91 

74 

82 

7* 

78 

82 

MIN 

47 

60 

61 

43 

52 

38 

40 

50 

39 

66 

55 

5  2 

38 

36 

50 

34 

50 

33 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

91 

91 

80 

80 

74 

85 

78 

75 

36 

94 

81 

75 

77 

89 

63 

79 

70 

74 

76 

MIN 

45 

70 

59 

46 

50 

40 

48 

46 

46 

63 

55 

48 

43 

53 

46 

40 

46 

3t 

39 

42 

GRACE 

MAX 

86 

75 

75 

75 

71 

76 

79 

71 

78 

83 

81 

72 

75 

77 

69 

74 

67 

71 

71 

MIN 

42 

57 

54 

46 

44 

33 

42 

41 

38 

43 

54 

50 

36 

37 

46 

31 

43 

33 

30 

35 

GRAND  VIEW 

MAX 

95 

99 

95 

81 

80 

90 

81 

82 

92 

100 

96 

83 

84 

90 

87 

MIN 

43 

59 

56 

49 

50 

37 

43 

51 

42 

46 

52 

44 

40 

40 

56 

GRANGEVILLE 

MAX 

80 

81 

6i 

67 

65 

74 

71 

71 

78 

89 

72 

71 

73 

81 

58 

64 

57 

65 

68 

73 

MIN 

45 

53 

46 

37 

46 

38 

46 

42 

4  0 

48 

45 

4  0 

39 

41 

45 

38 

42 

42 

40 

39 

GRASMERE 

MAX 

90 

88 

78 

76 

78 

33 

80 

73 

84 

87 

80 

74 

73 

82 

78 

75 

74 

78 

MIN 

42 

51 

49 

44 

44 

36 

49 

37 

36 

51 

44 

37 

35 

36 

41 

31 

2( 

32 

35 

GROUSE 

MAX 

86 

80 

75 

72 

70 

75 

76 

73 

78 

79 

76 

73 

70 

75 

74 

66 

62 

6; 

68 

70 

Ml  N 

28 

50 

4o 

29 

40 

18 

27 

29 

27 

33 

31 

31 

25 

24 

29 

22 

27 

17 

HAI LEY  AP 

MAX 

82 

84 

77 

73 

80 

78 

76 

74 

79 

84 

80 

79 

74 

79 

66 

73 

61 

64 

70 

73 

MIN 

41 

49 

46 

38 

29 

30 

32 

34 

38 

46 

34 

36 

31 

37 

35 

3  o 

30 

24 

HAMER  4  NW 

MAX 

87 

83 

79 

80 

78 

76 

85 

76 

82 

83 

84 

79 

76 

61 

74 

77 

6  i 

79 

74 

MIN 

38 

49 

50 

38 

50 

32 

38 

35 

33 

42 

41 

40 

34 

32 

38 

30 

31 

23 

23 

27 

HAZELTON 

MAX 

92 

90 

82 

79 

75 

87 

82 

75 

89 

92 

87 

75 

80 

87 

84 

81 

73 

74 

MIN 

42 

67 

•  57 

47 

51 

35 

42 

47 

39 

55 

52 

47 

39 

43 

43 

34 

42 

35 

30 

40 

MILL  CITY 

MAX 

87 

91 

84 

76 

75 

83 

79 

74 

85 

88 

82 

71 

77 

84 

78 

75 

69 

75 

MIN 

30 

55 

48 

32 

42 

25 

24 

32 

27 

48 

46 

42 

31 

28 

42 

25 

47 

29 

2  0 

35 

HOLLISTER 

MAX 

86 

■  85 

76 

73 

70 

82 

79 

88 

90 

89 

81 

70 

86 

87 

81 

80 

78 

71 

72 

74 

MIN 

45 

60 

48 

43 

46 

40 

50 

39 

47 

48 

53 

43 

46 

47 

41 

39 

34 

33 

IDAHO  CITY 

MAX 

91 

90 

90 

75 

74 

32 

81 

78 

86 

90 

86 

76 

79 

86 

81 

71 

73 

79 

MIN 

32 

42 

39 

31 

35 

26 

30 

31 

31 

38 

35 

30 

30 

29 

30 

32 

41 

25 

24 

28 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

86 

78 

77 

79 

78 

77 

80 

71 

81 

83 

85 

75 

74 

83 

74 

75 

68 

69 

MIN 

36 

62 

50 

43 

38 

34 

40 

45 

38 

53 

51 

47 

40 

42 

52 

33 

42 

25 

29 

32 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

90 

80 

79 

79 

73 

83 

83 

74 

86 

87 

85 

82 

75 

85 

65 

80 

74 

71 

MIN 

40 

55 

52 

44 

50 

35 

40 

46 

37 

43 

47 

49 

39 

36 

45 

34 

40 

34 

31 

35 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

MAX 

91 

81 

79 

78 

75 

79 

82 

76 

32 

83 

83 

77 

75 

83 

64 

76 

74 

72 

MIN 

35 

54 

49 

43 

52 

37 

38 

45 

33 

41 

37 

3  9 

36 

36 

35 

30 

35 

2? 

22 

37 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

90 

81 

80 

79 

75 

81 

63 

75 

83 

85 

83 

76 

75 

81 

63 

76 

5  B 

73 

73 

MIN 

39 

56 

48 

37 

43 

27 

35 

43 

31 

40 

38 

40 

30 

28 

31 

31 

32 

29 

22 

29 

IRWIN  2  S 

MAX 

89 

77 

76 

73 

72 

31 

77 

74 

82 

84 

84 

73 

76 

80 

73 

79 

72 

72 

MIN 

38 

56 

53 

45 

52 

33 

45 

40 

36 

42 

47 

52 

34 

35 

44 

33 

40 

31 

29 

28 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

82 

80 

72 

72 

67 

71 

75 

71 

75 

77 

79 

78 

70 

77 

70 

70 

65 

66 

MIN 

31 

47 

45 

34 

33 

29 

32 

32 

29 

36 

36 

37 

30 

32 

36 

26 

36 

22 

25 

23 

JEROME 

MAX 

92 

92 

86 

79 

75 

35 

80 

86 

89 

93 

90 

-7 

78 

89 

83 

82 

74 

78 

MIN 

43 

64 

59 

42 

49 

37 

42 

43 

3  6 

58 

49 

4  2 

40 

45 

51 

36 

44 

34 

33 

37 

KE LLOGG 

MAX 

72 

85 

83 

64 

70 

68 

80 

70 

73 

82 

86 

71 

64 

76 

82 

62 

57 

61 

MIN 

42 

45 

52 

42 

46 

4  0 

48 

42 

43 

46 

49 

46 

42 

41 

45 

50 

46 

45 

41 

KOOSKIA 

MAX 

90 

88 

i~ 

77 

75 

83 

78 

79 

90 

95 

94 

77 

83 

88 

84 

71 

72 

79 

MIN 

46 

52 

55 

42 

50 

40 

45 

44 

40 

44 

47 

40 

42 

39 

51 

48 

49 

49 

45 

39 

KUNA  2  NNE 

MAX 

93 

88 

75 

73 

72 

84 

77 

73 

88 

92 

76 

71 

76 

78 

63 

70 

64 

72 

77 

MIN 

49 

48 

49 

41 

44 

36 

38 

45 

42 

45 

49 

39 

38 

3  8 

44 

39 

44 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

93 

89 

35 

76 

82 

86 

83 

81 

91 

93 

88 

77 

84 

84 

81 

68 

76 

78 

MIN 

51 

55 

65 

57 

52 

49 

55 

49 

47 

52 

56 

50 

46 

49 

57 

48 

49 

50 

48 

46 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

89 

87 

75 

75 

75 

34 

77 

78 

33 

91 

76 

76 

81 

84 

65 

64 

73 

76 

M.'N 

50 

52 

54 

44 

48 

44 

51 

44 

48 

54 

51 

49 

44 

46 

51 

45 

45 

51 

45 

44 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

78 

75 

74 

75 

73 

76 

75 

71 

77 

80 

76 

72 

74 

76 

72 

74 

69 

70 

MIN 

44 

56 

51 

47 

45 

37 

43 

45 

..3 

43 

43 

47 

37 

38 

40 

34 

33 

32 

28 

33 

MACKAY  RS 

MAX 

88 

77 

77 

75 

74 

74 

78 

74 

76 

80 

80 

79 

70 

77 

67 

70 

6i 

70 

72 

MIN 

38 

52 

48 

39 

47 

33 

40 

41 

35 

38 

'  39 

34 

35 

36 

35 

27 

34 

30 

29 

34 

MALAD 

MAX 

92 

75 

82 

81 

79 

84 

85 

80 

85 

88 

87 

81 

82 

83 

74 

79 

78 

76 

77 

MIN 

50 

54 

58 

50 

48 

3  9 

46 

45 

42 

49 

52 

50 

41 

42 

51 

36 

42 

37 

33 

40 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

91 

76 

83 

82 

78 

3  3 

85 

80 

8  5 

89 

90 

8  3 

82 

85 

75 

81 

78 

77 

MIN 

44 

60 

51 

46 

45 

3  6 

42 

44 

36 

41 

44 

46 

38 

38 

43 

32 

31 

MAY  RS 

MAX 

88 

84 

77 

76 

70 

77 

78 

73 

82 

86 

82 

75 

75 

82 

75 

75 

71 

76 

MIN 

39 

53 

38 

34 

43 

28 

34 

37 

33 

40 

41 

37 

32 

31 

39 

30 

35 

26 

25 

30 

MC  CALL 

MAX 

82 

81 

67 

66 

64 

73 

72 

67 

78 

81 

68 

65 

70 

77 

68 

60 

52 

58 

64 

72 

MIN 

35 

40 

41 

33 

39 

30 

34 

35 

34 

38 

45 

31 

32 

46 

34 

40 

30 

30 

29 

MC  CAMMON 

MAX 

92 

95 

84 

81 

75 

65 

89 

76 

83 

86 

88 

79 

79 

81 

80 

79 

79 

78 

77 

76 

MIN 

30 

39 

3  7 

45 

45 

4  3 

42 

36 

36 

36 

31 

3  2 

28 

23 

MERIDIAN  1  W 

MAX 

87 

86 

86 

75 

74 

B2 

80 

76 

85 

91 

89 

76 

76 

79 

78 

68 

65 

63 

72 

78 

MIN 

43 

51 

50 

41 

46 

3  7 

40 

45 

42 

47 

50 

40 

39 

41 

49 

44 

41 

3  3 

35 

38 

I  2  A  HO 

SEPTEMBER  1954. 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

77 

76 

67 

7  3 

78 

78 

74 

74 

35 

47 

41 

it 

36 

37 

36 

36 

35 

11 

82 

77 

76 

84 

85 

41 

45 

47 

4: 

44 

43 

42 

39 

29 

26 

80 

78 

72 

76 

80 

82 

7( 

30 

44 

39 

34 

35 

36 

35 

34 

21 

18 

76 

68 

73 

76 

78 

80 

SO 

49 

51 

45 

47 

47 

4! 

46 

40 

35 

87 

85 

72 

79 

6  C 

58 

59 

33 

37 

46 

i\ 

40 

41 

4C 

45 

31 

24 

9C 

80 

80 

33 

41 

46 

42 

41 

40 

I' 

39 

26 

24 

90 

82 

75 

79 

88 

34 

56 

50 

4  2 

37 

42 

36 

26 

81 

78 

71 

75 

80 

83 

5  8 

56 

47 

50 

48 

i,i 

46 

47 

41 

40 

31 

31 

77 

80 

67 

68 

73 

77 

73 

63 

51 

60 

33 

42 

45 

42 

41 

40 

4C 

41 

26 

24 

92 

90 

79 

82 

85 

89 

91 

75 

64 

64 

38 

54 

53 

49 

42 

42 

41 

43 

35 

26 

75 

67 

66 

71 

76 

77 

79 

53 

51 

53 

41 

48 

46 

40 

43 

42 

44 

37 

32 

25 

87 

84 

66 

72 

77 

79 

84 

80 

30 

55 

36 

51 

43 

36 

42 

41 

41 

28 

25 

25 

75 

75 

65 

22 

28 

34 

21 

29 

27 

21 

39 

30 

16 

78 

75 

78 

74 

78 

82 

B( 

67 

50 

55 

35 

40 

32 

37 

40 

41 

3 '2 

23 

21 

19 

79 

84 

74 

77 

80 

82 

79 

74 

56 

59 

30 

36 

50 

35 

40 

36 

35 

34 

32 

21 

86 

81 

73 

77 

30 

80 

81 

79 

57 

62 

36 

50 

47 

45 

46 

43 

40 

*39 

33 

27 

91 

75 

72 

77 

82 

82 

79 

69 

58 

58 

2  2 

42 

46 

32 

33 

36 

35 

26 

19 

15 

38 

84 

71 

74 

81 

82 

84 

78 

46 

57 

45 

47 

44 

47 

49 

38 

29 

31 

89 

87 

76 

8  3 

85 

87 

81 

76 

59 

2  8 

35 

37 

33 

34 

35 

31 

27 

19 

11 

77 

76 

69 

76 

73 

78 

75 

70 

55 

53 

35 

47 

46 

37 

39 

37 

37 

45 

28 

22 

85 

84 

59 

76 

60 

78 

78 

60 

54 

56 

34 

37 

46 

36 

40 

38 

'■3 

39 

29 

24 

80 

80 

62 

76 

79 

82 

79 

62 

51 

56 

29 

32 

48 

40 

39 

37 

3  7 

39 

33 

24 

80 

80 

60 

74 

81 

83 

3  0 

60 

51 

56 

25 

33 

44 

34 

35 

33 

34 

41 

21 

18 

82 

85 

70 

78 

81 

81 

80 

63 

53 

57 

33 

40 

47 

45 

35 

34 

35 

45 

26 

20 

72 

78 

64 

75 

79 

79 

70 

68 

48 

49 

26 

34 

46 

32 

32 

34 

3  3 

32 

28 

23 

68 

79 

73 

75 

81 

82 

63 

79 

56 

59 

41 

46 

46 

41 

42 

43 

40 

40 

32 

27 

71 

81 

68 

66 

75 

80 

78 

69 

50 

53 

41 

43 

45 

42 

43 

42 

42 

42 

36 

28 

82 

81 

75 

78 

85 

83 

81 

68 

64 

62 

36 

45 

50 

40 

40 

40 

40 

48 

40 

32 

90 

73 

72 

78 

78 

80 

62 

63 

59 

60 

41 

47 

50 

42 

43 

40 

37 

37 

30 

24 

81 

81 

82 

81 

82 

84 

c  c 

73 

65 

63 

46 

54 

49 

48 

46 

49 

47 

49 

38 

33 

83 

72 

74 

79 

81 

83 

78 

59 

59 

59 

46 

52 

45 

45 

46 

47 

45 

40 

35 

30 

75 

79 

73 

63 

69 

73 

7m 

66 

62 

59 

34 

36 

47 

43 

40 

41 

39 

38 

26 

26 

74 

78 

68 

73 

80 

82 

78 

76 

47 

51 

35 

34 

47 

44 

42 

41 

41 

36 

30 

20 

84 

85 

61 

73 

81 

80 

78 

72 

58 

63 

37 

42 

48 

45 

45 

48 

43 

48 

29 

30 

83 

87 

57 

73 

81 

79 

8  0 

71 

58 

66 

31 

36 

48 

42 

42 

40 

38 

37 

29 

27 

31 

77 

66 

75 

79 

81 

33 

67 

50 

52 

29 

37 

42 

34 

37 

34 

35 

43 

29 

22 

76 

64 

66 

72 

78 

78 

80 

60 

49 

50 

34 

38 

50 

38 

38 

36 

33 

33 

23 

18 

79 

85 

70 

7: 

79 

82 

93 

78 

53 

69 

31 

32 

48 

41 

40 

39 

37 

50 

28 

24 

83 

84 

73 

76 

80 

82 

81 

76 

57 

59 

42 

41 

45 

40 

43 

42 

40 

38 

32 

27 

S««  reference  noteo  following  Sta 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMBER  1954 


Station 


Day    Ol  Month 


7  8 


9     10  11 


12    13    14     15    16     17    18    19  20 


MESA 

MAX 

92 

90 

87 

82 

82 

82 

81 

80 

81 

90 

77 

76 

00 

83 

73 

60 

64 

60 

72 

77 

06 

76 

74 

81 

85 

67 

64 

73 

56 

61 

Ml  N 

SO 

55 

30 

49 

48 

-3 

42 

48 

-a 

50 

54 

40 

47 

48 

44 

45 

47 

35 

38 

43 

45 

51 

53 

52 

47 

48 

49 

41 

34 

28 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

92 

83 

78 

80 

80 

32 

78 

74 

07 

88 

87 

3  0 

79 

81 

79 

76 

67 

66 

73 

72 

eo 

70 

62 

74 

79 

79 

30 

57 

37 

58 

MI  N 

46 

67 

60 

48 

51 

40 

47 

47 

-0 

54 

57 

49 

40 

46 

52 

39 

46 

37 

33 

37 

42 

54 

48 

42 

43 

42 

42 

41 

34 

30 

MONTPELIER  RS 

MAX 

89 

87 

6  6 

78 

75 

79 

82 

73 

81 

84 

03 

75 

78 

80 

70 

77 

72 

67 

71 

72 

61 

83 

58 

66 

76 

78 

76 

64 

53 

MI  N 

39 

55 

49 

41 

30 

37 

40 

32 

40 

42 

46 

31 

33 

37 

27 

36 

27 

26 

29 

28 

34 

44 

<.o 

35 

34 

32 

35 

19 

21 

MOSCOW  U  OF  I 

.84 

78 

68 

68 

7  6 

76 

73 

82 

86 

03 

66 

76 

83 

81 

64 

55 

63 

64 

71 

7  ':> 

75 

67 

75 

61 

77 

71 

63 

S3 

54 

Ml  N 

48 

47 

53 

38 

43 

-7 

48 

39 

-7 

52 

43 

44 

40 

47 

50 

55 

45 

43 

42 

41 

49 

44 

40 

'•0 

43 

42 

45 

30 

37 

31 

MOUNTAIN  HOME 

98 

97 

94 

85 

78 

B  0 

88 

85 

74 

03 

03 

92 

66 

84 

77 

76 

75 

85 

30 

88 

76 

90 

90 

91 

84 

61 

65 

MI  N 

45 

63 

58 

43 

49 

-? 

47 

45 

-5 

55 

40 

46 

51 

40 

46 

33 

34 

32 

42 

59 

»  3 

44 

44 

41 

37 

30 

29 

MULLAN  PASS  CAA 

65 

55 

56 

47 

5  3 

55 

56 

65 

69 

59 

50 

62 

63 

53 

43 

39 

40 

45 

56 

63 

59 

50 

57 

67 

62 

56 

36 

31 

35 

MI  N 

44 

54 

36 

37 

38 

3  7 

42 

39 

43 

50 

40 

38 

40 

45 

40 

38 

31 

32 

38 

40 

44 

41 

39 

42 

49 

49 

?6 

25 

23 

23 

NAMPA   2  NW 

MAX 

80 

88 

90 

70 

7 ; 

84 

81 

77 

87 

92 

7y 

75 

80 

63 

65 

71 

66 

71 

75 

80 

84 

75 

76 

79 

82 

85 

84 

63 

59 

MIN 

41 

50 

52 

42 

39 

41 

46 

44 

47 

52 

-3 

40 

42 

50 

44 

42 

35 

35 

37 

39 

44 

51 

46 

45 

42 

3<> 

41 

33 

27 

MEW  MEADOWS  RS 

74 

34 

84 

77 

72 

78 

82 

77 

59 

62 

69 

74 

62 

76 

68 

72 

82 

87 

73 

69 

32 

55 

MI  N 

28 

27 

30 

36 

25 

26 

26 

42 

40 

43 

29 

26 

27 

25 

30 

43 

31 

30 

29 

76 

27 

22 

16 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

82 

79 

64 

66 

66 

75 

69 

70 

00 

90 

73 

67 

74 

82 

61 

51 

6  1 

64 

69 

77 

65 

66 

72 

75 

76 

72 

53 

49 

53 

MIN 

44 

51 

50 

40 

45 

39 

47 

43 

42 

49 

44 

40 

42 

43 

-6 

39 

40 

41 

42 

41 

41 

41 

43 

41 

43 

49 

43 

38 

33 

26 

OAKLEY 

MAX 

86 

88 

78 

76 

71 

8  5 

79 

73 

87 

88 

03 

73 

75 

65 

76 

80 

71 

70 

74 

74 

86 

80 

66 

73 

78 

80 

83 

70 

53 

58 

MIN 

46 

60 

Do 

46 

42 

41 

49 

42 

..o 

56 

40 

48 

40 

46 

45 

37 

39 

33 

38 

39 

43 

51 

48 

38 

44 

44 

40 

41 

31 

28 

OBSIDIAN  4  NNE 

MAX 

81 

77 

74 

66 

63 

72 

69 

67 

73 

77 

72 

73 

68 

73 

6  6 

64 

60 

6  0 

60 

69 

76 

76 

60 

7  1 

73 

75 

7  3 

67 

40 

45 

MIN 

26 

49 

-3 

25 

34 

17 

25 

24 

-6 

34 

31 

26 

20 

21 

34 

25 

35 

IB 

20 

21 

21 

21 

42 

2  4 

25 

25 

7  6 

23 

12 

10 

OLA  5  S 

MAX 

91 

90 

86 

84 

82 

B  3 

79 

81 

a  a 

91 

99 

ac 

76 

85 

6  2 

78 

72 

68 

71 

86 

60 

76 

71 

«4 

82 

88 

64 

75 

71 

78 

MIN 

42 

39 

- 

39 

37 

12 

36 

36 

41 

44 

45 

37 

34 

34 

37. 

38 

30 

29 

29 

32 

34 

36 

32 

33 

30 

33 

32 

32 

25 

30 

OROFINO 

MAX 

93 

92 

77 

79 

85 

B  7 

84 

83 

79 

97 

7y 

85 

90 

7  2 

76 

65 

74 

79 

81 

79 

77 

83 

OS 

86 

87 

8  1 

72 

64 

64 

MIN 

46 

51 

55 

42 

51 

48 

46 

-6 

47 

51 

44 

43 

43 

53 

49 

49 

44 

42 

45 

49 

43 

43 

40 

43 

56 

-.4 

43 

40 

30 

PALISADES  DAM 

MAX 

89 

86 

73 

72 

73 

B  0 

79 

73 

-:  0 

83 

83 

77 

75 

76 

77 

77 

71 

67 

70 

69 

80 

85 

77 

74 

77 

78 

?Y 

77 

58 

53 

MIN 

41 

57 

52 

44 

51 

33 

42 

43 

38 

43 

46 

32 

36 

37 

42 

?3 

36 

3  2 

31 

33 

3  3 

39 

48 

46 

41 

39 

38 

45 

27 

23 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

88 

94 

78 

77 

5  3 

83 

81 

87 

92 

4^ 

76 

81 

83 

"6 

71 

70 

72 

77 

61 

64 

77 

77 

54 

86 

86 

6  6 

81 

62 

63 

MIN 

41 

46 

54 

39 

48 

35 

41 

41 

-1 

43 

47 

43 

41 

38 

51 

45 

44 

3'. 

34 

38 

36 

45 

52 

51 

44 

43 

42 

42 

32 

28 

PAUL  1  E 

MAX 

83 

90 

86 

77 

81 

5  2 

84 

77 

72 

88 

90 

3  j 

71 

78 

B  t 

62 

80 

67 

69 

73 

74 

86 

77 

67 

75 

80 

6  0 

81 

56 

53 

MIN 

41 

55 

61 

43 

50 

32 

42 

44 

-•6 

48 

5? 

38 

36 

51 

32 

44 

3  6 

28 

35 

32 

45 

49 

41 

38 

41 

4  J 

42 

33 

27 

PAYETTE 

MAX 

83 

87 

7  E 

75 

75 

77 

78 

77 

6  2 

88 

7  6 

76 

78 

79 

66 

67 

69 

67 

72 

75 

77 

76 

75 

31 

81 

82 

8  2 

68 

61 

60 

MIN 

43 

50 

57 

46 

57 

39 

40 

48 

42 

45 

52 

42 

40 

50 

49 

45 

38 

34 

40 

40 

40 

52 

52 

45 

43 

40 

43 

34 

29 

PIERCE  RS 

MAX 

85 

82 

"  - 

70 

7  8 

76 

70 

:  2 

88 

81 

7  0 

73 

82 

65 

64 

61 

62 

71 

80 

70 

67 

73 

79 

76 

73 

66 

56 

58 

MIN 

38 

41 

4" 

32 

i  1 

39 

42 

:  3 

38 

41 

34 

36 

34 

37 

35 

31 

38 

43 

'4 

35 

35 

34 

36 

30 

20 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

89 

81 

B2 

76 

74 

82 

81 

74 

-  ; 

89 

04 

76 

85 

7  3 

80 

68 

67 

75 

73 

82 

84 

58 

72 

78 

80 

01 

66 

51 

56 

MIN 

46 

63 

57 

51 

49 

33 

45 

52 

39 

49 

54 

48 

40 

38 

45 

35 

47 

38 

31 

40 

34 

40 

48 

42 

43 

41 

46 

39 

31 

25 

PORTHI  LL 

80 

67 

69 

77 

78 

72 

74 

7  3 

6  7 

61 

65 

65 

68 

72 

71 

74 

66 

77 

75. 

60 

60 

58 

55 

MIN 

40 

45 

46 

39 

44 

37 

42 

48 

41 

41 

50 

42 

43 

40 

42 

48 

44 

51 

50 

47 

37 

40 

42 

40 

39 

41 

3  8 

42 

28 

32 

POTLATCH  1  SE 

7  - 

70 

72 

76 

78 

66 

52 

62 

73 

6  - 

68 

69 

76 

83 

78 

72 

56 

58 

57 

MIN 

42 

43 

-: 

35 

39 

• ; 

43 

36 

40 

47 

43 

35 

38 

48 

41 

41 

4! 

43 

35 

41 

38 

35 

37 

41 

37 

38 

33 

33 

23 

PRESTON  SUG  FACT   2  SE 

89 

6  - 

82 

79 

6  2 

65 

79 

88 

88 

79 

79 

85 

B  3 

MIN 

43 

60 

57 

50 

47 

37 

42 

42 

3  6 

47 

49 

51 

36 

39 

46 

33 

38 

32 

30 

33 

32 

37 

48 

43 

42 

42 

-2 

44 

27 

28 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

78 

79 

69 

68 

67 

7  3 

66 

67 

7  6 

82 

70 

62 

73 

75 

6  9 

58 

53 

64 

66 

7C 

67 

74 

62 

63 

56 

52 

MIN 

46 

39 

46 

40 

36 

40 

41 

44 

37 

40 

47 

42 

43 

37 

51 

48 

43 

46 

43 

46 

38 

40 

39 

39 

41 

42 

36 

43 

30 

28 

RICHFIELD 

MAX 

86 

86 

84 

76 

70 

70 

76 

72 

83 

87 

S  5 

75 

75 

84 

32 

77 

74 

6  6 

72 

73 

B2 

79 

72 

75 

79 

78 

79 

77 

61 

58 

Ml  N 

41 

62 

$2 

42 

45 

35 

40 

37 

40 

56 

44 

40 

34 

39 

-o 

35 

38 

30 

31 

36 

35 

51 

44 

J  7 

40 

43 

42 

36 

29 

25 

RIGG1NS  RS 

MAX 

91 

39 

88 

73 

75 

86 

86 

79 

91 

95 

94 

62 

81 

87 

67 

65 

66 

72 

75 

78 

32 

82 

73 

77 

84 

66 

84 

56 

59 

MIN 

54 

56 

62 

49 

57 

48 

49 

49 

51 

56 

=  2 

40 

49 

51 

54 

47 

54 

44 

45 

46 

50 

49 

59 

46 

50 

51 

45 

44 

34 

RUPERT 

MAX 

83 

92 

87 

81 

83 

74 

85 

77 

76 

89 

91 

07 

82 

6  7 

67 

84 

70 

73 

76 

7  6 

90 

79 

66 

77 

84 

32 

83 

60 

56 

MI  N 

43 

58 

59 

45 

50 

35 

43 

46 

40 

53 

56 

38 

43 

51 

34 

44 

35 

30 

36 

37 

45 

48 

41 

41 

41 

40 

42 

33 

28 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

88 

80 

80 

80 

73 

78 

80 

73 

60 

84 

75 

77 

74 

82 

70 

77 

70 

63 

72 

70 

76 

83 

66 

76 

80 

79 

77 

65 

53 

55 

MIN 

39 

54 

-4 

38 

49 

31 

38 

35 

35 

40 

-6 

45 

33 

35 

45 

30 

34 

24 

26 

27 

31 

39 

48 

4U 

37 

35 

35 

45 

26 

20 

SAINT  MARIES 

MAX 

84 

85 

63 

71 

71 

78 

74 

74 

03 

87 

32 

70 

77 

81 

79 

75 

71 

6' 

65 

73 

01 

79 

70 

76 

79 

61 

76 

62 

56 

60 

MIN 

42 

44 

51 

39 

37 

-  — 

44 

41 

40 

40 

43 

41 

38 

39 

41 

40 

43 

43 

42 

39 

39 

39 

40 

39 

40 

39 

36 

34 

32 

25 

SALMON 

MAX 

89 

89 

85 

77 

75 

7  B 

77 

77 

65 

91 

63 

00 

78 

80 

6  1 

75 

67 

5<_ 

76 

77 

61 

79 

76 

83 

84 

82 

62 

52 

MIN 

42 

45 

45 

39 

46 

32 

32 

40 

35 

36 

38 

36 

38 

33 

28 

38 

44 

31 

27 

35 

30 

35 

49 

35 

33 

31 

31 

40 

35 

35 

SHOSHONE 

MAX 

92 

91 

79 

78 

74 

66 

78 

76 

IS 

93 

80 

7C 

78 

89 

61 

80 

7( 

74 

76 

36 

78 

71 

78 

MIN 

42 

65 

56 

40 

48 

36 

43 

42 

43 

59 

51 

41 

37 

48 

51 

38 

41 

31 

37 

39 

44 

53 

46 

3  4 

44 

43 

-1 

39 

28 

29 

SPENCER  RS 

MAX 

84 

82 

75 

72 

72 

73 

77 

73 

76 

78 

80 

75 

68 

78 

72 

72 

66 

6; 

70 

68 

7! 

78 

71 

71 

79 

72 

69 

43 

MIN 

35 

44 

45 

40 

45 

32 

34 

45 

30 

35 

38 

37 

34 

32 

3  6 

28 

34 

2! 

23 

32 

21 

35 

47 

4; 

42 

41 

31 

31 

21 

22 

SPRINGFIELD  1  SE 

MAX 

93 

89 

80 

83 

74 

85 

83 

75 

87 

90 

B7 

75 

80 

87 

76 

81 

70 

6  i 

75 

75 

36 

86 

71 

7: 

80 

75 

MIN 

37 

63 

51 

42 

41 

.;  4 

32 

42 

35 

43 

49 

41 

39 

37 

42 

31 

38 

31 

24 

30 

31 

38 

44 

36 

38 

51 

31 

44 

34 

22 

STI8NI TE 

MAX 

72 

80 

7S 

65 

62 

64 

71 

69 

fc  2 

80 

65 

6  7 

MIN 

35 

40 

42 

30 

34 

28 

37 

32 

33 

44 

39 

32 

31 

35 

41 

37 

Z 

26 

29 

3. 

41 

43 

31 

37 

36 

3! 

28 

24 

16 

STREVELL 

MAX 

90 

84 

80 

78 

77 

80 

77 

83 

63 

83 

07 

32 

78 

6 1 

00 

74 

73 

61 

76 

75 

T 

83 

68 

7; 

78 

80 

71 

73 

53 

MIN 

45 

57 

57 

40 

35 

43 

40 

38 

4C 

40 

-t 

43 

30 

44 

♦7 

29 

34 

2( 

30 

35 

31 

52 

48 

3< 

37 

40 

3t 

41 

27 

21 

SUGAR 

MAX 

86 

86 

79 

77 

72 

78 

80 

81 

01 

80 

93 

7" 

73 

81 

74 

76 

67 

6: 

72 

70 

7l 

84 

69 

71 

80 

76 

7! 

67 

55 

56 

MIN 

38 

45 

49 

49 

32 

38 

34 

3! 

41 

40 

43 

35 

33 

45 

30 

36 

31 

27 

28 

31 

33 

47 

4: 

37 

33 

3! 

46 

29 

22 

SUN  VALLEY 

MAX 

85 

82 

74 

73 

70 

7! 

75 

75 

71 

81 

8? 

74 

70 

78 

74 

70 

71 

6 

69 

70 

7( 

78 

72 

7: 

77 

80 

8i 

79 

59 

51 

2*3 

20 

23 

31 

2i 

27 

SWAN  FALLS  PH, 

MAX 

93 

99 

96 

80 

80 

9C 

86 

86 

9C 

97 

95 

32 

85 

91 

05 

70 

71 

1  79 

65 

8 

)  88 

76 

3< 

87 

91 

89 

62 

65 

MIN 

51 

61 

61 

54 

56 

'■I 

51 

55 

51 

55 

59 

93 

49 

49 

33 

40 

48 

'  *1 

4-1 

45 

41 

1  59 

57 

St 

50 

56 

41 

46 

41 

33 

TETON  I A  EXP  STA 

MAX 

84 

72 

7« 

69 

71 

7! 

78 

71 

81 

82 

76 

7! 

70 

78 

70 

74 

68 

6' 

.  67 

72 

7! 

>  81 

74 

71 

74 

75 

7< 

68 

49 

52 

MIN 

38 

53 

4« 

42 

42 

3< 

43 

44 

3" 

33 

39 

4- 

29 

33 

40 

29 

31 

31 

)  26 

31 

31 

)  36 

32 

V 

35 

34 

3' 

49 

23 

10 

THREE  CREEK 

MAX 

91 

91 

81 

80 

74 

3< 

80 

76 

8' 

89 

02 

7' 

77 

03 

75 

79 

69 

69 

60 

MIN 

29 

4; 

30 

35 

21 

31 

35 

21 

53 

29 

2! 

22 

25 

35 

21 

23 

16 

8 

24    25   26  27 


8    29   30  31 


Sh  r*r*r*oc*  not**  rollovloc  atatloo  !»*•>. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
'  1954 


Day    Ol  Month 


Station 

i 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

90 

92 

87 

77 

74 

87 

81 

74 

89 

93 

91 

75 

80 

90 

86 

83 

73 

70 

72 

76 

88 

e: 

71 

78 

80 

79 

81 

78 

55 

61 

79 

e 

Ml  N 

42 

70 

60 

44 

52 

36 

44 

49 

37 

56 

55 

48 

40 

37 

48 

33 

45 

38 

31 

39 

35 

50 

49 

48 

40 

41 

46 

41 

33 

28 

43 

8 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

81 

92 

90 

80 

77 

74 

85 

76 

75 

88 

94 

79 

75 

79 

89 

65 

82 

70 

70 

74 

76 

88 

78 

70 

77 

81 

82 

83 

60 

56 

78 

2 

MI  N 

46 

54 

59 

48 

49 

48 

41 

49 

42 

48 

56 

49 

41 

39 

47 

35 

43 

39 

34 

35 

36 

43 

49 

47 

43 

48 

55 

41 

34 

29 

44 

2 

WALLACE 

MAX 

81 

79 

64 

65 

63 

75 

65 

65 

77 

81 

67 

62 

73 

76 

60 

61 

55 

55 

60 

67 

75 

63 

64 

70 

74 

72 

69 

49 

50 

49 

66 

2 

MIN 

39 

44 

52 

38 

42 

38 

45 

41 

38 

47 

44 

43 

39 

40 

49 

48 

43 

39 

39 

40 

45 

40 

40 

38 

38 

39 

39 

36 

33 

26 

40 

7 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

66 

80 

79 

61 

66 

61 

74 

66 

67 

77 

80 

68 

61 

72 

75 

59 

60 

53 

57 

57 

66 

78 

65 

65 

71 

78 

73 

69 

45 

50 

66 

6 

MIN 

39 

39 

45 

39 

44 

37 

45 

41 

39 

40 

45 

43 

39 

39 

40 

48 

43 

43 

39 

40 

36 

3b 

40 

39 

39 

38 

39 

39 

34 

25 

39 

a 

WEISER  1  S 

MAX 

85 

90 

81 

82 

77 

81 

Bl 

79 

82 

89 

83 

77 

79 

82 

75 

71 

70 

69 

71 

76 

79 

78 

78 

84 

83 

84 

82 

77 

65 

61 

78 

4 

MIN 

43 

46 

60 

44 

51 

36 

40 

43 

49 

42 

49 

39 

41 

40 

51 

49 

44 

34 

3S 

48 

39 

43 

55 

50 

43 

40 

39 

42 

30 

27 

43 

1 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

81 

79 

75 

66 

70 

75 

71 

68 

78 

85 

83 

65 

72 

77 

73 

61 

57 

62 

61 

68 

77 

72 

62 

71 

70 

70 

68 

61 

48 

50 

69 

2 

MIN 

41 

47 

48 

35 

36 

37 

44 

39 

37 

44 

39 

38 

35 

39 

47 

35 

39 

41 

40 

38 

39 

49 

37 

37 

35 

36 

37 

34 

30 

24 

38 

•  6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  V 

f-  < 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.  29 

.34 

.25 

.36 

.  20 

.18 

.32 

.15 

.25 

.  34 

.34 

.22 

.  24 

.37 

.15 

.35 

.14 

.  26 

.25 

.  39 

.17 

.05 

.09 

.13 

.17 

.33 

.40 

.  14 

.17 

7.26 

WIND 

40 

78 

109 

58 

122 

67 

16 

149 

15 

63 

92 

98 

67 

54 

156 

72 

141 

140 

72 

99 

19 

40 

76 

25 

5 

32 

116 

230 

100 

17 

2368 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.28 

.23 

.30 

.27 

.15 

.24 

.21 

.15 

.20 

.25 

.30 

.24 

.17 

.20 

.  25 

..03 

.16 

.18 

.14 

.20 

.25 

.21 

.18 

.20 

.19 

.  16 

.22 

.21 

.17 

.  10 

6.04 

WIND 

18 

23 

31 

28 

33 

15 

22 

23 

21 

4 

33 

32 

18 

22 

31 

17 

42 

20 

15 

29 

25 

62 

37 

44 

20 

29 

3 

42 

57 

30 

826 

LIFT0N  PUMPING  STA 

EVAP 

.21 

.11 

.18 

.23 

.27 

.25 

.20 

.26 

.21 

.27 

.29 

.23 

.17 

.18 

.27 

.22 

.30 

.21 

.20 

.21 

.20 

.15 

.11 

.12 

.08 

.  16 

.21 

.25 

.16 

.13 

6.04 

WIND 

20 

39 

48 

57 

89 

40 

57 

40 

22 

45 

70 

70 

25 

20 

99 

28 

113 

43 

53 

50 

16 

34 

47 

52 

27 

27 

35 

67 

58 

37 

1426 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.23 

.38 

.34 

.27 

.38 

.32 

.27 

.30 

.27 

.43 

.49 

.42 

.19 

.38 

.46 

.22 

.34 

.25 

.30 

.22 

.25 

.40 

.27 

.  10 

.26 

.28 

.27 

.41 

.20 

.10 

9.00 

WIND 

50 

100 

140 

70 

140 

100 

70 

140 

100 

140 

150 

130 

80 

140 

210 

110 

180 

90 

100 

60 

90 

145 

185 

40 

60 

90 

40 

230 

160 

90 

3430 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

.16 

.18 

.21 

.16 

.14 

.17 

.16 

.13 

.17 

.27 

.25 

.11 

.07 

.17 

.12 

.08 

.06 

.06 

.13 

.06 

.16 

.14 

.11 

.11 

.12 

.15 

.13 

.11 

.06 

.02 

3.97 

WIND 

30 

23 

103 

32 

36 

17 

28 

14 

40 

47 

52 

41 

19 

30 

62 

35 

63 

71 

63 

19 

44 

42 

24 

17 

19 

25 

40 

93 

16 

35 

1180 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.25 

.16 

.09 

.15 

.13 

.19 

.20 

.20 

.19 

.20 

.21 

.15 

.14 

.17 

.21 

.17 

.23 

.  19 

* 

.  22 

.13 

.24 

.14 

.  10 

.17 

.15 

* 

.43 

.  10 

B  5.08 

WIND 

85 

68 

66 

85 

86 

72 

81 

43 

79 

76 

108 

71 

87 

83 

104 

73 

127 

67 

177 

67 

100 

72 

51 

81 

77 

1  98 

43 

55 

2382 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTA  1  E 
BIG  CREEK  1  S 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
DUBOIS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
MACKAY  RS 
MAY  RS 

MULLAN  PASS  CAA 
SPENCER  RS 
STIBNITE 
SUN  VALLEY 
WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3.0 

T 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 
1 

T 

0.4 

4 

T 

T 
T 

2.0 
1 

T 
T 

2.6 

3 

0.4 

0.  5 
4 

T 
T 

1 .  5 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


btation 

Index  No 

County 

9 

I 

Q 

•8 

8 
■a 
> 
a 

Obeer 
vahon 
tirna 

Observer 

Refer 

to 
tables 

J 

g 

Temp. 

a 
£ 

ABERDEEN  EXP  STATION 

oi.no 

99 

■>p 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  3  6 

7 

ALPHA  1  Nt 

DIM 

VALLEY 

B 

44  24 

113  39 

4780 

7P 

GLENN  STRAWN 

2  3  5 

AMI! 1 CAM  PALLS  I  NW 

QUI 

POWER 

12 

42  46 

112  32 

4316 

K9 

U  8  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

ANDERSON  DAM 

am 

ILMORK 

1 

43  21 

113  28 

3882 

89 

t.p 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  9  5 

7 

ARCO 

0373 

BUTTE 

8 

43  38 

113  19 

3320 

6P 

6P 

HAROLD  L  HANSEN 

3  3  5 

7 

0448 

ELMORE* 

8A 

81 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3  6 

7 

panraM  i  s 

0470 

PRE MONT 

12 

44  03 

111  27 

3100 

IB 

GUST  STXINMAN 

2  3  S 

T 

ATLANTA  1  I 

04*3 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

6000 

4P 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  5 

7  C 

ATLANTA  SUMMIT 

04BB 

ELMORE 

2 

43  43 

115  14 

7390 

VAR 

U  S  SO lb  COR  SEX 

8 

ATI AT  RANGER  STATION 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  13 

113  48 

2492 

SB 

SP 

U  S   POREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

BALD  MOUNTAIN 

0540 

BLAINE 

w ;  D 

NELSON  BENNETT 

C 

BANCROFT 

0363 

BANNOCK 

42  43 

111  34 

3285 

CLOSXD 

11/23/52 

BAYV1EW  MODEL  BASIN 

KOOTENAI 

I 

47  39 

116  33 

2070 

4P 

U  3  NAVY 

BENTON  DAM 

OTU  BONNER 

8 

46  21 

116  30 

2640 

m  :  D 

U  S  POREST  SERVICE 

BIG  CUII  1  3 

NH 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

3686 

69 

8P 

RAPIER  EDWARDS 

BLACKPOOT 

BINGHAM 

BP 

6P 

KA  RL  RODGK  RS 

2  3  5 

7 

BLACKPOOT  DAM 

43  00 

111  43 

6200 

8P 

PORT  HALL  IR  PRO  J 

BLISS 

12 

42  36 

114  57 

3269 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISX 

2 

43  46 

116  06 

6200 

MID 

P  H  KUHN 

BOISE  LUCKT  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

a 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

4P 

CORPS  OP  ENGINEERS 

BOISE  WB  AIRPORT 

MID 

Nil' 

U  3  REATHEH  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BONKERS  PERRY  1  3* 

46  41 

116  19 

1812 

IB 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

MB. 

12 

42  33 

114  46 

3500 

u 

WILLIAM  A  LOW 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

C  LEAKWATER 

46  36 

115  30 

2250 

jp 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  NNE 

1272 

SHOSHONE 

47  32 

115  48 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

1 A 

NA 

FRANK  0  REDFIELD 

2  3  5 

BURLEY  P AC TORT 

12 

42  33 

113  48 

4140 

HA 

AMALGAMATED  SUGAR 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

12 

42  32 

113  46 

4157 

MID 

U  5  CIVIL  AERO  ADM 

CALDWELL 

1380 

CANTON 

2 

4  3  39 

116  41 

2572 

ss 

SS 

HAROLD  M  TUCXXR 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2630 

t.p 

bP 

STUART  DOPE 

1314 

VALLEY 

9P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7  C 

CENTERVILLI  ARBAUCH  RCH 

BOISX 

43  36 

113  51 

4780 

MABXL  M  ARB A UGH 

CBALLIS 

LM3 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

''  P 

U  S  POREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  PLAT 

1871 

CUSTER 

6 

44  02 

113  48 

6300 

5P 

5P 

GEORGE  A  MILLER 

CLARK  PORK  1  KMT 

1810 

BONNER 

9 

46  09 

116  10 

2125 

5P 

SP 

MRS  MARY  L  RALPH 

CLARE  t  A  RANGER  STATION 

1831 

MIS 

U  S  POREST  SERVICE 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1MB 

LEMHI 

11 

43  07 

114  21 

6810 

HA 

CALERA  MINING  CO 

COXUR  D '  ALE  HE  RS 

1858 

KOOTENAI 

I 

47  41 

116  43 

2160 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CON  Da 

2071 

CARIBOU 

12 

4  2  IJ 

111  33 

6200 

9A 

HA 

ANACONDA  COPPER  CO 

COTTONWOOD 

2134 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

TP 

7P 

LOUIS  ELAPPRICH 

COTTONWOOD  2  SI 

2138 

IDAHO 

MID 

3ABI  FREI 

C 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

44  44 

116  26 

2936 

■>P 

LYMAN  MATH 1 SON 

CROUCH  2  NNW 

2278 

BOISE 

8 

44  08 

115  58 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

OUDI00D  DAM 

Nil 

VALLEY 

■ 

44  IB 

113  38 

5375 

«P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

OBADWOOD  SUMMIT 

2383 

VALLEY 

44  32 

113  34 

7000 

TAB 

U  3  SOIL  CON  SER 

DBCKPT I ON  C  REEK 

U23 

KOOTENAI 

MID 

C 

EUR  PLAT  DAM 

3444 

CANYON 

12 

43  33 

116  44 

2510 

OP 

D  S  BUR  RECLAMATION 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

11 

43  33 

113  26 

5610 

IP 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

2804 

CAMAS 

2 

43  36 

114  41 

8650 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

DBIGGS 

2878 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

BA 

BA 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

CLARK 

59 

SP 

2  3  3 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

-'7  17 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

MI1> 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

ILK  CITY 

2879 

IDAHO 

9 

43  49 

113  26 

3975 

4P 

MRS  LORA  8  VILAS 

ILK  RIVER  1  S 

2882 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

IP 

3P 

GLENN  WALKER 

KMMXTT  2  E 

2842 

GKM 

3 

43  30 

116  32 

2500 

81 

8P 

WAYNE  F  HARPER 

FAIRFIELD  RANGKR  STA 

9108 

SP 

SP 

U  S  POREST  SERVICE 

2  3  5 

FKNN  RANGKR  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1600 

SP 

U  3  FOREST  SERVICE 

FORT  HALL  INDIAN  AGKNCY 

3287 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

GARDEN  VALLEY  RS 

1441 

BOISE 

8 

44  04 

113  55 

3147 

5P 

5P 

U  S  POREST  SERVICE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3378  CUSTER 

44  19 

113  91 

6600 

VAX 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GLKNNS  PERRY 

3891 

TP 

rp 

E  D  STONE 

2  3  3 

7 

GOODING 

3877 

GOODING 

12 

42  57 

114  43 

3369 

DAVID  MITCHELL 

GOODING  CAA  AIRPORT 

icts 

GOODING 

12 

42  35 

114  46 

3696 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

GRACE 

CARIBOU 

12 

42  33 

111  44 

54  00 

88 

98 

H  A  WESTENFELDER 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12 

42  39 

116  06 

2600 

5P 

IP 

W  B I LADE A U 

GRANGEVI LLK 

3771 

IDAHO 

MID 

MID 

MRS  A L VERA  FOSTER 

2  3  5 

7 

GRA5MERT 

3H09 

OWYHEE 

12 

42  23 

113  33 

5126 

SP 

BLANCHE  PORTLOCK 

CRAY 

9825 

BONNEVILLE 

43  03 

111  22 

6430 

6P 

ROSCOK  T  SIDBETT 

GROUSE 

3862 

CUSTER 

43  42 

113  37 

6100 

BP 

op 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

BAILEY  AIRPORT 

BLAINE 

12 

43  31 

114  16 

5322 

SP 

SP 

LAURENCE  JOHNSON 

9984 

J EPPERSON 

SP 

SP 

U  S  P  A  R  SERVICE 

2  3  5 

EE  UTCP 

1141 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

..p 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  3 

MILL  C ITT 

41'tiH 

CAMAS 

12 

43  18 

113  03 

5000 

SP 

CARROLL  DAMMEN 

2  3  5 

BOLLISTER 

4386 

TWIN  PALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

SP 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

RONE 

4384 

BUTTE 

• 

43  47 

113  00 

4820 

TA 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

44  31 

BOISE 

5P 

SP 

2  3  3 

IDAHO  CITY  11  5M 

BOISX 

43  43 

116  00 

3000 

MRS  BERTHA  GARDNER 

3 

IDAHO  PALLS  4  KB 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43  34 

111  53 

4840 

SP 

SP 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

c 

IDAHO  PALLS  CAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

IDA  VADA 

147' 

OWYHEE 

2 

42  01 

113  IB 

6000 

VAX 

CHRIS  CALLEN 

s 

4581 

BONNEVILLE 

CP 

8P 

2  3  5 

ISLAND  PARK  DAM 

4588 

FREMONT 

12 

44  23 

111  24 

6300 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

JACKSON  PEAK 

4612 

i BOISE 

8 

44  03 

113  27 

7050 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

a 

JIROME 

4  671 

JEROME 

13 

42  44 

114  31 

3795 

SP 

r.p 

0  OLIVER 

2  3  5 

KAMI  AH  1  NX 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1  190 

8A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

4MJ] 

SHOSHONE 

10  A 

10A 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

KOOSKIA 

'.nu 

IDAHO 

3 

46  08 

113  39 

1261 

4P 

E  T  GILROT 

2  3  5 

BUNA  2  NNX 

3038  ADA 

2 

43  31 

116  24 

2683 

SP 

SP 

HARRY  U  GIB"0N 

2  3  5 

LANDMARK  RANGKR  STATION 

5110 

1  WALLET 

11 

44  40 

115  32 

6600 

TAB 

■    S  FOREST  SKRVICK 

a 

LBADORX 

5161 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

LBMISTON  RATER  PLANT 

INEZ  PERCE 

9 

46  23 

117  01 

743 

SP 

SP 

LXWISTON  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

LEWI  STOW  RB  AIRPORT 

5241 

HEZ  PERCE 

3 

46  29 

117  01 

1413 

MID 

HI  1 

U  S  FEATHER  BUREAU 

2  3  3 

T  C 

LIPTON  PUMPING  STATION 

527* 

BEAR  LAXX 

] 

42  07 

111  18 

5926 

6P 

UTAH  PAL  COMPANY 

2  3  5  6 

LOU)  PASS 

535e 

IDAHO 

3 

46  36 

114  33 

5700 

V  A  M 

U  3  FOREST  SKRVICE 

8 

LOWMAM 

-.4  14 

BOISX 

8 

44  05 

113  36 

3870 

5P 

ORILLX  L  joiner 

2  3  3 

7  a 

MAC KAY  RANGKR  STATION 

54A. 

1  CUSTER 

6 

49  35 

113  37 

5697 

SP 

SP 

U  S  FORK ST  SERVICE 

2  3  3 

7  C 

MA  LAD 

',54  4 

1  ONE  IDA 

1 

42  11 

112  16 

4420 

8P 

BP 

J  L  CROVTHER 

2  3  5 

c 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

5555 

ONEIDA 

42  10 

112  19 

4480 

MID 

Mil 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

MALTA  RANGKR  STATION 

3367  CASSIA 

12 

42  19 

113  22 

4543 

Ml: 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

MAY  RANGKR  STATION 

3683  LEMHI 

1  1 

44  36 

119  55 

5066 

6P 

>.P 

U  S  FORXST  SERVICE 

2  3  3 

7 

Station 


MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  B 
MESA 

MINIDOKA  DAM 

MONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREKK  RANGKR  STA 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 

HEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPERCE  2  X 
NXZ  PERCE  PASS 

OAKLET 

OBSIDIAN  4  NNE 
I  OLA  5  5 
I 0R0FIN0 

PALISADES  DAM 


3708 
3716  I 
3841 
3859 
:.'.»«u 

60^3 

807T 
8087 
6152 


PIK 


1  II 


88 


PINE  2  5 

PLUMBER  3  WSW 

POCATELLO  RB  AIRPORT 

PORTHILL 

POT LATCH  1  SE 

PRAIRIE 

PRESTON  SUG  FACT 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNGO  CREEE 
PUTNAM  MOUNT A  I 


REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 

IT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUS). 
TETON I A  EXP  STATION 

THREE  CREEE 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUT DALE  GUARD  STATION 
TWIN  FALLS  2  NNX 
TWIN  PALLS  3  SE  SUG  FACT 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARE 
REISER  1  3 
WINCHESTER  1  SE 

YELLOW  PINE 

NEW  STATIONS 

IDAHO  FALLS  43  NW  RB 


INIDOKA 

BXAR  LAKK 
BOISX 
IDAHO 
LATAH 
ELMORE 


6237  SHOSHONE 
6300  CANTON 
ADAMS 
LEWIS 
LEMHI 


CASSIA 
CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 

BONNEVILLE 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

ELMORE 

BENEWAH 

BANNOCK 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 
FRANKLIN 

BONNER 
VALLEY 
BINGHAM 

BUTTE 

NCOLN 
IDAHO 
SHOSHONE 
MINIDOKA 


NAME  CHANGE 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 


County 


BENEWAH 
LEMHI 
BONNER 
ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

BINGHAM 

VALLEY 

CASSIA 
MADISON 
BLAINE 


OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BLAINE 
SHOSHONE 
SHOSHONE 
■  ASH I  NO TON 
LEWIS 


VALLEY 


J 


42  39 

43  37 
4  37 

42  40 

42  19 

43  36 
46  08 

46  44 
43  OS 

47  27 

43  37 

44  38 
46  13 

45  43 


42  IS  113  53 
44  03  114  48 
44  07  116  17 
46  29  116  15 

43  22  111  14 

43  47  1 116  57 

42  37  113  45 
4  116  56 

46  301 115  48 

43  30  115  18 

43  28  115  19 

47  19  116  57 
42  55  112  36 
49  00  116  30 
46  54  116  52 


43  30 

42  03 
46  21 

43  02 


43  33  112  57 
43  04  114 
45  23  116  19 
47  21  115  40 
113  41 

43  38 


116  07 

112  12 
116  23 

116  26 
119  29 

111  19 
115  40 
111  55 

117  00 

113  42 


116  17 
116  12 
114  30 


113  35 

111  32 
116  50 
115  04 

112  03 


42  57 

43  30 

44  21 


42  03 
3  38 

43  43 


47  28 
47  30 
44  14 
46  14 


115  20 

113  13 
111  43 

114  21 

116  23 
111  16 

115  10 
115  26 
115  36 
114  28 
114  25 


115  56 

115  33 

116  57 
116  36 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


U  8  FOREST  SERVICE  2  3  5 
X  FRED  LI  NDEKSCHM  ITT  2  3  5 
JAMES  W  DOSS  2  3  3 

•  MESA  CO  2  3  3 

BUR  RECLAMATION  |2 


5  | 


BP 


U  S  POREST  SERVICE    2  3  3 
U  5  SOIL  CON  SER 
U  S  FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  1DAM0{2  3  5  6 
KENNETH  J  NEWMAN         2  3  5 


MID  HID  U  8  CIVIL  AERO  ADM  2  3  3 

BA    8A  AMALGAMATED  SUGAR  3  3  3 

3P    5P  U  S  FOREST  SERVICE  2  3  3 

7P    7P  JOHN  KOXPL  2  3  3 
I VAR  U  S  FORXST  SERVICE 


rip  HERBERT  J  HARDY  2  3  I 

3P,MARJORIE  L  SHAW  2  3  ! 

3P. VINCENT  A  NALLY  2  3  3 

SP  U  9  POKE  ST  SERVICE  2  3  5 

4P'u  S  BUR  RECLAMATION  2  3  5  6 


16  34 j  2140 
3949 

2100 

1730 


4P 

SP    SP I STATE  EXP  STATION 
«A     8A  AMALGAMATED  SUGAR 
6P|  6P  MICHAEL  HARRIS 
3P    3P  U  9  POREST  SERVICE 
VAR  U  S  GEO  SURVEY 


3PIGENEVA  B  SCHRAFT 
110  U  S  OFF  IND  AFFAIRS 
lit)  i    S  WEATHER  BUREAU 

'■PR  E  DENHAM 

HP  HENRY  J  FITCH 


2  3  5 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 


ORA  L  ENGELMAN 
C  M  CRABTREE  2  3  5 

U  5  FOREST  SERVICE    2  3  3 
M  EDWARD  B UDELL 
FORT  MALL  IR  PROJ 

I  MAMX  CHANGE  END  OP  INDEX 


SP  LESLIE  P  BUSBY 
IF  U  S  FOREST  SERVICE 
5P  MRS  HOMER  WALTON 
NA  MINIDOKA   IR  PROJ 


FRED  E  KOHL 

U  9  FOREST  SERVICE 
I  S  POREST  SERVICE 
IRS  RAYMOND  RUFF 

BRADLEY  MINING  CO 


2  3  3 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  3 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 


IDAHO  STATE  POLICE    2  3  3 

J  KENNETH  THATCHER     2  3  5 

EDWARD  F  SEA CLE  2  3  3 

IDAHO  POWER  COMPANY ,2  3  S 

EXPERIMENT  STATION     2  3  3 


2  9  3 


MRS  L  E  TANNER 

SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  CON  SKR 

U  S  BUR   ENTOMOLOGY      2  3  3 

AMALGAMATED  SUGAR      2  3  3 


U  8  SOIL  CON  SER 
W  PEATHER5TONE  JR 

I  XT  J  S  XANTE  1. 
MXRVIN  V  LING 
HALLAC  K-  HOW  A  RD  LBR 


2  3  3 
2  3  5 
2  3  3 
Cd2  3  3 


L  J  MILLER 


U  S  WEATHER  BUREAU 


2  3  3      7  C 


U  S  WEATHER  BURIAL     2  3  5      7  C 


2  BOISX.     3  CLEARWATER ,     4  COEUR  D'ALXNX,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PA  LOUSE .     8  PAYETTE ,     9  PENT)  OREILLE ,     10  ST.  JOE,     11  SALMON, 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1954 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bases.  There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  HST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
quently occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•        Amounts  included  in  following  measurement   ,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 
B        Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 

later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be     published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  mea  s  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  OCTOBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


October  was  a  cool  month,  the  coolest 
since  1949,  and  quite  dry  on  an  average,  less 
than  one-half  the  normal  average  precipita- 
tion occurring  over  the  State.  In  spite  of 
the  low  average  precipitation,  the  snowfall 
average  was  nearly  equal  to  the  mean  of  the 
last  56  years,  reflecting  the  high  percent- 
age of  precipitation  that  occurred  as  snow 
in  many  areas.  Considerable  wind  was  re- 
corded, gusts  exceeding  60  miles  per  hour 
being  reported  from  several  localities,  with 
attendant  duststorms,  particularly  in  asso- 
ciation with  the  passage  of  the  month's  most 
important  storms.  Weather  was  generally  fa- 
vorable for  harvesting  operations,  but  the 
cool,  often  frosty  weather  retarded  growth 
of  pasture  feed  and  made  for  somewhat  ad- 
verse fall  growing  conditions,  particularly 
in  the  more  southerly  areas  of  the  State. 

The  average  temperature  for  the  State  was 
45.6°,  1.8°  below  normal.  The  month  opened, 
as  September  had  closed,  with  temperatures 
well  below  normal  and  effective  warming  did 
not  occur  generally  until  around  the  6th  or 
7th.  By  the  end  of  the  second  week,  tem- 
peratures were  5°  to  15°  below  normal  again 
as  the  first  general  storm  of  the  month  moved 
across  the  State.  From  around  the  16th  up 
to  near  the  beginning  of  the  4th  week  tem- 
peratures were  near  to  substantially  above 
normal,  when  pronounced  cooling  again  oc- 
curred in  the  wake  of  the  storms  which  were 
recurrent  during  the  latter  part  of  the  third 
week  and  beginning  of  the  4th.  From  then  on 
until  the  end  of  the  month  temperatures  re- 
mained substantially  below  normal,  although 
they  were  moderating  generally  by  month's 
end.  The  highest  temperature  for  the  month 
was  87°,  recorded  at  Grand  View  on  the  6th; 
the  lowest  was  0°  at  Gray  on  the  27th. 

The  average  precipitation  for  Idaho  was 
0.66  inch,  0.76  inch  below  normal.  Rela- 
tively, the  precipitation  deficiency  was 
least  in  the  Northern  Division  and  greatest 
in  the  Southwestern.  The  greatest  monthly 
total  was  3.61  inches  at  Wallace,  the  only 
station  in  the  Northern  Division  with  an 
above  normal  total.  Grouse  was  the  only 
station  which  reported  no  precipitation  what- 
soever. Mullan  Pass  CAA  reported  the  great- 
est 24-hour  amount,  1.24  inches  on  the  21st. 
Gray  reported  a  snowfall  total  for  the  month 
of  10.0  inches,  and  Mullan  Pass  CAA  and  Conda 
each  reported  8.0  inches.  Higher  level  sta- 
tions in  the  Northern  Division  and  South- 
western Division  reported  snow  during  the 
month,  and  all  but  a  very  few  stations  in 
the  Southeastern  Division  had  snow,  many  re- 
porting substantial  amounts.  Three  stations 
in  the  Southeastern  Division  reported  month- 
ly total  precipitation  slightly  in  excess  of 


normal  amounts,   but  in  general  large  defi- 
ciencies were  the  rule  in  all  areas.  The 
storm  periods  were  with  minor  exceptions  from 
around  the  10th  or  11th  through  the  13th,,, 
this  storm  being  general  over  the  State;  and 
from  the  17th  to  about  the  25th,  this  period, 
being  one  with  a  series  of  storms  that  var-< 
iously  affected  different  parts  of  the  State 
with  respect  to  the  dates  of     rainfall  or 
snow. 

The  Crop  Reporting  Service  indicated  that 
potato,   dry  bean  and  sugar  beet  harvests 
were  expected  to  be  somewhat  below  earlier 
estimates  because  of  adverse  fall  growing 
conditions,  although  in  general  crop  produc- 
tion was  good,     the  Idaho  Crop  Production: 
Index  as  of  November  1  being  111.6,  exceeded 
only  by  that  of  1953.     Range  feed  conditions^ 
were  about  10  points  below  average,  although 
northern  ranges  have  been  generally  bene- 
fitted by  fall  moisture,  and  the  October  pre- 
cipitation helped  some  southern  ranges.  Ir- 
rigation was  necessary  due  to  the  dryness 
of  the  soil  prior  to  sugar  beet  harvesting; 
in  some  fields  in  southern  localities.  Frosts; 
caused  some  loss  to  the  bean  harvest.  The*1 
moisture  necessary  for  fall  seeding  of  grainss 
was  provided  in  most  areas  of  the  southernt. 
part  of  the  State  by  the  snows  of  late  Octo-- 
ber ,   although  these  were  a  temporary  hin- 
drance to  the  harvest  in  places.     There  wass 
some  wind  damage  to  seeded  fields,  the  seeds  - 
and  topsoil  being  blown     about  or  away  in 
several  places.     Hay  in  windrows  was  scat— | 
tered  in  some  areas,   and  other  field  crops 
damaged.       Particulars  on  the  most  severe 
of  the  windstorms,  as  furnished  by  the  State 
Climatologist ,  are  given  below: 

WINDSTORM  OF  OCTOBER  11 

Strong  winds  followed  a  fast  moving  coldJ 
front  that  swept  across  southern  Idaho  be- 
tween    early     r.orning  and  mid-afternoon.  . 
Nearly  all  southern  Idaho  stations  reported 
high  winds  but   only  a  few     details  about 
damage  have  been  obtained.     At  Tetonia  some' 
fields  of  winter  wheat  were  blown  out  and 
much  topsoil  was  blown  from  fallow  fields,  j 
Old  timers  called  it  the  worst  blow  in  the 
history  of  the  area.     At  Sugar  wind  damage  < 
to  buildings  and  at  Idaho  Falls,  where  gusts 
to  72  mph  were  recorded,  some  shingles  were 
blown  off.     Potato  harvest  in  that  area  was 
temporarily  halted,     dust  clouds  delayed 
traffic  on  highways  and  caused  several  minor 
accidents.     Telephone  and  power  lines  were 
temporarily  out  of  order  at  various  points 
in  the  Snake  River  Valley.     Near  Bliss  the 
wind  blew  seed  and  beans  that  had  not  been 
harvested  and  badly  scattered  hay  that  was 
in  windrows. 

H.  C.  Steffan 
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SUPPLEMENTAL  DATA 

OCTOBER  1954 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

■peed 

P.  b 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  or  days  with  precipitation 

111 
•  |  | 

Average 
aky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

a*i 

0  e  > 
III 

e 

1 
e 
> 
< 

t2  H 

Direction 
tastest  mile 

• 

1 

II 

i 
< 

o 
in 

a 

s 

*< 

H 
a 

Oi 

n 

 10.  

a 

a 
o 

s 

8 

1 

8 

3 

o> 

T 

A 

1 

k 

L00-L99 

J 

N  3 

1 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

37 

9.8 

50 

NW 

23 

60 

37 

37 

53 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

85 

3.2 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

7.2 

39 

SW 

11 

i 

i 

1 

0 

0 

0 

3 

- 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

7.3 

44 

wsw 

11 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

80 

59 

45 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

10 

5.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

9.6 

54 

w 

11 

69 

44 

35 

60 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

7 

74 

4.5 

Table  1 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

•  =3 

Year 

e 

• 

e  = 

g 

i 

A 

1 

1 

l\ 

1 

J3 

1 

| 

E 

* 

e 

!  * 

£ 

51 

t 

o 

< 

1 

> 
< 

<  S 

> 
< 

a 

3 

> 
< 

li 

1893 

44.3 

_fiO_ 

3 

1.89 

1916 

43.8 

87 

i 

1.06 

0.9 

1894 

46.7 

88 

9 

2.30 

1917 

47.0 

92 

.  18 

0.7 

1895 

49.3 

93 

3 

.09 

1918 

49.0 

88 

10 

2.33 

0.6 

1896 

47.4 

96 

8 

.84 

1919 

li,  V 

87 

-12 

1.58 

7.1 

1897 

46.9 

92 

4 

1.58 

1920 

44.0 

92 

2 

2.  54 

5.5 

1898 

43.8 

88 

0 

1.08 

0.5 

1921 

50.2 

91 

9 

.75 

0.3 

1899 

43.9 

90 

4 

2.41 

4.3 

1922 

49.8 

94 

4 

.74 

0.4 

1900 

47.0 

87 

5 

2.29 

0.8 

1923 

45.5 

91 

-  5 

2.38 

1.3 

1901 

51.4 

90 

10 

1.06 

T 

1924 

46.8 

85 

11 

2.06 

1.9 

1902 

48.7 

91 

12 

.49 

0.6 

1925 

45.0 

-&0. 

8 

1.23 

0.2 

1903 

49.1 

86 

7 

1.15 

1.0 

1926 

48.4 

90 

2 

.86 

T 

1904 

49.2 

90 

7 

1.33 

0.6 

1927 

48.3 

97 

1 

1.69 

0.5 

1905 

42.6 

89 

-  3 

1.12 

2.4 

1928 

48.3 

88 

9 

1.32 

1.1 

1906 

49.1 

92 

-  1 

.67 

0.9 

1929 

48.4 

89 

-  1 

.73 

0.2 

1907 

53,2 

92 

16 

.98 

T 

1930 

45.0 

81 

6 

1.75 

0.6 

1908 

44.7 

85 

3 

2.40 

2.3 

1931 

47.8 

89 

12 

1.38 

0.3 

1909 

47.8 

87 

5 

1.01 

1.2 

1932 

45.6 

91 

1.04 

0.6 

.  1910 

49.3 

94 

7 

1.48 

T 

1933 

50.4 

91 

0 

1.  77 

0.7 

1911 

44.6 

88 

5 

1.57 

1.3 

1934 

49.7 

_98_ 

13 

1.76 

1.0 

1912 

43.7 

88 

7 

2.34 

1.5 

1935 

46.4 

95 

-  9 

.80 

2.4 

1913 

44.0 

87 

8 

1.51 

2.2 

1936 

48.2 

89 

-  1 

.28 

0.1 

1914 

49.0 

93 

13 

1.81 

0.2 

1937 

49.7 

88 

10 

1.15 

T 

1915 

49.  2 

91 

6 

.55 

0.2 

1938 

48.6 

88 

14 

2.  50 

0.4 

TEMPERATlTtE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES  IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

1 

1 

A 

1 

i 

i 
■ 

H 

J 

i 

a 

> 
< 

ii 

1939 

47.5 

85 

6 

1.29 

0.9 

1940 

49.8 

91 

2.02 

0.3 

1941 

46.0 

83 

9 

1.41 

0.8 

1942 

48.4 

92 

2 

1.12 

0.6 

1943 

49.1 

95 

-  3 

2.15 

2.2 

1944 

52.2 

89 

8 

.67 

T 

1945 

91 

-  2 

1.  04 

0.6 

1946 

41.5 

85 

3 

2.48 

2.2 

1947 

50.0 

90 

10 

2.48 

0.2 

1948 

47.8 

87 

5 

.70 

0.2 

1949 

42.5 

86 

6 

1.53 

3.9 

1950 

50. 1 

90 

9 

2.13 

0.5 

1951 

44.7 

87 

3 

2,73 

1.7 

1952 

51.5 

92 

9 

.?7 

T 

1953 

49.4 

93 

12 

.48 

0.6 

1954 

45.6 

87 

0 

.66 

0.9 

ALL 

YEARS 

47.4 

1.40 

S»e  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


TABLE  2  OCTOBER  1954 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

1  Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

■ 

[j 
X 

c 

5 

|  .50  or  More 

1.00 
or  More 

5  0 
o-o 

0  i 

1  pa 

5  * 

T  > 
o  n 

NORTHERN  DIVISION 

AVERY  RS 

59  •  6 

34.0 

46.9 

-  1.9 

7  5 

6 

23 

26 

558 

[  5 

2* 

50 

.32 

.  88 

21 

.  0 

0 

6 

2 

0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

55  •  0 

28.4 

41.7 

26  + 

713 

0 

0 

2 c- 

J 

* 1 

cf 

.40 

2 1 

.  0 

0 

\* 

0 

0 

BIO  CREEK  1  S 

58  •  4 

19.8 

39  « 1 

75 

1 0 

0 

0 

30 

0 

5  3 

.18 

19 

T 

0 

2 

0 

0 

BONNER S  FERRY   1  SW 

55.  2M 

30  •  2M 

42  .  7M 

—  3.4 

6  5 

6  + 

1 9 

2  6 

683 

0 

0 

0 

76 

1.08 

•  0 

0 

0 

0 

BUNGALOW  RS 

M 

M 

M 

6 

0 

0 

0 

BURKE  2  NNE 

49  •  6 

30  .  3 

40.0 

-  2.3 

A7 

2 1 

767 

J? 

0 

^ 

3  ■ 

51 

.02 

.95 

1 1 

T 

T 

24 

7 

3 

0 

CLARK  FORK   1  ENE 

58  *  1M 

29  •  8 

44.  0M 

-1.9 

69 

6 

19 

25+ 

651 

0 

20 

0 

1 1 

93 

1  .  93 

.66 

11 

.  0 

0 

5 

2 

0 

COBALT  BLACKBIRD 

47  •  9 

22.8 

35.4 

62 

8 

12 

14 

;; 
0 

3 

28 

0 

1 1 

03 

.34 

24 

5«  8 

2 

13  + 

5 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

57  •  OM 

31  .4M 

44 .  2M 

—  3.9 

16 

24 

?5 

c 

0 

0 

1 1 

43 

.37 

.67 

22 

•  0 

0 

3 

2 

0 

COTTONWOOD 

58  •  2 

29  .  9 

44  .  1 

™  3.3 

76 

6+ 

1 9 

1 4 

645 

0 

0 

1  9 

0 

7  9 

»  98 

•  25 

19 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIXIE 

56  •  8 

20*6 

38.7 

72 

6 

1 0 

1 

808 

0 

0 

29 

0 

1 1 

22 

■  30 

12 

•  0 

0 

4 

1 

0 

ELK  CITY 

59  •  5 

24.  8 

42.2 

7  8 

6 

14 

30 

70 1 

0 

0 

26 

0 

1 1 

16 

•  43 

12 

T 

0 

4 

0 

0 

ELK  RIVER   1  S 

59  i  8M 

29  .  0M 

44.  4M 

78 

6+ 

19 

26 

63  0 

0 

0 

21 

0 

1 1 

67 

#44 

21 

T 

0 

7 

0 

0 

FENN  RS 

60*7 

36  *  1 

48  .  4 

-  2.8 

7 1 

16 

28 

14+ 

508 

0 

0 

8 

0 

1  # 

37 

1.60 

•  39 

12 

.  0 

0 

5 

0 

0 

GRANGEVILLE 

32  •  1 

-  3.6 

23 

1+ 

617 

0 

0 

17 

0 

1.40 

•  31 

1 9 

0 

4 

0 

0 

KELLOGG 

57.7 

33.6 

45.7 

-  2.1 

74 

7+ 

24 

26 

0 

0 

1  4 

0 

li 

Q6 

.72 

•  90 

22 

•  0 

0 

7 

1 

0 

KOOSK I A 

64.7 

32.5 

48.6 

-  2.7 

79 

16 

22 

14 

501 

0 

0 

1  6 

0 

83 

- 

1.27 

•  34 

22 

•  0 

0 

3 

0 

0 

1    CUtCTAM     yiTCD     Ol  IMT 

LtW  lo  1  UN    WA  1  t  K    KLArN  I 

//p 

64*9 

37.8 

51.4 

-  1.8 

79 

16 

27 

25  + 

414 

0 

c 

1  2 

0 

46 

.77 

.21 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LtW  1  3  1  Ul\    WD  Ar 

62.5 

35.2 

46.9 

-  3.0 

79 

7 

23 

26 

492 

0 

0 

14 

0 

36 

- 

•  85 

•  20 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MUoCUW   U    UP  1 

59*6 

35.1 

47.4 

-  1.5 

77 

6 

22 

26 

538 

0 

0 

12 

0 

96 

.72 

•  43 

21 

•  0 

0 

4 

0 

0 

Mill  1    AM    DA  CC  fH 

43.2 

30.4 

36.8 

-  3.2 

62 

16 

21 

25 

868 

0 

3 

21 

0 

2. 

88 

- 

•  68 

1.24 

21 

8.0 

5 

13+ 

6 

1 

1 

56  .4 

32  .7 

44.  6 

73 

6 

24 

13 

626 

0 

0 

17 

0 

• 

5  8 

.  19 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

none t  ua 
UKUr  1  INU 

*  X 

34  .  2 

—  2.0 

5+ 

24 

26 

479 

0 

0 

13 

0 

1 1 

1 S 

.91 

•  36 

22 

•  0 

0 

4 

0 

0 

BlCftrc  DC 

r ILKLl  Ko 

27  .9M 

42.6M 

"  ***** 

18 

1  + 

686 

0 

0 

23 

0 

1 1 

3  5 

1*60 

.40 

20 

.  0 

0 

6 

0 

0 

q  no TUTI  1 
r  UK  I  li  1  LL 

55.5 

30.5 

43.0 

-  2.2 

72 

7 

19 

26 

673 

0 

0 

16 

0 

89 

•  79 

.  26 

22 

.  0 

0 

3 

0 

0 

POTLATCH  1  SE 

60  •  4 

31.5 

46.0 

-  2*2 

7  9 

6 

19 

25+ 

582 

0 

0 

1 9 

0 

1  4 

0  5 

•  6  0 

.  59 

21 

•  0 

0 

3 

1 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

ft  *Z 

30.0 

42.4 

—  2.0 

1 5 

18 

26 

696 

0 

0 

19 

0 

97 

1.67 

.  44 

21 

T 

0 

5 

0 

0 

RIGGINS  RS 

67  •  3M 

40  .9M 

54.  IM 

-  1.5 

77 

2+ 

32 

26+ 

325 

0 

0 

0 

58 

•  66 

.  17 

17 

3 

0 

0 

SAINT  MARIES 

61.8 

30  .  7 

46  . 3 

-  2.0 

7  8 

16 

20 

25+ 

575 

0 

0 

16 

0 

1  1 

5  8 

■  5  5 

•  94 

2  1 

.  0 

0 

3 

1 

0 

SA  LMON 

63  •  4 

25.5 

44.  5 

—  1.4 

®  ? 

1 5 

27+ 

63 1 

0 

0 

23 

0 

1  2 

.50 

.05 

11  + 

0 

0 

0 

0 

WALLACE 

54 » 6, 

32.3 

43.5 

**  3.6 

71 

6+ 

22 

26 

662 

0 

0 

1  9 

0 

3  i 

61 

•  40 

1  •  11 

11 

.  0 

0 

8 

3 

1 

m«  1  I  A/~P    yAAIM    A  Ktr>  ov 

55.4 

31.5 

43.5 

-  3.8 

74 

17 

22 

24+ 

0 

0 

1  7 

0 

2i 

56 

•  34 

.  93 

22 

.  0 

0 

6 

2 

0 

u  t  wrt-tFcrrpo  i  ce 

n  1   .  — ■  1  LK    1  OC 

56  .  5 

30.7 

43.6 

-  3.2 

74 

6 

20 

26 

65  5 

0 

0 

17 

0 

95 

1  •  22 

•  19 

19 

.  0 

0 

6 

0 

0 

ri!\/tc  r  r\Ki 

44.  3 

—  3.2 

1 . 

34 

.  90 

.  5 

^ni i t mucq tcow  nruicrriM 
auu i nwto 1 CKN    Ul V ] o 1UN 

HI'lWCNOWI'i     UHI  1 

66  .4 

37.3 

51.9 

80 

6 

27 

25 

401 

0 

0 

7 

0 

42 

•  21 

12 

.  0 

0 

2 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

63.5 

33.7 

48  .  6 

-  2*3 

79 

7 

23 

25 

0 

0 

1  2 

0 

31 

•  93 

•  25 

13 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ATI    ANTi     1  p 
A  1  LAIN  I  A    1  C 

61.2 

31.1 

46.  2 

3.  5 

74 

17 

20 

14 

576 

0 

0 

17 

0 

47 

1  •  48 

•  22 

13 

T 

T 

12  + 

2 

0 

0 

68  .  3 

32.2 

50.3 

-  0.4 

83 

7 

19 

27+ 

449 

0 

0 

15 

0 

5  8 

.07 

.30 

12 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DU15C    LUC  K  T    KCA  F.    L*A  M 

//r 

M 

M 

M 

82 

6 

22 

25 

0 

0 

0 

3 1 

•  16 

13 

0 

1 

0 

0 

OAT  CC     U1D  AD 

BUI  o  L    nO    A  r 

65.1 

36  .  6 

50.9 

™  1  •  7 

83 

6 

23 

25 

431 

c 

0 

8 

0 

.50 

.28 

1 2 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BUHL 

65.5 

37.7 

51.6 

0*9 

8  2 

6 

27 

26+ 

411 

0 

0 

8 

0 

4  0 

•  49 

.  38 

1 2 

a  8 

1 

24 

1 

? 

0 

CALDWELL 

64  •  8 

33.6 

49  .  2 

-  2*9 

8  1 

6 

20 

28 

481 

0 

0 

14 

0 

37 

.41 

.23 

1 2 

.  0 

0 

1 

0 

0 

66  .  2 

27  .  9 

47  . 1 

—  2.4 

84 

6 

14 

26 

549 

0 

0 

22 

0 

42 

•  7  8 

•  33 

1 2 

.  0 

0 

1 

0 

0 

58.  8 

27.3 

43  .  1 

3f 

^ 

16 

14 

675 

0 

0 

2  3 

0 

2  2 

.  09 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHALL I S 

M 

M 

M 

76 

7 

0 

0 

0 

31.3 

at*  *  \ 

-  1*2 

6 

1 7 

2  8 

499 

0 

0 

1  8 

0 

5  1 

1.24 

.25 

1 2 

•  0 

0 

2 

0 

0 

nPAnunnn  dam 

An*  Q 

W'  % 

—  1.0 

7A 

f 

1  + 

727 

0 

0 

2  9 

3  2 

1  •  77 

* « z 

}t 

•  0 

0 

1 

DPFd    pi  AT  hau 

65  2 

f  *f 

a  q  q 

-   '  - 

1.0 

83 

6 

22 

14+ 

462 

J? 

37 

•  3  5 

.20 

1 2 

2 

0 

0 

EMMETT  2  E 

66  .  6 

33  .  5  M 

5  0 .  IM 

-  2.6 

85 

6 

22 

28 

461 

0 

0 

1  4 

0 

31 

•  59 

.13 

1 2 

2 

0 

0 

FAI RFIELD  RS 

f  ^  *® 

25  . 1 

, 

74 

6+ 

10 

27 

631 

0 

0 

24 

0 

17 

.09 

1 2 

T 

0 

0 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

67  .  7M 

28  .4M 

48  .  IM 

-  0.5 

8  5 

6 

19 

27  + 

516 

0 

0 

24 

0 

4  1 

1*14 

•  14 

1 3 

•  0 

0 

\ 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

31.1 

50.4 

—  0.9 

85 

6 

17 

28 

442 

0 

0 

I  7 

0 

5  1 

•  06 

•  34 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GOOD I NG  CAA  A  P 

• 

35  .  2 

49  .  9 

0.8 

8 1 

6 

25 

14 

464 

0 

0 

10 

0 

51 

•  27 

•  51 

12 

T 

0 

I 

1 

0 

GRAND  VIEW 

69.6 

33.6 

51.6 

0*1 

87 

6 

21 

28 

406 

c 

0 

1 6 

0 

43 

*  36 

.  0 

0 

0 

0 

GRASMERE 

63  .6M 

30  .  IM 

46  .9M 

76 

16 

15 

27 

554 

0 

0 

17 

0 

05 

•  05 

12 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HA I  LEY  AP 

61.2 

24  .2 

42.7 

™4.1 

75 

17 

1 1 

29 

684 

0 

0 

27 

0 

0  6 

1.0  5 

•  05 

1 2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HAZELTON 

64  .  6 

31.8 

46  .  2 

-  2*6 

8 1 

7 

19 

27 

511 

c 

0 

17 

0 

85 

~ 

•  C  1 

.62 

13 

2a  0 

T 

24 

2 

1 

0 

H I LL  CITY 

62  •  8 

23.2 

43.0 

-  1*2 

77 

7 

9 

27 

675 

0 

0 

23 

0 

28 

— 

•  '4 

.  16 

12 

.  0 

0 

2 

0 

0 

nULL  10lLl\ 

65.4 

32  .0M 

48  .7M 

-  0*4 

82 

17 

21 

27 

544 

0 

0 

0 

61 

•  27 

.  37 

13 

1.  0 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  CITY 

«     rsn  U  Will 

68*  3 

23.4 

45.9 

-  2*2 

83 

16 

14 

28 

585 

0 

0 

29 

0 

38 

1*01 

•  14 

13 

•  0 

0 

0 

0 

JE  ROME 

65  .6M 

31  .6M 

48.6M 

-  2*6 

82 

6 

20 

27+ 

497 

0 

0 

18 

0 

54 

•  14 

.  36 

13 

0 

0 

IfLJWA    ?  MNP 

65  .6M 

31.2 

48. 4M 

-  3*1 

84 

6 

20 

26 

507 

0 

0 

18 

0 

36 

•  59 

•  18 

12 

.0 

0 

0 

0 

57  .0 

26.0 

42.  5 

-  0*3 

73 

6 

17 

1 

695 

: 

0 

22 

0 

61 

1.31 

.  24 

19 

.  0 

0 

0 

0 

MERIDIAN   I  W 

64  .6 

32  .3 

48.5 

-3.1 

8  1 

6 

20 

26+ 

50  5 

0 

0 

17 

0 

29 

•  69 

•  15 

12 

.0 

o 

0 

o 

MESA 

66.  1M 

34. 5M 

50.3M 

81 

6 

25 

28 

448 

0 

0 

0 

54 

•  39 

12 

•  0 

0 

0 

0 

MOUNT A I N  HOME 

71  .  1M 

34. 4M 

52.8M 

2*5 

85 

6 

22 

28 

366 

0 

0 

16 

0 

41 

•  49 

•  25 

13 

.  0 

o 

0 

o 

NAMPA  2  NW 

65.8 

33.1 

49.5 

83 

7 

20 

28 

0 

0 

13 

0 

27 

•  24 

13 

•  0 

0 

0 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

60t5 

22.2 

41  .4 

-  2*4 

77 

6 

11 

1+ 

727 

0 

0 

25 

0 

43 

1*32 

•  15 

18 

•  0 

0 

0 

0 

wDOJUlMIt    *t    (UN  C. 

56.0 

18.3 

37.2 

-  2.0 

71 

16 

7 

14 

855 

0 

1 

29 

0 

02 

- 

1.18 

•  02 

19 

T 

T 

12 

0 

0 

OLA  5  S 

68.0 

27.5 

47.8 

80 

5+ 

16 

27  + 

530 

o 

o 

23 

o 

52 

•  33 

12 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

t>\*  X 

31.0 

49  .  2 

-  2.9 

8  3 

6 

19 

27  + 

485 

c 

0 

IB 

0 

2  1 

56 

•  1 3 

* 

Q 

33.5 

48  .  4 

—  2*6 

8  2 

6 

20 

28 

5  06 

0 

0 

14 

0 

?  9 

•  6  0 

•  22 

19 

'  n 

J 

ft  I  fHF  TFl  n 

62  '  8 

29  .  6 

46  .  2 

-  1*  7 

7  7 

6+ 

19 

27 

573 

0 

0 

22 

0 

3  9 

•  45 

•  23 

1 2 

•  0 

2 

SHOSHONE 

65.5 

32.0 

48.8 

0*3 

83 

6 

21 

1+ 

496 

0 

0 

16 

0 

55 

- 

.31 

•  33 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STIBNITE 

53.8 

25.6 

39.7 

71 

17 

15 

13+ 

0 

3 

24 

0 

71 

•  32 

12 

7.0 

2 

13 

2 

0 

0 

SUN  VALLEY 

60.3 

17.7 

39.0 

-  2*5 

72 

16 

6 

14 

798 

0 

0 

31 

0 

1*44 

12  + 

T 

0 

0 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

69.5 

41.1 

55.3 

-  0*6 

85 

6 

29 

26 

301 

0 

0 

3 

0 

46 

•  12 

.27 

12 

.0 

0 

^ 

0 

0 

THREE  CREEK 

65.1 

17,0 

41.1 

81 

16 

1 

27 

736 

0 

0 

29 

0 

41 

.87 

•  29 

24 

3*0 

1 

24 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

65.8 

3392 

49.5 

-  0*2 

82 

6 

21 

27 

476 

0 

0 

17 

0 

70 

•  21 

•  49 

13 

1.5 

0 

0 

0 

TWIN   FAI  i  c,    ^  C.F 

64*2 

33.1 

48.7 

-  2.5 

80 

7 

23 

28 

0 

0 

13 

0 

75 

•  01 

•  54 

13 

2.0 

2 

24 

2 

1 

0 

WEISER   1  S 

65«4 

31.6 

48.5 

-  3.9 

79 

6 

19 

28 

501 

0 

0 

16 

0 

19 

.66 

.15 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

47.3 

-  1.4 

40 

.84 

.4 

SOUTHEASTERN  DIVISION 

ABERDEEN  EXP  STA 

63.8 

28.4 

46.1 

-0.9 

60 

6+ 

20 

27+ 

579 

0 

0 

24 

0 

80 

•  14 

•  33 

24 

3 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

62.8 

31.0 

46.9 

-  0*5 

79 

7 

21 

14+ 

554 

0 

0 

19 

0 

69 

.27 

•  42 

13 

4,  5 

0 

2 

0 

0 

ARCO 

59.  9M 

22. 9M 

41.4M 

-  3.7 

73 

7 

12 

27 

723 

0 

0 

28 

0 

06 

•  64 

•  05 

23 

T 

0 

0 

0 

0 

ASHTON  1  S 

59.0 

23.4 

41.2 

-  3.2 

71 

16 

16 

26  + 

729 

0 

0 

31 

0 

34 

•  94 

•  0 

0 

0 

0 

BLACKFOOT 

66. 3M 

31.9M 

49. IM 

2.7 

85 

8 

479 

0 

0 

0 

E 

67 

•  32 

•  22 

13 

1.0 

1 

24 

5 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


fABLE  2  ■  CONTINUED 


IDAHO 
OCTOBER  195* 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

jtt 
> 

Departure 
From  Normal 

Highest 

% 

a 

|  Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

-5 

0 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

% 

a 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

s 

Q 

C 
S 

x 
t 

• 
± 

0 

Sj 

1.00 
or  More 

•  J 

s< 

-  i 

R I 

E 

si 

ost 

BURLEY 

64.8 

33.3 

49, 1 

-  0,9 

84 

8 

23 

27 

0 

0 

IS 

: 

,82 

.00 

.66 

13 

1.0 

0 

2 

1 

0 

8URLEY  FACTORY 

63.6 

29.5 

46,6 

-  2,5 

03 

e 

18 

27  + 

0 

0 

20 

0 

.80 

.03 

.70 

13 

2.0 

1 

0 

BURLEY  CAA  AP 

63.7 

31.0 

47,4 

-  2,1 

82 

7 

20 

27+ 

540 

0 

0 

18 

0 

.86 

— 

•  04 

.73 

12 

1.0 

T 

24 

2 

1 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

58.0 

18.2 

38.1 

-  3,9 

72 

6 

9 

14 

828 

0 

0 

31 

0 

T 

_ 

.68 

T 

19 

T 

O 

0 

0 

0 

CON  DA 

60.8 

26.9  . 

43.9 

-  0,2 

75 

7+ 

12 

27 

0 

0 

25 

0 

.as 

- 

•  66 

.31 

23 

8>0 

3 

0 

0 

Biggs 

61.4 

26.2 

43.8 

1,6 

77 

9 

12 

26 

0 

0 

26 

0 

•  89 

m 

•  34 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

58.6 

30.7 

44.7 

-  0,6 

74 

7 

15 

14 

621 

0 

0 

:9 

0 

.03 

- 

.97 

.02 

13 

.3 

0 

0 

0 

0 

DUBSIS  CAA  AP 

59.7 

27.5 

43.6 

-  2.9 

76 

7 

16 

14 

657 

0 

0 

23 

0 

.04 

«• 

.90 

.04 

23 

T 

T 

13  + 

0 

0 

0 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

63.9 

29.4 

46.7 

-  1,6 

80 

6* 

19 

27 

561 

0 

0 

24 

0 

1.09 

.11 

.49 

24 

T 

T 

24 

5 

0 

0 

GRACE 

59.5 

29.8 

44.7 

-1.1 

75 

7 

10 

27 

624 

0 

0 

20 

0 

.44 

- 

.84 

.18 

23 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GRAY 

53.2 

24.7 

39.0 

-4.3 

65 

1 

0 

27 

799 

0 

0 

19 

1 

•  62 

- 

.82 

.32 

23 

10.0 

3 

23 

2 

0 

0 

GROUSE 

57.6 

16.7 

37.2 

70 

7 

6 

14 

856 

0 

0 

31 

0 

•  00 

.87 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MAMER  4  NW 

61.6 

22.8 

42.2 

-  3,0 

77 

7 

10 

27 

698 

0 

0 

28 

0 

•  04 

- 

.63 

.02 

23+ 

.5 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

60. 2M 

29.7 

45. OM 

77 

7 

16 

26 

616 

0 

0 

21 

0 

•  58 

.20 

13 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

61  .0 

28.5 

44.8 

-  2.3 

80 

6 

19 

27 

621 

0 

0 

26 

0 

•  61 

- 

.37 

.23 

12 

2.2 

T 

24+ 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

R 

60.2 

22.5 

41.4 

-  2.9 

76 

7 

8 

27 

726 

0 

0 

26 

0 

•  12 

- 

.35 

.10 

23 

T 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

60.7 

21.6 

41,2 

-  2,7 

76 

7 

9 

14+ 

730 

0 

0 

27 

0 

•  07 

- 

.61 

.03 

23 

T 

0 

0 

0 

0 

IRWIN  2  S 

62.3 

28.4 

45,4 

1(3 

79 

7* 

16 

27 

602 

0 

0 

23 

0 

•  97 

- 

.29 

.50 

24 

7.0 

4 

1 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

54.6 

21.2 

37,9 

-  4,6 

70 

7 

9 

14 

832 

0 

1 

31 

0 

•  58 

- 

1.84 

.35 

13 

2.  5 

0 

3 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

57.8 

29.5 

43.7 

-  1,5 

72 

6 

20 

27 

655 

0 

0 

22 

0 

•  82 

- 

.30 

.32 

13 

1.5 

0 

3 

0 

0 

MACKAY  RS 

59.7 

26.7 

43.2 

-  2,4 

79 

6 

16 

28 

668 

0 

0 

2" 

0 

•  01 

•  69 

.01 

23 

•  2 

T 

12  + 

0 

0 

0 

MA  LAD 

65.5 

33.0 

49  »  3 

1,4 

78 

6+ 

2  \ 

27 

0 

0 

16 

0 

•  42 

25 

2 

0 

MALAD  CAA  AP 

65.5 

27,6 

46.6 

80 

7 

17 

14 

564 

0 

0 

24 

0 

•  44 

.17 

23 

T 

0 

3 

0 

0 

MAY  RS 

61.9 

23.9 

42.9 

—  3,7 

7 

14 

0 

0 

25 

0 

T 

11+ 

0 

c 

0 

MC  CAMMON 

63.2 

27.4 

45.3 

79 

3+ 

18 

28 

S04 

0 

0 

23 

0 

.62 

•  35 

13 

1.0 

0 

2 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

62.3 

33.7 

48.0 

79 

7 

24 

27 

521 

0 

1 4 

.98 

•  38 

13 

1 

24 

2 

1 

0 

MONTPELIER  RS 

61. 7M 

25.8M 

43. 8M 

-  1,0 

76 

8 

15 

27 

0 

0 

27 

0 

1.07 

•  20 

.35 

13 

4.0 

3 

0 

0 

OAKLEY 

65.3 

33.4 

49.4 

-  0,5 

81 

7 

20 

27 

476 

0 

0 

15 

0 

•  63 

•  29 

.33 

13 

1,0 

T 

24 

2 

0 

0 

PALISADES  DAM 

61.1 

29,3 

45.2 

77 

8 

19 

26+ 

606 

0 

0 

23 

0 

1.01 

.36 

23 

6.2 

2 

25 

3 

0 

0 

PAUL     1  E 

63.0 

30,2 

46.6 

-  2,8 

82 

3 

19 

27 

0 

0 

20 

0 

•  08 

.72 

1 3 

1,0 

0 

2 

1 

0 

POCATELLO  WB  AP 

61,4 

31.5 

46.5 

-2.8 

80 

7 

22 

27 

568 

0 

0 

19 

0 

1.07 

•  03 

•  41 

12 

4.1 

3 

24 

4 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

65.6 

31.1 

48  .4 

0.3 

78 

6+ 

19 

27 

509 

0 

0 

20 

0 

.  53 

.70 

•  30 

13 

T 

0 

1 

0 

0 

RUPERT 

63.5M 

30. 9M 

47.  2M 

-  2.0 

83 

8 

19 

27 

0 

0 

19 

0 

.83 

•  11 

.65 

13 

2.0 

T 

23 

2 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

60.8 

26,  5M 

4 3 .  7M 

77 

17 

656 

0 

0 

0 

.39 

•  41 

•  16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SPENCER  RS 

56.7 

22.3 

39.5 

-  2,0 

71 

7 

10 

27 

781 

0 

0 

1Z 

0 

.16 

1.28 

.14 

9 

T 

0 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD  1  SE 

63.9 

27,9 

45.9 

-  1.4 

81 

6 

18 

27 

585 

0 

0 

25 

0 

.49 

.57 

•  13 

24 

1.0 

1 

24 

3 

0 

0 

STREVELL 

61.5 

29,9 

45.7 

75 

7+ 

11 

14 

589 

: 

0 

18 

0 

•  23 

•  12 

24 

2.0 

2 

24 

2 

0 

0 

SUGAR 

59.5 

26,2 

42,9 

-  1,6 

76 

7 

16 

27 

680 

0 

0 

26 

0 

.42 

.59 

.19 

13 

3.3 

1 

24 

2 

0 

6 

TETON  I A  EXP  STA 

56.8 

24,0 

40,4 

74 

7 

10 

26+ 

755 

0 

0 

11 

0 

.79 

.35 

12 

3 

0 

0 

DIVISION 

44.4 

-  1.2 

.  54 

.  54 

1.8 

STATE 

45.6 

-  1.8 

.66 

.76 

.9 

Precipitation 


©  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED  "NO.   OF  DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  1954. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


8  9 


11  1 

12 

13  |  14  |  15 

16     17  | 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

•  29 

•  13 

•02 

.33 

.03 

.01 

•  42 

•  01 

•  41 

.04 

.21 

•  13 

•  04 

.04 

•  09 

•  01 

T 

.29  T 

.06 

• 

•  34 

T 

•  09 

.11 

•  22 

•  09 

T 

T 

T 

.53 

•  20 

T 

.17 

■  30 

•  01 

.  B( 

•40 

■  01 

.0* 

■  17 

•  19 

•  40 

■  33 

■  19 

•  09 

•  09 

■04 

•  ie 

.06 

T 

•  15 

.22 

•  10 

E.10 

.10 

■  10 

•  26 

.07 

•  16 

.06 

•  02 

.26 

•  10 

•  .21 

•  07 

.15 

■  09 

.17 

•  06 

T 

•  36 

.02 

.59 

•  27 

•  19 

.99 

.95 

.  J? 

•  02 

■  10 

•  30 

.16 

•17 

•  98 

■  01 

•  09 

.66 

.04 

■  12 

.70 

• 

■  10 

•  73 

T 

T 

•  11 

.23 

•  06 

•  04 

■  02 

.01 

.35 

•  02 

•  03 

•  01 

•  02 

•  02 

•  03 

•  09 

•  06 

■  01 

•  00 

•  10 

•  22 

T 

T 

■  68 

•  02 

.06 

•  16 

.11 

■  93 

■  36 

•  01 

•  11 

•  19 

•  02 

•  19 

•  11 

.34 

.01 

T 

■  00 

■  10 

.57 

.67 

•26  .0* 

■  12 

.31 

.09 

•  21 

•  09 

■  23 

T 

.19 

•  2 1 

.06 

•  09 

.19 

■  20 

•  09 

■  23 

.02 

•  00 

.03 

T 

•  17 

•  02 

•  20 

•  13 

•  04 

•  90 

•  19 

.43 

.10 

.29 

•  60 

•  02 

T 

.01 

T 

T 

•  04 

• 

T 

*  16 

•  41 

.07 

•  09 

•  20 

■  02 

•  12 

•  03 

.02 

.17 

•  20 

T  .02 

•  IS 

•  01 

.16 

•  01 

•  44 

■  26 

•  01 

ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  NW 
ANDERSON  DAM 
ARC0 

ARROwROCK  DAM 

ASMTON  1  S 
ATLANTA  1  E 
AVERT  RS 

BAYVIEH  MODEL  BASIN 
Bio  CREEK  1  S 

BLACK.?  DOT 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  MB  AP  //R 
BONNERS  FERRY  1  S* 

BUHL 

BUN0AL0H  RS 
BURKE  2  NNE 
BURLEY 

BURLEY  FACTORY 

BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
CENTERVI LLE  ARBAUGM 

OIALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  0  A L ENE  R5 

CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
CROUCH  2  NNW 
I  OCADwjj  OAM 

OCER  Flat  DAM 

DIXIE 

DRIGGS 

DUBOIS  EIP  STA 
JOUBOIS  CAA  AP 

I  ELK  CITY 


•  34 

•  47 
2.90 
1.09 


1.93 
1.03 
1.43 


.32 

.37 
1.22 
.69 
.33 
.04 


See  Reference  Notes  Following  StaHon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 

Table  3-Continued  |  October  195* 


Station 

3 

Day  of  month 

.2 

12  3 

4  | 

5  |  6 

8 

g 

10  | 

"  1 

12 

13  |  14  |  15 

17  |  18 

19 

20 

21 

22  1  23  |  24 

25 

26  |  27 

28  1  29  30 

31 

EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
PENN  RS 

FORT  HALL   I ND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

•>i 

.17 
1.37 

•  41 

T 

•  04 

.13 
« 09 
.  39 
.10 
.08 

•  12 

•  00 

•  29 
.14 

•  19 

■  09 

T 

■  31 
•  09 

•  19 
■  10 

•  20 

T 
T 

•  12 

.09 
.49 

T 

.10 

GLENMS  FERRY 
GOODING  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGCVILLE 

•  91 

•  91 

•  44 

.80 

•  09 

T 

T 

.3". 
t  31 

• 

■  11 

.17 

.09 
.43 

•  11 

•  91 

•  01 

.03 

•  27 

.02 
T 

T 

■  10 

.18 

GRASMERE 
GRAY 
GROUSE 
HAlLEY  AP 
MAKER  4  NW 

•  09 
.62 
.00 

.04 

■  03 
.05 

T ' 

.12 

.01 
•  02 

.30 

•  02 

HAZELTON 
MILL  CITY 
HOU.  I STER 

IDAHO  CITY 

.89 
.26 
•  91 

.38 

•  09 

.09 
.  16 

.07 

•  82 
■  12 
.37 

.14 

•  10 

.04 

.14 

•  24 

T 

T 

IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  8  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB  fi 
IDAHO  FALLS  44  W  WB  R 

•  17 
.39 
.91 

.12 
.07 

T 

•  29 

*  10 
.25 

T 

.07 
•  20 

T 

T 

.09 

T 

•  02 
.10 

■  10 

■  09 

.18 
.21 
.02 

T 

•  10 
.03 
T 

•  02 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KAMI  AH  1  NE 

KELLOGG 

•  97 

•  99 

•  94 

•  7t 
1.96 

■  03 
.01 

•  OS 

•  04 

•  20 

.12 
.12 
.11 

.13 
.  33 
.  36 
.08 
.19 

•  02 

•  19 

T 

•  27 

•  29 

.00 
.13 

•  14 

•  90 

■  12 

■  09 

.30 
•  11 
.06 

.01 

.20 

KOOSKIA 

KUNA  2  NME 

LEW1STON  WATER  PLANT 

LEWISTON  WB  AP  //PI 

LIFTON  PUMPING  ST A 

•  93 

•  38 
.48 
.  3( 

•  92 

T 
T 

T 

.02 

T 

T 
T 

T 

.07 

•  01 

T 

•  10 

T 

•  02 

•  03 

.  18 
.01 

.09 

.32  .02 

.10 

■  09 

■  09 

•  2T 
.10 
T 

•02 

•  09° 

T 

.07 

.21 
.20 

•  34 

•  17 

•  04 

.20 

•  09 

MACKAY  RS 
MALAO 

MALAD  CAA  AP 
MC  CALL 

•  01 

•  42 
•44 
T 

.91 

•  09 
■  09 

■  04 
.01 

T 

■  08 

T 

.  10 

f 

.19 

•  13 
T 

T 

.24 

T 

•  10 

•  01 

T 

.04 
.11 

•  18 

•  IT 

MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  W 
MESA 

MINIDOKA  dam 
MONTPELIER  RS 

•  82 
.29 
.34 

1.07 

T 

.04 
■  08 

.05 

T 

■  09 

.15 
.39 
.06 

■  39 

•  09 

•  10 
.99 
.33 

.09 
.09 

•  14 

.34 
.24 

•  09 

•  29 

T 

MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 

.98 
.41 
2.88 

•  43 

T 

T 

•  04 

•  01 

•  34 

.28 
.42 
•  09 

T 

.  14 
.38 

.08 

•  23 

T 

■  24 

•  01 

■  09 

■  19 

.13 

•  02 

•  19 

•  09 

.09 
.02 

.43 
1.24 

•  14 

•  11 

•  09 

•  03 

NEZPERCE  2  E 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OROFINO 

•  98 
.83 

•  02 

lilt 

.03 
■  04 

.00 

.03 

•  02 

•  28 

•  03 

.07 

"T 
.  33 
.05 

.33 

•  07 

•  07 

•  02 
.04 

•20 

.13 
.01 

.14 
.17 

•  19 
.36 

•  13 

■  02 

PALISAOES  DAM 
PARMA  EXP  ST  A 
PAUL  1  E 

PIERCE  RS 

1.01 
•  21 
.88 

1.33 

T 

.02 

T 

■  01 

T 

T 

•  23 

.06 
.13 

.22 
•  23 

.27 

■01  .07 

.72 

■  03 

.17 

T 

•  02 

T 

.40 

.14 

.16 

T 

•  01 

.30 

•  38 

•  16 

POCATELLO  WB  AP  //R 
PORTHILL 
POTLATCH  1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  ST A 

1.07 

■  eg 

1  .05 
.97 

T 

T 

T 

■  08 

■  08 

T 

■  02 

T 

•  02 

•  03 

•  23 
.18 

.17 

.41 

T 

T 

.07 

■  30 

T 

•  03 

•  09 

•  11 

•  03 

•  09 

•  10 

T 

.25 
.  59 

.44 

.28 
•  19 

.12 

■  30 

T 

•  29 

•  02 
T 

•  11 

•  09 

T 

RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

•  39 
.38 
.83 

1.98 

T 

.02 
.08 

.23 

.08 
■  17 

.13 

•  19 

•  89 
■  18 

.17 
•  11 

■  19 
.17 

,9- 

•  09 

•  11 

T 

.06 

•  03 

•  19 

•  09 

SALMON 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 

•  12 

•  S3 

•  18 

.7: 

•  14 

■  09 

T 

.35 

.13 
.32 

•  03 

■  20 

■  01 

■  11 
.07 

•  03 

.02 

.28 

T 
T 

T 

•  09 
T 

■  01 

■  19 
•  01 

T 

.03 

T 

T 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 

•  23 

•  42 
T 

•  7( 

.11 

T 

T 

.05 

T 

•  27 
.  35 

T 

■  19 
.19 

T 

■  06 
•  34 

•  12 

•  10 

•  02 

T 

•  10 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

•  4] 

•  7C 
.75 

3.81 
2.38 

■  11 

■  09 

■  10 

1.11 
■  99 

.06 

.37 
.29 

.12 
.49 
•  34 

■  18 

.17 
.23 

.39 

T 

•  23 

•  71 

.04 

.97 
•  93 

•  09 

.29 
.  15 
.12 

■  09 

WEISER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 

■  It 
.99 

•  10 

•  03 

■  10 

.15 
■  09 

■  02 
•  06 

■  13 

•  02 
.19 

.  14 

•  19 

Se«  teloience  not*t  following  Station  Index 
-  123  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Ol 

Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 L 

26 

27 

2d 

29 

1  L 

30 

31 

> 
< 

ABERDEEN   EXP  ST  A 

MAX 

64 

— 

69 

68 

63 

55 

36 

36 

61 

J  0 

44 

67 

75 

67 

66 

73 

62 

49 

41 

56 

31 

59 

54 

54 

57 

61  •  1 

MI  N 

23 

24 

31 

30 

26 

30 

H 

39 

43 

30 

39 

33 

34 

21 

29 

27 

32 

26 

29 

28 

26 

30 

94 

90 

31 

25 

20 

20 

21 

20 

20 

24.4 

AMERICAN  FALLS   I  NH 

MAX 

a  7 

72 

71 

70 

69 

76 

79 

77 

70 

S7 

6* 

69 

64 

75 

69 

69 

74 

69 

44 

43 

44 

53 

54 

54 

53 

59 

42*4 

MI  N 

24 

25 

33 

31 

30 

33 

53 

43 

43 

29 

40 

34 

33 

21 

27 

31 

40 

31 

35 

25 

92 

35 

99 

30 

29 

25 

21 

23 

21 

25 

21 

31.0 

ANDERSON  DAM 

MAX 

69 

73 

69 

70 

79 

60 

76 

72 

7  9 

71 

76 

64 

69 

72 

79 

69 

35 

49 

52 

57 

63 

41 

65 

61 

64  #  4 

MIN 

32 

37 

38 

37 

39 

44 

50 

43 

43 

40 

42 

37 

35 

30 

39 

41 

47 

37 

4  3 

94 

37 

42 

41 

34 

27 

30 

24 

29 

32 

33 

94 

57.9 

ARCO 

MAX 

6  1 

65 

72 

72 

73 

70 

62 

69 

69 

6-9 

98 

44 

70 

54 

44 

37 

5  Z 

51 

54  .6 

MIN 

19 

21 

20 

25 

29 

33 

30 

27 

22 

20 

17 

16 

22 

2* 

25 

25 

2) 

26 

92 

34 

90 

22 

12 

19 

14 

13 

17 

22.4 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

6  C 

65 

7  0 

70 

64 

39 

49 

32 

97 

70 

78 

64 

69 

60 

73 

39 

52 

99 

MIN 

30 

29 

36 

32 

33 

36 

47 

43 

41 

39 

39 

33 

39 

27 

30 

34 

39 

39 

34 

40 

40 

94 

29 

23 

24 

2-5 

23 

30 

29 

S3. 7 

ASH TON    1  S 

MAX 

63 

67 

31 

3 1 

94 

36 

66 

71 

69 

47 

63 

69 

91 

5  0 

90 

MIN 

19 

25 

26 

30 

28 

30 

27 

29 

32 

30 

91 

30 

19 

17 

17 

20 

28 

29 

23 

20 

21 

24 

22 

19 

16 

94 

17 

19 

21 

14 

23.4 

ATLANTA   1  E 

MAX 

6. 

66 

61 

44 

60 

63 

74 

71 

52 

4  2 

MIN 

34 

37 

39 

38 

34 

30 

33 

34 

33 

36 

33 

28 

24 

20 

24 

31 

30 

41 

25 

34 

34 

92 

94 

24 

24 

24 

27 

26 

29 

94 

34.1 

(VERY  RS 

MAX 

69 

39 

65 

65 

60 

52 

52 

50 

61 

7  0 

60 

61 

56 

63 

91 

52 

92 

59 

54 

54 

57 

34 

55 

35 

54.4 

MIN 

31 

30 

32 

31 

31 

34 

43 

46 

41 

34 

48 

38 

30 

29 

34 

37 

40 

39 

38 

34 

45 

42 

36 

31 

24 

23 

25 

29 

25 

26 

29 

34.0 

3AYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

54 

61 

" 

33 

49 

57 

62 

96 

87 

55 

54 

39 

52 

46 

52 

44 

51 

54 

5  6 

55 

31 

44 

99.0 

MIN 

23 

27 

26 

24 

31 

39 

37 

31 

32 

28 

38 

29 

22 

20 

35 

34 

31 

30 

29 

29 

29 

29 

25 

25 

19 

14 

24 

29 

28 

27 

24.4 

316  CREEK  IS 

MAX 

60 

67 

64 

69 

70 

7J 

69 

91 

58 

61 

66 

99 

66 

63 

53 

67 

61 

39 

34 

34 

52 

59 

97 

41 

39 

34 

94.4 

MIN 

10 

14 

12 

15 

20 

21 

29 

28 

20 

20 

33 

26 

17 

10 

16 

19 

24 

17 

21 

21 

32 

31 

29 

29 

24 

14 

19 

13 

14 

12 

14 

14.4 

81 

8 1 

69 

63 

50 

55 

64 

74 

64 

44 

79 

62 

69 

92 

31 

94 

34 

37 

44.9 

MIN 

27 

29 

35 

34 

32 

33 

51 

46 

46 

34 

49 

34 

33 

24 

29 

29 

39 

24 

31 

34 

29 

21 

21 

21 

21 

91.4 

ISS 

79 

83 

81 

73 

71 

67 

39 

54 

60 

72 

70 

79 

69 

79 

79 

MIN 

26 

20 

26 

30 

35 

40 

47 

38 

37 

37 

37 

30 

»7 

25 

31 

41 

39 

39 

45 

24 

34 

40 

37 

94 

25 

24 

19 

19 

21 

27 

24 

m!i 

82 

50 

60 

74 

82 

76 

41 

77 

76 

42 

MIN 

34 

49 

49 

45 

33 

32 

35 

99 

44 

94 

40 

45 

22 

29 

29 

29 

92 

BOISE  MB  AP 

MAX 

63 

63 

30 

32 

61 

73 

78 

64 

77 

72 

62 

77 

74 

54 

54 

30 

32 

54 

35 

94 

62 

54 

44  •  1 

MIN 

32 

35 

35 

3  7 

40 

47 

53 

43 

42 

44 

40 

34 

33 

32 

37 

40 

44 

37 

34 

34 

39 

44 

99 

99 

29 

23 

96 

29 

92 

30 

39 

34.4 

30NNE RS   FERRY    1  SH 

60 

34 

60 

51 

92 

54 

54 

9C 

32 

59 

64.2 

MIN 

23 

28 

34 

26 

30 

33 

40 

42 

40 

29 

29 

34 

33 

33 

39 

44 

38 

90 

25 

29 

19 

21 

24 

22 

22 

29 

34.2 

MAX 

6* 

76 

72 

79 

74 

61 

79 

76 

72 

47 

52 

56 

44  9 

MIN 

3* 

37 

42 

40 

42 

41 

55 

47 

46 

43 

44 

34 

33 

29 

34 

40 

47 

36 

44 

36 

36 

50 

98 

34 

29 

27 

27 

30 

31 

31 

34 

37. T 

RIIMAAI  nw  OS 
DUFIVJN"  l» 

67 

62 

67 

74 

66 

53 

MIN 

26 

26 

39 

31 

34 

36 

31 

27 

30 

34 

43 

BURKE   2  NNE 

MAX 

48 

51 

48 

5  C 

33 

67 

62 

33 

47 

43 

40 

42 

61 

62 

32 

99 

52 

5C 

42 

46 

44) 

44*4 

MIN 

22 

26 

36 

28 

34 

34 

39 

40 

32 

29 

34 

32 

26 

24 

30 

34 

35 

30 

97 

35 

41 

37 

29 

24 

24 

21 

29 

23 

24 

2! 

24 

90.9 

BURLEY 

83 

34 

51 

39 

67 

79 

64 

72 

77) 

49 

72 

76 

49 

39 

43 

MIN 

29 

30 

32 

34 

33 

36 

46 

43 

44 

39 

41 

33 

33 

23 

30 

38 

42 

33 

37 

31 

92 

39 

37 

31 

31 

27 

29 

24 

24 

29 

29 

99.3 

BURLEY  FACTORY 

MAX 

58 

68 

68 

67 

66 

74 

80 

83 

73 

68 

65 

66 

52 

48 

66 

67 

77 

64 

70 

72 

61 

46 

7C 

45 

40 

42 

49 

59 

98 

44  .4 

MIN 

24 

26 

33 

30 

30 

33 

43 

36 

39 

36 

36 

30 

31 

23 

24 

35 

42 

24 

35 

26 

24 

92 

99 

29 

90 

23 

14 

16 

M 

20 

22 

24.9 

BURLEY  CAA  AP 

MAX 

6? 

72 

70 

64 

77 

80 

82 

73 

68 

65 

66 

51 

48 

99 

67 

78 

64 

71 

79 

62 

72 

74 

44 

34 

42 

49 

37 

5€ 

99 

5-9 

49 

49.  7 

MIN 

2* 

27 

39 

30 

31 

34 

45 

34 

40 

37 

40 

33 

30 

23 

27 

34 

34 

31 

39 

29 

29 

43 

36 

30 

99 

24 

20 

22 

20 

22 

22 

31.4 

CALDWELL 

MAX 

63 

72 

66 

69 

72 

81 

77 

71 

70 

67 

66 

36 

55 

58 

63 

7  C 

70 

70 

63 

60 

73 

MIN 

26 

29 

33 

30 

34 

37 

49 

46 

41 

37 

41 

32 

34 

29 

30 

35 

43 

31 

43 

30 

34 

43 

38 

34 

34 

25 

22 

20 

29 

23 

25 

99.6 

LAMOK  1  LAjC 

73 

72 

60 

75 

79 

79 

57 

60 

66 

Aa, 

39 

33 

57 

54 

40 

62 

43 

49 

44.2 

MIN 

LI 

20 

27 

24 

27 

26 

45 

40 

34 

28 

43 

31 

26 

19 

20 

25 

30 

23 

40 

39 

37 

39 

99 

30 

15 

14 

14 

1* 

19 

27.9 

CASCADE  1  NW 

MAX 

6C 

65 

62 

64 

70 

79 

69 

61 

60 

59 

99 

42 

43 

55 

64 

70 

64 

1 1 

Aa, 

4  3 

31 

9J 

33 

54 

57 

34 

54.6 

MIN 

18 

21 

24 

24 

26 

30 

42 

42 

27 

27 

39 

31 

25 

16 

22 

26 

33 

25 

35 

45 

33 

31 

29 

19 

17 

17 

20 

21 

22 

27.9 

CM  ALL  I  S 

MAX 

56 

71 

69 

64 

70 

73 

76 

68 

64 

62 

60 

69 

MIN 

23 

28 

32 

29 

30 

34 

41 

38 

40 

34 

41 

22 

21 

2* 

22 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

55 

68 

66 

63 

62 

72 

70 

68 

60 

58 

56 

45 

43 

55 

60 

68 

69 

66 

94 

66 

49 

40 

MIN 

13 

16 

18 

1  3 

15 

20 

24 

25 

28 

20 

25 

21 

26 

9 

19 

16 

18 

16 

16 

12 

14 

21 

31 

26 

25 

20 

10 

10 

10 

12 

12 

16.2 

CLARK  FORK   1  ENE 

MAX 

56 

55 

61 

55 

62 

69 

65 

60 

64 

37 

59 

97 

55 

60 

63 

94 

69 

>7 

nil 

MIN 

23 

26 

30 

31 

34 

34 

34 

39 

38 

28 

49 

39 

27 

26 

22 

29 

28 

31 

40 

40 

42 

39 

29 

21 

19 

19 

21 

22 

25 

22 

23 

COBALT  BLACKBIRO  MINE 

MAX 

38 

48 

58 

55 

53 

59 

61 

62 

37 

50 

92 

43 

36 

33 

43 

51 

96 

47 

53 

36 

49 

36 

39 

29 

29 

29 

39 

46 

4T.9 

MIN 

16 

19 

26 

26 

25 

29 

34 

34 

30 

26 

31 

22 

14 

12 

13 

24 

32 

25 

26 

22 

22 

34 

26 

23 

21 

14 

14 

18 

17 

16 

20 

22.6 

■CO  EUR  D  A L  ENE  RS 

MAX 

68 

60 

60 

66 

65 

63 

37 

33 

59 

67 

66 

59 

54 

54 

52 

92 

52 

5  3 

57 

5  5 

54 

5  0 

97  .0 

MIN 

29 

31 

29 

29 

33 

26 

33 

31 

26 

29 

32 

38 

40 

50 

42 

92 

26 

24 

25 

27 

29 

29 

32 

31 

•  1.4 

74 

64 

40 

46 

59 

52 

60.8 

MIN 

22 

28 

30 

27 

31 

29 

38 

43 

38 

25 

29 

34 

91 

13 

20 

25 

33 

31 

25 

24 

31 

36 

29 

24 

13 

12 

IS 

19 

20 

22 

24.9 

hfl  TTruj  mCV\  n 

5  8 

60 

64 

57 

5 1 

44 

39 

56  .  2 

MIN 

20 

25 

36 

28 

33 

33 

41 

38 

31 

32 

39 

35 

27 

19 

27 

34 

40 

24 

36 

25 

98 

35 

28 

29 

25 

20 

25 

24 

22 

24 

29 

29.9 

-OUNCIL 

MAX 

66 

71 

70 

72 

83 

8  0 

73 

72 

71 

53 

6  0 

71 

72 

69 

59 

67 

65 

99 

92 

94 

57 

56 

*  J 

42 

63 

49 

44.0 

MIN 

29 

25 

26 

35 

32 

30 

36 

41 

41 

34 

34 

38 

29 

24 

24 

27 

38 

27 

31 

28 

41 

40 

40 

39 

94 

32 

19 

17 

20 

32 

24 

91.9 

62 

63 

59 

71 

51 

39 

54 

AA 
•  0 

46.9 

MIN 

11 

17 

19 

16 

20 

22 

2S 

27 

35 

21 

28 

34 

21 

11 

16 

21 

3C 

16 

30 

28 

24 

32 

91 

29 

14 

12 

13 

13 

19 

u 

IT 

21.6 

JEER  K LA  T  DA M 

7  C 

73 

73 

74 

MIN 

26 

30 

38 

34 

35 

40 

46 

45 

49 

37 

42 

35 

28 

22 

29 

38 

43 

32 

45 

32 

37 

36 

34 

94 

37 

27 

24 

22 

27 

?9 

24 

34.5 

> 

62 

6  1 

65 

72 

7  0 

43 

7  1 

94 

63 

64 

63 

64 

56 

94 

94 

39 

49 

94 

5  9 

34 

94  .4 

MIN 

10 

12 

18 

IT 

22 

22 

24 

35 

21 

20 

24 

29 

12 

i) 

19 

22 

29 

20 

25 

26 

26 

34 

28 

22 

20 

14 

19 

1  J 

19 

14 

14 

20.4 

J4IS6S 

MAX 

57 

63 

6* 

69 

59 

70 

75 

73 

7  2 

68 

69 

51 

40 

43 

A  0 

69 

60 

65 

65 

70 

68 

49 

76 

70 

47 

49 

43 

49 

59 

35 

•  I  •  *> 

«IN 

27 

27 

40 

32 

27 

30 

36 

39 

3S 

44 

32 

26 

30 

17 

17 

22 

22 

23 

22 

22 

29 

30 

27 

29 

24 

12 

14 

19 

20 

20 

19 

26  4  2 

MIBniC     CvO     ct  ■ 

AJO  v Is    tHr    5  T  A 

MAX 

58 

65 

67 

6  C 

63 

71 

T< 

71 

63 

61 

61 

46 

46 

4i 

59 

69 

69 

63 

39 

64 

40 

38 

5  0 

49 

48 

5  1 

MIN 

27 

34 

33 

31 

34 

37 

45 

41 

40 

31 

31 

21 

28 

IS 

22 

37 

40 

30 

39 

25 

32 

99 

36 

90 

29 

27 

20 

22 

29 

29 

25 

94. T 

XIBOIS   CAA  AP 

MAX 

61 

71 

70 

•1 

66 

73 

76 

74 

64 

62 

69 

48 

31 

51 

61 

70 

63 

67 

71 

54 

61 

71 

49 

44 

40 

51 

44 

50 

91 

53 

54 

54.7 

MIN 

25 

28 

30 

32 

28 

39 

39 

36 

39 

32 

27 

21 

22 

16 

22 

30 

32 

32 

33 

24 

29 

33 

31 

31 

30 

16 

17 

17 

21 

23 

14 

2T.9 

:LK  C I  TV 

"« 

6C 

66 

60 

65 

70 

76 

69 

66 

63 

62 

92 

47 

32 

57 

70 

76 

61 

71 

55 

99 

61 

50 

40 

44 

42 

53 

42 

51 

97 

56 

57 

94.9 

MIN 

16 

17 

18 

22 

24 

24 

28 

37 

29 

23 

33 

31 

23 

23 

22 

25 

30 

29 

26 

29 

37 

39 

33 

23 

23 

21 

14 

19 

14 

14 

14 

24.4 

**. 

ft  r*  dc  •  oo  ta  *  f 

ellovlM  ttttloa 

-  123  - 


Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  1954 


Station 


Day 

01 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

57 

61 

59 

62 

63 

78 

76 

62 

61 

60 

49 

49 

58 

64 

72 

67 

65 

57 

51 

52 

52 

56 

54 

53 

54 

55 

39.6 

MIN 

20 

24 

37 

27 

30 

33 

38 

40 

33 

29 

38 

25 

23 

26 

29 

40 

31 

32 

30 

44 

39 

24 

22 

19 

22 

22 

20 

22 

22 

29.4 

MAX 

67 

75 

70 

73 

72 

85 

82 

72 

72 

68 

64 

58 

55 

61 

65 

74 

68 

71 

7* 

57 

61 

44 

6  1 

66.6 

MIN 

26 

30 

35 

31 

34 

37 

52 

45 

32 

38 

47 

33 

30 

25 

29 

36 

45 

33 

42 

34 

38 

35 

40 

27 

24 

24 

22 

27 

27 

28 

33i3 

MAX 

6* 

70 

66 

66 

71 

74 

74 

71 

67 

65 

59 

53 

51 

57 

67 

67 

70 

37 

33 

41 

51 

65 

63 

64 

63 

63.8 

MIN 

18 

22 

25 

22 

21 

34 

39 

35 

39 

28 

38 

28 

31 

15 

20 

28 

33 

22 

41 

19 

25 

32 

31 

30 

22 

12 

10 

14 

14 

14 

15 

23.1 

MAX 

59 

61 

66 

68 

62 

70 

66 

68 

65 

69 

70 

64 

53 

62 

66 

59 

66 

54 

52 

5  2 

60.7 

MIN 

36 

35 

38 

37 

37 

39 

42 

46 

40 

36 

42 

40 

37 

28 

29 

35 

42 

37 

37 

40 

44 

36 

40 

34 

34 

32 

26 

29 

29 

28 

28 

36.1 

MAX 

65 

72 

7  0 

64 

74 

80 

80 

73 

72 

67 

64 

56 

48 

56 

64 

75 

68 

67 

44 

40 

43 

52 

54 

55 

56 

57 

63.9 

MIN 

26 

28 

31 

32 

28 

30 

47 

42 

46 

30 

45 

34 

34 

21 

23 

23 

25 

27 

28 

29 

24 

31 

36 

30 

30 

24 

19 

21 

20 

22 

21 

29.4 

MAX 

70 

75 

73 

78 

S3 

85 

80 

74 

72 

65 

64 

57 

50 

62 

69 

69 

70 

55 

73 

76 

65 

67 

56 

59 

60 

61 

63 

62 

47.7 

MIN 

22 

24 

28 

25 

28 

31 

37 

37 

33 

30 

38 

32 

30 

21 

23 

27 

39 

25 

28 

32 

30 

41 

37 

30 

20 

19 

14 

20 

22 

22 

28.4 

MAX 

64 

75 

68 

70 

80 

85 

81 

75 

71 

73 

69 

70 

53 

62 

74 

72 

78 

63 

59 

6  0 

60 

63 

66 

62 

69.7 

MIN 

27 

26 

20 

29 

28 

33 

42 

39 

16 

37 

37 

31 

39 

25 

27 

39 

43 

31 

43 

28 

33 

39 

39 

34 

24 

24 

ie 

17 

20 

25 

21 

31 .1 

MAX 

6© 

73 

7  1 

67 

78 

81 

79 

73 

67 

65 

31 

58 

70 

76 

64 

74 

61 

45 

44 

52 

56 

56 

58 

61 

58 

64.5  ' 

MIN 

29 

33 

36 

33 

39 

46 

49 

44 

39 

38 

33 

35 

34 

25 

35 

42 

43 

36 

39 

31 

38 

44 

36 

34 

24 

28 

26 

26 

32 

29 

30 

35.2 

MAX 

6  3 

67 

•7 

69 

68 

63 

70 

5  5 

59.5 

MIN 

26 

32 

33 

31 

38 

33 

42 

45 

42 

30 

33 

32 

32 

21 

23 

28 

35 

29 

34 

24 

27 

34 

35 

28 

27 

22 

18 

23 

22 

21 

23 

29.8 

MAX 

67 

76 

76 

76 

81 

87 

86 

73 

76 

73 

70 

6  1 

56 

61 

73 

71 

76 

73 

65 

79 

54 

60 

62 

62 

6  3 

69.6 

MIN 

28 

29 

35 

32 

31 

37 

45 

39 

43 

36 

39 

31 

41 

26 

28 

37 

49 

32 

46 

29 

33 

40 

42 

39 

29 

26 

22 

21 

24 

29 

25 

31.6 

MAX 

57 

67 

6  1 

62 

61 

75 

71 

63 

54 

43 

50 

56 

•1 

56 

71 

54 

60 

39 

48 

47 

50 

54 

33 

32 

51 

52 

57.5 

MIN 

23 

28 

37 

31 

35 

38 

42 

40 

55 

35 

40 

35 

27 

24 

32 

37 

41 

32 

37 

30 

41 

35 

32 

28 

28 

23 

27 

26 

24 

26 

25 

32.1  Ij 

61 

72 

7  2 

62 

55 

67 

70 

71 

65 

74 

71 

43 

41 

44 

55 

61 

60 

59 

58 

63.6 

MIN 

22 

27 

33 

28 

34 

42 

43 

3  7 

34 

41 

27 

31 

20 

26 

33 

3« 

30 

45 

22 

33 

41 

33 

28 

19 

28 

15 

24 

22 

25 

25 

30.1 

MAX 

65 

64 

62 

60 

36 

58 

55 

56 

5  5 

55 

52 

53 

52 

54 

53 

52 

50 

48 

52 

50 

50 

30 

46 

45 

40 

47 

50 

55 

32 

53.2 

MIN 

40 

39 

38 

38 

15 

36 

38 

36 

36 

35 

34 

35 

32 

30 

28 

25 

24 

26 

25 

20 

21 

18 

21 

20 

5 

2 

0 

6 

7 

8 

7 

2*»#7 

MAX 

60 

66 

65 

60 

65 

70 

67 

6  0 

58 

57 

50 

5 1 

6  0 

61 

63 

64 

51 

63 

65 

56 

44 

35 

48 

48 

53 

55 

53 

5  3 

57*6 

MIN 

13 

16 

19 

13 

15 

20 

28 

23 

26 

17 

27 

13 

15 

6 

12 

17 

19 

17 

16 

10 

18 

23 

28 

29 

20 

7 

7 

6 

10 

13 

12 

16*7 

63 

69 

65 

62 

73 

70 

67 

65 

58 

5  0 

50 

54 

65 

72 

75 

70 

72 

65 

65 

70 

58 

42 

36 

45 

50 

54 

j6 

57 

55 

61*2 

MIN 

22 

27 

28 

26 

27 

33 

36 

33 

33 

31 

24 

17 

21 

18 

18 

32 

30 

24 

32 

22 

25 

32 

21 

25 

26 

12 

12 

13 

11 

17 

22 

24*2 

77 

74 

7  0 

64 

62 

72 

64 

63 

72 

64 

46 

39 

50 

47 

52 

52 

58 

55 

61*6 

MIN 

21 

21 

27 

26 

23 

28 

34 

29 

37 

24 

31 

19 

31 

12 

18 

19 

23 

23 

24 

18 

22 

26 

35 

31 

28 

IS 

10 

12 

13 

16 

11 

22  tt  t 

81 

70 

72 

50 

55 

55 

54 

60 

6 1 

64*6  1 

MIN 

25 

27 

37 

39 

30 

40 

46 

42 

42 

33 

38 

34 

32 

23 

30 

37 

43 

31 

37 

28 

30 

35 

34 

29 

31 

23 

19 

21 

25 

23 

23 

31,8  t 

66 

69 

41 

65 

62  it  | 

MIN 

16 

19 

26 

24 

19 

35 

37 

35 

39 

16 

19 

26 

30 

14 

19 

25 

40 

22 

34 

18 

22 

34 

34 

23 

15 

11 

9 

10 

11 

17 

19 

23»2  l'| 

63 

73 

7  8 

73 

6 1 

52 

52 

81 

82 

80 

7* 

** 

70 

7i 

42 

62 

60 

6  1 

65*4  »| 

MIN 

26 

30 

34 

36 

38 

41 

52 

41 

41 

39 

39 

25 

32 

24 

31 

32 

28 

28 

25 

21 

26 

25 

25 

29 

32*0 

MAX 

69 

75 

73 

75 

79 

80 

72 

70 

70 

66 

60 

53 

55 

63 

72 

81 

77 

75 

60 

75 

74 

65 

58 

53 

57 

6  0 

66 

66 

67 

68 

66.3 

MIN 

15 

20 

22 

21 

22 

27 

32 

32 

31 

25 

31 

26 

30 

17 

20 

24 

33 

23 

26 

22 

26 

33 

30 

25 

15 

15 

15 

14 

16 

19 

19 

23i4 

MAX 

61 

68 

67 

60 

70 

7  5 

71 

6  5 

63 

62 

57 

50 

52 

59 

62 

69 

72 

61 

43 

37 

44 

46 

49 

54 

54 

5  0 

60.2 

MIN 

27 

23 

40 

28 

32 

42 

42 

44 

44 

33 

46 

31 

33 

22 

26 

27 

30 

24 

29 

31 

25 

35 

35 

28 

28 

14 

17 

22 

20 

22 

20 

2^*7 

MAX 

70 

62 

70 

75 

53 

66 

71 

52 

47 

36 

47 

49 

50 

32 

59 

59 

61.0 

MIN 

24 

29 

36 

31 

29 

30 

38 

41 

43 

31 

33 

31 

29 

20 

23 

28 

31 

25 

29 

30 

24 

31 

31 

29 

28 

21 

19 

22 

22 

23 

22 

28  •  5 

MAX 

70 

70 

63 

45 

71 

54 

63 

70 

43 

43 

41 

50 

5  0 

55 

56 

55 

55 

60.2 

MIN 

19 

24 

24 

23 

21 

26 

34 

31 

38 

27 

28 

16 

27 

10 

17 

21 

22 

21 

23 

22 

18 

25 

35 

34 

33 

17 

6 

13 

12 

15 

14 

22(5 

MAX 

70 

68 

69 

76 

63 

67 

71 

55 

66 

70 

44 

45 

38 

49 

50 

53 

57 

56 

58 

60.7  1 

MIN 

16 

23 

35 

20 

18 

23 

31 

33 

32 

25 

33 

29 

21 

9 

13 

17 

24 

17 

20 

20 

20 

26 

33 

32 

29 

12 

9 

10 

15 

13 

11 

21  «6 

MAX 

67 

74 

65 

74 

74 

75 

72 

76 

57 

49 

35 

45 

50 

50 

55 

57 

57 

62.3 

MIN 

25 

29 

31 

33 

31 

30 

40 

40 

40 

29 

27 

31 

30 

20 

23 

30 

35 

26 

35 

30 

24 

34 

34 

30 

28 

18 

16 

20 

20 

20 

21 

28.4 

40 

67 

66 

63 

44 

60 

56 

63 

44 

32 

33 

43 

45 

44 

48 

30 

52 

54.6 

MIN 

18 

22 

21 

20 

21 

26 

28 

28 

31 

26 

25 

19 

22 

9 

11 

18 

25 

22 

24 

25 

22 

25 

31 

25 

24 

16 

10 

16 

15 

17 

14 

21.2 

82 

50 

60 

74 

75 

61 

73 

49 

33 

59 

55 

59 

64 

6  0 

65.6 

MIN 

26 

32 

32 

42 

42 

38 

42 

34 

42 

30 

32 

24 

37 

40 

33 

42 

28 

32 

32 

35 

29 

28 

22 

20 

20 

24 

24 

24 

31.6  1 

63 

62 

55 

54 

50 

50 

59 

74 

55 

66 

58 

59 

52 

51 

47 

53 

52 

5  2 

56 

56 

52 

49 

57.7  '{ 

MIN 

26 

29 

35 

35 

38 

38 

44 

44 

37 

32 

38 

41 

32 

26 

30 

33 

38 

34 

38 

40 

45 

43 

33 

29 

25 

24 

25 

27 

27 

28 

28 

33.6 

72 

66 

62 

58 

69 

79 

70 

70 

61 

64 

58 

4  0 

59 

54 

61 

60 

58 

58 

5  8 

64.7 

MIN 

25 

26 

3.' 

29 

34 

34 

40 

45 

(4 

34 

46 

40 

33 

22 

27 

29 

42 

32 

36 

37 

47 

39 

39 

30 

29 

24 

23 

25 

23 

23 

25 

32.3 

80 

67 

59 

6  0 

67 

75 

70 

62 

76 

71 

56 

53 

54 

60 

63 

5  9 

65.1 

MIN 

23 

28 

31 

28 

34 

34 

48 

39 

37 

30 

34 

2  8 

28 

23 

30 

40 

43 

30 

40 

30 

36 

41 

37 

35 

22 

20 

22 

21 

25 

24 

26 

31.2  i' 

71 

73 

75 

72 

7  3 

64 

63 

62 

69 

75 

73 

74 

67 

62 

54 

58 

57 

55 

59 

58 

56 

57 

57 

64.9  ; 

MIN 

32 

32 

4  5 

38 

41 

44 

52 

46 

42 

45 

49 

44 

31 

30 

42 

43 

50 

39 

41 

33 

51 

46 

33 

28 

27 

27 

28 

26 

27 

26 

29 

37.6 

1 

MAX 

63 

68 

65 

65 

65 

74 

79 

70 

68 

63 

63 

55 

58 

64 

72 

77 

67 

69 

61 

65 

55 

58 

31 

56 

54 

55 

56 

57 

54 

55 

56 

62.5 

MIN 

29 

30 

4? 

35 

39 

42 

48 

43 

37 

41 

41 

38 

30 

31 

39 

46 

45 

40 

40 

32 

48 

38 

30 

27 

25 

23 

27 

26 

24 

27 

27 

33.2 

66 

6  8 

65 

65 

72 

71 

70 

64 

58 

61 

5  2 

44 

48 

55 

6  1 

65 

63 

67 

60 

63 

35 

42 

40 

42 

44 

51 

52 

52 

57.8 

MIN 

28 

29 

29 

33 

35 

34 

40 

40 

43 

32 

27 

35 

34 

22 

21 

28 

29 

28 

31 

28 

27 

32 

38 

30 

27 

25 

20 

22 

22 

23 

22 

29.5 

63 

66 

79 

73 

73 

62 

61 

58 

45 

46 

56 

63 

62 

66 

68 

52 

61 

40 

37 

51 

39.7  1 

MIN 

23 

28 

30 

28 

26 

29 

35 

34 

35 

33 

29 

26 

29 

20 

25 

2  7 

26 

28 

25 

23 

23 

28 

31 

30 

29 

24 

17 

16 

18 

25 

25 

28.7  j 

72 

75 

7  2 

61 

72 

78 

78 

78 

74 

67 

70 

6  1 

53 

59 

67 

74 

75 

64 

65.5  | 

MIN 

30 

39 

40 

39 

39 

36 

40 

45 

52 

36 

31 

32 

33 

22 

25 

30 

34 

33 

34 

32 

32 

35 

41 

32 

31 

30 

21 

23 

26 

25 

25 

33.0 

73 

7  8 

61 

71 

7  8 

80 

79 

72 

69 

72 

60 

50 

58 

68 

73 

75 

75 

63 

71 

75 

52 

45 

38 

49 

59 

63 

5  2 

65.5 

MIN 

26 

27 

33 

35 

33 

32 

33 

36 

41 

31 

26 

30 

23 

17 

21 

24 

24 

27 

27 

27 

26 

28 

39 

32 

31 

25 

18 

19 

21 

22 

22 

27,6  | 

61 

71 

69 

70 

71 

75 

78 

69 

6  1 

64 

61 

48 

49 

57 

65 

7 1 

61 

67 

73 

58 

70 

72 

41 

43 

42 

30 

55 

58 

58 

37 

55 

61.9 

MIN 

15 

21 

22 

23 

24 

30 

32 

34 

33 

23 

39 

25 

27 

11 

18 

24 

32 

19 

24 

19 

33 

34 

35 

27 

28 

16 

13 

16 

15 

17 

15 

23.9 

MAX 

52 

62 

60 

63 

67 

73 

64 

64 

62 

62 

50 

40 

46 

56 

62 

72 

60 

70 

60 

54 

60 

56 

40 

46 

38 

58 

54 

52 

54 

56 

5-4 

57,0 

32 

35 

3  2 

26 

18 

26 

3  0 

38 

24 

30 

40 

38 

32 

20 

2  0 

18 

18 

20 

22 

28.0 

MAX 

69 

76 

79 

66 

70 

78 

79 

77 

68 

60 

59 

51 

48 

60 

61 

71 

70 

71 

75 

57 

69 

72 

61 

42 

38 

43 

53 

52 

54 

60 

59 

63.2 

MIN 

21 

26 

23 

23 

33 

30 

34 

36 

37 

30 

33 

32 

33 

21 

21 

21 

32 

27 

31 

22 

21 

33 

38 

30 

30 

28 

22 

18 

21 

21 

21 

27.4 

ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT  HALL   IND  A6ENCY 
SARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
G00DIN6  CAA  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGE V I LLE 

SRASMERE 

GRAY 

GROUSE 

MAI  LEY  AP 

HAMER  4  NM 

HAZELTON 

HtLL  CITY 

HOLLISTER 

IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  6  NE 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

IDAHO   FALLS  43  NW  WB 

IDAHO  FALLS  44  W  WB 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

KOOSK1A 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 

LEWISTON  WB  AP 

LIFTON  PUMPING  ST A 

MACKAY  RS 

MA  LAD 

MA LAO  CAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 


following  St 

124  - 


Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  1954 


Day 

Ol 

Month 

• 

Station 

« 

| 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1  ^ 

31 

< 

MERIDIAN   1  ■ 

MAX 

65 

66 

68 

65 

6C 

52 

60 

63 

71 

73 

71 

62 

75 

69 

60 

55 

92 

52 

39 

33 

98 

61 

58 

64*6 

MIN 

25 

30 

32 

31 

33 

is 

48 

44 

37 

36 

42 

20 

31 

25 

31 

39 

43 

33 

43 

32 

32 

42 

34 

33 

22 

20 

21 

20 

24 

24 

24 

32.3 

MESA 

MAX 

55 

68 

72 

?3 

6  5 

63 

60 

67 

74 

62 

63 

56 

57 

60 

60 

62 

67 

64  •  1 

MIN 

30 

31 

33 

38 

38 

41 

42 

45 

42 

33 

30 

28 

31 

36 

39 

32 

42 

32 

26 

23 

29 

32 

34 

34.3 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

64 

71 

65 

60 

71 

64 

6  0 

47 

53 

56 

63 

60 

9  0 

96 

59 

54 

62*3 

MIN 

31 

3  7 

34 

37 

39 

51 

40 

-3 

35 

40 

ss 

32 

26 

32 

36 

38 

31 

33 

41 

35 

28 

29 

27 

24 

26 

27 

28 

26 

33.7 

MONTPELIER  RS 

MAX 

66 

TO 

71 

70 

74 

84 

70 

66 

71 

6  0 

MIN 

24 

2  5 

28 

29 

30 

34 

35 

41 

26 

23 

29 

30 

17 

19 

25 

27 

27 

24 

29 

39 

27 

24 

23 

is 

17 

16 

19 

18 

23.6 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

60 

61 

5  9 

64 

63 

7  7 

60 

71 

73 

67 

62 

5*, 

^7 

52 

MIN 

29 

33 

44 

33 

34 

43 

47 

39 

36 

34 

45 

4  2 

25 

28 

45 

46 

46 

33 

46 

36 

26 

28 

23 

22 

29 

24 

24 

29 

26 

Sf'l 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

69 

78 

73 

78 

80 

56 

63 

75 

81 

80 

77 

7^ 

39 

71.1 

MIN 

28 

30 

34 

32 

32 

49 

34 

41 

47 

39 

40 

30 

33 

23 

30 

38 

47 

28 

30 

41 

35 

23 

29 

24 

22 

25 

31 

26 

34.4 

MULL AN  PASS  CAA 

MAX 

41 

44 

41 

44 

4^ 

5  6 

34 

46 

39 

30 

MIN 

23 

33 

31 

30 

12 

36 

41 

37 

35 

33 

28 

25 

22 

23 

37 

43 

34 

32 

30 

29 

3* 

26 

24 

22 

21 

25 

31 

30 

30 

30 

31 

30.4 

NAMPA    2  NW 

MAX 

62 

66 

74 

70 

71 

74 

63 

77 

70 

71 

68 

6  5 

49 

55 

62 

66 

76 

66 

73 

70 

ft  ! 

79 

70 

53 

52 

56 

39 

56 

59 

63  8 

MIN 

2T 

29 

33 

30 

33 

39 

51 

44 

40 

35 

40 

33 

34 

23 

27 

33 

43 

34 

39 

30 

35 

43 

38 

38 

32 

21 

22 

20 

23 

28 

25 

33.1 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

62 

66 

6b 

69 

70 

77 

71 

67 

67 

62 

57 

5  Q 

60 

69 

75 

63 

70 

67 

J7 

60 

58 

56 

MIN 

11 

14 

16 

16 

21 

21 

26 

36 

22 

26 

26 

20 

13 

15 

21 

29 

25 

36 

34 

33 

33 

34 

32 

23 

13 

12 

12 

11 

15 

22.2 

NEZ PERCE  2  E 

MAX 

35 

59 

59 

59 

62 

73 

72 

61 

6  0 

58 

55 

72 

57 

64 

60 

MIN 

25 

30 

35 

32 

38 

36 

44 

42 

'6 

36 

41 

31 

24 

26 

32 

38 

* 

39 

30 

4* 

35 

28 

31 

27 

25 

25 

28 

26 

27 

27 

OAKLET 

MAX 

67 

72 

74 

61 

75 

79 

61 

72 

6  7 

65 

68 

56 

65 

73 

59 

6  0 

65  1  3 

MIN 

27 

34 

36 

36 

39 

40 

44 

40 

3  6 

38 

37 

26 

32 

24 

31 

40 

46 

28 

37 

42 

32 

29 

32 

24 

20 

29 

23 

26 

26 

33.4 

Q8S1DI AN    *  MME 

MAX 

56 

60 

59 

61 

63 

6  5 

64 

64 

54 

46 

71 

34 

65 

60 

5  3 

96 

56 

5  6 

56 . 0 

MIN 

9 

16 

22 

13 

18 

16 

19 

16 

23 

18 

29 

22 

18 

7 

15 

21 

16 

14 

22 

32 

34 

24 

11 

12 

12 

10 

10 

12 

14 

16.3 

OLA  5  S 

MAX 

66 

73 

?  o 

72 

80 

60 

75 

7J 

72 

74 

73 

60 

62 

56 

62 

61 

64 

6  2 

68.0 

MIN 

20 

19 

26 

25 

28 

37 

38 

39 

32 

32 

35 

29 

32 

34 

32 

30 

33 

26 

33 

35 

32 

26 

18 

18 

16 

16 

18 

18 

18 

27.9 

OROFI NO 

MAX 

67 

70 

66 

72 

78 

78 

74 

73 

70 

67 

73 

67 

71 

60 

61 

59 

61 

6 1 

99 

39 

58 

64  .4 

MIN 

26 

28 

3  7 

33 

37 

37 

41 

49 

37 

36 

47 

39 

32 

26 

29 

33 

40 

39 

46 

47 

38 

31 

28 

24 

26 

27 

25 

25 

26 

34.2 

PALISADES  DAM 

MAX 

65 

73 

70 

63 

66 

73 

76 

77 

69 

62 

69 

66 

69 

66 

72 

64 

39 

61.1 

MIN 

28 

28 

33 

31 

37 

33 

33 

38 

44 

29 

37 

30 

31 

23 

23 

31 

28 

28 

32 

27 

26 

32 

36 

30 

29 

19 

19 

20 

22 

23 

23 

20.3 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

67 

73 

74 

74 

73 

6  3 

82 

74 

73 

76 

70 

74 

66 

62 

75 

66 

58 

j7 

MIN 

26 

29 

34 

30 

31 

33 

31 

45 

39 

35 

25 

30 

32 

24 

27 

31 

44 

30 

33 

26 

33 

33 

34 

33 

33 

24 

19 

19 

22 

27 

24 

31 '.0 

PAUL  1  E 

MAX 

59 

67 

72 

70 

62 

76 

81 

82 

73 

67 

64 

63 

50 

58 

67 

78 

64 

70 

72 

60 

70 

75 

43 

38 

43 

49 

5J 

56 

59 

59 

6  0 

MIN 

27 

25 

3: 

29 

28 

32 

40 

41 

42 

34 

35 

33 

33 

23 

28 

35 

38 

31 

34 

30 

2V 

29 

36 

30 

30 

24 

ie 

20 

21 

22 

22 

30.2 

PAVETTE 

MAX 

68 

71 

09 

69 

69 

fcj  2 

74 

72 

7  Q 

68 

65 

54 

53 

55 

61 

67 

66 

66 

59 

58 

65 

66 

57 

56 

55 

56 

56 

55 

57 

58 

60 

63.3 

MIN 

28 

27 

37 

30 

35 

36 

48 

47 

4C 

39 

39 

43 

32 

25 

27 

34 

39 

31 

36 

29 

38 

40 

41 

40 

34 

26 

21 

20 

25 

25 

25 

33.9 

PIERCE  RS 

MAX 

59 

64 

68 

8  0 

71 

62 

5  1 

57 

62 

45 

49 

60 

58 

69 

33 

62 

52 

J2 

52 

56 

57.3 

MIN 

18 

21 

30 

3C 

34 

40 

2  a 

27 

34 

33 

30 

20 

24 

28 

34 

24 

42 

41 

32 

25 

24 

18 

21 

21 

21 

20 

21 

27.9 

POCATELLO  wb  ap 

MAX 

64 

72 

7 1 

58 

73 

7  g 

80 

73 

68 

65 

30 

47 

7^ 

62 

68 

57 

48 

43 

36 

45 

32 

53 

95 

58 

56 

61 .4 

MIN 

28 

28 

34 

35 

10 

33 

49 

45 

47 

33 

45 

34 

30 

24 

26 

28 

31 

32 

30 

38 

33 

30 

30 

29 

22 

29 

23 

24 

24 

31.3 

POSTHI LL 

MAX 

56 

56 

47 

53 

54 

72 

63 

63 

J6 

38 

5^ 

53 

64 

52 

52 

52 

49 

32 

93 

49 

48 

52 

35.5 

MIN 

24 

31 

26 

36 

29 

31 

33 

40 

34 

35 

45 

40 

24 

24 

30 

27 

31 

41 

41 

40 

33 

26 

25 

19 

22 

26 

21 

22 

21 

30.9 

POT LATCH  1  SE 

MAX 

60 

61 

59 

63 

65 

^9 

69 

63 

69 

59 

53 

5  2 

56 

59 

69 

77 

68 

66 

60 

56 

^4 

5J 

45 

33 

32 

99 

56 

56 

MIN 

22 

23 

41 

29 

29 

40 

45 

36 

32 

30 

43 

39 

27 

21 

32 

38 

45 

44 

29 

45 

36 

25 

22 

19 

19 

29 

22 

21 

23 

25 

31.5 

PRESTON  SU6  FACT  2  SE 

MAX 

70 

72 

j  5 

70 

70 

76 

78 

70 

70 

70 

73 

73 

68 

69 

73 

72 

47 

46 

}J 

MIN 

28 

33 

36 

31 

37 

34 

40 

44 

48 

34 

31 

32 

38 

23 

24 

28 

32 

30 

31 

30 

28 

31 

41 

33 

31 

28 

IS 

21 

22 

23 

23 

till 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

55 

47 

58 

66 

61 

60 

62 

}3 

52 

65 

61 

61 

49 

49 

51 

50 

48 

5  3 

34 

52 

54 

52 

52 

3  i 

54  .  7 

MIN 

25 

25 

29 

28 

30 

16 

40 

34 

36 

31 

44 

37 

24 

22 

26 

29 

33 

33 

42 

38 

30 

22 

24 

18 

22 

24 

23 

24 

25 

30.0 

R I CHF 1 ELO 

7j 

67 

71 

66 

70 

70 

70 

72 

59 

MIN 

26 

30 

26 

28 

31 

40 

44 

36 

33 

32 

30 

28 

33 

22 

30 

36 

34 

28 

37 

24 

29 

35 

32 

31 

29 

24 

19 

20 

23 

29 

22 

29)5 

RI66INS  RS 

MAX 

66 

77 

76 

68 

70 

77 

77 

66 

63 

76 

°e 

Vo'.l 

MIN 

34 

37 

36 

39 

43 

47 

53 

44 

46 

53 

36 

34 

40 

38 

42 

40 

54 

44 

42 

32 

34 

32 

RUPERT 

MAX 

59 

69 

74 

73 

63 

7  9 

81 

83 

76 

70 

65 

66 

50 

50 

6  0 

72 

65 

70 

7J 

6  0 

69 

38 

40 

56 

60 

MIN 

27 

27 

31 

31 

29 

30 

44 

41 

42 

35 

40 

33 

32 

23 

29 

34 

36 

29 

28 

36 

36 

30 

30 

24 

19 

20 

21 

24 

24 

toll 

SAINT  ANTHOMY 

MAX 

62 

69 

69 

62 

69 

73 

77 

74 

0  5 

63 

63 

46 

48 

52 

64 

73 

63 

68 

71 

57 

0c 

70 

65 

4J 

48 

i,7 

50 

54 

56 

60  8 

MIN 

20 

25 

27 

24 

25 

27 

48 

38 

40 

26 

18 

32 

17 

22 

31 

23 

20 

23 

25 

31 

33 

29 

30 

20 

16 

23 

20 

22 

19 

26.5 

SAINT  MARIES 

MAX 

6? 

62 

61 

65 

7J 

64 

j7 

54 

78 

72 

72 

57 

34 

MIN 

23 

26 

32 

31 

33 

33 

44 

39 

31 

37 

35 

35 

25 

24 

28 

34 

35 

32 

-0 

38 

33 

32 

20 

20 

24 

23 

23 

29 

25 

30)7 

SALMON 

7  0 

65 

65 

7J 

7^ 

76 

MIN 

20 

20 

26 

25 

24 

26 

34 

36 

33 

25 

36 

30 

25 

16 

IS 

22 

23 

25 

32 

42 

39 

36 

34 

17 

13 

19 

13 

15 

15 

SHOSHONE 

MAX 

69 

73 

70 

67 

79 

72 

75 

66 

74 

73 

62 

73 

76 

36 

53 

57 

56 

60 

63 

62 

MIN 

21 

28 

31 

29 

14 

43 

43 

36 

40 

36 

33 

31 

33 

24 

33 

40 

40 

32 

44 

28 

34 

38 

35 

31 

27 

24 

24 

21 

25 

25 

25 

32.: 

SPENCER  RS 

MAX 

67 

60 

62 

t7 

59 

69 

63 

63 

66 

59 

63 

57 

37 

38 

48 

36  7 

MIN 

20 

22 

22 

25 

19 

26 

26 

31 

33 

25 

28 

13 

26 

11 

17 

23 

25 

21 

20 

18 

22 

26 

32 

28 

25 

23 

10 

13 

15 

21 

16 

22.3 

SPftlNGFIELD  1  SE 

MAX 

66 

74 

72 

64 

75 

8  1 

79 

73 

71 

68 

65 

92 

52 

56 

66 

73 

65 

70 

73 

65 

73) 

73 

36 

44 

40 

49 

31 

54 

55 

61 

5  Z 

63.9 

MIN 

23 

25 

32 

27 

27 

30 

36 

39 

42 

28 

39 

30 

34 

20 

23 

29 

28 

29 

26 

25 

30 

34 

31 

31 

22 

18 

20 

20 

21 

20 

27.9 

ST1BNITE 

MAX 

42 

53 

6  0 

58 

60 

65 

68 

63 

6  1 

59 

36 

44 

33 

39 

30 

65 

71 

33 

63 

60 

49 

60 

60 

j2 

j2 

5? 

54 

53  8 

MIN 

16 

24 

25 

24 

28 

34 

40 

36 

34 

27 

38 

25 

13 

15 

16 

28 

35 

26 

30 

21 

22 

38 

28 

23 

23 

17 

17 

22 

19 

20 

23 

23.6 

STREVE LL 

MAX 

68 

74 

7  2 

66 

67 

71 

75 

75 

66 

62 

69 

36 

46 

56 

62 

67 

67 

70 

7  o 

83 

70 

61 

38 

3J 

40 

49 

J7 

59 

61.3 

MIN 

21 

33 

34 

35 

36 

40 

44 

35 

56 

30 

26 

26 

32 

11 

24 

35 

'* 

27 

47 

24 

32 

37 

34 

28 

29 

24 

.6 

29 

23 

22 

25 

29.9 

SUSAR 

5  3 

64 

62 

67 

** 

40 

90 

MIN 

21 

24 

28 

25 

26 

26 

36 

37 

44 

26 

40 

24 

32 

16 

21 

24 

28 

26 

2  3 

29 

36 

28 

28 

18 

16 

19 

19 

21 

18 

26 '.2 

SUN  VALLEY 

MAX 

59 

68 

67 

64 

67 

7  0 

70 

70 

64 

59 

54 

46 

50 

53 

66 

69 

69 

63 

56 

1?!' 

MIN 

12 

16 

16 

12 

13 

20 

26 

21 

26 

20 

24 

16 

20 

6 

15 

18 

23 

17 

19 

13 

22 

22 

30 

31 

27 

9 

7 

10 

10 

14 

13 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

70 

79 

76 

75 

82 

85 

84 

73 

74 

72 

69 

64 

56 

61 

70 

78 

73 

73 

72 

64 

73 

74 

66 

37 

99 

39 

60 

99 

64 

66 

63 

69.5 

MIN 

36 

36 

46 

40 

41 

30 

55 

50 

30 

43 

43 

38 

40 

33 

34 

46 

32 

41 

52 

36 

41 

55 

42 

40 

38 

34 

30 

29 

32 

37 

33 

41.1 

TETON  I A   EXP  STA 

MAX 

59 

63 

62 

59 

65 

70 

74 

70 

65 

38 

38 

45 

41 

43 

66 

63 

62 

64 

69 

33 

37 

61 

60 

46 

42 

43 

43 

40 

46 

54 

46 

56.8 

Ml  N 

24 

31 

30 

27 

27 

31 

29 

26 

30 

25 

23 

22 

29 

14 

25 

23 

23 

24 

31 

23 

30 

32 

25 

24 

25 

10 

11 

10 

16 

20 

17 

24.0 

rojfsrVBC*  aot«>  follo*lnf  Stat  10a  Icdon 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
R  195* 


Station 


Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

67 

73 

72 

70 

73 

75 

80 

71 

74 

72 

67 

54 

48 

60 

56 

81 

68 

76 

73 

65 

76 

73 

64 

42 

36 

45 

58 

60 

62 

41 

61 

Mil 

M  I  N 

5 

10 

15 

14 

16 

41 

43 

20 

25 

30 

20 

11 

22 

3 

10 

1« 

27 

14 

32 

13 

V4 

20 

14 

24 

8 

7 

1 

10 

12 

12 

10 

17«0 

MAX 

69 

71 

70 

66 

78 

82 

81 

74 

69 

66 

63 

37 

50 

58 

69 

77 

72 

74 

75 

63 

73 

76 

71 

44 

44 

so 

56 

94 

94 

41 

41 

69(8 

MIN 

26 

29 

39 

29 

31 

40 

56 

44 

45 

36 

44 

35 

33 

25 

29 

32 

45 

33 

35 

28 

31 

39 

36 

30 

31 

27 

21 

22 

29 

27 

29 

99(2 

MAX 

58 

67 

71 

69 

66 

75 

80 

79 

70 

70 

67 

65 

31 

52 

59 

6-7 

77 

66 

71 

74 

62 

71 

74 

36 

41 

47 

31 

57 

97 

54 

60 

44(2 

MIN 

31 

33 

34 

36 

33 

33 

39 

49 

48 

38 

39 

37 

33 

27 

27 

29 

33 

33 

33 

33 

32 

35 

36 

3* 

31 

24 

24 

23 

27 

34 

31 

94(1 

MAX 

55 

58 

37 

57 

60 

71 

65 

57 

57 

50 

50 

45 

49 

57 

66 

34 

34 

61 

37 

30 

49 

45 

47 

4-7 

46 

94 

91 

44 

44 

44 

94(6 

MIN 

25 

27 

39 

31 

38 

39 

43 

41 

3* 

28 

41 

37 

31 

31 

30 

31 

39 

32 

41 

38 

44 

32 

30 

26 

23 

22 

29 

24 

29 

26 

24 

92(1 

MAX 

49 

6* 

59 

67 

59 

54 

69 

65 

55 

59 

59 

30 

44 

46 

56 

74 

53 

30 

30 

49 

46 

44 

44 

92 

53 

99 

50 

52 

99(4 

MIN 

23 

24 

3* 

30 

32 

38 

42 

42 

34 

30 

43 

38 

11 

23 

23 

30 

40 

34 

37 

41 

40 

43 

33 

22 

23 

22 

22 

29 

24 

29 

29 

91(9 

MAX 

65 

69 

70 

71 

70 

79 

78 

77 

72 

69 

68 

60 

37 

36 

62 

69 

64 

M 

58 

34 

6« 

72 

63 

65 

57 

97 

•9 

54 

56 

54 

41 

44(4 

MIN 

26 

27 

33 

30 

33 

33 

44 

44 

35 

36 

39 

32 

30 

23 

23 

31 

40 

30 

33 

26 

38 

41 

41 

iO 

33 

24 

24 

14 

21 

21 

24 

34.(4 

MAX 

57 

55 

37 

54 

64 

74 

68 

68 

57 

56 

54 

43 

46 

59 

•7 

64 

72 

67 

60 

35 

30 

43 

49 

46 

49 

44 

54 

52 

52 

51 

92 

94(5 

MIN 

24 

28 

38 

23 

33 

38 

43 

36 

31 

32 

40 

35 

23 

24 

33 

35 

33 

34 

39 

27 

40 

37 

28 

29 

24 

20 

24 

24 

23 

24 

24 

10(7 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEISER  1  S 
WINCHESTER  1  SE 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

OI 

EVAP 

* 

.16 

.23 

.22 

.14 

.24 

.34 

.10 

.19 

.29 

.12 

.08 

.09 

.06 

.13 

.14 

.11 

.15 

.11 

.07 

.11 

.11 

.03 

.07 

» 

.14 

.08 

.04 

3.55 

WIND 

20 

56 

113 

29 

17 

59 

80 

90 

148 

80 

252 

157 

159 

63 

26 

70 

74 

38 

45 

124 

24 

12 

135 

131 

47 

44 

7 

29 

27 

36 

60 

2252 

EVAP 

.11 

.11 

.12 

.14 

.12 

.15 

.21 

.10 

.07 

.13 

.11 

.14 

.00 

.06 

.07 

.08 

.10 

.09 

.09 

.04 

.03 

.06 

.10 

.14 

83.06 

WIND 

38 

6 

20 

11 

16 

10 

48 

10 

17 

22 

5 

86 

20 

35 

7 

21 

32 

9 

22 

35 

18 

1 

43 

122 

38 

B  858 

EVAP 

.12 

.20 

.14 

.11 

.09 

.13 

.22 

.19 

.13 

.09 

.14 

.13 

.13 

* 

.10 

.06 

.17 

.13 

.07 

.16 

.07 

.08 

.12 

.00 

B3.59 

WIND 

29 

60 

51 

30 

33 

23 

60 

56 

32 

40 

90 

50 

57 

19 

26 

44 

56 

20 

27 

43 

21 

24 

61 

62 

87 

39 

29 

26 

34 

22 

27 

1278 

EVAP 

.16 

.16 

.18 

.19 

.11 

.26 

.30 

.23 

.29 

.23 

.21 

.21 

.13 

.08 

.13 

.20 

.24 

.14 

.21 

.14 

.11 

.18 

.15 

.04 

.05 

.07 

.06 

.08 

.09 

.04 

.09 

4.76 

WIND 

70 

35 

75 

40 

80 

130 

120 

50 

120 

90 

160 

140 

180 

50 

130 

170 

130 

80 

150 

140 

70 

50 

190 

100 

135 

45 

50 

50 

70 

90 

40 

3030 

ABERDEEN  EXP  STA 
ARROWROCK  DAM 
LIFTON  PUMPING  STA 
MINIDOKA  DAM 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


ARC0 

ATLANTA  1  E 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT 
BURLEY  CAA  AP 
CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
DUBOIS  CAA  AP 
GOODING  CAA  AP 
GRAY 

HAMER  4  NW 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
MACKAY  RS 
MA  LAD  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Tabla  7  -  CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
OCTOBER  1954 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

XI 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

3.1 

2.0 

T 

T 

1.7 

1.2 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

OBSIDIAN  A  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

POOTELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 

1.1 

T 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
>N  UN  (jNU 

T 

T 

T 

T 

STIBN1TE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

1 

1.0 
2 

2.0 

1 

T 

T 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

THIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

Sm  r.forenc*  not**  following  Station  lnd«. 
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STATION  INDEX 


Static 


ABERDEEN  EXP  STATION 
ALPHA  t  NE 
AMERICAN  PALLS  I  NW 
ANDERSON  DAM 
ARCO 

ARROW ROCK  DAM 
ASBTON  1  S 
ATLANTA  1  1 
ATLANTA  SUMMIT 
AVERY  RANGER  STATION 

BALD  MOV  NT. us 
BANCROFT 

BAT VIEW  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
BIG  CREIK  1  S 

BLACKFOOT 
BLACKPOOT  DAM 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 


BUR LEY 

BURLEY  P AC TORY 
BURLEY  CAA  AIRPORT 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

CASCADE  1  NW 
CENTERVI LLE  ARBAUCH  RCH 
C  BALL  IS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  PORK  1  ENE 

CLARK  I A  RANGER  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D'ALENE  RS 
CONDA 
COTTONWOOD 

COTTONWOOD  2  SW 
COUNCIL 
CROUCB  2  NNW 
DEADWOOD  DAM 
DEADWOOD  SUMMIT 

DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 
DIXIE 

DOLLARHIDE  SUMMIT 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  CAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
FENN  RANGER  STATION 
FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GILMORE  SUMMIT  RANCH 

GLENNS  FERRY 
GOODING 

GOODING  CAA  AIRPORT 

GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGE VI LLE 
GRASMERE 
GRAY 
GROUSE 

BAILEY  AIRPORT 

HAMER  4  NW 

HAZE LT  ON 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  CAA  AIRPI 
IDA  VADA 

IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
JACKSON  PEAK 
JEROME 
KAMI AH  1  NE 

KELLOGG 
KOOSXIA 
KUNA  2  NNE 

LANDMARK  RANGER  STATION 
LEADORE 

LEW I 3TON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AIRPORT 
LIFTON  PUMPING  STATION 
LOLO  PASS 
LOWMAN 

MAC KAY  RANGER  STATION 
MA  LAD 

MA LAD  CAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 


BINGHAM 

VALLEY 

POWER 

ELMORE 

BUTTE 

ELMORE' 
FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 
SHOSHONE 

BLAINE 

BANNOCK 

KOOTENAI 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

CARIBOU 
GOODING 
BOISE 


BOUNDARY 

!  FALLS 
CLEARWATER 
SHOSHONE 

CASSIA 
CASSIA 
CASSIA 
CANYON 
WASHINGTON 

VALLEY 
BOISE 
CUSTER 
CUSTER 
BONNER 

SHOSHONE 

LEMHI 

KOOTENAI 

CARIBOU 

IDAHO 


County 


IDAHO 
ADAMS 
BOISE 
VALLEY 
VALLEY 

KOOTENAI 

CANYON 

IDAHO 

CAMAS 

TETON 


CLEARWATER 
GEM 

CAMAS 

IDAHO 

BINGHAM 

BOISE 

CUSTER 

ELMORE 
GOODING 
GOODING 
CARIBOU 
OWYHEE 


IDAHO 
OWYHEE 

BONNEVILLE 

CUSTER 

BLAINE 

JEFFERSON 
JEROME 
CAMAS 
TWIN  FALLS 
BUTTE 

BOISE 
BOISE 

BONNEVILLE 
BONNEVILLE 
OWYHEE 

BONNEVILLE 

FREMONT 

BOISE 

JEROME 

LEWIS 


5238  NEZ  PERCE 
5241 [ NEZ  PERCE 
BEAR  LAKE 
5356  IDAHO 
BOISE 


o  ■!  b  2 
5  5-1  1 

5567 

sees 


CUSTER 
ONEIDA 
DNlIDi 
CASSIA 
LEMHI 


42  48 

43  21 
43  38 

43  36 

44  OS 
43  48 


47  59 

48  21 

45  08 

43  11 
43  00 

42  58 

43  46 

43  32 

43  34 
48  41 
42  35 

46  38 

47  32 

42  32 


47  00 
5  07 
47  41 
42  43 
46  03 

46  02 


47  44 
43  35 
45  33 
43  36 

43  43 

44  14 


43  21 
46  06 

43  02 

44  10 

42  57 
42  97 
42  55 
42  3 
42  58 

45  56 

42  23 

43  03 
43  42 
43  31 

43  59 

42  36 

43  18 

42  21 

43  47 

43  50 
43  43 
43  34 
43  31 

42  01 

43  24 

44  25 
44  03 
42  44 

46  14 

4  47  32 
3  46  09 
2  43 
1  44  40 
11  44  41 

46  25 
46  23 
42  07 
46  36 


43  55 
42  11 
42  10 


t     1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER , 


44  36 

4  COEUR  D'ALENE 


112  50 
115  SB 

12  52 
115  28 

113  18 


111  54 

16  33 

116  50 

115  20 


116  13 

16  19 

114  46 

115  30 

115  48 

113  47 
113  48 

113  46 
16  41 

116  41 

116  03 

115  51 

114  14 

113  48 

116  10 

116  15 

114  21 
116  45 
111  33 
116  21 

116  23 
16  26 

115  58 
115  38 

115  34 

116  29 
116  44 
115  28 

114  41 

111  07 

112  14 
112  13 

115  26 

116  10 
116  32 

114  48 

115  33 

112  26 
115  55 

113  31 


116  06 

116  08 
113  53 

111  22 

113  37 

114  18 

112  15 

114  08 

115  03 

114  35 

113  00 

115  50 

116  00 

111  55 

112  04 
115  19 


116  01 

116  08 

115  59 

116  24 
115  32 

113  22 

117  01 
117  01 

111  18 

114  33 

115  36 

113  37 

112  16 

112  19 

113  22 
113  55 


Obser- 
vation 
time 


.-.9  2.; 

.=,7  00 

3  e?  o 

5697 
4420 

4480 [MID 
4943 

50** 


Observer 


EXPERIMENT  STATION 

CLOSED 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HAROLD  L  HANSEN 

U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  STEINMAN 
PHILLIP  T  PETERSON 
U  S  SOIL  CON  SSR 
U  3  FOREST  SERVICE 

NELSON  BENNETT 

CLOSKD 
U  S  NAVY 

FOREST  SERVICE 
NAPIER  EDWARDS 

EARL  RODGERS 
FORT  HALL  IR  PRO J 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
F  H  KUHN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  G  HOWARD  JR 
WILLIAM  A  LOW 

FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 

FRANK  0  REDFIELD 
AMALGAMATED  SUGAR 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HAROLD  M  TUCKER 
STUART  DOPF 

U  S  BUR  RECLAMATION 
MABEL  M  ARBAUGH 
U  S  FOREST  SEHVICE 
GEORGE  A  MILLER 
MRS  MARY  L  RALPH 

S  FOREST  SERVICE 
CALERA  MINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
ANACONDA  COPPER  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 

SABI  FREI 

LYMAN  MA TBI SON 

BARRY  GRAHAM 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  SOIL  CON  SER 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS  MARGARET  E  STOUT 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDITH  STEVENS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MRS  LORA  B  VILAS 
GLENN  WALKER 
WAYNE  F  HARPER 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IB  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

E  D  STONE 
DAVID  MITCHELL 

CIVIL  AERO  ADM 
WESTEN7ELDER 
W  BILADEAU 

MRS  A L VERA  FOSTER 
BLANCHE  PORTLOCK 
ROSCOE  T  SIDBETT 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
LAURENCE  JOHNSON 

U  S  F  k  W  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CARROLL  DAMME N 
SALMON  H  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWGILL 

R  JOHN  MELLOR 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
CHRIS  CALLEN 

ANNA  FLEMING 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  SOIL  CON  SER 
0  OLIVER 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

IRVING  H  LASKEY 
E  T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
RODNEY  H  TOBIAS 

LEWISTON  WATER  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  P  k  L  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
OR I LLE  L  JOINER 

U  3  FOREST  SERVICE 
J  L  CROW THE R 
U  S  CIVIL  AERI 
U  8  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


2  3  5  6  7 
10/15/54 
2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

2  3  5  6  7 
2  3  5  7 
2  3  5      7  ' 


2  3  5  7 

2  3  9  C 

2  3  5 

C 

2  3  5  C 

2  3  5      7  C 

2  3  5      7  C 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  C 

2  3  5  7 

2  3  5  7 

2  3  5 

2  3  9      7  C 


Refer 


tables 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  9 

2  3  9 

2  3  9 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  1 


2  3  5 
|2  3  5 
RO  ADM     2  3  5 


Station 


MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 

MOKTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME 

MULLAH  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 
NEZPERCK  2  I 
NEZ  PERCE  PASS 

OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
OROFINO 
PALISADES  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL  1  I 

PAYETTE 

PIERCE  RANGER  STATION 
PINE  1  N 

PINE  2  S 

PLUMMER  3  WSW 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORT HILL 

POT LATCH  1  SE 

PRAIRIE 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUNGO  CREEK 
PUTNAM  MOUNTAIN 


TESTING  STA 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
ROLAND  WEST  PORTAL 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

SHOSHONE 

SOLDIER  CREEK  RS 
SPENCER  RANGER  STATION 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 

STREVELL 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
TETON'  I A  EXP  STATION 

THREE  CREEK 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUTDALE  GUARD  STATION 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FACT 

VIENNA 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
BEISEH  1  S 
WINCHESTER  1  SE 

YELLOW  PINE 

NEW  STATIONS 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 


NAME  CHANGE 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 


County 


BEAR  LAKE 

BOISE 

IDAHO 

LATAH 

ELMORE 

SHOSHONE 

CANYON 

ADAMS 

LEWIS 

LEMHI 

CASSIA 
CUSTER 
GEM 

CLEARWATER 
BONNEVILLE 

CANYON 

MINIDOKA 

PAYETTE 

CLEARWATER 

ELMORE 

ELMORE 

BENEWAH 

BANNOCK 

BOUNDARY 

LATAH 

ELMORE 

FRANKLIN 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 

BUTTE 

LINCOLN 

IDAHO 

SHOSHONE 

MINIDOKA 

FREMONT 

BENEWAH 

LEMHI 

BONNER 

ELMORE 

LINCOLN 

CAMAS 

CLARK 

BINGHAM 

VALLEY 

CASSIA 

MADISON 

BLAINE 

ADA 

TETON 

OWYHEE 
ELMORE 
ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 

BLAINE 

SHOSHONE 

SHOSHONE 

WASHINGTON 

LEWIS 

VALLEY 


44  54 

42  39 

43  37 


43  08 

47  27 

43  37 

44  58 
46  19 

45  43 

42  15 
44  03 
44  07 

46  29 


42  37 
44  04 

46  30 

43  30 

43  28 

47  19 
42  55 


43  30 
42  05 
48  21 


43  33 
43  04 
45  25 
47  21 

42  37 

43  58 

47  19 
5  11 

48  17 
43  37 


42  03 

43  38 
43  43 
42  35 

42  32 

43  49 

47  28 

47  30 


116  07 

112  12 
116  25 
116  26 

113  29 

18 


115  41 

116  35 
116  17 
116  12 
114  30 

113  53 

114  48 
116  17 


115  35 

111  52 

116  50 

115  04 

112  03 

112  57 

114  09 

116  19 

115  40 

113  41 

111  40 

116  34 

113  53 
116  34 
115  10 

114  24 
114  50 

112  11 


115  10 
115  26 
115  38 
114  28 
114  25 

114  51 

115  56 

115  53 

116  57 
116  36 

115  29 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


I    3  FOREST  SERVICE 
R  FRED  LINDENSCHMITT 
JAMES  W  DOSS 
MESA  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  6 


U  S  FOREST  SERVICE     2  3  5 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  FOREST  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  IDAHO  2  3  3  6 
KENNETH  J  NEWMAN        2  3  9 


MID  U  S  CIVIL  AERO  ADM  {2  3  3 

8A ' AMALGAMATED  SUGAR  2  3  5 

9P  U  S  FOREST  SERVICE  2  3  9 

7P  JOHN  KOEPL  2  3  5 

VAR  U  S  FOREST  SERVICE 

€P | HERBERT  J  HARDY  2  3  5 

SP  MARJORIE  L  SHAW  2  3  5 

5P  VINCENT  A  NALLY  2  3  5 

5P  U  S  FOREST  SERVICE  2  3  5 
4P  U  S  BUR  RECLAMATION  2  3  5  < 


STATE  EXP  STATION  2  3  9 

AMALGAMATED  SUGAR  2  3  9 

MICHAEL  HARRIS  2  3  5 

U  S  FOREST  SERVICE  2  3  5 
U  S  GEO  SURVEY 


CLOSED 

IDlU  S  OFF  IND  AFFAIRS 
MID  HID  U  S  WEATHER  BUREAU 
5P  R  E  DENHAM 
6P  HENRY  J  FITCB 


Ml' 


9/2/54 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


ORA  L  ENGELMAN 
C  M  CRABTREE 
U  S  FOREST  SERVICE 
M  EDWARD  BUDELL 
FORT  HALL  IR  PROJ 

SEE  NAME  CHANGE  END  OF  INDEX 
LESLIE  F  BUSBY  2  3  5 

U  S  FOREST  SERVICE    2  3  5  7 

CLOSED  3/31/54 
MINIDOKA  IR  PROJ        2  3  5 

E  M  JERGENSON  2  3  5 

U  S  FOREST  SERVICE  2  3  5 

U  3  WB  OBSERVER  2  3  5  7 

STATE  EXP  STATION  2  3  9      7  C 

U  S  FOREST  SERVICE 

FRED  E  KOHL  2  3  3 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE  2  3  9  7 

MRS  RAYMOND  RUFF  2  3  3 

BRAULEY  MINING  CO  2  3  5  7 


8P  IDAHO  STATE  POLICE 
9  KENNETH  THATCHER 
5P  EDWARD  F  SEAGLE 
5P  IDAHO  POWER  COMPANY  1 2  I 
0P  EXPERIMENT  STATION    2  3  5 


.  ■ 


2  3  5 
2  3  3 
2  3  9 


MRS  L  E  TANNER 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  SOIL  CON  SER 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR 


:  3  9 


S  SOIL  CON  SER  I 

FE  A  THE  RSTONE  JR      2  3  5 

7A  ROBERT  J  S XANTE L         2  3  5 

5P  HER  YIN  V  LINO  2  3  5 

.-HOWARD  LBR  CC  2  3  5 


YAH 


CLOSED  : 


U  S  WEATHER  BUREAU 


t  WEATHER  BUREAU 


5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE , 


9  PEND  OREILLE,     10  ST.   JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1954 

The  lour  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bases.  There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW  ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective 
January  1 ,  1954 . 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,5,6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
quently occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurement   ,   time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

U        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

3S        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V        Includes  total  for  previous  month. 

jut        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

|  Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  NOVEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Like  November  1953,  this  was  an  abnormally 
warm  month,  only  seven  warmer  Novembers  hav- 
ing been  experienced  since  1892.  Precipi- 
tation was  only  about  63  percent  of  normal, 
and  the  average  snowfall  for  the  State  was 
only  12  percent  of  the  mean  of  the  previous 
56  years.  Particularly  in  the  southern  part 
of  the  State  storms  were  relatively  few  and 
of  short  duration,  interrupting  only  brief- 
ly the  persistent  high  pressure  patterns 
dominating  the  area.  Sunshine  was  abundant 
for  the  time  of  year,  and,  except  for  fogs 
that  occasionally  hampered  transportation 
in  places  and  minor  wind  damage  in  one  or 
two  localities,  the  weather  was  agreeable 
for  seasonal  activities  and  generally  favor- 
able for  livestock.  A  fatal  highway  acci- 
dent attributable  to  blowing  dust  occurred 
during  the  month. 

The  average  temperature  for  the  State  was 
39.9°,  4.6°  above  normal.  The  northern  por- 
tion was  a  few  degrees  below  seasonal  tem- 
perature averages  the  first  few  days  of  the 
month,  while  other  areas  were  close  to  nor- 
mal values.  By  the  second  week,  all  areas 
were  warmer  than  average,  and  remained  so 
until  the  28th,  when  effective  cooling  oc- 
curred over  the  entire  State.  The  highest 
recorded  temperature  was  75°  at  Atlanta  1  E 
on  the  6th.  The  lowest  was  -17°  at  Dixie 
on  the  30th.  The  maximum  temperature  at 
Pocatello  WB  AP  on  the  11th,  70°,  was  the 
highest  ever  recorded  so  late  in  the  season. 
Lewiston  WB  AP  reported  that  the  high  tem- 
perature of  62°  on  the  7th  equalled  the  pre- 
vious record  for  that  date,  and  the  Priest 
River  Experiment  Forest  noted  that  its  No- 
vember average  maximum  temperature  of  45.7° 
was  the  highest  since  1912. 

The  State  average  precipitation  was  1.22 
inches,  0.73  inch  below  normal.  The  average 
snowfall  of  0.7  inch  was  the  third  lowest 
of  record.  In  1904,  the  average  of  0.7  inch 
equalled  this  year's.  Only  in  1929  and  1939 
did  the  respective  averages  of  0.6  inch  and 
trace  fall  below  that  of  this  November.  Only 
Dixie  and  Mullan  Pass  CAA  recorded  snowfall 
totals  for  the  month  in  excess  of  ten  inches, 
the  former  with  13.0  inches  and  the  latter 
with  22.1  inches.     In  the  two  southern  divi- 


sions, precipitation  was  generally  confined  j 
to  the  periods  around  the  12th  -  13th,  the 
15th  -  17th,   and  25th  -  27th,     the  latter  I 
period  being  mostly  one  of  scattered  showers 
and  snow  flurries.     In  the  Northern  Divi- 
sion, storms  were  more  frequent  and  generally  1 
of  longer  duration.    However,  with  reference 
to  normal  precipitation  amounts,  most  sta- 
tions  with  excesses  were  in  the  northern  or 
southeastern  portions  of  the  Southeastern 
Division  or  the  west-central  portion  of  the  | 
Southwestern  Division.    Deficiencies  of  well 
over  1.00  inch  were  not  uncommon  elsewhere 
in  areas  normally  receiving  abundant  pre- 
cipitation.     The  largest  monthly  total  was  | 
5.39  inches  recorded     at  Burke  2  NNE ,  and 
the  least  was  a  trace  at  Three  Creek.  Pres- 
ton Sugar  Factory  2  SE  recorded  the  greatest  1 
amount  in  an  observational  day:  1.14  inches 
on  the  16th. 

According  to  reports  from  the  Agricultural 
Marketing  Service,  ranges  were  short  on  feed 
except  in  northern  Idaho  where  rainfall  had 
been  sufficient  during  the  summer.  The  mild 
weather  and  the  November  rains  were  of  some 
benefit  to  grazing  areas.  As  of  the  Decern-  I 
ber  1  report,  the  average  range  condition 
was  72  (the  10-year  average  1943-1952  is  80) , 
2  points  better  than  at  the  same  time  in  1 
1952,  but  otherwise  the  lowest  since  1934. 
Cattle  and  sheep  were  in  fairly  good  con- 
dition. Hay  was  generally  ample  except  in 
a  few  localities. 

Seasonal  agricultural  activities  which 
continued  into  the  month,  such  as  fall  plow- 
ing, were  generally  favored  by  the  weather. 
Heavy  night  and  morning  fogs  in  northern 
and  western  valleys  somewhat  impeded  trans- 
portation on  a  few  days  toward  the  end  of 
the  month.  On  the  11th  and  27th  winds  with 
peak  gusts  from  42  to  53  miles  per  hour  were  | 
reported  from  a  few  points  in  the  Southeast- 
ern Division,  but  damage  was  slight. 

On  the  25th,  visibility  restricted  by 
blowing  dust  was  the  cause  of  a  traffic  ac- 
cident 25  miles  southeast  of  Burley  which 
involved  three  vehicles.  Six  persons  were 
burned  to  death  in  one  auto,  and  five  occu- 
pants of  another  injured. 

H.  C.  Steffan 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  AVERAGES   IS  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 
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2.7 

1946 

33.6 
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34.3 
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1.6 

1927 

39.3 

76 

-10 

4.47 
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33.1 

68 

-20 

1.82 

7.8 

1929 
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29.9 

70 

-28 

.69 

2.9 

1930 

30.5 

76 
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1^45 

10.6 

1953 

40.0 

74 

-  6 

1.65 

3.6 

1931 

30.2 
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-27 

1.70 

15.0 

1954 

39.9 
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1.22 
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1932 

37.5 
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37.4 
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1.0 

1934 

40.0 

75 

-  2 

2.39 

7.2 

1935 
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1936 

32. 1 

70 
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1.1 

1937 
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75 

-  4 

2.  84 

3.4 

ALL 

1938 

29.6 

66 

-26 

1.  82 

6.1 

YEARS 

35.4 

1.92 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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TABLE  2  NOVEMBER  195* 
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0 

2 

0 

ASHTON  1  S 

48.9 

21.2 

35.1 

3.3 

66 

7 

4 

30 

891 

0 

3 

30 

0 

2.00 

.70 

1.05 

15 

•  0 

0 

2 

1 

BLACKFOOT 

54  a  6 

27.7 

41.2 

7.0 

69 

11 

11 

29+ 

709 

0 

0 

23 

0 

.90 

.07 

.90 

16 

•  0 

0 

1 

1 

0 

BLACKFOOT  DAM 

49  a  1M 

18. 7M 

33.9M 

4.9 

62 

10 

2 

29 

926 

0 

3 

0 

.71 

.64 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


•ABLE  2  ■  CONTINUED 


IDAHO 
NOVEMBER  1954 


Temperature 


Station 

Average 

| 

s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

p 

"3a 

2 

Q 

w 

>* 

o 

S 
& 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

_e 

•) 

Q 

e 

I 
z 
I 
* 

0 

z 

8 

O 

in 

1.00 
or  More 

5  a 

S3 

S  t 

tt  A 

5  t 
Si 

5  k 
on 

BURL  EY 

58 

29  .0 

43.8 

6.  5 

7  1 

12 

_ 

0 

0 

23 

0 

.31 

■ 

•  57 

•  20 

1 6 

■  0 

0 

1 

0 

0 

BURLEY  FACTORY 

56 

24 . 9 

40.5 

4#  8 

68 

1 0 

29 

0 

0 

27 

0 

.42 

•  48 

•  22 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

at  <Qi  pv  r  j  :  AP 

56 

26  a  1 

41.4 

5.4 

71 

1 1 

1 0 

29 

697 

0 

0 

26 

0 

•  34 

•  80 

.26 

1 5 

T 

0 

1 

0 

0 

CHI LLY  BA  RTON  FLAT 

48 

16  ■  9 

32.8 

5*4 

60 

30 

95  6 

0 

3 

28 

2 

.26 

.02 

•  0 

0 

0 

0 

_  ^  *  _  ^ 

36  .  4M 

9  a  5 

70 

1 1 

2 

29 

0 

1 

?>> 

0 

2.09 

•  07 

1  •  12 

16 

T 

0 

3 

7. 

1 

DU80 IS  EXP  STA 

'  g  ' 

2  8  •  3 

38.0 

7.3 

63 

J? 

■Jjj 

0 

3 

23 

0 

1.02 

.41 

•  34 

la: 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DUBOIS  CAA  AP 

r 

, 

36.9 

6.5 

64 

0 

2 

27 

0 

.  74 

•  0  5 

•  43 

1 5 

•  2 

0 

2 

0 

0 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

40.4 

5.7 

7  0 

?Q 

0 

1 

23 

0 

•  19 

•  6  0 

•  10 

1 6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GRACE 

i 

,  7 

25  ■  a 

38.8 

6.5 

67 

^  n 

0 

2 

25 

0 

1.28 

•  11 

•  65 

16 

T 

T 

27 

2 

2 

0 

•  0 

20*1 

33.6 

3.7 

60 

"10 

0 

0 

30 

3 

•  30 

1.02 

•  20 

1  X 

.0 

0 

2 

0 

0 

GROUS  E 

o 
49 

B  1 

1 7  •  1 

33.1 

59 

2+ 

_  4 

30 

„  _ 

0 

2 

30 

1 

1.16 

.53 

.43 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAMER  4  NW 

50 

,  9 

20a3 

35.6 

5.3 

65 

j  I 

30 

0 

2 

27 

0 

.49 

.12 

■  31 

w 

T 

0 

2 

0 

0 

Tn«uA     C  ft  1   1    C     A     hi  C 

51 

.  B 

25  a7 

38.8 

66 

1 1 

g 

30 

780 

0 

2 

24 

0 

•  66 

.47 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

tfyiuA     PA  1  1    C     r*»  AO 

5« 

a4 

25  a 5 

39  a  0 

5.5 

6  7 

9+ 

7 

30 

775 

0 

3 

26 

0 

•  53 

.26 

•  31 

}  5 

T 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  EALLS  43  NW  WB 

40 

,2 

20a7 

3  5  a  0 

6.1 

66 

30 

894 

0 

2 

27 

0 

•  55 

.24 

•  36 

.0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

50 

.  7 

19  a4 

35al 

5.1 

63 

7  A? 

0 

2 

27 

1 

.65 

.09 

•  48 

.0 

0 

2 

0 

0 

1 9W I N  2  S 

53 

,  2 

25  a5 

39a4 

7»9 

67 

7 

30 

0 

1 

27 

0 

.63 

.52 

•  51 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

tCt    A  bin     DADf      pi  A  Li 

44 

20  a5 

32a5 

5.  8 

61 

1 1 

29+ 

968 

0 

5 

29 

2 

2a28 

a  81 

•  89 

16 

s.o 

4 

16 

4 

2 

0 

i  ictau    ni  ikQ  T  Mrt  cta 

48 

0 

25a0 

36  a  5 

4.4 

56 

1* 

^? 

0 

3 

27 

0 

a45 

— 

al9 

•  23 

1  2 

T 

0 

2 

0 

0 

MACKAY  RS 

50 

24al 

37.1 

5.5 

63 

2  + 

2 

30 

833 

0 

3 

27 

0 

a63 

•  12 

•  31 

12 

T 

T 

26 

2 

0 

0 

MALAO 

55 

H 

28a3 

42.  1 

7,  1 

68 

1 1 

13 

30 

678 

c 

0 

25 

0 

•  96 

.33 

3.0 

o 

MA LAD  CAA  AP 

55 

"  l 

23.6 

39.4 

68 

}} 

1  0 

761 

0 

1 

27 

0 

•  81 

.47 

16 

T 

T 

30 

2 

0 

0 

MAY  RS 

51 

20.9 

36.4 

5.3 

64 

11 

™  * 

30 

851 

0 

2 

27 

1 

•  31 

.04 

.20 

1 2 

T 

0 

2 

0 

0 

MC  CAMMC*J 

54 

26.4 

40.4 

67 

10 

9 

29 

732 

0 

0 

23 

0 

.69 

.56 

16 

•  0 

0 

2 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

53 

•  1 

30.0 

41  .6 

67 

9 

12 

30 

698 

o 

o 

22 

q 

.25 

■  17 

16 

•  0 

o 

1 

0 

o 

montpelier  rs 

51 

»8M 

20.  1M 

36. OM 

4.4 

64 

1 1 

2 

29 

0 

2 

29 

0 

.82 

.15 

.30 

13 

.5 

0 

3 

0 

0 

OAKLEY 

58 

30.8 

44.4 

5.9 

71 

1 0 

1 0 

30 

611 

o 

0 

16 

o 

.41 

.36 

.23 

1 2 

•  0 

0 

2 

ft 

0 

PALISADES  DAM 

50 

6 

26,7 

38.7 

62 

1 0 

29 

781 

0 

3 

23 

0 

.74 

.58 

16 

.  3 

0 

1 

1 

0 

PAUL     1  e 

//r 

57 

•  2 

26.4 

41.8 

4.5 

70 

12 

9 

29 

o 

0 

25 

o 

.26 

.71 

.21 

16 

.  0 

0 

1 

o 

0 

POCATELLO  WB  AP 

53 

■  4 

26.8 

40.1 

4.2 

70 

11 

9 

29 

739 

0 

0 

22 

0 

.51 

.55 

.23 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

54 

.2 

26.7 

40.5 

5.9 

67 

10 

12 

29 

731 

0 

0 

24 

0 

1.69 

.25 

1.14 

16 

T 

0 

3 

1 

1 

RUPERT 

56 

•  5H 

26.  6M 

41.  6M 

4.  7 

70 

12 

9 

29 

0 

0 

26 

3 

.29 

.71 

.25 

16 

.0 

0 

1 

■  0 

0 

SAINT  ANTHONY 

51 

.3 

23.9 

37.6 

68 

11 

3 

30 

813 

0 

1 

26 

0 

1.17 

.25 

.52 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

SPENCER  RS 

46 

■  5 

22.6 

34.6 

6.8 

61 

11 

3 

30 

904 

0 

3 

27 

0 

1  .76 

.45 

.66 

16 

T 

0 

3 

3 

0 

SPRINGFIELD  1  SE 

55 

•  e 

24.7 

40.3 

5.7 

69 

10 

5 

30 

734 

0 

0 

25 

0 

.48 

.44 

.40 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

STREVELL 

50 

.7 

28.1 

39.4 

62 

10  + 

4 

30 

760 

0 

2 

21 

0 

.42 

.42 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SUGAR 

50 

.7 

23.8 

37.3 

5.6 

68 

11 

5 

30 

823 

0 

2 

26 

0 

.17 

.52 

.12 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TETON  I A  EXP  STA 

47 

•  2 

23.2 

35.2 

62 

11 

2 

29 

885 

0 

2 

28 

0 

.64 

•  30 

16 

4 

0 

0 

DIVISION 

38.2 

5.  1 

.  74 

.  27 

.2 

STATE 

39.9 

4.  6 

1.22 

.  73 

.  7 

Precipitation 


O  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED  "NO.   OF   DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"^ JFFECTIVE  JANUARY  1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"3 

Day  of  month 

29  |  30 

31 

12  3 

4      5  |  6 

7  8 

« 

10| 

11  1 

12 

13  | 

14  1 

IS 

,6 

17 

18 

lff| 

20  |  21 

22    23  24 

25 

26 

27 

28 

LBERDEEN  EXP  STA 

a45 

.04 

.  41 

U4ERICAN  PALLS  1  NW 

a34 

.04 

.01 

■  29 

INOERSON  0AM 

la55 

a  50 

.01 

.72 

.06 

•  25 

•  01 

T 

utco 

a82 

a  25 

.57 

IRROwROCK  0AM 

la54 

a  91 

■  18 

•  27 

.23 

.16 

•  19 

T 

T 

fcSMTON  1  S 

2a00 

T 

1.05 

•  95 

»TLANTA    1  E 

la60 

T 

a  27 

.01 

.53 

•  34 

•  23 

T 

T 

•  02 

T 

T 

kVERY  RS 

3.63 

.16 

■  33 

a  36 

•  24 

.56 

• 

.  50 

•  19 

T 

• 

•  94 

• 

•  79 

SAW  1 E W  MODEL  BASIN 

2.22 

•  34 

.21 

.21 

.20 

•  20 

.10 

•  22 

.  13 

•  05 

.07 

.20 

•  OS 

■  04 

JIG  CREEK   1  S 

a91 

T 

a  02 

T 

•  30 

•  46 

•  04 

T 

•  02 

■  03 

T 

BLACKFOOT 

.90 

T 

•  00 

BLACKFOOT  0AM 

a71 

.06 

•  65 

T 

T 

■ 

BLISS 

•  67 

a  30 

.30 

.07 

•  02 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

90ISE  MB  AP  //R 

•  04 

.06 

a  37 

T 

.26 

•  23 

T 

T 

BONNERS  FERRY   1  SM 

2.2V 

T  .39 

.06 

alO 

.06 

T 

a  05 

•  31 

•  30 

.06 

.13 

•  24 

•  10 

.01 

.01 

•  25 

•  13 

BUHL 

.41 

■  10 

a  06 

.06 

•  19 

•  04 

BURKE  2  NNE 

5.39 

T 

.39 

.06 

a36 

T 

a  46 

.25 

■  15 

•  13 

.85 

.68 

•  90 

•  13 

T 

•  45 

.40 

•  92 

T  T 

BURLEY 

•  31 

•  04 

•  07 

.20 

BURLEY  FACTORY 

•  42 

T 

•  10 

•  10 

•  22 

BURLEY  CAA  AP 

.34 

■  OS 

■  26 

•  03 

7 

T 

CALOMELL 

1.18 

T 

a  57 

•  33 

•  IS 

•  03 

•  03 

■  02 

CAMBRIDGE 

1.62 

a  36 

•  71 

•  01 

•  30 

•  01 

•  03 

CASCADE   1  NM 

la  57 

a  39 

•  69 

.29 

•  10 

.04 

•  03 

.01 

■  01 

CENTERVILLE  ARBAU6H 

2a00 

T 

a63 

T 

T 

•  61 

■  20 

■  34 

- 

•  01 

CHALLIS 

alt 

a09 

•  00 

T 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.26 

a  04 

•  22 

•  43 

.01 

■  26 

CLARK  FORK  1  ENE 

3.87 

•  73 

•  OS 

.30 

a37 

■  20 

•  19 

.60 

•  26 

■  27 

•  22 

•  10 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

.92 

a  01 

■  11 

•  29 

•  08 

•  01 

•  18 

•  06 

•  30 

T 

COEUR  D  AlENE  RS 

2.43 

•  67 

T  T 

.06 

a  20 

a  00 

T 

.18 

.  : 

■  40 

•  16 

•  34 

T 

T 

OONDA 

2.09 

a  03 

■  23 

.01 

.  : 

1.12 

.03 

•  01 

•  01 

•  61 

COTTONWOOD 

.74 

.23 

.12 

•  24 

T 

•  13 

.09 

COUNCIL 

1.97 

a  60 

T 

•  61 

.10 

•  49 

•  03 

T 

CROUCH  2  NNW 

2  .08 

a  70 

•  96 

.12 

•  70 

•  01 

DEAOwOOD  OAM 

1.80 

a43 

•  02 

.10 

•  17 

T 

T 

DEER  FLAT  DAM 

1.10 

a  72 

•  16 

•  20 

T 

.07 

•  31 

•  10 

DIXIE 

1.10 

•  01 

•  04 

■  19 

•  42 

T 

DUBOIS  EXP  STA 

1.02 

•  34 

.10 

.20 

DUBOIS  CAA  AP 

.74 

.20 

•  04 

T 

■  43 

•  OS 

T 

•02 

Elk  city 

1.63 

•  08 

■  01 

•  11 

•  03 

•  22 

.42 

T 

T 

•  07 

•  07 

•  97 

•  03 

ELK  RIVER   1  S 

3.30 

■  31 

•  31 

•  10 

•  17 

•  61 

•  00 

•  36 

•03 

•  35 

■  14 

•20 

•  02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


EMMETT  Z  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT  MALL  IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 

GLENNS  FERRY 
GOODING  C A A  AP 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 

GRASMERE 
GRAY 
GROUSE 
MA  I LEY  AP 
HAMER  4  NN 

HAZELTON 
HILL  CITY 
MOLL ISTER 
HOWE 

IOAHO  CITY 

IDAHO  CITY   11  SW 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS  C A A  AP 
IDAHO  FALLS  43  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  W8 

IRWIN  2  S 

ISLAND  PARK,  DAM 

JEROME 

K AM  t  AH  1  NE 

KELLOGG 

KOOSKlA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WATER  PLANT 
LEWISTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 

MACKAY  RS 
MALAD 

MALAD  CAA  AP 
MAY  R5 
MC  CALL 

MC  CAMMON 
MERIDIAN   1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPEL IER  RS 

MOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME 
MULLAN  PASS  CAA 
NAMPA  2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 


2  r 


NEZPERCE 
OAKLEY 

OBSIDIAN  4  NNE 
OLA  5  S 
OROFINO 

PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 
PAYETTE 
PIERCE  RS 

POCATELLO  WB  AP  /. 
PORTHILL 
POTLATCH    1  SE 
PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 
STI9N I TE 

STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETONIA  EXP  STA 

THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLANO  PARK 


Day  of  month 


2  3 


7      8  9 


13     14  15 


22    23  24 


25    26  27 


•20     .15  t54 


T  T 
T        T  .22 


•47     .08  .02 


.17     .16  .30 


28     29     30  31 


.02     T  .01 


Sat  r»f«en»  not*,  following  Station  IndM 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  195* 


Station 


Day 

Ol 

Month 

0 

« 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

58 

58 

58 

59 

61 

39 

59 

63 

65 

65 

68 

59 

51 

57 

56 

46 

45 

55 

57 

50 

55 

37 

56 

34 

58 

56 

46 

37 

33 

34 

54.6 

M I N 

24 

23 

20 

19 

20 

2C 

20 

20 

25 

24 

32 

37 

36 

28 

40 

39 

30 

27 

24 

30 

27 

I  3 

24 

23 

21 

28 

35 

2  ? 

B 

25.3 

MAX 

55 

59 

56 

57 

;  9 

9  3 

57 

61 

64 

61 

65 

g 

51 

53 

33 

30 

46 

53 

57 

52 

53 

54 

SB 

31 

59 

54 

40 

38 

35 

35 

33.2 

MIN 

26 

21 

22 

22 

.  3 

27 

23 

26 

2  9 

30 

35 

41 

36 

31 

42 

38 

29 

29 

26 

34 

26 

25 

25 

27 

25 

29 

38 

25 

13 

27.9 

MAX 

64 

64 

62 

63 

65 

68 

63 

65 

63 

65 

65 

6  0 

49 

35 

49 

47 

44 

31 

50 

35 

59 

58 

59 

59 

54 

SO 

47 

41 

39 

55.7 

MIN 

3* 

32 

32 

31 

33 

32 

35 

33 

40 

39 

45 

44 

36 

39 

41 

39 

33 

34 

35 

33 

34 

37 

35 

35 

33 

30 

34 

2  1 

19 

16 

33.8 

MAX 

61 

61 

57 

SB 

56 

9  7 

56 

56 

57 

63 

60 

52 

48 

44 

44 

48 

30 

44 

5  3 

52 

60 

33 

51 

38 

30 

30 

51 .6 

MIN 

18 

17 

17 

16 

17 

1  9 

18 

15 

1  9 

21 

27 

39 

35 

29 

28 

31 

28 

25 

23 

28 

28 

23 

22 

16 

10 

22.2 

MAX 

57 

57 

57 

56 

5  5 

6  1 

59 

52 

63 

65 

60 

47 

SO 

55 

53 

48 

41 

46 

51 

48 

31 

52 

51 

52 

SI 

49 

41 

37 

34 

52.4 

MIN 

28 

28 

28 

27 

2  9 

2  8 

27 

30 

36 

39 

41 

42 

34 

34 

40 

42 

34 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

31 

29 

34 

20 

18 

31.4 

MAX 

56 

60 

57 

61 

64 

66 

63 

60 

54 

52 

51 

46 

48 

SO 

44 

41 

42 

SO 

44 

49 

51 

48 

46 

46 

35 

34 

30 

28 

29 

48.9 

MIN 

21 

19 

17 

19 

18 

2  C 

21 

19 

2  0 

IB 

19 

21 

31 

28 

32 

IB 

31 

28 

23 

25 

26 

24 

22 

24 

22 

20 

9 

6 

21.2 

MAX 

65 

63 

6 : 

63 

05 

75 

61 

57 

60 

62 

62 

55 

50 

51 

47 

40 

37 

35 

42 

54 

57 

f  C 

58 

60 

56 

48 

42 

29 

33 

30 

32.6 

MIN 

31 

30 

re 

27 

31 

32 

31 

31 

39 

35 

44 

32 

30 

34 

35 

31 

28 

30 

2  6 

27 

26 

26 

32 

33 

25 

24 

25 

11 

9 

28.4 

MAX 

56 

55 

54 

55 

54 

46 

59 

61 

53 

55 

55 

49 

50 

46 

50 

50 

42 

44 

55 

50 

54 

5  6 

57 

53 

45 

42 

38 

33 

32 

35 

49.5 

MIN 

27 

26 

2e 

34 

31 

39 

42 

31 

40 

40 

34 

42 

37 

41 

42 

36 

40 

38 

36 

39 

38 

32 

36 

33 

35 

38 

33 

28 

24 

34.8 

MAX 

48 

48 

43 

SO 

51 

53 

49 

50 

S3 

52 

48 

48 

49 

49 

48 

30 

53 

51 

51 

52 

51 

59 

48 

46 

47 

47 

43 

41 

31 

48.7 

MIN 

25 

26 

2  6 

40 

J6 

33 

32 

32 

32 

38 

36 

35 

30 

30 

29 

33 

29 

29 

40 

33 

34 

32 

31 

36 

37 

37 

36 

20 

20 

31.8 

MAX 

58 

58 

57 

55 

59 

63 

51 

52 

58 

62 

56 

37 

48 

52 

49 

46 

39 

4B 

5  3 

52 

60 

6; 

64 

53 

49 

42 

34 

31 

28 

29 

50.8 

MIN 

13 

11 

13 

14 

14 

|  3 

10 

10 

20 

35 

29 

37 

22 

28 

36 

30 

30 

31 

25 

25 

27 

24 

21 

20 

18 

22 

25 

I  6 

17 

-12 

20.8 

MAX 

59 

61 

64 

35 

60 

61 

60 

63 

67 

64 

69 

6] 

50 

57 

58 

48 

45 

54 

5  6 

49 

SS 

55 

53 

54 

56 

52 

45 

38 

34 

34 

54.6 

MIN 

25 

25 

I  | 

23 

22 

2  3 

24 

25 

28 

28 

33 

4  3 

45 

33 

40 

39 

28 

28 

28 

32 

29 

2  5 

26 

26 

25 

28 

35 

21 

11 

27.7 

MAX 

53 

54 

52 

51 

54 

56 

55 

55 

50 

62 

60 

52 

50 

53 

44 

48 

S3 

2f 

27 

MIN 

17 

17 

15 

15 

18 

17 

16 

16 

18 

23 

30 

31 

27 

15 

23 

22 

20 

21 

21 

21 

22 

23 

:  i 

ie!7 

MAX 

68 

64 

63 

65 

70 

7C 

69 

68 

58 

66 

65 

54 

52 

53 

53 

48 

38 

63 

54 

58 

63 

59 

61 

50 

45 

42 

38 

39 

56.1 

MIN 

23 

21 

23 

24 

23 

27 

23 

35 

41 

29 

41 

28 

40 

42 

40 

28 

29 

34 

26 

26 

29 

27 

26 

26 

33 

21 

13 

1 1 

28.2 

MAX 

61 

58 

59 

60 

64 

57 

55 

57 

55 

42 

39 

T  3 

32 

3  3 

33 

35 

37 

28 

20 

MAX 

60 

58 

60 

60 

62 

60 

58 

69 

6  7 

61 

67 

31 

52 

56 

55 

52 

49 

55 

5  9 

52 

53 

5  2 

54 

37 

47 

47 

45 

40 

36 

38 

54.4 

MIN 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

42 

35 

45 

37 

31 

41 

44 

37 

38 

33 

36 

32 

32 

34 

31 

34 

32 

29 

26 

19 

17 

32.6 

MAX 

50 

44 

44 

43 

47 

53 

48 

56 

-7 

52 

44 

51 

52 

45 

45 

48 

52 

54 

52 

47 

55 

51 

30 

39 

50 

46 

50 

3  9 

38 

35 

47.6 

MIN 

22 

22 

30 

36 

3  2 

4  3 

40 

34 

40 

40 

32 

36 

29 

39 

41 

41 

40 

41 

41 

34 

33 

32 

30 

31 

36 

40 

35 

20 

22 

25 

33.9 

MAX 

65 

60 

58 

61 

67 

66 

62 

69 

62 

65 

65 

64 

53 

63 

51 

50 

50 

59 

60 

58 

58 

62 

59 

57 

60 

53 

49 

39 

32 

40 

57.4 

MIN 

31 

31 

33 

34 

30 

3  2 

31 

35 

<  8 

38 

45 

43 

33 

35 

32 

43 

32 

33 

3  2 

36 

33 

32 

34 

34 

34 

29 

37 

7  3 

16 

15 

32.8 

MAX 

50 

50 

46 

47 

57 

47 

53 

51 

47 

43 

50 

50 

41 

42 

47 

43 

37 

40 

40 

43 

43 

5  3 

50 

43 

45 

38 

35 

30 

26 

27 

43.8 

M I  N 

27 

27 

27 

27 

30 

4  i 

39 

30 

37 

34 

32 

3  8 

30 

35 

36 

33 

33 

33 

3  3 

35 

32 

33 

31 

30 

32 

32 

29 

15 

14 

30.7 

MAX 

62 

58 

62 

60 

64 

!  5 

67 

65 

67 

70 

65 

71 

64 

54 

54 

54 

49 

50 

60 

65 

57 

59 

64 

60 

59 

64 

48 

44 

38 

37 

58.5 

MIN 

26 

24 

26 

26 

25 

27 

26 

27 

32 

33 

40 

4  2 

34 

32 

34 

40 

31 

32 

I  9 

30 

30 

26 

28 

29 

26 

31 

33 

23 

12 

29.0 

MAX 

60 

60 

59 

57 

60 

64 

64 

64 

64 

68 

60 

S' 

50 

49 

52 

50 

45 

48 

60 

64 

55 

57 

62 

60 

57 

62 

47 

45 

38 

36 

56.1 

20 

27 

28 

35 

3  9 

29 

30 

30 

37 

28 

28 

27 

28 

25 

22 

23 

23 

22 

25 

31 

22 

9 

24.9 

MAX 

61 

60 

56 

60 

66 

66 

66 

68 

68 

64 

71 

33 

53 

55 

53 

48 

48 

60 

67 

57 

58 

64 

59 

58 

63 

46 

44 

35 

37 

38 

56.7 

MIN 

25 

21 

2  2 

22 

22 

26 

23 

26 

25 

29 

34 

40 

31 

30 

41 

33 

31 

29 

2  o 

30 

27 

;:  4 

26 

25 

22 

30 

27 

14 

10 

1 

26.1 

MAX 

60 

58 

a : 

59 

58 

5  B 

56 

62 

63 

61 

60 

6 

52 

34 

54 

55 

48 

52 

55 

51 

56 

5  3 

54 

51 

45 

46 

48 

42 

39 

39 

53.9 

Ml  N 

26 

23 

24 

25 

2  5 

23 

23 

25 

27 

39 

40 

.7 

28 

43 

43 

40 

37 

33 

34 

28 

29 

29 

28 

29 

28 

27 

33 

24 

15 

1 3 

29.6 

MAX 

68 

65 

6; 

60 

66 

63 

60 

59 

59 

65 

66 

5  9 

49 

50 

49 

55 

47 

48 

48 

55 

60 

59 

57 

56 

48 

45 

47 

44 

44 

40 

55.3 

MIN 

20 

17 

18 

18 

17 

16 

16 

15 

2  0 

39 

36 

44 

22 

34 

40 

32 

32 

33 

29 

24 

25 

27 

24 

23 

23 

23 

30 

19 

22 

24.9 

MAX 

56 

56 

56 

55 

55 

S3 

56 

58 

60 

60 

55 

42 

48 

46 

44 

41 

43 

51 

50 

50 

49 

40 

41 

43 

42 

39 

41 

31 

29 

48.4 

MIN 

23 

22 

2  1 

17 

2  3 

2 : 

19 

21 

36 

39 

34 

39 

28 

34 

36 

34 

33 

30 

31 

24 

27 

27 

27 

27 

23 

27 

28 

18 

13 

26.2 

MAX 

58 

56 

55 

57 

57 

54 

55 

54 

60 

65 

50 

51 

64 

54 

48 

so 

47 

5e 

54 

53 

5  6 

55 

53 

54 

50 

40 

3  5 

32 

28 

51.9 

MIN 

22 

2  0 

21 

2  o 

19 

20 

20 

27 

33 

37 

39 

30 

34 

34 

32 

33 

29 

27 

26 

26 

27 

27 

26 

15 

21 

22 

11 

11 

24.3 

MAX 

56 

60 

59 

56 

57 

56 

53 

51 

55 

57 

59 

53 

45 

43 

41 

41 

45 

45 

46 

SO 

57 

54 

57 

36 

47 

40 

36 

3  2 

26 

25 

46.6 

MIN 

1 1 

11 

13 

9 

.  2 

8 

8 

9 

20 

18 

26 

34 

26 

26 

35 

32 

22 

16 

17 

25 

28 

i  e 

18 

19 

11 

22 

15 

10 

-  3 

—  g 

16.9 

MAX 

56 

50 

4C 

52 

52 

53 

50 

59 

55 

57 

56 

50 

52 

47 

50 

46 

52 

52 

49 

36 

60 

56 

62 

67 

37 

53 

48 

48 

33 

40 

51.9 

MIN 

31 

21 

;  2 

35 

29 

42 

40 

34 

38 

38 

39 

3  7 

29 

38 

37 

38 

36 

39 

33 

34 

33 

31 

35 

36 

33 

35 

34 

2  1 

27 

25 

33.3 

MAX 

44 

49 

50 

46 

46 

52 

49 

45 

47 

51 

51 

35 

43 

41 

46 

43 

32 

36 

4  : 

41 

40 

47 

52 

47 

41 

48 

32 

!  6 

22 

17 

42.6 

MIN 

20 

20 

2 : 

21 

2  1 

23 

20 

21 

24 

31 

34 

34 

24 

24 

30 

26 

24 

26 

27 

22 

23 

27 

28 

27 

24 

20 

20 

9 

9 

-  £ 

22.4 

MAX 

55 

51 

49 

48 

;  1 

S7 

52 

54 

52 

55 

54 

37 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

51 

49 

55 

5  9 

52 

47 

48 

47 

44 

37 

48 

42 

50.1 

MIN 

27 

29 

32 

34 

31 

47 

43 

41 

41 

38 

40 

34 

32 

40 

39 

40 

41 

41 

41 

36 

38 

35 

38 

36 

40 

39 

26 

22 

22 

24 

35.6 

MAX 

59 

66 

59 

56 

62 

64 

61 

60 

60 

70 

69 

50 

45 

55 

58 

40 

46 

48 

55 

49 

5  2 

60 

32 

58 

60 

46 

49 

30 

37 

54.2 

MIN 

19 

20 

20 

21 

21 

20 

21 

21 

15 

33 

40 

34 

26 

35 

32 

20 

26 

23 

25 

26 

25 

25 

25 

24 

20 

20 

11 

2 

22.5 

MAX 

51 

57 

48 

51 

'5 

58 

55 

60 

51 

50 

57 

51 

43 

46 

50 

48 

44 

31 

53 

47 

54 

61 

54 

55 

49 

42 

42 

35 

31 

31 

49.4 

MIN 

24 

25 

25 

22 

i  9 

29 

29 

25 

39 

31 

34 

36 

24 

36 

32 

33 

34 

36 

33 

28 

30 

:  6 

33 

31 

33 

32 

27 

20 

20 

29.3 

MAX 

69 

64 

64 

62 

62 

63 

62 

37 

59 

63 

58 

49 

49 

48 

49 

48 

49 

49 

58 

59 

61 

60 

56 

53 

46 

42 

3  9 

41 

37 

54.7 

MIN 

29 

19 

25 

20 

19 

19 

21 

19 

39 

41 

39 

46 

25 

32 

42 

39 

36 

32 

3  2 

30 

26 

3  0 

26 

27 

24 

23 

29 

13 

23 

11 

27.9 

MAX 

63 

61 

63 

59 

52 

59 

54 

59 

58 

60 

61 

52 

55 

48 

47 

37 

34 

41 

41 

46 

55 

55 

50 

52 

50 

41 

31 

33 

32 

31 

49.6 

13 

18 

16 

17 

It 

14 

13 

14 

24 

32 

29 

35 

25 

27 

31 

30 

27 

28 

27 

24 

25 

26 

25 

25 

23 

24 

24 

6 

2 

-  4 

21.3 

MAX 

60 

58 

58 

59 

5  9 

6  0 

59 

66 

65 

63 

66 

51 

57 

54 

55 

57 

51 

55 

':  9 

53 

59 

54 

55 

55 

51 

40 

Ml  N 

27 

27 

29 

27 

27 

27 

23 

27 

40 

40 

40 

39 

30 

34 

38 

39 

41 

32 

3  9 

29 

31 

31 

31 

30 

28 

32 

32 

■ 

17 

15 

3l!o 

MAX 

58 

59 

56 

55 

5; 

59 

54 

58 

57 

52 

62 

50 

49 

50 

46 

40 

35 

42 

48 

50 

56 

56 

55 

57 

S4 

33 

30 

3  6 

30 

25 

ie»l 

MIN 

15 

1 5 

15 

15 

15 

14 

14 

13 

28 

29 

29 

30 

28 

21 

32 

29 

25 

28 

14 

13 

23 

21 

22 

19 

17 

17 

15 

-  9 

*17 

MAX 

59 

57 

56 

50 

53 

55 

55 

56 

58 

58 

63 

55 

44 

45 

45 

45 

37 

39 

46 

45 

49 

50 

49 

51 

44 

42 

37 

3  7 

28 

25 

47.6 

27 

2  9 

25 

2  , 

2  B 

28 

26 

31 

32 

39 

39 

33 

35 

33 

36 

25 

30 

31 

27 

29 

31 

30 

30 

36 

20 

24 

14 

13 

8 

28.3 

MAX 

62 

59 

58 

51 

95 

58 

39 

57 

S9 

58 

64 

52 

41 

49 

47 

47 

35 

42 

49 

45 

49 

51 

50 

52 

44 

42 

40 

36 

32 

28 

49.0 

MIN 

29 

26 

23 

20 

23 

22 

21 

23 

24 

26 

36 

40 

37 

31 

32 

26 

25 

31 

30 

25 

27 

28 

26 

28 

16 

14 

22 

12 

12 

7 

24.7 

MAX 

62 

63 

58 

51 

51 

67 

56 

61 

47 

49 

61 

50 

52 

50 

34 

48 

38 

47 

55 

44 

56 

58 

36 

54 

44 

39 

33 

32 

30 

28 

49.9 

MIN 

15 

17 

17 

21 

2  3 

17 

18 

14 

28 

33 

34 

39 

33 

36 

32 

32 

29 

32 

30 

25 

31 

28 

30 

29 

26 

24 

30 

25 

7 

-  8 

24.9 

MAX 

57 

57 

49 

49 

6: 

53 

62 

60 

SO 

53 

50 

48 

49 

48 

50 

45 

40 

44 

52 

52 

62 

56 

60 

46 

44 

37 

37 

34 

33 

49.6 

MIN 

22 

21 

22 

24 

2« 

37 

38 

19 

36 

38 

33 

42 

30 

39 

41 

37 

35 

35 

37 

28 

35 

30 

30 

28 

34 

32 

22 

17 

19 

30.6 

ABERDEEN  EXP  S7A 
AMERICAN  FALLS  1  NW 
ANDERSON  DAM 
ARC0 

ARROWROCX  DAM 
ASM70N    1  S 
A7LANT  A   1  E 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BIS  CREEK  IS 
BLACKFOOT 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE   LUCKY   PEAK  OAM 
BOISE  WB  AP 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BUHL 

BURKE  2  NNE 
BURLEY 

BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBR I DGE 
CASCADE   1  NW 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK   1  ENE 
COBALT   BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
DIXIE 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
ELK  CI  TY 
ELK  RIVER  1  S 


5*.  r.f.r.oc.  not.. 
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Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1 954 


Day    Of  Month 


station 

1    |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

EMMETT  2  E 

MAX 

67 

65 

61 

63 

61 

61 

56 

61 

60 

63 

61 

56 

50 

53 

52 

44 

45 

43 

43 

36 

39 

54  6 

M I  N 

26 

30 

26 

26 

28 

27 

26 

27 

45 

39 

41 

46 

30 

36 

44 

41 

40 

34 

36 

30 

31 

32 

30 

31 

28 

30 

31 

20 

17 

16 

31.5 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

64 

65 

60 

6  2 

65 

64 

60 

58 

59 

64 

63 

5  i 

47 

45 

45 

43 

39 

37 

34 

31 

52,9 

MI  N 

20 

15 

15 

15 

16 

16 

14 

15 

19 

24 

21 

33 

29 

33 

37 

33 

29 

25 

24 

29 

29 

25 

26 

24 

23 

29 

28 

15 

5 

5 

22i4 

FENN  RS 

MAX 

56 

55 

55 

54 

56 

5  4 

52 

55 

56 

52 

54 

48 

46 

42 

38 

38 

36 

49.2 

MIN 

34 

32 

31 

33 

31 

30 

>e 

37 

36 

40 

39 

-3 

36 

36 

42 

41 

40 

41 

40 

36 

39 

34 

39 

34 

35 

38 

36 

33 

24 

19 

35.2 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

MAX 

59 

59 

54 

57 

64 

6 1 

61 

64 

67 

65 

7  0 

60 

62 

50 

46 

55 

59 

52 

54 

58 

57 

55 

59 

35 

55.4 

MIN 

20 

21 

20 

20 

20 

18 

18 

20 

23 

24 

30 

44 

36 

33 

42 

38 

30 

27 

25 

33 

26 

22 

25 

23 

22 

28 

36 

21 

3B 

10 

25.4 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

63 

61 

61 

60 

61 

59 

56 

57 

58 

5J 

60 

59 

48 

47 

43 

46 

46 

42 

48 

47 

47 

45 

41 

36 

30 

49.5 

MIN 

21 

21 

20 

21 

21 

19 

19 

19 

31 

36 

35 

45 

35 

35 

40 

39 

33 

35 

34 

32 

30 

32 

31 

30 

27 

25 

31 

18 

11 

7 

27.6 

GLENNS  FERRY 

MAX 

67 

63 

62 

63 

72 

55 

54 

56 

49 

58 

63 

56 

57 

65 

58 

58 

61 

51 

46 

47 

39 

40 

56.5 

MIN 

20 

17 

18 

19 

30 

45 

45 

42 

32 

30 

28 

28 

29 

26 

26 

26 

24 

30 

37 

23 

11 

10 

27.1 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

65 

59 

59 

60 

66 

6  5 

66 

65 

6  5 

63 

64 

49 

50 

50 

50 

45 

55 

60 

52 

53 

63 

55 

57 

57 

46 

43 

38 

33 

36 

54,7 

MIN 

35 

28 

27 

27 

34 

36 

35 

34 

40 

35 

46 

39 

30 

39 

41 

34 

32 

29 

34 

30 

31 

34 

29 

34 

31 

30 

26 

19 

16 

13 

31,6 

GRACE 

MAX 

61 

S : 

56 

58 

58 

6  0 

58 

57 

60 

65 

67 

6  5 

45 

50 

56 

44 

40 

46 

49 

51 

54 

57 

54 

54 

52 

45 

41 

38 

32 

27 

51,7 

MIN 

23 

23 

22 

21 

21 

23 

20 

22 

23 

28 

33 

}8 

36 

31 

40 

34 

27 

31 

29 

26 

24 

28 

25 

32 

26 

25 

25 

17 

8 

13 

25.8 

GRAND  VIEW 

MAX 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

62 

70 

69 

64 

66 

6  3 

54 

56 

57 

57 

54 

55 

62 

60 

60 

57 

56 

55 

54 

54 

51 

5  0 

48 

42 

58.2 

MIN 

25 

23 

22 

24 

23 

22 

21 

22 

48 

33 

37 

48 

28 

40 

49 

42 

35 

29 

35 

29 

30 

26 

28 

28 

26 

24 

22 

21 

11 

10 

28,7 

GRANGEVI LLE 

MAX 

55 

55 

46 

50 

60 

5  8 

55 

57 

52 

5 1 

56 

46 

49 

53 

50 

48 

50 

58 

50 

56 

55 

56 

54 

53 

45 

42 

37 

31 

29 

50,4 

MIN 

27 

28 

29 

23 

29 

30 

31 

32 

39 

31 

36 

36 

29 

38 

39 

37 

37 

36 

34 

28 

34 

36 

36 

34 

35 

35 

30 

25 

18 

13 

31,5 

GRASMERE 

MAX 

57 

58 

65 

64 

67 

65 

63 

64 

66 

61 

6 

59 

49 

46 

45 

57 

61 

56 

60 

68 

62 

62 

50 

33 

56.1 

WIN 

23 

22 

31 

27 

30 

27 

24 

28 

32 

27 

38 

37 

25 

29 

32 

33 

26 

28 

32 

27 

27 

28 

33 

30 

36 

25 

32 

13 

2t 

7 

27.0 

GRAY 

MAX 

60 

59 

58 

58 

56 

5  8 

57 

56 

52 

50 

52 

52 

45 

40 

39 

38 

39 

36 

34 

35 

47,0 

MIN 

25 

26 

26 

28 

29 

30 

28 

29 

28 

27 

25 

z7 

26 

25 

20 

21 

25 

22 

21 

22 

25 

26 

20 

15 

12 

'4 

0 

-  5 

-10 

20.1 

GROUSE 

MAX 

58 

59 

5| 

26 

49.1 

MIN 

11 

8 

11 

10 

11 

6 

8 

14 

15 

23 

?: 

28 

28 

28 

29 

20 

20 

19 

19 

22 

21 

20 

22 

18 

23 

22 

14 

3 

17.1 

HA  I  LEY  AP 

MAX 

60 

6  0 

56 

55 

60 

56 

60 

58 

59 

60 

46 

47 

46 

56 

53 

67 

60 

58 

55 

56 

48 

42 

34 

35 

26 

51,7 

MIN 

25 

24 

24 

24 

23 

25 

24 

23 

25 

26 

33 

34 

29 

31 

29 

27 

22 

23 

24 

23 

27 

27 

26 

25 

24 

18 

26 

13 

9 

9 

24,1 

HAMER   4  NW 

MAX 

62 

60 

57 

53 

57 

57 

58 

59 

6  0 

61 

65 

56 

49 

51 

42 

51 

53 

50 

42 

45 

42 

37 

32 

31 

50,9 

MIN 

21 

13 

15 

14 

19 

11 

10 

10 

17 

18 

29 

39 

36 

31 

31 

38 

26 

29 

24 

23 

20 

22 

19 

21 

19 

16 

18 

e 

9 

4 

20.3 

HAZELTON 

MAX 

62 

60 

55 

60 

66 

6  5 

65 

70 

65 

65 

58 

50 

46 

61 

54 

64 

59 

59 

63 

51 

43 

37 

35 

39 

56,5 

MIN 

27 

22 

21 

22 

24 

27 

25 

27 

32 

32 

33 

38 

30 

30 

38 

38 

27 

27 

27 

30 

29 

28 

26 

28 

24 

29 

32 

21 

10 

11 

27.2 

HILL  CITY 

MAX 

64 

63 

61 

61 

66 

67 

59 

61 

60 

58 

44 

42 

46 

52 

52 

63 

63 

63 

63 

56 

45 

40 

38 

35 

32 

54,0 

MIN 

3 

12 

12 

11 

13 

13 

12 

18 

22 

24 

36 

39 

30 

31 

35 

33 

29 

25 

23 

32 

35 

25 

30 

25 

23 

24 

29 

16 

3 

2 

22.2 

HOLLISTER 

MAX 

60 

62 

59 

67 

65 

66 

66 

64 

68 

65 

70 

56 

51 

r 

55 

48 

48 

63 

69 

52 

49 

36 

35 

37 

56.9 

MIN 

25 

23 

30 

31 

28 

30 

'5 

29 

33 

29 

32 

34 

28 

38 

42 

37 

29 

32 

31 

24 

32 

20 

9 

9 

28.3 

IDAHO  CITY 

MAX 

66 

68 

67 

67 

49 

47 

51 

55 

57 

62 

63 

65 

60 

59 

47 

42 

40 

56 

38 

57.3 

MIN 

18 

18 

13 

17 

19 

15 

15 

15 

27 

28 

33 

42 

31 

29 

37 

34 

30 

25 

25 

23 

25 

24 

25 

25 

21 

20 

19 

11 

6 

2 

22.4 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

55 

61 

41 

31 

51.8 

MIN 

23 

25 

21 

22 

20 

17 

17 

20 

30 

32 

34 

41 

34 

33 

33 

37 

30 

27 

26 

30 

26 

24 

24 

24 

25 

27 

30 

18 

11 

9 

25.7 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

59 

60 

46 

52 

52 

52 

41 

41 

32 

52,4 

MIN 

24 

22 

21 

22 

22 

23 

22 

22 

24 

25 

33 

38 

35 

3C 

38 

3: 

2! 

28 

26 

28 

28 

26 

25 

26 

24 

26 

28 

17 

12 

7 

25.9 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

MAX 

60 

60 

58 

55 

56 

57 

58 

56 

60 

59 

66 

50 

45 

48 

52 

37 

40 

47 

43 

51 

42 

39 

36 

30 

31 

49.2 

MIN 

17 

14 

16 

14 

15 

15 

14 

10 

19 

18 

29 

38 

34 

3C 

36 

28 

26 

27 

25 

21 

24 

24 

IE 

21 

17 

21 

22 

IE 

1C 

1 

20.7 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

58 

61 

58 

56 

56 

58 

5g 

59 

61 

63 

62 

49 

45 

4  7 

50 

uQ 

42 

41 

54 

50 

58 

51 

49 

5 1 

54 

42 

41 

3  5 

3C 

31 

50.7 

MIN 

13 

10 

13 

12 

13 

11 

13 

12 

16 

17 

26 

39 

33 

24 

35 

31 

28 

25 

21 

23 

26 

21 

18 

20 

18 

28 

29 

7 

3 

-  2 

19.4 

IRWIN  2  S 

MAX 

62 

62 

58 

56 

60 

6  5 

63 

63 

62 

67 

65 

58 

46 

43 

35 

49 

6  2 

48 

54 

57 

57 

56 

60 

52 

40 

32 

26 

53.2 

MIN 

23 

19 

18 

20 

23 

24 

24 

25 

27 

30 

31 

41 

34 

3; 

30 

30 

26 

33 

3C 

26 

26 

2: 

25 

25 

28 

23 

30 

1< 

14 

7 

25.5 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

56 

57 

55 

49 

52 

5  5 

56 

54 

57 

57 

61 

56 

38 

35 

32 

43 

41 

47 

47 

45 

45 

35 

33 

27 

2  5 

25 

23 

44,4 

MIN 

23 

18 

18 

11 

18 

17 

18 

17 

17 

21 

26 

37 

32 

3; 

31 

32 

23 

28 

21 

12 

22 

21 

23 

26 

20 

23 

24 

5 

0 

0 

20.9 

JEROME 

MAX 

66 

60 

57 

61 

66 

68 

67 

69 

7  0 

65 

64 

59 

5  0 

46 

60 

6C 

55 

55 

64 

57 

58 

61 

52 

45 

35 

3J 

40 

56,9 

MIN 

29 

22 

22 

24 

26 

28 

30 

29 

35 

30 

45 

41 

2t 

40 

3  5 

28 

27 

30 

29 

27 

29 

27 

27 

25 

28 

32 

20 

12 

11 

28,1 

KELLOGG 

MAX 

50 

53 

5  2 

45 

52 

50 

61 

50 

59 

47 

45 

46 

52 

5  Q 

56 

58 

42 

48 

45 

4] 

35 

33 

49,9 

MIN 

28 

25 

26 

30 

32 

37 

45 

33 

35 

39 

38 

41 

35 

3! 

41 

-1 

39 

40 

40 

38 

39 

34 

35 

36 

35 

37 

35 

22 

23 

25 

34,6 

KOOSKIA 

MAX 

57 

58 

56 

49 

51 

62 

57 

55 

55 

53 

49 

49 

5  c 

5  J 

5  5 

53 

53 

52 

5C 

60 

6  1 

5E 

51 

45 

46 

49 

46 

42 

40 

52.4 

MIN 

24 

24 

26 

27 

26 

27 

27 

23 

32 

39 

39 

44 

40 

37 

36 

40 

39 

40 

37 

34 

36 

32 

36 

30 

33 

29 

39 

37 

26 

15 

32,5 

KUNA  2  NNE 

MAX 

64 

59 

59 

6  0 

5c 

66 

65 

62 

62 

62 

53 

53 

49 

56 

58 

5J 

54 

56 

57 

48 

46 

47 

47 

7 

38 

54.8 

MIN 

27 

24 

22 

26 

24 

21 

45 

34 

40 

45 

26 

4! 

45 

37 

33 

32 

36 

27 

28 

32 

27 

30 

27 

25 

34 

19 

14 

12 

29.9 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

57 

57 

53 

49 

54 

5  7 

65 

56 

5  5 

5c 

50 

50 

57 

52 

55 

62 

52 

60 

63 

5c 

5  0 

57 

53 

51 

4E 

42 

54.3 

MIN 

28 

26 

29 

28 

30 

42 

40 

31 

43 

40 

40 

45 

32 

45 

42 

4: 1 

42 

47 

45 

35 

38 

36 

38 

41 

41 

33 

42 

25 

29 

24 

36.7 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

55 

55 

51 

47 

54 

5  7 

62 

58 

55 

5? 

50 

53 

54 

66 

51 

53 

62 

50 

59 

6  1 

59 

46 

56 

52 

49 

4  c 

4C 

38 

52.7 

MIN 

27 

27 

27 

28 

31 

40 

40 

34 

42 

39 

39 

40 

3! 

4; 

40 

41 

4] 

43 

39 

32 

36 

3V 

37 

38 

36 

33 

33 

2  3 

27 

20 

34.8 

L I FTON  PUMPING  STA 

MAX 

50 

52 

50 

54 

52 

5 1 

56 

54 

56 

53 

55 

49 

43 

48 

54 

47 

41 

47 

*9 

50 

50 

52 

55 

50 

54 

47 

39 

29 

27 

27 

48.0 

MIN 

23 

22 

24 

21 

22 

22 

20 

22 

23 

26 

32 

39 

34 

25 

30 

34 

21 

26 

25 

27 

25 

27 

25 

24 

28 

27 

19 

9 

18 

25.0 

MACKAY  RS 

MAX 

60 

63 

63 

59 

57 

56 

56 

55 

58 

58 

60 

52 

45 

47 

40 

44 

45 

45 

49 

52 

60 

54 

56 

54 

5C 

42 

39 

31 

23 

28 

50.0 

MIN 

23 

25 

25 

25 

23 

22 

22 

21 

20 

23 

28 

35 

34 

26 

32 

33 

25 

25 

20 

30 

29 

21 

24 

28 

24 

27 

25 

1! 

8 

2 

24.1 

MA  LAD 

MAX 

64 

63 

63 

60 

62 

62 

61 

61 

65 

67 

66 

52 

48 

5  3 

58 

49 

49 

52 

55 

53 

60 

55 

56 

57 

6  5 

55 

49 

45 

40 

37 

55.8 

MIN 

26 

26 

26 

25 

25 

24 

24 

24 

26 

30 

31 

42 

38 

3C 

40 

37 

28 

30 

28 

26 

25 

26 

27 

29 

30 

26 

30 

33 

23 

13 

28.3 

MA LAD  CAA  AP 

MAX 

64 

65 

63 

61 

62 

62 

62 

60 

66 

67 

68 

53 

5] 

54 

56 

46 

5] 

53 

5  5 

5 ' 

58 

55 

5T 

54 

56 

49 

45 

39 

36 

32 

55.1 

MIN 

21 

21 

21 

21 

20 

19 

18 

17 

20 

22 

29 

39 

37 

24 

37 

1  I 

25 

26 

2  3 

23 

25 

24 

24 

26 

21 

26 

30 

16 

10 

13 

23.6 

MAY  RS 

MAX 

55 

57 

56 

57 

60 

56 

55 

56 

55 

5( 

64 

6C 

5  2 

51 

48 

5  C 

5] 

47 

56 

50 

54 

c  5 

55 

53 

52 

53 

45 

31 

2J 

27 

51.8 

MIN 

14 

13 

15 

i  5 

16 

1  5 

13 

16 

21 

31 

34 

39 

28 

33 

32 

30 

30 

24 

25 

22 

27 

2  I 

20 

20 

15 

19 

22 

15 

7 

20.9 

MC  CALL 

MAX 

56 

60 

54 

5  2 

55 

58 

56 

54 

50 

56 

56 

40 

46 

46 

42 

40 

34 

39 

48 

48 

58 

56 

50 

53 

38 

36 

34 

29 

30 

26 

46.7 

MIN 

22 

22 

22 

2  1 

20 

2  0 

2C 

22 

34 

34 

38 

36 

2E 

32 

36 

32 

30 

29 

30 

25 

26 

3  4 

26 

26 

26 

26 

27 

11 

14 

2 

26.0 

MC  CAMMON 

MAX 

61 

63 

60 

6? 

61 

61 

6C 

62 

61 

67 

60 

58 

53 

54 

55 

51 

4S 

48 

51 

51 

52 

5- 

56 

57 

53 

52 

49 

36 

37 

36 

54.3 

MIN 

21 

23 

20 

19 

21 

20 

L5 

20 

23 

30 

33 

42 

38 

31 

40 

36 

32 

32 

32 

28 

26 

25 

26 

26 

23 

35 

33 

:  p 

9 

11 

26.4 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

60 

59 

60 

59 

58 

58 

58 

69 

63 

61 

59 

60 

54 

54 

53 

47 

53 

59 

51 

54 

52 

54 

56 

46 

46 

47 

41 

36 

39 

54.0 

MIN 

30 

22 

22 

25 

25 

25 

24 

27 

48 

38 

39 

44 

26 

35 

42 

37 

32 

32 

35 

26 

27 

30 

27 

29 

25 

24 

30 

n 

13 

10 

29.0 

See  reference  notes  following  station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  195* 


Station 

Day 

Oi 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2  5 

26 

27 

20 

29 

1 

MESA 

MAX 

64 

60 

61 

62 

64 

6  2 

60 

59 

63 

B  i 

58 

57 

36 

56i 

5 

MIN 

33 

34 

35 

36 

29 

2  9 

30 

31 

43 

35 

41 

% 

27 

28 

35 

38 

36 

35 

32 

32 

33 

31 

32 

32 

33 

27 

31 

19 

22 

'9 

31 1 

3 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

53 

56 

55 

58 

56 

5  6 

37 

60 

67 

60 

( * 

46 

55 

53i 

1 

MIN 

31 

24 

24 

25 

29 

3  2 

30 

29 

36 

30 

40 

42 

32 

36 

41 

38 

30 

29 

33 

32 

28 

29 

28 

30 

29 

30 

35 

21 

14 

12 

3 : 

0 

MONTPEL I ER  RS 

MAX 

56 

54 

57 

56 

)6 

g  3 

39 

61 

58 

60 

57 

38 

44 

47 

5J 

56 

31 1 

6 

MIN 

19 

17 

16 

16 

12 

12 

13 

17 

'.9 

21 

27 

35 

28 

25 

28 

31 

21 

27 

2  5 

21 

23 

21 

23 

IS 

32 

'I 

1 

MOSCOW  .   OF  I 

MAX 

61 

55 

49 

55 

50 

5  2 

60 

61 

13  ^ 

48 

46 

46 

53 

51 

54 

61 

6 1 

49 

46 

36 

31i 

3 

M  N 

27 

29 

27 

28 

38 

46 

43 

43 

44 

39 

37 

41 

33 

41 

44 

40 

39 

40 

43 

32 

33 

33 

32 

35 

37 

40 

33 

23 

25 

22 

33  * 

6 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

66 

67 

*  6 

70 

72 

71 

70 

67 

53 

52 

57 

56 

60 

64 

39 

61 

53 

50 

! 

2 

M  N 

29 

24 

24 

25 

32 

33 

31 

43 

33 

39 

44 

28 

42 

46 

38 

31 

31 

30 

27 

29 

32 

27 

29 

26 

26 

24 

2  1 

15 

39 

MULLA N  PASS  CAA 

MAX 

49 

45 

47 

42 

52 

36 

33 

32 

32 

35 

43 

46 

37. 

6 

MIN 

32 

36 

31 

30 

37 

38 

37 

32 

32 

29 

31 

30 

26 

30 

32 

28 

27 

30 

1 : 

28 

32 

36 

34 

38 

27 

25 

17 

15 

13 

11 

1 

NAMPA    2  NW 

MAX 

62 

62 

60 

63 

62 

6  2 

60 

59 

68 

64 

62 

B  ■ 

54 

55 

50 

54 

57 

53 

37 

55 

55 

53 1 

6 

MIN 

26 

25 

23 

26 

26 

25 

25 

27 

3? 

38 

41 

44 

28 

28 

43 

39 

38 

35 

33 

29 

28 

30 

28 

29 

76 

26 

31 

24 

16 

13 

29 

5 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

64 

65 

57 

59 

g 

62 

61 

47 

45 

47 

51 

e  :; 

51 

59 

46 

44 

" 

. 

2 

MIN 

li 

16 

1* 

15 

15 

12 

14 

12 

31 

33 

31 

42 

23 

32 

32 

33 

30 

26 

27 

23 

27 

29 

28 

30 

20 

?7 

23 

1 

NE2PERCE  2  E 

MAX 

54 

55 

49 

48 

>  g 

57 

55 

60 

52 

-  B 

43 

49 

-  B 

47 

54 

61 

J5 

50 

4C 

5 

MIN 

27 

28 

31 

27 

31 

3  5 

33 

30 

42 

33 

38 

39 

35 

40 

37 

37 

38 

39 

it 

27 

36 

36 

39 

34 

14 

30 

32 

21 

19 

14 

32 

6 

OAKLEY 

MAX 

59 

59 

59 

6  1 

69 

G  B 

67 

64 

67 

71 

70 

SO 

54 

55 

55 

48 

31 

58 

65 

63 

63 

6*. 

65 

62 

fi  6 

50 

50 

33 

34 

37 

38 

0 

MIN 

27 

29 

26 

30 

3  0 

93 

30 

31 

35 

39 

38 

41 

30 

33 

41 

36 

28 

32 

33 

30 

33 

35 

34 

33 

35 

24 

32 

20 

11 

10 

3 : 

6 

OBSIDIAN  -  NNE 

MAX 

54 

56 

55 

56 

60 

58 

56 

54 

54 

59 

59 

59 

38 

47 

45 

38 

49 

50 

53 

43 

45 

52 

13  j 

26 

28 

47 

S 

MIN 

13 

12 

12 

11 

12 

11 

10 

11 

26 

26 

25 

26 

26 

29 

33 

3  0 

22 

18 

18 

14 

12 

10 

16 

18 

26 

10 

7 

3 

-  7 

-11 

15 

6 

OLA  5  S 

MAX 

62 

61 

6  2 

63 

6  3 

64 

62 

57 

5  n 

64 

52 

51 

53 

51 

54 

54 

56 

37 

58 

56 

50 

48 

43 

40 

40 

40 

6 

MI  N 

16 

18 

16 

18 

i  8 

.  * 

16 

17 

22 

30 

35 

" 

35 

29 

33 

25 

29 

29 

27 

29 

19 

21 

25 

14 

11 

10 

23 

0 

OROFINO 

MAX 

61 

60 

55 

53 

3  3 

66 

63 

57 

5  6 

62 

54 

52 

49 

49 

52 

47 

SI 

57 

53 

63 

5  9 

63 

54 

5  3 

51 

48 

45 

42 

42 

54 

2 

MIN 

25 

25 

26 

30 

3  0 

3  0 

41 

28 

41 

41 

37 

39 

42 

42 

42 

39 

43 

42 

34 

39 

34 

39 

39 

36 

32 

39 

27 

24 

20 

34 

a 

PALISADES  DAM 

MAX 

52 

5  9 

58 

60 

5  5 

46 

41 

46 

-  6 

46 

51 

53 

52 

51 

5  5 

47 

41 

32 

30 

27 

50 

6 

MIN 

24 

24 

22 

22 

24 

24 

23 

23 

24 

26 

34 

42 

35 

33 

37 

3S 

27 

33 

2  9 

29 

28 

28 

27 

28 

26 

25 

30 

19 

7 

13 

26 

7 

PARMA    EXP  STA 

MAX 

63 

61 

60 

38 

64 

*  - 

64 

58 

57 

52 

54 

54 

5  5 

51 

34 

4  8 

56 

61 

55 

55 

50 

43 

49 

48 

40 

41 

54 

g 

MIN 

24 

22 

24 

23 

21 

21 

20 

20 

-5 

37 

38 

46 

29 

38 

41 

39 

38 

31 

33 

36 

30 

28 

28 

29 

28 

28 

29 

23 

17 

15 

29«4 

PAUL   1  E 

MAX 

56 

60 

6  5 

65 

66 

67 

69 

63 

70 

50 

53 

58 

52 

48 

49 

6 : 

66 

55 

57 

62 

59 

39 

63 

45 

4 1 

39 

36 

57 

2 

MIN 

23 

22 

19 

20 

22 

25 

23 

28 

28 

33 

-; 

33 

32 

31 

40 

30 

26 

2  9 

29 

29 

25 

26 

27 

24 

24 

33 

20 

9 

10 

26.4 

PAYETTE 

MAX 

59 

56 

60 

58 

57 

57 

55 

57 

5  g 

62 

61 

55 

48 

50 

55 

56 

SO 

49 

49 

51 

55 

55 

32 

50 

46 

44 

47 

42 

41 

32 

■ 

MIN 

26 

21 

24 

25 

25 

22 

21 

25 

40 

40 

45 

27 

44 

40 

39 

34 

42 

35 

36 

30 

30 

29 

30 

31 

34 

26 

22 

18 

16 

30 

3 

PIERCE  RS 

MAX 

46 

54 

52 

48 

48 

54 

5  3 

50 

53 

-  6 

45 

46 

48 

47 

41 

46 

43 

43 

48 

54 

54 

48 

5 

MIN 

20 

20 

21 

22 

23 

i  3 

30 

22 

'6 

30 

41 

30 

32 

37 

37 

34 

35 

33 

27 

34 

28 

28 

13 

% 

28 

0 

POCATE LLO  WB  AO 

MAX 

59 

56 

55 

57 

60 

61 

62 

fi  5 

63 

50 

56 

46 

45 

54 

58 

49 

53 

57 

55 

56 

59 

33 

4 

MIN 

24 

23 

22 

23 

24 

2  2 

21 

22 

2  5 

27 

33 

39 

37 

33 

43 

34 

33 

31 

i  7 

35 

29 

26 

27 

26 

26 

30 

26 

14 

3| 

14 

26 

! 

POP.  THILL 

MAX 

47 

48 

52 

50 

54 

50 

48 

! 

MIN 

24 

26 

27 

35 

33 

42 

39 

30 

'6 

41 

30 

35 

29 

38 

38 

42 

38 

40 

41 

37 

33 

34 

29 

29 

36 

39 

31 

■ : 

25 

25 

33 

5 

POTLATCH    1  SE 

MAX 

56 

45 

46 

48 

46 

33 

52 

59 

31 

7 

MIN 

25 

25 

24 

34 

36 

43 

38 

32 

42 

36 

35 

41 

31 

41 

41 

40 

38 

39 

41 

30 

38 

39 

30 

34 

31 

38 

32 

21 

18 

21 

33 

6 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

MAX 

62 

63 

6  3 

59 

61 

61 

61 

60 

62 

67 

66 

60 

49 

52 

56 

54 

45 

46 

57 

5 1 

55 

55 

57 

54 

54 

52 

44 

38 

35 

54 

2 

MIN 

23 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

22 

22 

27 

34 

42 

39 

29 

36 

3? 

27 

28 

27 

27 

29 

26 

27 

27 

24 

28 

36 

21 

12 

20 

26 

7 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

51 

51 

&  o 

43 

47 

50 

50 

52 

4  5 

50 

45 

45 

48 

41 

45 

43 

45 

54 

45 

7 

MIN 

24 

25 

24 

31 

37 

37 

40 

34 

40 

38 

32 

38 

32 

37 

39 

3  6 

38 

39 

39 

30 

33 

31 

33 

34 

33 

32 

29 

18 

19 

22 

32 

5 

RICHFIELD 

MAX 

61 

59 

58 

59 

64 

63 

61 

61 

63 

63 

60 

58 

47 

4  7 

46 

47 

44 

52 

56 

54 

60 

56 

50 

35 

53 

■  2 

M I  N 

25 

20 

22 

21 

24 

26 

23 

27 

33 

30 

40 

40 

33 

32 

39 

36 

26 

26 

31 

30 

27 

28 

27 

27 

26 

25 

30 

13 

10 

14 

27 

il 

RUPERT 

< 

60 

61 

ft  - 

57 

61 

6  2 

64 

63 

65 

69 

70 

50 

3  2 

57 

54 

49 

46 

39 

57 

62 

58 

58 

63 

46 

j7 

56 

MIN 

24 

22 

21 

21 

23 

30 

28 

28 

29 

28 

34 

31 

29 

33 

39 

31 

27 

28 

32 

27 

27 

27 

2  3 

31 

31 

20 

9 

11 

26 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

62 

60 

56 

56 

57 

59 

60 

60 

62 

62 

66 

53 

53 

49 

52 

*  5 

40 

46 

54 

50 

54 

51 

54 

51 

42 

38 

33 

33 

30 

31 

.3 

MIN 

18 

21 

20 

19 

21 

2  2 

21 

19 

23 

25 

32 

42 

35 

32 

34 

31 

23 

33 

29 

22 

25 

25 

24 

26 

25 

24 

26 

9 

6 

3 

23 

■  9 

SAINT  MARIES 

MAX 

57 

57 

46 

57 

60 

5  8 

61 

56 

5  7 

55 

56 

49 

49 

54 

5  g 

49 

44 

46 

53 

67 

66 

55 

46 

47 

46 

46 

44 

34 

38 

52.0 

MIN 

25 

24 

26 

38 

19 

36 

36 

32 

34 

14 

34 

38 

30 

34 

34 

3  6 

34 

34 

33 

34 

33 

33 

33 

32 

34 

29 

30 

20 

20 

24 

31 

■  8 

SALMON 

MAX 

59 

58 

59 

56 

57 

56 

58 

62 

68 

65 

56 

59 

6 1 

57 

49 

49 

59 

6  1 

55 

58 

56 

37 

55 

44 

45 

45 

33 

39 

32 

34 

■  1 

MIN 

16 

14 

15 

15 

15 

13 

12 

15 

21 

26 

34 

42 

25 

40 

40 

35 

28 

32 

29 

23 

26 

20 

20 

20 

14 

23 

25 

21 

10 

2 

2  2 

■  4 

SA  NDPO I  NT  EXP  STA 

MAX 

50 

45 

40 

48 

47 

5  2 

49 

54 

50 

52 

46 

47 

49 

47 

46 

44 

45 

52 

48 

56 

55 

52 

43 

45 

44 

48 

40 

32 

36 

46 

■ 

MIN 

24 

22 

26 

37 

33 

4  5 

39 

39 

42 

41 

40 

40 

32 

39 

41 

40 

40 

*2 

42 

36 

32 

31 

35 

30 

35 

37 

34 

21 

22 

23 

34 

i7 

SHOSHONE 

MAX 

65 

63 

59 

62 

67 

67 

66 

65 

65 

65 

62 

62 

52 

5  1 

46 

50 

46 

55 

56 

53 

55 

; 

56 

57 

60 

30 

44 

38 

39 

37 

33 

- 

M  N 

28 

23 

23 

23 

27 

29 

29 

33 

39 

31 

43 

42 

29 

35 

41 

•» 

28 

27 

31 

29 

27 

29 

27 

30 

25 

27 

26 

16 

14 

11 

26 

.7 

SPENCER  RS 

MAX 

56 

57 

}5 

5  3 

55 

56 

55 

57 

58 

6 1 

51 

43 

42 

45 

42 

37 

43 

45 

48 

49 

50 

50 

40 

38 

33 

30 

26 

46 

- 

MIN 

28 

15 

22 

14 

18 

1  6 

18 

16 

19 

20 

30 

38 

31 

35 

33 

29 

21 

30 

30 

23 

27 

22 

23 

24 

24 

19 

24 

16 

9 

3 

22.6 

SPRINGFIELD  1  SE 

MAX 

60 

60 

5  S 

58 

62 

63 

64 

63 

6  6 

69 

66 

6  0 

50 

57 

58 

46 

44 

54 

54 

62 

56 

56 

" 

55.6 

MIN 

21 

23 

19 

IS 

21 

22 

20 

21 

2  5 

26 

34 

38 

36 

26 

37 

33 

30 

28 

26 

29 

21 

23 

23 

24 

23 

29 

32 

20 

35 

24 

i7 

STIBNITE 

MAX 

54 

60 

56 

55 

53 

61 

58 

55 

57 

56 

57 

62 

39 

49 

42 

35 

35 

41 

46 

51 

32 

57 

53 

36 

46 

30 

30 

26 

24 

48.0 

MIN 

23 

23 

24 

22 

24 

24 

24 

25 

25 

36 

36 

36 

26 

28 

32 

28 

26 

23 

23 

21 

25 

28 

27 

27 

24 

20 

21 

12 

12 

-  5 

24.1 

STREVELL 

MAX 

56 

59 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

61 

62 

62 

52 

44 

48 

53 

30 

47 

47 

46 

53 

53 

50 

53 

53 

48 

48 

45 

34 

31 

30 

30 

,7 

*  I  N 

25 

23 

20 

23 

27 

28 

27 

30 

37 

38 

41 

37 

35 

34 

39 

36 

24 

28 

33 

26 

25 

2  6 

31 

29 

31 

29 

30 

17 

7 

4 

26 

■  1 

SUGAR 

MAX 

61 

60 

55 

55 

55 

58 

56 

60 

62 

61 

68 

61 

45 

48 

54 

44 

39 

47 

55 

44 

30 

54 

30 

53 

31 

42 

40 

33 

30 

30 

30 

,7 

MIN 

21 

19 

19 

18 

20 

19 

18 

18 

20 

23 

32 

42 

33 

29 

34 

35 

31 

30 

28 

23 

27 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

13 

9 

3 

23.6 

SUN  VALLEY 

MAX 

61 

59 

59 

57 

60 

59 

58 

56 

56 

62 

61 

54 

46 

44 

42 

44 

43 

44 

46 

51 

60 

4  - 

39 

59 

57 

26 

31 

MIN 

12 

12 

12 

11 

12 

10 

9 

10 

16 

18 

24 

35 

23 

24 

32 

29 

19 

19 

: ' 

20 

22 

2  2 

20 

22 

17 

22 

28 

5 

22 

3 

17 

:! 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

69 

66 

64 

54 

36 

e  | 

62 

57 

39 

»  p 

60 

57 

-  2 

48 

32 

43 

40 

36 

.1 

MIN 

30 

33 

32 

3- 

32 

31 

34 

50 

40 

44 

44 

33 

41 

46 

4! 

40 

34 

59 

35 

35 

35 

34 

33 

■'. 

31 

36 

29 

20 

19 

33 

•1 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

55 

52 

50 

49 

53 

36 

55 

34 

59 

56 

62 

47 

39 

50 

46 

40 

33 

43 

43 

46 

48 

32 

50 

32 

5  3 

39 

38 

36 

29 

24 

47 

■  2 

MIN 

20 

22 

19 

18 

22 

24 

23 

24 

22 

21 

30 

.  32 

32 

25 

34 

33 

15 

26 

30 

28 

29 

24 

28 

24 

22 

21 

21 

It 

2 

3 

23 

.2 

THREE  CREEK 

MAX 

66 

60 

60 

64 

69 

66 

60 

62 

65 

61 

60 

54 

34 

58 

36 

49 

48 

60 

'5 

56 

60 

69 

65 

68 

6- 

61 

■0 

MIN 

9 

6 

10 

10 

.  3 

.  ; 

10 

15 

2  3 

35 

39 

38 

42 

33 

20 

14 

20 

23 

20 

24 

24 

?' 

21.2 

3..  itttnm  =ot«.  foiio»i«i  it.no.  ■•*••. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1954 


Day    Of  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

64 

59 

5  5 

59 

67 

67 

66 

66 

70 

63 

66 

64 

50 

48 

60 

62 

55 

56 

62 

57 

57 

61 

51 

47 

39 

40 

57 

2 

MIN 

25 

23 

24 

23 

2* 

23 

22 

27 

33 

33 

38 

42 

33 

29 

41 

39 

31 

28 

26 

31 

30 

26 

27 

27 

25 

32 

34 

22 

12 

16 

28 

2 

TWIN  FALLS   3  SE 

MAX 

60 

63 

6  0 

58 

61 

65 

64 

64 

66 

70 

62 

66 

50 

52 

55 

50 

49 

56 

60 

58 

57 

62 

59 

57 

63 

49 

37 

57 

3 

Ml  N 

27 

28 

28 

30 

26 

26 

24 

25 

24 

34 

38 

41 

33 

28 

29 

41 

34 

29 

28 

27 

33 

29 

29 

31 

30 

31 

32 

23 

16 

15 

29 

0 

WALLACE 

MAX 

52 

57 

43 

50 

55 

53 

58 

57 

50 

50 

55 

47 

50 

48 

54 

46 

43 

44 

49 

50 

56 

60 

53 

43 

47 

31 

48 

5 

MIN 

27 

31 

28 

35 

31 

46 

43 

35 

40 

35 

37 

41 

32 

39 

38 

39 

38 

38 

37 

39 

36 

36 

38 

31 

32 

37 

33 

19 

20 

22 

34 

4 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

53 

59 

55 

46 

52 

66 

57 

59 

58 

50 

52 

54 

44 

49 

49 

55 

45 

43 

44 

50 

50 

58 

62 

55 

47 

47 

44 

38 

33 

32 

50 

2 

MIN 

25 

25 

2  5 

25 

30 

33 

43 

36 

39 

35 

34 

42 

32 

39 

39 

38 

38 

38 

37 

39 

36 

35 

37 

31 

30 

38 

33 

20 

20 

20 

33 

1 

WEISER  1  S 

MAX 

61 

58 

60 

59 

58 

57 

57 

56 

59 

64 

66 

54 

55 

55 

55 

58 

50 

50 

51 

52 

55 

56 

55 

49 

49 

44 

44 

46 

42 

40 

53 

8 

MIN 

23 

22 

22 

23 

21 

20 

21 

19 

42 

39 

38 

47 

36 

44 

42 

36 

38 

33 

35 

22 

29 

33 

27 

28 

30 

24 

31 

28 

18 

14 

29 

5 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

57 

57 

49 

58 

1 3 

60 

55 

60 

54 

49 

55 

54 

49 

50 

48 

45 

43 

47 

50 

54 

65 

62 

56 

57 

50 

42 

40 

35 

35 

32 

50 

9 

MIN 

25 

27 

25 

25 

30 

36 

37 

34 

40 

32 

32 

39 

26 

32 

40 

35 

35 

36 

36 

28 

31 

42 

32 

33 

38 

32 

30 

18 

19 

10 

31 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
110 

.08 
70 

.08 
70 

.07 
60 

.08 
80 

.13 
140 

.16 
130 

.09 
140 

.17 
140 

.10 
80 

.16 
140 

.02 
140 

.06 
140 

.09 
160 

.01 
100 

.06 
160 

.05 
155 

.03 
65 

.08 
145 

.06 
75 

.06 
40 

.03 
95 

.04 
75 

75 

45 

250 

250 

150 

105 

45 

B  2.37 
3430 

So*  reference  notoa  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
NOVEMBER  1954 


Station 


Day  of  month 


ATLANTA  1  E 
BIG  CREEK  1  S 
BUB LEY  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.5 
2 


2.0 

3 


2.0 
2 


CASCADE  1  NW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


CENTERVILLE  ARBAUGR  RCH 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  D'ALENE  RS 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  CAA  AP 
HAVER   4  NW 
IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  CAA  AP 
ISLAND  PARK  DAM 
M  U  KAY  RS 
MALAD  CAA  AP 
MAY  RS 

MULLAN  PASS  CAA 
NEZPERCE  2  E 
OBSIDIAN  4  NKE 
PIERCE  RS 
POTLATCH  1  SE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.3 
T 


1 

1.0 


2.0 
2 


2.0 
1 


4.0 
4 


2.1 
2 


0.4 
1 


2.2 
1 


3.6 
5 


0.4 
10 


T 

4.2 


T 
0.2 


4.0 
2 


2.8 
6 


PRIEST  RIVER  EXP  STA 


SAND POINT  EXP  STA 


SPENCER  RS 
STIBNITE 
SUN  VALLEY 
WALLACE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
2 


0.5 
2 


1.5 
2 


0.5 
1 


3.0 
3 


1.0 
3 
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STATION  INDEX 


otataon 

Index  No. 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

woserver 

Refer 

to 
tables 

Index  No. 

Drainage  * 

Latitude 

Longitude 

3 

■a 
> 

<D 

a 

Obser- 
vation 
time 

tjoserver 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Temp. 

Precip 

ABERDEEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

12 

sp 

5708 

8 

44  54 

116  07 

■H' 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALPHA  1  HE 

VALLEY 

8 

CLOSED 

10AS/54 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

1  2 

42  39 

112  12 

4774 

BP 

5P 

R  FRED  LI NDENSCKM ITT 

t  3  S 

AMERICAN  PALLS  1  N* 

POWER 

12 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

MERIDIAN  1  W 

5841 

ADA 

2 

43  37 

116  25 

2620 

SP 

3P 

JAMES  W  DOSS 

2  3  3 

AN  DE  RS  ON  DAM 

02  8  2 

2 

43  21 

115  28 

3862 

6P 

bP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

s\ 

44  37 

116  26 

BP 

BP 

MESA  CO 

0379 

6 

43  38 

113  18 

5320 

ftp 

6P 

MINI DOKA  DAM 

S980 

12 

42  40 

113  29 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

0448 

ELMORE' 

2 

43  36 

115  55 

3239 

8A 

HA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPELIER  RANGER  STA 

60 :  j 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

8  A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASHTON  1  S 

0470 

F3EMONT 

12 

44  OS 

111  27 

5100 

5P 

5P 

GUST  STE I NM AN 

2  3  5  7 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

43  56 

115  40 

5990 

V  AH 

U  S  SOIL  CON  SER 

c  s 

ATLANTA  I  S 

0493 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

6000 

■JP 

4P 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  5      7  C 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

8087 

IDAHO 

3 

46  08 

114  55 

2400 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

0496 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

MOSCOW   U  OF  I 

6132 

7 

46  44 

117  00 

SP 

5P  UNIVERSITY  OF  IDAHO 

0525 

SHOSHONE 

10 

47  IS 

115  48 

2492 

5P 

SP 

MOUNTAIN  HOME 

6174 

12 

43  06 

115  42 

6P 

6 P  KENNETH  J  NEWMAN 

BLAINE 

12 

43  39 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

BANCROFT 

BANNOCK 

12 

CLOSED 

11^3  /52 

NAM PA  2  NW 

CANYON 

2470 

AMALGAMATED  SUGAR 

Z  3  5 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

KOOTENAI  8 

-  ■< 

8  A 

U  S  NAVY 

2  3  5 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

ADAMS 

3  81.(1 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

07  8  9 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2640 

MIL' 

54  24 

3 

46  IS 

116  12 

7P 

7P 

JOHN  XOEPL 

)B3  "» 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

5666 

6P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

6  4  311 

1 1 

45  43 

114  30 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

BINGHAM 

43  11 

112  21 

4503 

hp 

6P 

EARL  RODGERS 

HERBERT  J  HARDY 

BLACKFOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

"  r 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  5  C 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

11900 

UARJORIE  L  SHAW 

2  3  5  7 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

6p 

BP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

OLA  5  S 

GEM 

2962 

VINCENT  A  NALLY 

2  3  5  C 

1014 

BOISE 

12 

43  46 

116  06 

6196 

VAX 

6681 

CLEARWATEH 

3 

46  29 

lib  15 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOU 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6764 

BONNE V I LLE 

12 

43  22 

111  14 

4P 

AP 

D  5  BUR  RECLAMATION 

1022 

ADA 

43  34 

116  13 

2842 

11  S  WEATHER  BUREAU 

CANYON 

STATE  EXP  STATION 

BONKERS  PERRY  1  SW 

I  1.17  9 

BOUNDARY 

48  41 

116  19 

1812 

S  i' 

■  p 

CHARLES  G  HOWARD  JR 

2  3  5      7  C 

PAUL  1  E 

MINIDOKA 

4200 

AMALGAMATED  SUGAR 

I  3  5 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

r<p 

=,p 

WILLIAM  A  LOW 

2  3  5 

PAYETTE 

PAYETTE 

2159 

MICHAEL  HARRIS 

2  3  S  7 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

3P 

3P 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1272 

SHOSHONE 

4 

47  32 

115  48 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

7077 

2 

43  30 

11S  18 

V  AH 

U  S  GEO  SURVEY 

L286 

CASSIA 

42  32 

113  47 

4160 

H  \ 

HA 

FRANK  0  REDFIELD 

P I NE  2  S 

7  B7  B 

2 

BURLEY  FACTORY 

L298 

CASSIA 

12 

42  33 

H.\ 

m 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5  C 

PLUHMER  3  WSW 

7 1 8  8 

BENEWAH 

2970 

U  S  OFF   IND  AFFAIRS 

C 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

L903 

CASSIA 

12 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5  7 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

BANNOCK 

4444 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

as 

SS 

7264 

5 

49  00 

116  30 

5P 

iP 

R  E  DENHAM 

1 406 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2650 

SP 

BP 

POT LATCH  1  SE 

7301 

7 

46  54 

116  52 

6P 

6P 

HENRY  J  FITCH 

1314 

VALLEY 

44  32 

4768 

5P 

PRAIRIE 

CENTERVI LLE  ARBAUCH  RCH 

1*36 

BOISE 

2 

MABEL  H  ARBAUGH 

3  7 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

FRANKLIN 

4718 

2  3  3 

CHALLIS 

16*3 

CUSTER 

11 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

BONNER 

2380 

2  3  5  7 

1671  CUSTER 

6 

44  02 

113  46 

6500 

SP 

5P 

PUNGO  CREEK 

7433 

11 

44  45 

115  04 

VAR 

M  EDWARD  B UDELL 

1810 

BONNER 

9 

46  09 

116  10 

2125 

■IP 

4P 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

12 

43  02 

112  03 

VAR 

FORT  HALL  IR  PROJ 

1831 

SHOSHONE 

D  OF  INDEX 

COBALT  BLACKBIRD  VINE 

:  93  S 

LEMHI 

11 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5  7 

RICHFIELD 

LINCOLN 

4306 

2  3  5 

COEUR  D '  ALE.VE  RS 

I  956 

KOOTENAI 

4 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5      7  C 

RIGGINS  RANGER  STATION 

IDAHO 

1840 

2  3  5  7 

207  1 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

9A 

PA 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7*  .8 

10 

47  21 

115  40 

5P 

SP 

CLOSED 

o '  i 1  nn  ocui 

215-1 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

6P 

RUPE RT 

7968 

12 

42  37 

113  41 

8A 

u 

MINIDOKA   IR  PROJ 

COTTONWOOD  2  SW 

2  I  36 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

8022 

12 

43  58 

111  40 

7P 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

LYMAN  MATHISON 

2  3  5  C 

SAINT  MARIES 

80G2 

BENEWAH 

10 

47  19 

2140 

BP 

2  3  3 

CROUCH  2  NNW 

2279 

BOISE 

8 

HARRY  GRAHAM 

3 

SALMON 

8076 

LEMHI 

3949 

2  3  5  7 

23  as 

VALLEY 

6 

44  19 

115  38 

5375 

6P 

bP 

8137 

9 

49  17 

116  34 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

239S 

VALLEY 

1 1 

44  32 

115  34 

7000 

VAR 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

2 

43  37 

115  10 

VAR 

U  5  FOREST  SERVICE 

DECEPTION  CREEK 

i  i  2 : 

KOOTENAI 

4 

47  44 

116  29 

3060 

H  1  □ 

8380 

12 

42  57 

5P 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  44 

2510 

7P 

7P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

SOLDIER  CREEK  RS 

8  ">18 

CAMAS 

12 

43  30 

5755 

S 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

1 1 

45  33 

115  28 

5610 

SP 

5P 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

2  3  5 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

CLARK 

6 

44  21 

5883 

2  3  5  7 

2604 

CAMAS 

2 

43  36 

114  41 

8650 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGFIELD  1  SE 

8,  26 

12 

43  04 

112  41 

5P 

SP 

MRS  RAYMOND  RUFF 

2676 

TETON 

43  43 

111  07 

6097 

0A 

9A 

EDITH  STEVENS 

STIBNITE 

87.  lb 

11 

44  54 

115  20 

BA 

8A 

BRADLEY  MINING  CO 

2707 

CLARK 

6 

112  14 

5462 

5P 

5P 

STREVELL 

8786 

12 

42  01 

113  13 

6P 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5      7  C 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  53 

111  45 

4886 

SP 

2  3  5 

ELK  CITY 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

4P 

;  P 

MRS  LORA  B  VILAS 

2  3  5 

SUN  VALLEY 

6906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

SP 

EDWARD  P  SEAGLE 

2  3  5      7  C 

CLEARWATER 

3 

46  47 

116  10 

2910 

3P 

3P 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

892  b 

12 

43  IS 

116  23 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2942 

GEM 

2 

43  50 

116  32 

2500 

■~-  p 

BP 

TETONIA  EXP  STATION 

9063 

12 

43  51 

111  16 

6P 

6P 

EXPERIMENT  STATION 

3106 

CAMAS 

12 

12 

42  03 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5      7  C 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

ELMORE 

43  38 

7400 

a 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3. '97 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

SP 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

2  3  S 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

ELMORE 

2 

43  43 

3475 

s 

3448 

BOISE 

6 

44  04 

115  53 

3147 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

9204 

12 

42  35 

114  28 

:.p 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

.1  S  7  6 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

9299 

12 

42  32 

114  25 

87 

6A 

AMALGAMATED  SUGAR 

3631 

ELMORE 

12 

E  D  STONE 

1  1 

43  49 

GOODING 

:»...7  7 

GOODING 

12 

DAVID  MITCHELL 

C 

WALLACE 

SHOSHONE 

4 

47  28 

2770 

2  3  5  7 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOODING 

12 

3696 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5  7 

WALLACE  WOODLAND  PARX 

SHOSHONE 

■I 

47  30 

2950 

ROBERT  J  SKANTEL 

2  3  5  C 

37  3,' 

CARIBOU 

12 

12  35 

111  44 

5400 

ss 

SS 

'1.  >H 

12  44  14 

116  57 

SF 

SP 

HER VI N  V  LING 

37b' 

OWYHEE 

12 

42  S9 

116  06 

2600 

4P 

4P 

9840 

3 

4fi  14 

116  36 

•IP 

IP 

HALLACK-HOWARD  LBR  CC 

GRANGE VI LLE 

3771 

IDAHO 

3 

4  5  56 

3409 

9950 

11 

44  58 

115  29 

CLOSED 

GRASHERE 

3809  OWYHEE  12 

42  23 

115  53 

5126 

:p 

5P 

BLANCHE  PORTLOCK 

2  3  5 

GRAY 

3  823 

BONNEVILLE  12 

43  03 

111  22 

6450 

bp 

6P 

ROSCOE  T  SIDBETT 

2  3  5  7 

NEW  STATIONS 

GROUSE 

3882 

CUSTER  6 

43  42 

113  37 

6100 

6P 

6P 

HA  I  LEY  AIRPORT 

394? 

BLAINE 

L2 

43  31 

114  18 

5322 

5P 

5P 

4  4  59 

6 

43  51 

112  42 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RAMER  4  NW 

TV,  4 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

5P 

5P 

HAZELTON 

414r; 

JEROME 

12 

42  36 

114  08 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  5 

HILL  CITY 

4;>68 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAMME N 

2  3  5  7 

MOLLIS TEH 

4295  TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

SP 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOME 

4384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7A 

CHARLES  D  COWGILL 

IDAHO  CITY 

4442 

BOISE 

■I 

43  50 

115  50 

3940 

3 P 

5P 

R  JOHN  MELLOR 

IDAHO  CITY  11  SW 

4  4V 

BOISE 

2 

4  3  43 

116  00 

5000 

5P 

MRS  BERTHA  GARDNER 

3  7 

IDAHO  FALLS  6  NE 

4453 

BONNEVILLE 

43  34 

111  55 

4640 

5P 

5P 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5  C 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT  4457 

BONNEVILLE 

12 

43  3: 

112  04 

4730 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

VAR 

CHRIS  CALLEN 

IRWIN  2  S 

4588 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  18 

5200 

4P 

4P 

ANNA  FLEMING 

ISLAND  PARK  DAM 

4598 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

S3  00 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  7 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

115  27 

7050 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3  7  8;, 

SP 

5P 

KAMI  AH  1  NE 

■5  7  93 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

8A 

KELLOGG 

4  833 

SHOSHONE 

1 

47  32 

116  08 

2305 

II  A 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

XOOSKIA 

3011 

IDAHO 

3 

46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  GILROY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

ADA 

2 

43  31 

116  24 

2685 

SP 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

5110 

1  VALLEY 

1  1 

44  40 

113  32 

6600 

VAR 

LE ADORE 

5169 

1  LEMHI 

44  41 

113  22 

6100 

M  I  ! 

LEWISTON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

Bp 

"P 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

:NE2  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

MIL 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

NAME  CHANGE 

LIPTON  PUMPING  STATION 

5275  BEAR  LAKE 

1 

4  2  07 

111  18 

5926 

iP 

5P 

UTAH  PAL  COMPANY 

2  3  5  6 

LOLO  PASS 
LOWMAN 

5356  IDAHO 
5414 1  BOISE 

3 
8 

46  38 
44  05 

114  33 

115  36 

5700 
3870 

5P 

VAR 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 
OR  I LLE  L  JOINER 

8 

2  3  5      7  S 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MACKAY  RANGER  STATION 

5462  CUSTER 

6 

43  55 

113  37 

5897 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5      7  C 

MA  LAD 

5544 

ONEIDA 

1 

42  11 

112  16 

4420 

8P 

SP 

J  L  CROWTHER 

2  3  5  C 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

5559  ONEIDA 

42  10 

112  19 

4480 

Mil 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5  7 

MALTA  RANGER  STATION 

S5b7 

1  CASSIA 

is 

42  19 

113   2  2 

4543 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

MAY  RANGER  STATION 

i: 

i  LEMHI 

1 1 

14  36 

113  55 

:.06* 

bP 

SP 

V  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

3  CLEARWATER,     4  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE ,     8  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE, 


10  ST.   JOE ,     11  SALMON,     12  SNAKE. 


REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1954 

The  tour  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  ot  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW  ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in 
Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  in  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  ol  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST .     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
quently occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record 

No  record  in  Tables  3,  6,  7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amounts  included  in  following  measurement   ,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

II        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have 
been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R        Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

S        Storage  precipitation  station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  DECEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


From  the  standpoint  of  average  precipita- 
tion, this  must  be  numbered  among  the  drier 
Decembers,  only  twelve  previously  recorded 
Decembers  having  been  drier,  the  latest  in 
1947.  It  is  also  the  fourth  successive  month 
of  deficient  precipitation.  Since  December 
temperatures  were  in  general  below  normal, 
the  picture  is  a  little  more  favorable  with 
regard  to  the  snow  pack  in  the  mountains, 
which  improved  somewhat  more  than  the  average 
precipitation  figures  would  indicate.  Aver- 
age snowfall  for  the  State  was  only  about 
two  inches  less  than  the  13.1-inch  mean  of 
the  last  57  years.  The  warm  spell  at  the 
end  of  the  month,  however,  melted  much  of 
the  snow  in  the  lower  valleys.  In  general 
the  weather  was  fairly  open,  with  more  than 
average  sunshine.  Windiness  was  not  exces- 
sive, and  reports  of  wind  damage  were  few. 

The  average  temperature  for  the  State  was 
24.7°,  1.6°  below  normal.  Station  mean 
monthly  temperatures  ranged  from  the  low  of 
13.6°  at  Chilly  Barton  Flat  to  the  high  of 
34.4°  at  Lewiston  Water  Plant.  Monthly  ex- 
tremes were  well  within  the  range  of  those 
previously  recorded.  The  highest  temperature 
of  the  month  was  65°  at  Deer  Flat  Dam  on  the 
6th;  the  lowest  -33°  at  Island  Park  Dam  on 
the  27th. 

The  average  precipitation  for  Idaho  was 
1.34  inches,  0.62  inch  below  normal.  A  few 
scattered  stations,  mostly  in  the  southern 
part  of  the  State,  reported  precipitation 
amounts  in  excess  of  normal.  Most  stations 
in  the  Gooding-Shoshone  area  reported  slight 
excesses.  Otherwise  precipitation  was  gen- 
erally deficient.  At  Deadwood  Dam  the  de- 
ficiency amounted  to  3.43  inches,  and  many 
stations  in  the  Northern  and  Southwestern 
Divisions  recorded  monthly  totals  between 
one  and  two  inches  below  normal.  The  North- 
ern Division  recorded  70%  of  average  precipi- 
tation, the  Southwestern  65%,  and  the  South- 
eastern 72%.  The  greatest  monthly  total  was 
4.56  inches  at  Mullan  Pass  CAA;  the  least 
was  0.13  at  both  Chilly  Barton  Flat  and  Howe. 
Lewiston,  with  a  monthly  total  of  0.20  inch, 
reported  this  to  be  the  driest  December  there 
since  1900.  The  largest  total  for  an  obser- 
vational day  was  1.59  inches  recorded  at 
Arrowrock  Dam  on  the  31st.  Snowfall  for  the 
month  was  86%  of  the  57-year  mean,  although 
melting  was  considerable,  especially  near 
the  end  of  the  month  when  temperatures  rose. 
Much  precipitation  in  the  storm  at  month's 
end  was  in  the  form  of  mixed  rain  and  snow. 
Many  stations  at  higher  elevations,  however, 
reported  snow  depths  on  the  31st  in  excess 


of  12  inches.  At  Mullan  Pass  CAA  there  were 
38  inches  of  snow  on  the  ground  at  the  end 
of  the  month;  at  Burke  2  NNE,34  inches;  at 
Island  Park  Dam,  32  inches;  at  Deadwood  Dam, 
28  inches;  and  at  McCall,  21  inches. 

The  month  began  with  temperatures  gener- 
ally below  normal,   as  much  as  10°  below  inn 
some  localities,  with  very  little  precipita- 
tion occurring.     By  the  3d,  warming  was  gen- 
eral and  all  areas  were  reporting  rain  or 
snow,   as  they  did  again  beginning  the  6th 
after  falling  off  to  scattered  occurrences 
on  the  5th  between  general  storms.  Near 
normal  temperatures  prevailed  after  the  8th 
in  the  north  and  west  with  considerable  pre- 
cipitation reported  in  the  north,  but  the 
southeast  portion  cooled  to  substantially i 
below  normal  temperatures.     Precipitation i 
was  again  fairly  general  over  the  State  by 
the  10th,   falling  off  to  scattered  occur- 
rences the  next  day.    By  the  13th,  all  areas 
had  temperatures  near  or  above  normal ,  and 
precipitation  was  again  general.  Tempera- 
tures remained  near  or  above  normal  through 
the  15th,  and  precipitation,  which  had  dimin- 
ished on  the  14th,  was  renewed  by  another 
general  storm.    Beginning  the  16th  or  17th, , 
the  entire  State  was  under  the  influence  of  f 
high  barometric  pressures.       Temperatures i 
dropped  to  well  below  normal  daily  values, 
especially  in  the  southeast  portion  where? 
daily  departures  as  much  as  16°  below  normal ! 
were  reported,     and  precipitation  was  en- 
tirely absent.     Precipitation  was  next  re- 
ported in  the  northern  portion  on  the  22d. 
and  elsewhere  on  the  24th  or  25th,  with  scat- 
tered reports  of  precipitation  in  all  areas 
up  to  the  28th,  becoming  general  thereafter. 
Average  temperatures  on  the  26th  through  the 
28th  were  well  below  normal,  especially  in i 
the  southeast  where  the  anomaly  at  Pocatello 
on  the  28th  was  -25°.     The  majority  of  sta- 
tions reported  their  monthly  minimums  during 
this  time.     Warming  was  general  after  the' 
28th,  and  the  moath  ended  with  temperatures' 
well  above  normal,  much  precipitation  occur- - 
ring  as  rain,   and  with  snow  melting  in  the  I 
lower  valleys. 

The  average  range  condit  ion  was  reported 
by  the  Agricultural  Marketing  Service  to  be 
one  point  above  the  previous  month,  but  still 
8  points  below  the  10-year  (1944-53)  average 
of  81.  Livestock  generally  remained  in  good 
condition,  due  in  part  to  supplemental  feed- 
ing. 

There  were  no  severe  storms  during  the 
month. 

H.  C.  Steffan 
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Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  o!  days  with  precipitation 

1*3 

•  u 

o.  ft  . 

Hi 

!  i  ! 

It! 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

• 

0  B 

1  1 

Date  ol 
fastest  mile 

§ 

in 

H 
3 

•H 

% 

ro 
in 

i 

a 

o 

• 

1 

8 

3 

5 
A 

100-199 

200 
and  over 

1 

IOISE  WB  AIRPORT 

SE 

33 

8.5 

36 

SE 

e 

76 

65 

68 

79 

9 

4 

2 

i 

0 

0 

16 

OAHO  FALLS  43  HI  IB 

3.4 

2 

6 

1 

0 

*  0,  .. 

0 

9 

DAHO  FALLS  46  W  WB 

4.9 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

•EWISTON  IB  AIRPORT 

81 

71 

69 

8 

7 

0 

0 

0 

0 

15 

6.9 

■OCATE LLO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

9.0 

42 

W 

31 

80 

75 

74 

77 

6 

7 

a 

0 

0 

0 

15 

47 

7.1 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

I 

1 

M 
0» 

i 

» 

9 

0 

I! 

1 

2 

a 

p 

< 

<  s 

1893 

30.2 

60 

-13 

1.61 

1894 

24.7 

64 

-22 

1.90 

1895 

23.7 

60 

-23 

1.79 

1896 

31.1 

60 

-10 

2.04 

1897 

26.0 

57 

-27 

2.74 

1898 

20.2 

54 

-29 

1.03 

8.0 

1899 

26.  1 

61 

-32 

1.79 

12.1 

1900 

31.0 

58 

-34 

1.40 

1.9 

1901 

29.0 

64 

-20 

1.88 

6.7 

1902 

27.2 

65 

-25 

2.29 

15.7 

1903 

27.0 

64 

-16 

1.08 

7.4 

1904 

28. 1 

60 

-35 

1.91 

13.6 

1905 

23.4 

60 

-22 

1.65 

13.2 

1906 

32.2 

61 

-11 

2.  80 

13.3 

1907 

28.7 

59 

-33 

2.55 

12.6 

1908 

25.8 

56 

-31 

1.18 

9.2 

1909 

20.1 

55 

-28 

1.91 

15.0 

1910 

29.8 

63 

-12 

1.49 

5.2 

1911 

24.6 

59 

-26 

1.33 

17.0 

1912 

26.0 

61 

-22 

1.61 

13.5 

1913 

24.1 

56 

-21 

1.51 

15.7 

1914 

19.4 

63 

-33 

.67 

7.1 

1915 

26.3 

65 

-44 

2.40 

17.2 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

e  = 

| 

| 

1 

1 

si 

s  ° 

1 

£ 

3 

1 

is 

1916 

21.1 

58 

-42 

2.35 

24.0 

1917 

36,5 

82 

-  6 

4.06 

7.6 

1918 

25.  7 

65 

-32 

.94 

5.5 

1919 

18.9 

66 

-50 

1.52 

14.4 

1920 

27.6 

62 

-34 

2.67 

16.6 

1921 

27.6 

69 

-20 

1.92 

5.3 

1922 

24.0 

60 

-28 

2.  73 

22.  9 

1923 

25.0 

60 

-31 

1.63 

12.0 

1924 

18.6 

62 

-50 

2.18 

18.9 

1925 

31.0 

64 

-18 

1.71 

5.8 

1926 

25.5 

64 

-37 

1.78 

14.6 

1927 

20.2 

61 

-38 

1.74 

19.6 

1928 

21.  8 

67 

-28 

1.51 

13. 1 

1929 

32.4 

75 

-12 

2.79 

7.6 

1930 

18.5 

51 

-29 

■  66 

6.8 

1931 

22.1 

58 

-30 

2.61 

21.0 

1932 

18.9 

65 

-34 

1.96 

19.2 

1933 

34.0 

75 

-16 

4.03 

13.3 

1934 

27.4 

62 

-17 

1.89 

15.6 

1935 

24.5 

55 

-24 

1.25 

8.0 

1936 

28.1 

65 

-24 

1.61 

11.5 

1937 

30.3 

64 

-16 

3. 12 

14.2 

1938 

28.6 

64 

-30 

1.30 

9.1 

TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION   AVERAGES    IN   THIS  TABU!   HAVE   BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

I 

1 

t 

a 

e 

I 

Ji 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

34.1 

30.1 
29.1 
28.2 
28.0 

74 
64 

67 
65 
65 

-22 
-26 
-27 
-28 
-35 

2.10 
1.64 
3.  27 
3.37 
.98 

4.8 

6.9 
IS.  5 
21.3 

4.7 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

25.0 
25.3 
31.3 
28.1 
19.7 

58 
66 
63 
61 
56 

-25 
-36 
-25 
-22 
-36 

1.33 
2.75 
2.04 
1.28 
2.86 

9.6 
13.3 
7.2 
8.6 
29.3 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

26.3 
32.4 
22.6 
27.9 
27.6 

60 
61 
57 
61 
62 

-27 
-18 
-40 
-30 
-19 

1.72 
2.11 
3.28 
2.08 
1.75 

20.  5 
10.  5 
3v,<? 
17.4 
12.8 

1954 

24.7 

65 

-33 

1.34 

11.3 

ALL 
YEARS 

25.9 

1.9T 

Sm  reference  note*  following  Station  Index 
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Temperature 


Station 


Precipitation 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

4) 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Days  . 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

£ 

|  ,50  or  Morej 

1.00 

or  More  | 

o  i 
S3 

v  i 

S  i 

0  i 

.  j 

35.7 

24.5 

30.1 

1,2 

43 

5 

13 

17+ 

1075 

0 

3 

29 

0 

2.33 

_ 

1.79 

•  68 

31 

16 

29 

1 

o 

37.* 

24.2 

30.8 

49 

6 

10 

1 

0 

1 

28 

0 

2.14 

.75 

31 

6.5 

5 

29 

7 

1 

o 

31.9 

2.3 

17.1 

44 

5 

-19 

28 

1475 

0 

16 

31 

16 

1.93 

_ 

•  81 

•  45 

31 

27.5 

18 

31 

8 

0 

0 

35.7 

24.8 

30.3 

2,6 

44 

15* 

12 

2 

1071 

0 

9 

29 

0 

2,49 

_ 

•  31 

•  58 

6 

15.6 

4 

13+ 

6 

1 

o 

30.4 

20.7 

25.6 

2,6 

39 

6 

9 

1  + 

1216 

0 

17 

31 

0 

4.55 

_ 

1.15 

1.43 

31 

49.7 

34 

31 

13 

1 

1 

37.9 

23.3 

30.6 

1,3 

46 

6 

9 

18 

1059 

0 

4 

31 

0 

4.12 

•  32 

1.30 

30 

7.  5 

10 

2 

1 

25.  4M 

S.6M 

1S.5M 

40 

24 

-10 

28 

0 

26 

31 

10 

1.18 

.28 

16 

13.7 

13 

31 

0 

0 

36.7 

25.9 

31.3 

0,5 

48 

6 

14 

26+ 

1036 

0 

7 

29 

0 

2.80 

_ 

•  85 

•  82 

31 

8 

2 

0 

37.* 

18.3 

27.9 

_ 

0.7 

49 

5+ 

2 

27 

1144 

0 

5 

31 

0 

.54 

1.24 

•  23 

31 

1 

24+ 

2 

0 

0 

33.9 

1.8 

17.9 

48 

23 

-19 

1 

1453 

0 

12 

31 

16 

1.54 

.30 

31 

24 

31 

0 

0 

M 

M 

M 

50 

23 

-15 

17 

0 

31 

1.58 

14 

31 

0 

0 

36.9 

19.6 

28.3 

*4 

3 

2 

18 

1130 

0 

4 

31 

0 

4.43 

1,00 

30 

26.6 

22 

30 

8 

4 

1 

37.2 

24.8 

31.0 

0.6 

54 

6 

14 

19+ 

1045 

0 

5 

30 

0 

2.64 

_ 

1  .32 

.70 

31 

17.7 

12 

29+ 

8 

2 

0  1 

38.6 

20.7 

29.7 

_ 

1.2 

52 

5* 

7 

27 

1087 

0 

3 

30 

0 

.50 

_ 

1.18 

•  13 

31 

3«S 

1 

26 

2 

o 

o 

36.9 

24,7 

30.8 

1.6 

49 

6 

14 

27 

0 

4 

29 

0 

1,81 

- 

1.83 

.36 

31 

6.5 

3 

26+ 

8 

0 

0  ! 

*0.5 

22.9 

31.7 

0,1 

52 
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lUMnu    'ALL  J    ^  ** "  M" 

* 

-17 

27 

1430 

'J 

?2 

.23 

7 

8.* 

7 

]1 

1 

. 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

p 

28*6 

1*  A 
*  * 

14*? 

-2.6 

49 

-23 

27 

1536 

20 

3  1 

1  5 

° 

•  ^ 

.18 

7 

2.5 

1 

31 

1 

t3 

0 

Idaho  falls  46  w  wb 

R 

3  0  •  2 

3.0 

-  3.7 

42 

* 

-17 

27 

1492 

0 

1 7 

1 0 

1 B 

.40 

.33 

.16 

3 

2  »7 

1 

77  + 

3 

® 

0 

I  KW  ]  f|     f  3 

216 

-11 

27 

13*4 

0 

1  6 

3  1 

.36 

7 

13.0 

2 

ISLAND  PARK  DAM 

26.!  5 

'o.9 

1  3*7 

-  5,8 

40 

6 

-33 

27 

1583 

0 

?  ft 

31 

16 

3!55 

\Xi 

1.10 

7 

5  5.0 

32 

31 

0 

2 

1 

LIFTON  PUMPING  STA 

29.5 

9.3 

19.4 

-  3.4 

46 

2 

-13 

28 

1*06 

0 

?  2 

31 

5 

.66 

.20 

•  35 

* 

9.0 

6 

31 

1 

0 

MACKAY  RS 

31  .8 

5.6 

18.7 

-  1.7 

44 

21 

-10 

28 

1*28 

0 

16 

31 

*! 

.45 

_ 

.25 

.10 

4+ 

5.6 

3 

1 0+ 

2 

0 

malad 

36.4 

16.7 

26.6 

1.2 

51 

3 

-  2 

28 

1184 

0 

3  i 

1 

1.1? 

.27 

.47 

4 

5.4 

3 

31 

3 

0 

0 

MALAO  CAA  AP 

36.2 

14.8 

25.5 

51 

2 

-  5 

28 

1216 

0 

B 

3  I 

2 

.8* 

.43 

4 

3 

31 

2 

0 

A 

MAY  RS 

29.8 

2.7 

16.3 

-  5.5 

46 

6 

-18 

27 

1504 

3 

21 

'1 

17 

.18 

.23 

.06 

26 

3*5 

1 

26+ 

3 

0 

A 

MC  CAMMON 

34.7 

11.7 

23.2 

48 

4 

-10 

28 

1287 

- 

1  1 

3 ! 

2 

l.*2 

.33 

30 

10.9 

6 

30 

3 

1 

0 

MINIDOKA  DAM 

33*8 

16.0 

24.9 

52 

6 

-  6 

28 

1237 

0 

16 

31 

2 

.44 

•  21 

31 

3.0 

1 

26+ 

2 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

31.1 

3.7 

17.4 

-  4.7 

49 

3+ 

-19 

28 

o 

16 

31 

1  A 

.63 

.25 

.40 

4 

!3.0 

7 

31 

3 

0 

0 

OAKLEY 

40.4 

19.4 

29.9 

0.0 

53 

6 

2 

27 

1079 

c 

3 

30 

0 

.45 

.20 

•  1* 

31 

2.0 

1 

10 

3 

0 

0 

PALISADES  DAM 

28.5 

10.2 

19.4 

40 

3 

-13 

28 

1409 

0 

21 

31 

6 

1.19 

.30 

7+ 

14.6 

9 

31 

9 

0 

0 

PAUL     1  E 

/  /r 

36.8 

13.8 

25.3 

-  7.0 

55 

7 

-  5 

27* 

0 

s 

31 

3 

.65 

•  *2 

•  38 

31 

3*? 

1 

7* 

2 

0 

0 

P0CATEU.0  WB  AP 

31.4 

10.5 

21.0 

-  5.8 

51 

6 

-15 

26 

1360 

0 

20 

31 

6 

.45 

•  69 

.12 

7 

5*6 

3 

13+ 

2 

0 

0 

PRESTON  SUG  FACT  2SE 

37.3 

16.2 

26.8 

0.9 

51 

2 

-  9 

28 

1180 

0 

6 

31 

2 

.90 

.71 

.33 

4 

11.7 

1 

30+ 

3 

1 

0 

RUPERT 

35.8 

14.7 

25.3 

-  2.4 

55 

7 

-  5 

28 

0 

9 

31 

3 

.57 

•  *0 

.32 

31 

1*0 

1 

10+ 

2 

1 

0 

SAINT  ANTHONY 

30.7 

8.7 

19.7 

46 

6 

-19 

27 

1397 

0 

1* 

31 

9 

l.*2 

.03 

.38 

7 

9 

30 

3 

1 

0 

SPENCER  RS 

29.6 

5.6 

17.6 

-  0.4 

40 

4* 

-20 

28 

1464 

1<J 

31 

1 1 

l.*8 

.20 

.45 

7 

in  #5 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD   1  SE 

33.2 

10.8 

22.0 

-  2.0 

50 

5* 

-11 

28 

1329 

c 

1  n 

31 

7 

1.12 

.26 

•  *5 

30 

7.0 

3 

13+ 

4 

0 

0 

STREVELL 

.    34. 8M 

1S.6M 

25. 2M 

45 

2 

-  8 

28 

1227 

0 

9 

31 

2 

SUGAR 

1  29.8 

7.9 

18.9 

-  1.3 

42 

5+ 

-20 

27 

1*25 

0 

21 

31 

7 

E  1.89 

.79 

.60 

4 

10*9 

8 

31 

^ 

1 

8 

TETON  I A  EXP  STA 

30.7 

5.0 

17.9 

43 

7 

-17 

28 

1*54 

0 

1  7 

31 

8 

•  58 

.13 

4 

3 

0 

0 

DIVISION 

20.8 

-  2.1 

.79 

.30 

8.6 

STATE 

24.7 

-  1.6 

1 

1.34 

.62 

11.3 

Precipitation 


rj>  DATA   IN  THE   COLUMN  FORMERLY  H^DED  ''nO.   OF   DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   .10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


able  3 


Station 

Total 

Day  ol  month 

1   1   2  | 

3 

4 

5  l 

6 

7  1 

8  | 

9 

"1 

11  1 

12 

13  1 

14  | 

15 

16  17 

18 

19  |  20  j  21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•CRDEEN  E«P  STt 

•  A* 

.0) 

.12 

•  19 

•  09 

.01 

.06 

T 

.04 

•  0? 

JIERIC.N  FALLS  1  N» 

.31 

.13 

■  02 

T 

.03 

T 

■  01 

7 

T 

•  10 

NOEBSON  OAM 

2.01 

T 

.09 

•  13 

.01 

.06 

T 

.31 

T 

.09 

7 

T 

•  03 

.09 

.21 

1>01 

or-, 

•  39 

r 

T 

.20 

•  02 

.04 

•  02 

•01 

.06 

»«0««OCK  D»u 

■  06 

•  13 

T 

.06 

T 

.24 

.07 

T 

■  10 

.20 

1.59 

iSHTON  1  S 

U49 

•  17 

■  17 

T 

•  31 

T 

T 

T 

T 

•  99 

•  43 

'L«nt.   1  E 

.  19 

•  29 

•  11 

.03 

T 

.91 

.02 

•  07 

T 

•  02 

•  23 

7 

•  20 

•  27 

•  96 

VEBv  a: 

2.33 

.10 

.'.  B 

•  01 

.06 

.12 

.06 

•  17 

.12 

.40 

•  01 

.31 

.03 

•  66 

AYVIEX  MODEL  BASIN 

2.1* 

.09 

.01 

.04 

.11 

•  24 

.01 

.36 

.24 

•01 

.02 

•  13 

•  16 

.01 

•  73 

IIG  CREEK   1  S 

1.93 

•n 

•  09 

•  U 

•  03 

.02 

.17 

T 

.10 

•  19 

.06 

•  06 

•  16 

7 

•  49 

ILACKFOOT 

.22 

•  13 

T 

T 

.06 

•  03 

OSS 

1.06 

.20 

.03 

T 

T 

.02 

.20 

T 

T 

T 

•  99 

OISE  LUCK*  PEAK  OAM 

1.16 

.06 

■  19 

•01 

.06 

•  10 

.19 

•  63 

OISE  WB  AP  //R 

1.09 

•  04 

.07 

■  13 

T 

T 

.01 

7 

.07 

T 

T 

T 

.17 

•  60 

- 

ONMERS  PERRV  1  sw 

2.49 

T 

T 

T 

•  90 

T 

•  02 

•  02 

7 

.30 

.07 

•  A. 

.02 

•  03 

T 

.09 

•  24 

•  41 

•  21 

UR1CE  2  NNE 

4.99 

•09 

.09 

T 

•  23 

.16 

.12 

•  02 

.02 

•  90 

.13 

.44 

T 

■  19 

T 

.16 

•  11 

7 

•  OA 

•  35 

•  90 

1.49 

URLEv 

•  47 

•  02 

•04 

.11 

•  01 

T 

T 

.02 

T 

.01 

•  01 

•  02 

■  23 

URLEY  FACTORY 

•  91 

•  09 

.06 

•  02 

.09 

.03 

.01 

T 

.01 

•  02 

•  24 

URLEv  CAA  A P 

.99 

•  01 

.06 

.02 

T 

.19 

.04 

•  02 

T 

T 

T 

.03 

.02 

•  02 

•  24 

*L0»ELL 

1.39 

•  04 

■  06 

.16 

•  09 

.10 

•  09 

T 

.19 

•  92 

■  10 

AMBRI0OE 

2.06 

•  19 

.06 

T 

.09 

.90 

•  29 

•  60 

■  33 

ASCAOf    1  HU 

1.30 

•  01 

•  12 

.31 

•  14 

•  01 

.20 

•  01 

.03 

.07 

•  04 

•  33 

ENTERVILLE  AR8AUGM 

3.07 

•  20 

.13 

.06 

.02 

■  A3 

•  00 

.02 

.29 

•  27 

■  97 

1.00 

MALL  I  5 

•  20 

.02 

.06 

T 

T 

■09 

T 

.03 

MILLY  BARTON  FLAT 

•  13 

T 

T 

.19 

T 

LARK   FORK    1  ENE 

4.12 

•  10 

.14 

■  10 

•  06 

•  40 

•  40 

•  10 

■  43 

t>30 

■  72 

LIFFS 

T 

T 

7 

•  0+ 

•  90 

•  2* 

OBALT  BLACKBIRD  MINE 

1.16 

•  04 

T 

.24 

.01 

T 

■  04 

•  13 

•01 

•  26 

T 

•  10 

.07 

0EUR  D  ALENE  RS 

2.60 

•  14 

.09 

•  04 

•  16 

•  91 

.14 

•  07 

•  12 

•  44 

.29 

•  62 

(MM 

1.47 

.14 

■  17 

■  60 

.06 

.06 

•  09 

•  02 

•  11 

OTT0NWOO0 

.94 

•  10 

T 

•  09 

■  03 

•  09 

T 

•  03 

.09 

■  23 

OUNCIL 

2.64 

•  03 

•  29 

•  12 

.06 

T 

•  21 

•  60 

T 

•  2A 

•  30 

•  99 

ROUCH  J  NNH 

3.03 

■  39 

•  16 

.10 

.20 

•  30 

•  99 

•  90 

«AD«OOD  OAM 

2.79 

•  02 

.17 

.10 

■  19 

T 

.03 

•  19 

•  03 

.13 

.12 

.20 

•  63 

ICES  FLA T  OAM 

.87 

.19 

.06 

7 

T 

T 

•  22 

•  30 

■  02 

6ER  POINT 

.46 

T 

•  09 

■  09 

T 

■  09 

T 

.06 

7 

T 

7 

•  02 

•  03 

•  02 

•  07 

•  03 

IXIE 

1.94 

.;: 

T 

• 

.23 

.1. 

•  19 

.10 

•  13 

•  14 

.19 

•  30 

RIMS 

.31 

.06 

.19 

.33 

•  07 

.37 

UB0I5  EXP  STA 

.01 

T 

.07 

•  26 

.02 

f 

■  09 

.04 

T 

■  14 

UBOIS  CAA  IP 

.71 

.0. 

•  03 

T 

•  29 

T 

.04 

T 

.02 

T 

■  14 

T  T 

•  02 

T 

•  03 

T 

•  10 

■  04 

LK  CITY 

; 

T 

T 

• 

. 

.47 

•  19 

■  06 

.04 

T 

•  II 

•  40 

•  21 

LK  RIVER   1  S 

4.43 

T 

.09 

•  19 

•  09 

■  02 

•  01 

•  62 

T 

•  19 

•  03 

•  21 

.39 

T 

■  62 

1.00 

■  69 

See  Helerence  Noteo  Following  Station  Indei 
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IDAHO 


Table  3-Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1      n  1 

12 

3 

6 

I 

7 

in  1 

1 

1 1  1 

1 

to 

1  1 

15 

16  |  17  |  18 

19  [  20  j  21 

22  | 

23  j 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31  i 

EMMETT  2  E 

1*80 

.?o 

•  17 

T 

T 

.05 

•  19 

*ftA 

•  40 

■  09 

FAIRFIELD  RS 

1  «38 

•  04 

•  10 

T 

T 

•  07 

.  15 

T 

.29 

.01 

J 

*  i  S 

.60 

FA  I R YL AWN 

•  06 

*  „ 

* 

2«64 

. :  *> 

■  01 

•  25 

■  03 

•  1 1 

.21 

.0 

FORT  HALL    I  ND  AGENCY 

•  51 

•  04 

•  21 

•  02 

•  08 

.10 

•  01 

.01 

.0 

T  1 

GARDEN  V A LLEY  RS 

2*03 

.23 

•  12 

■09 

.23 

T 

T 

.10 

•  23 

•  36 

•  67 

GLENNS  FERRY 

•  77 

T 

•  09 

•  09 

•  03 

■  02 

T 

J 

"aa 

■  36  f] 

GOODING  CAA  AP 

1.31 

T 

■  34 

T 

T 

■  06 

•  07 

•  24 

T 

•  14  > 

■  03 

•  04 

•  04 

•  01 

■  j  * 

1  w 

GRAND  VIEW 

•  71 

.04 

•  05 

•  1 5 

•  04 

* 

' 25 

GRANGEV I LL  E 

•  30 

T 

T 

•  14 

•  02 

.02 

T 

.02 

.02 

T 

T 

•09 

T 

•  04 

T 

T 

T 

.  1? 

GRASMERE 

1*12 

T 

•  29 

•  12 

•  65 

T 

T 

T 

T 

T 

'tft 

GRAY 

1*20 

.30 

GROUSE 

•  33 

•  11 

■  15 

•  05 

MA  I  LEY  AP 

•91 

•  11 

.07 

•  11 

.16 

.05 

02 

* 

'39 

HAMER  4  NW 

•  34 

•02 

.05 

T 

.19 

•  02 

T 

•  02 

T 

T 

•  06 

.04 

T  [ 

HA2ELTON 

•  81 

•  04 

. :  Z 

.14 

•  10 

•  19 

.03 

T 

T 

*  01 

•  28 

HILL  CITY 

1.49 

•  15 

•  08 

•  15 

•  35 

T 

■  04 

i  96 

.64 

HOLL ISTER 

•  43 

■  06 

.18 

•  03 

•  16  ' 

HOWE 

•  13 

T 

•  13 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  CITY 

2.27 

•  10 

.18 

■02 

.10 

.40  .03 

.13 

•  16 

.25 

.90 

IDAHO  CITY  11  SW 

3.82 

T 

•  13 

.16 

•  11 

T 

T 

T 

•  42  T 

•  02 

T  T 

■ 

.  19 

■  24 

,  Kb 

It  70  1 

IDAHO  FALLS  6  NE 

•63 

■  09 

.28 

.05 

•  14 

•  04 

■  01 

•  02 

IOAHO  FAILS  CAA  AP 

•  53 

T 

.08 

T 

.23 

T 

•  01 

T 

T 

.01  T 

.05 

T 

.  04 

•  02 

'  ""1 

.01 

IDAHO  FALLS  43  NW  MB  R 

•  44 

T 

•  05 

•  18 

•  05 

T 

•  02 

.03 

.06 

•  03  ' 

IDAHO  FALLS  46  W  W8  R 

•  40 

•  16 

.10 

T 

.01 

T 

.03 

.10 

T» 

IRWIN  2  S 

.79 

.38 

•  06 

.06 

•  04 

•  OB 

.16 

ISLAND  PARK  DAM 

3.55 

•  20 

•  15 

•  10 

1.10 

.05 

.30  % 

.38 

•  16 

•  06 

.  39 

•  66 

JEROME 

•  06 

•  04 

•  23 

•  19 

•  09 

T 

•  04 

T 

T 

T 

•  36  t 

K.AM  ]  AH    1  NE 

1.07 

T 

•  03 

T 

T 

T 

•  04 

.03 

.97 

KELLOGG 

1*81 

•  03 

.01 

.05 

•  01 

•  12 

.03 

.23  .17 

•  23 

•  06 

.04 

•  12 

•  03 

.13 

T 

.04 

•  15 

•  36  1 

KOOSK1A 

•  49 

•  00  ' 

KUNA  2  NNE 

.65 

•  05 

.20 

T 

T 

.  03 

•  1  0 

•  27 

LEWISTON  WATER  PLANT 

•  01 

•  01 

T 

.04 

•  04 

•  05 

■  02 

•  05 

» 04 

LEWISTON  WB  AP  //R 

■  20 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.04 

•  03 

T 

.06 

T 

T 

.  02 

•  03 

LIFTON  PUMPING  STA 

.65 

.55 

.08 

T 

•  03 

.08 

T 

.03 

T 

T 

T 

.06 

MACKAY  RS 

•  45 

•  03 

•  1  0 

•  10 

•  06 

.02 

1 08 

MALAD 

1.12 

.47 

J, 

•  04 

•  10 

*  A 

•  02 

•  37 

MALAD  CAA  AP 

•  43 

' 

•  02 

•  Op 

T 

'ft* 

.02 

.02 

*  ^? 

MAY  RS 

.18 

.02 

.02 

.03 

•  01 

* 

MC  CALL 

1.89 

.18 

.04 

•  10 

.44 

•  03 

•  03 

•  06 

.06 

.11 

•  30 

•  54 

MC  CAMMON 

1.42 

•  22 

.  20 

.09 

•  03 

•  11 

•  22 

T 

T 

T 

.  33 

T 

MERIDIAN    1  W 

.86 

.12 

MINIDOKA  DAM 

•  02 

.01 

•  11 

.02 

.02 

•  02 

•  02 

.01 

•  21  1 

MONTPEL I E R  RS 

•  83 

•  40 

T 

.10 

.08 

•  01 

•  08 

.10 

.03 

.03 

MOSCOW  U  OF  I 

2.75 

•  50 

.10 

•  07 

T 

•  12 

.01 

T 

.28 

•  18 

•  14 

T 

■  03 

•  13 

T 

.45 

•  22 

.  52 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

•  75 

•  01 

.10 

•  05 

•  04 

■  01 

T 

T 

•  01 

.01 

•  92  tl 

MULL AN  PASS  CAA 

4.56 

•  01 

•  07 

•  05 

T 

•  25 

.18 

•  06 

•  08 

T 

•  26 

.50  .09 

.29 

T 

.07 

■  13 

•  20 

•  21 

•  13 

. ;  B 

•  12 

•  30 

•  79 

•  73  .'t 

•  09 

•  02 

•  07 

.03 

•  01 

T 

•  03 

•  14 

.48  '1 

NEW  MEADOWS  RS 

2.12 

•  04 

•  15 

.05 

T 

•  20 

•  01 

•  04 

■  50 

•  08 

•  03 

•  20 

•  42 

.  40 

NEZPERCE   2  E 

.85 

•  05 

.03 

•  23 

T 

.07  .01 

.07 

•  02 

•07 

T 

.07 

•  07 

•  16  tl 

OAKLEY 

•  45 

.12 

•  10 

■  05 

•  04 

T 

T 

T 

T 

*  14  it 

OBSIDIAN  4  NNE 

1.12 

•  31 

T 

•  02 

T 

.08 

•  20 

T 

T 

•  16 

•  33  (1 

OLA  5  S 

.29 

.13 

.31 

.02 

•  14 

•  18 

•  84 

•  00  (1 

OROF I  NO 

1*29 

•  15 

•  OS 

•  03 

.  10 

•  20 

•  03 

•  02 

■  03 

•  07 

.24 

•  37 

PALISADES  DAM 

1.19 

•  02 

•  11 

.01 

•  30 

T 

.01 

•  15 

•  06 

•  01 

•  02 

•  02 

•  30 

.10  1 

PARMA  EXP  STA 

.66 

T 

•  12 

•  24 

7 

•  07 

•  04 

T 

•  19 

•  65 

•  01 

•  04 

T 

T 

•  02 

•  36  1 ' 

PAYETTE 

T 

T 

•  40 

•  04 

T 

•  16 

.  15 

PIERCE  RS 

4,11 

.03 

.43 

.03 

•  01 

.01 

.84 

.13 

.01 

.23 

.15 

.40 

•  38 

♦  75 

•  71  r 

POCATELLO  WB  AP              / / R 

•  45 

T 

.01 

•  01 

.12 

•  08 

T 

T 

•  10 

T 

T 

.05 

T 

•  01 

•  01 

.06  l« 

PORTHILL 

1.50 

•  6*. 

•  02 

T 

T 

T 

•  10     •  1 1 

.  10 

T 

•  05 

•  13 

•  16 

•  19  i' 

POTLATCH    1  SE 

1.70 

.03 

•  06 

.07 

•  03 

•  04 

•  34 

•  56 

•  00  1 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

•  53 

■  01 

T 

•  04 

T 

.11 

•  01 

.  03 

•  15  l 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3*61 

.05 

•  03 

•  74 

.08 

•  01 

T 

T 

.62  .07 

•  41 

T 

•  03 

T 

•  16 

•  09 

•  44 

.  c>9 

•  29  1 

RICHFIELD 

1*21 

.17 

.13 

.15 

T 

•  19 

T 

•  03 

.34  l 

RUPERT 

•  57 

•  02 

•  04 

.14 

T 

T 

•  02 

T  .01 

T 

T 

•  02 

.32  1 

SAINT  ANTHONY 

1.42 

•  09 

■  02 

.  58 

•  05 

T 

.07 

•  03 

•  07 

•  03 

•  30 

.18  1 

SAINT  MARIES 

T  T 

•  16 

T 

•  52 

•  12 

•  11 

•  06 

•  18 

•  60 

.84 

•  09  1 

SALMON 

•  26 

•  01 

•02 

•  02 

T 

•  05 

•  02 

•  01 

T 

•  13  I1 

SANDPOINT  EXP  STA 

3*97 

•  05 

•  09 

T 

■  54 

•  04 

.11 

•01 

•  01 

.71  .05 

•  44 

T 

T 

•  01 

T 

•  10 

•  04 

•  52 

•  75 

.50  1 

SHOSHONE 

1*31 

•  21 

•  17 

•  16 

•  04 

•  18  T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  03 

•  52  t 

SPENCER  RS 

1*48 

•  04 

•  35 

•  10 

■  45 

•  02 

•  02 

•  03  T 

•  09 

•  06 

•  08 

•  24  f 

SPRINGFIELD  1  SE 

•  04 

•  10 

T 

•  37 

•  16 

■  43 

T  1 

STIBNITE 

1.69 

.14 

■  13 

T 

T 

•  32 

T 

•  02 

•26  .10 

.13 

•  08 

•  08 

•  10 

T 

•  02 

.  1 1 

•  40  I 

STREVELL 

- 

•  02 

•  04 

•  01 

•  02  1 

SUGAR 

E  1.89 

.20 

•  60 

E»45 

E  *03 

T 

E  *03 

E  .03 

:  *15 

.08 

E  *2C 

£  •  12  t 

SUN  VALLEY 

1.11 

T 

.10 

.10 

T 

•  05 

.11 

.15 

.10 

T 

•  05 

•  45  1 

SWAN  FALLS  PH 

•  40 

•  10 

•  01 

•  03 

•  03 

.jl 

•  01 

•  01 

.20  1 

TETONIA  EXP  STA 

•  58 

T 

•  13 

.11 

.06 

•  02 

•  04 

•  10 

•  08 

•  04  1' 

THREE  CREEK 

•  65 

•  33 

T 

T 

•  22 

.07 

•  03 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

•  75 

T 

•06 

.19 

.11 

.  13 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  20  1' 

TWIN  FALLS  3  SE 

•  80 

•  04 

.17 

•  18 

•  03 

•  12 

T  T 

T 

•  01 

•  01 

•  24  l 

WALLACE 

4.44 

T 

T 

.09 

T 

.21 

T 

.18 

.09 

T 

T 

T 

•  56  T 

•  42 

T 

•  15 

•  08 

•  06 

•  13 

•  12 

T 

.27 

•  96 

3.12  1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

2.90 

•  06 

.17 

•  06 

•29  .07 

•  40 

•  01 

•  05 

•  19 

•  08 

•  06 

•  01 

•  08 

•  03 

1*34  1 

WEISER   1  S 

1.16 

T 

.10 

.11 

T 

T 

.27 

T 

.16 

•  92 

WINCHESTER  1  SE 

•  69 

•  04 

.05 

.10 

•  03 

■  03 

•  07 

.05 

•  05 

.05 

.22  1 
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DAILY  TEMPERATURES 


I  OA  MO 
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Station 


Day 

01 

Month 

■ 

i 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

3  g 

36 

49 

40 

50 

46 

42 

31 

26 

30 

30 

29 

39 

34 

37 

3  0 

77 

22 

75 

23 

28 

28 

27 

33 

32 

24 

21 

11 

20 

33 

39 

31.9 

WIN 

9 

14 

26 

32 

25 

21 

26 

7 

8 

13 

24 

22 

16 

12 

10 

6 

-  2 

-  2 

-  2 

-  i 

1 

2 

3 

10 

23 

0 

-  6 

-12 

11 

19 

2| 

11  ■  1 

37 

45 

41 

48 

5  0 

49 

3  3 

27 

30 

34 

28 

37 

33 

39 

30 

21 

20 

-'3 

25 

26 

26 

29 

38 

33 

26 

23 

13 

20 

32 

40 

31.7 

Ml  N 

IT 

20 

28 

33 

34 

24 

28 

12 

9 

17 

18 

13 

21 

14 

19 

19 

6 

4 

3 

7 

6 

6 

7 

13 

23 

6 

-  2 

9 

18 

29 

14*3 

3  8 

39 

38 

37 

39 

36 

39 

37 

32 

34 

37 

36 

39 

39 

41 

40 

34 

30 

29 

23 

29 

33 

43 

37.6 

MI  N 

.  21 

33 

35 

34 

13 

33 

31 

21 

31 

23 

23 

30 

20 

26 

12 

13 

12 

17 

20 

19 

IP 

22 

26 

17 

14 

3 

a 

21 

24 

31 

22.3 

31 

34 

33 

26 

39 

26 

33 

30 

27 

33 

36 

39 

39 

38 

37 

14 

24 

26 

37 

33.2 

MIN 

2 

9 

30 

17 

22 

12 

: 

-  4 

5 

7 

7 

13 

0 

11 

11 

-  3 

-  4 

-  1 

2 

5 

9 

4 

-12 

-  7 

8 

18 

6.7 

MAX 

32 

39 

41 

41 

41 

49 

34 

M 

36 

38 

38 

34 

41 

38 

36 

<9 

31 

27 

26 

28 

30 

3  0 

30 

37 

78 

32 

29 

16 

23 

30 

47 

33.1 

MIN 

IS 

18 

32 

32 

34 

38 

30 

2: 

22 

29 

21 

21 

23 

27 

27 

I  6 

19 

13 

1  3 

]4 

15 

is 

16 

18 

16 

18 

5 

3 

12 

22 

79 

20.3 

MAX 

39 

40 

35 

ig 

35 

33 

33 

25 

24 

33 

30 

28 

30 

29 

32 

23 

21 

24 

26 

33 

31 

30 

31 

28 

29 

21 

12 

17 

23 

25 

34 

28.6 

MIN 

6 

12 

29 

30 

24 

20 

19 

14 

-  2 

9 

11 

12 

10 

13 

14 

_  5 

-  3 

-  3 

.  2 

0 

5 

3 

5 

4 

1 

0 

-17 

-19 

3 

22 

6.9 

% 

40 

30 

30 

36 

21 

76 

37 

32 

32 

MI  N 

13 

22 

10 

32 

23 

11 

26 

12 

21 

3 

10 

12 

22 

24 

23 

22 

24 

15 

2! 

11 

-  5 

2 

13 

17 

26 

16.1 

32 

34 

36 

38 

43 

42 

37 

40 

34 

35 

37 

34 

35 

35 

35 

34 

33 

38 

36 

34 

38 

39 

42 

36 

93 

33 

31 

26 

34 

33 

40 

33.7 

MIN 

1* 

22 

30 

32 

33 

31 

32 

28 

25 

26 

28 

22 

20 

29 

31 

19 

13 

13 

14 

17 

20 

23 

30 

33 

30 

26 

16 

19 

25 

29 

3? 

24.3 

3  S 

42 

35 

34 

37 

40 

42 

39 

42 

37 

36 

39 

41 

37 

42 

37 

17 

35 

3  3 

33 

34 

37 

38 

41 

39 

33 

33 

n 

35 

37 

43 

37.4 

MIN 

10 

12 

25 

29 

29 

29 

34 

29 

29 

26 

27 

18 

18 

31 

32 

23 

16 

18 

17 

18 

19 

29 

29 

32 

30 

26 

16 

15 

22 

33 

33 

24.2 

MAX 

3  0 

37 

38 

i  5 

44 

40 

39 

30 

21 

34 

30 

24 

35 

33 

33 

3 

30 

30 

29 

28 

34 

40 

31 

42 

27 

22 

21 

23 

30 

34 

33 

31.9 

MIN 

-13 

9 

22 

20 

22 

18 

15 

-  2 

-  7 

15 

-17 

-  6 

16 

0 

22 

-14 

-16 

-16 

-IT 

-16 

-10 

-  6 

-  3 

11 

2 

6 

-11 

-!  1 

18 

23 

26 

2.3 

3* 

38 

46 

40 

47 

49 

44 

31 

25 

34 

30 

29 

35 

32 

39 

29 

2  3 

20 

25 

24 

26 

29 

32 

37 

33 

22 

19 

10 

21 

32 

40 

31.3 

MIN 

13 

15 

28 

32 

27 

22 

26 

8 

3 

12 

23 

14 

18 

9 

16 

10 

2 

-  1 

1 

2 

6 

6 

5 

8 

21 

3 

-  6 

-14 

8 

18 

27 

11.7 

44 

46 

43 

-6 

45 

5  3 

42 

40 

42 

38 

38 

37 

44 

39 

38 

34 

30 

35 

39 

40 

41 

33 

44 

36 

40 

34 

31 

24 

26 

34 

40 

38.7 

MIN 

25 

30 

35 

34 

32 

33 

27 

20 

26 

28 

23 

25 

28 

15 

27 

1  0 

10 

6 

6 

8 

8 

•  0 

15 

20 

21 

12 

2 

7 

21 

25 

37 

20.1 

MAX 

47 

44 

38 

44 

57 

40 

43 

42 

40 

42 

39 

39 

39 

35 

32 

32 

35 

45 

44 

28 

28 

29 

46 

39.3 

MIN 

20 

28 

29 

30 

36 

26 

■5 

25 

26 

18 

26 

29 

1  g 

16 

13 

15 

15 

18 

12 

10 

24 

MAX 

47 

44 

37 

43 

52 

56 

41 

44 

45 

41 

40 

41 

44 

43 

40 

19 

<7 

32 

33 

27 

31 

36 

41 

36 

38 

29 

30 

25 

29 

37 

46 

38.8 

MIN 

20 

30 

31 

33 

40 

34 

27 

26 

27 

23 

20 

22 

32 

30 

23 

17 

18 

12 

12 

12 

12 

14 

22 

22 

13 

14 

7 

12 

23 

23 

33 

22.3 

35 

28 

31 

-  5 

42 

39 

42 

4  C 

30 

38 

35 

31 

39 

36 

44 

*' 

3  0 

32 

33 

29 

34 

44 

36 

40 

36 

33 

30 

29 

37 

37 

43 

33.7 

MIN 

19 

12 

25 

-9 

31 

31 

34 

27 

23 

23 

23 

19 

29 

31 

31 

20 

19 

24 

19 

13 

17 

28 

26 

34 

31 

21 

18 

21 

29 

31 

32 

24.8 

MAX 

22 

34 

34 

34 

33 

39 

3? 

30 

34 

33 

29 

31 

32 

32 

33 

26 

23 

24 

29 

30 

28 

35 

36 

37 

78 

24 

22 

24 

29 

33 

34 

30.4 

MIN 

9 

15 

30 

27 

24 

29 

2E 

24 

19 

26 

13 

15 

28 

28 

23 

14 

9 

14 

19 

16 

21 

74 

23 

27 

27 

18 

13 

9 

22 

17 

31 

20.7 

MAX 

3C 

39 

45 

43 

43 

50 

55 

37 

37 

34 

32 

39 

37 

42 

40 

40 

34 

30 

31 

32 

38 

37 

40 

42 

37 

31 

27 

27 

22 

31 

40 

37.2 

MIN 

14 

17 

26 

30 

32 

28 

28 

19 

15 

16 

25 

16 

22 

16 

16 

17 

9 

9 

8 

10 

9 

1  0 

10 

16 

29 

15 

3 

-  1 

-  1 

18 

31 

16.3 

MAX 

39 

40 

42 

54 

43 

50 

5? 

48 

37 

38 

31 

36 

36 

40 

39 

40 

33 

30 

30 

31 

33 

36 

39 

44 

37 

30 

22 

7  5 

20 

31 

40 

37.3 

MIN 

10 

12 

23 

30 

30 

27 

29 

17 

15 

16 

21 

17 

18 

10 

15 

14 

6 

6 

8 

4 

8 

6 

7 

16 

19 

17 

0 

-  5 

-  1 

16 

30 

14.0 

MAX 

40 

43 

44 

42 

51 

54 

38 

38 

35 

30 

36 

36 

39 

40 

40 

3  1 

30 

33 

32 

36 

37 

36 

42 

37 

30 

25 

23 

1  9 

26 

36 

44 

36.4 

MIN 

IS 

20 

29 

33 

30 

25 

22 

17 

14 

24 

19 

17 

25 

15 

20 

15 

7 

7 

6 

7 

10 

7 

15 

17 

15 

14 

-  3 

-  6 

15 

24 

32 

16.4 

MAX 

42 

41 

38 

45 

51 

59 

h6 

43 

39 

43 

40 

39 

48 

45 

42 

36 

35 

31 

29 

28 

30 

32 

36 

38 

36 

33 

29 

26 

29 

38 

30 

36.8 

MIN 

21 

30 

32 

35 

35 

39 

26 

2  2 

30 

30 

17 

24 

31 

20 

30 

12 

19 

12 

1  0 

9 

10 

11 

13 

23 

11 

15 

8 

11 

19 

22 

23 

20.9 

MAX 

33 

35 

39 

39 

46 

5  0 

42 

44 

35 

44 

38 

32 

38 

32 

40 

32 

26 

20 

20 

23 

20 

20 

27 

33 

76 

32 

17 

18 

23 

30 

47 

37.4 

MIN 

6 

25 

29 

30 

27 

37 

22 

14 

15 

26 

11 

16 

25 

12 

11 

-  6 

-  8 

-10 

-11 

-  9 

-  6 

-  4 

-  l 

-  l 

6 

6 

-13 

-  .  0 

13 

19 

25 

9.9 

MAX 

29 

36 

38 

37 

41 

40 

37 

32 

32 

36 

34 

24 

33 

32 

35 

25 

15 

12 

13 

16 

19 

19 

38 

42 

33 

23 

21 

12 

27 

31 

36 

29.0 

MIN 

3 

24 

31 

30 

29 

29 

21 

10 

11 

30 

4 

7 

21 

0 

17 

-  6 

-  9 

-  5 

-  7 

-  3 

-  2 

1 

4 

20 

14 

13 

-13 

-  9 

11 

24 

20 

10.6 

MAX 

2  6 

31 

41 

34 

42 

43 

40 

30 

25 

30 

25 

25 

37 

30 

30 

35 

23 

23 

22 

20 

25 

30 

30 

36 

32 

30 

20 

11 

22 

36 

38 

29.9 

MIN 

0 

10 

20 

24 

20 

15 

23 

7 

1 

11 

3 

6 

15 

10 

14 

2 

-  2 

-  2 

-  3 

-  3 

1 

3 

5 

3 

6 

8 

-  7 

-  7 

1 

13 

27 

7.3 

MAX 

29 

36 

36 

41 

34 

38 

35 

23 

25 

31 

24 

19 

32 

25 

27 

21- 

28 

33 

31 

32 

36 

37 

33 

33 

27 

23 

19 

1  3 

20 

23 

34 

29.2 

MIN 

-  8 

4 

21 

15 

9 

« 

12 

-12 

-16 

0 

-11 

-  9 

14 

-  6 

7 

-10 

-  8 

-  4 

-10 

-11 

-  2 

0 

-  3 

3 

-  3 

-  6 

-17 

-20 

-11 

-  1 

10 

-  2.1 

MAX 

38 

37 

34 

40 

42 

46 

39 

41 

32 

37 

39 

37 

41 

39 

38 

3  6 

38 

29 

34 

36 

40 

79 

44 

44 

40 

33 

31 

31 

33 

39 

43 

37.9 

MIN 

14 

16 

28 

30 

31 

28 

31 

29 

23 

26 

27 

18 

27 

30 

30 

21 

15 

9 

1  l 

15 

18 

la 

26 

32 

30 

23 

20 

12 

26 

26 

31 

23.3 

MAX 

33 

36 

14 

39 

35 

46 

42 

44 

45 

45 

51 

36 

23 

29 

24 

32 

35 

Ml  N 

14 

23 

25 

30 

28 

24 

32 

9 

8 

16 

20 

7 

11 

-19 

3 

19 

23 

MAX 

17 

20 

34 

34 

30 

34 

34 

24 

18 

24 

23 

16 

31 

29 

29 

28 

19 

16 

1  6 

16 

23 

24 

27 

40 

31 

19 

20 

26 

30 

25.4 

MIN 

-  6 

-  3 

14 

13 

16 

16 

16 

1 

0 

6 

-  3 

-  3 

9 

9 

5 

-  1 

-  1 

-  1 

3 

4 

s 

10 

12 

18 

-  9 

-10 

4 

16 

20 

3.6 

MAX 

35 

32 

35 

34 

36 

48 

40 

42 

35 

42 

38 

36 

38 

40 

42 

42 

32 

31 

79 

36 

36 

38 

38 

40 

36 

30 

30 

30 

37 

37 

42 

34.7 

MIN 

15 

19 

30 

30 

29 

30 

3! 

26 

28 

26 

28 

20 

31 

31 

32 

2  5 

20 

22 

22 

20 

25 

32 

27 

32 

30 

14 

14 

19 

26 

32 

34 

23.9 

MAX 

33 

41 

46 

31 

37 

42 

45 

45 

30 

35 

33 

30 

33 

33 

37 

36 

32 

34 

29 

30 

32 

3  1 

33 

41 

41 

33 

33 

30 

26 

23 

33 

33.5 

MIN 

6 

18 

28 

32 

24 

16 

15 

0 

-  3 

-  3 

10 

2 

14 

15 

19 

-  j 

-  6 

-  5 

-  4 

-  5 

-  4 

-  2 

3 

13 

17 

1 

-12 

-1? 

-13 

14 

20 

6.1 

MAX 

29 

40 

42 

42 

49 

49 

3? 

36 

33 

35 

34 

39 

40 

31 

39 

35 

34 

33 

39 

38 

40 

41 

49 

38 

35 

29 

24 

3  0 

30 

37 

41 

37.4 

MIN 

e 

21 

25 

23 

22 

24 

19 

14 

20 

23 

14 

20 

28 

19 

19 

10 

9 

13 

11 

14 

22 

27 

23 

24 

18 

16 

2 

3 

r> 

24 

30 

19.3 

MAX 

36 

34 

36 

36 

46 

48 

43 

42 

35 

40 

38 

35 

33 

34 

40 

34 

27 

22 

30 

26 

28 

29 

29 

34 

32 

23 

20 

20 

24 

24 

41 

33  . 1 

MIN 

10 

29 

32 

33 

30 

29 

29 

lfl 

16 

28 

11 

9 

28 

1 

10 

-  5 

-10 

-12 

-  6 

-  6 

-  4 

e 

0 

12 

7 

9 

-13 

-  9 

11 

21 

21 

10.4 

MAX 

31 

33 

38 

34 

37 

38 

34 

27 

24 

35 

32 

24 

33 

29 

30 

21 

26 

37 

29 

25 

32 

32 

39 

37 

21 

73 

17 

1* 

22 

30 

34 

30.5 

MIN 

-  2 

19 

27 

24 

25 

21 

16 

7 

-  3 

19 

-  7 

-  1 

19 

t 

6 

-IS 

-13 

-14 

-13 

-  9 

-  7 

-  3 

1 

18 

1 

8 

-29 

-21 

9 

19 

26 

4.4 

MAX 

43 

42 

38 

43 

52 

65 

43 

42 

41 

42 

4( 

41  91 

40 

43 

37 

37 

34 

27 

26 

31 

9! 

37 

41 

30 

33 

30 

27 

91 

33 

71  !° 

MIN 

20 

30 

31 

32 

35 

39 

3? 

23 

31 

30 

20 

26 

32 

22 

30 

17 

13 

12 

9 

10 

10 

12 

14 

20 

13 

22 

6 

14 

19 

21 

32 

MAX 

27 

30 

30 

3  2 

31 

36 

2( 

2  2 

2( 

27 

30 

27 

29 

2! 

31 

21 

37 

44 

43 

38 

43 

46 

38 

33 

1  9 

14 

22 

11 

'Jll 

MIN 

8 

22 

26 

.'3 

23 

25 

19 

13 

18 

IS 

17 

18 

21 

17  19 

12 

70 

18 

34 

33 

34 

34 

31 

17 

a 

6 

5 

1 

11 

19 

23 

MAX 

79 

36 

39 

37 

39 

39 

32 

33 

39 

30 

29 

36 

37 

2! 

30 

31 

34 

37 

36 

40 

40 

39 

46 

40 

27 

19 

22 

77 

21 

34 

33 

33.9 

MIN 

-19 

4 

15 

17 

9 

12 

12 

-10 

-  4 

22 

-10 

-  3 

21 

c 

11 

-12 

-15 

-11 

-14 

-11 

-  3 

-  2 

1 

12 

10 

0 

-  9 

-1« 

14 

17 

21 

l.t 

MAX 

90 

45 

45 

4C 

33 

37 

39 

3  E 

2* 

3< 

27 

30 

37 

4! 

90 

33 

16 

20 

24 

30 

30 

't 

34 

33 

37 

40 

35 

34 

21 

32 

33.9 

MIN 

10 

8 

5 

10 

12 

15 

10 

-  5 

-  9 

2 

4 

2 

3 

3 

19 

-  4 

-11 

-  3 

0 

4 

3 

C 

4 

4 

-  3 

-17 

-20 

-  3 

-  3 

23 

1  .9 

MAX 

33 

38 

34 

39 

37 

40 

34 

23 

30 

31 

30 

26 

32 

24  26 

23 

24 

28 

36 

37 

38 

36 

37 

29 

77 

27 

13 

14 

18 

20 

32 

79  •  5 

MIN 

9 

18 

27 

21 

19 

23 

26 

3 

9 

17 

12 

14 

16 

11 

19 

9 

5 

8 

10 

14 

14 

1  6 

14 

18 

ie 

7 

-  1 

-  7 

3 

4 

19 

12.9 

MAX 

39 

40 

35 

41 

40 

42 

39 

23 

33 

34 

23 

28 

36 

26  28 

23 

28 

27 

33 

40 

39 

30 

34 

30 

22 

20 

14 

14 

21 

23 

36 

30.2 

MIN 

9 

12 

27 

20 

21 

20 

4 

0 

3 

10 

3 

le 

14 

14  11 

-  5 

-  4 

-  3 

0 

-  1 

2 

6 

9 

7 

2 

-  1 

-17 

-15 

-  8 

7 

9 

3.3 

MAX 

23 

31 

43 

46 

44 

31 

34 

30 

37 

27 

25 

20 

21 

37 

37 

33 

MIN 

-14 

10 

21 

12 

-15 

-11 

-  1 

i 

7 

20 

17 

9 

-  8 

-17 

26 

22 

It 

ABERDEEN  EXP  ST A 
AMERICAN  PALLS  1  NW 
ANDERSON  DAM 
ARCO 

ARROWROCK  OAM 
ASM TON  1  S 
ATLANTA  1  E 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  IS 
BLACKF  0OT 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  OAM 
BOISE  WB  AP 
BONNER S  FERRY  1  SW 
BURKE  2  NNE 
BURLEY 

BURLEY  FACTORY 
BURLEY  CAA  AP 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCAOE  1  NW 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK  FORK  1  ENE 
CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  a  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 
DEAOWOOO  OAM 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  CAA  AP 
ELK  CITY 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1954 


Day   Of  Month 


10     11     12    13     14     15    16     17    18    19     20    21    22    23    24    25-  26    27    28    29    30  31 


ELK  RIVER   1  S 


MAX 
MI  N 


39     43  40 

29     22  31 


34  40 
31  22 


36  36 

5  2 


38     42  43 


36  43  39 
23     21  28 


29  31 
7  21 


34  39 
28  32 


36.9 
19.  « 


EMMETT  2  E 

MAX 

40 

39 

37 

42 

54 

57 

44 

44 

41 

40 

38 

3? 

44 

40 

41 

36 

35 

31 

31 

29 

31 

30 

32 

38 

36 

40 

31 

26 

30 

41 

49 

38<2 

MI  N 

18 

30 

32 

34 

33 

-0 

29 

23 

27 

29 

20 

23 

29 

25 

3  0 

18 

18 

13 

10 

12 

1  1 

21 

22 

16 

25 

16 

5 

10 

22 

22 

36 

•2.5 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

38 

38 

37 

38 

43 

44 

34 

32 

36 

46 

31 

32 

34 

31 

32 

23 

24 

26 

34 

33 

32 

35 

39 

34 

30 

23 

21 

16 

24 

29 

36 

32.5 

MIN 

12 

22 

22 

22 

22 

n 2 

19 

4 

11 

21 

19 

7 

22-2 

8 

•  5 

1 

1 

2 

7 

6 

2  • 

14 

-15 

11 

S 

26 

7.4 

FAIRYLAWN 

MAX 

41 

36 

44 

43 

45 

48 

56 

42 

34 

23 

25 

28 

32 

37 

42 

MI  N 

7 

3 

3 

3 

7 

11 

18 

2  5 

12 

10  ■ 

■  8 

0 

19 

26 

29 

FENN  RS 

MAX 

35 

41 

41 

40 

44 

54 

39 

41 

38 

38 

39 

32 

37 

37 

37 

38 

34 

31 

36 

33 

34 

44 

43 

37 

36 

32 

33 

27 

32 

36 

34 

37.2 

MIN 

18 

24 

30 

33 

29 

3  0 

31 

27 

'6 

30 

28 

2  3 

23 

31 

30 

25 

17 

16 

14 

17 

17 

21 

28 

30 

30 

27 

18 

14 

24 

26 

3  2 

24.8 

FORT  HALL  I ND  AGENCY 

MAX 

37 

41 

44 

39 

49 

52 

45 

29 

2  5 

32 

32 

29 

36 

34 

38 

30 

23 

24 

26 

28 

30 

27 

29 

37 

33 

24 

19 

10 

22 

32 

38 

32.1 

MIN 

11 

13 

26 

31 

29 

19 

26 

8 

1 

7 

24 

6 

15 

17 

15 

13 

-  4 

-  6 

-  5 

-  5 

0 

0 

-  1 

5 

12 

2 

-  7 

-17 

7 

17 

28 

9.3 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

34 

38 

37 

40 

39 

50 

41 

35 

)1 

41 

32 

3  3 

37 

35 

38 

32 

27 

25 

26 

24 

28 

29 

32 

36 

33 

30 

21 

20 

25 

34 

46 

33.2 

MI  N 

7 

25 

32 

33 

31 

29 

26 

16 

15 

28 

14 

15 

28 

23 

19 

5 

4 

5 

4 

5 

5 

7 

10 

2  1 

9 

19 

-  8 

-  3 

18 

22 

32 

16.1 

GLENNS  FERRY 

MAX 

48 

46 

45 

45 

54 

54 

50 

44 

-6 

43 

42 

43 

50 

45 

4  2 

41 

36 

35 

36 

39 

40 

38 

50 

41 

43 

35 

30 

27 

30 

38 

49 

42.1 

MIN 

27 

29 

36 

36 

35 

37 

29 

17 

3  0 

30 

19 

20 

32 

21 

3  0 

9 

11 

7 

6 

6 

6 

7 

12 

21 

16 

13 

2 

9 

22 

23 

3  1 

20.3 

GOODING  CAA  AP 

MAX 

41 

44 

40 

42 

48 

5  0 

38 

37 

39 

35 

38 

36 

39 

35 

36 

29 

27 

32 

35 

36 

36 

36 

40 

32 

34 

28 

23 

21 

25 

33 

41 

33.7 

MIN 

23 

30 

34 

33 

32 

3  3 

25 

17 

25 

27 

23 

23 

25 

17 

22 

9 

1 1 

11 

10 

12 

13. 

12 

21 

22 

12 

12 

2 

5 

15 

24 

30 

19.7 

GRACE 

MAX 

39 

44 

41 

42 

4? 

37 

29 

3  3 

33 

28 

33 

34 

33 

32 

26 

22 

28 

30 

30 

30 

32 

36 

37 

30 

2  0 

16 

16 

22 

26 

38 

31.  t 

MIN 

7 

19 

3  2 

29 

26 

22 

23 

5 

2 

15 

11 

6 

26 

12 

14 

2 

-  3 

0 

1 

1 

4 

4 

5 

24 

17 

0 

-  3 

-12 

13 

11 

23 

10. • 

GRAND  VIEW 

MAX 

46 

46 

45 

46 

52 

5  6 

49 

43 

42 

44 

40 

40 

51 

45 

44 

40 

36 

33 

31 

33 

35 

35 

48 

46 

42 

38 

33 

31 

31 

40 

46 

41. « 

MIN 

20 

31 

30 

35 

37 

34 

27 

18 

24 

29 

16 

22 

33 

21 

23 

15 

12 

8 

6 

5 

10 

9 

11 

?4 

15 

18 

7 

9 

20 

24 

32 

20.3 

GRANGEVI LLE 

MAX 

31 

40 

42 

38 

52 

52 

40 

37 

3  3 

35 

33 

42 

40 

43 

40 

36 

33 

35 

37 

42 

42 

40 

48 

39 

33 

29 

27 

33 

37 

43 

41 

38.6 

MIN 

11 

20 

27 

25 

23 

25 

25 

19 

21 

24 

16 

19 

32 

24 

26 

17 

15 

1  5 

13 

16 

19 

21 

21 

28 

22 

15 

7 

10 

25 

26 

34 

20.7 

GRASMERE 

MAX 

39 

40 

39 

41 

47 

5  0 

45 

35 

36 

30 

35 

36 

45 

43 

42 

35 

35 

32 

42 

45 

45 

44 

49 

40 

30 

24 

29 

27 

29 

33 

41 

36.2 

MIN 

9 

19 

31 

31 

27 

27 

20 

6 

7 

21 

10 

3 

10 

11 

1  1 

3 

4 

1 

2 

6 

10 

10 

13 

24 

19 

19 

2 

1 

20 

24 

32 

13.6 

GRAY 

MAX 

42 

41 

40 

42 

45 

45 

35 

34 

35 

32 

34 

3=' 

35 

30 

20 

22 

20 

in 

19 

38 

35 

36 

38 

39 

38 

39 

40 

39 

40 

41 

42 

33.1 

MI  N 

16 

17 

1  5 

20 

21 

8 

7 

6 

7 

-  5 

-  9 

-10 

-10 

-  5 

5 

-10 

-  6 

-  4 

0 

-  5 

-  4 

5 

6 

8 

10 

15 

18 

20 

22 

26 

6  .7 

GROUSE 

MAX 

35 

41 

41 

44 

40 

-: 

35 

32 

36 

34 

31 

2  5 

36 

33 

34 

30 

27 

41 

40 

34 

43 

42 

42 

40 

30 

20 

24 

19 

2? 

29 

24 

33.7 

MIN 

-  4 

4 

20 

16 

9 

7 

12 

-11 

-  9 

3 

-10 

-  8 

5 

-  6 

5 

-12 

-11 

-  9 

-  7 

-  6 

0 

1 

1 

0 

-  8 

-  8 

-  1  9 

-17 

-11 

-  3 

1  8 

-  1.9 

HA I  LEY  AP 

MAX 

40 

40 

35 

40 

44 

3  9 

36 

38 

40 

31 

32 

35 

39 

35 

34 

26 

26 

35 

42 

37 

40 

36 

45 

36 

31 

21 

21 

22 

22 

31 

39 

34. S 

MIN 

7 

7 

16 

16 

21 

1  9 

15 

4 

6 

16 

-  1 

8 

11 

9 

1 1 

1 

-  6 

-  2 

1 

7 

4 

4 

4 

12 

-  1 

1 

-  5 

-  9 

2 

3 

19 

6.5 

HAMER  4  NW 

MAX 

31 

44 

39 

44 

41 

43 

38 

30 

29 

34 

33 

32 

38 

25 

38 

25 

24 

22 

26 

30 

30 

31 

31 

27 

27 

15 

13 

12 

20 

22 

39 

30.1 

MIN 

4 

6 

32 

26 

1  5 

26 

-  1 

-  8 

0 

-  1 

14 

14 

7 

17 

-  7 

-  4 

-14 

-14 

-12 

-  fl 

-  4 

-  6 

-  5 

4 

-12 

-25 

-23 

-13 

-  2 

21 

1 .0 

HAZELTON 

MAX 

39 

41 

45 

42 

53 

55 

48 

36 

36 

31 

34 

34 

36 

35 

36 

30 

26 

29 

34 

36 

38 

38 

38 

36 

34 

28 

24 

21 

28 

38 

42 

36.2 

MIN 

17 

23 

29 

32 

29 

?  7 

27 

11 

18 

24 

25 

1  5 

22 

13 

19 

13 

6 

5 

7 

10 

8 

10 

10 

13 

18 

10 

3 

-  6 

16 

22 

33 

16.4 

HILL  CITY 

MAX 

36 

37 

36 

37 

40 

4  0 

38 

34 

35 

40 

30 

34 

34 

37 

31 

29 

24 

30 

29 

32 

39 

32 

34 

35 

29 

24 

21 

21 

24 

28 

36 

32.5 

MIN 

11 

21 

30 

27 

26 

25 

23 

7 

12 

26 

14 

10 

22 

-  7 

5 

7 

-  8 

-10 

-  6 

-  6 

-  1 

0 

2 

9 

13 

2 

-13 

-13 

13 

11 

2  1 

8.7 

HOLLISTER 

MAX 

47 

45 

49 

44 

50 

52 

55 

37 

39 

34 

34 

3e 

42 

44 

43 

35 

34 

38 

39 

41 

39 

43 

48 

41 

34 

35 

?8 

28 

30 

38 

49 

40.3 

MI  N 

19 

26 

33 

33 

32 

3  C 

28 

11 

1  2 

23 

6 

13 

30 

19 

19 

13 

10 

7 

5 

16 

13 

10 

22 

26 

17 

13 

s 

2 

17 

26 

34 

18.4 

IDAHO  CITY 

MAX 

47 

44 

42 

40 

48 

48 

47 

47 

38 

41 

39 

36 

38 

37 

36 

40 

33 

39 

36 

36 

41 

38 

50 

41 

33 

29 

30 

26 

28 

33 

42 

38.9 

MIN 

4 

26 

31 

31 

27 

21 

21 

10 

11 

27 

9 

11 

28 

2 

19 

-  3 

-  2 

-  4 

-  4 

0 

0 

-  8 

7 

17 

4 

12 

-15 

-10 

17 

22 

29 

11.0 

IDAHO  FALLS  6  NE 

MAX 

34 

38 

42 

40 

43 

47 

40 

27 

28 

32 

30 

34 

33 

31 

37 

25 

27 

23 

24 

23 

26 

27 

29 

33 

30 

20 

16 

12 

22 

30 

38 

30.4 

MIN 

17 

12 

27 

26 

26 

25 

26 

9 

-  2 

4 

18 

6 

15 

14 

1  8 

10 

0 

-  3 

-  3 

-  3 

0 

2 

6 

6 

17 

—  1 

-  1 6 

-18 

16 

2  7 

9.3 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

MAX 

34 

36 

43 

39 

41 

49 

38 

23 

22 

30 

25 

28 

33 

27 

36 

24 

28 

21 

23 

24 

29 

32 

31 

33 

27 

19 

12 

10 

20 

30 

36 

29.3 

MIN 

8 

13 

28 

29 

25 

19 

20 

3 

0 

8 

17 

12 

14 

13 

8 

2 

0 

-  1 

-  1 

0 

5 

3 

5 

5 

11 

-  2 

-  1  7 

-13 

3 

14 

25 

8.3 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

MAX 

33 

36 

37 

42 

38 

41 

32 

26 

32 

33 

22 

29 

36 

26 

35 

24 

25 

25 

27 

29 

33 

30 

31 

21 

30 

14 

7 

12 

21 

26 

39 

28.8 

MI  N 

-  1 

6 

22 

22 

19 

13 

16 

5 

-  2 

5 

1 

1 5 

8 

15 

1  4 

-  1 

-  5 

-11 

-10 

-14 

-  6 

-  3 

-  5 

-  3 

2 

-  2  3 

-17 

-12 

5 

U 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

MAX 

30 

39 

40 

37 

35 

42 

34 

21 

26 

33 

31 

28 

35 

26 

it 

28 

22 

30 

29 

29 

34 

33 

33 

34 

29 

21 

24 

11 

21 

28 

37 

30.2 

MIN 

-  1 

4 

34 

28 

18 

12 

13 

-  2 

-  3 

3 

-  1 

13 

20 

7 

5 

-  4 

-  5 

-  6 

-  9 

-  8 

-  3 

-  1 

-  2 

0 

-  2 

—  9 

-17 

-14 

-  7 

2  2 

3.0 

IRWIN  2  S 

MAX 

35 

35 

42 

39 

40 

40 

39 

30 

25 

32 

31 

30 

36 

35 

36 

28 

22 

26 

30 

28 

33 

33 

31 

27 

31 

23 

17 

13 

20 

31 

37 

30.8 

MIN 

10 

20 

30 

31 

32 

21 

25 

7 

4 

15 

21 

10 

20 

5 

20 

2 

-  3 

0 

5 

5 

7 

6 

11 

13 

20 

9 

-11 

-10 

6 

17 

24 

12.1 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

30 

32 

31 

38 

31 

40 

36 

20 

25 

36 

27 

24 

25 

26 

24 

21 

22 

27 

29 

30 

34 

31 

29 

25 

25 

IS 

16 

8 

16 

17 

30 

26.3 

MIN 

-  2 

8 

28 

29 

26 

12 

20 

-  3 

-17 

-  8 

-15 

1 

1-4 

18 

18 

-13 

-  8 

-14 

-10 

-  13 

—  S 

-  3 

2 

10 

8 

-  10 

-33 

-  32 

-  8 

12 

1  7 

0.9 

JEROME 

MAX 

40 

42 

47 

41 

45 

51 

47 

37 

38 

32 

35 

34 

42 

36 

37 

32 

32 

33 

40 

39 

39 

38 

39 

37 

35 

31 

28 

23 

30 

39 

45 

37.7 

MIN 

15 

29 

36 

29 

29 

25 

14 

19 

25 

22 

19 

25 

14 

19 

16 

6 

6 

6 

11 

9 

10 

15 

18 

1 1 

19 

2 

—  1 

14 

16 

16 

30 

16.9 

KELLOGG 

MAX 

35 

37 

34 

35 

34 

49 

46 

38 

44 

36 

3S 

35 

36 

37 

43 

36 

35 

33 

31 

34 

35 

40 

37 

43 

39 

32 

30 

30 

35 

35 

46 

36.9 

MIN 

16 

16 

27 

32 

29 

30 

36 

32 

25 

27 

23 

21 

23 

31 

32 

23 

16 

16 

15 

19 

20 

24 

29 

32 

28 

25 

1  4 

16 

24 

31 

3  3 

24.7 

KOOSKIA 

MAX 

34 

40 

47 

40 

43 

52 

40 

41 

3! 

38 

41 

35 

47 

41 

45 

42 

38 

38 

38 

42 

43 

39 

41 

46 

41 

37 

32 

31 

36 

40 

52 

40.5 

MIN 

12 

22 

31 

26 

29 

30 

30 

27 

2C 

29 

25 

22 

30 

26 

29 

21 

15 

13 

12 

15 

16 

22 

20 

1  9 

23 

2  7 

2  0 

13 

25 

28 

30 

22.9 

KUNA  2  NNE 

MAX 

47 

43 

36 

40 

51 

57 

45 

43 

37 

42 

40 

41 

46 

44 

42 

35 

37 

33 

35 

26 

31 

35 

42 

37 

39 

31 

31 

28 

29 

36 

47 

38.9 

MI  N 

18 

27 

31 

33 

35 

38 

24 

21 

27 

29 

17 

21 

34 

25 

32 

14 

15 

9 

7 

8 

9 

10 

15 

18 

11 

1  0 

2 

6 

23 

22 

34 

20.2 

LEWISTON  WATER  PLANT 

MAX 

36 

36 

48 

44 

46 

49 

43 

47 

4C 

46 

44 

42 

47 

42 

48 

42 

39 

35 

35 

37 

41 

38 

48 

4? 

41 

40 

33 

41 

44 

48 

53 

42.9 

MIN 

18 

25 

31 

29 

26 

35 

28 

24 

3C 

26 

23 

34 

35 

30 

36 

23 

19 

17 

17 

19 

18 

28 

26 

26 

24 

25 

1 1 

24 

35 

34 

38 

26.3 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

35 

36 

*6 

40 

49 

47 

44 

44 

40 

44 

42 

4« 

45 

44 

47 

38 

38 

37 

36 

35 

36 

37 

54 

46 

42 

37 

30 

38 

41 

48 

51 

41.8 

MIN 

16 

26 

26 

28 

29 

3  2 

25 

24 

3C 

23 

23 

3C 

31 

25 

2  8 

19 

16 

15 

15 

16 

15 

25 

29 

24 

25 

15 

1  0 

27 

32 

32 

40 

24.2 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

36 

48 

47 

46 

42 

30 

30 

26 

2' 

30 

33 

21 

36 

31 

37 

25 

22 

29 

24 

24 

23 

25 

26 

26 

29 

19 

14 

13 

23 

29 

35 

29.3 

MIN 

10 

15 

25 

31 

25 

19 

14 

6 

5 

22 

8 

7 

1 

1 

~  3 

-  2 

7 

11 

11 

13 

13 

13 

14 

0 

-10 

-13 

5 

10 

23 

9.3 

MAC  KAY  RS 

MAX 

33 

39 

36 

41 

38 

38 

34 

28 

3! 

31 

29 

22 

36 

29 

28 

29 

24 

40 

39 

30 

44 

42 

38 

34 

29 

29 

19 

14 

22 

24 

37 

31.8 

MI  N 

2 

8 

16 

21 

11 

ie 

23 

2 

4 

4 

( 

13 

8 

8 

5 

0 

-  1 

3 

6 

11 

10 

10 

7 

5 

1 

-  3 

-10 

-  3 

0 

8 

3.6 

MALAO 

MAX 

34 

44 

SI 

48 

48 

45 

33 

34 

3' 

38 

37 

3- 

35 

40 

36 

34 

35 

37 

39 

39 

41 

40 

31 

29 

38 

27 

23 

21 

24 

30 

43 

36.4 

MIN 

17 

15 

21 

31 

32 

24 

28 

IS 

11 

24 

26 

21 

25 

16 

22 

10 

10 

8 

10 

9 

12 

13 

12 

9 

18 

11 

6 

-  2 

IS 

20 

26 

16.7 

MALAD  CAA  AP 

MAX 

42 

51 

4E 

47 

48 

44 

35 

38 

y 

37 

38 

4( 

36 

39 

36 

33 

32 

36 

37 

36 

39 

39 

30 

28 

34 

24 

24 

19 

24 

30 

40 

36.2 

MIN 

15 

16 

26 

32 

25 

21 

24 

16 

v. 

26 

22 

2! 

23 

14 

20 

10 

9 

6 

5 

5 

a 

8 

6 

9 

16 

7 

-  1 

-  3 

16 

20 

23 

14.8 

MAY  RS 

MAX 

31 

32 

42 

37 

39 

46 

36 

27 

2' 

30 

26 

21 

40 

33 

32 

24 

23 

23 

24 

23 

27 

30 

28 

38 

30 

20 

14 

13 

2S 

38 

38 

29.1 

MIN 

-  3 

5 

n 

15 

19 

14 

20 

0 

7 

-  1 

( 

)  IS 

4 

12 

-  2 

-  5 

-  7 

-  8 

-  7 

-  4 

-  1 

0 

9 

r  1 

4 

-  16 

-17 

-  2 

9 

14 

2.7 

MC  CALL 

MAX 

34 

32 

34 

34 

40 

3( 

36 

32 

31 

>  36 

29 

21 

1  30 

28 

27 

26 

26 

26 

28 

28 

28 

29 

38 

32 

22 

21 

16 

19 

23 

30 

34 

29.4 

Ml  N 

2 

24 

3C 

28 

26 

22 

21 

9 

1 

24 

0 

< 

24 

14 

18 

-  3 

3 

2 

6 

3 

4 

6 

9 

22 

9 

12 

-12 

-  6 

14 

20 

28 

12.1 

noton  following  BtntlOD  Index. 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1954 


0*«  r«f«r.BC.  aofm  rollovtnf  .t.tlon 


aaUon 

Day 

Of 

Month 

*> 
• 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

MC  CAMMON 

MAX 
MIN 

A3 
11 

46 
18 

31 

48 

30 

42 
24 

40 
21 

37 
20 

32 
9 

33 
11 

35 
14 

36 
10 

38 
9 

39 
18 

38 
1-7 

38 
16 

51 
5 

31 

3 

29 

1 

28 

1 

31 

0 

33 
6 

38 
5 

33 
3 

34 
14 

30 
17 

26 

3 

27 
7 

16 

-10 

2i 

10 

29 
18 

41 

18 

34.7 
11.7 

MERIDIAN   1  W 

MAX 

MIN 

A3 

16 

42 

26 

18 

29 

45 

32 

52 
35 

58 

37 

43 

23 

44 

21 

)8 

2  5 

41 
27 

40 
15 

42 

20 

47 
32 

45 

23 

42 
29 

17 
12 

36 

14 

33 
10 

31 
8 

27 
7 

30 
8 

11 
8 

41 

12 

37 
18 

38 
8 

31 
9 

30 
0 

27 
8 

28 
21 

37 
21 

48 

33 

18.9 
18.9 

MINIDOKA  DAM 

MAX 
MIN 

37 

20 

41 

21 

44 

29 

43 

32 

4  5 

27 

52 
2  5 

33 
26 

34 

12 

32 
20 

30 
24 

35 
22 

34 
9 

38 
26 

31 
14 

38 

20 

32 
12 

30 
7 

28 

8 

29 
8 

28 

8 

30 
9 

11 
9 

32 
11 

36 

18 

33 
23 

28 
6 

23 
-  4 

18 
-  6 

26 
12 

32 
20 

42 
26 

33.8 
16.0 

MONTPELIER  RS 

MAX 
MIN 

29 
3 

39 
6 

M 

17 

49 

28 

It 

20 

42 
9 

32 
7 

33 
-  3 

31 
-  2 

36 
2 

37 
10 

37 

2 

33 
9 

34 
16 

33 
4 

34 

-  2 

25 
-  5 

24 
-  8 

26 

-  2 

24 
6 

22 
0 

27 
-  2 

29 

0 

30 
0 

33 
6 

29 
-  1 

21 
-  4 

16 
-19 

16 
-11 

24 
9 

31 
18 

31.1 
3.7 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 
MIN 

35 

22 

36 

30 

44 

33 

41 
29 

47 

32 

47 

33 

39 

28 

41 

28 

40 
31 

41 

23 

41 
24 

40 
2  J 

40 
33 

40 
30 

42 
30 

36 
15 

33 
19 

34 

20 

38 

21 

38 
13 

42 

27 

18 

12 

47 

30 

42 

30 

36 

30 

34 

29 

23 
10 

31 

20 

IB 

27 

39 

30 

45 
36 

39.0 
26.6 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

MAX 
MIN 

At 

25 

4* 

30 

44 

29 

45 

34 

51 
34 

57 
34 

47 

22 

42 
20 

43 

27 

41 

28 

40 
11 

40 
20 

48 

33 

43 
19 

41 
16 

37 
11 

34 
15 

35 
12 

36 
8 

39 
9 

41 
9 

40 
9 

48 

16 

41 

26 

40 
13 

32 
10 

32 

2 

25 
9 

2  8 

21 

36 
24 

46 

21 

40.8 
19.3 

MULLAN  PASS  CAA 

MAX 
MIN 

23 
10 

29 
21 

26 

25 

28 

25 

33 
2 ! 

34 

21 

23 
20 

24 
18 

26 
18 

25 

19 

22 
16 

26 
1  9 

25 
22 

23 

22 

23 
13 

17 
14 

28 
14 

41 

19 

40 

32 

36 

29 

40 
31 

34 

24 

34 

23 

25 
15 

17 
13 

IS 
10 

14 
8 

19 
10 

24 
17 

28 
21 

28 

23 

27.0 
19.3 

NAMPA   2  NW 

MAX 
MIN 

41 
14 

46 

22 

41 

30 

37 
31 

48 
14 

53 
3  6 

62 

30 

43 

24 

45 

25 

39 
29 

43 
18 

42 
18 

40 
24 

4e 

26 

45 
27 

43 

17 

37 
13 

37 
13 

31 
9 

29 
9 

28 
9 

12 

1  0 

33 
11 

37 
15 

38 

12 

41 
14 

34 

8 

34 
6 

29 
IS 

33 
22 

44 

32 

39.9 
19.5 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 
MIN 

37 

0 

35 

23 

37 

30 

38 
31 

-5 

29 

41 

27 

39 

21 

40 
14 

31 
11 

35 
24 

31 
-  3 

29 
6 

35 
22 

33 
7 

34 
12 

28 
-14 

20 

-14 

21 
-15 

22 
-12 

28 
-10 

29 
-  8 

2  9 
-  6 

30 
-  4 

-24 

16 
-15 

29 
10 

29 
19 

41 

21 

31.8 
6.4 

NEZPERCE  2  E 

MAX 
MIN 

30 
13 

37 
22 

•1 

27 

34 

26 

48 

23 

5C 
2  9 

40 
28 

36 
19 

34 
24 

34 
27 

33 
21 

39 
22 

42 
29 

38 
23 

39 
24 

34 

17 

32 
14 

33 
14 

36 
18 

37 
18 

39 
20 

37 
28 

30 

25 

39 

23 

33 
21 

23 

16 

24 

7 

30 
11 

12 
26 

39 

29 

42 

33 

36.7 
21.9 

OAKLEY 

MAX 
MIN 

47 

20 

47 
28 

A3 

27 

44 

33 

25 

53 
30 

41 

23 

36 
13 

43 

31 

34 
21 

36 
17 

40 
16 

41 
28 

45 

22 

44 

28 

37 
12 

36 

9 

35 
9 

40 
9 

43 

19 

43 

15 

41 
14 

43 
17 

42 

25 

41 
24 

30 

15 

23 

2 

30 
4 

33 
19 

38 

26 

44 

11 

40.4 
19.4 

OBSIDIAN  A  NNE 

MAX 
MIN 

51 
-  7 

34 

10 

36 
1A 

35 
14 

33 
17 

34 
12 

27 
10 

24 
-14 

34 

5 

35 

25 

28 
2 

33 
-  7 

32 
22 

29 
19 

30 
15 

18 
-  5 

24 
-13 

26 
-12 

28 
-10 

34 
-  6 

30 
-  4 

30 
-  2 

40 
0 

38 
6 

24 
-  2 

14 

3 

9 

-26 

10 
-20 

19 
4 

29 
14 

31 
20 

29.1 
2.8 

OLA  3  S 

MAX 
MIN 

40 
9 

42 
28 

41 

3  i 

42 

33 

48 

10 

53 

30 

47 
26 

41 

12 

43 

:  b 

40 
12 

42 
18 

41 

15 

42 
14 

39 
12 

34 
11 

33 
12 

34 
12 

32 
8 

32 

12 

32 
12 

34 

12 

33 
8 

33 
12 

33 
8 

32 
12 

29 
8 

30 
-  7 

32 
2 

11 
4 

43 
23 

41 
36 

37.8 
15.3 

0930FINO 

MAX 
MIN 

37 
15 

48 

32 

42 
32 

47 

31 

37 

2  5 

39 
30 

46 
24 

44 

2  2 

45 
31 

43 

31 

46 

32 

41 

22 

41 
18 

41 

15 

41 

IS 

43 

18 

44 
19 

40 

26 

44 

29 

43 

25 

36 
28 

34 
18 

32 
13 

16 
28 

41 

32 

47 

33 

41.5 
24.8 

PALISADES  DAM 

MAX 
MIN 

32 
8 

34 

18 

40 
29 

39 

32 

39 
32 

38 
20 

37 
25 

26 
11 

24 
0 

31 
13 

30 
21 

2  " 
1 ; 

36 
17 

32 
9 

33 
18 

27 
1 

17 
-  A 

21 
-  4 

25 

2 

21 

3 

26 

3 

26 

5 

28 
6 

26 
8 

35 
19 

22 
8 

16 
-12 

7 
-13 

19 

-  2 

28 
16 

38 
16 

26.5 
10.2 

PARMA  EXP  ST A 

MAX 
MIN 

43 
18 

37 
29 

39 
31 

47 

32 

52 
30 

60 
40 

48 

28 

44 
19 

40 
31 

42 

29 

40 

18 

38 
2  3 

48 
26 

37 
19 

43 
25 

37 
17 

37 
13 

34 
11 

32 
7 

31 
8 

31 
8 

32 
9 

38 
12 

41 

21 

38 

13 

35 
13 

32 
3 

26 

12 

27 
17 

36 
21 

30 
34 

39.3 
20.0 

PAUL  1  E 

MAX 
MIN 

39 

13 

41 
16 

A3 
27 

44 

29 

43 

30 

31 
25 

55 

27 

34 
16 

19 

13 

38 
17 

31 
18 

S7 

1 1 

36 
13 

40 

14 

39 
13 

40 
15 

33 
5 

32 
6 

32 
7 

35 
8 

36 
10 

39 
8 

37 
8 

40 
13 

36 
16 

30 
12 

28 
-  3 

26 
-  5 

18 
-  1 

31 
IS 

39 
29 

36.8 
13.8 

PAYETTE 

MAX 
MIN 

40 
17 

37 
29 

38 

12 

45 

35 

47 

32 

57 
36 

45 

28 

45 

22 

36 

2  5 

43 
30 

38 
18 

36 

24 

37 
27 

44 

25 

44 
19 

34 
17 

32 

14 

30 
12 

28 
9 

28 

9 

28 

10 

29 
10 

32 
12 

40 
25 

36 
14 

31 
15 

29 

5 

26 

21 

27 
22 

38 

23 

52 
33 

37.2 
21.0 

PIERCE  RS 

MAX 
MIN 

32 
5 

33 
23 

38 

18 

44 

21 

34 

28 

33 
15 

29 
13 

35 
27 

32 
13 

36 

10 

33 
25 

32 
27 

32 
19 

26 
5 

24 

1 

34 
1 

30 
6 

30 
9 

33 

7 

33 
15 

45 

28 

31 

20 

29 
0 

24 

0 

30 
21 

34 

27 

36 
31 

32.7 
13.6 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 
MIN 

34 
14 

38 
16 

44 

28 

40 

32 

48 

26 

51 

19 

42 

23 

27 
7 

25 

2 

30 
12 

31 
11 

2  6 
11 

36 
20 

32 
11 

39 
12 

28 
8 

22 
0 

22 
-  1 

27 
-  3 

27 

0 

29 
3 

29 
4 

26 

3 

39 
9 

30 
16 

21 

2 

21 
-10 

13 
-15 

29 
11 

32 
23 

38 
30 

31.4 
10.3 

PORTMtLL 

MAX 
MIN 

38 
25 

32 

11 

32 
25 

37 

27 

42 
11 

38 

1  1 

44 

35 

42 

28 

13 
21 

41 
21 

33 
24 

32 
19 

41 

28 

37 

32 

36 
31 

36 
20 

32 
17 

31 

25 

33 
22 

29 

13 

34 

19 

42 
28 

38 

23 

42 

32 

38 
30 

34 
18 

33 
14 

30 
20 

38 
29 

38 

30 

46 

32 

36.6 
24.5 

POTLATCM  1  SE 

MAX 
WIN 

31 
14 

33 
17 

41 

29 

36 
28 

46 
11 

48 
33 

39 
32 

40 
28 

46 

32 

33 
21 

33 
27 

40 

2  9 

42 
31 

39 
27 

41 

23 

38 
13 

36 

15 

39 
14 

40 
18 

41 

19 

43 

19 

34 

27 

48 

29 

39 

31 

34 

24 

33 
14 

28 

11 

28 

20 

37 
25 

39 
31 

42 
34 

38.3 
24.1 

PRESTON  SUS  FACT  2  SE 

MAX 
Ml  N 

41 

IS 

51 
21 

49 

31 

43 

32 

48 

26 

48 

23 

49 

27 

36 

18 

36 

13 

36 

22 

40 
27 

it 
24 

38 

25 

40 
16 

39 
16 

33 
11 

32 
10 

35 

9 

35 
9 

35 
7 

37 

10 

98 
11 

39 

11 

35 
14 

35 

22 

32 
11 

24 
-  1 

19 
-  9 

22 

7 

29 
17 

41 
27 

37.3 
16.2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 
MIN 

3* 

11 

31 
12 

32 
2  8 

34 

30 

38 
11 

36 

31 

37 
31 

40 

29 

30 
22 

35 
27 

37 
29 

31 
23 

35 
29 

34 

31 

40 

29 

31 
13 

28 
16 

27 
18 

24 
13 

29 

20 

37 
23 

37 

10 

35 
23 

37 
32 

31 
27 

31 

22 

23 
18 

23 
15 

34 

23 

34 
30 

39 
32 

33.2 
24.2 

RICHFIELD 

MAX 
MIN 

38 
17 

41 

21 

39 

32 

38 

32 

43 

30 

45 

28 

40 
26 

31 
11 

33 
19 

31 
24 

30 
24 

32 
18 

38 
26 

31 
8 

37 
19 

27 

3 

25 
5 

29 

2 

34 
8 

35 

9 

35 
10 

34 
9 

38 
11 

31 
19 

30 
18 

29 

5 

24 
0 

18 

-  2 

23 
14 

30 
21 

38 

27 

33.1 
15.9 

RUPERT 

MAX 
MIN 

37 

11 

39 

20 

43 

26 

44 

29 

42 

27 

5  I 
2  I 

55 

27 

35 
12 

37 
13 

35 
16 

33 
22 

37 
17 

38 

23 

40 
13 

35 
13 

41 

14 

33 
7 

28 

7 

29 
8 

32 
11 

32 
12 

34 
9 

35 
10 

37 
16 

38 

20 

30 
10 

26 

-  4 

25 
-  5 

19 
-  1 

31 
15 

39 

10 

35.8 
14.7 

SAINT  ANTHONY 

MAX 
MIN 

37 
3 

39 
13 

36 

30 

36 

32 

40 
2  5 

46 

20 

40 
26 

29 

5 

28 
0 

34 
7 

30 
14 

29 
14 

34 
18 

32 
15 

38 
20 

22 
-  1 

21 

2 

26 
-  5 

30 
-  2 

30 
0 

11 

3 

31 

4 

31 
4 

34 
7 

28 

13 

20 
-  1 

15 
-19 

11 
-17 

23 
-  3 

26 
15 

40 
26 

30.7 
6.7 

SAINT  MARIES 

MAX 
MIN 

38 
10 

39 

23 

Al 

29 

46 

26 

42 

28 

43 
30 

43 
29 

»0 
26 

38 
22 

38 
25 

36 

19 

37 
i : 

36 
28 

35 
26 

35 
22 

34 
19 

34 
14 

34 
11 

35 
13 

35 
17 

36 

20 

47 
28 

45 

27 

39 
26 

33 
21 

31 
IS 

26 
S 

28 
16 

31 
26 

36 

30 

44 

30 

37.3 
22.4 

SALMON 

MAX 
MIN 

33 
-  1 

32 
12 

33 
17 

34 
21 

34 
17 

47 
14 

42 

25 

37 
11 

39 
7 

37 
11 

33 
3 

29 
6 

39 
21 

37 
9 

39 
20 

36 
8 

29 

1 

27 
-  3 

26 
-  3 

24 
-  3 

29 
-  1 

28 

0 

32 

2 

36 
9 

26 

3 

25 
1 

25 
-  9 

18 

-10 

25 
3 

36 

9 

41 
24 

32.3 
7.2 

SANDFOINT  EXP  STA 

MAX 
MIN 

33 
16 

30 
17 

32 
27 

35 
27 

40 
29 

38 

35 

39 
33 

39 
31 

33 
27 

36 
29 

37 
23 

33 
20 

36 

30 

35 
33 

39 
32 

34 
24 

32 
21 

31 
17 

28 

21 

30 
15 

34 
19 

37 
32 

39 
28 

38 
34 

35 
29 

32 
19 

29 
19 

27 
19 

13 

27 

33 

32 

40 

32 

34.3 
25.8 

SHOSHONE 

MAX 
MIN 

41 

21 

45 

26 

AO 
33 

42 

31 

47 

30 

51 
30 

44 

25 

36 
14 

■6 

2 : 

32 
27 

33 
24 

36 
30 

41 

28 

36 
9 

37 
21 

31 
4 

29 

7 

32 
7 

36 
9 

36 
9 

38 

10 

34 
9 

40 
16 

33 
18 

36 

17 

31 
8 

25 
1 

20 

2 

25 
15 

32 
23 

42 
29 

36.0 
17.6 

SPENCER  RS 

MAX 
MIN 

32 
0 

38 

10 

32 
26 

40 

28 

33 
15 

38 

25 

33 
24 

25 
-  6 

31 
-  3 

30 
4 

30 
6 

26 
4 

32 
18 

23 
0 

27 
12 

22 
3 

23 
-  6 

33 
-  3 

37 
2 

38 

0 

40 
3 

38 
6 

38 

6 

32 
6 

25 

3 

21 
-  2 

15 
-  3 

12 
-20 

19 
-  7 

20 
3 

34 
18 

29.6 
5.6 

SrtIN*VKLO  1  SE 

MAX 
MIN 

40 
8 

40 
12 

49 

26 

41 

31 

30 
26 

50 

20 

42 

27 

30 
9 

33 
5 

42 
13 

32 
22 

52 
20 

35 
17 

32 
16 

39 
13 

30 
6 

30 
-  2 

25 
-  3 

27 
-  1 

27 
-  1 

31 
3 

31 

2 

30 
4 

34 
6 

31 
19 

23 
-  1 

20 
-  6 

11 
-11 

22 
10 

30 
18 

40 
27 

33.2 
10.8 

STIBNITE 

MAX 
MIN 

25 
-  5 

38 
1 

34 

21 

37 
21 

31 

2  3 

40 

16 

36 
16 

23 
3 

39 
A 

41 

13 

30 
0 

33 
0 

37 
10 

30 
5 

35 
6 

28 
-  4 

31 
-  4 

37 

2 

42 

12 

40 

10 

44 

13 

45 
14 

45 
16 

-5 

8 

50 
10 

40 

2 

33 
-11 

26 
-10 

23 

1 

27 
17 

31 
24 

35.4 
7.7 

STREVELL 

MAX 
MIN 

39 
19 

43 

26 

A2 

24 

40 

31 

44 

22 

41 

28 

37 
23 

34 
7 

>5 

21 

34 
24 

29 
18 

36 
10 

38 
26 

40 
14 

39 
23 

34 
3 

33 
4 

36 

3 

35 
14 

30 
19 

36 
16 

59 

12 

27 

IS 

36 

21 

30 

3 

20 
-  3 

20 
-  8 

20 
13 

29 

13 

43 

23 

34.8 
13.6 

■MM 

MAX 
MIN 

31 

6 

37 
13 

38 

31 

36 

32 

t: 
a 

42 

19 

40 

25 

29 

8 

29 
-  9 

32 
4 

30 
4 

26 

12 

33 
17 

30 
16 

33 
17 

25 
1 

30 
3 

24 
-  4 

31 
-  2 

30 
-  2 

33 

1 

28 

2 

27 

1 

31 
4 

29 
18 

20 

2 

14 

-20 

10 
-18 

22 
0 

28 

10 

36 
25 

29.8 
7.9 

SUN  VALLEY 

MAX 
MIN 

39 
-  2 

37 
11 

37 
It 

36 

10 

40 
13 

36 
10 

35 
16 

31 

-  e 

34 
-  6 

36 
10 

33 
-  4 

31 
-  1 

39 
16 

31 
-  3 

31 
8 

27 
-12 

-  8 

-  5 

40 
-  4 

34 
-  4 

42 

3 

42 
5 

42 

5 

39 

7 

34 
-  8 

24 

-  7 

21 
-16 

22 
-16 

28 
-  4 

28 
7 

38 

22 

34.1 
1.6 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 
MIN 

46 

24 

44 

32 

A3 

31 

48 

33 

32 
18 

64 
39 

47 
33 

43 

24 

42 
29 

43 
31 

42 

21 

39 
23 

30 
33 

46 

29 

44 

33 

40 
22 

36 
18 

17 
15 

36 
13 

31 

12 

34 
14 

37 
14 

48 

17 

41 

25 

44 

28 

35 

21 

33 

13 

30 
14 

>: 
23 

40 

27 

34 
17 

42.2 
24.8 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

32 
2 

33 
4 

38 

18 

36 

18 

38 

13 

34 
13 

43 

24 

27 
3 

33 
-  5 

32 
10 

23 
12 

28 
-  1 

31 
6 

30 
2 

33 
10 

24 

-  2 

23 
-  6 

29 
-  3 

31 
1 

38 

0 

34 

3 

16 
5 

37 

6 

36 

1 

12 
5 

36 

3 

13 
-14 

10 
-17 

19 
3 

27 
12 

11 
22 

30.7 
3.0 
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Table  5- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1954 


Day   Oi  Month 


aiauon 

Q 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

42 
27 

40 
26 

42 
27 

44 

30 

50 
17 

51 
23 

46 
18 

37 
-  2 

42 
0 

35 
20 

38 
0 

35 
-10 

40 
23 

45 
10 

44 
15 

33 
-10 

38 
-10 

40 

35 

48 

50 

48 

55 

49 

31 

26 

27 

33 

36 
20 

40 
17 

41 
34 

40.7 
10*2 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

42 
18 

43 

21 

48 

32 

42 

34 

53 
30 

57 

25 

52 
28 

38 
15 

39 
20 

34 
26 

37 
14 

36 
13 

43 

25 

38 
16 

39 
21 

34 
19 

31 
8 

32 
7 

35 
8 

36 
7 

37 
10 

35 
o 

41 

16 

36 
17 

35 

31 
} 7 

27 

22 

29 

41 

46 

38.4 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 
MIN 

40 
18 

42 

22 

44 

26 

46 

33 

42 
34 

54 

25 

56 

27 

39 
19 

39 
19 

38 
20 

33 
22 

37 
13 

36 
28 

43 
21 

38 
21 

42 

35 

32 

33 

3S 

36 

37 

35 

40 

38 

32 

31 

10 

27 

2 

22 
4 

33 
19 

42 

32 

38.0 
18.5 

WALLACE 

MAX 
MIN 

31 

21 

34 

25 

35 
31 

35 
30 

42 

28 

45 

32 

38 
34 

36 

25 

38 

23 

36 
30 

35 
19 

39 
19 

37 
32 

38 
31 

37 
31 

32 
19 

27 
13 

38 

15 

28 

15 

34 
18 

32 
19 

37 

25 

44 

27 

37 
31 

34 
26 

27 

21 

29 
14 

31 
15 

36 
28 

37 
30 

41 

33 

33.5 
24.5 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

32 
15 

34 

15 

34 

15 

36 

30 

45 

28 

46 

34 

47 

34 

37 

29 

40 

29 

38 
27 

39 
20 

37 
19 

42 

20 

36 
30 

39 
27 

33 
15 

32 
10 

29 
10 

32 
12 

32 
15 

34 

15 

35 
19 

37 
24 

45 

33 

35 

25 

31 
20 

27 
14 

29 
11 

32 
17 

34 
28 

40 
30 

36.2 
21.5 

WEISER  1  S 

MAX 
MIN 

38 
13 

38 

26- 

3  9 

29 

43 
34 

47 

33 

55 
S5 

49 

24 

41 

19 

37 

?2 

48 
30 

44 

17 

44 

21 

44 

30 

60 

19 

42 
23 

39 
14 

32 
12 

32 
9 

30 
8 

28 
8 

28 
8 

29 
9 

34 

11 

39 
24 

38 

13 

33 
14 

30 

4 

25 
10 

28 

10 

35 
23 

49 

25 

38.6 
18.6 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
Ml  N 

35 

10 

40 
27 

44 

3  0 

46 

21 

49 

27 

40 
30 

35 
22 

37 
20 

38 
24 

34 
25 

34 
14 

33 
26 

38 
22 

38 
25 

34 
26 

35 
13 

36 
11 

39 
13 

42 
15 

46 

16 

47 

21 

40 
27 

46 

26 

41 

29 

32 

22 

25 
18 

28 
8 

29 
14 

31 
21 

35 
25 

39 
31 

37.6 
21.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

1 

1 

1.5 
2 

0.3 
1 

1 

2.1 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.5 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.8 

3 

3 

3 

1.8 
4 

1.8 
6 

6.0 
10 

ARCO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

3 

3 

0.8 
4 

4 

4 

0.5 
4 

4 

0.5 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

_ 

_ 

_ 

_ 

2 

2 

0.5 
3 

0.7 
3 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

i 

1 

4.0 

5 

6.0 
11 

ASBTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
2 

T 

2 

2 

4.0 

5 

T 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6.0 
11 

3.0 
13 

ATLANTA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

1  .  5 

2 

3.5 
5 

1.5 
6 

4 

1.0 

5 

T 

5 

5 

7.5 
11 

1.0 
10 

2.5 
11 

T 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

0.5 
9 

T 

9 

0.5 
9 

2.5 
11 

T 
10 

10 

6.5 
15 

2.5 
15 

8.0 
20 

AVERT  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

_ 

_ 

_ 

7 

7 

16 

12 

8 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

2.0 
3 

3 

2 

1.0 
3 

1.0 
4 

1.0 
5 

4 

1.0 
5 

4 

4 

4.0 
9 

6 

4.0 

10 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

4 

4 

4.0 
8 

2.0 
10 

1.0 
11 

11 

11 

2.0 
13 

T 
13 

4.5 
18 

BLACKFOOT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.5 
2 

2 

2 

2 

1 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 
T 

T 

2.2 
T 

0.5 
2 

BONNERS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

0.5 
1 

0.5 
T 

T 

6.1 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.8 
2 

6.2 
3 

0.5 
4 

T 
T 

BURLEY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

0.7 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.3 
T 

1 

1 

0.2 
1 

T 

2 

T 
T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

3.0 
2 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
1 

4.0 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

5.0 
6 

6 

T 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

T 

5 

5 

1.0 
6 

6 

6 

2.0 
8 

1.0 
8 

7.0 
12 

CSNTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.8 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

5 

0.5 
5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0.4 
4 

3.6 
7 

7 

7 

4.0 
10 

7.0 
16 

5.0 
16 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

1.0 
5 

4 

4 

4 

2.5 
7 

0.2 
7 

7 

0.3 
7 

6 

6 

0.4 

7 

2.5 
9 

0.6 
9 

1.4 
10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

* 

1.4 
10 

10 

T 
10 

1.2 
11 

2.2 
13 

COEUB  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

10.0 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.8 
T 

T 

0.7 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 
1 

1 

1 

1 

T 

0.3 
T 

1.5 
T 

T 

DEADWOOI)  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

3.0 
3 

1.5 
5 

5 

0.5 
5 

2.0 
7 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

7.0 
14 

1.0 
15 

2.0 
16 

16 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

T 
13 

4.0 
17 

17 

16 

4.0 
20 

4.0 

22 

6.0 
28 

DUBOIS  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
T 

0.3 
T 

T 

T 
T 

4.0 

2 

T 

4 

3 

T 

3 

T 

3 

0.3 
3 

T 

3 

3 

1.7 
3 

T 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0.2 
5 

T 

5 

0.3 
4 

4 

4 

T 

4 

1.0 
4 

1.0 
6 

EMMETT  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FENN  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

0.5 
T 

8.0 

6 

4 

2 

1 

1 

T 

2 

2.0 
3 

3 

6.0 
12 

1.0 
12 

3 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

4.0 
7 

4.0 
10 

1.0 
8 

GLENN S  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

1.0 

GOODING  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
T 

1 

GRANGEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .  4 
T 

0.2 
T 

0.2 

T 
T 

0.2 
T 

0.2 

T 
T 

0.9 

T 
T 

0.4 
1 

T 

T 
T 

T 
T 
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Tabl»  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DECEMBER  1954 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

H 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

2.0 
2 

2 

s 

6.0 

E 

£ 

g 

2.C 

6 

f 

E 

2.0 
i 

8.0 
14 

HA  I  LEY  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.5 

4.0 

4.0 

1.0 

0.5 

6.0 
10 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

l 

i 

0.5 

3 

T 

3 

3 

5 

2 

0.8 

3 

3 

j 

3 

3 

3 

T 

T 

0.5 

T 

HILL  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

_ 

_ 

10 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

5.0 

2.0 

2.4 

3.5 

7.0 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

4.5 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

4.C 

8.5 

12 

7.0 
20 

IDAHO  FALLS  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

4.0 

T 

0.2 

T 

T 

0.2 

T 

1.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

2.0 
4 

6 

T 

( 

0.2 

G 

0.7 

C 

0.1 
7 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

0.5 

0.3 

T 

0.1 

0.4 

0.8 

0.3 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
T 

0.6 

T 

T 

T 

0.5 

T 

1.0 
T 

T 

1 

IRWIN  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1.0 

1.0 

1.0 

3.0 

2.0 

ISLAND  PARK  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2.0 
4 

0.5 
4 

4 

16.5 
20 

2.0 
18 

3.0 
14 

3.0 
16 

3.C 

l.C 

10.C 

12.0 

LEWISTON  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

LZWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

T 

HACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

1.2 
1 

1 

1 

1.5 
2 

2 

2 

0.8 

3 

3 

3 

0.6 
3 

3 

0.3 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 

3 

MA  LAD  CAA  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1.0 

3.0 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

0.6 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

1.2 
1 

0.7 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

11.0 
14 

12 

2.0 
12 

10 

4.0 

6.0 

5.0 

MULLAN  PASS  CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

0.1 
g 

0.6 
5 

0.5 
4 

T 

5 

2.4 
4 

1.8 

0.6 
g 

1.4 

7 

T 

g 

g 

2.1 
g 

4.7 
12 

1.0 
14 

2.9 
17 

T 
18 

18 

18 

16 

15 

14 

1.7 

13 

1.3 

2.3 

2.7 

1.5 

0.8 

1.2 

2.5 

7.5 

7.3 

NEZPERCE  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.5 

T 

1.0 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

0.5 
1 

0.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

OBSIDIAN  4  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 

4 

3 

3 

T 

3 

T 

2 

2. 

1.0 

3 

- 

4.0 
7 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

1.0 
6 

6 

6 

5 

5 

8.0 
13 

PAYETTE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

- 

- 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

1 

1.5 
3 

0.5 
4 

4 

0.3 
4 

4 

4 

- 

5.0 
10 

10 

2.0 
12 

T 
12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

3.0 
13 

* 

6.0 
19 

19 

19 

4.0 
21 

4.5 
23 

1.0 
22 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

wtr  Equiv 

T 

T 

1.3 
1 

1 

1 

1.0 

1 

T 

2 

0.2 

T 

2 

0.2 

1.0 
2 

0.2 

2 

0.3 

T 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

1 

1 

T 

1 

1.0 
1 

T 

2 

0.2 

2 

0.2 

0.3 
2 
0.2 

0.2 
2 

0.3 

1.0 
3 
0.4 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1.0 
L 

2.0 
1 

2.0 
2 

POT  LATCH  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.7 
1 

1 

T 

0.3 

0.7 
1 

1 

T 

1 

4.0 

3 

2.0 
2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.3 
1 

0.2 
1 

0.5 
1 

0.  1 
l 

T 
T 

T 

T 

0.2 
T 

5.0 
5 

1.0 
6 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

1 

0.2 
5 

5 

T 

5 

2.5 

7 

0.6 
7 

5.0 
12 

2.0 
14 

11 

SALMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

0.7 
1 

T 

T 

0.3 
T 

0.2 

0.2 
T 

3.5 
3 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1.7 
2 

2 

1.7 
4 

5.6 
7 

0.5 
7 

T 

5 

SPENCER  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.0 

8.0 

0.5 

0.5 

0.5 
9 

T 

1.0 

9 

9 

1.5 

1.5 

4.0 

STIBNITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2.5 
4 

2.2 
5 

T 

5 

T 

5 

4.0 
8 

T 

7 

7 

0.5 
7 

7 

7 

4.0 
10 

2.0 
11 

2.0 
12 

1.0 
12 

11 

11 

11 

10 

10 

1U 

9 

1.0 
9 

9 

1.5 
10 

T 
10 

1  ( 

0.5 
11 

2.5 
13 

6.5 
18 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

1.0 
T 

2.0 
1 

1 

T 

1 

1.5 
2 

2 

2 

2.0 
4 

4 

3 

2.0 
5 

5 

2.0 
7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

f, 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

s 

5 

1.0 
6 

7.0 
12 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

6.0 
5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

4 

4 

T 

4 

3.2 
4 

3 

3 

3 

2.0 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

a 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2.0 
3 

T 

3 

2 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

T 

T 

2.0 
2 

T 

2 

2 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

3.0 
4 

2.0 
6 

T 

5 

T 

4 

3.0 
7 

1.0 

: 

T 
'  4 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

1  Average 
|  Minimum 

0 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

t 

Q 

■§ 
Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

t 
£ 
1 

.50  or  More| 

1.00 
or  More 

<•>« 

0  * 

0  ? 
OA 

MAY  1954 

WE1SER  1  S 

79.  2M 

43.  6M 

61.4M 

-  1.1 

96 

18+ 

24 

2 

8 

0 

3 

0 

53 

-  ,29 

.53 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

JUNE  195* 

BONNERS  FERRY  1  SW 

70.7 

44.2 

57  .5 

-  2.1 

82 

34 

17+ 

219 

0 

0 

0 

0 

li 

54 

-  .06 

•  43 

4 

.0 

0 

s 

0 

0 

JULY  1954 

ATLANTA  1  E 

M 

M 

M 

93 

13 

38 

2 

2 

0 

0 

0 

37 

-  ,36 

.13 

26 

■  0 

0 

1 

0 

0 

BONNERS  FERRY  1  SW 

80.4 

49.2 

64.8 

-  1,6 

90 

16 

39 

51 

1 

0 

0 

0 

1  . 

30 

,44 

.55 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

AUGUST  1954 

BONNERS  FERRY  1  SW 

80. OM 

47. 8M 

63. 9M 

-  0.4 

91 

1 

40 

11  + 

65 

3 

0 

0 

0 

2. 

10 

1.22 

.63 

26 

•  0 

0 

1 

0 

SEPTEMBER  1954 

OEAOWOOD  DAM 

74.3 

27.9 

51.1 

0.5 

87 

1 

16 

29 

409 

0 

0 

24 

0 

20 

-  ,79 

.15 

15 

T 

0 

1 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

66.6 

42.9 

54.8 

-  0.5 

78 

10 

30 

30 

302 

0 

0 

1 

0 

1, 

74 

,00 

.52 

29 

T 

0 

8 

1 

0 

OCTOBER  1954 

SANDPOINT  EXP  STA 

53.7 

32.8 

43.3 

-  2,9 

62 

7+ 

20 

26 

667 

0 

0 

15 

0 

1. 

12 

-  1,44 

.48 

21 

■  0 

0 

S 

0 

0 

Precipitation 


<B  DATA   IN  THE  COLUMN  FORMERLY  HEADED 


NO.   OF  DAYS   .01  OR  MORE"  HAVE  BEEN  CHANGED  TO  "NO.   OF  DAYS   . 10  OR  MORE"  EFFECTIVE  JANUARY  1,  1954. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

•3 

Day  of  month 

o 

H 

1   |   2  |  3 

4      5  6 

7  |  8 

9 

10      11  12 

13  |  14  | 

15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25 

26  |  27 

28  |  29  J  30 

31 

MAY  195* 
WEISER  1  S 

.53 

T 

.53 

T 

JUNE  1954 
BONNERS  FERRY  1  SW 

1.54 

.02 

•  43     .05  .01 

.12  T 

.05 

•  32 

.17 

.18 

•  04 

•  01 

•  04 

.07  .03 

JULY  1954 
ATLANTA   1  E 
BONNERS  FERRY  1  SW 

•  37 
1.30 

•04  .01 
•55  .02 

T 

•  10 

•  43 

.07 
.07 

.07 
•  09 

.05 

•  01 

•  13 

AUGUST  1954 
BONNERS  FERRY  1  SW 

2.10 

■  10 

.37 

T 

.11     .09  ,35 

•  63 

.45 

SEPTEMBER  1954 
DEADW000  DAM 
SANDPOINT  EXP  STA 

.20 
1.74 

•  13 

.15  ,01 

T 

.15 
.13 

•  13 

.05 
•  20 

•  29 

.04 

.14 

T 

•  52 

OCTOBER  1954 
SANDPOINT  EXP  STA 

1.12 

•01  .12 

•  14 

.21 

•  46 

•  19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Day   Oi  Month 


amwm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 1 

11 

1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avci 

MAY  1954 

WEI  SEP.  1  S 

MAX 

57 

J8 

74 

82 

78 

80 

86 

85 

90 

78 

80 

74 

77 

83 

93 

90 

91 

96 

94 

96 

70 

74 

82 

90 

73 

66 

73 

74 

60 

63 

79.2 

MI  N 

26 

24 

40 

38 

44 

37 

48 

52 

48 

54 

48 

37 

48 

38 

48 

50 

48 

47 

54 

57 

47 

43 

46 

44 

38 

33 

32 

50 

45 

45 

43,6 

BONNER  S  FERRY  1  SW 

MAX 

61 

72 

72 

69 

62 

57 

60 

70 

77 

75 

67 

79 

74 

70 

67 

58 

37 

66 

71 

69 

74 

82 

80 

79 

80 

74 

70 

67 

78 

81 

70.7 

MIN 

45 

40 

41 

50 

36 

40 

44 

43 

39 

41 

52 

-' 

54 

49 

50 

40 

34 

34 

35 

47 

46 

43 

43 

44 

50 

55 

50 

48 

49 

44 

44«2 

JULY  1954 

MAX 

72 

74 

80 

88 

90 

93 

89 

78 

83 

67 

82 

83 

78 

78 

79 

82 

85 

89 

83 

MIN 

44 

38 

48 

52 

55 

56 

60 

57 

56 

53 

52 

54 

49 

43 

41 

40 

42 

52 

33 

BONNERS  FERRY   1  SW 

MAX 

74 

65 

80 

88 

88 

88 

87 

80 

67 

63 

76 

82 

83 

85 

87 

90 

86 

88 

87 

82 

55 

74 

80 

81 

76 

82 

83 

80 

76 

82 

82 

80.4 

MIN 

52 

50 

39 

44 

52 

SO 

52 

54 

56 

53 

50 

49 

48 

47 

57 

51 

54 

47 

50 

57 

n 

46 

50 

41 

50 

48 

47 

49 

46 

41 

42 

49.2 

AUGUST  1954 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

91 

89 

80 

78 

88 

90 

85 

84 

85 

87 

90 

87 

76 

74 

67 

72 

65 

71 

65 

73 

77 

85 

82 

78 

80.0 

MIN 

45 

48 

54 

46 

46 

45 

47 

41 

40 

40 

49 

52 

51 

-c 

56 

54 

51 

47 

48 

45 

43 

47 

49 

36 

47.8 

SEPTEMBER  1954 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

87 

85 

79 

77 

67 

77 

72 

71 

82 

85 

84 

80 

77 

84 

74 

66 

66 

65 

68 

70 

89 

77 

74 

80 

83 

80 

79 

56 

47 

52 

74.3 

MIN 

38 

29 

34 

25 

30 

22 

25 

26 

26 

31 

30 

25 

24 

24 

36 

34 

36 

28 

23 

23 

24 

31 

39 

28 

29 

29 

25 

24 

16 

23 

27.9 

SANOPOINT  EXP  STA 

MAX 

74 

77 

74 

67 

68 

70 

67 

66 

74 

78 

74 

68 

72 

67 

57 

53 

56 

62 

67 

66 

70 

69 

68 

67 

76 

73 

50 

54 

52 

66.6 

MIN 

41 

42 

50 

41 

38 

37 

42 

45 

39 

56 

54 

43 

39 

41 

55 

51 

46 

48 

44 

41 

38 

42 

45 

39 

39 

43 

40 

42 

37 

30 

42.9 

OCTOBER  195* 

SANOPOINT  EXP  STA 

MAX 

55 

48 

58 

50 

55 

60 

62 

59 

62 

51 

56 

51 

52 

50 

60 

52 

57 

58 

69 

52 

'•7 

90 

49 

50 

51 

50 

55 

52 

48 

31 

49 

33.7 

MIN 

27 

27 

33 

30 

39 

44 

45 

36 

37 

32 

47 

39 

26 

23 

29 

35 

37 

33 

43 

36 

45 

42 

30 

33 

28 

20 

24 

24 

24 

25 

23 

32.8 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obaai 

vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

ATLANTA  SUMMIT 

// 

1953 

AUG.  27 

1954 

SEP.  1 

46 

20 

TOTAL  . 

.  46 

20 

IDA  VADA 

// 

1953 

OCT.  30 

DEC.  1 

43 

2 

1954 

JAN.  2 

00 

2 

MAR.  2 

3 

02 

0 

APR.  3 

97 

MAY  3 

1 

01 

JUN.  1 

00 

JUL.  1 

06 

AUG.  1 

1 

77 

SEP.  3 

53 

NOV.  2 

21 

10 

00 

TOTAL 

8 

00 

JACKSON  PEAK 

// 

1953 

AUG.  25 

1954 

AUG.  31 

45 

90 

TOTAL  . 

90 

Station 

Obser 
vation 
date 

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

LOWMAN 

1953 

JUL. 

7 

AUG. 

1 

02 

SEP. 

1 

02 

OCT. 

1 

02 

NOV. 

1 

1 

OS 

DEC. 

1 

2 

70 

1954 

JAN. 

1 

2 

69 

FEB. 

1 

7 

11 

MAR. 

1 

3 

05 

APR. 

1 

3 

05 

MAY 

1 

2 

10 

JUN. 

1 

41 

TOTAL  . 

.  22 

22 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

1953 

AUG. 

24 

1954 

AUG. 

49 

90 

TOTAL 

.  49 

90 

NEZ  PERCE  PASS 

// 

1953 

SEP. 

29 

1954 

FEB. 

24 

5 

97 

48 

MAY 

3 

5 

74 

9 

IS 

1 

15 

4 

Station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs 

Snow  on 
ground 

NEZ  PERCE  PASS 
(CONTD) 

TOTAL  , 

// 

1954 
JUN.  11 
OCT.  15 

9.64 

0 

SHAKE  CREEK  R.  S. 

// 

1953 
AUG.  28 

TOTAL  . 

1954 
SEP.  1 

23.50 

TRINITY  LAKE  G.  S. 

// 

1953 
AUG.  27 

TOTAL  . 

1954 
SEP.  2 

55.60 
.  55.60 

TROUTDALE  G.  S. 

// 

1953 
AUG.  26 

TOTAL  . 

1954 
AUG.  24 

20.40 
.  20.40 

VIENNA 

// 

1953 
AUG.  18 

TOTAL  . 

1954 
AUG.  27 

50.00 

Bs>*  r*r*r«nc*  not**  follovlnc  Station  Indai 
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STATION  INDEX 

IDAHO 
DECEMBER  1934 


Station 

6 

2 

2 

County 

tf 

g 

Latitude 

Longitude 

S 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

A 

1 

-3 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Elevatii 

Temp. 

Precip-J 

8- 
t 

c- 

Precip 

ABERDEEN  EIP  STATION 

0010 

BINGHAM 

12 

42  36 

112  30 

4400 

5P 

5P 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5  6 

7 

MC  CALL 

3708 

VALLEY 

8 

44  34 

116  07 

5025 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

T 

ALPHA  1  HE 

(j  i  as 

VALLEY 

8 

44  24 

113  59 

4780 

7P 

7P 

10A3/54 

HC  CAMMON 

13 

42  39 

112  12 

4774 

w 

3P 

R  FRED  LI  NDENSCHM  ITT 

2  3  5 

12 

42  46 

112  52 

4316 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3 

MERIDIAN   1  W 

5B41 

ADA 

2 

43  37 

116  25 

2620 

5P 

JAMES  W  DOSS 

2  3  5 

2 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

MESA 

3839 

ADAMS 

HP 

MESA  CO 

- 

6 

43  38 

113  18 

3320 

6P 

rip 

HAROLD  L  HANSEN 

2  3  5 

7 

MINIDOKA  DAM 

5  980 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  29 

4280 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

ARROW ROCK  DAM 

0448 

ELMORE' 

2 

43  36 

115  53 

3239 

HA 

HA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  3  6 

7 

MONTPELIBR  RANGER  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  18 

5943 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

ASHTON  1  3 

MTO 

FREMONT 

44  03 

111  27 

3100 

5P 

SP 

GUST  STEINMAN 

2  3  5 

43  56 

115  40 

5990 

C  8 

ATLANTA  1  E 

0493 

ELMORE 

2 

43  4B 

113  07 

6000 

IP 

IP 

PHILLIP  T  PETERSON 

2  3  5 

7  C 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

IDAHO 

.1 

4  6  OH 

114  85 

2400 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

U  3  SOIL  CON  SER 

S 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 

LATAH 

SP 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 

2  3  5  6 

AWRY  RANGER  STATION 

0529 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2492 

5P 

■  P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

MOUNTAIN  HOME  1  NE 

6174 

ELMORE 

13 

43  08 

115  42 

3180 

5P 

iP 

R  B  GOWEN 

2  3  5 

C 

BALD  MOUNTAIN 

0140 

BLAINE 

12 

43  39 

114  24 

B700 

BID 

NELSON  BENNETT 

C 

BUI. LAN  PASS  CAA 

6237 

SHOSHONE 

47  27 

115  41 

tllli 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

BANCROFT 

0?63 

BANNOCK 

12 

42  43 

111  54 

5285 

MID 

CLOSED 

11^3/32 

CANYON 

1 

43  37 

116  35 

2470 

HA 

8A 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

9 

47  39 

116  33 

2070 

8A 

SA 

U  S  NAVY 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

,.388 

ADAMS 

i  i 

44  58 

116  17 

3860 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BENTON  DAM 

0710 

BONNER 

8 

U  S  FOREST  SEIVICK 

NEZ PERCE  2  E 

LEWIS 

7P 

7P 

JOHN  KOEPL 

7  S 

BIO  CREEK  1  S 

0833 

VALLEY 

45  06 

115  20 

3686 

6P 

6P 

NAPIER  EDWARDS 

NEZ  PERCE  PASS 

r.430 

LEMHI 

1 1 

43  43 

114  30 

6575 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

B  LAC K  FOOT 

0*15 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  21 

4503 

6P 

6P 

EARL  RO DOERS 

2  3  5 

7 

OAKLEY 

8542 

CASSIA 

12 

42  15 

113  53 

4  6  0U 

6P 

bP 

HERBERT  J  HARDY 

2  3  5 

7 

BLACKFOOT  DAM 

092  0 

CARIBOU 

43  00 

111  43 

6200 

n 

5P 

FORT  HALL  IR  PRO  J 

2  3  5 

c 

OBSIDIAN  4  NNE 

CUSTER 

44  03 

114  48 

6  90  0 

SP 

5P 

MARJORIE  L  SHAW 

2  3  5 

7 

1 003 

0O0DING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

6P 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

OLA  5  S 

6 '.,9(1 

GEM 

8 

44  07 

116  17 

2962 

5P 

MRS  DOROTHY  RALLY 

2  3  5 

C 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

12 

^4P 

0  S  SOIL  CON  SER 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

43  32 

116  04 

2833 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAL IS'DES  DAM 

6  7  64 

BONNEVILLE 

12 

43  22 

111  14 

5392 

IP 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

BOISE  IB  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

y  1  [) 

Mill 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

.-■811 

CANYON 

2 

13  17 

116  37 

2224 

5P 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

BONNERS  FERRY  1  SI 

BOUNDARY 

48  41 

116  19 

1812 

5P 

BP 

2  3  5 

7  C 

MINI DOKA 

113  45 

4200 

8A 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

1217 

rwiN  FALLS 

12 

42  35 

114  46 

3500 

iP 

5P 

WILLIAM  A  LOW 

PAYETTE 

■  891 

PAYETTE 

H 

44  04 

116  56 

2159 

6P 

MICHAEL  HARRIS 

2  3  5 

7 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1  244 

CLEARWATER 

3 

U  3  FOREST  SERVICE 

PIERCE  RANGER  STATION 

704  9 

CLEARWATER 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

BURKE  2  NNE 

SHOSHONE 

4 

47  32 

115  48 

4093 

IP 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

PINE   1  N 

7077 

ELMORE 

a 

43  30 

115  IB 

4220 

VAR 

U  S  GEO  SURVEY 

BUR LEY 

1288 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4  180 

HA 

8A 

FRANK  0  REDFIELD 

2  3  5 

PINE  2  S 

"07  9 

ELMORE 

2 

43  28 

115  19 

4225 

3P 

CLOSED 

9/2/54 

BURLEY  FACTORY 

1  IN 

CASSIA 

42  33 

113  48 

4140 

HA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

c 

1 

47  19 

116  57 

2970 

BID 

U  3  OFT   IND  AFFAIRS 

C 

BURLET  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

M]  Li 

mi  (< 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

BANNOCK 

l5 

42  55 

112  36 

4444 

BID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

HAROLD  H  TUCKER 

PORTHILL 

72-4 

BOUNDARY 

SP 

R  E  DEN HAM 

2  3  5 

7 

CAKBRI DGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2650 

jP 

BP 

STUART  DOPF 

POT LATCH  1  SB 

7  30  1 

LATAH 

7 

46  54 

116  52 

2586 

6P 

SP 

HENRY  J  FITCH 

2  3  5 

7 

CASCADE  1  MM 

1314 

VALLEY 

8 

44  32 

116  03 

4768 

5P 

SP 

U  S  RUR  RECLAMATION 

2  3  3 

7  C 

PRAIRIE 

7  3  27 

ELMORE 

2 

43  30 

115  35 

4670 

KID 

ORA  L  ENGELMAN 

C ENTER VI LLE  ARBAUCB  RCH 

43  58 

115  51 

47B0 

6P 

MABEL  M  ARBAUGH 

3 

7 

1 

42  OS 

111  52 

4718 

4P 

4P 

2  3  5 

CHALLIS 

1  663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

9 

48  21 

116  SO 

2380 

5t* 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

7 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

6 

GEORGE  A  MILLER 

PUN GO  CREEK 

VALLEY 

M  EDWARD  BUDELL 

S 

CLARK  FORK  1  ENE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

4P 

4P 

MRS  MA BY  L  RALPH 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  33 

6300 

VAR 

FORT  HALL   IR  PROJ 

8 

CLARKI A  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  IS 

2800 

■  i  [i 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

* 

REACTOR  TESTING  STA 

7S36 

BUTTE 

6 

43  33 

112  57 

4925 

MID 

BID 

SEE  NAME  CHANGE  El 

D  OF  INDEX 

COBALT  BLACKBIRD  HINE 

193S 

LEMHI 

45  07 

114  21 

..HI  n 

8A 

8A 

CALERA  MINING  CO 

2  3  5 

7 

RICHFI ELD 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

SP 

SP 

LESLIE  F  BUSHBY 

2  3  5 

COEUR  D'ALENE  RS 

1S36 

KOOTENAI 

lJ 

47  41 

116  45 

2  160 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RIGGINS  RANGER  STATION 

r70fl 

IDAHO 

1  1 

45  25 

116  19 

1840 

u 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

2071 

CARIBOU 

12 

ANACONDA  COPPER  CO 

ROLAND  WEST  PORTAL 

7  858 

SHOSHONE 

5P 

CLOSED 

3/31/54 

COTTONWOOD 

2154 

3 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

SP 

LOUIS  KLAPPRICH 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

L2 

42  37 

113  41 

4204 

8A 

8A 

MINIDOKA   IR  PROJ 

2  3  5 

COTTONWOOD  2  SW 

1 1  18 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

MID 

SABI  FREI 

C 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

13 

43  5B 

111  40 

4968 

7P 

7P 

E  M  JERGENSEN 

2  3  S 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

44  44 

116  26 

2936 

5P 

5P 

LYMAN  MATH I SON 

2  3  5 

c 

SAINT  MARIES 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  34 

2140 

SP 

SP 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CROUCH  2  NNW 

1 2 1  B 

8 

44  08 

115  58 

3100 

6P 

HARRY  GRAHAM 

SALMON 

8  07  6 

LEMHI 

45  11 

113  53 

3949 

BID 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5 

7 

DEADWOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

8 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

BONNER 

SP 

STATE  EXP  STATION 

2  3  5 

7  C 

DEADWOOD  SUMMIT 

3  VI  9f. 

11 

44  32 

115  34 

7000 

TAB 

U  S  SOIL  CON  SER 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

2 

43  37 

115  10 

4730 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

DECEPTION  CREEK 

i  *  a  3 

KOOTENAI 

4 

116  29 

3060 

KID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

SHOSHONE 

B380 

LINCOLN 

13 

42  57 

114  24 

3961 

5P 

5P 

FRED  E  KOHL 

2  3  5 

DEER  FLAT  DAM 

CANYON 

43  35 

116  44 

2510 

7P 

7P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

12 

43  30 

114  SO 

5755 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

a 

DIXIE 

Itts 

IDAHO 

11 

115  28 

5610 

5P 

5P 

MRS  MARGARET  E  STOUT 

SPENCER  RANGER  STATION 

86  04 

CLARK 

6 

44  21 

112  11 

5B83 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

7 

DOLLARHIDE  SUMMIT 

CAMAS 

2 

43  36 

CLOSED 

8  A5  /54 

SPRINGFIELD  1  SE 

8626 

BINGHAM 

SS 

MRS  RAYMOND  RUFF 

2  3  5 

DRICCS 

2676 

TETON 

12 

43  43 

111  07 

6097 

9A 

9  A 

EDITH  STEVENS 

STIBNITE 

8738 

VALLEY 

11 

44  54 

115  20 

6550 

8A 

BA 

BRADLEY  BIKING  CO 

2  3  5 

7 

DUBOIS  EXP  STATION 

-707 

CLARK 

6 

112  14 

5462 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

STREVELL 

8786 

CASSIA 

12 

42  01 

113  13 

5280 

6P 

SP 

IDAHO  STATE  POLICE 

2  3  5 

DUBOIS  CAA  AIRPORT 

44  10 

112  13 

5122 

VI  ID 

MI  [> 

2  3  5 

7  C 

43  53 

111  45 

4886 

SP 

SP 

2  3  5 

ELK  CITY 

2  87  5 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

3975 

4P 

■IP 

MRS  LORA  B  VILAS 

SUN  VALLEY 

8  906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

5P 

EDWARD  F  S EAGLE 

2  3  5 

7  C 

BLK  RIVER  1  S 

CLEARWATER 

3 

GLENN  WALKER 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

H92  8 

ADA 

SP 

IDAHO  POWER  COMPANY 

2  3  5 

7 

BMMETT  2  E 

2042 

GEM 

2 

43  50 

116  32 

2500 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

12 

43  51 

111  16 

5904 

SP 

SP 

EXPERIMENT  STATION 

2  3  5 

C 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  48 

5065 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

THREE  CREEK 

91  19 

OWYHEE 

L2 

42  03 

115  10 

5400 

6P 

MRS  L  E  TANNER 

2  3  5 

7 

FENN  RANGER  STATION 

46  06 

115  33 

1600 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

31' 97 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4500 

5P 

SP 

FORT  HALL  IR  PROJ 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 

115  38 

3475 

VAR 

V  S  SOIL  CON  SER 

3 

GARDEN  VALLEY  RS 

9448 

BOISE 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

2  3  5 

7 

GILMORE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

44  19 

113  31 

6600 

VAB 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TWIN  FALLS  3  SE  SUG  FACT 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

8A 

HA 

AMALGAMATED  SUGAR 

2  3  5 

GLENNS  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

42  57 

115  19 

2569 

7P 

7P 

E  D  STONE 

2  3  5 

7 

VIENNA 

94  2  2 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

VAR 

U  S  SOIL  CON  SER 

8 

GOODING 

3677 

GOODING 

4  2   5  7 

114  43 

3569 

BID 

d.avid  MITCHELL 

C 

WALLACE 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  56 

2770 

OP 

6P 

W  FEATHERS TONE  JR 

2  3  5 

7 

GOODING  CAA  AIRPORT 

3682 

GOOD I NG 

12 

42  55 

114  46 

3696 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

94  98 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

7A 

PHILIP  R  S LOCUM 

2  3  5 

C 

CARIBOU 

12 

H  A  TESTE NFELDER 

C 

WEI3ER  1  3 

9638 

WASHINGTON 

-.P 

HER  YIN  V  LING 

2  3  5 

GRAND  VIEW 

37  60 

OWYHEE 

12 

42  59 

116  06 

2600 

4P 

4P 

W  BILADEAU 

2  3  5 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

3 

46  14 

116  36 

3950 

4P 

BALLACK- HOWARD  LBB  C( 

2  3  5 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

43  56 

116  08 

3409 

Mil' 

BID 

MRS  A L VERA  FOSTER 

2  3  5 

7 

YELLOW  PINE 

995  0 

VALLEY 

44  58 

115  29 

4760 

VAR 

CLOSED 

10/19/54 

GRASMERE 

OWYHEE 

42  23 

115  53 

5126 

SP 

5P 

BLANCHE  PORTLOCK 

2  3  5 

3  h  :•  'j 

BONNEVILLE 

12 

43  03 

111  22 

6450 

6P 

6P 

ROSCOE  T  SIBBETT 

NEW  STATIONS 

GROUSE 

388 '.' 

CUSTER 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

HA  I  LEY  AIRPORT 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  IB 

5322 

5P 

5P 

LAURENCE  JOHNSON 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

4459 

6 

43  51 

112  42 

4780 

BID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

HAMER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  59 

112  15 

4796 

5P 

SP 

U  S  F  ■>  W  SERVICE 

2  3  5 

7 

CLIFFS 

1898 

OWYHEE 

13 

42  40 

117  00 

5197 

SP 

5P 

ARTHUR  J  WHITBY 

2  3  5 

HAZ ELTON 

JEROME 

4  2  3b 

114  OB 

4060 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

2  3  3 

DEER  PO I NT 

12 

43  45 

116  06 

7150 

SP 

BOISE  VLY  BCSTG  CO 

2  3  3 

C 

HILL  CITY 

4.'bR 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

5P 

5P 

CARROLL  DAMME N 

2  3  5 

7 

FAIRYLAWN 

3113 

OWYHEE 

13 

42  33 

117  00 

4900 

5P 

5P 

TEX  PAYNE 

2  3  3 

HOLLISTER 

4203 

TWIN  FALLS 

SALMON  R  CANAL  CO 

2  3  5 

EETCHTJM  17  WSW 

4  840 

BLAINE 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

HOWE 

1384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

7i 

CHARLES  D  COWGILL 

3 

IDAHO  CITY 

4442 

BOISE 

2 

43  SO 

115  50 

3940 

3P 

5P 

R  JOHN  MELLOR 

2  3  5 

7 

IDAHO  CITY  11  SW 

3 

7 

IDAHO  FALLS  6  NE 

4455 

BONNEVILLE 

!2 

43  34 

111  55 

4B40 

3P 

s 

CARROLL  SECRIST 

2  3  5 

C 

IDAHO  FALLS  CAA  AIRPORT 

44  57 

BONNEVILLE 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

IDA  VADA 

■4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

VAR 

CHRIS  C ALLEN 

S 

IRWIN  2  S 

4581 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

111  18 

5200 

4P 

4P 

ANNA  FLEMING 

2  3  5 

7 

ISLAND  PARK  DAM 

44  25 

111  24 

6300 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5 

7 

JACKSON  PEAK 

■16  12 

BOISE 

e 

44  03 

115  27 

7050 

V  A  R 

U  S  SOIL  CON  SER 

S 

JEROME 

■1671 

JEROME 

0  OLIVER 

2  3  5 

KAMI  AH  1  NE 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  01 

1190 

8  A 

MRS  MARY  E  LUNDERS 

3 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4 

47  32 

116  08 

9  A 

9A 

IRVING  H  LASKEY 

2  3  5 

46  09 

115  59 

1261 

1  P 

4P 

E  T  GILROY 

2  3  5 

KUNA  2  NNE 

5(>3  8 

ADA80 

; 

43  31 

116  24 

2685 

5P 

5P 

HARRY  U  GIBSON 

2  3  5 

LANDMARK  RANGER  STATION 

^110 

VALLEY 

1 1 

44  40 

115  32 

6600 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

LE ADORE 

LEMHI 

ii 

44  41 

113  22 

6100 

MID 

RODNEY  H  TOBIAS 

c 

LEWISTON  WATER  PLANT 

5236 

NEZ  PERCE 

3 

46  25 

117  01 

743 

SP 

5P 

LEWISTON  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5  24  1 

NEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

UK 

BID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAO 

1 

42  07 

111  18 

5926 

5P 

5P 

UTAH  P  Ij  L  COMPANY 

2  3  5  6 

NAME  CHANGE 

LOLO  PASS 
LOW  MAN 

5356 
5414 

IDAHO 
BOISE 

3 
8 

46  38 
44  05 

114  33 

US  36 

570i 
3870 

5P 

VAR 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 
ORILLE  L  JOTNER 

2  3  5 

8) 

7  3 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

4  4  6. 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

Mil 

Bit 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

MACK.AY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

43  55 

113  37 

5897 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

HA  LAD 

.54  4 

ONE  IDA 

42  11 

112  16 

4420 

7P 

J  L  CROWTHER 

2  3  5 

C 

MA LAD  CAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

44  BO 

Mil 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7 

MALTA  RANGER  STATION 

5  567 

CASSIA 

12 

42  19 

113  22 

4543 

Mil 

U  8  FOREST  SERVICE 

C 

MAY  RANGER  STATION 

56  8! 

LEMHI 

44  36 

113  SS 

5066 

BP 

6P 

C    3    FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7 

t     1  BEAR ,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.   JOE,     11  SALMON ,     12  SNAKE,  13  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1954 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basid.  There  will 
be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW  ,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bul- 
letin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables, are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°  F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard 
Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  January  1949. 

Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  In  Table  2,  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective 
January  1,  1954. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gage,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Sta- 
tion Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
values  are  at  4:30  a.m.,  PST  and  5:30  a.m.,  MST.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the     ground.     It  is 
measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

Water  equivalent  samples,  as  published  in  Table  7,  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  conse- 
quently occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

No  record  in  Tables  3,6,7     and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•        Amounts  included  in  following  measurement   ,  time  distribution  unknown. 
//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  process- 
ed for  special  purposes  and  are  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,     using  a  ratio  of  1  inch  water     equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M        One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.  Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have 

been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 
■        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 

later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

S        Storage  precipitation  station.      Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be    published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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IDAHO  -  ANNUAL  -  1954 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL:  It  was  persistently  but  not  exces- 
sively dry  throughout  the  year,  except  for  the 
wettest  June  since  1947.  It  was  a  little  drier 
in  the  Southeastern  Division  than  elsewhere,  and 
soil  moisture  shortages  were  reported  from  much 
of  that  area  periodically  throughout  the  growing 
season.  In  the  Southeastern  Division  the  June 
average  of  1.99  inches  was  over  three-quarters  of 
an  inch  above  normal,  but  it  was  only  the  second 
month  in  12  to  average  above  normal  figures  for 
the  area,  and  the  last  6  months  of  1954  were  con- 
sistently dry.  There  were  very  few  unusual  ex- 
tremes of  temperature  during  the  year.  There  were 
a  number  of  severe  storms,  mostly  hail  and  wind. 

TEMPERATURES :  The  yearly  average  temperature 
for  the  State  as  a  whole  was  46.3°,  0.7°  above 
normal;  but  as  usual,  this  is  an  over-refinement. 
Actually,  the  Northern  Division  averaged  about 
1°  below  normal,  while  the  two  southern  Divisions 
averaged  between  1°  and  2°  above  normal.  The 
State's  warmest  reading  for  1954  was  107°  at  Grand 
View  on  July  4;  the  coldest  -33°  at  Island  Park 
Dam  on  December  27.  At  Pocatello,  the  70°  max- 
imum on  November  11  was  the  warmest  there  of  rec- 
ord so  late  in  the  season.  Cool  weather  through- 
out the  year  in  the  Northern  Division  contributed 
to  a  little  slower  than  usual  crop  season,  parti- 
cularly north  of  Lewiston;  but  warmth  in  southern 
areas  speeded  the  season  along  where  moisture  was 
adequate.  Freezes  late  in  April  and  early  in 
May  caused  damage,  varying  in  degree  from  light 
to  serious, to  fruit  crops.  Apricots  were  hit  hard 
early  in  April,  and  other  fruits  later  on,  espe- 
cially in  unheated  orchards.  Peach  and  apricot 
crops  near  Lewiston  were  almost  total  failures 
because  of  these  freezes.  The  warmest  average 
for  any  station  for  the  year  was  56.3°  at  Swan 
Falls  Powerhouse,  1.6°  warmer  than  normal.  The 
coldest  average  was  35.8°  at  Cobalt  Blackbird  Mine 
in  Lemhi  County.  Mullan  Pass  CAA  averaged  0.9° 
below  normal  with  an  average  mean  for  the  year  of 
36.5°  . 

PRECIPITATION:  The  year  averaged  rather  dry, 
but  not  unusually  so,  with  the  statewide  average 
of  15.24  inches  running  1.96  inches  below  normal. 
However,  the  almost  continuous  dryness  throughout 
the  year  in  the  Southeastern  Division,  following 
a  dry  second  half  of  1953,  had  produced  condi- 
tions approaching  drought  in  much  of  the  area. 
The  Division  average  total  of  9.98  inches  was 
2.75  inches  below  normal.  On  the  other  hand,  the 
Northern  Division  had  a  fairly  wet  year,  averaging 
1.95  inches  wetter  than  the  period  mean.  The 
year  ended  with  adequate  moisture  supplies  in  the 
Northern  Division,  but  ranges  and  dry  land  farms 
in  the  southern  Divisions  were  dry.  The  wettest 
station  for  the  year  was  Burke  2  NNE  with  a  total 
of  59.26  inches,  14.04  inches  above  normal;  while 
the  driest  place  with  a  complete  year's  measure- 
ments was  Mountain  Home  1  NE  with  5.56  inches,  al- 
though Strevell  had  a  5.49-inch  total  for  the 
year  with  December  total  partially  estimated.  At 
Three  Creek,  Owyhee  County,  the  7.12-inch  total 
was  6.55  inches  less  than  normal,  reflecting  the 
very  dry  conditions  experienced  along  the  Nevada- 
Utah  Border. 

DESTRUCTIVE  STORMS:  The  year's  variety  of  de- 
structive storms  was  not  particularly  unusual, 
except  that  any  severe  storm  is  likely  to  be  con- 


sidered unusual  in  the  area  it  strikes.  Northern 
counties  experienced  heavy  snowstorms  twice  in 
January  which  caused  power  and  communication  line 
failures,  and  temporary  closure  of  some  highways. 
On  April  1  a  man  was  killed  in  a  snowslide  near 
Wallace.  There  were  several  windstorms  during 
the  year,  mostly  accompanied  by  minor  damage. 
However,  the  windstorm  of  October  11  was  note- 
worthy in  several  ways.  It  struck  nearly  all  of 
southern  Idaho  during  the  day,  but  was  particular- 
ly damaging  in  the  Southeastern  Division,  where 
blowing  dust  delayed  traffic  on  highways;  there 
was  considerable  structural  (especially  to  roofs 
and  power  lines)  damage,  fallow  fields  suffered 
loss  of  topsoil,  and  some  winter  wheat  fields 
were  blown  out.  This  is  the  same  windstorm  which 
struck  the  Jackson  Hole  part  of  Wyoming  the  same 
day.  On  November  25  a  dust  storm  southeast  of 
Bur ley  contributed  to  a  3-car  collision,  in  which 
six  persons  perished.  Two  fishermen  lost  their 
lives  on  May  9  when  gusty  winds  capsized  their 
boat  on  Lake  Lowell.  Although  hail  damage  seems 
to  have  been  less  extensive  than  usual  for  the 
year,  there  were  a  few  heavy  hailstorms  mostly 
in  July  and  August.  Hailstorms  the  middle  of 
July  in  southeastern  counties  caused  damage  to 
crops  totaling  over  $600,000.  Hailstones  1-1/2 
inches  in  diameter  were  reported  near  Potlatch  on 
the  16th  during  the  second  of  two  storms  in  north- 
ern Idaho  (Idaho  County  on  the  14th,  Latah  County 
on  the  16th)  which  caused  $125,000  in  crop  damage. 
August  hailstorms  also  caused  much  crop  damage, 
but  accompanying  thunderstorms  were  more  spectac- 
ular .  Lightning  set  a  large  number  of  forest  and 
range  fires  in  southern  Idaho,  killed  several  head 
of  cattle  near  Shoshone,  and  even  set  fire  to  the 
home  of  the  Nezperce  observer.  Hail  damage  was 
reported  in  scattered  areas  the  first  half  of 
September,  and  a  young  man  on  Mt.  Borah  was  killed 
by  lightning  on  September  2.  In  connection  with 
thunderstorm  activity  on  April  28  and  June  9, 
funnel  clouds  were  observed  near  Arco ,  but  did 
not  appear  to  reach  the  ground.  A  small  tornado 
demolished  a  barn  and  two  combines  on  June  9  near 
Lamont . 

The  only  important  flooding  of  the  year  was 
along  the  Kootenai  River  in  the  Bonners  Ferry 
area.  Flooding  lasted  for  five  days  beginning 
May  19.  While  the  flood  crest  actually  was  higher 
than  during  the  1948  major  flood,  damage  and  area 
covered  were  much  less  because  dikes  withstood 
the  floodwaters  much  better  than  in  1948.  Damage 
was  extensive,  with  8,000  acres  of  fertile  farm 
land  inundated  to  depths  up  to  15  feet.  The  Corps 
of  Engineers  has  issued  a  report  of  damage  from 
this  flood. 

In  the  southern  Divisions  it  was  dry  all  year 
except  in  June,  and  ranges  were  in  poor  condition 
at  the  end  of  the  year.  In  the  Northern  Division 
ranges  were  good.  Stock  were  faring  well,  but 
short  feed  in  southern  areas  was  producing  short 
weights.  Grain  yields  were  generally  fair  to 
good,  and  were  better  in  southern  areas  than  the 
dry  year  had  led  people  to  expect.  Yields  were 
very  good  in  some  northern  areas  where  excessive 
moisture  and  the  relatively  cool  growing  season 
caused  a  minimum  of  trouble.  Aside  from  local 
severe  storm  damage,  crops  otherwise  had  a  fairly 
good  year. 

R.  A.  Dightman 
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2  . 

7 

it 

2 

10.7 

32.5 

- 

■  1«1 

46.6 

1.7 

55 

|9 

2.7 

57.9 

-  2.6 

70 

6 

65.1 

-  1 

5 

•  9 

0 

9 

44,6 

-  2 

3 

39 

" 

5,5 

« 

450 

1.6 

IDAHO  FALLS  43  NW  WB 

22.0 

9.7 

3 

10.6 

30.5 

1.8 

44.9 

2.3 

54 

t9 

2.9 

-  2.8 

! 

2.0 

65.2 

-  0.1 

56.1 

0.7 

41,4 

-  2 

g 

'" 

6.1 

15.2 

-  2.6 

43.5 

2.4 

IDAHO  FALLS    46  W  NB 

23.8 

8.1 

29 

9 

9.3 

29.7 

-  0.3 

44.0 

l.S 

53 

t6 

1.0 

56.2 

-  3.4 

69 

9 

0. ' 

63.8 

-  3.1 

54.6 

-  1 

4 

41,2 

-  2 

7 

!«, 

tl 

5.1 

16.6 

-  3.7 

43.2 

0.9 

IRWIN  2  S 

7*1 

4*  1 

56.0 

-  0.9 

67 

g 

63.4 

0 

! 

3 

1 

■  3 

39 

.4 

ISLAND  PARK  OAM 

* 

' ;  * 

~ 

1*1 

A7 
* 

13 

50.2 

-  2.4 

62 

s 

58.1 

-  1 

5 

0.1 

-  4 

e 

32 

5 

4*( 

4*t 

17*  ■ 

ft'i 

JEROME 

3?  3 
* 

,  "p 

7*C 
* 

3  .ON 

-  1.0 

40.2 

o*« 

1  *c 

* 

61.1 

-  3,7 

73 

7 

-  0,7 

67,9 

-  3 

7 

61  "ft 
61  .6 

0 

1 

48  *AM 
8,6 

-  2 

e 

42 

t5N 

41 
1 

-  z. 

• 

01 
0.3 

KELLOGG 

29.3 

2.4 

36 

5 

9*3 

36.4 

-  2.3 

44.1 

-  2»3 

54 

,3 

0.7 

56.8 

-  3,3 

-  1,0 

63,0 

-  2 

1 

56.9 

-  0 

2 

43.7 

-  2 

6.0 

30.8 

1.6 

46.9 

0.2 

KOOSK |A 

32.2 

3.0 

41 

1 

6.2 

40.8 

-  2.0 

50,3 

-  0.' 

59 

t3 

1|7 

60.9 

-  3,6 

71 

0 

-  1,: 

-  3 

e 

61 .8 

0 

6 

48.6 

-  2 

42 

,5 

9.3 

31.7 

-  0.1 

50.5 

0.0 

KUNA  2  NNE 

36.  1M 

t8M 

59.  7H 

-  4.7 

70 

6» 

64.  4V 

-  6 

e 

ike"!* 

-  3 

a 

40.  4M 

-  3 

1 

42 

t4M 

LEWISTON  WATER  PLANT 

1?  * 

J  *  j 

A* 

**r 
■•J 

a  \ 

fil 

ft*  i 

63.9 

-  3.4 

74 

' 

70.3 

-  3 

1 

65.0 

0 

g 

-  1 

g 

«5 

3*1 

ft*( 

ft'l 
t"l 

LEWI STON  WB  AP 

1*8 

** 

* 

5.3 

40.0 

3.6 

49,3 

2,1 

59 

2 

0 . 3 

60.8 

-  5,5 

71 

6 

66.8 

-  6 

61.1 

-  2 

1 

Art 

48.9 

-  3 

0 

43 

*8 

3.7 

33.0 

1  £ 

30.7 

1  • 

LITTON  PUMPING  STA 

23.9 

6.1 

23 

0 

4.9 

27.9 

0.5 

43.1 

3.0 

52 

t9 

1.5 

56.8 

-  2,5 

68 

6 

1,2 

62.4 

-  2.5 

56.0 

0 

5 

43.7 

-  1 

9 

«/, 

*5 

4.4 

19.4 

-  3.4 

43.0 

1.0 

UNMAN 

27,6 

5*3 

31 

9 

3.6 

34.0 

-  0.6 

44,1 

1.0 

S3 

t2 

2.5 

MACKAT  RS 

30*1 

o.e 

1  »4 

** 

54.5 

-  4.2 

57 

4 

61.8 

-  3 

3 

-  0 

7 

Ao"^ 

-  2 

4 

37 

tl 

HAL  AO 

ft  • 

* 

7  *e 
2.5 

35.0 

-  0.4 

49.4 

4,1 

47 

*z. 

3.2 

60.2 

-  1.7 

73 

6 

69.0 

0 

g 

2 

7 

1 

4 

42 

tl 

7*1 

7ft*  ft 
* 

1.2 

4«i*s 

7*ft 

MALAO  CAA  AP 

*  * 

2B 

* 

35.0 

47.3 

35 

** 

59.7 

71 

8 

67.3 

59.1 

A  A 

46.6 

39 

• 

• 

MAT  RS 

26.4 

9.0 

31 

7.5 

30.2 

-  3.3 

43.9 

-  0.6 

33 

.3 

1.0 

55.2 

-  2.3 

o.c 

60.6 

-  3 

e 

54.8 

-  0 

7 

42.9 

-  3 

7 

36 

5.3 

16.3 

-  5.9 

43,1 

0.2 

■C  CALL 

24.5 

6.4 

26 

■ 

3.9 

24.5 

-  4.2 

39.4 

-  2.2 

46 

t7 

-  0.4 

49.7 

-  4.4 

62 

6 

-  0.2 

56.8 

-  3 

- 

51.9 

0 

,1 

42.5 

-  0 

3 

36 

4 

9.9 

20.8 

-  1*1 

31,8 

0.0 

MC  CAMMON 

* 

59.2 

71 

63.2 

-  - 

4 

MERIDIAN   1  W 

1ft*  7 

6*1 

j* 

* 

»o*a 

2.9 

to"  A 

ft 

* 

61.2 

-  3.8 

72 

T 

66.2 

5 

40*4 
* 

-  1 

7 

48*5 

-  9 

1 

41 

•9 

28*9 
* 

50*4 
* 

ft 

* 

MESA 

31  "  7M 
* 

. 

17*A 
• 

47*fl 
* 

56 

OA 

* 

60.0 

74 

1 

68.3 

1 

S0*3M 
* 

*o 

*9 

MINIDOKA  DAM 

30.6 

37 

3 

33.0 

47.6 

56 

■9 

60.6 

74 

1 

68.5 

60.8 

48.0 

41 

16 

24.9 

48.9 

MONTPELIER  RS 

2-3.3 

5*9 

23 

5 

1.8 

27.7M 

-  0.9 

42,6 

1.7 

31 

5M 

111 

54.8 

-  3.7 

67 

0.: 

62.6" 

-  1 

7 

55. 1M 

0 

4 

43. BM 

-  1 

0 

36 

ON 

4.4 

17.4 

-  4.7 

42.2 

0.4 

MOSCOW  U  OF  1 

1*5 

44.6 

■  1  »c 

It 

* 

57.5 

-  1,8 

64 

» 

62.0 

-  4 

1 

68"»M 

0 

9 

-  1 

5 

.5 

4l'I 

MOUNTAIN  HOME   1  NE 

8.C 

40.6 

O.fl 

**' 

63.1 

-  0.2 

ft 

5 

71.4 

1 

64.3M 

4 

2 

9 

44 

6M 

a"  . 

ft*« 

t'ft 

MULLAN  PASS  CAA 

18.4 

1.3 

28 

* 

7.3 

22  .2 

™  *•» 

29.  1 

6.4 

43 

-  0.2 

44.5 

-  4.1 

56 

1 

53.7 

2 

46  .7 

-  2 

i 

36.8 

-  3 

2 

33 

4 

7* 

23.  2 

1.3 

1ft*  5 
• 

ft*0 

MA  MP  A  2  NW 

36.7 

38 

8 

40.0 

90.9 

B  0 

tO 

61.3 

73 

3 

66.7 

60. 1M 

49.5 

42 

! 

29.7 

50.8 

NEW  MEADOWS  RS 

24.3 

5.C 

29 

.4 

4*9 

30.5 

-  1.6 

42.6 

0.4 

50 

16 

1*5 

52.9 

-  2.6 

69 

3 

0.7 

58.2" 

-  2 

; 

51. 3M 

-  1 

2 

41.4 

-  2 

4 

17 

2* 

4.8 

19. 1M 

-  2.8 

41.8 

0.4 

NEZPERCt  2  E 

28.8 

37 

D 

35.0 

43  .6 

33 

•5 

53.9 

64 

2 

61.1 

An"* 

*^"* 

41 

1 

29.3 

*'*  t 

OAKLET 

32.3 

4.! 

40 

* 

8.6 

36.6 

-  2.2 

49.0 

2  . 3 

98 

* 

4.1 

60.1 

-  2.2 

79 

67.3 

-  2 

60.1 

0 

e 

49.4 

-  0 

3 

44 

*4 

29.9 

O.C 

50.1 

1.8 

OBSIDIAN  4  NNE 

18  .6 

4.2 

20 

8 

2.5 

22.3 

-  2.3 

33.3 

-  0.4 

44 

t5 

1|6 

46.3 

-  3.1 

37 

1 

0 

32.5 

-  3 

47.2 

-  0 

* 

37.2 

-  2 

0 

31 

,7 

16.0 

0.0 

35.6 

0.2  _ 

SLA  3  S 

33.6 

96 

.1 

36.2 

48.0 

57 

.7 

57.9 

69 

7 

64.9 

58.1 

47.8 

36 

i9N 

26.6 

48.3 

OROPIMO 

33.2M 

3*9 

42 

IN 

7.0 

41.8 

-  1.4 

90.7 

-  0.7 

60 

t4 

2.0 

62.9 

-  2.3 

72 

1 

-  1.2 

67.9 

-  3 

,3 

63.1 

0 

1 

49.3 

-  2 

0 

44 

3** 

3.1 

33.  2M 

1.1 

31.8 

0.8 

PALISADES  DAM 

26.9 

28 

6 

29.5 

45.4 

53 

16 

56.7 

66 

1 

63.7 

57.9 

45.2 

>e 

19.4 

44.3 

PARMA  EXP  STA 

41  .7 

■  1.2 

52.5 

0  .7 

61 

.3 

2.0 

61.8 

-  4.0 

74 

6 

0.5 

68.0 

-  3 

* 

-  0,4 

-  2 

i 

42 

2 

-  ?!c 

32.1 

6*1 

37 

3 

Stf 

33.9 

-  2.4 

47.6 

1.3 

56 

t8 

1.8 

59.1 

-  2,3 

71 

7 

1.0 

66.3 

-  2 

1 

58.7 

-  0 

2 

46.6 

-  2 

8 

41 

18 

%'i 

25.3 

48.3 

0.3 

RAVCTTE 

36.1 

8.9 

38 

•  9 

5.9 

40.8 

-  1.7 

91.1 

-  0.2 

61 

tl 

2.3 

63.1 

-  2,6 

73 

4 

1.3 

66.5 

-  3 

6 

59.3 

-  1 

,i 

48.4 

-  2 

- 

41 

.7 

2.9 

29.1 

-  1.0 

31.2 

O.T 

PIERCE  RS 

23.2M 

l.C 

31 

9M 

2.9 

30.8M 

-  3.7 

39. 8M 

-  2.5 

52 

.' 

-  0.8 

54,5" 

-  3.2 

1 

-  1.4 

59.6" 

-  3 

e 

54.  3M 

-  0 

9 

42. 6M 

-  4.4 

38 

.3* 

4,9 

24.  ?M 

-  3.1 

43.1 

-  1.2 

POCATELLO  WB  AP 

30*4 

8*4 

35 

1 

6.7 

34.0 

-  2.6 

47.8 

1.5 

57 

,4 

2«1 

60.0 

-  3.0 

73 

5 

o.e 

67.8 

-  2 

3 

59.6 

-  0 

2 

46.5 

-  2 

! 

1,0 

tl 

4,2 

21.0 

-  5.8 

47,8 

0.6 

POR THILL 

72.2 

-  1.5 

32 

,7 

5.3 

33.1 

-  2.7 

44,3 

-  1.5 

35 

.3 

1.7 

57.5 

-  2.0 

65 

2 

-  1.0 

62.9 

-  1 

- 

56.0 

1 

5 

43.0 

-  ? 

2 

41 

,2 

7.2 

30.6 

3.0 

45.4 

0.6 

POTLATCH  1  SE 

29.4 

1.3 

37 

9 

6.3 

35.8 

-  2.6 

43.1 

-  2.4 

52 

*8 

0.7 

54.4 

-  4.0 

69 

9 

-  1.7 

60.4 

-  3 

t 

55.3 

-  0 

g 

46.0 

-  2 

2 

47 

' 

3.6 

31.7 

0.6 

46.1 

-  0.2 

St.  t.loI.DC*  DOtM 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

Table  1-Contimied  _    v  1951 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

j 

S 

| 

■ 

• 

1 

i 

• 

z 

1 

H 

3 

■« 
£ 

»■ 
2 

1 

1 

- 

B 

3 

1 
E 

B 

S 

9 
a 

I 

s 

5. 

s 

a 

f 

a 

s 

a 

I 

9 

a 

1 

a 

t 

a 

a 

1 

a 

■E 

a 

a 

a 

s. 

1  ! 

H  J 

o 

B 

H 

a 

a 

Q 

§ 

H 

a 

& 

S 

H 

a 

a 

H 

9 

a 

a 

9 
f- 

• 
Q 

s 

H 

8* 
o 

9 
H 

Q 

9 

V 

Q 

9 

H 

S" 
a 

« 

Q 

i 

H 

0 

a 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

27.6 

7  j 

29  7 

3.5 

35.1 

0,8 

49.1 

3.7 

. 

-6.7 

2.8 

61,0 

0  3 

23.0 

68.0 

60  3 

2  2 

48  4 

40  5 

5  9 

26  8 

0  9 

2 

5 

PRIEST  RIVER  EXP  ST  A 

23 

7 

0.1 

33.2 

5.9 

31.3 

-  3,5 

40.1 

-  3.6 

51.8 

0.4 

54.8 

-  3.2 

62,1 

-  2.3 

60*1 

-  2 

• 

54.6 

0.5 

42.4 

-  2 

0 

39.1 

5.9 

28.7 

2.1 

43i,5 

-  o« 

2 

REACTOR  TESTING  STA 

NAME 

CHANGED  TO   IDAHO  FALLS  46  W  WB 

APRIL 

1,  1954. 

RICHFIELD 

27 

3  J 

10.0 

35,2 

uo 

46.5 

1.5 

3.9 

58.9 

-  1  7 

71 

65 

58 

54*^M 

"  ? 

40,2 

5.8 

24.  5 

0.2 

47.2 

2* 

2 

RIGGINS  RS 

39 

2M 

45*3 

4.8 

43. 2M 

-  3,1 

53. 4M 

0,8 

62*  5M 
* 

1.2 

63.4M 

-  ?*7 

75*3 
* 

.3 

71  *4 

.  *, 

1*1 

4.1 

RUPERT 

32 

8 

8(2 

36.7 

6.9 

-  1.2 

49.2 

2.2 

58  7M 

3.4 

2.4 

73  ,9V 

67  .9M 

. 

60  OM 

47  2M 

-  2 

0 

41  6M 

' 

25 

' 

49  3 

l* 

7 

SAINT  ANTHONY 

25 

7 

31.9 

*  no 

53.7 

68.4 

63.1 

55.9 

43.  7M 

37.6 

19.7 

44,3 

SAINT  MARIES 

2  9 

6 

111 

36.1 

35  6 

-  3,9 

435 

3  9 

55.2 

0  6 

571M 

-  3.9 

65.0 

-  2.3 

61*9 

-  3 

5 

57.3 

-  0.1 

46.3 

-  2 

0 

41.9 

4.5 

29.9 

-  0.9 

46.6 

-  0 

9 

SALMON 

28 

6 

8*.] 

34,6 

-  1,2 

47. 3M 

1.0 

5^*3 

0.4 

56.3 

z  X'X 

it*^ 

-  1 

4 

6.5 

0«< 

45.6 

6 

SANOPOINT  EXP  STA 

'  5 

1 

" 

4.7 

33.7 

-  3.5 

42.8 

-  3.2 

* 

0,2 

55.8 

• 

67*4 
• 

3*1 
3.1 

fin's 

54.8 

0,5 

43.3 

-  2 

9 

40.8 

5.4 

30.2 

1.5 

44,7 

-  0 

" 

SHOSHONE 

3 

8 

7*5 

37,3 

9.6 

37,2 

0.2 

48.4 

1.6 

60.0 

5,4 

6C.9M 

-  1,7 

75.3 

68.6 

_  0 

61.1 

2  0 

48  8 

0 

3 

42 

6  2 

26  9 

0  4 

49 

SPENCER  RS 

20 

0 

5.5 

25.3 

7.1 

24.0 

-  0.9 

40.4 

2.6 

50.3 

2,1 

52.5 

-  2.7 

65.6 

III 

60*4 

-  1 

3 

53.4 

0.8 

39.5 

-  2 

0 

34.6 

6.8 

17.6 

-  0.4 

40.3 

1 

6 

SPRINGFIELD  1  SE 

3 

2 

9.9 

36.1 

10.6 

35.0 

-  0.3 

47.1 

2.6 

55.6 

2.5 

58,1 

-  3.0 

71.2 

1.2 

65.  4 

-  1 

9 

58.9 

1.4 

45.9 

-  1.4 

40.3 

5.7 

22.0 

-  2.0 

47,2 

2 

2 

STIBNITE 

20 

7 

21.8 

33.7 

45.4 

fifi'I 

STREVELL 

28 

8 

31*7 
* 

32.7 

46.4 

55*3 

59.6 

72*7 

* 

58*3 

45.7 

10*1 
39.4 

24*?M 

46.  7 

SUGAR 

26 

0 

9.4 

_ 

55,1 

3.2 

56.7 

-  2.8 

67  .8 

1.1 

62  •9*' 

-  0 

2 

56.3 

1 . ' 

42.9 

-  1.6 

37.3 

5  6 

18  9 

1  3 

SUN  VALLEY 

19 

7 

4.4 

23.6 

4.0 

24,5 

-  1.1 

39.6 

1.8 

48.6 

3,1 

49.5 

-  1,1 

60.4 

1.4 

57,0 

-  0 

7 

50.2 

0.2 

39,0 

-  2 

5 

34.6 

7.5 

17.9 

-  3.1 

38.7 

1 

1 

SWAN  FALLS  PH 

39 

9 

8.5 

43.3 

5.3 

44,1 

-  0.6 

56.4 

2.4 

66.2 

4,1 

66.4 

-  2,3 

81.  if 

1.2 

73.9 

-  3 

5 

67.9V 

0.6 

55.3 

-  0 

6 

46. 6M 

5.6 

33.5 

-  2.1 

56.3 

1 

6 

TETONIA  EXP  STA 

2 

27.8 

23.5 

38.4 

48.3 

52.8 

65.4 

60.1 

53.9 

40.4 

35.2 

17.9 

40.4 

THREE  CREEK 

>9 

1M 

36.8 

32.0 

44.0 

52.2 

54.1 

66.8 

59.4 

K 

41.1 

41. 1M 

25.5 

" 

TWIN  FALLS   2  NNE 

34 

1 

7.4 

39.8 

7.6 

38.1 

-  1.8 

50.7 

2.6 

60.2 

4.4 

62.1 

-  1.0 

75.0 

3.6 

68.5 

-  0 

•  2 

61.8 

2.3 

49.5 

-  0 

! 

42.7 

5.0 

28.4 

-  0.7 

50.9 

2 

TWIN  FALLS  3  SE 

34 

7.6 

39.2 

6.7 

36.6 

-  3.7 

50.4 

1.7 

59.7 

3.2 

60.6 

-  3.0 

73.3 

0.4 

68.4 

-  0 

g 

61.2 

1.7 

48.7 

-  2 

5 

43.2 

5,5 

28.3 

-  2.0 

50.3 

1 

2 

WALLACE 

27 

3 

0.5 

34.8 

3.8 

33.9 

-  3.7 

41.6 

-  4.2 

51.2 

-  1.7 

54.4 

-  4.9 

63.3 

-  3.3 

59.8 

-  5 

i 

53.5 

-  3.0 

43.5 

-  3 

« 

41.5 

6,1 

30.0 

0.8 

44.6 

-  1 

5 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

26 

1 

0.1 

33.6 

3.7 

31.6M 

-  4.8 

39.4 

-  4.8 

50  .6M 

53.7 

-  4,1 

62.  2* 

-  2.9 

59.4 

-  4.1 

53.2 

-  2.1 

43.5 

-  3 

8 

41  .7 

6.0 

28,9 

-  0.2 

43.7 

-  1 

5 

WEISER  1  S 

36 

2 

9.9 

39. 1M 

5.1 

41.7 

-  1.7 

51.4 

-  1.0 

61.  4M 

61,8 

-  6,1 

73.5 

-  3.2 

68.4 

-  5.9 

60.8 

-  2.6 

48.5 

-  3 

9 

41.7 

2.7 

28.6 

-  1.0 

51.1 

-  0 

5 

WINCHESTER  1  SE 

29 

0  | 

2.8 

37.6 

7.0 

32.3 

-  2.7 

41.0 

-  2.3 

51.0 

0.9 

51. 2C 

-  4,9 

62.2 

-1.3 

57.8 

-  4 

6 

53.9 

-1.1 

43.6 

-  3 

2 

41.1 

29.5 

-  0.6 

44.2 

"  0 

STATE 

28.6  I 

5.1 

34.0 

6.0 

33.9 

-  1.8 

45.5 

0.3 

55.1 

1.9 

57.3 

-  3.0 

69.3 

0.= 

64.0 

-  2 

e 

57.7 

0.4 

45.6 

-  1 

8 

39.  9 

4.e 

24.7 

-  1.6 

46.3 

0.7 

TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

January 

February 

March 

April 

May 

Tune 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

r 
0 

3 
0. 

1 

£ 

Departure 

a 
0 

£ 

Q 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

0 

•a 

0. 
S 

£ 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitatioo 

Departure 

0 

a 
£ 

Departure 

Precipitation  j 

Departure 

n 
a. 
1 
£ 

Departure 

Precipitation 

n 

9 

Q 

Precipitation 

Departure  J 

ARFRDEEN  EXP  STA 

.39 

-  .29 

•  38 

- 

•  3C 

1.02 

.3; 

•  94 

.31 

1 

. 

. 

.01 

.49 

.31- 

•  05- 

.62 

,«r 

.46 

■  22 

f 

7  1 

7  .0- 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

.74 

.47 

.66 

E  .85 

•55 

.941  I 

.40 

•  38 

.15 

•  48 

.2! 

.3' 

.17- 

.54 

•  89 

•  27 

•  34 

•  82 

.31 

•  79 

E  6 

96 

6.00 

ANDERSON  DAM 

4.0' 

1»53 

1  .05 

•  7C 

2 

•03, 

.55 

.25 

.41 

•  42 

1.55 

2 

•  01 

15 

83 

ARCO 

90! 

.5; 

.  c 

44 

'  1  ■ 

.09 

.27 

•  99 

7 

00 

00 
•  89 

.17 

•3; 

•  06 

.5. 

.72 

.  1< 

•  06 

•  64 

•  82 

•  22 

.35 

•  59 

6 

87 

2.56 

ARROWROCK  DAM 

2.92 

*  2( 

.97 

*• 

' 

.65 

•  60 

7 

.25 

1.29 

■  08 

* 

•  oe 

.16 

.23- 

•  3( 

•  31 

•  93 

1  .54 

1 . 00 

2 

•  56 

■  01 

14 

66 

3,64 

ASHTON  1  S 

1.87 

-  .0] 

.69 

- 

■  S3 

2.16 

.95 

1.97 

■  81 

•  80 

- 

i  9  ] 

2 

.19 

.53 

1.01 

.07 

.36 

•  41 

.01 

1.11 

■  34 

.94 

2.00 

•  70 

1 

•  43 

•  21 

14 

65 

1,36 

ATLANTA  1  E 

7.34 

3.6< 

*v 

2.23 

•  5( 

.71 

•  3 ' 

4 

.32 

2.94 

.37 

•3* 

1.26 

•  56 

•  47 

.54 

•  47 

..41 

1.60 

1*28 

2 

.92 

•  63 

28.  74 

3,73 

AVERY  RS 

1.04 

7*27 

1.30 

3.68 

1.73 

1.91 

*  28 

' 

06 

•  92 

1.14 

.24 

3.31 

2»49 

7(50 

.  73 

.37 

3.63 

•  00 

2 

■  33 

1  »79 

33 

51 

7,36 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

A*o= 

2.13 

1.71 

2.15 

1.06 

1 

86 

1.62 

2.75 

1(24 

1<09 

7.22 

2 

•  14 

74,46 

BIG  CREEK  1  5 

7.62 

3.51 

' 

E  .4 

.30 

3.21 

1.59 

la  26 

3 

76 

1.18 

2.19 

1.21 

2.14 

1.4' 

(4« 

1.  32 

.53 

1 .  06 

•  91 

2*  OE 

1 

.93 

■  61 

E2B 

48 

5.55 

BLACKFOOT 

.28 

-  .73 

.34 

.49 

1  .26 

.  35 

•  72 

•  24 

.65 

•  67 

1 

21 

.28 

.23 

.43 

•  52 

•  12 

(24 

.52 

E 

.67 

.  32 

•  00 

•  07 

•  22 

•  70 

E  7 

24 

3.52 

BLACKFOOT  DAM 

- 

(22 

1.11 

.71 

•  64 

BLISS 

.93 

-  .31 

•  31 

•  65 

1.23 

.39 

•  24 

.6) 

•  00 

•  91 

1 

62 

1.16 

.38 

.17 

.06 

•  11 

,0C 

.40 

•  58 

•  07 

.87 

•  25 

1 

.06 

■  07 

7 

!«- 

1.52 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1.12 

■  42 

1.20 

•  24 

■  58 

1 

50 

■  00 

■  06 

(38 

■  31 

E  .95 

1 

■  16 

E  7 

92 

BOISE  WB  AP  //R 

1  .09 

-  .24 

•  55 

.80 

1.20 

-  .14 

•  42 

•  68 

•  95 

•  14 

1 

10 

.26 

.06 

.12 

.24 

•  03 

(08 

.38 

•  44 

.50 

•  94 

■  41 

1 

■  09 

.20 

8 

16 

3.32 

BONNERS  FERRY  1  sw 

E  6.11 

3.42 

2.64 

•  99 

2.19 

.51 

2.64 

1.51 

•  86 

.71 

1 

54 

-  .06 

1.30 

•  44 

2,10 

1.22 

(55 

.84 

•  76 

1.08 

2.29 

■  33 

2 

•  49 

•  51 

E25 

47 

4,63 

BUHL 

.58 

.19 

.72 

1.10 

.42 

.68 

.27 

T 

.  0  3 

1 

31 

.37 

.61 

•  25 

■  08 

.19 

•  00 

•  44 

•  40 

.49 

.41 

•  59 

1 

>  12 

.31 

6.  4R 

2.87 

BUNGALOW  RS 

4 

03 

1.32 

.96 

•  20 

2.81 

2.05 

1(90 

•  05 

BURKE  2  NNE 

13.41 

7.15 

5.44 

■  28 

4,01 

-  .82 

6.93 

4,49 

2.22 

.79 

48 

1.71 

2.26 

•  63 

3.67 

2.62 

3(44 

•  83 

3.51 

•  02 

5.39 

•  89 

•  55 

1.15 

59 

26 

14,04 

BURLEY 

.56 

-  .36 

.30 

■  65 

1,48 

.76 

.63 

.52 

.30 

.60 

1 

21 

.42 

.02 

.31 

.0) 

•  47 

(00 

.51 

•  82 

.00 

.31 

.57 

.47 

■  45 

6 

11 

3,78 

OURLEY  FACTORY 

.38 

-  .54 

.19 

■  85 

1.35 

.53 

.65 

•  79 

•  24 

•  76 

1.28 

.36 

.10 

.28 

T 

.35 

(00 

.54 

.80 

■  03 

•  42 

■  48 

.51 

.41 

5 

92 

4,08 

BURLEY  CAA  AP 

.66 

-  :S 

.53 

•  29 

1  .67 

.85 

.80 

.01 

.33 

.71 

1 

44 

.50 

.08 

.14 

.03 

.17 

T 

.88 

■  86 

.04 

.34 

■  80 

S9 

•  25 

7 

33 

1.93 

CALDWELL 

.89 

.59 

■  55 

1.15 

.11 

•  60 

.34 

.41 

.57 

1 

so 

1.03 

.10 

.23 

.11 

.11 

■  29 

•  19 

.37 

•  41 

1  .18 

.04 

1.35 

•  21 

8,  84- 

U37 

CAMBRIDGE 

4.98 

2.00 

1.54 

.80 

1.19 

-  .63 

1.74 

.24 

.93 

.37 

71 

-  .41 

.05 

.32 

.35 

,00 

•  24 

•  42 

•  42 

.78 

1.62 

■  85 

2 

.06 

•  72 

15 

83 

3.06 

CASCADE  1  NW 

4.94 

2.05 

2.05 

1.67 

.75 

2 

IS 

.09 

•  49 

•  13 

•  22 

1.57 

1 

.30 

17 

44 

CENTERVILLE  AR8AUGH 

6.45 

2.52 

3.56 

1.94 

1.07 

3 

00 

.44 

.79 

•  29 

•  42 

2.00 

3 

.07 

25 

55 

CHALLIS 

.33 

-  .15. 

.54 

■  06 

.30 

-  .09 

.15 

•  43 

.10 

•  92 

1 

95 

.90 

1.75 

1.16 

.47 

•  06 

.37 

.25 

E 

T 

.57 

.18 

.19 

.70 

.42 

E  6 

34 

.96 

CHILLY  BARTON  FLAT 

•  44 

.20 

.55 

■  34 

•  68 

.74 

•  25 

•  30 

.3? 

•  76 

2 

15 

1.05 

.82 

.27 

.69 

.26 

.10 

•  81 

T 

.68 

.26 

•  02 

tlll- 

■  28 

6 

'9 

1 .06 

CLARK  FORK    1  ENE 

E  7,29 

3.52 

E  2.69 

.57 

1.67 

-  1.70 

2.07- 

•  02 

1.61 

•  77 

2 

66 

.17 

2.59 

1.56 

2.83 

1.72 

2.15 

•  33 

1.93 

.93 

3.87 

•  30 

4 

.12 

.32 

E35. 

43 

1.03 

CLIFFS 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

E  3.03 

1 .89 

7.07 

1.95 

.43 

20 

1.52 

1.19 

.69 

1.03 

.92 

1 

.18 

E20 

10 

COEUR  D  ALENE  RS 

6.82 

3.51 

1.61 

.76 

•  86 

-  1.43 

1.70 

.56 

1.36 

■  43 

1 

58 

.02 

1.30 

.70 

2.83 

2.18 

1.30 

•  08 

1.43 

.37 

2.45 

•  72 

2 

.80- 

•  85 

25 

54 

1.19 

CONOA 

2.04 

.48 

.63 

.81 

2.90 

1.64 

1.52 

.43 

1.67 

■  23 

1 

83 

-  .55 

.40 

.25 

.98 

.04 

1.81 

•  22 

■  83 

166 

2.09 

•  07 

1 

■  17 

16 

171 

■  88 

COTTONWOOD 

E  2.11 

.01 

■  80 

■  92 

.86 

-  1.07 

1  .08- 

.12 

7.45 

■  17 

3 

07 

.49 

1.55 

.60 

2.74 

1.85 

.94 

•  56 

.79 

.98 

•  74 

Ii42 

.54 

1.24 

ElSi 

57 

3»53 

COUNC1 L 

6.49 

7.92 

2,34 

■  88 

2.20 

-  .44 

7.54 

»  2F 

1.27 

.49 

85 

-  .75 

.13 

.37 

.44 

•  02 

.64 

.  ,'9 

•  51 

•  24 

1.07 

1.27 

2 

.  7  = 

22 

02 

3,76 

CROUCH  2  NNW 

6.61 

2.76 

3.01 

.25 

3.45 

.81 

2.73 

l.OO 

1.27 

.26 

2 

84 

1.57 

.14 

.25 

E  .20 

•  23 

.22 

.62 

.48- 

.09 

2.08 

1.73 

3 

.03 

.79 

E26 

11 

(92 

DEADWOOD  DAM 

8.13 

3.32 

4.01 

•  45 

3.5-" 

-  .05 

2.97 

1.01 

1.51 

■  45 

3 

30 

1.46 

.41 

.59 

•  07 

.20 

.79 

•  32 

1.77 

1.80 

1(63 

2 

.79 

S.43 

29 

62 

3.75 

DEER  FLAT  DAM 

.68 

.35 

•  45 

1.29 

•  26 

.36 

•  46 

.46 

■  31 

1 

40 

.72 

.02 

.17 

.54 

•  36 

.18 

.37- 

.35 

1.10 

•  16 

.67 

.13 

7. 

54 

•  69 

DEER  POINT 

48 

DIXIE 

5.24 

2.33 

3.22 

3.76 

1.45 

4 

37 

1.21 

2.68 

■  53 

1.77 

1.10 

1 

.54 

28. 

65 

DRIGGS 

1.41 

•  43 

•  84 

1.19 

•  09 

1.11 

1.4? 

.54 

3 

35 

1.32 

.97 

.24 

.51 

•  81 

.50 

.93 

•  69 

•  34 

E  1.13 

•  05 

.93 

.48 

E13( 

R4 

3.15 

DUROIS  EXP  STA 

.25 

.5-7 

.20 

1.19 

•  55 

.03 

.85 

.47 

2 

'9 

•  78 

.44 

.29 

.68 

•  19 

.37 

.50 

•  03 

.97 

1.02 

•  41 

64 

•  26 

9. 

33 

1.87 

DUBOIS  CAA  AP 

.16 

-  .70 

•  47 

.27 

.97 

•  23 

ifS 

.  >  4 

1.11 

.15 

2 

36 

•  35 

.67 

•  02 

•  30 

•  41 

.26 

■  69 

•  04 

■  90 

•  74 

•  05 

71 

.07 

8. 

85 

7.24 

ELK  CITY 

1.46 

3.57 

1.34 

2.93 

1.32 

1(16 

1.63 

1 

5B 

ELK  RIVER  1  S 

10.12 

2.89 

2.01 

4.13 

2.07 

3 

59 

.57 

3.67 

.63 

1(67 

3.50 

43 

39. 

28 

EMMETT  2  E 

1.66 

.28 

.87 

.33 

.68 

-  .52 

1.29 

.82 

•  20 

1 

11 

.17 

T 

T 

•  21 

.48 

•  10 

•  31 

•  59 

1.31 

•  00 

1 

.86 

.47 

10. 

36 

1  .09 

FAIRFIELD  RS 

3.98 

1.34 

1  .35 

.77 

.32 

1 

59 

.20 

.16 

.05 

.17 

1.67 

1 

.38 

12. 

88 

FAIRYLAWN 

FENN  RS 

3.99 

.39 

2.21 

1.17 

7.75 

-1.77 

4,66 

4.03 

•  04 

28 

1.82 

.67 

.  -.4 

4.13 

3*44 

.84 

1*00 

1.37 

.60 

2.58 

1.50 

7 

*4 

■  32 

33. 

65 

.49 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

•  48 

-  .21 

.35 

.37 

1.02 

.21 

1.00 

.11 

.91 

1 

61 

.69 

.38 

.81 

■  15 

.66 

■  14 

1.09 

.11 

.19 

•  60 

51 

■  22 

9.01 

•  99 

GARDEN  VALLEY  RS 

6.27 

3.04 

2.30 

■  23 

7.77 

.34 

2.35 

.57 

•  74 

•  68 

2 

88 

1.82 

.14 

.50 

.01 

.16 

.72 

•  41 

.14 

1.48 

1.68 

2 

03 

•  28 

22. 

03 

.11 

GLENNS  FERRY 

•  42 

-  .7Z 

.36 

1  .28 

•  59 

.23 

.09 

1 

24 

.63 

E  ,14 

.  :  ' 

•  19 

•  C7 

.67 

■  36 

•  51 

.08 

.91 

•  32 

77 

.22 

E  6.81 

1.77 

GOODING  CAA  AP 

.93 

-  .31 

•  2o 

■M 

1.11 

.36 

.27 

.67 

•  12 

•  64 

1 

23 

.67 

.25 

.05 

.15 

T 

.39 

.51 

.27 

.91 

•  35 

1 

31 

.29 

7, 

03 

7.24 

GRACE 

1.25 

.05 

•  76 

1.91 

.70 

.96 

.42 

1.19 

.42 

2 

' 

.85 

.53 

.4  = 

1  .20 

.75 

1.32 

•  25 

,44 

.  °4 

1.23 

■  11 

25 

•  82 

13. 

23 

.99 

GRAND  VIEW 

.48 

-  .2* 

.28 

•X 

.68 

-  .04 

.15 

.73 

.00 

.91 

E  7 

01 

1.31 

.  19 

.29 

.12 

T 

•  42 

•  43 

•  36 

.55 

■  10 

71 

.02 

E  5. 

77 

1  .no 

GRANGEVI LLE 

1.96 

.23 

.79 

.81 

1.45 

-  .90 

7.41 

•  2C 

3.45 

.30 

3 

02 

-  .02 

1.34 

."- 

2.50 

1.73 

1.00 

.70 

•  86 

- 

.40 

1  .13 

•  79 

50- 

•  18 

20. 

41 

3.19 

GRASMERE 

.25 

1.09 

T 

T 

2 

13 

T 

.51 

•  28 

.05 

.09 

1 

12 

GRAY 

2.20 

.60 

.20 

1.38 

1.60 

•  18 

1.75- 

.36 

.60 

•  27 

1 

15 

-  .51 

.40 

.10 

■  96 

I  .41 

.66 

•  62 

.82 

•  30 

1.02 

1 

20- 

•  21 

E10. 

03 

7,07 

GROUSE 

1.75 

.78 

.96 

•  04 

.9! 

•  02 

.17 

.92 

.44 

•  59 

2 

39 

1.01 

•  41 

.09 

.73 

.14 

•  47 

■  00 

•  87 

1.16 

•  53 

'3 

•  60 

8. 

70 

7.24 

HA  I  LEY  AP 

3.33 

1.10 

2.05 

.07] 

1  .14 

-  .15 

.71 

.16 

.  ~ 

2 

71 

1.17 

.22 

.37 

.13 

.03 

•  67 

•  06 

- 

.05 

1  .88 

•  49 

.91 

.17 

12. 

90 

7.53 

HAMER  4  NW 

.05 

-  .5R 

.40 

,07 

.37 

■  61 

•  1C 

.39 

•  56 

1 

5  = 

•  52 

.51 

.  4 

.75 

•  55 

.70 

•  04 

•  63 

.49 

•  12 

34 

•  28 

5. 

79 

7,01 

HAZELTON 

.57 

-  .77 

.30 

.94 

1.40 

■  -a 

■  68 

•  59 

.17 

.87 

.51 

.21 

.  ' 

.11 

•  22 

.00 

•  45 

.85 

•  01 

.51 

•  64 

Rl 

.35 

61 

9? 

3.80 

HILL  CITY 

2.71 

.63! 

1.07 

■  8C 

1.33 

.08 

1.07 

•  04 

.30 

16 

1.38 

.07 

.04 

•  33 

.16 

.  7S 

•  23 

•  74 

1.44 

•  16 

1 

49 

•  77 

12, 

07 

7.02 

HOLL ISTER 

.47 

-  .40 

.14 

.71 

1  .76 

1.06 

.60 

•  49 

.00 

- 

■  13 

95 

1.04 

T 

.15 

•  23 

,00 

•  46 

•  61 

,27 

•  76 

. '  1 

43 

■  36 

61 

46 

7,89 

HOWE 

.23 

-  .56 

.54 

•  06 

.17 

■  .42 

.04 

.66 

.34 

•  52 

3? 

.99 

.26 

.23 

•  20 

1.13 

T 

•  69 

.37 

." 

13- 

.  4  7 

St 

97 

7,76 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


.99- 


•45- 

1.1«- 

1.19-  lilt 


1 

July 

August 

September 

October 

Novambai 

Annual 

8 

i 

• 

a 

a 

B 

8 

t 

• 

1 

■ 

t 

■ 

i 

| 

1 

€ 

S 

1 

8 
x 

1 

• 

X 

I 
| 

5 

■C  | 

1 

9 

f 

£ 

5 

£ 

1 

j 

£ 

& 

i 

£ 

i 

£ 

,5 

tf 

.41 

 or 

.21 

.33 

7,77 

i  *  i . 

a  22- 

•  2: 

.49 

•  11 

.28 

- 

■4: 

.37 

l!oi 

2!*4i 

U»i 

3.82 

•2! 

13«2< 

-  7!°' 

1.17 

.52 

.02 

.38 

a  66 

•  63 

8,25 

•  03 

l.oa 

•  41 

1.02 

•  41 

.11 

- 

•  at 

■  61 

•  31 

a93 

•  26 

.53 

a  53 

7,79 

-  3.82 

.49 

•  53| 

.o; 

•  30- 

.50 

1.10 

.51 

■  15 

•  33 

•  53 

•  24 

•  444. 

all 

6.66 

-  .49 

.  ia- 

.  21 

•  39- 

•  2! 

.13 

•  2! 

(87 

•  61 

■  69 

■  01 

a40 

•3! 

7  40 

.29 

1  '  LI 

1.40 

.4' 

.73 

•  12 

.43 

.7! 

.97 

•  2t 

•  63 

til 

•  70 

a  46 

15.10 

a49 

1.27 

•  51 

.67 

•  6! 

•  46 

1.24 

•  38 

1.6. 

7  .26 

•  61 

3.54 

a  61 

30,  74 

1  a9B 

1.30 

.13- 

.0' 

.10- 

■  12 

.00 

•  34 

.54- 

•  14 

.72 

•  21 

1.01 

aOI 

7,49 

-  ,98 

7.33 

.61) 

•  1C 

3.71 

3.1! 

1.21 

•  13 

•  79 

•  98 

1.41 

•  69 

1.07 

a  98 

E22.73 

1.43 

.81 

1.84 

1.02 

2.93 

2.02 

2.73 

.94 

1.96- 

.72 

3.76 

•  37 

l.Blf- 

la83 

34,09 

4,77 

.90, 

•  1C 

2.6* 

1 .9* 

1.38- 

•  14 

•  63 

1.21 

1.47 

•  92 

•  41- 

la50 

77,65 

-  .98 

1  *1C 

a  00- 

•  33 

■  36 

.37 

T 

•  33 

.36- 

•  36 

.6T 

— 

•  4] 

a  46 

6,69 

-  4.07 

■  41 

•7(1 

•  30 

1.2" 

■  7: 

,69- 

•  21 

•  46 

•  77 

•  95 

- 

(55 

•  764- 

la21 

10,40 

-  3,38 

.46 

.37- 

.03 

1.23 

■  as 

1.01 

•  01 

.36 

•  88 

■  66 

(49 

.20- 

lalO 

10,74 

-  7,88 

1 

■  36- 

.37 

•  25 

.50 

.69 

.19 

.6? 

•  30 

.45 

•  19 

•a« 

a  20 

8,51 

-  \  ,30 

1  81 

•  70- 

.1! 

.43 

.33 

•  39 

.41 

.01 

•  61 

.63 

•  li 

.45- 

a  26 

8,38 

-  .99 

.75 

■  36- 

•  63 

7 

.95 

•  62 

•  51 

.42 

•  63 

.96 

- 

•  33 

1.17 

a  27 

10,53 

-  4.48 

•  36] 

.01 

.75 

•  44 

.61 

•  84 

9,06 

1.5(1 

.t: 

.82 

.10 

•  36 

•  33 

T 

•  60 

•  31 

•  04 

alex- 

a 23 

7,03 

-  .46 

.89 

.84 

•  30 

1.07 

.47 

•  60 

•  50 

■  61 

1.31 

1.17 

1(70 

ia  89- 

1.71 

U'V. 

1.56 

.34 

.34 

•  22 

■  62 

•  69 

.69 

1.42, 

Ila92 

1.21 

T  ,- 

.27 

.6*. 

.44 

•  28 

•  23 

.29- 

1  .02 

(33 

a  no;— 

.48 

8al7 
- 

-  3.31 

•  00 

.26 

•  60 

.94 

.02 

•oa 

.19 

T 

.98 

.23 

6a  39 

.23- 

.63 

«3n 

.44 

•  33 

.93 

1.07 

.20 

.82 

- 

(15 

:i5 

•  29 

17.66 

-  1,21 

1>04 

•  48 

2.51 

1.90 

1.22 

•  OS 

•  96 

•  72 

1.93 

- 

(93 

•  01 

E71.58 

-  (12 

.86 

.02- 

•  35 

■  18 

.01 

.07 

■  41 

•  41 

•  49 

•  78 

(31 

•St 

•  3( 

5.56 

-  4,46 

.18 

1.2^ 

•  20 

4.12 

3.27 

3.36 

1.05 

2.88 

•  61 

2.82 

- 

2(75 

4. 56- 

•  73 

47,70 

9,96 

T 

■  40 

.17 

•  27 

.85 

•  87 

6a  57 

1  .85 

.47j- 

•  13 

■at 

•  26 

1.24 

•  13 

■  43 

1(92 

1.34 

- 

l»sa 

2al24- 

1.02 

77,26 

4,76 

•  611 

2.55 

1.43 

•  96 

1.17 

aB5 

70.55 

.18 

,sq- 

.32 

.19 

•  41 

.06- 

.70 

.61 

•  2! 

•41 

- 

•  36 

.45- 

•  20 

7,56 

-  2,64 

■  34 

.48- 

•  19 

■  86 

•  14 

•  30 

.63 

•  02 

I. If 

.85 

— 

•  81 

1.12 

•  SO 

12.39 

-  3,71 

.Oti 

>4< 

.22 

•  52 

1  .78 

1.99 

1 5,  37 

.66 

.18- 

.47 

1.88 

1.21 

•  63 

•  73 

1.19- 

•  91 

1.63 

- 

1(78 

1.29- 

1.77 

19,57 

-  6,44 

1  .99 

E  1.25 

•  36 

1.01 

.74 

1.19 

E19.79 

.55 

.06- 

•  07 

•  04 

•  19 

•  23 

.21 

.21- 

.56 

1.36 

•  36 

■  66- 

•  34 

6,46 

-  2(16 

.41 

.37- 

.1; 

7 

.31 

•  00 

•  70 

.88- 

.08 

.76 

- 

•  71 

.651- 

.42 

3.43 

-  3(91 

.25 

"  - 

•l< 

.70 

•  50 

.46 

•  00 

.29 

•  60 

.90 

•  24 

.75 

•  70 

7,45 

-  3(47 

1 .93 

1.17 

.33 

3.54 

2.72 

•ai 

1.18 

1.35 

1>6( 

E  2.67 

l(9G 

4,'.  1 

1.02 

E  39.45 

(90 

.08- 

•at 

.4. 

*2< 

•  38 

•  32 

1.07 

•  03 

.51 

•  55 

.41 

.69 

3,57 

-  3(87 

1.01 

•  87— 

.02 

3.30 

2a4f 

.53 

.99 

« 89 

•  7? 

1.67 

•  at 

1.50 

.80 

27,70 

3(41 

.07 

1.42 

laOC 

l.ai 

1.32 

•  65 

•  91 

1.05 

•  8£ 

2.47 

•  28 

1.79 

1.42 

21,79 

-  1.19 

.22- 

.74 

.13 

.61 

.95 

•09 

•  93 

•  7t 

1.69 

•  23 

.90 

.71 

12(31 

-  4(01 

1.33 

1.49 

.a: 

2.84 

1.8C 

■  89 

•  86 

•  97 

1»61 

3.31 

•  25 

3.61- 

■  70 

34.1? 

4.94 

•  12 

,13- 

.17 

.31 

(06 

■  00 

.46 

.39 

•  4! 

1.03 

•  02 

1.21 

■  02 

8,78 

-  .99 

1.18 

.99 

.43 

1.7B 

1.31 

.72 

.  jr 

.■>« 

■  66 

E  .64 

(54 

E  .67- 

•  70 

E15.64 

.84 

•  ll]* 

.30 

.02 

•  3? 

7 

a  96 

•  83 

•  11 

•  29- 

(71 

.57 

•  40 

6,5* 

-  3(36 

■  83 

•  40 

•  04 

•  Of 

•  21 

•  87 

•  39 

■  41 

1.17 

•  29 

1  a42 

■  03 

17,30 

-  1(73 

80 

1.48 

•  73 

2.90 

2»n 

2.13 

•  63 

1.58 

.  *s 

7.91 

•  59 

7.6R 

37,84 

7(36 

J. 00 

•  93 

•  10 

1.03 

■  36 

•  22 

■  61 

.12 

•  51 

•  13 

•  43 

.76 

•  39 

8,10 

"  .54 

1.55 

2.17 

1.51 

2. 78 

1.65 

1.74 

•  00 

1>12 

:  .  44 

3.21 

•  68 

?,97 

•  38 

38,33 

7(73 

•  39 

•  36 

•  06- 

•  21 

.00 

•  55 

•  31 

.60 

•  46 

1  ill 

. 

o.o: 

•  1(22 

4fl 

1  .06- 

.12 

•  73 

•  26 

•  45 

.73 

•  16 

1.28 

1.76 

a  45 

1  .48 

.  It 

1  5,58 

■  »,35 

67 

,01- 

.58 

.18 

■  32 

•  19 

•  62 

■  49 

•  51 

.48 

a  44 

lal? 

.  xfj 

E   6,6.-  3,57 

•  77 

1.36 

•  56 

.71 

1.18 

1  (89 

77,74 

■  36 

•  OR 

.03 

•  23 

.47 

E  .40 

E  5,49 

_ 

.34- 

•  24 

.43 

•  05 

.36 

•  99 

•  42 

.59 

.17 

(52 

E  1  .90 

a  79 

E   9,10-  1,92 

T7 

.91 

•  20 

•  20 

•  51 

•  18 

•  75 

7  - 

1.44 

l.-o 

(19 

1.11 

la29 

1  5.78 

-  3,60 

1  75 

•  13- 

•  11 

.16 

.08 

•  12 

•  30 

.45- 

•  12 

.70 

.  ' 

,40- 

a  26 

5.95 

•  7,85 

■  92 

•  36 

.47 

.79 

•  64 

,58 

10,81 

•  21 

,09- 

.20 

.07 

.35 

7 

■  41 

7 

.45 

7.12- 

-  6.55 

•  84 

•  55 

•  20 

.03 

.19 

•  00 

.57 

•  "0 

.21 

•  31- 

•  77 

,7Sj 

6.6* 

-  3.14 

1.05 

•  62 

•  32 

.13 

.10 

.00 

•  43 

.75 

•  01 

•  34- 

•  71 

.80 

a  05 

7.27r 

■  1.61 

•  02 

1.83 

3.04 

2.08 

2.81 

•  72 

3>61 

.40 

4.31 

1 .  c  i 

4a  '-4 

1,30 

48,96 

10.78 

.51 

1.18 

.46 

3.22 

2.38 

'.25 

.44 

2,56- 

•  34 

3.18 

•  93 

7,90- 

?9,36 

5.83 

.21 

,00- 

.17 

.11 

.17 

.03 

..0 

•  19 

.66 

1.10 

•  29 

1,16 

a  44 

7.47 

■  4,77 

.71 

.64- 

•  M 

2.83 

. 

1.23. 

.87 

»«r 

1.22 

1.15 

1(14 

.60- 

la30 

20,46 

•  3,09 

.87 

.58- 

.03 

.91 

.33 

.54 

.45 

.66- 

.76 

1.22- 

.73 

1.34- 

.62 

15.24-  1.96 

IDAHO  CI  TV 
IDAHO  CITY   11  SVJ 
IDAHO  FALLS  6  NE 
IDAHO  FALLS    CAA  AP 
IDAHO  FALLS  43  NW  MB 


6a02 TTOl ?7l2-     a9l  3.01 
2.01-  1.74  3.70 


MB 


IDAHO  FALLS  46 
IRWIN  2  S 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
KAMI  AH  1  NE 

KELLOGG 
KOOSX1A 
KUNA  2  NNE 

LEMIS70N  WATER  PLANT 
LEWI STON  we   AP  //R 

LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN 
MACKAY  RS 
MA  LAD 

MALAD  CAA  AP 

MAV  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MERIDIAN  1  W 
MESA 

MINIDOKA  DAM 
MONTPEL IER  RS 
MOSCOW  u  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   1  NE 
MULLAN  PASS  CAA 

NAMPA   2  NW 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE  2  £ 
OAKLET 

OBSIDIAN  4  NNE 

OLA  9  S 
OR0F1H0 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL  1  E 

PAYETTE 
PIERCE  RS 

POCATELLO  W8  AP  //I 

PORTHILL 

POT LATCH  1  SE 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 
PRIEST  RIVER  EXP  STA 
REACTOR  TESTING  STA 
RICHFIELO 
RIGG1NS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SAND PO INT  EXP  STA 

SHOSHONE 
SPENCER  RS 
SPRINGFIELD  1  SE 
STIBNITE 
STREVELL 

SUGAR 
SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
TETON  I A  EXP  STA 
THREE  CREEK 

TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WEI  SER  1  S 

WINCHESTER  1  SE 

STATE 


7.29  3.8. 


7.59  4.35 
•67-  .16 

1.16- 
•  96 


6.96  3.41 


11.61  7,63 


3,98  1.12 


8.97  4.43 

a  83- 
4,97  7.62 
4.43  1,6. 


8,38  4,62 


.57- 
.46- 
7.96 


2.41- 
,99- 
•  19- 
.35- 


1.69-  1.30 
1.08-  1.30 

.69- 
1.19- 
1.21 

1*26  .41 


2a42- 
la58 

,91- 
7.73 


7.74  1.01 


.40- 

.46- 
1.38 
2.32 

.41- 
2.84 

3,12 
2.70 
.38- 
.85- 
.74- 

.30- 


1.57 


7.46 


aS6-  1.25 
.16- 
5.12 


1.18 
.84- 

la20 
,44- 
.37- 


4.78  2.08 


3.51  1.82 


1.77 


.37 


1.41 
1.63- 


1.54- 
3.46 
•  45- 


1.B9 
1.02-  1.73 
7.63 

.60- 
1.11 


.32- 


.84- 


.24 


2.60  1.06 


NAME  CHANGED  TO  IDAHO  FALLS  46  W  W8  APR  1 L  1,  1954. 


,99- 
.22- 
7,46 


.06-  1.14 
3.52  1.411 
.34- 


11.06  6.24 


1.08- 
.10- 

4a25 
a49 


.27-     .681  1.06- 


5.19  1.45 


8.99     5.04  4.29 


3.59  7. 7 
2.81 


o|    1.23-  ■« 


1.33 
1,41 


1.28- 

1.52L 


.61- 
1.42 
2.54 

•  43- 
2.54 

.33- 
1.1?- 

•  74- 
2.88 


96     5.18  2.6° 


•23-    <78  1.69 


65     1.65-    .43  3.42 


.Id  1.37 


.04-  2.23  7.07 


1.52-  1.12 
1.33-  1.04 


87-  .1 


1.94 
2.98 
2.92 


2.16- 
2.19 


RELOCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 


All  equipment  noved  0.4  mile  SW  .   .  .July 
Storage  ran,  gage  Installed  and 

recording  rain  gage  removed. 

Equipment  moved  0.3  mile  ESE  .   .   .  .October 
Rocordlng  rain  gage  moved  1  mile  VNW.Kay 
Recording  rain  gage  equipment 

Installed  January 


MOORE  CREEK  SUMMIT 


SHOSHONE 
SUGAR 
WE  I SER 


Recording  rain  gage  equipment 

Installed  August      21,  19S0 

All  equipment  moved  0.6  mile  SSW.    .    .November  17,  1954 
Recording  rain  Rage  equipment 
removed  August 


All  equipment  moved  0.6  ml le  SE 
All  equipment  moved  O.S  mile  N, 
All  equipment  moved  1.2  miles  S 


.May 
.Hay 
.May 


-  1953 

3,  1954 

1,  1954 

7,  1954 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


GOODING  1  S 
IDAHO  CITY  13  SW 
REACTOR  TI STING  STATION 
MOUNTAIN  HOME 
■El SER 


Changed  to 

GOODING 

Hay 

1'*, 

19S4 

Corrected  to 

IDAHO  CITY  11  3» 

Septcabcr 

1, 

1954 

Changed  to 

IDAHO  PALLS  -16  "  KB 

April 

1, 

1934 

Changed  to 

HOuNTAlN  HOME  1  KE 

November 

17. 

1954 

Changed  to 

REISER  1  3 

■ay 

27, 

1954 

S#o  r*f«t8)oo>  notM  following  Station  ladox. 
-  163  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


IDAHO 
1954 


Station 

H 

it 

1 

© 

X 

Q 

Q 

100 

8-  2 

-12 

12-28 

AMERICAN  FALLS  1  NW 

99 

8-  2 

-10 

12-28 

ANDERSON  DAM 

105 

7-13 

5 

12-27 

ARCO 

97 

7-12 

-12 

12-28 

ARROW ROCK  DAM 

100 

7-14 

5 

12-27+ 

ASHTON  1  S 

7-  6 

-19 

12-28 

ATLANTA  1  E 

-  6 

1-20 

AVERY  RS 

100 

7-  6 

-10 

1-20 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

90 

7-16 

-  3 

1-21 

BIG  CREEK  1  S 

94 

7-  9 

-19 

12-28 

BL'VCKFOOT 

100 

7-4  + 

-14 

12-28 

BLISS 

104 

7-13 

2 

12-27 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

102 

7-  6 

12 

12-27 

BOISE  WB  AP 

100 

7-  4 

7 

12-27 

BONNERS  FERRY  1  SW 

91 

8-  1 

- 

- 

96 

7-13 

3 

12-28 

BUNGALOW  RS 

97 

7-  6 

BURKE  2  NNE 

87 

7-  6+ 

-  8 

1-20 

BUR  LEY 

105 

8-  3 

-  3 

12-28 

BUR LEY  FACTORY 

101 

6-23  + 

-  5 

12-28 

□  ttdi  pv    PAA  AP 

104 

8-  2 

-  6 

12-28 

CALDWELL 

97 

7-16 

8 

12-27 

CAMBRIDGE 

103 

7-13 

-15 

12-27 

CASCADE  1  NW 

91 

7-  4 

-16 

1-20 

CHALLIS 

96 
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23 

7-22 

23 

9-  6 

1  7 

9-29 

12 

150 

96 

34 

23 

2* 

6-  2 

30 

9-  6 

32 

9-29 

25 

10-  1 

20 

10-  1 

29 

10-27 

lo 

223 

174 

152 

124 

21, 

5-  2 

26 

9-30 

30 

10-  1 

26 

10-26 

24 

11-30 

29 

12-  1 

1  5 

309 

245 

210 

152 

22 

6-  6 

32 

9-18 

32 

9-29 

27 

9-30 

23 

10-26 

19 

11-29 

7 

243 

198 

151 

150 

28 

6-  2 

32 

9-29 

2  2 

9-30 

28 

10-14 

2  1 

10-27 

19 

11-30 

15 

270 

200 

186 

151 

Number  of  days 
between  dates 


4-10 
3-30 


1-20 
3-  2 
3-30 


5-  1 

3-  5 

4-  11 


3-13  14 
3- 

3-  5  16 
3-31  6 
5-  1  16 


5-  2 
3-30 
5-  3 


4-10|  12 
5- 


4-  1 
1-25 
3-30 


5 

3 

3-31 
3-  5 

3-  30 

4-  10 

4-  12 

5-  2 
4-  1 

4-  12 

3-12 
3-31 
3-13 
3-31 
3-31 

3-  30 

5-  2 

4-  12 
3 

5-  2 

3-  5 

1-  39 

2-  29 

3-  4 
1-21 

1-21 

3-  31 

4-  2 

5-  2 
3-13 

3-  31 
5-  2 

4-  12 

3-  13 
3- 

1-25 
3- 

4-  1 


3-30 
3 


5- 

5-  1 


3-13 
5-  2 


5-  2 
3-31 


3-30 

3-30 
4 

3-  29 

4-  11 
3-31 


4-  10 

5-  1 


1-1. 
3-30 
3-30 


5-  2 
l-l.i 


4-11 
4-10 


4-29 
6-18 


3-30 
5 


6-18 

5-  2 

6-  2 
5 

5-28 


5-  2 
4-10 


4-  10 

5-  28 

3-  29 
5-  2 
5-  2 

4-  12 


5- 

5-  1 


5-  1 
5-  2 
5-  2 
5-  2 
4-10 


5-28 
5-  2 
5-  2 
5-  2 
5-  2 

3-  31 

4-  11 

5-  2 
5-  1 
1-H. 


6-  2 
5-28 


5-  29 

6-  18 


5 

5-  2 


5-14 

5-  2 

6-  2 

5-28 
5 

5-  29 

6-  18 
6-  7 

6-19 

5-  2 

6-  18 


5-28 

5-  27 

6-  29 


5-29 
5-  2 


5- 

5-28 


5-  2 

5-  2 

6-  2 
6-29 
6-19 


5-28 
5-  2 
5-  2 
5-  2 
5-  2 

5-  2 


5-  3 
5-28 


6-  2 
5- 


,  notes  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

9 

| 

Lowest 

i 

Q 

Last  spring  minimum  of 

Fir 

st  fa 

11  minimum 

oi 

Number  oi  days 
between  dates 

16*  or 
below 

20"  or 
below 

24*  or 
below 

28*  or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28*  or 
below 

24*  or 
below 

20*  or 
below 

16*  or 
below 

16"  or  below 

20*  or  below 

|  24*  or  below 

|  28*  or  below 

32*  or  below 

« 
Q 

Temp.  | 

Date 

Temp.j 

• 
& 

Temp 

Date 

a 
1 

■ 

a 

TempJ 

■ 

3 

Temp.| 

Date 

Temp. 

2 
a 
O 

|  Temp. 

■ 

& 

Temp 

Date 

[Temp. 

PAUL  1  E 

100 

6-23+ 

-  5 

12-27+ 

13 

4-11 

18 

22 

5-28 

6-  2 

30 

9-  6 

32 

9-19 

28 

10-26 

24 

10-27 

19 

11-29 

9 

268 

199 

197 

114 

96 

PAYETTE 

101 

7-12 

5 

12-27 

3  5 

16 

3-  5 

16 

24 

5-  2 

J2 

29 

10-  1 

28 

21 

20 

11-30 

16 

270 

237 

199 

152 

125 

PIERCE  RS 

97 

7-15 

-20 

1-20 

3-30 

8 

4-  1 

20 

5-  2 

21 

5-14 

28 

5-18 

29 

9-  4 

32 

9-30 

20 

9-30 

20 

9-30 

20 

11-29 

13 

244 

182 

151 

139 

78 

POCATELLO  WB  AP 

100 

8-  2 

-IS 

12-28 

3-30 

16 

4-11 

i  9 

4-12 

2  1 

5-  2 

26 

6-  2 

32 

9-19 

31 

9-30 

25 

10-14 

24 

11-28 

14 

11-28 

14 

243 

231 

185 

151 

109 

PORTHILL 

90 

8-  1 

-27 

1-20 

3-30 

10 

5-  1 

17 

5-  2 

24 

5-  2 

24 

5-13 

31 

9-23 

28 

9-29 

28 

10-  1 

24 

10-26 

19 

12-  2 

11 

247 

178 

152 

150 

139 

POT  LATCH  1  SE 

92 

7-  6 

-23 

1-20 

- 

15 

5-  1 

18 

23 

5-  2 

39 

23 

9-30 

23 

23 

L9 

12-  1 

14 

246 

177 

151 

151 

104 

PRESTON  SUG  FACT  2  SE 

101 

7-13 

-  9 

12-28 

313 

12 

4-10 

19 

4  11 

24 

5-28 

6  2 

29 

9  18 

32 

9-29 

27 

10  14 

23 

10  27 

19 

11-29 

12 

261 

200 

186 

124 

108 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

91 

7-  6 

-24 

1-20 

3-30 

10 

5-  2 

20 

5-  2 

20 

5-  6 

28 

6-18 

3  2 

9-29 

30 

9-30 

28 

10-13 

24 

10-26 

18 

12-  1 

11 

246 

177 

164 

147 

103 

RICHFIELD 

99 

7-13 

-  2 

12-28 

3-31 

16 

4-11 

2(1 

4-12 

24 

6-  2 

26 

6-18 

J  2 

9-18 

30 

9-30 

25 

10-14 

22 

10-27 

19 

11-28 

IS 

242 

199 

185 

120 

92 

RICGINS  RS 

102 

7-  4+ 

- 

- 

1-21 

15 

3-29 

20 

3-30 

22 

3-31 

28 

5-  2 

31 

10-26 

32 

177 

RUPERT 

104 

8-  3 

-  5 

12-28 

3-  6 

IS 

3-13 

i  a 

i  n 

24 

5-  2 

.in 

.111 

9-30 

28 

23 

19 

11-29 

9 

268 

228 

187 

151 

109 

SAINT  ANTHONY 

98 

7-13 

-19 

12-27 

15 

5-  2 

18 

5~  2 

18 

5-  3 

2g 

619 

31 

7  22 

32 

9-18 

24 

9  18 

2-1 

9  30 

211 

11-28 

9 

232 

151 

139 

138 

33 

SAINT  MARIES 

94 

7-17 

-20 

1-20 

3-30 

14 

5-  1 

20 

5-  1 

20 

5-  1 

211 

6-  2 

3  2 

9-29 

32 

9-30 

25 

10-  1 

23 

10-25 

2  0 

12-  1 

10 

246 

177 

153 

152 

199 

SALMON 

103 

7-12 

-10 

12-28 

3-31 

15 

5-  2 

19 

5-  2 

19 

6-  2 

25 

6-18 

29 

8-27 

32 

9-19 

27 

10-  1 

20 

10-  1 

20 

10-14 

16 

197 

152 

152 

109 

70 

SAND POINT  EXP  STA 

87 

8-  1 

-  8 

1-19 

3-30 

15 

3-30 

15 

4-15 

24 

5-  2 

25 

5-14 

31 

9-30 

in 

10-  1 

27 

10-14 

23 

10-26 

2  0 

12-  1 

16 

246 

210 

182 

152 

139 

SHOSHONE 

102 

7-13 

1 

12-27 

3-  2 

14 

3-31 

18 

_  „ 

23 

5-28 

3  2 

28 

9-29 

28 

in 

21 

9ft 

16 

11-28 

16 

271 

242 

152 

124 

115 

SPENCER  RS 

94 

7-13 

-20 

12-28 

1  5 

5-  2 

18 

5  2 

1  K 

6-18 

629 

31 

32 

8-27 

28 

9  19 

2  3 

10  1 

20 

10-12 

15 

1 S4 

152 

14  0 

70 

55 

SPRINGFIELD  1  SE 

102 

7-13 

-11 

12-28 

4-10 

16 

4-12 

18 

5-  2 

22 

6-  2 

28 

6-19 

32 

9-  6 

29 

9-19 

24 

9-19 

24 

10-14 

20 

11-29 

9 

233 

185 

140 

109 

79 

STIBNITE 

90 

7-14 

-14 

1-20 

5-  2 

13 

6-11 

19 

6-18 

22 

6-29 

27 

6-29 

27 

7-  2 

30 

8-25 

28 

9-29 

24 

9-30 

16 

9-30 

16 

151 

111 

103 

57 

3 

STREVELL 

99 

7-11 

-  8 

12-28 

4-10 

12 

5-28 

20 

6-  2 

24 

6-  2 

24 

6-29 

32 

7-22 

31 

9-18 

26 

9-30 

21 

10-14 

11 

10-14 

11 

187 

139 

120 

108 

23 

SUGAR 

96 

7-13 

-20 

12-27 

5-  2 

21 

5-  2 

21 

6-18 

31 

8-27 

311 

9-19 

27 

9-30 

23 

10-14 

18 

10-27 

16 

151 

140 

70 

SUN  VALLEY 

92 

8-  2 

-22 

1-20+ 

4-12 

14 

6-18 

19 

6-18 

19 

6-29 

27 

6-29 

27 

7-  2 

30 

7-22 

25 

8-27 

22 

9-  6 

18 

9-18 

16 

159 

80 

70 

23 

3 

SWAN  FALLS  PH 

106 

7-  4 

12 

12-20 

1-20 

15 

3-  4 

20 

3-  5 

22 

3-31 

27 

5-  2 

32 

10-27 

30 

11-29 

211 

11-29 

20 

11-29 

20 

12-18 

15 

332 

270 

269 

243 

178 

TETON IA  EXP  STA 

94 

7-13 

-17 

12-28 

5-  1 

16 

5-  5 

20 

5-  6 

24 

6-29 

27 

6-29 

27 

7-22 

30 

9-19 

26 

9-29 

23 

9-30 

18 

10-14 

14 

166 

148 

146 

82 

23 

THREE  CREEK 

101 

8-  2 

-12 

1-26 

5-  2 

12 

6-  2 

18 

6-29 

22 

6-29 

22 

6-29 

22 

7-  2 

31 

7-22 

22 

7-22 

22 

9-  6 

20 

9-30 

8 

151 

96 

23 

23 

3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

100 

2 

3-  5 

11 

3-22 

19 

5-  2 

24 

5-  2 

24 

6-  2 

31 

9-19 

31 

9-30 

28 

10-27 

21 

11-29 

12 

11-29 

12 

269 

252 

178 

151 

109 

TWIN  FALLS  3  SE 

101 

7-14* 

2 

12-28 

3-  S 

14 

3-13 

17 

4-11 

22 

5-  2 

27 

5-  3 

3L 

9-30 

29 

10-14 

27 

10-27 

24 

11-29 

16 

11-29 

16 

269 

261 

199 

165 

150 

WALLACE 

96 

7-  6 

-  7 

1-20 

3-30 

11 

5-  1 

20 

5-  1 

21) 

5-  2 

26 

6-18 

32 

9-30 

26 

9-30 

26 

10-25 

23 

11-28 

19 

12-17 

13 

262 

211 

177 

151 

104 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

-16 

1-20 

3-31 

11 

5-  1 

18 

5-  2 

2  2 

5-  3 

28 

6-  2 

32 

9-30 

25 

9-30 

25 

10-  1 

23 

11-28 

20 

12-  1 

15 

245 

211 

152 

150 

120 

WEISER  1  S 

100 

7-13+ 

4 

12-27 

3-  5 

16 

3-31 

17 

5-  2 

24 

5-  2 

24 

S-28 

32 

9-29 

30 

9-30 

27 

10-14 

23 

10-27 

31) 

11-30 

14 

270 

210 

165 

151 

124 

WINCHESTER  1  SE 

89 

7-  6+ 

-19 

1-20 

3-30 

10 

5-  1 

17 

5-  2 

23 

5-  2 

23 

6-18 

30 

9-29 

30 

9-30 

24 

9-30 

21 

10-26 

20 

11-30 

10 

245 

178 

151 

151 

103 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4   


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug- 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec. 

Annual 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

B8.51 

8.18 

10.40 

10.06 

7.26 

3.55 

DEP 

1.55 

.77 

1.54 

2.22 

2.13 

.45 

WIND 

4159 

3278 

3918 

4776 

3269 

3776 

2138 

2362 

2368 

2252 

2238 

2138 

36672 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

6.87 

5.51 

8.99 

7.80 

6.04 

B3.06 

DEP 

.48 

-  1.75 

-  1.65 

-  1.67 

.24 

.65 

WIND 

1598 

1150 

819 

864 

826 

B858 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

7.29 

6.66 

9.15 

8.12 

6.04 

B3.59 

DEP 

.77 

-  .95 

-     .  12 

-  .31 

.28 

.61 

WIND 

1935 

1540 

2049 

1958 

1859 

1623 

1240 

1580 

1428 

1278 

1552 

1994 

20036 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

9.73 

9.65 

12.80 

12.20 

9.00 

4.76 

B2.37 

DEP 

WIND 

4110 

4030 

4320 

3970 

4020 

4480 

3220 

3880 

3430 

3030 

3430 

4770 

46690 

MOSCOW  U  OF  I 

EVAP 

3.67 

5. 18 

4.85 

7.75 

5.52 

3.97 

DEP 

.59 

.98 

-  .38 

.01 

-  .59 

.54 

WIND 

2932 

1730 

2092 

1278 

1204 

1180 

PALISADES  DAM 

EVAP 

6.  04 

5.32 

7.93 

B7.08 

B5.08 

DEP 

WIND 

2700 

2653 

1955 

2343 

2607 

2382 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


S  &tiorj 

d 

3 
■v 
J3 

Co  tv 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

Temp. 

Precip. 

d 

Month 
opened 

a  S 

0  D 

So 

tables 

ABERDEEN  EXPERIMENT  STATION 

0010 

BINGHAM 

12 

42  56 

112  50 

4400 

40 

40 

19 

12  3  4 

ALPHA  1  WE 

0199 

VALLEY 

44  24 

115  59 

4760 

31 

31 

OCT 

1  2  3  C 

AMERICAN  PALLS  I  NW 

0227 

POWER 

12 

42  46 

112  52 

4316 

33 

37 

12  3 

ANDERSON  DAM 

0282 

ELMORE 

2 

43  21 

115  28 

3882 

12 

13 

12  3 

ARCO 

BUTTE 

6 

43  38 

113  18 

5320 

21 

as 

ARROW ROCK  DAM 

0448 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

3239 

J  • 

41 

SB 

12  3  4 

ASHTON  1  S 

0470 

FREMONT 

is 

44  05 

111  27 

5100 

■1 1 

-17 

12  3 

ATLANTA  1  E 

0493 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

6000 

5 

7 

12  3 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

S 

AVERY  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  48 

2492 

29 

33 

12  3 

BALD  MOUNTAIN 

0540 

BLAINE 

12 

43  39 

114  24 

8700 

C 

BANCROFT 

0563 

BANNOCK 

12 

42  43 

5285 

NO '. 

C 

BAYVIE*  MODEL  BASIN 

066  ■ 

KOOTENAI 

s 

47  59 

116  33 

2070 

B 

4 

12  3 

BENTON  DAM 

-.789 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2640 

2  3° 

11 

'45  06 

115  20 

5686 

10 

1  2 

BLACKJOOT 

0915 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  21 

4503 

50 

52 

12  3 

BLACKTOOT  DAM 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

18 

22 

■l 

1  2  3  C 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

23 

34 

12  3 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

116  06 

6196 

S 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

2 

43  32 

116  04 

2833 

0 

3 

1  2  3  C 

BOISE  WB  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

1  2  3  C 

BONNE RS  FERRY  1  SW 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  41 

116  19 

1812 

22 

26 

1  2  3  C 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

1  2 

42  35 

114  46 

3500 

38 

35 

12  3 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2250 

6 

0 

123 

BURKE  2  NNE 

SHOSHONE 

4 

47  32 

115  48 

4093 

15 

15 

BUR  LEY 

1288 

CASSIA 

12 

42  32 

113  47 

4180 

37 

37 

12  3 

BUR LEY  FACTORY 

1208 

CASSIA 

12 

42  33 

113  48 

4140 

27 

28 

1  2  3  C 

BURLEY  CAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4157 

14 

14 

12  3 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43  39 

116  41 

2372 

49 

48 

12  3 

C  R MBR I DGE 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2650 

44 

48 

CASCADE  1  NW 

1514 

VALLEY 

8 

44  32 

116  03 

4768 

13 

13 

1  2  3  C 

CATUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

12 

46  40 

115  40 

3714 

0 

0 

SEP 

C 

CENTERVILLE  ARBAUCH  RANCH 

1636 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

4780 

5 

2 

CHALLIS 

1663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5171 

14 

38 

12  3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CUSTER 

6 

44  02 

113  46 

6S00 

12 

14 

CLARK  FORK  1  ENE 

1810 

BONNER 

9 

48  09 

116  10 

2125 

11 

12 

1  2  3  C 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  00 

116  15 

2800 

C 

CLIFTS 

1898 

OWYHEE 

13 

42  40 

117  00 

5197 

0 

0 

DEC 

12  3 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

1  936 

LEMHI 

11 

45  07 

114  21 

6810 

s 

4 

12  3 

COEIli  D'ALENE  RANGER  STATION 

KOOTENAI 

■1 

47  41 

116  45 

2160 

40 

42 

CO  NO  A 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

10 

14 

12  3 

COT  rOSWlX'D 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

34 

36 

12  3 

COTTONWOOD  2  SW 

2159 

IDAHO 

3 

46  02 

116  23 

3600 

C 

COUNCIL 

2187 
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IRWIN  2  3 

BONNEVILLE 

12 

43  24 

in  i« 

5200 

44 

50 

12  3 

ISLAND  PARK  DAM 

FREMONT 

12 

12  3 

JACKSON  PEAK 

BOISE 

« 

S 

JEROME 

JEROME 

i: 

12  3 

KAM I AH  1  NE 

2 

KELLOGG 
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12 
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5D1 1 
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3 

12  3 
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ADA 

2 
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1  1  ■ 

VALLEY 

11 

S 
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11 

44  41 
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C 

LEWISTON  WATER  PLANT 
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3 

12  3 
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3 

1  2  3  C 

LIFTON  PUMPING  STATION 
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i 

20 

12  3  4 
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9 
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BANNOCK 

12 

12  3 

MERIDIAN  1  W 

5841 

ADA 

2 

12  3 

585S 

12  3 

MINIDOKA  DAM 
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C 
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12 
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42 

45 
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1 
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2 
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11 
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12 
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PAUL  1  E 
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12 
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PAYETTE 
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PIERCE  RANGER  STATION 
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3 
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42 
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4 
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46  54 

116  52 

2686 
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PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

C 

PRESTON  SUGAR  FACTORY  2  SE 
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1 
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7386 

BONNER 
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12  3 
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7433 
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PUTNAM  MOUNTAIN 
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BINGHAM 

12 

43  02 

112  03 

6300 
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7673 
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12 

29 
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12  3 

RIGGINS  RANGER  STATION 
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IDAHO 

11 

12  3 

ROLAND  WEST  PORTAL 
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12  3 

RUPERT 
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12  3 
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bo;  2 
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10 

11 
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10 

12  3 
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11 
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SANDPOINT  EXPERIMENT  STATION 
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B 

1  2  3  C 
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SHOSHONE 
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LINCOLN 

12 

42  57 
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45 
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12  3 

SOLDIER  CREEK  RANGER  STATION 
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12 

S 

SPENCER  RANGER  STATION 

CLARK 

6 

12  3 

SPRINGFIELD  1  SE 

BINGHAM 

1  2 

12  3 

STIBNITE 

1  3 

STREVELL 

B786 

CASSIA 

L2 

42  01 

113  13 

5280 

10 

12 

12  3 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  53 

111  45 

4886 

29 

42 

12  3 

SUN  VALLEY 

BLAINE 

U 

43  41 

114  21 

5821 

13 

17 

1  2  3  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

rt92K 

ADA 

12 

43  15 

116  23 

2323 

17 

16 

12  3 

TETONIA  EXPERIMENT  STATION 

9  -. 

43  51 

Ml  16 

5904 

17 

20 

1  2  3  C 

THREE  CREEK 

■--l  L9 

OWYHEE 

12 

42  03 

115  10 

5400 

6 

9 

12  3 

TRINITY  LAKE  GUARD  STATION 

92(12 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

8 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

2 

43  43 
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S 

TWIN  FALLS  2  NNE 

92.i  ' 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

47 

49 

12  3 

9299 

42  32 

114  25 

3770 

25 

30 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

8800 

S 

WALLACE 

9-J  ><■  ( 

SHOSHONE 

4 

47  23 

115  56 

2770 

43 

43 

12  3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9-1 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

2950 

31 

33 

1  2  3  C 

WEISER  1  S 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  57 

2120 

41 

43 

12  3 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

3 

46  14 

116  36 

3950 

15 

15 

12  3 

YELLOW  PINE 

9950 

V  \I...f  V 

11 

14  58 

115  29 

4760 

OCT 

S 

1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,       7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE ,     10  ST  JOE,       11  SALMON,     12  SNAKE. 
LENGTH  OF  RECORD ,   IN  YEARS ,  HAS  BEEN  REVISED  TO  SHOW  THE  TOTAL  NUMBER  OF  YEARS  IN  WHICH  RECORDS  ARE  COMPLETE  FOR  ALL  12  MONTHS  OF  THE  YEAR  EXCEPT  FOR  "EVAPORATION"  STATIONS  IN  WHICH  CASE  THE  NUMBER 
OF  COMPLETE  RECORDS  FOR  THE  SEASON  BETWEEN  FREEZING  IN  SPRING  AND  AUTUMN  IS  SHOWN. 

REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  unite  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  8F;     precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4, 
The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 


H  i 


Also  later  dat> 


(di 


Amount  Included  1 
Gage  la  equipped  with 
Adjusted  to  full  month 
Data 


tes)  or  months, 
following  measu 


nly  « 
Amount  is  wholly  i 


special  purpose: 


"Hourly  Preclpl 


partially  estimated. 

ecord  available;  if 


ntered,   less  than  10  days  of 


sing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for 


Data  from  recording  gage. 
Trace,  an  amount  too  small  to  i 
Includes  total  for  previous  mon 
Storage  precipitation  station. 


Data  will  be  published  In  the  July  or  Aug 

>f  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office 


-year  period. 

delayed  data  December  issue  of  Cllmatologlcal  Data. 


to  the  State  Cllmatologls 


Subscription  Price:  2 
be  made  payable  to  the 
ernment  Printing  Offlc 


cents  per  copy,  monthly  i 
Superintendent  of  Docume; 
,    Washington  25,  D.  C. 


NWRC,  Ashevllle,  N.C.    4/15/55 


O  "•t.lio.  p.u. 


Bonner.  P.rry  1  SI 

o- 


Cb.eel.b  2  :> 

O 

Newport 


O  D.er  Pari 

Ol 


•Benton  Da, 

J^PM..!  Rlv  Bap  St. 


'■""point  r«p  st«. 


Bay vie.  Model  Buln 


Llbby  1  NI  RS 


44 


Ht  Spoken*  Suaaic 

I 


Spokane  *B  AP 

@ 

-O  Cheney 


.11.  .  I^N  O 


 1  fcTrout  Creek  2  w 

•  Deception  Cr  X 

Co""  "•»'•»•"«»      ;  Tb..p.o.  r.u. 

;"-^"_Urk.  2NTTF,  -O- 
•all.ce  "oodl.nd  PK/^'^V 

Marie. 


Pluwier  3«S» 


'     Potl.tcb  1  SB 
I  I  Or 
Coir,,  i  *■ 


 ,  LCl.rkl.  as" 


O  -O-H.ug.n 
Bol.nd  W~  Portal 
Avery  RS  '^S**^x 


NORTHERN 

P""",!nO  U  j    Oms.v.r  ,s 

-O  I  «o«co»  II  of  Id. 

jj  /~'~' 

O.PO..FOT        Ju.i.ton  Itr  JjJ 

:iirkstOb  B.l(hM^9L«Ut<>ii  WB  u  "V 

'lnchoBtorTsk  Cfcaaleh  1MB 


HI. soul.  WB  AP  ^ 
Mlsaoula  2  «MK 


Bungalow  R3 

O 


N«perce  2  E  r008ki« 
■O- 

Cottonwood  I 


LolO  P.8S 

Steveu<ivlll« 
) 


Hamilton  O 
Mooae  Creek  R$\ 

I    •  ! 


:onwood  2SV 

s 

/^BlBBlns 


eph  / 


V 

■  Me.dow.  RS 


o 

Elk  City 


'erce  Pans 


IDAHO 


STATION  LEGEND 
O     •   '  9    Precipitation  only 
<t>  Precipitation,  *  forage 

•O-   -e>   -O-  Precipitation  and  Temperature 
•<J>-         -<^-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporotic 
■fa    Section  Center 

Type  ol  gage      0  Non-tecording: 
•  Recording;  9  flof/S  fyper 

Double  circle  combinations  Complete  Me'.ttroIogicaJ. 


Big  Creek  1  s  -t> 
YelMw  Pli 


Jackson  -O-  OPol 


RlcM.ad  -(»-  -f 


O-  Durkee  3  (ffll 

I 


Huntington 

'-So 


-O-  Council 


Ont.rlo  CAA  AP 


•b.v 

""7  |  <>  SOUTHWESTERN 

/  Alpha  DTE    De.d.ood  Ou  I 

•el.or  IS'.      !       .J  /  \ 


\_Uay  RS 


 /= 

^  rQ- 

^  j    Pardon  v.n.y  Hijack.,,.  p.,t  -f> 


"T""U<VBr  ""  S"jl    Cent?-"'ille  Aro'.unh  Ranch  t>       ft"00"  Cr 

utu.  ^i..-WAV<fip  st-.i  ^ru  ?  e    i  , 

l|-0*--  J  V^Boeu.  Dial,  <>• 

Adrian  o 

o»rhoi 


-Moore  Cr  Suanlt 
lh°  fK?  Atlanta  ll' 


.1  ^— 

Gllmore  Summit  Rch  * 


Chilly  Barton  Flat 


QjlOtlll 

^Dell  19  SW  /""^ 
f  '  ""Vve^cor  1 
|         .Dubois  Exn  Sti 


is  Ex^Sta 

@ 

.Dubois  CAA  AP 
Bun  4Nw; 

— — —  0\^: 


Hebgen  Daat  V 

Rett  Yeliovetooe 

-O  L.kevlew     T  j 

^'TsliSd  Park  Dan  \J 
T        O-      '  > 


J 


Aahton_  13 

-o 

St  Anthony  . 


D«      !c«ld..ll         d1,c,131,o  TrouldaleGS  (.Allan,.  Sum„lt     Son  tailed ^|    \_    Crouj.^  .  _  - ,p  p  a, 

.^F^^"rA,!ta^'     /     .^idBtnl  S9UTH EASTERN 

Oe.r  Pl.t  Oa.  O-         ,  ^T^J-      1  - -&^/fr  Inl  ty  Lake  GS  11  r-1  #  Dollarhlde  Suml,  Nj 


Id.ho  F.lls  43  NW  BB^    '"^jX .Tetoijla  Up  St.  j       <or,„  <> 


\  'V 

M 


]  ""^rSy    '  f-  -Sc^frinr.,"'L.TU  os' c  r-1  j 

EK>  ♦  Jol».  LP  Da.     pin.  i  „  'Soldier  Cr  8s 


Swan  Pall.  PB 


_Crand\ie* 


Anderson  Dan 

-O-  Mountain  Hose  I 

Glenns  Perry  [ 


0  -O-Halley/ 
O  Fairfield  RS  I 


'L.. 


RichTield] 

o  I 


t 


L 


lie.  . ^noahono  ■  At 

R,^0oLn^         ;  J  J 


Aberdeen  Exp  S 


Id. bo  F.lls  6  St  jy 
V     Id.hO  F.lls  CAA  AP  ( 

f       '  ^"U 

Black/o 

1  o- 

Sprlogfleld  1  SE 

'  -O-  uutnaa  Mt 

I       Fort^aTrTnJ  Agcy  ^ 


i       -o,  I  -o 

lr..n  2S  u, 

'  o 

Palisades  Danl 


w  Jjro.,  -T— BTn"ldoka 

\  J  I  p.onrY 

BonT^^        Burl.,  Factor,  Jq. 


Three  Creek 
Ida  v.dam~~^t> 


"Teln  r.lln  HETl 
Uolll.t.r     ,   I 

O         I  I 


iJ^bfor""""' 

B.^T^Burley  CAA  AP 


^  «cC« 

.r  ct. 


1  Bl.cMoot  Da» 


Hal  ad  CAA  AP 


Bedford  2 

O 


)  Moatpeller  SB  I 
Lift jb  Purtp  St.l 
Preston  2.81^    /    \  | 


^>Leel»ton 
^.Richaood 

_   L*ketowp  .q. 


G.r  1  and  ^.Log.n  LTSAC  t«p  St 


Revised  B-04-fllPC-5J 


